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WEATHER  SUMMARY 


Record-breaking  dryness  was  the  outstanding 
feature  of  January.   Other  noteworthy  features 
were  the  extremely  light  snowfall  and  the  much 
above  normal  sunshine.   The  Southern  Division 
precipitation  average  of  0.83  inch,  22  per 
cent  of  normal,  was  only  about  half  the  pre- 
vious driest  January  record  of  1.57  inches 
established  in  1916.   In  the  Northern  Divi- 
sion, the  average  of  1.19  inches,  39  per  cent 
of  normal,  makes  this  the  second  driest  Janu- 
ary in  67  years  in  that  division,  only  the 
record-low  average  of  1.08  inches  in  1896  being 
lower.   Some  stations  in  both  divisions  reported 
that  'records  going  back  eighty  years  or  more 
were  broken.   For  instance,  at  Providence,  R.  I., 
reliable  records  which  go  back  to  1832  reveal 
that  only  two  Januarys,  1839  and  1843,  had 
lesser  amounts  than  the  0.78  inch  in  January, 
1955.   Boston,  Mass.,  Portland,  Me.,  and  Concord, 
N.  H. ,  reported  that  84-year  records  were  broken 
for  the  least  amount  in  January.   Extreme  north- 
ern Maine  was  the  only  area  receiving  approxi- 
mately normal  precipitation.   Monthly  precipi- 
tation extremes  were  3.39  inches  at  Fort  Fair- 
field, Me.,  and  0.42  inch  at  Austin,  R.  I.   The 
greatest  daily  amount,  1.29  inches,  occurred 
at  Hiram  2  S,  Me. ,  on  the  6th.   Comparison  with 
all  months  of  record  beginning  in  1888  reveals 
that  only  six  times  has  the  Southern  Division 
been  drier  in  any  month  of  the  year  than  it  was 
in  January,  1955.   With  average  snowfall  only 
1.5  inches,  this  division  also  established  an 
all-time  January  record  for  the  least  snowfall, 
the  previous  record  being  1.6  inches  in  1911 
and  1913.   Snowfall  in  the  Northern  Division 
averaged  13.4  inches  and,  while  not  much  below 
the  lesser  falls  of  recent  years,  was  very  low 
in  moisture  content.   Sunshine  was  much  more 
abundant  than  normal.   Available  reports  indi- 
cate that  Nantucket  Island  and  extreme  northern 
Maine  had  near-normal  sunshine  and  that  almost 
everywhere  else  in  New  England  the  percentage 
of  possible  sunshine  was  far  above  normal. 
Portland,  Me.,  and  New  Haven,  Conn.,  reported 
this  was  the  sunniest  January  of  record  and 
other  stations  reported  values  approaching 
their  all-time  January  records.   Temperatures 
were  below  normal  in  every  New  England  state 
in  January.   The  average  temperature  of  the 
Section  was  20.9°  (-1.7°)  with  state  averages 
ranging  from  28.0°  (-1.7°)  in  Rhode  Island  to 
14.2°  (-3.7°)  in  Vermont.   Extremes  in  tempera- 
ture were  54°  at  Provincetown  3  N,  Mass.,  on 
the  2nd  and  -27°  at  Houlton  CAA  AP,  Me.,  on 
the  31st. 

Unseasonable  mildness  featured  the  first  four 
days  with  much  above  normal  temperatures  con- 
tinuing in  Maine  and  New  Hampshire  through  the 
11th.   During  this  period  relatively  warm,  moist 
air  was  circulated  over  the  Section  causing 
frequent  light  snow  in  northern  areas  through 
the  11th.   Elsewhere,  however,  precipitation 
was  less  frequent  and  consisted  mostly  of  light 
rain  occurrences  on  the  2nd,  4th,  and  6th, 
followed  by  generally  dry  conditions  and  above 
normal  sunshine  through  the  12th.   Coastal  areas 
of  southeastern  New  England  experienced  an  un- 
usually severe  glaze  storm  on  the  6th  as  the 
influx  of  colder  air  caused  the  rain  to  freeze 
on  the  surface.   Strong  northwest  winds  and 
gales  swept  much  of  the  Section  on  the  7th  as 


the  aftermath  of  the  Atlantic  Storm  of  the 
preceding  day.   Temperatures  in  the  Southern 
Division  were  generally  near-normal  from  the 
5th  through  the  27th,  except  on  the  12th-14th 
and  the  20th-21st  when  the  fringes  of  Arctic 
air  masses  brought  temperatures  moderately  below 
normal.   During  this  5th-27th  period  the  North- 
ern Division  experienced  wide  differences  in 
temperatures  among  the  three  states.   Vermont 
temperatures  were  near-normal  during  the  5th- 
10th,  15th,  17th-19th,  and  22nd-27th;  they  were 
well  above  normal  on  the  16th  when  a  Low  center 
passed  down  the  St.  Lawrence  Valley,  and  they 
were  appreciably  below  normal  on  the  Intervening 
dates.   In  New  Hampshire,  near-normal  average 
temperatures  prevailed  rather  uniformly  during 
the  entire  period  from  the  12th  through  the 
27th.   Maine  furnished  still  another  contrast, 
having  near-normal  temperatures  generally  in 
the  southern  portion  from  the  12th  to  the  27th. 
In  the  northern  portion  temperatures  were  much 
above  normal  during  the  16th  to  19th,  again  on 
the  24th  and  27th,  and  considerably  below  normal 
the  21st-22nd.   These  wide  differences  were 
largely  due  to  the  northern  areas  being  more 
persistently  exposed  to  the  Influences  of  low 
pressure  systems  moving  along  the  St.  Lawrence 
Valley  and  across  northern  Maine  while  incoming 
cold  and  relatively  dry  air  masses  mostly  moved 
southeastward  across  New  York  State  to  southern 
New  England.   This  movement  of  pressure  patterns 
and  their  associated  air  masses  accounted  for 
the  near-normal  precipitation  in  northern  Maine 
and  the  great  deficiency  elsewhere  in  New 
England.   From  the  28th  to  the  31st,  two  cold, 
dry  air  masses  of  Arctic  origin  covered  all  of 
New  England  making  this  the  coldest  period  of 
the  month  with  mostly  fair  weather  and  consider- 
able sunshine  over  the  entire  Section.   This 
was  the  only  period  after  the  4th  that  all  the 
New  England  states  were  concurrently  under  the 
Influence  of  the  same  air  masses.   Except  in 
northern  Maine,  precipitation  and  snowfall  were 
much  below  normal. 

Outside  farm  activities  were  dormant  during  the 
month.   Topsoil  was  frozen  in  most  areas  with 
ample  moisture  to  considerable  depths. 

According  to  the  U.  S.  Geological  Survey,  stream- 
flow  declined  generally  and  runoff  for  the  month 
was  mostly  about  normal.   Ground-water  levels 
generally  declined  to  about  average  levels  at 
the  end  of  the  month. 

SEVERE  STORMS  -  The  severe  glaze  storm  of  the 
6th  seriously  affected  areas  from  Portland,  Me. , 
to  Providence,  R.  I.   Many  traffic  accidents, 
mostly  minor,  occurred,  and  traffic  Jams  were 
widespread  until  conditions  Improved  in  the 
afternoon.   Many  injuries  were  reported  due  to 
traffic  accidents  or  falls  while  walking.   Prop- 
erty damage  estimates  were  not  available. 

Strong  northwest  winds  all  day  on  the  7th  did 
widespread  damage  consisting  mostly  of  tele- 
vision antennae  blown  down  and  windows  shattered. 
Wind  gusts  reached  67  m.p.h.  at  Boston.   Most 
of  the  damage  was  believed  to  be  in  southeastern 
areas  of  New  England,  but  property  damage  esti- 
mates were  not  available.  -  J.  E.  Stork 
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- 

3 

2 

2 

0 

0 

0 

7 

- 
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BLOS   HILL,    MASS. 

NW 

32 

17.0 

48 

NW 

7 

65 

70 

52 

58 

5 

5 

2 

0 

0 

0 

12 

62 

4.8 

BOSTOR   IB  AP,    MASS. 

HW 

25 

16.1 

54* 

NW 

7 

55 

59 

46 

53 

6 

4 

1 

1 

0 

0 

12 

75 

5.3 

BRIDGEPORT  WB  AP,    CONN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

66 

52 

59 

3 

4 

2 

0 

0 

0 

9 

- 

4.3 

BURLINGTON  WB   AP,    VT. 

N 

14 

10.3 

31 

NW 

27 

73 

77 

64 

70 

11 

9 

2 

0 

0 

0 

22 

50 

6.9 

CARIBOU   WB  AP,    ME. 

NW 

30 

11.7 

44* 

W 

28 

74 

74 

73 

75 

10 

13 

3 

0 

0 

0 

26 

- 

7.3 

CONCORD   WB   AP,    N.    H. 

HW 

33 

7.5 

32 

NW 

14 

70 

73 

54 

64 

6 

2 

2 

0 

0 

0 

10 

65 

4.7 

HART70RD   WB  AP,    CONN 

NW 
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11.6 

42 

NW 

7 

69 

65 

52 

57 

7 

3 

2 

0 

0 

0 

12 

59 
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MT.    WASHINGTON,    N.    H. 

W 

37.4 

108tt 

W 

16 

85 

84 

83 

81 

3 

6 

13 

1 

0 

0 

23 

46 

6.7 

NANTUCEZT  WB  AP,    MASS. 

HNW 

27 

14.8 

41 

sw 

27 

73 

76 

67 

70 

10 

3 

2 

1 

0 

0 

16 

45 

6.2 

NSW  BATSH  WB  AP,    CONN. 

- 

- 

7.8 

26 

NW 

20+ 

- 

70 

45 

- 

4 

5 

2 

0 

0 

0 

11 

73 
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PITTSFIELD  WB   AP,    MASS. 

- 

- 
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- 

- 

- 
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- 
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0 

18 
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PORTLAND  WB  AP,    ME. 

NNW 

21 

10.9 

42 

w 

27 

75 

77 

56 

67 

4 

6 

2 

0 

0 

0 

12 

71 

5.3 

PROVIDENCE   WB   AP,    R.    I. 

NW 

24 

10.7 

38» 

sw 

27 

60 

64 

50 

57 

8 

3 

2 

0 

0 

0 

13 

67 

4.8 

•      This   datuB   18   obtained   by 
visiuil  observation  since   record- 
ing equipment    Is   not   available. 
It    Is   not   necessarily   the   fast- 
est  Bile  occurring  during   the 
period . 
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60 
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-    3 
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5.16 
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22.5 

63 

-23 

32.3 

69 

-    3 

3.23 

15.1 

2.76 
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.      1891 

V 
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21.8 
19.9 

10.5 

53 
58 

55 

-30 
-30 

-39 

29.4 
26.8 

18.4 

59 
64 

60 

-    2 
-12 

-23 

5.92 

21.7 
17.0 

12.7 

7.26 
4.87 

2.72 

12.8 
9.5 

14.5 

4.42 
2.17 
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V  ia»s 

18.7 

55 

-40 

28.5 

58 

-   9 

2.52 

19.3 

3.30 

17.3 

18.1 

52 

-29 

25.2 

56 

-12 

2.51 

17.3 

3.96 

14.3 

^     1896 

16.8 
19.3 

16.9 

50 
58 

56 

-27 
-24 

-39 

23.1 
26.8 

26.8 

50 
60 

56 

-17 
-15 

-15 

1.08 

11.1 
21.9 

36.8 
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4.00 

4.98 
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18.1 
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57 

-26 
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12.5 
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56 
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62 

-13 

4.95 

29.0 

4.21 

8.8 

17.5 

48 

-31 

26.2 

55 

-11 

2.53 

21.7 

1.93 

7.3 

17.6 

56 

-20 

25.0 

55 

-   6 

2.51 

11.6 

2.29 

7.6 

18.7 

57 

-37 

27.2 

54 

-12 

3.46 

14.4 
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7.8 

1904 

10.7 

55 

-44 

19.3 

53 

-29 

3.17 

30.2 

4.35 

27.9 

190S 

13.5 

54 

-45 

22.7 

56 

-17 

3.54 

26.2 

4.52 

24.2 

1906 

24.9 

67 

-25 

32.6 

69 

-   7 

2.48 

9.1 

3.03 

6.4 

1907 

14.5 

56 

-45 

25.7 

65 

-26 

2.16 

17.4 

3.34 

16.0 

1908 

20.3 

62 

-26 

28.3 

58 

-13 

2.48 

9.9 

3.33 

7.1 

1909 

19.4 

57 

-32 

28.8 

67 

-14 

4.53 

28.1 

3.96 

10.5 

1910 

22.1 

62 

-28 

28.5 

64 

-17 

3.31 

13.9 

5.75 
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1911 

19.8 

58 

-33 

29.7 

60 

-   4 

2.33 

11.5 

3.04 

1.6 

1912 

10.5 

49 

-39 

18.2 

55 

-22 

3.09 

26.6 

3.13 

17.4 

1913 
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59 

-30 

36.5 

63 

4 

2.93 

7.8 

3.57 

1.6 

1914 

15.2 

57 

-44 

26.4 

63 

-17 
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14.9 

3.54 

7.3 

1915 
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21.2 

62 
65 

-38 
-29 

30.2 
30.6 

61 
70 

-  6 

-  5 

3.41 
1.66 

15.1 
13.3 

8.32 

8.4 
3.7 

1916 

1.57 

1917 

16.9 

51 

-36 

27.3 

55 

-10 

3.23 

21.7 

3.12 

9.8 

1918 

8.8 

50 

-44 

18.1 

54 

-25 

2.50 

24.9 

3.30 

14.1 

1919 

20.9 

61 

-27 

30.7 

59 

-12 

2.54 

13.7 

3.70 

3.4 

1920 

8.6 

48 

-42 

18.9 

62 

-22 

1.86 

22.7 

2.86 

18.9 

1921 

19.7 

53 

-33 

29.0 

63 

-   7 

1.39 

8.4 

2.48 

4.4 

1922 

13.7 

58 

-38 

23.4 

65 

-20 

2.01 

16.8 

2.05 

6.6 

1923 

13.3 

49 

-38 

23.6 

55 

-15 

4.63 

36.2 

6.57 

32.9 

1924 

18.9 

57 

-34 

28.6 

68 

-23 

3.56 

17.7 

3.95 
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1925 

10.7 

43 

-48 

24.2 

58 

-21 

2.72 

32.9 

3.75 

20.2 

1926 

17.7 

51 

-29 

28.1 

59 

-   7 

2.63 

21.5 

2.67 

7.5 

1927 

19.3 

50 

-32 

27.3 

54 

-14 

2.41 

19.8 

2.86 

13.3 

1928 

19.8 

57 

-37 

30.0 

58 

-   8 

3.03 

17.3 

2.57 

5.4 

1929 

17.1 

63 

-36 

26.2 

60 

-17 

3.21 

20.4 

3.84 

12.1 

1930 

18.8 

60 

-33 

29.1 

65 

-    9 

2.62 

16.4 

2.79 

7.3 

1931 

17.2 

52 

-32 

26.7 

55 

-14 

2.37 

25.7 

3.29 

16.2 

1932 

27.8 

67 

-20 

36.5 

73 

0 

4.05 

15.3 

5.13 

9.2 

1933 

27.0 

59 

-21 

34.9 

65 

0 

2.35 

13.4 

2.37 

5.2 

1934 

16.8 

52 

-44 

28.6 

57 

-12 

3.04 

18.9 

3.58 

3.8 

1935 

12.4 

58 

-44 

22.7 

62 

-28 

5.90 

40.7 

5.80 

28.2 

1936 

16.8 

52 

-29 

25.6 

56 

-19 

5.76 

33.7 

6.84 

17.3 

1937 

25.9 

66 

-26 

35.1 

68 

1 

3.71 

8.9 

5.05 

5.5 

1938 

17.2 

59 

-34 

25.6 

59 

-29 

3.74 

18.6 

4.60 

19.5 

1939 

17.4 

58 

-34 

26.5 

58 

-12 

2.48 

20.9 

2.93 

10.0 

1940 

12.4 

47 

-26 

20.1 

54 

-13 

1.58 

11.4 

2.55 

7.7 

1941 

14.9 

48 

-30 

23.9 

51 

-14 

1.91 

19.9 

3.05 

19.5 

1942 

17.5 

59 

-29 

25.5 

60 

-25 

2.30 

9.3 

3.58 

9.2 

1943 

14.0 

50 

-34 

23.8 

54 

-18 

1.68 

18.0 

3.25 

22.5 

1944 

19.7 

56 

-32 

28.2 

63 

-16 

1.52 

16.9 

2.00 

6.1 

1945 

12.5 

57 

-32 

21.4 

61 

-18 

4.03 

34.0 

3.54 

20.8 

1946 

16.8 

58 

-32 

27.0 

61 

-15 

2.92 

27.9 

3.27 

14.7 

1947 

19.2 

57 

-32 

30.6 

63 

-    9 

3.42 

14.2 

3.08 

6.1 

1948 

13.1 

43 

-37 

20.6 

48 

-26 

2.46 

30.8 

4.32 

31.2 

1949 

24.0 

60 

-23 

33.3 

61 

-   5 

3.58 

18.4 

4.65 

13.4 

1950 
1951 

23.9 
21.8 

_70. 
60 

-31 
-47 

34.4 
30.9 

_73_ 
64 

-    6 
-12 

4.08 
2.62 

21.7 
14.4 

3.96 
3.42 

5.0 
9.0 

1952 

20.8 

58 

-46 

30.5 

63 

-11 

3.76 

20.1 

4.70 

12.9 

1953 

24.4 

57 

-23 

32.1 

61 

-    3 

4.23 

20.3 

6.31 

14.4 

1954 

15.1 

57 

-35 

24.4 

58 

-25 

2.90 

27.9 

2.77 

19.3 

1955 
All 

17.0 

44 

-27 

25.9 

54 

-   8 

1.19 

13.4 

0.83 

1,5 

Tears 

18.0 

27.0 

3.06 

19.7 

3.74 

12.5 

COMPARATIVE  DATA  (Northern:   Maine,  New  Raapshlre  and  Vermont;   Southern:   Massachusetts,  Rhode  Island  and  Connecticut). 


See  reference  notes  following  Station  Index, 
-  3  - 
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.91 
.77 
.88 
1.16 

-  2.85 

-  2.24 

.45 

.41 
.33 
.33 
.50 

6 
6 

2 

7 

22 

1.1 

1.2 

2.0 

.6 

1.1 

T 
1 
1 

T 

2+ 
22 

13+ 
22+ 

2 
2 
3 
3 

4 

0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

MOUNT  CARMEL 
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30.9 
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41 
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0 
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29.7 
34.7 
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21.5 
17. OM 
17.7 

22. 6M 
28.1 
26. 9M 
25.9 
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0 
0 

20 

11 

7 

11 

31 
30 
30 
31 

0 
0 
2 
0 

.82 
.67 
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1.89 
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24.1 
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31.7 
25.9 
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10.2 
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15.2 
18.1 
22.4 
18.1 
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.9 
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37 
40 
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40 

2 
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3 
9 
8 
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-12 
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30 

30 
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31 

30 

1537 
1443 
1315 
1447 
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0 
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0 
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23 
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27 
16 

31 

31 
31 
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31 
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4 
2 
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5 
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.98 
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.40 
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2 
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3 
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0 
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0 

WINSLOW                     AM 
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28.5 
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-   .3 

.7 
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29 
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17.6 

.4 

1.52 

-  1.82 

18.6 

MASSACHUSETTS 
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28.5 
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45 

2 

2  + 

1 

2 

1 
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2 
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5 

10 
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30 
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28 
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0 
0 
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11 
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30 
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0 
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AM 
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15.3 
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26.6 
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.8 
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44 
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44 

1 
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3 
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8 
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20+ 

30 

30 
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1256 
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0 
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12 

7 

8 

10 

~ 
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30 
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0 
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0 
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.81 
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-  3.30 
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2 
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3 

.7 
.5 
.4 
.4 
.2 

1 
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0 

T 

23 
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2 
3 
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3 

0 
0 
0 
0 

0 
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0 
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0 

EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
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FRAM INGHAM 

AM 

AM 

AM 
AM 

35.7 
37.1 
35.0 
3*. 4 
3S.9 

18.2 
17.7 
21.1 
16.9 
18.8 

27.0 
27.4 
28.1 
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.9 
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48 
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30 
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0 
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10 

11 

9 
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30 
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0 
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.91 
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3+ 

6 
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3 
3 

0 
0 
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AM 

AM 

AM 
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28. 7M 
35.5 

33.1 
38.1 

16.3 
11.2 
21.4 
12.1 
16.4 
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28.5 
22.6 
27.3 

-  1.9 
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48 
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2 

4 
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1 
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30 
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0 

10 
24 
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14 
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30 
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0 
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33.6 
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24.9 

26.1 
26.3 
25.5 
29.2 
30.0 

1.5 
.5 

-  2.1 

43 
44 
39 
48 
48 

2 
2 

1  + 
3 
2 

5 
4 
6 

10 
15 

30 

30 

28 

28+ 

20 

1203 
1190 
1219 
1112 
1078 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

13 

15 

9 

6 

30 
30 
30 
29 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

.57 
.67 
.65 
.70 

1.21 

-  3.09 

-  2.61 

-  2.96 

-  2.66 

.35 
.44 
.36 
.30 
.55 

2 

2 
2 

3 
6 

.7 

T 

1.0 

.3 

3.0 

0 
T 

T 

7  + 
6  + 

2 
2 
3 
3 
3 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

NEW  BEDFORD 
PITTSFIELO  WB  AIRPORT 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 

R 
AM 

36.8 
26.9 
35.8 
38.8 
36.7 

24.9 
11.6 
21.4 
27.2 
18.0 

30.9 
19.3 
28.6 
33.0 
27.4 

1.1 

-  1.9 

-  .5 
1.8 

48 
AO 
46 
54 
45 

2 

1 
2 
2 
3 

13 

-  5 
8 

14 

-  2 

28 
30 
28 
28 
30 

1047 
1411 
1122 
987 
1159 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

24 

10 

2 

6 

28 
31 
29 
24 
30 

0 
4 
0 
0 

1 

.85 
1.22 

.74 
1.18 
1.18 

-  3.07 

-  1.88 

-  3.59 

-  2.65 

.34 
.53 
.41 
.59 
.44 

2 
2 
2 
2 

1.9 
5.1 
2.5 

1 
3 
2 

13 
2  4+ 
13 

5 
3 
2 
3 
4 

0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 

32.7 
34. C 
35.6 
29.6 
35.0 

20.3 
21.4 
22.5 

14.0 
19.5 

26.5 
27.7 
29.1 
21.8 
27.3 

-  2.2 

.8 

-  .2 

45 
44 
48 
40 
48 

2 

1  + 

2 

3 

1 

7 

9 

10 

-  1 

7 

28 
28 
28 
30 

28  + 

1187 
1150 
1109 
1329 
1162 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
10 
11 
19 
10 

30 
29 
30 
31 
30 

0 
0 
0 
2 
0 

1.13 

1.07 

.79 

.75 

.93 

-  3.05 

-  2.45 

-  2.47 

.55 
.79 
.38 
.25 

.41 

2 
2 
2 
2 
2  + 

3.0 
.3 

1.0 

T 

1 
T 

0 

23  + 

6  + 

3 
2 
2 
4 
2 

1 
1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

STOCKBRIOSE 
SWAMPSCOTT 
TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

AM 

30.7 
34.8 
35.9 
30.7 
33.0 

13.0 
20.9 
18.8 
12.7 
15.6 

21.9 
27.9 
27.4 
21.7 
24.3 

-  1.8 
.3 

.4 

.8 

43 
46 
45 
40 
45 

1 

2  + 
2 
2 

1 

-  8 
9 

-  1 

-  4 
0 

30 

28+ 

30 

30 

30 

1331 
1145 
1159 
1335 
1253 

0 
0 
0 
0 
0 

18 

10 

7 

18 

13 

31 

31 
31 
31 
31 

.96 
.74 
E   .68 
.72 
.69 

-  2.08 

-  3.41 

-  3.88 

-  2.62 

.44 
.52 
.32 
.30 
.43 

2 
2 

6 
7 
2 

4.0 

.3 
1.2 
2.2 

2 
1 
0 
1 

22  + 
22+ 

2  + 

3 
2 
2 

2 

2 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  CUP>MIN6T0N 
WESTON 
WESTOVER  FIELD 

34.7 
33.7 
28.2 
34.9 
32.9 

17.6 
16.2 
11.2 
17.5 
18.3 

26.2 
25.0 
19.7 
26.2 
25.6 

-   .6 

43 
48 
40 
44 
43 

1 

1  + 
3 
1 
1  + 

-  1 

-  4 

-  6 
4 
2 

30 
30 
29+ 
30 

30 

1196 
1241 
1395 
1196 
1214 

0 
0 
0 

0 
0 

8 
16 
21 

9 
15 

31 
31 
31 
30 
30 

0 
0 

.76 
.87 
1.04 
.69 
.63 

-  2.88 

.48 
.50 
.53 
.41 
.29 

2 
2 
2 
2 
5 

.9 

.1 

4.4 

.3 

1.0 

T 
T 
3 

T 
T 

6  + 
4+ 
2  + 
6+ 
4+ 

2 
2 
2 
2 
2 

0 

1 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

WILLARD  BROOK  ST  FOREST 
WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

30.8 
34.3 

16. « 
16.5 

23.7 

25.4 

.0 

40 
45 

1 
1 

5 
4 

21+ 
29+ 

1272 
1221 

0 
0 

15 
12 

31 
31 

0 
0 

.59 
.70 

-  2.90 

.38 

.40 

2 
2 

T 
.3 

T 
T 

4+ 
4+ 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

STATE 

25.9 

-   .7 

.85 

-  2.82 

1.5 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 

AM 

R 

22. 4M 
24,7 
22.1 
29.4 

5.7M 
3.7 
5.7 
12.1 

14. IM 
14.2 
13.9 
20.8 

-  .7 

-  2.0 

36 
37 
35 
42 

1 

1  + 
1 
1 

-19 
-18 
-17 
-  6 

28 
29 
28 
29 

1569 
1567 
1581 
1365 

0 
0 
0 
0 

29 
28 
29 
23 

31 
31 
31 
31 

8 

10 
7 
4 

.95 

.78 
.77 
.89 

-  2.30 

-  1.34 

.28 
.25 
.15 
.50 

6 
7 
6 
2 

14.1 
9.4 

10.0 
5.0 

12 

11 
4 

23+ 

2  7+ 
27+ 

4 
3 
1 
2 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERIN6 

FABYAN 

AM 

R 

27.9 
29.6 
32.3 
30.2 
20.2 

6.8 
12.2 
15.2 
12.2 

2.2 

17.4 
20.9 
23.8 
21.2 

11.2 

.8 
.3 

38 
39 
41 
38 
34 

7  + 
2* 
16 
2  + 

1  + 

-19 

-  4 

-  2 

-  2 
-21 

30 

30 

30 

29+ 

29+ 

1471 
1357 
1271 
1350 
1664 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
21 
15 
15 
29 

31 
31 
31 
31 
31 

8 
3 
1 
2 
12 

1.31 

.73 

.79 

E   .68 

1.35 

-  2.18 

-  2.57 

.27 
.41 
.40 
.40 
.22 

3 
2 
2 

2 

3+ 

.9 

1.5 

2.5 

15.2 

1 

3 

3 

27 

22 

1  + 

2 

23+ 

7 
2 
2 
2 

7 

0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

FIRST  CONN  LAKE 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
HANOVER 
KEENE 

AM 

18.6 
29.6 
27.5 
25.3 
30.4 

.8 

11.4 

10.0 

8.6 

14.4 

8.9 
20.5 
18.8 
17.0 
22.4 

-  2.4 

.6 

-  .9 

1.3 

33 
39 
37 
36 

44 

3 

3 
3 

3 

1 

-21 

-  8 
-10 
-10 

-  3 

31 
30 
29 
28 
30 

1739 
1371 
1426 
1481 
1316 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
21 
27 
29 

19 

31 
31 
31 
31 
30 

14 
5 
5 
6 

1 

2.01 
.98 
.91 
.99 
.85 

-  1.08 

-  2.05 

-  1.68 

-  2.04 

.38 
.67 
.49 
.48 
.43 

3+ 

2 

2 

2 

2 

42.1 
4.5 
7.0 
8.1 
2.6 

26 

7 

1 

7+ 

2+ 
2  2+ 

1  + 

7 
2 
2 
2 

2 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LAKEPORT 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSASESIC  LAKE 
tlMOUNT  WASHINGTON 

//R 

27.2 
27.1 
29.3 
31. 7M 
12.2 

11.7 

6.3 

15.0 

13.  7M 

-  2.8 

19.5 
16.7 
22.2 
22. 7M 
4.7 

-  1.9 

-  .7 

38 
36 
39 
39 
32 

2 

2  + 
2 
3 
6 

-  4 
-13 

0 

-  3 
-28 

29 
28 
30 
30 

31 

1403 
1490 
1322 
1224 
1866 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
24 
22 

15 
31 

31 
31 
30 
31 
31 

4 
7 
1 
2 
17 

.76 
.80 
.72 
.69 
3.25 

-  2.97 

-  2.57 

-  1.84 

.30 
.38 
.45 
.36 
.53 

3 
2 
2 

2 
2 

7.2 

re 

31.7 

6 

7 

21 

24+ 
27+ 

27 

3 
2 
2 
2 

14 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

NASHUA  3  N 
NEW  LONDON 
PETERBORO  2  S 
PINK HAM  NOTCH 
PORTSMOUTH 

33.5 
25.9 
28.4 
23.3 
32.1 

14.2 
11.7 
13.5 
4.8 
15.1 

23.9 

18.8 
21.0 
14.1 
23.6 

-  .3 

-  2.8 

37 
34 
42 

1 
3 
2 
3 
2 

-  4 

-  6 
1 

-14 
2 

30 
21 
28 
29 
28+ 

1268 
1428 
1359 
1574 
1277 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
29 
27 
28 
16 

31 

31 
31 
31 
31 

3 

4 
0 
7 
0 

.74 

.53 

.72 

1.25 

E   .92 

-  2.69 

-  3.47 

.27 
.47 
.37 
.41 
.46 

7 
2 
2 
2 
2 

5.0 

2.1 

18.0 

2.3 

6 
2 

32 

1 

2+ 
22+ 
27 

1 

3 
1 
2 
4 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WEST  LEBANON 
WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

AM 
AM 

29.7 
28.4 
34.9 
28.7 
27.4 

11.9 
7.2 
15.3 
11.4 
8.4 

20.8 

17.8 
25.1 
20.1 
17.9 

42 
40 
41 
37 
37 

2 

1 

1  + 
3 

3 

-  5 
-10 

-  4 

-  7 
-15 

30 

28+ 

30 

29+ 

30 

1363 
1458 
1229 
1388 
1458 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
22 
9 
25 
27 

31 
31 
31 
31 
31 

3 
7 
2 
4 
6 

.90 
.91 
.54 
.85 
1.27 

-  3.12 

.29 
.26 
.36 
.41 
.64 

3 
3 
2 
2 

2  ■ 

3.1 

8.2 

.8 

3.9 

12.8 

3 
6 

1 

11 

2+ 
22+ 
2  2+ 

27 

4 
3 
2 
3 
3 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

STATE 

ie.9 

-   .4 

.92 

-  2.08 

7.8 

S—  IUi*r«nc«  NolM  Following  Station  Index 
-   5   - 
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TABLE  2  •  CONTINUED 

JANUARY  1955 

Temperature 

Precipitation 

<  s 

1>  § 
11 

« 

i 
< 

J 
1  ^ 

h 

1 

■a 
a 

2 
& 

1 

Q 
1 

No.  of  Days 

1 

II 

O 
1 

1 

Snow,  Sleel,  Hail 

No.  of  Days 

Station 

Max 

Min. 

1 

1^ 

a" 

0 

(3 

e 

s 

T 

oi 

*sl 

Si 

on 

0 
rH  0 

RHODE  ISLAND 

— 

""" 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 
R 

35.9 
33.8 
36.9 
35.5 

24.8 
18.1 
18.5 
20.5 

30.4 
26.0 
27.7 
28.0 

-  1.5 

-  .1 

-  .7 

49 
43 
49 

47 

2 
2 
2 
2 

13 

5 

•"  3 

5 

28 
29 
30 
30 

1066 
1201 
1148 
1139 

0 
0 
0 
0 

9 

14 
7 
8 

28 
31 
31 
30 

0 
0 
1 
0 

.73 

.83 
.78 

»  2.94 

-  3.96 

-  2.97 

.43 

.45 
.39 

6 

2 

6 

.5 

T 

.5 

1.1 

T 
0 

T 

14+ 
6  + 

2 

2 
2 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

STATE 

28.0 

-  1.7 

.78 

-  3.18 

.5 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 

AM 

R 

30.7 
28.0 

23.2 
2B.2 

13.0 

10.8 

3.2 

9.1 

4.9 

21.9 
19.4 
14.1 
16.2 
16.6 

-  1.0 

-  1.7 

-  1.8 

43 
42 

39 
40 
30 

1  + 

0 
-.  6 

-19 
-  8 
-17 

29+ 
26 
29 
2  8+ 
29 

1332 
1407 
1575 
1509 
1497 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
24 
28 
28 
22 

31 
31 
31 
31 
31 

2 
3 

11 
4 
10 

.63 
1.19 
1.03 

.55 
1.15 

-  2.15 

-  1.33 

-  1.33 

-  1.84 

.20 
.68 
.23 
.21 

.60 

3 
2 
2 
6 
2 

4.5 
4.0 

21.1 
7.6 

12.6 

3 
3 

21 
2 

10 

3 
23  + 
2  7+ 

1  + 
27+ 

2 
3 
3 
2 
3 

0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

CHELSEA 
CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 

AM 
AM 

25.9 
24.6 
27.1 
21.9 
23.2 

-   .9 
9.3 
8.0 
2.0 

1.9 

12.5 
17.0 
17.6 
12.0 
12.6 

-  3.3 

-  2.9 

-  4.0 

-  3.4 

38 
39 
40 
37 
38 

1  + 

-22 

-11 
-12 
-19 
-22 

28+ 

28 

28 

29+ 

28 

1618 
1485 
1464 
1637 
1621 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
26 
24 
29 
28 

31 
31 
31 
31 
31 

18 

4 

14 
14 

1.06 
.79 

1.30 
.95 
.55 

-  1.68 

-  1.40 

-  1.30 

-  1.94 

.22 
.23 

.75 
.26 

.17 

7 
6 
2 

3 
2 

8.0 
9.5 

8.0 
11.1 
24.0 

9 
29 

2  7+ 
23+ 

4 
4 
5 
4 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LEMINGTON 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

AM 

22.0 

24.0 
22.5 
16. BM 
20.9 

-  .5 

.9 
3.8 

-  2.6 

3.7 

10.8 
12.5 
13.2 

7.1M 
12.3 

-  5.2 

37 
39 
37 
28 
35 

1  + 

-23 

-15 
-14 
-22 

-16 

29+ 

28+ 

28 

29 

28 

1687 
1625 
1604 
1615 
1627 

0 
0 

0 
0 
0 

28 
28 
28 
31 
27 

31 
31 
31 
31 
31 

15 
16 
12 
18 
12 

.87 
1.09 
1.08 
1.74 

1.25 

-  1.29 

.32 
.28 
.29 
.37 
.28 

2 
7 
6 
2 
2 

21.5 
21.0 
■  12.5 
16.0 
10.9 

16 
14 
15 
42 

16 

26+ 
27  + 
27+ 
21  + 
2  7+ 

3 

4 
2 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
RANDOLPH 

REAOseoRo  1  sse 

RUTLAND 
SAINT  ALBANS 

AM 

24.7 
25. 9M 
28.3 
26.9 
22.5 

3.7 
4.9M 
8.4 
10.2 
7.8 

14.2 
15. 4M 
18.4 
18.6 
15.2 

-  1.0 

-  1.0 

-  4>4 

39 
37 
38 
42 
40 

2  + 

-18 
-12 

-  6 

-  9 
-14 

28 
28 
30 
28 
31 

1566 
1530 
1430 
1433 
1536 

0 
0 
0 
0 
0 

28 

11 
24 
27 

31 
31 
31 
31 
31 

11 

10 

6 

4 

5 

.74 
.98 
1.06 
.82 
.74 

-  1.61 

-  3.35 

-  1.65 

-  2.20 

.27 
.47 
.40 
.34 

.15 

2 
2 
2 
2 
2+ 

6.0 
6.6 

10.0 
4.9 

13.0 

7 
3 

14 

26+ 
22+ 
23+ 

3 
4 
3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WEST  BURKE 

WILDER 

AM 
AH 
AM 
AM 

25.6 
23.6 
32.8 
22.8 
28.1 

4.2 

3.8 

12.8 

.5 

6.1 

14.9 
13.7 
22.8 
11.7 

17.1 

-  1.3 

-  3.1 

39 
35 
42 
36 
42 

-17 
-16 
-  3 
-22 
-12 

29 
25 
30 
28 
28+ 

1545 
1581 
1299 
1649 
1478 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
30 
14 
29 
24 

31 
31 
31 
31 
31 

10 
10 

2 

15 

9 

1.10 
1.29 

.58 
1.49 

.80 

-  1.19 

-  3.25 

-  2.88 

-  1.63 

-  1.63 

.50 
.40 
.24 
.29 
.28 

2 
2 
3 
3 
3 

14.7 
14.3 

2.5 
20.5 

6.8 

12 

21 

2 

4 

23+ 

27+ 

2  + 

22+ 

4 
3 
3 
6 

4 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WOODSTOCK  3  ENE 

26.5 

5.5 

16.0 

-  2.1 

38 

2  + 

-16 

28 

1512 

0 

27 

31 

9 

1.00 

-  2.03 

.64 

2 

7.3 

8 

27+ 

2 

1 

0 

STATE 

14.2 

-  3.7 

.99 

-  1.77 

11.5 

SECTION 

20.9 

-  1.7 

1.03 

-  2.38 

8.2 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 


Sm  Rctorann  Notw^oUowlng  Station  Indax 

-   6    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Tables 

NE«    ENGUNO 
JANUARY    195! 

Station 

■a 

Day  of  month 

1    1    2    !    3 

4 

5 

6 

7 

8    I    9 

10       11   I    12 

13  j   14  I 

15 

16, 

17 

18 

19   1   20      21 

22  f 

23; 

24 

25  1  26  1 

27 

28      29  1  30 

31 

C«IMECT1CUT 

ANSONU 
UKE»SVIU.c 
BALTIC 
BAKMUtSTEC 

•aiBUrour  n  a*            • 

•  •1 

•  59 

.T4 

•n 

•  51 

.29      .92 

•  • 
.39 

•25     ,a» 

•  25 

T 
T 

.92 

.59 

.17 
.19 

.24 
.92 

.19 

T 

T 

.02 

T 
.01 

■  03 

.02 
T 

.08 
.03 

.92 

T 
.01 

.01 

BDISTOL    2   a 
BMCU-rN 

BUU.S  ••lew  OAja 

BU«LmsTON                                  » 
COClAP«MSET    RAJiSEH    STA 

•  5* 

•  »7 

•  57 

•  •• 

•*a 

•19      .10 
•  51 

•20      .Ol 
•51       .09 

•27      .02 

.07 
.42 

.04 
.00 

•  14 

•  23 

•  33 

•  39 

T 

T 

.01 

,09 
.01 
.09 

.02 
.03 

.01 

.09 
.01 

T 

colchestei) 
collinsville  1  s 
cream  hill 

OAMSMV 

OAKSON    LAKE 

E    t— 

,n 

•  57 

.72 
.72 

•20    ,n 

T           .40 

.20 

•  30 

.29      .09 

T 
.02 

E.09 
.12 
,21 
.24 
.03 

•  59 

•  29 

•  32 

T 

T 

T 
,02 
.02 

•  02 

.02 

E.02 

.03 
.01 

.03  E.Ol 

•  09      T 
,02      T 
,10      ,02 

•  02 

T 

T 
T 

T 
T 

DCUY 

EAST   HAVEN 

CASTOM   LAKE    RESERVOIR 

FALLS    v:lLA«£ 

CROTON 

•  *7 

•  «S 

•  53 

•  M 

1.07 

•  .54 

.17      .12 

.24 

•23      .07 

•  aa 

• 

.03 
.20 
■  10 
•  35 

•  99 
.29 

.19 

T 

T 
,01 

T 

T 
T 

.01 

T 

•  01 

•  09 

•  02 

•  09 

,08 
,09 

.02 
.03 

.02 

T 
.01 

T 

T 

T 
T 

MARTFORO   BRAINARD   fLO//R 

HARTFMD    aS   AIRPWT           • 

HEaLOCKS    RESERVOIR 

KENT 

LAKE    KOMMOC 

.BB 

.01 
.51 

.77 

•a* 

•  33 

•  40 

•  27 
.33 

.20      .31 

T 

,01 
,02 

•  45 

.41 
,20 
,27 
.09 

T 
T 

.30 

T 
T 

T 

T 

T 
T 
T 
.10 

.02 

.02 

T 
T 

T 
T 

T 

,08 
,09 

,04 
,07 

T 
T 
T 

T 

T 

T 

T 

LAUREL    RESERVOIR 
NANCHESTER 

MANSFIELD    nOU.W   DAM 
HEAD   PONO    RESERVOIR 
MIOOLETOHN   *    » 

.70 
1.0* 
■  •« 
.55 
I.IB 

•la    .09 

.13      .24 
.20      .22 
.20      .09 
.27      ,03 

.03 

T 

.04 

.09 
.19 
.07 
,00 
,20 

.18 
.33 
.33 
.20 
.13 

T 
•  01 

.01 

.02 

T 

T 

•  02 

•  03 

•  02 

•  09 

•  08 

•  02 
,10 

•  SO 

.04 
.09 
.04 
.07 
.93 

.02 
.02 

MILFORP 

MOHAWK    RANGER    STA 
MOUNT    CARMEL 
NATCMAUS   RANGER    STA 
NATHAN   HALE    ST   FOREST 

.71 
•  70 

•as 

.75 

•22      .ll 
.29      •02 
RECORD   MISSING 
.23      .15 
.15      .11 

.04 

T 

T 

,03 

,11 

,07 
,19 

,24 

,19 

,30 

,2<> 

T 
T 

T 

•  01 

•  06 

T 

T 

,02 

.07 

.04 

.04 

T 

.09 

.09 

•  03 

T 
T 

T 

T 

NEW  HARTFOAO 

NEW   HAVEN    US   AIRKRT         R 

NE«   LONDON 

NORFOLK    2    SV 

NORTH   BRANFORD 

•  77 

•as 

.02 

•  »3 

.75 

.25      .07 

.25 

•44      •IS 

•la    ^12 

•2B      .11 

,01 

■  01 

T 

,11 
,29 

,02 
.19 
,02 

,29 
,30 

.la 

.29 

T 
T 

T 
.01 

.02 

T 

.03 
.02 

.02 

T 

T 
•  04 

T 

T 

T           T 

.08 
.04 
.01 
.08 

■  03 

,02 
,02 

,02 
.03 

T 

T 

.02 

T 
.01 

T 
.08 

•  01 

NORTH   6UILF0R0 
NORKALK 
NORMIOl    i    SH 
PAOUUS   FOREST 
PEOPLES   RANSER    STA 

•  7t 

.aa 

•  T7 

•7a 

•29      .07 
RECORD  MISSING 

•  43      T 

•  ^34 
.33      .09 

■  09 

■  07 

■  04 

■  14 

.27 

,33 
,29 

•  18 

.04 

T 

T 
•  02 

T 
T 
■  09 

.02 

.09 

.10 

•  03 

PROSPECT 
P^NAM 
PUTNAM   LAKE 
ROCKT    RIVER   CAM 
ROtMO    POND 

•  75 

.a« 

•  M 

•  7B 
.05 

.21      .07 
.45 

.15      .09 
.25      .U 

•  22 

T 

■  39 

■  04 
.04 
.27 

,29 

,12 
.29 

T 

T           .01 

.02 

T 

T 
.01 

•  19 

T 

•  07 

•  07 

•  12 

.99 

T 

.03 

T 

T 

T 

SALIS8URV 

SAU6ATUCK    RESERVOIR 
SICPAUS  OAH 
SHUTTLE   MEACOII    RESVR 
STAFFORD   SPRINGS 

•aa 

•  50 

.70 
.55 

.75 

•  40 

•  29 

•  42      .91 
.09      .15 
.31      .07 

T 

,19 
,24 
.12 

,09 
,07 

,12 
•  21 
.29 

T 
T 

T 
T 

.01      .01 
.01 

T 
T 
.01 

,01 

,01 
,02 

T 

T 

,09 
.07 
,08 
,02 
•  03 

T 
,02 

.01 
.02 

T 
T 

STAMFORD 
STEVENSON    DAM 
STORRS 

TNaHPSONVILLE 
TORRINGTON 

.95 

.«2 

•  C2 
.«} 

•  57 

.27 

.14      .24 

•  39 

•24      ,17 

,30 

.01 
,02 

■  19 

■  03 

■  37 
.17 
.29 

.30 

.24 

T 

T 
T 

.02 

T 

.01 

T 

.03 

•  03 

T 

,09 
.10 
.02 
.09 
.09 

■  09 

■  94 

■  02 

T 
T 

T 
T 

T 

TORRINGTON    2 
TRAP    FALLS    RESERVOIR 
KATERBURT   CITY   HALL 
HEPAWAUG   RESERVOIR 
VESTS  ROOK 

•  7a 

•  70 

•a7 

•           ,33 
,39      T 

,3a 

•27      .09 
.59 

.19 
.23 
.23 

.34 

.11 

.02 
■  38 

.03 

.03 

T 

T 

.01 

T 

•  03 

T 
■  OS 

.08 
.03 
.02 
.09 
•  02 

T 

■  04 
,04 
,09 

■  03 

.01 

T 

■EST   HARTFORD 
NEST   HARTLAMD 
■HI6VILLE    RESERVOIR 
NHITNEY    LAKE 
■  latlAN   RESERVOIR 

.7* 
.BO 
•  •« 

.5a 

.at 

•  25      .05 

•  .59 

>3B      .04 
.17      .12 

.47 

■  19 

• 

■  04 

■  02 
.19 

.23 

.40 
.39 

•  22 

.10 

T 
T 

T 

•  03 

•  01 

•  04 

•  07 
.02 
.08 

■  03 

■  02 
.05 

.10 

NILLIHANTIC 
NOLCOTT   RESERVOIR 

■oooeuRY  i  a 

.90 
.79 
.55 

•          .51 
.39      ,06 
.32      .03 

.01 

T 

■  09 

■  09 
,12 

,33 

,21 

•  10 

.01 

T 

•  02 

T 

,07 
.08 

■  03 

T 

MAINE 

AUGUSTA    CAA    AIRPORT 
BANGOR    00»    FIELD 
BAR   HARBOR 
BELFAST 
BRASSUA   DAH 

1.22 

2.7a 

!•» 

1^52 

l^Ol 

.35     T 
.27      .09 

.20 
.43 

,19 

.09 
.17 
.17 

•  03 

■  17 
.90 

•  14 

•  99 

•  41 

•  31 
.39 

T 
.10 

T          T 

T 

T          T 

.03 

T 

T 

T 

•  09 

T 

T 

.09 
T 
■  09 

T 

T 
■  07 

T 
T 

.11 
.39 

.09 
.10 

.02 
.34 
.39 

.09 
.09 

.11 

.13 

.09 

r 

.02 

BRIOGTON 

BRONS#JCK 

CARIBOU   KB    AIRMRT         //R 

CORINNA 

EASTPORT 

•  91 
Ii02 
2>29 
1.93 
1>59 

,37      T 
.33 
T           .21       ,09 
.37       ,17 
.14      .13 

T 

,09 

.02 

,09 

,01 

.30 
.99 

.19 
.29 

T 

,04 

.24 

.29 

.95 

T 

T           ,13 

T 

.03 

,17      ,02 
.02      ,01 

T           T 

T 

.02 

•  29 

T 
.01 

T 

■  04 

■  oe 

.20 

T 
T 
■  09 

.09      .01 
T           T           T 

,03 

,18 

,03 
.06 
.02 

.09 
,06 
.04 
.09 
.09 

T 

,49 
,09 
,09 

T 

T           T 

T           T 

T 
.09      T 

T 

EAST    SANGERVILLE    >    SE 
EAST    WINTHROP 
ELLSNORTH 
FARHINSTON 
FORT   FAIRFIELD 

i^2a 

l.U 
1.45 
1.19 
3.99 

■25      .07 
.39 

.44      T 

.20 

.03 
.02 
.09 

T 

,04 
.09 

.30 

•  12 

•  39 

.40 
.24 
.34 
.07 
.45 

.01 
.07 

.13      T 

T 
,42      .29 

T 

•  07 

T 

.43 

.19 

■  09 

■  14 

.35 

.07 

•  09 

•  10 

.14 

■  01 

■  19 

.13 

.04 

.12 
.35 

T 

.20 
.33 

FORT  KENT 
SAROINER 
•  ILEAO 
GREENVILLE 
HIRAM    2    S 

2.55 

1.21 
•  59 

1^27 
2^05 

.29 
.34      ,14 
.30 
T           .19      .03 
.49 

.10 
.03 

.09 
.03 

■  19 
.01 

.09 

.24 
1.29 

.99 

.24 

T 

.39 

T 

.03 

T 

.59 

T           T 

T 

.50 

T 

T 

T 
T 

■  10 

T 

■  04 

T 

■10     ■oa 

T 

,09 

.09 
,09 

,09 
.08 
,08 
,03 

.17 
•  02 

,07 

T 
T 

HOULTON   CAA   AP 
HOULTON    1    NE 
JACKMAN 
JOHESBORO 

LEMISTON 

1^99 

1.7B 
.93 
1^09 
1^22 

.17      ,09 
.10      .20 
.18 
.39 
.50 

.04 

T 

.09 

T 

.09 

.11 

,19 
.39 

.93 

.98 
.39 

,10 

T 

.09 
.02      T 

.17      T           T 
.25 

T 

T           .01 

.01 

T 

.12 

T 

■  11 

T 
.07 

■  01 

T 

,01 
.02 

T 

.03      T 

.12 

.08 

•  07 
.05 

•  10 
,08 

.07 
.09 

.07 
,93 

•  19 

.09 
.07 

T 

LONG  FALLS    DAM 
MACMIAS 
MAOISON 
HIBOLE   DAM 

NILLINOCKET 

.99 
1.94 

1.2a 

.7* 
2.49 

.35 

.30      ,11 

,12 

,92      ,12 

.09 

T 

.01 

.12 

•  02 
.03 

.29 
.19 
.91 

.33 

.44 
.11 
,09 
,97 

,09 
,24 

T 

,01 

T 

,03 
.02 

T 

T 

.03 

.04 

T 

T 

■  07 

■  91 

■  01 

■  10 

■  12 

■  22 

lOl 

T           T 
■  02 

,08 
.07 
■  14 

,14 
.19 
.19 
^9 

.30 

.07 
.09 

,09 

T 

.39                   T 

MILLINOCKET    CAA   AP 

NILLINOCKET    0AM 

MOOSEHEAD 

OLD   TOMN 

OLD  TONN   CAA    AIR»RT 

2.50 
2.92 
1^25 
1^*7 
2.25 

.25      T 

.29      .07 
7           ,17 
•           .40 
.54      .09 

.97 

T 

.09 

.02 
.09 

.01 

.39 

.41 

.99 

,72 
,43 
.70 
.91 

,39 

,29 

,07 

.01      T 
T           .09 

T          T 

T          T 
T          T 

T 
T 

T 
•  13 

T 

T 

■  29 

■  09 
T 

■  91 
•  U 

T 
.10 

T 

T 
T 
T 

.15 

•  13 

.27 

.29 

.11 
■  09 
.12 
.21 

.07 
.12 
.14 

T 

T          T 

T 

T 
.14 

T 

T 

ORSNO 

PORTLAND 

PORTLAND  MB   AIRI>ORT      //R 

PRENTISS 

PRESOUE    ISLE 

.99 

•7a 

2.99 

RECORD  HISSING 
,34 
.14      .12 

,03 
,01 

,02 

- 

.29 

.19 

T 

T 
T 

.72 

•  01 

T 
T 

,31       ,01 

-          - 

- 

•" 

T 

T 

■  12 

.01 

.01 

.09 

■11       ^04 

.09 

.09 

T 

.02 
■  01 

•  09 

•  52 

.15 

.99      T 

.24 

•  20 

- 

8m  B*lM<aM  NoiM  FoUowtag  BtaOoa  Indm 
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Table  3-Continued 

NEW  ENGLAND 
JANUARY  1955 

Station 

■3 

Day  of  month 

1    2  1  3 

4    5 

1  ^ 

7  1  8    9 

10  1  11   12 

13 

14 

15 

16   17  1  18 

19  1  20  1  21 

22 

23 

24 

25  1  26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

RtPOOENUS  0AM 
ROCKLAND 
ROXBURY 
RUMFORO  3  SW 
RUMFORD  ISSE 

2^03 
1^T3 
1^06 
.67 
•  9S 

■16   ■OO 
■43   ■ll 

■  39 

■  27   T 

■  39 

.04 

•  06 

•  09 

•  06 

•  15 

.73 
.12 
.37 

•  22 

•  29 

■  42 
.08   T 

T 

.02 

•  03 

T 

T 

•  10   • 

•  04   • 

T 

11   .01 
92 

.02        .01 

T 

.13 
.21 
.04 
.03 
.03 

.10 
.30 
.17 
.04 
.12 

.10 

.03   .04 

.26 

.05 
.04 

SANFORD  2  NNW 
SOUTH  ANOOVER 
SOUA  PAN  DAM 
STRATTON 
THE  FORKS 

•  S6 
1.21 
2>91 

•  S2 
.76 

■  40 

■  46 

T     ^24 

■  06 

■  15 

.21 

.03 
.11        .24 

•05   .01 

■  45 

■96   ^40 

.28 

•05   .23 

.03 

•  09   • 
.03 

JO   .09 
.10 
.02 

.12 

.20 

•  10 

•  08 

.05 
.20 
.08 
.11 

.06 

.18 
.13 

T 

.09 
.03 

.18 

UNITY 

UPPER  OAM 

UEST  BUXTON  2    NNH 

WINSLOW 

WOODLAND 

1.26 

•  97 
1^10 
l.«7 

■17   .10 

.20 

.40 

■  40 
■  39   T 

.20 

.03 

T 

T 

•  28 

•  30 

•  33 

.52 

.12   .02 

.14 

.39   T 
.22 

.04 

T 

.01   • 
•  08   > 

.03 
.11   . 

31 
36 

T 
30 

.03 

T     T 

•  06 

•  11 

•  02 
T 
.15 

.05 
.14 
.05 

.05 

T 
.04 

.11 

.04 
.24 
.23 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 
ASK8URNHAM 
ASHLANO 
ATHOL  3  E 

.n 

.81 
.79 
.78 
.75 

■24  ,3* 

■  42 

■21   .22 
■19   .30 
■23   .13 

T 

T     T 

T 

.08 
•  37 
.01 
.08 
.38 

■  21 

.30   T 

.21 

.38 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

.01 

.03 

T 
T 
.01 

T 
T 

.04 

.01 
.03 

T 

.01 

T 

T 

T 
T 

T 

.02 
.01 

T 
.01 
T 

T 

BEECHWOOO 

BELCHERTOUN 

BIRCH  HILL  OAM 

BLUE  HILL             // 

BOSTON  KB  AIRPORT     //R 

•  92 
.78 
.S9 
.92 

RECORD  MISSING 
.26   ■IB 
■35   ^02 

■  49 

■  62 

.02 
.03 
.01 
.01 

.20 
.39 
.31 
.26 

.24 

T 
.01 

T 

T 

.02 

T 

T 
•  01 

T 

T 

T 
T 

.02 
.03 
.02 
.01 

T 

.03 

.01 

T 

T 
T 

T 

T 

BOYLSTON 
BROCKTON 
CHARLTON  2 
CHATHAM 
CHESTER 

.77 
.83 

•  80 

•  75 
.91 

.49 

■  45 

■  41 
.40 

•39   .01 

T 
.06 

T     T 

.25 

.27 
.32 

T 
.05 

■  05 

■  34 

.05 

.01 

T 

.30 

T 

T 

.05 

T 

T 

.02 

T 

.01 
T 
.05 

.01 
.05 

T 

T 

T 
T 
.02 

T 

CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 
COLDBROOK 

.82 

.82 

•  65 

•  81 

•  88 

•35   .18 
.17   .33 
■  41 

•16   .32 
•     .iO 

T 
T 
.04 

■  18 
.02 
.21 

.17 

■  06 
.24 
T 
.30 

.17 

T 
.01 

.01 

.02 

T 

.03 

T 
.03 

T 

.03 

T 

T 

EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG 
FRAM INGHAM 

•  90 

•  91 

•  97 

•  64 
.75 

.07   .39 
.10   .36 
.40 

.20   .29 
.15   .32 

T 

T 
T 

T 

.43 
.07 

.04 

.34 
.36 

.26 

.23 

T 

T 
T 
.05 

.03 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

.09 

.04 

•  01 

.02 

.05 
.02 

.05 

T 

T 
T 

T 

FRANKLIN 

GARDNER 

6R0T0N 

HARDWICK 

HATCMVILLE 

•  67 
.60 
.74 
.74 
.81 

.15   .31 
.24   .17 
.25   .23 
.27   .14 
.09   .32 

.01   .02   .31 
.01        .06 
T     T     .05 
.03        .07 

T          T 

.29 

.16 
.21 
.33 

.03 

.01 
•  01 

.01 

T 

.03 
.01 

.04 

.02 
.01 
.01 
.02 
.03 

.02 

T 

.01 

T 

T 

T 

HAVERHILL 
HEATH 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HUBBARDSTON 

.75 
.99 
•  74 
1^09 
.61 

.37 

.36   .23 

.21   .19 

•36   .29 

.05        ." 

T 
.02 

T 
•  01 

•  30 

•  12 

•  12 

•  08 

•  14 

T 

.10   T 

:\l  T 

.28 

T 

T     T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.04 
.04 
T     T 

T 
T 

T 

.04 
.05 
.05 
.10 
.02 

.04 
.02 
T 
.02 

T 

T 
.05 

•  04 

T 

T 
.01 

T 

HYANNIS 
IPSWICH 
JEFFERSON 
KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 

E1.06 
U07 
•  67 
.75 
.82 

.47   T 
.19   .53 
■  44   T 
.25   .18 
.24   .36 

T 

T     T 

T 

.18 
.03 
.23 
.10 
.01 

.19 

.22   .01 

.22 

.20 

.09 

E.08 
.01 

T 

T 

T 
T 

•  09 
.05 

T 

T 

T 
.01 

.03 

T 

T 
T 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

MANSFIELD 

MIOOLEBOIW 

•  97 

•  67 
.65 

•  84 
.74 

.35 

.44 
•  36 

•15   .32 
.38 

T 
T 

•  01 

.17 
.23 

.11 
.01 

T 

.13 
.32 
•  16 

T 

T 
T 

.17 

T 
T 

•  01 
T 

T 

T 

.03 

T 

.04 
T 
.03 

.02 

T 
T 
T 

.02 

T 

T 

.01 

MIDOLETON 
MILFORD 
MILLBURY 
MONTAGUE  CITY 
MOUNT  WACHUSET 

.70 
.75 
.71 
.77 

.20   .30 
.14   .20 
.20   .20 
•31   .17 

•  02 

T 
T 

.03 

•  02 

T 

•  04 

•  14 

•  31 

•  30 

•  29 

•  02 

T 
T 

T 

.02 
.02 
T 

.01 
.01 

T 

.01 
.01 

T 

NANTUCKET  we  AIRPORT    R 

NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 

NEW  SALEM 

NEWTON 

1.21 
.86 
•  60 
.81 

.43 
.34 

.19   .28 
.25   .18 

RECORD  MISSING 

T     T 

T     T 
•  02 

•  55 

•  12 

•  02 

•  15 

T 

•  10 

•  29   T 

•  20 

T 
T 

•  09 

•  12 

T 
T 
T 

T 

T 

T 

.11 
.06 
.06 
.01 

T 
.12 

T 

.04 

.01   .02 

T 

T 

T 

T 
T 

NORTHBRIOGE 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  4  N           R 

•  80 

•  76 

•  77 
1^00 

.96 

.14   .31 
.26   .14 
.10   .22 
.29   .30 
•26   ^16 

•  02 

•  02   T 

.02 

•  03 
.19 

T 
.19 

•  15 

.26 
.17 
.28 
.14 
.20 

T 

T 

T 

T 

T 
•  15 

.01 

.02 
.05 

.07 
.05 

.01 

T 

.09 

.03 
.01 

T 

T 

.01 

T 
.02 

T 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT   R 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

PRINCETON 

PROVINCETOWN  3  N 

1.22 

•  80 

•  74 

•  87 
1^18 

.63 

.40   .16 

•  41 

•  98 

.99   .40 

T 

T 
•  04 

.29 
.17 
.23 
.29 

.04 

T          T 

T 

.03 

•  03 
.07 
.12 

T 

•  04 

T     .03 

T 

.01 

.11 
.04 

T 

.08 
.03 

T     .04 

.01 

T 

T 
.02 

T 

T     T 

T 
T 

OUABBIN  INTAKE 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 

1^04 
1^18 
1^13 
1.07 
.79 

.28   .19 
•12   ^44 

•  55 

•  79 

•  38 

•  05 

•  02 

T 
T 
T 

•  26 
T 

•  30 

•  24 

•  32 

.26 
•  38 

T 
T 
T 

T 

T 

.01 
.02 
T 
.03 

•  15 

T 
T 

T 

T 

.06 
.02 

.06 

T 

.01 

.10 

.02 

T 

.05 

T 

.08   T 

T     T 
T 

T 
T 

SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIDGE  3  E 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

.76 
.85 

■  93 

■  81 

RECORD  MISSING 
•25   ^21 
•16   ^22 
•  37 
.27   .26 

T 

.01 

.04 

•  11 

•  10 

•  21 

•  03 

•  18 

•  28 

•  15 

•  22 

T 

.01 
T 

T 

.02 

.16 

.03 

.04 

T 
T 
T 

T 

.02 

T 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 

STOCKBRIOSE 

SWAMPSCOTT 

TAUNTON 

■  93 

■  68 

■  96 

■  74 

E,te 

•  41 

.44 
.52 
.23 

T 

T 
T 

.41 
.50 
.31 

.18 
.32 

T 
.18 

T          T 

T 

T 

.01 

T 

.02 

.07 

T 
T 

T     T 

T 

.04 

.17 

.02 

E.03 

T 

.02 

.08 

T 

T 

.03 

T 

T 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WARE 

■  72 

■  69 
•  76 

.87 

1.01 

.26   .09 

.43 

.48 

.90 

.23   .24 

.02   T 
.03 

T 

.09 

.05 
.21 
.28 
.32 

.12 

.30 

T 

.02 

.25 

T 
.01 

.02 

T 
T 

T 

T 

T 
T 
T 
T 
.02 

T 

T 

.02 

.05 

T 

T 
.03 

.02 

WARE   2 

WEBSTER 

WEST  CUMMINSTON 

WESTFIELD 

HESTON 

1.00 

•  71 

1.04 

■  77 

■  69 

.10   .30 

.02   .24 

.63 

.27   .10 

.41 

.01 

T 

.28 

■  19 

■  18 

.19   .20 
.40 
T 
•  12 

.07 

.01 

.03 

.01 

T     T 
.04 

T 
T 

T 

.09 

.04 
.05 
.01 

.02 

T 

.02 

.03 

.03 

.20 

T 

T 
T 

WEST  OTIS 

WESTOVER  FIELD 

WEST  RUTLAND 

WILLARO  BROOK  ST  FOREST 

WINO1ENO0N 

■  86 

■  63 

■  78 

■  78 

.38 

.24 

•     .47 
RECORD  MISSING 
.28 

T     T 
.03 

.11 

■  33 

■  29 

■  15 

■  07 

.06   T 
T          T 
•  13 

.30 

T 

T 

•  •4 

T     T 
T 

.01 

T 

.05 
.06 

.02 

T 
T 

T 

T 

.03 

T 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

.99 

.70 

.38 

.40 

.01 
.01 

■  19 

■  29 

T 
T 

T 

T 

.01 

T 

T 
T 

T     T 

T 

T 
T 

T     T 
T 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-ConliDuad 

JANUARY 

1999 

Stotion 

3 

Day  oi  month 

1    {    2    1    3 

* 

5    . 

6 

i    7 

8        9 

10   I   11      12 

13 

14 

15 

'   16 

.7 

18 

19   i   20  1   21 

22 

23 

24 

25      26 

27 

28  1  29      30 

31 

Nn  NAXrSMIK 

ALCUWMIA 
BATH   2    Sa 
BENTON 
9E«LIN 
BETHLEHEM 

•  B9 

•  TB 
■  T7 

RECORD  HISSING 
T          .36 
■  22      T 

•  06 

.09 

T 
.04 

■  10 

■  06 

T 
T 
.03 

T 

T 
.26 

T 
■  16 

.37 

.09 
.26 

.67 

T 
.05 

.10 
.07 

T 

T 

T 
T 

.01 
.04 

T 

T 
.03 

.04 

T 

r 

.01      T 

T 

.10 
.10 
.03 

.06 

T 

.11 

.03 

.07 

.14 
.03 

.06 

.07 

T 

T 

.03 
T 
.08 

.02 

T 

BUKKHATER    0AM                       R 

BOK  SADVIMS    FALLS 

BUOFOOO 

BUCKS   CCUME* 

CANTON 

tB< 
•  «> 

iB2 
1.2« 
liSl 

.50 

.13      .27 
.24      .24 
.10      .51 
.22       .37 

.02 

T 

.02 

.01 

.02 

T 
T 

.02 

■  22 
.96 

•  06 

•  10 

•  12 

.11 

.17 
.21 
.19 

.04 

.04 

T 

.02 

.01 

T 

.03 

T 

T 

•  02 

T 

.06 
.01 
.08 
.10 
.10 

T 
T 
T 

T 

•  12 

•  12 

.03 
.01 
.11 

.01 

CANNON   MOUNTAIN 

CENTEB   HADBOB 

CLASENONT 

CONCOaO    as    AIDPOOT              X 

OinlLLE    NOTCH 

)>2« 

•  ao 

•  TJ 

Ills 

.72       .19 
.29      .22 
.23      .27 
.41 
.06      .19 

.19 

.02 

.09 

T 
.06 

•  50 
.12 
.11 
.26 

•  37 

.22 

.02 

.21 

.14 
.11 

T 

T           .04 

T 
T 

T 

.19 

.02 

T 

.14 
.02 
.06 

.14 

T 
.07 

•  18 

T 
T 

.11 

T 

.11 

.10 
.05 
.02 

T 

.27 

.01 

T 

.03 

•  10 

.06 

.14 

.04 

.05 
.05 
T 
.09 

T 

DUBLIN 

OUBHAN 

EAST  OCEBING 

EASTMAN   FALLS    DAM 

ERML 

1.22 

•  79 
E    .*B 

•  B6 

1>A1 

.40 

.16       .31 

.47 

.01 
T 
T 
.15 

.26 

■  23 

■  03 

■  25 

.21 

.01 

.22 

.02 

E.02 

T 
•  06 

.02 
•  03 

T 

* 

•  03 
.04 
.02 

•  06 
.10 

.09 
.01 

.15 

.02 

.02 

T 

.04 

.18 

T 

FABTAN 

FIRST   CONN    LAKE 

FITW1U.IAM    3    sa 

F«ANru.IN  I  Na 

FBAMCLIN   FALLS   DAM 

1>» 

2>01 
.70 
.«B 
.91 

.10      .22 
■01       .36 
■26      .06 
■  97 
.49      .02 

.10 
.16 
.03 

T 

.06 

.22 

.96 
.26 
.21 

.20 
.16 

.19 

•  01 

.06      T 
.24 

T           .02 

.02      T 

T 

T 
T 

.09 

.01 

T 
T 

.02 
.12 

.06 
•  12 

.10 
.05 

T 

T           T 
.03       .01 

T 

.01 

.04 

.07 

.06 

.22 

.07 
.01 
T 
.03 

.05 

T 

T 

T 
.14 

.06 
.03 

.07                   T 

T 

eiLMANTON 
HANOVER 
JEFFERSON 
KEENE 

LA«EI>0«T 

•  72 

,n 
i^ii 
•as 

.27 

.46 

T           .12 

•  43 

•12      .30 

.03 
.10 
.01 

T 

.09 

T 

.29 

.32 

.06 

•  91 

•  24 

T 
.16 

•  10      T 

T 
T 

T 
T 

.03 

T 

T 
•  06 

T 

.12 

.02 

T           T 

.08 

.06 

T 

.06 

.06 

.06 
.09 
.12 

T 
T 

.12 

.05 

.03 
.06 
.01 
.01 

T 
T 

T 

LAIt£PO«T   2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA   AIRTOBT 

LINCOLN 

MAC  DOaELL   DAN 

.76 
1.27 
.SO 

•  BJ 

T           .37 
.39       .13 
.36 

RECORD  MISSING 
.20      .22 

T 

.01 

.02 

T 

T 

T 

.16 

.05 

.27 
.29 

T 

.13 

T 

T 

T 

.04 

•  09 

T 

.05 

T 

T 

•  01 
.01 

T 

•  06 
.06 
.02 

.27 
.04 

T 

.05 

T 

.07 

T 

.03 

.06 

T 

T 

MANCHESTER 
MARLOa 

HASSA8ESIC    LAKE 
MILAN    7    N 
MILFORD 

•  72 

•  <0 

.»« 

l.M 
.72 

.49 

.10 
.36 
.36 

.27       .16 

T 

.26 

T 

.19 

.26 
.20 

.04 

.50 
.02 
.03 
.20 

T 

T 

.05 

T 

T 

•  03 

.08 

T 

.03 

.07 

.02 

T 

T 
.17 

.06 

T 
T 

.17 
•  01 

MOUNT   MASHINSTON              //R 

NASHUA   i    n 

NEa   LONDON 

NEanMT 

NORTH    STRATFORD 

3.26 

■  74 

•M 

1.23 

.93       .2. 
.19      .25 

.47 

.21       .21 

T            .43 

.16 

T 

T 
.15 

•  03 

.27 

■  03 

■  06 

.21 
.27 

.29 
■  22 

T 
.02 

T 

T 

T 

.10 

.10 

.01 
T 

T 

•  39 

•  05 

•  17 
.02 

.03 

T 

.10 
.01      T 

.17 
.03 

T 
.08 

T 

.16 

T 
.05 

.02 
.10 

.01       .11 

•  32 

T 
T 
T 

•  07 

T            .02       .09 
.08 

.02 

PETERBORO      2    S 

PINKHAM  NOTCH 
PORTSMUTH 
SOUTH   0AN6URT 
SOUTH   LTNOE80R0 

.72 
1.26 
E    .62 

.67 

.37 

■41      .08 
.46 

•  42 

.01 
.09 

T 

T 

T 

■  26 

■  22 

■  35 

■  03 

■  26 

T 

■  09 
T 

■  13 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 
T 

T 

.02 

T 

.02 

T 

T 

.04 
.03 
.04 
.07 
.02 

.02 

.17 
.05 

T 

T 

T            .02 

T 

T 
•  15 

E.02 
■  02 

T 

T 

SOUTH    aEASE    1    SE 

SURRY    MOUNTAIN    DAM 

TAMaORTH 

TROT 

aALMLE   2 

.51 

.90 

1.03 

E    .63 

•  61 

.25      .07 
.21       .29 
.35      .14 
•  39 
.12       .16 

■  01 

■  03 

T 

T 
T 

■  17 

■  12 

.06 

.14 

■  IB 

■  19 

■  39 
.12 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.92 

T 

E.05 

.01 

•  05 

•  10 

.05 

.01 

T 
.03 

T 

.07 

T 

■  02 
.10 

T 

T 

VARREN    1    SE 
BEST  LEBANON 
VEST  RWMET 
NHITEFIELO 

■  ILMOT 

•  91 

ei.oB 

I^IO 

•  69 

RECORD  MISSING 
•17       ,26 
.09      .50 
.01       .26 
.25      .29 

■  04 

T 

.06 

T 

.01 
.02 
.02 

.09 
T 

.02 
.02 

.14 
.22 
.29 

.16 

T 
E.IO 
.07 

T          T 

T 
T 

.01 

.03 

T 
.04 

T 

T 

T 
.05 

TIT 
.02      T 

.07 

•  11 

•  06 

•  09 

.02 

T 
.03 

.03 
.04 
.14 

.04 

.09 

.06 

I 

T 
T 

aINDHAM 

aOLFEBORO    FALLS 
aOOOSTOCK 
ro«<   POND 

.«A 
•  S6 

1.27 
1.06 

.36 

.41 

.64      .07 

•11       •32 

7 
T 
.12 

T 

.23 

•  24 

•  24 

•  16 

T 

.01 

T 

T 
T 

T 
T 
T 

T 
.05 

T 

.06 

T 

.03 
.10 
.03 

T 

.02 
.06 
.20 
.05 

T 
•  12 

T 

.05 
.08 
.07 

T 

RHODE    ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK    ISLAND   aS   AP             R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE    as   AIRPORT      R 

•  A2 

:" 

•  63 

.76 

•  24 

•  25 

T 

•  49 

•  32 

T 

.43 
.26 
■  99 
.39 

T 
T 

T 
T 

T 

.04 

.03 
.03 

.IB 

T 
T 

T 

T 

.01 

T 
T 
.01 

T 

T 
.03 

T 

T 

T 

VERMONT 

BARRE 

BELLOaS   FALLS 
BENNINGTON    2   NW 
BETHEL 
BLOOMFIELD 

1.06 
.63 

1.19 
•  67 
1.03 

.15       .22 

.19       .20 
.66      .06 
•            .44 
.23      .02 

.02 

T 

.17 

.01 

.11 
.09 
.20 

.14 

.22 

.09 

.10 
.07 

.04 

T 

.02 

T 

T 

T 
.01 

T 
.01 

•  04 

T 

•  06 

.01 
.02 

T 
.01 

T 
.01       .02 

.07 
.03 

•  15 

•  09 

.01 

•  03 

•  08 

•  09 

•  07 

.11 
.01 

T 

.07 

T 

.02 
.08 

.01 

.01 

.01 

T 

BURLINGTON   as   AIRPORT      R 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 
CHI TTENDEN 

•  36 

1«37 
I.IS 

1^06 
1^09 

.09      .01 
•02      .33 
•  60 

•16      .17 
•10      ^20 

.03 
.12 
T 

.02 
•  03 

T 
.16 

.01 

.21 
.01 
.34 
.16 
.09 

T 

.29 

.02 

•  22 

•  29 

T 

.14 

T 

.04 

.09 

T          T 

T          .01      T 

.01 

T 

.02 

T 

.01 

•  09 

:o7 

•  03 

.01 
•  01 

T 

T 
.02 

T 

T           T 
.02       .01 

T           T 

T 

.12 

.01 

•  04 

•  08 

•  09 

•  06 

•  03 

•  04 

T 
T 

.03 
T 

.08 
.15 

T 
T 
T 

.01 

.03 

.08 
.11 
.05 
.09 

T 
.02                   T 

T 

T 
T 

COHNNAU    i    N 
DORSET    I    S 
EAST   BARNET 
ENOSauRS  FALLS 
ESSEX    JUNCTION 

•  79 
I^IO 

•  99 

•  99 

.44 

•  16 

•  79 

.14      .26 

.17 
.04 

T 

•  10 

•  01 

•  01 

•  01 

.01 

T 

.23 
.19 

.02 

.07 

.11 

T 
•  10 

•  01 

T          T 

T 

T 

T 
T 

T 
.02 

T 

.01 
.10 
.01 

.03 

.04 
.01 

T 

.02 
.02      T 

•  12 

.15 
.07 
T 

•  07 

•  21 
T 

.03 
.03 

.05 

.16 

T 
.01 

.15 

T 
T 

•  09 

•  OS 

•  01 

7 
T 
T 

•  ILMAN 
LEHINCTON 
HABSWIELD 
NAYS  MILL 

NC    INOOE   FALLS 

.67 

1.06 
.66 
.92 

.06      .12 

.32 

•            .31 

■36      .23 

.14      .26 

.10 
.04 

.02 

.02 

T 
.02 

T 

.15 
.05 
.09 

.04 

•  06 
.21 
.12 
.16 

.04 
.01 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

•  07 

•  06 
.03 

7 

.01 

T 

.02 
.01 

T 

T           T 
T 

•  06 

•  02 

•  10 
.09 
.08 

.10 
.06 

T 
.03 

.15 

T 

.15 

T 

.12 

.07 

T 
T 

.08 

.06 
.02 
.04 

T 
T 

T 
T 

MIDOLESEX 

NONTPELIER    CAA    AIRPORT 

MOUNT   MANSFIELD 

NEaPORT 

NORTHFIELC   NORalCH    UNIV 

1.09 
1.06 
1.74 
1.29 

•  74 

.20      .21 
.26      T 
.37      .19 

.26      .06 
.27 

.01 
.04 
.15 
.04 

T 

■  03 

T 

T 

■  13 

■  29 

.17 

■  19 

• 

.26 

.08 
.21 
.16 
■  26 

.01 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.04 

.06 

T 

.06 
.02 

•  21 

•  OS 
.03 

.02 
.01 

.03 

T 
.03 

.01 

T 

T           T 
.02       .03 
•           .17 
T            .01 

.04 
.05 
.07 
.12 

T 

.02 
.09 
.06 

.07 
• 

.01 
.10 
.12 

T 
.03 

T 

.09 

•  06 

•  05 
.13 

•  06 

T 

.03 

T 

T 
.01 

T 

PERU 
RANDOLPH 
RANDOLPH  CENTER 
READING   HILL 
REAOSBDRO    1    SSE 

E1^61 

•  9S 

•  94 

•  97 
1.06 

.29      .16 

•  47 

•29      .03 

•  96 

•  40     .n 

E.IO 

T 

.01 

.01 

•  12 

•  25 
.15 

.04 

•  07 

•  06 
.11 

•  01 

T 

T 

T 

.01 

T 

•  04 

•  02 

T 

T 

T 

E.29 

.19 
.04 
.09 

.10 

T 
.04 

.01 

.35 

.08 
.01 

E.35 

.05 
.04 

•  12 

.10 

.01 

T 

7 

ROCHESTER 
RUTLAND 
SAINT    ALBANS 
SAINT    JOHHSBURY 
SALISBURY 

•  70 

•  62 

•  74 
I^IO 

•  92 

•  33      T 

•  34 

•  19 
.90      T 

•  .21 

.02 

.11 

.04 

T 

.01 

•  06 

•  21 
■  19 

.16 

.04 

T 

•  09 

•  01 
.29 

T 

T 
T 

T 
■02 

T 

.05 

.14 
.09 

T 
T 
T 

.02 

T 
.01 

T 
T 

.06 
.10 
.08 
.12 
.12 

.10 
.07 
.09 
.19 

.08 

T 
.21 

T 
T 

T 
.09 

.09 
.05 

T 

S—  fUI«r«ne«  NolM  FoUowlsg  SuUon  lnd«x 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13       14       15 


16      17      18      19      20      21      22      23      24     25      26  I  27      28     29      30 


SEARSBUliS  MOUNTAIN 

1<S3 

SEARSBUR6  STATtON 

i>ie 

SOMERSET 

1.29 

SOUTH  LOMDONDERRY 

i«e 

SOUTH  NEWBURY 

1.07 

SPRINSFIELO 

1|04 

TOMNSHEND 

.47 

UNION  VILLAGE  OAH 

1>09 

VERNON 

•  96 

MAROSBORO 

1.31 

WATERBURY 

l.t2 

WEST  BURKE 

l,V» 

WEST  DANVILLE 

1.41 

WEST  HARTFORD 

El  too 

WESTON  2  S 

.78 

WEST  TOPSHAM 

1.20 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

l.SO 

WHITINGHAM  3  W 

1.03 

WILDER 

•  SO 

WOODSTOCK  3  ENE 

1.00 

S*«  Bmimnaem  NoIm  Following  Station  Ind^x 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1955 


Day  Of  Month 


10   11   12   13   14  IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   2S   26  27   28   29   30   31 


CONNECTICUT 

SRIOGEPORT  KB  AP 

COLCHESTER 

CREAM  HILL 

DANBURY 

FALLS  VILLA6E 

HARTFORD  BRAINARO  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

KENT 

MANSFIELD   HOLLOW    0AM 

MWOLETOHN    *    W 

MOUNT  CARMEL 

NEK  HAVEN  KB  AIRPOfiT 

NEX  LONDON 

NORFOLK  2  SW 

NMKALK 

NMHICH  5  S« 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUS  DAM 

STAMFORD 

STOMS 

WATERBURY  CITY  MALL 

NESTBROOK 

VlfiDAM  RESERVOIR 

MAINE 
AueuSTA  CAA  AIRPORT 

BANSOR  DOM  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRI06T0N 

BRUNSMICK 

CARIBOU  MB  AIRPORT 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SAN&ERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 

FARMINQTON 

FORT  KENT 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX  I  42 
MIN   15 


«3   49   «6 


28 
49 


43 
29 


MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

I 
MAX  I 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


NAX 
MIN 


MAX 
MIN 


39   *4   43 
26   29   33 


23   28   33 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


22 

41 
27 


*4   *7   *7 
29   34   34 


31   36   34 


42   45 
25   31 


22   22   28 


42   37 
26   28 


39   41 
25   30 


52   47 
31   32 


47   4« 
24   29 


38   43 
25   32 


33   36 

9   32 


29   33 

15   27 


3«   41 

20   23 


MAX 

38 

MIN 

25 

MAX 

34 

MIN 

30 

MAX 

40 

MIN 

34 

NAX 

23 

23 

MIN 

1 

31   32 

4   19 


32   35 

21   24 


31   26 

12   10 


34   38 
4   23 


34   35 
5   27 


20   27 

1    4 


46   38 
28   21 


36   37   40 
26   25   27 


29  17  29 

40  33  35 

26  10  23 

45  3«  35 

24  18  28 

44  34  36 

23  18  28 


45   35 
30   16 


33  33  36 

24  23  18 

31  31  34 

18  11  10 

32  35  35 

20  20  17 

29  33  35 

23  20  18 

33  33  35 

23  20  20 


40  37  30 

27  23  19 

37  40  37 
27  16  12 

33  30  28 

22  15  9 

38  34  31 
27  18  15 

35  32  30 

22  9  7 

38  34  28 
25  19  16 

39  34  30 
25  18  15 


35   19   28 


24   21   21 


25  12  14 

39  38  33 

24  14  10 

37  37  33 

30  18  15 


45 

38 

39 

36 

38 

39 

40 

36 

29 

25 

22 

30 

26 

24 

21 

28 

20 

17 

44 

45 

38 

41 

32 

38 

39 

40 

36 

35 

21 

23 

25 

23 

23 

29 

22 

19 

34 

35 

30 

32 

22 

25 

29 

27 

26 

27 

14 

14 

18 

13 

13 

15 

13 

7 

36   32 

28   14 


34   20   24 


28   25 

11   15 


25   25 

14   10 


29   31 
16   20 


30   30 

16   27 


32   28 
13   20 


32   27 
15   17 


17   25 

7    9 


27   33 
15   20 


32   30 
14   12 


30   27 

1   10 


23   20 

10    5 


36   35   37 

23   20   17 

31   38   39 


30   33 

19   16 


37   39   35 
26   17   14 


33   33   31 

26   18   12 


37  38  40 

27  22  24 

25  30  32 

18  17  18 

32  35  40 

24  24  26 


3« 

21 

34 
15 

36 

24 


31 

17 


41   36   31 

28   20   16 


15   38 

*   12 


30   29   26 
12   13    7 


25   2<   29 


31   34   30 
16   24   12 


32   30   29 


31  28 

23  12 

20  19 

11  -  1 

27  25 

19  10 

34  27 


28   33   33 
20   19   24 


31   28   31 
18   14   18 


23   25   28 


26   31   30 
21   15   19 


26  32  32 

19  15  18 

29  31  31 

18  16  18 

26  30  32 

17  16  21 


33   29   30 
21   16   21 


32 

33 

38 

18 

25 

27 

30 

26 

33 

17 

19 

27 

23 

20 

28 

16   12   IS 


25   27   25 


19   19   23 


30   34   33 
15   15   16 


23   22   30 


10 

4 

13 

19 

19 

28 

4 

1 

15 

25 

24 

30 

12 

10 

13 

25   25   32 


29  28 

11  11 

26  23 

10  11 

10  13 

■  1  7 

22  20 

■  3  4 

22  20 

10  10 

22  16 

3  6 

26  24 
5-2 

23  19 
3  9 


36   34 
23   19 


38   35 
18   15 


30   24 
17   10 


33   31 
20   16 


31   26 

12   11 


34   31 
20   16 


32   31 
21   15 


34   29 

19   15 


34   32 

18   15 


36   34 
22   16 


30   36   34 
20   17   16 


39   37   33 
18   14   17 


35   33 

18   It 


25   31 
12   13 


26   26 

13   16 


33   29 
19   14 


33   34 

18   15 


18   14   14 


27   31 

19   13 


22   29 

17   18 


26   27 
12   11 


27   31 
17   15 


31   31 
20   12 


27   29 

14   12 


24   25   30 


34   29 
22   17 


34  28  31 

19  14  8 

27  23  26 

18  16  9 

35  32  31 


29   34 
20   16 


35 

28 

35 

21 

17 

14 

33 

35 

28 

la 

19 

13 

19 

22 

15 

31   33 

18   17 


33   27 

18   14 


25   20 
14   10 


25   24 
16   13 


33   32   32 
22   18   12 


29   22 

16   11 


33   25 
21   15 


32   32 

18   14 


20 

10 


24 
10 


15   16   21 
38   33   33 


15   22   16 


38  38  37 

22  17  21 

36  41  38 

22  21  23 

40  37  36 

19  15  15 

38  39  36 

14  10  20 


31   42   39 


38  33  33 

14  21  13 

32  36  34 

19  13  15 

40  40  38 

24  22  22 


36  38   39 

24  24   15 

36  37   40 

13  19   22 

32  33   30 

14  14   15 

39  34   36 

11  20 

33  33 
2  17 

35  36 

15  24 

35  36 

17  25 

36  33 
9  18   15 

38  36   45 

11  19   19 

35  36   39 

18  26   24 


40 

34 

35 

37 

19 

25 

22 

24 

37 

41 

37 

38 

24 

27 

24 

25 

32 

30 

27 

30 

39   40   41 
17   18   17 


38   36   40 


39   38   36 
26   22   24 


32  33  27 

10  20  16 

32  33  31 

8  19  16 

37  37  39 

19  23  22 

33  29  35 


20   26   16 


37   38   41 
13   19   19 


35   35   36 


15   17  i  10   22   20 


15   23 

10    8 


14   25   30 


22   31 

10   11 


24  23 

12  10 

20  24 

13  8 

i  17 

-  6  4 

15  24 


22  34 

6  18 

12  27 

6  12 

20  23 

10  0 

18  21 

11  4 

19  20 

•10  -  7 


20 

-  3 

26 

-  6 

28 
15 

30 


23   29   27   28 


10   12   13   13 
37   23   27   25 


17   23   19   23 
2    6    5    3 

22   25   26   25 


24   21 
•6-7 


26  23  29 

8  5  8 

27  23  26 

7  5  8 

25  22  26 
3  2  1 

26  24  26 

0  8  4 

24  26  26 

12  7  10 


24 

29 

27 

27 

11 

15 

9 

13 

38 

25 

28 

26 

10 

12 

13 

11 

26 

14 

18 

16 

0 

-  1 

-  2 

-  1 

23   24   26   26 


23   29   28   30 
7    8    9   12 


19   22   20   19 


25 
12 

25 

-  1 


11 
-  2 


11 
-  1 


29   28   26 


12    8 
26   27 


24   26 
3    5 


21   20   10 
•3-6-5 


22   20   10 


19 
-  1 


23  25   23 

0-5-1 

26   28   22 

-  8  -11  -  5 

24  23   20 

-2    3-1 

25  22   16 

-2-5    0 

4   10-8 
-22  -17  -26 

20   22    9 

-13  -19  -16 


20   23   28   21 

2-6-8-3 

15   19   22   20 
6  -14  -16  -  6 


30  1  22 

1 


26   32   29 


24   18   22 


22   23   20 
-12  -18  -  4 


24 

21 

21 

16 

2 

-12 

-16 

-  a 

20 

31 

10 

0 

8 

-20 

-20 

-24 

Sm  BalMnc*  NolM  FoUowtng  StaSon     Ind«i 
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Table  S  -  Continued 

D 

AI 

LY 

T] 

E]y 

rPE 

:rj 

\T 

UK 

tii: 

» 

NEtf  ENGLAND 
JANUARY  1953 

StaUon 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

i. 

GARDINER 

MAX 
MIN 

39 
6 

37 
24 

38 
30 

33 
20 

30   28 

14   12 

26 

20 

35 

18 

37 
16 

34 
9 

30 
22 

30 
3 

26 

5 

26 
1 

33 
13 

36 

11 

32 
13 

33 
12 

33 
14 

31 
13 

20 

-  5 

18 

10 

25 

-  1 

34 

8 

29 
3 

33 

0 

32 

5 

23   25 

0  -10 

23   19 
-16  -  8 

29.9 

8(6 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

31 
18 

30 
22 

32 

22 

25 

17 

20   27 

7    8 

25 
14 

18 
10 

21 

7 

18 
9 

20 
12 

19 
1 

16 
4 

12 
4 

22 

7 

25 

13 

22 

7 

18 

7 

21 

13 

17 
5 

9 
-  6 

15 

-  1 

27 
7 

26 

5 

21 

-14 

27 
-11 

26 

-  1 

7   19 
-10  -20 

18  -  1 
-19  -14 

20.4 
4iO 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

35 

36 
33 

40 

27 

32 

18 

36   30 
8   16 

26 
16 

41 
12 

41 
6 

40 

19 

34 

10 

27 
-  2 

30 
6 

30 

4 

29 
4 

37 
13 

29 

13 

36 

12 

37 

5 

26 

9 

26 

7 

25 

9 

24 

4 

35 

4 

28 
3 

36 

0 

28 
6 

19   25 
-7    6 

29   12 
-12  -  6 

30t8 

8<1 

HOULTON  CAA  AP 

MAX 

MIN 

25 

3 

27 
5 

25 
20 

23 

14 

23   25 

9   10 

34 
21 

34 
16 

21 
15 

26 
18 

25 

17 

18 

-  5 

11 

-  4 

16 
8 

21 
8 

23 
15 

23 
14 

30 
16 

27 
20 

21 

7 

9 
-  5 

8 
-  2 

22 

3 

26 

0 

24 
-  2 

26 

-11 

24 

7 

8   14 
-11  -25 

15-2 
-20  -27 

21.0 
4<3 

HOULTON  1  NE 

MAX 

MIN 

28 
15 

26 
20 

27 

15 

24 

13 

20   25 

14   14 

34 
22 

32 
20 

24 

19 

27 
16 

28 
18 

22 

-  2 

12 

-  1 

16 
7 

21 

7 

27 
14 

24 
20 

32 

16 

30 
15 

23 
8 

14 
-  5 

20 
5 

26 

5 

28 
15 

20 
-  3 

29 

-12 

24 
14 

14   11 
-12  -24 

10    8 
-25  -20 

22.7 
6.7 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

37 

la 

38 

l* 

35 
20 

36 

32 

36 
25 

36 
25 

30 
21 

29 

19 

27   24 

14   15 

31   26 

17   18 

32 
21 

24 

21 

35 
22 

34 
22 

29 

14 

35 

19 

28 
11 

30 
20 

28 
20 

32 
17 

33 
10 

28 

12 

23 

1 

29 
13 

22 

5 

23 
12 

20 

10 

33 
19 

26 
16 

34 
17 

30 
20 

26 

15 

21 
14 

30 
16 

28 

19 

32 

16 

34 
16 

16 

12 

34 

4 

21 
8 

14 

1 

19 

15 

20 
8 

22 

9 

35 
19 

31 
10 

30 
10 

30 
11 

34 
^7 

33   10 

-  2  -10 

22   28 
-2-5 

28.0 
11.7 

LEWISTON 

28 
10 

32 
6 

30 

7 

14   24 
2-2 

22   10 

-7    0 

27. » 
13i4 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

31 

12 

32 

19 

34 
28 

31 
15 

23   23 

10    * 

23 

10 

20 
12 

22 

8 

27 
8 

18 

10 

22 

0 

22 
-  2 

20 

-  1 

13 
5 

28 

5 

25 

15 

18 
5 

20 

12 

24 
6 

10 
-  6 

10 
-  5 

18 

7 

25 

3 

32 

-13 

22 

-14 

28 

-  7 

24    4 
-  8  -15 

17   15 
-15  -13 

22.0 

3il 

MADISON 

MAX 
MIN 

32 

5 

33 
25 

37 
27 

29 

17 

31   25 

13   12 

26 

13 

35 

18 

36 

15 

29 

7 

29 

19 

28 

8 

26 
6 

24 
5 

32 

4 

34 
9 

31 

13 

32 

11 

31 
11 

21 
11 

20 

1 

17 
7 

22 

1 

39 
11 

27 
-  2 

32 

-  1 

27 

4 

18   23 

-4-9 

24   IS 
-19  -13 

27.8 
7.5 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

30 
10 

30 
20 

30 
18 

25 

10 

30   28 

9   13 

24 

17 

25 

12 

29 

12 

28 

14 

25 
2 

23 

1 

25 

6 

19 
10 

26 

13 

26 
20 

23 

12 

24 
15 

25 

11 

22 

-  2 

20 

5 

10 

4 

23 

7 

28 

-  4 

30 
-  4 

30 
3 

25 

-  5 

8   20 
-15  -17 

22    9 

-14  -19 

23.8 

9.4 

MILLINOCKET-  CAA  AP 

MAX 
MIN 

31 
8 

30 
21 

31 
16 

25 
18 

26   26 
9   10 

27 
19 

24 
13 

26 

12 

23 

14 

24 
12 

24 
-  2 

24 
-  2 

18 
3 

27 
12 

28 

18 

24 

12 

24 
13 

23 
18 

18 
8 

15 
-  2 

11 
6 

23 

0 

30 

'7 

30 
-  2 

28 

-  4 

25 
-  4 

7   22 
-  6  -20 

29   11 
-18  -19 

23.6 

5.6 

millinocket'dam 

MAX 
MIN 

29 

2 

27 

18 

30 
22 

23 

10 

22   23 

1    3 

28 

17 

27 
16 

25 
5 

23 
12 

21 

14 

20 

1 

18 
-  8 

15 
7 

22 

2 

23 

10 

19 
18 

24 
10 

21 
17 

19 
8 

9 
-  6 

11 
-  3 

23 
-  2 

26 
15 

23 

-11 

24 

-12 

22 

3 

17   19 
-10  -25 

14-3 
-22  -23 

20.6 
2.8 

OLD  TOWN 

MAX 
MIN 

30 
13 

34 
24 

33 

24 

29 

19 

26   24 

9   11 

27 
20 

29 
16 

31 
10 

28 
9 

30 
20 

28 

3 

21 
8 

23 

5 

29 

7 

32 
19 

28 

15 

27 
13 

29 

15 

27 
12 

21 

1 

14 
7 

26 

5 

32 

18 

30 
2 

30 

1 

30 
8 

19   23 
-  3  -11 

24   16 

-14  -  8 

26.8 

9.0 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 

e 

33 
26 

32 
16 

26 

13 

26   26 

6   10 

29 
21 

28 
14 

31 
5 

27 

5 

28 

10 

25 

-  4 

18 
-  1 

22 
3 

29 
2 

31 
19 

26 
12 

26 

15 

28 

14 

21 
2 

16 

-  1 

16 

7 

30 

7 

30 
0 

31 
-  3 

33 
-  5 

29 

4 

11   24 
-  4  -18 

28    8 
-22  -12 

25.8 
4.8 

ORONO 

MAX 
MIN 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

4S 
28 

42 
35 

40 
28 

31 
24 

33   30 
21   25 

28 
22 

38 
24 

37 
21 

36 

24 

34 
20 

30 
18 

28 

17 

29 

14 

33 

19 

37 
21 

32 

17 

34 

17 

34 
21 

23 

15 

25 

11 

25 

17 

26 

15 

32 

20 

30 
20 

33 

17 

39 

11 

17   24 
6    8 

24   16 

11    6 

30.8 
18.5 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

39 
25 

41 
34 

39 
26 

30 
22 

34   29 
19   19 

27 
18 

39 
17 

39 

12 

36 
22 

34 
17 

31 

14 

29 

14 

28 
12 

33 
14 

38 
14 

31 
14 

35 

15 

36 

14 

24 

14 

26 

9 

23 
14 

25 

4 

33 

11 

31 

13 

35 

7 

33 
9 

18   25 

-1-1 

24   15 
1    3 

30.9 

13.7 

PRENTISS 

MAX 
MIN 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

24 

3 

24 

1 

25 

20 

23 
16 

21   20 

7    6 

34 
19 

34 
21 

22 

15 

24 
15 

23 
18 

20 

-  7 

11 
-  3 

15 
6 

18 
3 

23 
12 

22 

17 

30 
14 

29 
22 

24 

12 

12 

-  8 

4 

-  7 

18 
-  2 

27 
12 

20 
-  7 

17 
-11 

22 
9 

18    2 
-  8  -23 

19    2 
-12  -22 

20.1 
4.2 

RIPOSENUS  DAM 

MAX 
MIN 

27 

11 

36 

12 

29 

24 

30 
18 

25   22 

10    7 

25 

8 

25 

13 

18 

1 

23 
2 

18 
12 

18 
-  8 

19 
-  9 

18 
2 

13 
2 

24 

3 

24 
16 

18 

9 

20 

10 

19 

5 

10 
-  7 

10 
-10 

20 

4 

23 

7 

24 
-  6 

27 
-  6 

27 

-  3 

23    3 

-10  -18 

19   17 
-12  -16 

21.1 
2.3 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

40 
18 

40 
30 

40 

30 

31 
24 

31   31 
17   19 

30 
21 

38 
22 

37 
16 

32 

20 

32 

23 

30 
14 

27 
15 

26 
11 

32 

16 

36 
16 

30 
18 

34 

14 

33 
21 

31 
13 

21 
6 

24 

11 

32 

5 

37 
19 

37 

10 

35 

i3 

35 

13 

19   26 

,0    0 

28   19 
-3-1 

31.4 
14.5 

RUMFORD  3  SW 

MAX 
MIN 

32 

4 

36 

30 

35 
18 

27 
14 

28   27 

10   14 

22 

16 

26 

16 

29 
16 

23 
14 

29 
9 

27 
6 

26 
3 

16 
9 

29 
14 

30 
12 

23 
10 

22 

10 

26 

14 

14 

4 

17 
2 

18 

10 

21 

4 

29 
-  2 

25 
-  2 

29 

-  3 

27 
2 

9   19 
-12  -13 

21    4 
-17  -16 

24.1 
6.3 

RUMFORD  1  SSE 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

35 

10 

37 
16 

37 
28 

38 

30 

37 
24 

40 
3S 

28 

.21,_ 

34 
25 

28   2S 
18_^7 

34   33 
9   20 

24 
It 

27 

30 

24 
19 

37 
22 

25 
OS 
3S 

16 

30 

32 

11 

27 
_?- 

2« 

16 

17 
JO 

28 

5 

28 
il 

3e 

12 

32 
24 

35 

17 

24 
11 

30 
23 

23 
12 

31 

14 

27 
16 

34 
19 

18 
9 

32 
16 

20 
2 

26 
4 

22 

11 

28 
14 

23 

11 

28 
2 

31 

5 

34 

10 

29 

4 

31 
12 

31 

3 

35 

7 

26 
9 

32 
3 

10   25 
-3-8 

20   25 

3-3 

21   10 
-12  -10 

26   23 

2-3 

29.6 

10.6 

SANFORO  2  NNW 

31 

19 

36 

18 

38 

18 

31.7 
13.0 

UNITY 

MAX 
MIN 

33 

15 

34 
25 

35 
25 

26 

19 

26   24 

8   11 

23 
17 

29 
17 

36 

11 

27 
10 

26 
20 

26 

7 

22 

7 

20 
5 

28 

11 

32 

15 

26 

12 

26 

11 

29 

15 

26 

10 

17 
-  4 

17 

7 

26 

5 

28 
18 

28 
12 

29 

10 

29 

19 

19   20 

-6-2 

24   19 
-1-8 

29.9 
10.2 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

36 

15 

38 
31 

37 
23 

31 

21 

33   34 
10   16 

28 

15 

40 
14 

39 

16 

30 

16 

23 

17 

29 

4 

31 
12 

30 
3 

31 
8 

38 

12 

3« 
16 

39 
13 

39 
9 

25 

10 

26 

0 

29 

10 

25 

1 

34 
3 

29 
6 

39 

2 

30 
8 

20   24 
-6-9 

24   19 

-10  -  5 

31.1 
9.0 

WINSLOW 

MAX 
MIN 

3S 
6 

37 

5 

37 
32 

37 

21 

28   30 

15   11 

27 

15 

28 

19 

33 

3 

36 

5 

35 
17 

30 
6 

29 

4 

29 

5 

25: 
6 

33 
11 

34 
13 

29 

12 

26 

19 

31 

14 

21 

3 

20 

4 

15 
5 

29 
6 

32 
2 

29 

3 

32 
5 

30   12 
-  1  -10 

23   22 

-14  -13 

28.5 
7.3 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

33 
19 

34 

12 

32 

20 

29 

15 

28   24 

12   14 

29 
16 

34 
21 

30 

18 

28 

16 

28 
19 

30 
9 

24 
3 

19 
3 

18 
9 

20 
12 

25 
14 

23 

13 

28 

19 

31 

17 

24 

1 

17 
2 

30 

5 

34 

6 

33 

0 

30 

-  5 

29 

-  3 

33   22 

-  3  -22 

14   26 

-17  -10 

27.1 
7.5 

(•ASSACMUSETTS 

AOAMS 

MAX 

MIN 

36 
21 

'>0 
20 

39 
30 

37 
29 

38   31 
17   20 

32 

18 

18 
14 

26 
16 

28 
18 

21 

13 

25 
9 

27 

10 

22 

10 

23 
10 

30 
16 

30 
22 

23 

9 

20 
9 

22 

11 

19 
6 

22 

6 

32 

10 

32 

9 

31 
2 

31 
2 

28 

18 

19   19 
2    3 

20   18 
-  1    2 

26.9 
12.3 

AMHERST 

MAX 
MIN 

40 
24 

42 
28 

42 
33 

39 
23 

39   34 

20   27 

29 
23 

35 

20 

33 

17 

37 
22 

32 
17 

26 
16 

27 

17 

30 
16 

32 

18 

36 
26 

33 

21 

29 

15 

32 

17 

26 

13 

36 

7 

37 

19 

37 
20 

36 
20 

32 

13 

33 
23 

31 

10 

20   24 

7    4 

23   24 

2   11 

32.3 

17.7 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

42 
17 

37 
23 

38 

31 

35 
27 

30   33 

15   21 

33 

18 

31 

15 

31 
15 

35 

18 

32 
13 

30 

8 

28 

11 

26 
11 

25 

13 

32 

17 

29 

20 

27 
10 

27 

15 

27 
13 

23 

2 

36 

12 

34 

8 

31 

14 

34 
6 

3S 
12 

31 
13 

17   21 
3-2 

23   20 

-7    7 

29.9 
12.9 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

4S 

24 

44 
33 

38 

31 

37 
26 

32   32 

18   25 

31 

19 

36 
20 

37 

18 

36 
23 

30 
18 

29 
13 

27 
21 

28 
12 

27 
16 

35 

23 

31 
IS 

31 
13 

32 

16 

26 

14 

28 

8 

33 

20 

37 
25 

34 
22 

35 
22 

34 
23 

39 
15 

19   24 

5   10 

23   21 
9    8 

31.8 
IS. 3 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45 
29 

44 
38 

41 
32 

40 
25 

J«   35 
22   28 

28 
23 

37 
25 

40 
24 

39 
26 

34 
22 

32 

19 

30 
18 

32 
16 

31 
21 

39 
29 

34 
22 

35 
17 

36 

20 

25 

15 

30 
12 

36 

25 

4« 
29 

3« 

27 

3S 
26 

37 
29 

42 
15 

22   2S 

10   IS 

27   29 

15   15 

34.7 
22.2 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

4« 
23 

45 
29 

*2 
36 

40 
29 

35   35 

20   23 

39 
22 

40 
9 

40 
19 

40 
25 

37 
20 

33 

18 

32 
22 

33 

8 

31 
16 

40 
24 

3« 

20 

35 
14 

35 
18 

33 

19 

33 

8 

37 

18 

37 
23 

42 

20 

43 
19 

44 
20 

23   28 
6    8 

27   25 

2    8 

M.l 

CHARLTON  2 

MAX 
MIN 

42 
21 

39 
23 

39 
28 

38 
27 

34   33 
16   23 

34 
20 

39 

19 

35 

19 

36 

22 

36 
16 

32 

10 

29 

14 

32 

10 

27 

1' 

35 

1< 

30 
20 

30 
13 

33 
17 

27 
19 

29 

7 

37 
10 

n 

13 

39 

20 

37 

12 

39 

19 

39 
16 

29   24 
9    1 

23   23 
9    4 

3t.* 
U<3 

CHESTNUT  HJLL 

MAX 

MIN 

44 

30 

40 
33 

4S 
36 

35 

31 

36 
21 

40 
25 

37 
24 

36 
22 

39 

20 

39 
27 

3« 
23 

33 

17 

38 
25 

32 
15 

30 
19 

3« 
25 

35 
23 

34 
16 

3* 

2« 

39 

8 

31 

11 

H 

21 

M 

22 

25 

33 

39 

23 

41 

21 

< 

28 

1« 

27 

( 

2< 
11 

It. 9 
21.1 

Sm  IUte«ne«  NotM  Following  StaUon     Indw 

-"IT- 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Condnu»d 


NEW    ENGLAND 
JANUARY    1955 


Station 


Day  Of  Month 


13      U     IS      16      17      18      19 


20      21      22      23      24 


25      26     27      28 


CLINTON 

COHASSET 

EAST   MAREHAM 

EOSARTOMN 

FALL    RIVER 

riTCHSURO 

FRAMtN6t<AM 

HAVERHILL 

HOOSAC  TUNNEL 

HYANNIS 

KMISHTVILLE    0AM 

LAKE   COOtlTUATE 

LAWRENCE 

LEXINSTON 

LSMELL 

MlaOLETON 

NANTUCKET   WS    AIR^aRT 

NE«   BEOFOAO 

PITTSFIELO   «B    AIRPORT 

KLTWUTH 

FWVINCETOHM   3   N 

WCaCSTER 

a»ci»8gT  1  esE 

SALEM   AiR    STATION 
SAMMIOt 
SIELMIME   FALLS 
SWUM^KLB   ARMMY 

sTocusnae 

SWAMP SCOTT 
TANNTOM 
T«LLY   MM 

TwaaeRS  fau.s 

KAIMLE 

MAbMCE    1    S 

VEST   CUMHIMTON 

KESTOM 

■SSTOVfl  FMLO 

KILLABO  BMOK  ST  FOKEST 

DOKESTSI  G*A  AIRMST 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIX 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIM 

MAI 
MIN 


42  hi 
25   25 


43   42 
27   32 


43   45 
22   27 


43   44 
27   26 


41  45  41 

23  27  32 

44  44  41 

24  27  34 

43  42  43 

24  33  31 

35  3S  3« 

20  20  2S 

4«  46  43 

26  27  37 

3S  45  42 

18  le  30 


41 
35 

39 
33 

43   44   39 
23   30   33 


♦1   43 
25   24 


26   36   36 


45   4S 
32   40 


45   48 

33   41 


40   37 
20   31 


43   46 
27   33 


53   54 

33   3« 


44   44 
26   26 


42   45 

27   37 


43   48   43 
30   36   31 


29   28   29 


44   45 
2*   28 


37   40 

19   20 


41 
24 


43   41 
23   26 


40   3« 
2«   30 


42   36 
17   19 


38   34 

21   24 


42  34 

21  21 

36  35 

20  28 

39  39 

17  20 

40  37 
19  20 

36  33 

19  23 


34   35   30 


35   37 
29   27 


42   38   43 
30   12   12 


45   45 
17   12 


34   32 
IB   25 


35   32 
19   23 


38   36 
22   26 


34   40 
30   30 


30  33 

14  23 

35  35 

23  25 

38  40 

34  38 

41  35 

20  20 

30  35 

24  25 


40   36   36 
30   22   25 


34   3« 
26   26 


32   33 

16   25 


3«   36 

21   22 


39  35 

18  27 

36  33 

18  22 

32  32 

18  22 

39  34 

10  23 

37  35 

1*  21 

3«  3« 

20  28 


24   28   38 


29 
24 


24  24  22 

38  25  31 

21  21  20 

35  28  38 

23  23  21 

33  37  37 

22  21  21 

34  24  27 
19  13  15 

37  40  39 

24  25  23 


31   35   36 


20 
40 


40  40  43 

23  17  14 

40  38  33 

27  20  22 

40  39  33 

22  22  19 

40  40  40 

22  21  21 

39  32  33 

28  20  17 

37  39  36 

22  16  13 

39  39  33 

24  19  16 


32  28  28 

16  8  8 

38  37  36 

27  29  30 

36  36  38 

13  10  9 


42  42 

22  16 

37  35 

28  19 


24 

24 

39 

38 

27 

26 

43 

42 

27 

26 

24 

29 

12 

14 

41 

41 

24 

23 

46 

42 

28 

26 

29 

41 

23 

22 

35 

35 

21 

21 

36 

39 

24 

22 

42 

41 

24 

23 

25 

39 

20 

19 

35 

y) 

20 

20 

31 

35 

13 

14 

3* 

3« 

22 

22 

40 

42 

24 

20 

25 

33 

13 

14 

3« 

34 

11 

13 

39 

40  • 

24 

17 

48 

39 

22 

17 

28 

32 

14 

15 

38 

41 

21 

17 

3« 

34 

21 

20 

33 

32 

18 

18 

38  32  31 

25  18  18 

36  34  31 

26  20  15 

38  38  36 

28  24  18 


37  34 

31  27 

34  35 

24  22 


29  28  26 

17  11  9 

40  37  33 

26  22  21 

40  40  3« 

30  31  29 


24   21 
37   35 


40   33 
18 


34   33 
22   16 


41   35   33 
28   27   26 


33   31 

13   10 


3«   37   3S 

27   18   15 


40   35   34 
28   19   16 

33 


30 

17  14  9 

40  37  32 

22  15  14 

39  33  32 

26  20  14 

44  32  34 

26  20  10 

28  37  27 

19  10  8 

38  37  35 

24  17  11 

38  3S  27 

24  IS  13 


35   38   31  I 
22   16   15 


31  29  32 

15  14  15 

31  32  32 

22  16  IB 

33  31  31 

20  12  13 

35  33  33 


22  16  19 

32  29  30 

16  15  17 

32  26  31 

18  15  17 


28   32 
21   15 


27   25 
12   12 


33  32  31 

27  16  20 

29  28  29 

10  14  14 

37  29  34 

15  14  15 

29  31  31 

22  15  19 

28  30  30 
22  14  17 

26  30  30 

22  14  17 

32  32  32 

26  18  22 

34  33  34 
25  17  23 

32  35  32 

21  18  22 

22  22  29 

10  8  12 


28   15   19 

38   35   39 

30   20   27 


29   30   30 
24   16   20 


2*   26   26 
11   19   15 


32  34  34 

17  10  15 

30  30  30 

17  16  19 

32  33  31 


29   27   28 
11   12   12 


26   28   26 

13   12   16 


28   39 
20   23 


32   39 
21   22 


32   36 

16   22 


34   38 
IS   20 


37   33 
27   20 


32   37 

19   22 


31   40 
21   22 


40   35 

21   23 


32   30 

16   22 


39   35 
28   23 


30   32 

18   22 


30   43 
19   21 


39   35 
19   22 


39   36 
22   20 


36   33 
22   21 


38   36 

26   24 


37   34 
29   24 


39   36 
30   26 


29   22 

20   12 


39   36 
26   22 


36   34 
29   23 


30   39 
20   23 


39   34 
22   22 


40   34 
26   25 


40   35 
28   23 


33   32 
19   23 


37   35 

24   23 


35   27 

17   10 


33   25 

20   12 


35   35   26 


35   33   26 


30   34   38 


35   37  I  37 
19   22   16 


28  32 

I   15  12 
I 

33  I  32   35  26 


33   37   39 
13   13   13 


33   28 

24   19 


36   32 
26   25 


40   36 
26   21 


32   34 
16   21 


3«   31 

21   21 


39   3* 
25   20 


36   3« 

28   20 


28   25 

12   17 


37   34 
22   19 


34   30 
26   22 


34   36   32 
16   18   12 


36   29   30 


33   30   30 

21   18   10 


32  34  26 

22  22  14 

27  34  24 

12  12  2 

39  40  36 

16  18  10 

36  27  28 

19  16  9 

34  25  26 


32  29  27 

18  16  10 

36  32  30 

20  20  12 

34  30  28 

25  20  16 

38  30  34 

23  16  14 


37  32  31 

19  20  10 

35  35  32 

24  19  19 

36  36  28 

18  19  11 

33  27  26 

19  16  11 

36  23  30 

16  17  11 


33   37   39 


18 

17 

9 

19 

13 

23 

21 

26 

18 

28 

34 

32 

10 

12 

3 

2 

14 

12 

28   32 
17   12 


24   29   22 


32   30 
16    9 


23   26 

11    4 


29   33 

19   10 

29   22 


29  21 

16  6 

27  33 

17  11 

22  32 

18  9 

21  28 

9  2 

31  31 

17  9 

26  30 

16  9 


31   21   28 


34   39   36 


33   35   45 

11   13   23 


32   39   36 


30   36   36 


40 
16 


3J  37  35 

2  0  24  25 

32  40  36 

24  24  26 


36   40   38 

16   11   25 


40 
21 


35   38   42 
23   20   22 


35   41   43 
16   24   20 


37   38   35 


36   36   34 


42  41  41 

15  17  16 

36  37  36 

20  15  16 

36  36  39 


19   19   13 


39   38   44 
27   26   16 


32 

14 

30 
17 

38   36   38 

19   15   18 

38   34   32 

16   14   12 

33  26   29 

0   15   10 

38   37   40 
16   21   20 

34  36   31 
19   23   13 


36   35   24   36 

7  8    6    9 

41  22   28   28 

11   10    6   11 

42  23   27   27 

8  8    2   10 

44   27   26   26 
6    6    9   10 

26 

13 

28 

10 

29 

10 

24 
11 

21 
3 

23 


25   27   26 
9   14   12 

34   21   26 


24   27   28 


19   26 

-  1  -  3 


39  25  28  30 

6  4  16 

21  26  26  23 

7  8  5  11 

21  27  26  24 

7  8  4  11 

19  26  26  23 

6  6  7  11 

24  28  30  28 

10  12  10  12 


28   27   25 

19   16   16 


24   30   29 
13   18   17 


20   17 
•1-5 


26   29   28   26 


26   33   33   33 
14   18   23   19 


35   29  29 

3-2  5 

25  26  23 

10  10  10 

28  26  24 

11  11  14 

29  30  26 
14   14  14 

17   21  21 

2-1  0 

27   27  26 

6    7  10 

26  20  23 
-6-6  5 


21   30   26   28 
9    9   11   14 

25   29   28   26 


18   23 

0-4 


19   26   25   24 


27   29 
4-1 


15 
-  1 


26  26 

0-4 

19   18 
-6-6 

27  26 


22   26   23 


33   18   23   23   22 


30t8 
16.6 
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Table  5  -  Continued 

D 

Al 

LY 

TJ 

tiV 

IPl 

:Ri 

\T 

Uh 

tt: 

» 

NEM  ENGLAND 
JANUARY  1955 

Station 

Day 

01  Month 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

» 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

45 
22 

40 
25 

41 
30 

39 
25 

38 
17 

35 
23 

32 

20 

37 
20 

38 
19 

39 
23 

35 
17 

32 

11 

30 
15 

30 
13 

28 

17 

36 
21 

32 

18 

32 
14 

35 
18 

25 

15 

33 

9 

40 
14 

40 
16 

39 
21 

38 
13 

35 
19 

35 

15 

22 
6 

28 

4 

27 
8 

24 

4 

34i3 
16>5 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

MAX 
MIN 

BENTON 

MAX 
MIN 

36 

13 

35 
20 

32 
19 

25 
16 

26 
15 

27 
14 

26 

10 

25 

-  1 

21 
10 

20 
2 

19 
0 

23 

8 

14 
0 

21 
7 

26 

14 

22 

12 

15 

4 

18 

11 

16 
6 

12 
-  9 

24 

5 

26 

14 

26 

5 

24 
2 

29 

9 

24 

10 

10 
-19 

20 
-  9 

17 
-  5 

11 
-11 

22i4 
5.7 

BERLIN 

MAX 
MIN 

37 
10 

36 
18 

37 
30 

30 
17 

25 

5 

29 

9 

27 
14 

16 
14 

24 
2 

29 
6 

23 

8 

22 

-  8 

27 
-  3 

26 

4 

18 
9 

22 
12 

29 

3 

19 
6 

20 
9 

25 
9 

12 

-  7 

20 
-  4 

23 

11 

26 

4 

29 
-  8 

31 
-  5 

29 

1 

26 

-12 

10 
-18 

20 
-16 

21 

-10 

24i7 
3.7 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

36 
16 

34 

26 

31 
20 

24 
14 

25 
12 

28 
13 

20 

10 

21 

9 

26 

0 

21 
7 

20 
6 

21 
0 

24 

5 

19 
3 

20 

8 

24 
10 

18 
12 

16 
3 

19 
10 

16 
2 

12 
-12 

24 

4 

26 

10 

30 
14 

27 

1 

27 

7 

20 

5 

6 
-17 

19 
-  9 

21 

-  4 

10 
-13 

22.1 
5.7 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

42 
15 

34 
19 

37 
28 

34 
24 

34 
17 

29 
20 

31 
17 

30 
16 

32 

15 

32 
22 

30 
12 

30 
6 

30 
14 

24 

12 

24 

14 

34 
16 

30 
22 

26 

10 

30 
15 

23 

13 

20 

6 

31 
13 

30 
5 

36 

11 

36 

3 

32 

9 

27 
16 

15 
-  2 

24 
-  6 

26 

-  4 

20 
-  2 

29.4 
12.1 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

32 

6 

34 
10 

37 
32 

33 
22 

26 
14 

32 

14 

38 

17 

21 
13 

31 
16 

34 

21 

28 

4 

30 
-  3 

26 

1 

30 
10 

19 

11 

23 

14 

32 
20 

23 
9 

24 
12 

30 
12 

14 
2 

16 
2 

38 
2 

26 

-  1 

33 

-10 

32 

-  1 

32 

10 

26 

-  7 

12 
-16 

24 

-19 

22 

-  7 

27.9 
6.3 

CONCORD  wa  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 

15 

39 
32 

39 
29 

34 

20 

34 
14 

32 

19 

24 
19 

31 
18 

34 
17 

34 

19 

32 

13 

28 
9 

29 

14 

26 
13 

26 
12 

36 

10 

31 
15 

26 

13 

32 

16 

21 
12 

23 

7 

28 

8 

30 
5 

36 
9 

32 

6 

35 
8 

29 

10 

16 
0 

26 

0 

25 

-  4 

16 
2 

29.6 
12.2 

DURHAM 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

39 
9 

35 
17 

39 
28 

38 

28 

40 
31 

38 
25 

34 
27 

36 

20 

36 

16 

36 

15 

32 

18 

32 

18 

32 

20 

33 
18 

36 
19 

33 

11 

36 
19 

35 

15 

36 
25 

34 
18 

36 
15 

33 
12 

30 
10 

30 
6 

28 
20 

27 
12 

28 
15 

28 

11 

29 
17 

24 

11 

41 
13 

35 

15 

34 
24 

30 
20 

31 
14 

30 
11 

35 

14 

29 

11 

31 
18 

22 

11 

27 

5 

24 
5 

30 
17 

32 

14 

30 
8 

33 

6 

34 

15 

36 

18 

36 
15 

33 

4 

36 
11 

33 

11 

32 
19 

29 

14 

20 
3 

26 

1 

25 

^2 

22 
6, 

32.3 

L5j2 

EAST  DEERING 

15 

1 

23 
-  2 

24 

-  2 

17 
3 

30.2 
12.2 

FA6YAN 

MAX 
MIN 

34 
8 

32 
26 

34 
14 

26 

10 

29 

10 

29 
11 

21 

8 

30 

8 

20 
12 

20 
12 

14 
0 

16 
-  6 

20 
2 

9 
6 

10 
6 

20 
12 

16 

8 

12 
3 

16 
10 

16 

0 

8 

-18 

23 

8 

26 
0 

25 
6 

28 

-11 

26 

-  5 

20 
-  6 

4 
-16 

16 

-21 

16 

-21 

10 
-10 

20.2 
2.2 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

27 
18 

32 
22 

33 
25 

26 

10 

22 

10 

27 
5 

29 

10 

11 
6 

12 
-10 

20 

-10 

13 
6 

10 
-16 

20 
-15 

23 

-  6 

8 

2 

20 
6 

20 
9 

10 

2 

10 
3 

18 

5 

6 
-15 

10 

-15 

19 
9 

27 
7 

24 
-12 

29 

-  9 

24 
-  2 

19 
-15 

0 

-19 

15 
-16 

12 
-21 

18.6 
-  0.8 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

35 

12 

36 

30 

39 
28 

34 
22 

34 
16 

29 

19 

32 
16 

30 
16 

32 

15 

33 
22 

32 

15 

29 
5 

29 
12 

26 

12 

25 
14 

35 
13 

29 

21 

26 
10 

31 
15 

23 
12 

22 

5 

30 
12 

29 

3 

34 
9 

36 
0 

36 
6 

27 

15 

16 
Q 

26 
-  7 

26 

-  8 

20 

-  4 

29.6 
11.4 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

33 

11 

32 
29 

37 
27 

30 
24 

30 

13 

28 
17 

29 

16 

28 
16 

29 

15 

29 
21 

28 
9 

27 

7 

26 

10 

23 

10 

23 

12 

32 

11 

29 
21 

24 
9 

27 
12 

23 
12 

20 

4 

31 
11 

27 
0 

34 
8 

33 

0 

32 

4 

26 
12 

16 

-  4 

24 

-10 

26 

-  9 

16 

-  6 

27.6 

10.0 

HANOVER 

MAX 
MIN 

31 
13 

34 
21 

36 

24 

31 
21 

28 

17 

29 
20 

25 

18 

29 
10 

26 

3 

31 

17 

25 
5 

20 
4 

26 

11 

25 
9 

19 

7 

31 

10 

27 
14 

24 
9 

26 

11 

17 
10 

17 
-  1 

26 

10 

26 

9 

30 

.5 

24 

-  3 

31 
8 

27 
10 

12 
-10 

22 
-  6 

20 
-  6 

10 
-  2 

25.3 

8.6 

KEENE 

MAX 
MIN 

44 
20 

36 

24 

39 
33 

36 

28 

28 

18 

32 

24 

31 
20 

30 
17 

36 

14 

36 
20 

30 
16 

26 

11 

28 

14 

29 

14 

24 
12 

35 

19 

32 
20 

24 
10 

27 

11 

23 

15 

23 

4 

36 

15 

37 
9 

35 

12 

35 

5 

35 

16 

25 
17 

19 
5 

26 
2 

25 

-  3 

22 

4 

30.4 

14.4 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

34 

13 

38 

30 

34 
27 

31 

19 

34 
16 

31 
20 

22 

16 

30 
17 

33 
17 

30 
19 

31 

15 

27 
8 

29 
12 

21 
12 

26 

14 

34 
20 

27 

12 

25 

10 

31 
15 

18 
10 

23 

5 

25 

13 

26 

7 

31 
11 

29 
2 

32 

7 

26 
6 

12 

-  3 

23 

-  4 

23 

-  2 

10 
0 

27.2 

11.7 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 

12 

3« 
23 

36 
24 

31 

19 

27 
16 

30 
20 

22 

17 

31 
6 

31 

1 

33 

14 

28 

4 

21 
3 

25 
8 

26 
6 

19 

4 

33 
9 

28 

11 

27 
7 

27 

10 

18 
B 

17 

27 
8 

30 

4 

33 
2 

26 

-  5 

33 
6 

28 

-  1 

17 
-13 

26 

-10 

24 

-10 

16 
-  5 

27.1 
6.3 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

35 
21 

39 
33 

38 

30 

32 
21 

33 

20 

32 
25 

24 

19 

30 
18 

32 

18 

32 

20 

31 
17 

30 
12 

27 
14 

26 

14 

29 

16 

34 
14 

30 
15 

26 

12 

29 
17 

19 
12 

23 

7 

31 
13 

36 

9 

33 

16 

34 
10 

33 
13 

30 
11 

16 
5 

23 

6 

24 

0 

17 
8 

29.3 
16.0 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

16 

38 

39 
31 

37 
28 

35 

13 

32 

16 

32 

19 

33 
19 

36 

18 

36 
24 

34 
15 

31 
10 

28 
17 

28 
14 

29 
16 

38 

11 

33 
24 

31 

13 

33 

16 

29 
16 

26 

7 

30 
16 

35 

4 

35 

14 

32 

7 

36 

7 

31 
15 

19 
4 

26 

-  1 

25 

-  3 

23 
3 

31.7 
13.7 

MOUNT  WASHINOTON 

MAX 
MIN 

20 
13 

23 

12 

20 

7 

19 
0 

31 
2 

32 
-  2 

18 
-10 

18 
2 

19 

4 

17 
6 

18 
11 

16 
1 

1 
-  8 

10 
-12 

19 
6 

8 
-  1 

14 
-13 

20 
10 

20 
6 

9 
-16 

12 
-  5 

14 

4 

13 
3 

5 
-  2 

7 
-  I 

5 

0 

7 
-22 

-13 
-24 

-  6 
-15 

-  2 
-16 

-13 
-28 

12.2 

-  2.8 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

41 
20 

39 
31 

40 
28 

38 
21 

38 

17 

33 
18 

27 
20 

37 

21 

39 
20 

38 
23 

36 
14 

30 

11 

30 
16 

32 

14 

31 

15 

38 

12 

34 
20 

34 

14 

33 

17 

22 

13 

28 

9 

32 

12 

39 

5 

37 
16 

35 
12 

36 
12 

33 
12 

20 

0 

27 

-  1 

27 

-  4 

34 
3 

33.5 
14.2 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

32 
24 

33 
29 

36 
27 

31 
23 

29 

15 

30 
19 

32 

15 

26 

14 

26 

10 

32 

15 

26 

20 

27 

7 

24 
16 

19 

5 

20 
9 

29 
16 

29 

11 

26 

8 

23 

10 

20 
6 

18 
-  6 

20 
2 

29 

9 

26 

14 

28 
12 

28 
19 

22 
12 

16 
-  2 

20 

4 

20 
0 

26 

0 

26.9 

11.7 

PETERBORO   2  S 

MAX 
HIN 

35 

18 

37 
25 

36 
29 

33 

21 

32 
12 

32 
25 

31 
16 

29 

15 

31 
14 

32 

20 

31 
13 

29 
9 

24 
9 

24 
10 

26 

12 

32 

21 

26 

18 

25 

9 

28 
12 

21 

11 

24 

3 

31 
14 

31 
10 

30 
16 

32 

6 

30 
18 

31 

14 

15 

1 

20 

3 

25 

4 

16 
7 

28.4 
13.6 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

33 

8 

33 
25 

34 
12 

23 

14 

28 

8 

27 
11 

22 

10 

28 
12 

30 
6 

26 

6 

22 

5 

24 
2 

23 

3 

20 
5 

20 

7 

26 

11 

22 

6 

23 

5 

23 

8 

18 
4 

20 
-  1 

25 
5 

25 
9 

27 
3 

24 
0 

26 

0 

21 

1 

9 
-  5 

18 
-14 

17 
-12 

7 
-  8 

23.3 
4.8 

PORTSMOUTH 

MAX 

MIN 

37 
22 

42 
32 

40 
28 

32 
23 

36 
16 

32 
20 

26 

21 

35 
22 

32 

IS 

36 

20 

36 

19 

32 
12 

32 

16 

29 

14 

29 
16 

37 
16 

32 

16 

33 

14 

35 

14 

25 

13 

29 

7 

32 
12 

36 

6 

36 
15 

35 

16 

37 
12 

34 
11 

19 
2 

26 

4 

26 
2 

17 

5 

32.1 

15.1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

41 
19 

42 
22 

38 
32 

37 
28 

33 
16 

29 

18 

33 
19 

22 

14 

31 
12 

31 

18 

33 
14 

28 

11 

27 
10 

26 

13 

26 

10 

30 
15 

34 
19 

30 

10 

26 

12 

28 
16 

19 
3 

20 
6 

35 

6 

34 
10 

34 
2 

34 
6 

33 
13 

25 

1 

16 
-  1 

26 
-  6 

22 

-  1 

29.7 

11.9 

WEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

40 
13 

36 

15 

38 
32 

36 
24 

34 
18 

30 
18 

33 
20 

20 
10 

29 
2 

25 
2 

33 

5 

27 
6 

24 

7 

27 

7 

26 

5 

22 

6 

35 
12 

28 

9 

28 
10 

27 
15 

19 
-  2 

20 
-  2 

29 
6 

29 
6 

32 
-  2 

26 
2 

34 
12 

31 

-10 

16 

-10 

23 
-  8 

23 
-  5 

28.4 
7.2 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

41 
22 

40 
30 

41 
32 

41 
29 

38 

11 

33 

20 

33 
20 

38 
20 

41 
19 

39 
26 

37 
17 

36 

13 

30 
20 

30 
14 

31 
17 

41 
11 

36 
20 

35 
14 

35 
17 

31 
16 

30 

8 

36 
16 

39 
5 

38 
16 

36 

11 

38 

10 

34 
15 

24 
3 

28 

-  1 

29 

-  4 

26 

3 

34.9 
16.3 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

36 
11 

36 
31 

37 
2  7 

36 
22 

32 
6 

31 
17 

29 
17 

32 

18 

32 
18 

32 
24 

31 

7 

3 

28 

10 

23 

IS 

28 

15 

^9 

28 

20 

26 

11 

31 
14 

22 

12 

23 
6 

28 

15 

27 

4 

31 

5 

32 

4 

33 

6 

27 
14 

14 
0 

22 

-  7 

26 

-  7 

18 

-  I 

28.7 
11.4 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

33 

7 

35 
28 

37 
23 

30 
20 

32 

15 

32 

18 

31 

14 

30 
15 

30 
14 

26 

19 

30 
6 

26 
-  1 

30 
8 

19 
9 

28 
12 

31 
17 

29 

13 

22 

6 

24 
15 

20 
10 

20 
3 

28 
6 

26 
6 

32 
2 

31 
-  4 

33 
2 

28 
12 

16 

-  4 

21 
-14 

21 
-15 

16 

-  4 

27.4 
8.4 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  W8  AP 

MAX 

MIN 

43 
33 

49 
38 

43 
36 

46 
28 

37 
24 

44 
30 

32 
26 

38 
27 

39 
27 

40 
32 

33 
24 

34 
25 

30 
20 

32 

18 

36 
23 

37 
30 

35 
26 

32 

19 

36 
24 

29 

19 

33 
16 

38 
29 

41 
26 

35 

27 

38 
28 

36 
29 

46 
19 

24 

13 

27 
20 

26 

18 

26 
16 

36.9 

24.8 

OREENVILLE 

MAX 

MIN 

42 
25 

43 
27 

40 
31 

41 
22 

35 
16 

34 
25 

31 
21 

37 
22 

40 
20 

38 
24 

31 
18 

32 

14 

28 
20 

32 

13 

28 
18 

36 
24 

32 

20 

32 

16 

33 

18 

26 

13 

32 

10 

36 
20 

38 
21 

36 
23 

38 
20 

36 
22 

42 

11 

23 
6 

26 
5 

26 

S 

24 
9 

33.8 
18.1 

KINSSTON 

MAX 
MIN 

47 
27 

49 
26 

45 
32 

45 
29 

38 
19 

38 
24 

36 
24 

40 
24 

43 
19 

41 
24 

36 
18 

35 
13 

33 
24 

32 

12 

31 
18 

37 
18 

34 
19 

35 

14 

36 

20 

32 

14 

35 
10 

40 
16 

43 
22 

38 
26 

39 
21 

37 
20 

43 
16 

26 

8 

28 

3 

27 

-  3 

26 

7 

36.9 
18.6 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

44 
28 

47 
31 

43 

33 

44 
24 

37 
20 

36 
29 

30 
25 

39 
26 

41 
23 

41 
28 

33 
22 

33 

18 

29 
18 

33 

16 

30 
21 

37 
25 

34 
21 

34 
17 

36 

21 

28 
16 

34 
13 

36 

24 

40 
22 

3S 

24 

38 

23 

3« 
22 

44 
14 

24 
9 

27 
9 

27 
3 

26 

10 

36.6 

20.6 

3m  R«te«nc»  NolM  Following  SlotloD     ladMt 


DAILY  TEMPERATURES 


Tabto  5  •  Conllnu«d 


NEW    ENGLAND 
JANUARY    1955 


Doy 

Ol  Month 

< 

Station 
VERMONT 

1 

2 

3 

4 

s 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

la 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

*3 
20 

38 
20 

39 
31 

40 
28 

32 

17 

32 

17 

33 

21 

24   33 
16   12 

30   35 
12   12 

28 
12 

24 
12 

28 

14 

28 
13 

30 
14 

34 
23 

31 
11 

29 

12 

30 
16 

20 
6 

22 

6 

31 

11 

39 

14 

37 
6 

29 

6 

36 
17 

27 

1 

19   27   24 
0    0    2 

30.7 
13.0 

BENNINGTON  2  NM 

MAX 
MIN 

38 
20 

42 
32 

36 
23 

32 
21 

28 
12 

34 
22 

27 
18 

29   28 
10    8 

33   30 

18    7 

23 

7 

24 

14 

28 
6 

24 

7 

33 
22 

27 
17 

24 

8 

27 
9 

20 
9 

20 
2 

32 

14 

34 
9 

30 

6 

31 
1 

31 
15 

32 

-  1 

15 
-  6 

22   IS   18 
3-4    5 

28.0 
lOia 

BLOOMFIELD 

MAX 

MIN 

39 

35 
13 

36 
23 

25 

14 

26 

16 

28 

13 

27 
15 

20   28 
9-9 

21   19 
-9    6 

19 
-  5 

28 

3 

17 

7 

23 

7 

26 
6 

24 
9 

26 
6 

23 

12 

20 

7 

21 
-14 

24 

4 

30 
14 

29 

-  3 

31 
-  9 

31 
-  3 

27 
13 

16 

-17 

21   18   13 
-19  -14  -18 

24 1 9 
3.2 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 
22 

40 
30 

37 
23 

30 
20 

23 

12 

32 
22 

23 
16 

23   26 
6    3 

23   16 
13    2 

16 
3 

13 
6 

20 
5 

24 
3 

32 
23 

26 

10 

19 
10 

18 
12 

16 

7 

11 
-  4 

26 

11 

32 

10 

28 

4 

27 
5 

32 

12 

25 

3 

9 
-  8 

19   12    4 
9    0-8 

23.2 

9.1 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

38 
8 

38 

19 

38 
27 

33 

21 

32 

8 

33 

15 

33 

15 

25   31 
9-2 

31   29 

16-7 

25 
-  5 

25 
9 

25 
5 

23 
6 

35 
16 

29 
16 

23 
6 

26 

7 

18 

7 

19 
-10 

28 
8 

35 
0 

33 
3 

30 
-  8 

32 

4 

28 
12 

15 
-16 

24   23   16 
-17  -13  -  8 

28.2 
4.9 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

38 
i 

34 
6 

36 

30 

32 
19 

28 

13 

27 
13 

31 
16 

19   26 

0-5 

28   28 

-4-7 

22 

-  6 

24 
-  4 

24 

1 

22 

-  3 

19 
-  2 

30 

1 

24 
5 

23 
7 

20 
6 

18 
-12 

15 
-12 

27 
-  2 

33 

-  4 

31 
-12 

31 
-  8 

33 

7 

24 
-22 

12   23   22 
-22  -18  -12 

25.9 
-  0.9 

COANWALL  1  N 

MAX 
MIN 

33 

19 

37 
24 

39 

26 

30 
22 

22 

13 

32 
16 

26 

18 

26   27 

6    3 

28   21 

14    6 

20 

4 

15 
8 

24 

4 

21 
3 

33 
18 

28 
16 

20 

7 

21 

13 

16 

e 

13 
-  1 

28 

8 

35 
19 

31 
5 

28 
2 

32 

18 

22 

10 

14 
-11 

19   14    8 
-  1    1-9 

24.6 
9.3 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

40 
15 

39 
28 

39 
27 

35 

19 

26 

13 

34 
18 

26 

16 

26   30 

10    2 

31   27 
15    4 

25 

2 

20 
9 

25 

4 

26 

2 

34 
22 

27 
18 

22 

6 

22 
6 

17 
9 

15 

3 

30 
9 

35 

8 

30 

1 

31 
-  4 

32 

8 

31 
11 

12 
-12 

19   19   16 
-11  -10    1 

27.1 
8.0 

EAST  BARNET 

MAX 

MIN 

33 

10 

31 
10 

57 
30 

31 

IB 

25 

19 

22 
16 

29 

16 

16   22 

11  -10 

24   24 
-5-3 

17 
-  7 

IS 
2 

22 
-  2 

14 
-  2 

16 
4 

28 

14 

18 

8 

18 
9 

19 
12 

12 

-11 

11 

-11 

22 

9 

26 

a 

25 

-12 

25 

-12 

29 

5 

22 

-17 

6   19   17 
-19  -19  -10 

21.9 
2.0 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

38 
25 

38 
18 

36 

20 

29 

19 

20 

1 

32 

14 

22 

13 

20   23 

-  5  -11 

22   18 

-  8  -10 

20 
-10 

14 
0 

15 
-10 

18 
-  6 

28 
16 

22 

7 

15 

5 

18 
9 

14 
4 

18 

-  a 

29 
6 

32 

7 

30 

-  7 

31 
0 

32 

8 

25 
2 

7 
-22 

21   23    8 
-7    4-16 

23.2 

1.9 

LEMINGTON 

MAX 
MIN 

37 
17 

35 

14 

36 

12 

25 
16 

21 
10 

29 

7 

21 
12 

21   24 

-  5  -17 

18   17 
-  6   11 

16 
-12 

21 

-  4 

12 
6 

20 
6 

28 
0 

23 
5 

16 
6 

19 
10 

13 
3 

8 
-16 

23 

2 

30 
16 

26 

-  3 

28 
-16 

32 
0 

29 
-  6 

13 
-22 

18    5   19 
-23  -23  -16 

22.0 
-  0.5 

MIOOLESex 

MAX 
MIN 

3« 

6 

34 
6 

39 
31 

32 
21 

28 

4 

26 

4 

31 

17 

18   24 
6-5 

26   26 

-5-7 

20 
-  7 

20 
-  3 

17 
2 

20 
-  3 

17 
-  3 

29 

15 

18 

9 

18 

10 

21 

10 

13 
-10 

14 
-10 

22 

4 

32 

-  8 

27 

-  7 

27 
-  7 

31 
9 

25 

-15 

14   22   18 

-15  -13  -  9 

24.0 
0.9 

HONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 

8 

37 
30 

34 
16 

26 

16 

22 

9 

30 
17 

20 
11 

20   26 

4    0 

23   22 

7-2 

18 
-  6 

16 

3 

17 

4 

16 
-  1 

29 

12 

24 
6 

17 
5 

23 

9 

12 

4 

16 

-10 

22 

8 

31 

8 

30 
-  2 

29 

-  4 

30 

5 

24 
0 

9 
-14 

21   17    3 
-13-5-8 

22.5 

3.8 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

27 
15 

28 
16 

24 

4 

22 

4 

26 

3 

24 
B 

-12 

IS   25 
-2-8 

20   22 
5    0 

14 
5 

18 

-  2 

2 

-10 

21 
-  2 

20 
-  3 

10 
-  8 

5 

-10 

26 

0 

5 

-10 

-11 

17 

6 

17 

3 

20 

4 

5 

16 
8 

15 
-  9 

17 
-19 

10    5-2 
-22  -19  -21 

16.8 
-  2.6 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

35 
2<t 

35 
30 

34 
19 

25 
16 

23 

12 

29 
15 

19 
11 

18   20 
-  2  -  e 

20   17 

5-6 

14 
-  8 

16 
2 

14 

1 

18 

4 

24 
16 

20 
5 

16 

6 

20 
11 

11 
0 

10 

-11 

25 
6 

35 

12 

28 

1 

31 
-  2 

30 
6 

21 

-  5 

6 
-16 

19   16    1 
-10  -  6  -14 

20.9 
3.7 

MO«THFIELD  NORWICH  UN IV 

MAX 
MIN 

39 

1 

35 

20 

38 

26 

27 
20 

24 
5 

30 
17 

30 

10 

25   26 

10-2 

26   23 
16-6 

19 
-  6 

18 

1 

21 
6 

18 
-  2 

30 
11 

27 
16 

19 
6 

21 

7 

18 
2 

14 
-10 

24 
9 

29 

8 

31 
-  6 

30 
-  6 

30 
3 

27 

3 

16 
-18 

21   19   13 
-12-7-7 

24.7 
3.7 

RANDOLPH 

MAX 

MIN 

35 

10 

37 
21 

29 
20 

26 

7 

32 
18 

24 

17 

30   30 
16-9 

28   23 

11-4 

21 
-  5 

22 

4 

24 
6 

28 
0 

31 

7 

26 

12 

24 

1 

24 
6 

15 
9 

23 

-  7 

36 
8 

32 

-  1 

28 

-  1 

32 
5 

26 
10 

15 
-  6 

13 
-12 

23       16 

-8       a 

25.9 

4>9 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

35 

18 

38 

17 

38 
28 

36 

27 

36 
6 

36 

6 

31 
16 

20   28 

13   14 

32   30 
16    5 

35 

4 

27 

4 

27 

7 

24 
9 

26 

11 

29 

21 

22 

8 

20 
8 

29 
9 

16 
2 

24 
5 

33 
12 

33 

7 

31 
-  2 

35 
-  2 

30 
8 

23 
-  3 

16   17   20 
-6-6-2 

28 13 

8.4 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

19 

37 
32 

38 
29 

31 
21 

24 

14 

33 
21 

31 
18 

26   29 

8    3 

30   24 
18    4 

21 
5 

19 

5 

27 
8 

23 
5 

31 
19 

30 
21 

21 
9 

23 

15 

20 

10 

15 
2 

27 
12 

33 

13 

32 

5 

34 

1 

33 

11 

28 

11 

14 
-  9 

22   23   14 
-5-3-6 

26.9 

10.2 

SAINT  ALBANS 

MAX 

MIN 

AO 
29 

37 
26 

37 
22 

29 

18 

19 

3 

31 
16 

22 

13 

21   28 

4    7 

23   16 

14    1 

18 

4 

14 

1 

15 

1 

18 

4 

30 
17 

24 

8 

15 

7 

17 
11 

14 

5 

9 

-  7 

22 

5 

34 
10 

29 

14 

30 
14 

32 

19 

26 

3 

10 
-12 

20   16    2 
-  1    0-14 

22.5 

7.8 

SAINT  JOMNSBURY 

MAX 
MIN 

39 
13 

35 
13 

37 
25 

28 

17 

25 
16 

29 
15 

29 

14 

27   29 

9  -10 

28   21 

9-3 

19 
-  5 

27 

4 

19 

0 

20 

5 

32 

U 

26 

3 

20 

7 

22 

14 

20 
9 

15 

-10 

26 

3 

29 

7 

30 

5 

26 

-10 

34 

4 

28 

15 

17 
-14 

24   20   16 
-17  -13  -11 

25.6 
4.2 

SWtERSET 

MAX 
MIN 

32 

11 

30 

10 

35 
25 

31 
24 

31 

0 

30 

0 

32 

11 

16   24 
10   10 

29   26 
9   11 

26 

3 

26 

9 

21 

4 

18 

5 

22 

7 

23 

15 

19 

3 

19 

3 

26 

5 

13 
0 

18 
2 

27 
8 

26 

-  1 

23 
-16 

27 
-14 

25 
5 

16 

-10 

13   14   15 
-11  -10  -10 

23.6 

3.8 

VERNON 

MAX 
MIN 

A« 
19 

40 
19 

39 
29 

42 
29 

37 
16 

35 
14 

33 
21 

28   39 
19   17 

33   37 

15   14 

32 

11 

26 

11 

30 
13 

32 

11 

34 
15 

36 
23 

31 
10 

30 
12 

32 

16 

26 

2 

29 
2 

35 
11 

40 
14 

38 

7 

35 

11 

36 

16 

26 

4 

20   26   26 

1-3-2 

32.8 
12.8 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

3A 
8 

32 

7 

3« 

26 

30 
10 

26 

13 

22 

10 

38 
13 

IS   20 
6  -12 

24   21 

-10  -  8 

18 

-10 

22 

-  9 

12 
-  9 

16 
0 

28 
0 

28 

20 

18 
10 

22 

10 

30 
10 

18 
-14 

20 

10 

28 

10 

30 
-  6 

20 

-14 

24 

10 

18 
8 

18 
-22 

18   20   10 
-18  -16  -16 

22.8 

0.5 

WILDER 

MAX 
MIN 

<2 
13 

35 

IS 

38 
32 

36 
24 

32 

17 

30 

17 

11 
20 

21   32 

11    2 

31   32 
2    3 

27 
3 

21 
5 

27 

7 

26 

5 

20 

6 

35 

7 

30 
9 

26 

10 

26 

14 

18 
-  2 

19 
-  2 

27 

4 

26   33 

0  1-  6 

24 
0 

33  1  27 

10  |-12 

17   24   24 
-12  -  7  -  6 

28.1 
6.1 

WOOOSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

34 

8 

3« 
18 

38 
22 

31 

20 

28 

12 

33 

18 

25 

17 

29   29 
5-6 

31   27 

16    0 

22 

1 

29 
6 

24 

5 

20 

1 

31 
10 

26 
14 

24 
6 

25 
12 

17 

10 

18 

5 

27 
9 

30 
0 

31  ,  25 

Oj-  7 

31 
6 

27   15 
8  -16 

23   21   12 

-12  -12  -  7 

26.5 
5.5 

8m  nrfwwci  NolM  FoDowliig  StaHon     Indm 
-    15    - 


Table? 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

NEW  ENGLAND 
JANUARY  1955 

Day  of  month 

Station 

1   2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 
«TR  EQUIV 

T 

T 

.3 

T 

.3 

T 

.4 

T 

.2 

T 

.1 

T 

CREAM  HILL 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

.5 
1 

T 

.5 
1 

.5 

1 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

DANBUHY 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

T 

T 

.3 

T 

T 

.4 
T 

T 

2.0 
1 

.5 
1 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

HARTFORD  BRAINARD  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 
T 

T 

.8 

r 

T 
T 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.3 

T 
T 

.7 

1 

T 
T 

T 

T 

KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

l.O 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

MIDDLETOWN  4  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.8 

.3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.3 

T 

.3 

T 

.6 
T 

.4 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

1 

T 

.1 

T 

T 
T 

.1 

T 

.3 

T 

T 
T 

T 

.1 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 

T 

.8 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.2 

1 

.3 

1 

T 

1 

1 

.4 

1 

.1 

1 

1.6 
3 

2 

2 

.1 
2 

NORWICH  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.5 

1 

T 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

STORRS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

.1 
T 

T 

T 
T 

T 

.4 

T 

.6 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

.3 
T 

.4 

T 

T 
T 

MAINE 

BANQOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2.8 

7 

.5 

7 

1.7 
8 

8 

5.0 
13 

7.0 
19 

19 

18 

T 
18 

T 
16 

14 

T 
14 

T 
14 

T 
12 

T 

11 

.9 
12 

T 
12 

T 
12 

11 

11 

4.0 
15 

3.4 
19 

1.1 
19 

19 

18 

1.7 
20 

20 

19 

18 

18 

BAR  HAKBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

1.5 
3 

4.0 

7 

7 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

BELFAST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

1 

3.0 
4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

.5 
3 

.5 
3 

3 

3 

3 

3 

1.0 
4 

4 

1.5 
6 

6 

6 

2.0 
8 

8 

8 

8 

8 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  Eguiv 

T 

27 

3.6 

2.7 

27 

2.5 

1.3 

30 

2.5 

.7 

30 

2.5 

30 
2.5 

2.0 

28 

2.6 

3.0 

31 

3.9 

T 

29 

3.6 

3.2 

29 

3.4 

3.0 

33 

3.6 

.2 

34 

3.5 

33 
3.4 

T 

30 

3.3 

T 

29 

3.3 

.2 

29 

3.3 

7.0 

32 

3.3 

1.0 

36 

3.8 

T 

36 

3.8 

1.0 

36 

3.8 

.4 

37 

3.8 

37 
3.8 

.6 

37 

3.8 

1.0 

39 

3.9 

6.8 

45 

4.3 

T 

45 

4.3 

T 

45 

4.3 

4.4 

45 

4.2 

50 
4.2 

50 
4.2 

T 

50 

4.2 

T 

49 

4.2 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

1 

.3 

1 

.3 

1 

1 

T 

7.2 
7 

T 
4 

4 

.3 
4 

.2 
3 

3 

3 

T 
3 

3 

.3 
3 

2.7 
6 

.3 
6 

T 
5 

T 
4 

T 
4 

.4 
5 

.7 
5 

1.0 

5 

5 

5 

1.6 
5 

5 

1.5 

6 

T 
6 

5 

EAST  WINTHROP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

1.0 

5 

4 

.5 
4 

4 

.8 
5 

2.9 
8 

.2 
8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

T 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

1.7 
8 

.2 
8 

7 

7 

7 

3.5 
10 

10 

10 

10 

10 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

34 

34 

4.0 
36 

2.0 
36 

36 

36 

6.2 
38 

38 

37 

37 

11.  C 
44 

43 

42 

41 

41 

9.0 
48 

T 
48 

11.0 
56 

3.0 
60 

2.0 
63 

58 

54 

50 

T 
47 

47 

46 

3.4 

48 

48 

47 

47 

46 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
16 

1.6 
17 

.4 
16 

1.4 
17 

.2 

17 

2.0 
19 

5.3 
24 

T 
24 

24 

T 
24 

T 
23 

23 

23 

T 
23 

22 

T 
22 

1.0 
23 

T 
23 

T 
23 

23 

23 

1.2 
24 

2.2 
26 

2.0 
26 

26 

T 
26 

.7 
27 

27 

27 

27 

27 

HOULTON  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

3.0 
16 

1.0 
19 

.4 
16 

16 

1.0 
15 

5.0 
18 

20 

1.0 
20 

3.0 
22 

T 
24 

T 
23 

T 
23 

.2 
23 

.3 
22 

2.7 
23 

1.5 
25 

.2 
26 

.5 
26 

T 
26 

26 

2.4 
26 

2.3 
29 

2.4 
33 

33 

33 

3.2 
33 

30 

30 

30 

30 

HOULTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

4.0 
23 

3.0 
24 

T 
24 

23 

20 

7.0 
25 

23 

T 
23 

3.0 
23 

23 

22 

21 

20 

20 

T 
20 

T 
20 

20 

2.0 
22 

22 

22 

1.0 
22 

3.0 
22 

4.0 
24 

24 

22 

5.0 
24 

24 

24 

24 

24 

PORTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

.5 
T 

T 

.6 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.1 

T 

T 

T 

T 

1.2 
1 

.6 

1 

1 

2.3 

1 

3 

.5 
3 

2 

1 

1 

1 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1 

1 

T 

.5 

T 

T 

.4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.1 

T 

T 

T 

T 

1.4 

1 

.4 

1 

1 

1.2 

1 

T 
2 
.1 

.7 

2 

.1 

1 

1 

1 

1 

PRESQUE  ISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

1.9 
27 

1.7 
28 

.3 
28 

- 

T 
27 

3.2 
35 

32 

.2 

4.1 
36 

.1 
36 

36 

36 

36 

- 

5.4 
40 

1.3 
42 

1.0 
43 

1.5 
44 

.8 
45 

- 

T 

1.8 
47 

2.8 
49 

48 

47 

2.5 
50 

2.2 

51 

- 

- 

50 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.8 

1 

1 

.5 

1 

1.5 
2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

.5 

1 

.2 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

3.5 
4 

3.0 

7 

1.0 
6 

5 

5 

2.3 
6 

6 

6 

6 

6 

RUMFORD  3  SW 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

8 

2.S 
10 

L.O 
9 

l.O 
9 

9 

1.5 
10 

.5 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

T 
10 

10 

T 
10 

10 

10 

10 

10 

1.0 
11 

1.0 
12 

11 

11 

11 

1.5 
13 

12 

12 

12 

12 

WOODLAND 

SNOWFALL 
;N  on  GND 

- 

t.2 
8 

T 

T 

. 

5.1 
14 

2.5 
17 

- 

- 

.3 
14 

- 

- 

- 

- 

12 

1.3 
13 

3.0 
16 

- 

T 

T 

- 

3.5 
20 

2.0 
22 

- 

- 

- 

3.8 
26 

- 

- 

- 

26 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.8 
2 

T 

1 

1 

1 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

.1 

T 

T 

T 
T 

BIRCH  HILL  DAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.5 
2 

1 

.5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.5 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

BLUE  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

.2 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.1 

.2 

T 

.1 

T 

T 

.1 

T 

T 

T 

.1 

T 

.3 

T 

T 

BROCTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

.7 

1 

T 

See  laleience  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  0ROUND 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1955 


Day  oi  month 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

« 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CHAHLTON  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

EAST  WAREHAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

KOCASTOni 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

FALL  RIVSR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

.6 

1 

T 

T 
T 

.5 
T 

.5 

T 

T 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

1.0 
T 

T 

T 

T 

aoosAc  TnniEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

3.5 
5 

1.5 

5 

T 
5 

3 

3 

T 
3 

T 
3 

3 

3 

3 

3 

I 

T 
3 

2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

2 

T 
2 

2 

1.5 
4 

.5 
4 

T 

4 

4 

2.0 

6 

.5 
6 

6 

6 

4 

T 
4 

HYANNIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.8 
1 

.8 
1 

1.3 
1 

T 

miGBTVILLE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

LOWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

' 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

mODLKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

.3 
T 

T 
T 

T 
T 

NAMTUCIET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

.9 

T 

1 

T 
T 

T 

1.0 

T 

.7 
T 

.4 
T 

T 

T 
T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

.3 

.6 

T 

T 

PITTSriELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.1 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.4 
T 

T 

.4 

T 

T 
T 

.3 
T 

T 

T 

T 

.2 

T 

2.2 
2 

1.0 
2 

3 

T 
3 

.5 
3 

T 
3 

3 

T 
3 

T 
3 

T 
3 

PLTMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 
2 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

T 

kOCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
T 

1.0 

1 

T 

1.0 

1 

1 

T 
T 

T 

SAKDWICH 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

T 

T 

T 

.5 

T 

.5 

T 

T 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3T0CEBRIDGB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
2 

T 
2 

2 

2 

1 

1.0 
2 

1 

1 

T 

1 

SfAMPSCOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

T 

- 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 
T 

T 
T 

.1 
T 

T 
T 

T 

.1 

.2 

T 

T 

.4 

WE3T0VER  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

.4 

T 

T 

.6 

T 

T 

T 

T 

WORCESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
T 

T 
T 

T 
T 

.2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

NEW  BAMPSBIRE 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

1.0 

1.2 

.5 

- 

3.0 

1.2 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

.5 

- 

.5 

.2 

_ 

- 

.4 

.3 

.6 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

- 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1.0 
3 

3 

1.0 

4 

T 

4 

2.0 
6 

1.0 
7 

1.0 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

T 
8 

T 
8 

8 

8 

1.0 
8 

1.0 
9 

1.0 
10 

10 

10 

1.0 
11 

11 

11 

11 

11 

BLACKWATER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2.0 
2 

2 

.5 
2 

2 

.5 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

.5 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1.0 
3 

T 
3 

3 

3 

3 

0.5 
4 

4 

4 

4 

4 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

DURBAII 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

.1 
3 

3 

T 
2 

.1 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

.7 
2 

.5 
3 

3 

2 

2 

.2 
2 

2 

2 

2 

2 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

.3 
15 

3.8 
18 

2.8 

20 

3.0 
21 

21 

7.3 
26 

3.5 
26 

25 

24 

1.5 
24 

.3 
23 

22 

T 
22 

1.0 
21 

3.0 
23 

3.4 
24 

1.0 
23 

4.0 
26 

.8 
25 

24 

.3 
23 

1.5 
23 

1.0 
24 

23 

23 

2.0 
23 

1.3 
22 

22 

T 
22 

.3 
22 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

3.0 
5 

4 

3 

3 

1.0 
4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

T 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1.5 
4 

.5 
5 

5 

4 

4 

1.0 
5 

5 

5 

5 

5 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2.5 

4 

4 

.5 

4 

4 

.6 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

.1 
5 

5 

1.0 
5 

T 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

1.7 

7 

.9 
7 

7 

7 

6 

.8 
6 

6 

6 

6 

6 

KSEHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

.5 

1 

1 

.2 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

.6 

1 

1 

1 

1 

1.0 

1 

.1 
1 

1 

1 

1 

.2 
1 

1 

1 

1 

1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 
3 

1.8 
3 

T 
3 

.5 
3 

.3 

4 

.8 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

T 
4 

T 
4 

4 

.2 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

1.6 
5 

.1 
5 

1.1 
6 

6 

5 

1.2 

6 

T 
6 

6 

6 

6 

IWWIT  WASHINGTOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

3.3 
18 

2.3 
18 

1.4 
18 

18 

2.5 
18 

2.1 
18 

18 

18 

T 
18 

18 

18 

T 
18 

1.0 
18 

1.0 
18 

3.9 
18 

1.7 
18 

.3 
18 

18 

1.0 
18 

18 

1.7 
18 

1.6 
19 

.2 

20 

.1 
20 

1.1 
20 

3.2 
21 

T 
20 

.2 

20 

.9 
20 

.2 

20 

NASHUA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

T 

- 

- 

- 

r 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

nw  LONDOH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

5.0 
6 

8 

6 

6 

T 
6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

T 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

T 
5 

5 

5 

5 

5 

T 
5 

5 

5 

5 

5 

PIHKBMI  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

5.0 
25 

1.0 
26 

2.0 
28 

28 

1.0 
28 

1.0 
29 

T 
28 

27 

27 

27 

27 

27 

T 
27 

T 
27 

T 
27 

T 
27 

27 

27 

27 

27 

.5 
28 

3.0 
31 

T 
30 

T 
29 

T 
29 

4.5 
32 

T 
30 

30 

30 

29 

POBTSMODTB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

.2 

T 

T 

.1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

.8 

T 

T 

T 
T 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

See  refexence  notes  followriag  Station  1 
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Table  7  -  CONTINUED 



Day  oi  month 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1.0 
3 

3 

.2 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

.5 
3 

3 

2 

2 

1.0 
3 

.1 
3 

3 

3 

3 

.3 
3 

3 

3 

3 

3 

WINDHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

.7 

1 

.1 

1 

T 

T 

VOLFEBORO  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 
5 

- 

T 
5 

- 

.5 
5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 
5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.4 
6 

1.0 

7 

- 

- 

- 

1.0 
8 

- 

. 

. 

- 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

5.4 
8 

8 

.1 
8 

8 

.5 
8 

.5 
8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

T 
7 

T 
7 

T 
7 

T 
7 

7 

6 

6 

2.0 
9 

2.0 
9 

T 
9 

9 

9 

2.3 
11 

10 

10 

10 

10 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.4 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

PROVIDENCE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 
T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

.1 
T 

.7 

T 

T 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 
3 

T 
2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.0 
2 

.5 
2 

2 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

BENNINGTON  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

- 

- 

2.0 
2 

1.0 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

T 
3 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3.0 
4 

4 

3.0 

7 

7 

2.0 
8 

2.0 
10 

.1 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

2.0 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

2.0 

14 

4.0 
18 

T 
18 

18 

T 
18 

3.0 
21 

21 

20 

20 

20 

BURLINGTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2 
.4 

.1 
2 

.4 

.1 

1 

.4 

1 

T 

1 

1.0 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

.2 

1 

1 

.5 

1 

.2 

1 

.2 

1 

T 

1 

.3 

1 

T 

1 

1 

2.0 
2 
.2 

1.4 
2 
.2 

2 
.2 

2 
.2 

T 

1 

.9 

2 

.2 

2 
.2 

2 

.2 

.1 

1 

.2 

1 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

5.6 
9 

9 

.8 
9 

9 

.4 

9 

1.3 
9 

T 
9 

9 

8 

8 

8 

T 
8 

8 

.1 

8 

.2 

8 

T 
8 

T 
8 

T 
8 

T 
8 

7 

.6 

7 

.7 
8 

T 
8 

8 

T 
8 

2.9 
10 

10 

10 

10 

9 

DORSET  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

4.0 
4 

4 

1.0 
5 

5 

T 
5 

5 

5 

5 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.5 

5 

T 

- 

- 

1.5 
5 

. 

- 

- 

- 

-' 

BNOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6 

6 

1.5 
8 

8 

1.5 
9 

2.0 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

T 
10 

2.0 
12 

5.0 
17 

3.0 
20 

4.0 
24 

2.0 
26 

26 

26 

T 
26 

3.0 
29 

T 
29 

28 

T 
26 

24 

24 

24 

24 

24 

LBWNGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.5 
4 

4 

2.0 
6 

6 

2.0 
8 

2.0 
10 

10 

10 

.5 
10 

10 

10 

10 

.5 
10 

.5 
10 

3.0 
13 

1.0 
13 

1.0 
14 

1.0 
14 

T 
14 

13 

1.0 
13 

3.0 
15 

.5 
15 

14 

2.0 
16 

16 

16 

16 

16 

16 

MIDDLESEX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3.0 
6 

.5 
5 

.2 

5 

1.6 
6 

.3 
6 

4.3 
10 

1.5 
11 

11 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

3.7 
12 

.5 
12 

.2 
12 

T 
11 

.2 
11 

11 

1.5 
12 

.5 
13 

.3 
13 

12 

12 

2.5 
14 

.2 

14 

14 

14 

T 
14 

MOUNT  MANSFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

4.0 
36 

36 

36 

36 

1.0 
36 

T 
40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

6.0 
36 

36 

36 

36 

36 

42 

1.5 
42 

1.0 
42 

1.5 
42 

42 

1.0 
42 

42 

42 

42 

T 
42 

42 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 
9 

.8 
10 

.4 
10 

T 
10 

1.6 
12 

2.1 
14 

T 
14 

13 

13 

T 
12 

12 

11 

T 
11 

.2 
11 

l.S 
13 

.3 
13 

T 
13 

T 
13 

T 
13 

13 

1.3 
14 

.9 
15 

14 

14 

T 
14 

1.7 
16 

16 

16 

T 
16 

T 
16 

NORTHFIELD  NORWICH  UNI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

3.0 
10 

- 

T 

- 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

.5 
9 

- 

T 

- 

- 

- 

T 

.5 
9 

- 

- 

- 

2.0 
11 

- 

- 

- 

- 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

.5 

1 

T 

.3 

T 

T 

.5 

1 

.6 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1.5 
3 

.8 
3 

2 

2 

T 

1 

.7 
2 

2 

2 

2 

2 

SAINT  ALBANS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

1.0 
9 

9 

2.5 
11 

10 

1.0 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1.0 
10 

3.0 
12 

T 
12 

1.0 
12 

T 
12 

12 

12 

1.5 
13 

2.0 
14 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

T 
13 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

S 

4.5 
9 

T 
8 

.5 
8 

8 

.7 
8 

.5 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

T 
8 

8 

T 
8 

1.0 
8 

8 

T 
8 

T 
8 

8 

8 

1.5 
10 

5.0 
12 

T 
12 

11 

10 

1.0 
10 

10 

10 

9 

9 

SOMERSET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

4.0 
14 

2.0 
16 

.5 
IS 

T 
15 

T 
15 

T 
15 

T 
15 

14 

14 

14 

14 

T 
14 

T 
14 

14 

T 
14 

.5 

15 

T 
15 

15 

T 
15 

15 

2.0 
17 

1.5 
18 

T 
IS 

18 

1.5 
20 

2.0 
21 

.3 
31 

21 

20 

T 
20 

WILDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1.0 
2 

1.0 
3 

.5 
3 

T 
3 

T 
3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

T 
2 

T 
2 

2 

.5 
3 

3 

T 
3 

3 

2 

2 

1.5 
4 

.3 
4 

1.0 

4 

3 

3 

1.0 

4 

T 

4 

4 

4 

4 

See  reteience  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Stobcn 


CoontT 


■AftttSVILLi 


I 


»LOaV  I ELO 


•uaLiacTOi 


CAI*t.EIK)Oe   LAKE 
COCKA^OMSET    tMMCI   ill 
COLCMCSTEt 

Ca.LlMVKl.E    1    % 


MMOI   L>U 


FALLS    VILLA4I 

WOTOI 

WUtTrOM 

NUTFOM    MAIHAMO    FLD 

NAarroao  «•  a0 
HCMLOCftS  ■iscmoii 

JEWCTT   CITY 

KCMT 

LAKE   KOMHOC 

LAUXL   MSCIVOI* 

NUKXnTEl 

lUNff ICLO    HOLLOW    0AM 

NCAA   POND   RCSCRVOtl 

■  IMH.ETOm   *  « 


Hn   HA«TFOaO 
HEK  NAVEM   n   J 
NEVIMCTOH 
HEV   LCMOOH 
NMFOLK   2    SM 


»EO»LeS   «AH6CII   STA 

OHOSPECT 
VUTHAII 
PtfTMAII    LAKE 
aOCKVILLE 

•OCKT   RIVER   DAM 
•Ovm   POiD 
SALlSMiBY 
SAUOATuCK   ■CSCtVOII 

SMEPAUC   MM 

SMUTTLf   ICADOH   RE& 
STAFFOm   S»RINCS 
STANFOaO 
STEVENSON   CAM 

STOinrs 

TNOHPSOHVILLE 

T0MIM6TON 

TOmCHCTOH   2 

TRAP   FALLS   KSE«VOIR 

MATERaMTr   CITT   WLL 

WCPAMAue   RESERVOIR 
WCSTIROOK 
WEST    HARTFOW 
WEST    HARTLAIC 
WMieviLLC   RESERVOIR 

MMITMrr   LAKE 
W|«HAM  RESERVOIR 

VlLLINUrriC 
■OLCOTT    RESERVOIR 


FARMIMGTOM 
FWT    FAIRFIELD 
FOBT    Utn 
ftAflDIHE* 


LniSTOH 

LOK  FALLS   DAM 

■ACMIAS 

HADlSOl 
■■DOLE   DAM 
■iLLiaOCKET 
HILLIMOCKET   CAA  A» 
■ILLIHOCKET   DAM 


POtTLAHO  wt  Alteon 


lOlIO'HEW  KAVEM 
l02I7|LlTCMf lELO 
|03Si!mE«  LOHOOM 
UM'LITCNPIELD 
IMSANARTFOMD 

'0«M  FAIRFIELD 
0«»0  HARTFOaO 
0«1I    WIMHAH 

I  OMt  LITCHFIELD 
0«TS   HASTFOMD 

IMS  FAIRFIELD 
1M8.  MIDDLESEX 
tAM  an  LOMOOH 
ISSD'  HARTFOM 

UlS   LITCHFIELD 

ituJfairfield 

{iTMiMn  MAVDl 
tftAAJFAlRFIELD 
>l««IHn   MAVCM 

(ISSFAIRTIELD 

3«»R   LITCHFIELD 


SMI    EKflCLD 
SaST   HEW   LONOOM 
1*0S   LITCHFIELD 
)«B9   MEW    LONDON 
*M«    FAIRFIELD 

AAA)  NARTFOm 

AAee  MINOHAM 

,*Sf9  FAIRFIELD 

, AT«T  MIDDLESEX 

|*T«0  NEW   HAVEN 

♦•SS   LiTCHflCLO 
sole   MIDDLESEX 
50''T   MEN  HAVEN 
S125I  WINONAM 
'  SlSlj  TOLLANO 

' SatZ  LITCHFIELD 

»2T>  NEW   KtVEN 

5265  HARTFORD 

590«  HEW   LCND<M 

5*A5  LITCHFIELD 

551 C  NEW   HAVEN 

5frAl  HEW   HAVEN 

5892  FAIRFIELD 

5*05  NEW   LOHOCM 

SlSl  MEW   lONDCM 

*2J»  LITCHFIELD 
«59T  New  HAVEN 

s*a5  wihdhah 
««55! fairfield 
s9az  tollamd 

«w«  litchfield 
7002  fairfield 
.t10«, litchfield 
tistImirfield 

l7S7SlLITCWIEL0 

74)2    HARTFOMD 
7«*»    TOLLAMO 
7M9   FAIRFIELD 
e065    FAIRFIELD 
elSB    TOLLAND 

»>»A  HARTFOm 

e*S*  LITCHFIELD 
•♦Al  LITCHFIELD 
SASS  FAIRFIELD 
0911  NEW  HAVEN 

9007  HQI  HAVEN 
9047  MIDDLESEX 
91S2  HARTFORD 
9174  HARTFORO 
9SDe  HARTFORD 

9S4A  HEW  HAVEH 
95*8  LITCHFIELD 
9592  WIMCMAM 
9759  NEW  HAVEH 
97BS  LITCIVIELD 


MAINE 

AU6USTA   AIRPOMT 
AuevSTA   CAA   AIRPOKT 
•ANCOR   DOH  FIELD 
tAR    NAHWM 
•CLFAST 


COMItMA 

EASTFOHT 

EAST    SAM6EHV1LLE    S   SE 

EAST    WINTHMOP 

ELLSVOHTH 


1 1 


02  75  KEHNCteC 
0275  KEMNEIEC 
0S9S  PEMODSCOT 

0S71 -HANCOCK 
04*0  WALDO 

0*1 4  SOMERSET 

OCA*  CUMIERLANO 
09S4  CUMiERLAMD 
1175  AROOSTOOK 
1472  AROOSTOOK 

l»2e  PENOtSCOT 
2424  WASHIMCTOM 
2442  PISCATAQUIS 
2»9  KCMNCIEC 

2*20  HANCOCK 

27*5  FRANKLIN 
2ft**  AROOSTOOK 
3B7*  AtOOSTOOK 
S04«  KEMiEDEC 

SllO  OXFOMD 

■2*1  HASMIMCTOH 
SSSS  PISCATAQUIS 
SBOO  CWMERLAM 
SB92  AAOOSTOOK 
SB9T  AROOSTOOK 

40B*  SOICRSET 

41SI    HASHINCTCM 
45«i   4MDIHDSC0G6IM 
4781    SOMERSET 
4878    MASMIHeTOM 

4927    SOMRSET 

52*1    OXFORD 
SS04   PENOtKOT 
IS09   PEMOQSCOT 
9S14   PISCATAQUIS 

>4«0   SOaVRSET 

*420  PCMOQSCOT 
*42S  PEHODSCOT 
*4>0  PENOQSCOT 
*4S»   PCHOaSCOT 

**00  CWMCRLAHD 
»909  CUBMCRLAMD 
«92  7  PEMOQSCOT 
*tS7   AROOSTOOK 

7174    PISCATAQUIS 


41  20 

41  SO 

41  S7 

Al  »• 

41  SO 


41  2B 
41    S5 

41     48 

41    S2 

41    21 

41    22 

41  19 
41  17 
41    14 

41    »T 

41  21 
41  4* 
41  44 
41    S* 

41  14 
41  Si 
41  44 
41  24 
41    10 

41  4« 
41     45 

41  12 
41    >S 

41    12 

41  SO 

41  SO 

41  2S 

41  3S 

41  4* 

41    SS 

41  1* 
41  42 
41  21 
41    9» 


41    9* 

41  90 
41  94 
41  05 
41    52 

41    55 

41  18 
41  5* 
41  19 
41    49 

41    99 


42  00 
41  48 
41    48 


41  18 
41  18 
41    45 


41  4S 
41  B7 
41    94 


45  40 
44  07 
41    SS 


44  94 

49  Ot 

44  19 

44  12 

44  40 

44  4* 

47  19 

44  IS 

44  24 

49  II 

45  27 
AS  91 

44  07 

4«  06 

9  I  49  S7 

4  144  S9 

1     44  0* 


44  47 
4»  19 
41  S9 
44   17 


9  41   11     49  41 

11    44   M      4*  1« 
11    44   S7 

1 1  '  44    S2  I    4*  42 

1 1    44    tl      *i  41 


71  OS 

Tl  02 

T2  04 

72  ST 
72  44 

71   ( 
T2   ft* 

71    57 

71  29 

72  ft! 

71  28 

72  11 

72  20 
72  S« 
71   20 

71  2* 

72  19 

71  05 

72  12 
71   IS 

71  22 

72  02 
T2  43 
72   S* 

72   41 

7S    1* 

71  54 
7S   X* 

72  11 

71  SI 

72  29 
72  11 
7S  SI 
72  49 
79    OS 

71  18 

72  2* 
72   59 

72   05 

72   21 


72   43 

79   2* 

72   09 
71    91 

71  00 

72  57 
71    94 

71  se 

72  2* 

7S   2* 
TS   12 

73  27 
71   21 

71  18 

72  49 

72    18 

71  10 

Tl    10 

72  19 

72  St 

71  07 

7}  OB 

71  09 

71  02 


72   95 
7S   08 

72    14 
72    5* 

71   1* 


49  44 

44   1«      49  44 

44  49 

44   29 

44   24;     49  00 


*9   SO 

70  44 
49   54 

*e  01 

*•   12 

4*   IS 

*7  00 
4«  14 
«t  54 
44   24 

70  0* 
47  44 
44  14 
49  45 

70   58 

47  48 
49   15 

70  44 
47   4* 

47    50 

70  14 
47  S« 
70  14 
70  12 
47   28 

*9  54 
70  »t 
»•   42 


41    1* 

TO   IS 

41    1* 

70   19 

41   27 

44    10 

44   19 

44   00 

1 

45   SS 

4*   1ft 

44   04 

49   07 

44   04 

49   04 

▼aikm 


ObowTw 


lUiar 
to 


841  HOORNOOM 


MID 


HTR  COM  NEW  tRITAIN 
COHN  LIfiMT  t  POWER 
ERNEST  T.  LUMDE 
CONN  LIGHT  fc  POWER 
U  OF  CONN  ACR  DEPT 


CONN  LIGHT  *  POWER 

TOHRIHGTON  WTR  CO 

TORRINGTON  REGISTER 

BRIDGEPORT  HYDRAULK 

HOOlttUll  ENG  WATERtURT 


HEW  HAVEN  WATER  CO 
JAMES  RINTOUL 
WATER  BUR  HARTFOM) 
HATER  iUR  HARTFORD 
WTR  COM  NEW  IRITAIN 


MOOHNOC*^ 


AMMHIA  HATER  CO 
HATER  Dua  HARTFORD 
BALTIC  HILLS  CO 
HATER  BUM  HARTFORD 

EH4  OEPT  HARTFORD 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
BRISTOL  HATER  CO 
DCMALD  J.  FIELDS 

I  LIGHT  *  POHER 
HATER  BUR  HARTFORD 

COMI  LIGHT  (.  POHER 
ST  PARK  *  FOREST  COM 
MART  A.  LEAL 
COLLINS  CO 
T.  S.  GOLD 

JOSEPH  P.SIHKO.  JR. 
HEW  HAVEH  WATER  CO 

IIMGHAM  WATER  CO 
HEW  HAVEN  WATER  CO 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

CONN  POHER  COVANT 
HATER  fr  ELEC  DEPT 
EMC  DEPT  HARTFORD 
SMG  TREATMENT  PLANT 
HEATHER  auREAU 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
JEWETT  CIT*  HTR  CO 
MARY  C.  OLIVER 
NEW  LONDON  WTR  HKS 
STAMFORD  WATER  CO 

MANCHESTER  WTR  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STAMFORD  WATER  CO 
KORMEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  MATER  CO 

ST  PAK  *  FOdEST  COM 
FRANK  P.  O'NEILL  [ 
CONN  A6R  EXP  STA  I 
ST  PARK  *  FOREST  COI|i 
ST  PARK  *  FOREST  COM 

MATER  BUR  HARTFORD 

HEATHER  BUREAU 
ENG  DEPT  HARTFORD  | 
UNDERVklER  S  LAB  USN 
EOHARD  C.  CHILDS 

NEW  HAVEN  HATER  CO 
NEW  HAVEN  HATER  CO 
L.  M.  COMSTOCK 
NOQWICH  HATER  DEPT 
ST  PARK  *  FOREST  COM 
I 
ST  PARK  *  FOREST  COM 
NEW  HAVEN  WATER  CO  | 
ALPHONSE  SOHNER 
GREENWICH  HATER  CO  | 
ROCKVILLE  WTR  *  AQUE 


CONN  LIGHT  fr  POWER 
RIDCEFIELD  HTR  SUP 
HAROLD  MYERS 
BRIDGEPORT  HYDRAUL 
•UR  ENG  HATERBURY 


NEW  HAVEN  HATER  CO 
HATERBURY  HATER  CO 

TA  CCMN  LIGHT  b  POHER 
VTR    CCM   NEW    BRITAll 

eA  HALTER  JOHNSON 


EWARD  E.  LCARY 
CIVIL  AERO  ADM 
U.  S.  AIR  FOQCE 
ACADIA  NAT  PARK 
R.  C.  TALDOT 


AB4IE  H.  PACOUET 

RAYMOND   R.    PAUtCR 
HALTER   A.    MICKS 
MRS.    ELMER  J.LELANO 
AUGUSTA   HATER   DIST 
•ANGOR   HYD«0-ELEC   CO 

C.  S.  PREBLE 

C.  H.  NOMSHORTHY 

LORENZO  VOISINE 
SAMUAL  D.  tOULE 
RUMFODD  FLS  PVR 


INACTIVE  1/95 
2  S  5 
2  15    7 
2  15    7 
2  S  9    7 


2  19 
2  11 
2   S    ft 


2  1ft 

2  15 

2  15 

2  1ft 


CO 


II*  STATE  FISM  HATCHERY 

ILANCHE    C.    SAHYER 
lltiCEHTRAL   MAINE   POHER 
lIDiCIVlL   AERO  ADM 
*P    HILLIAM    CUWilNG 

spj central  maine  power 
7aI irvin  c.  mason 
mid|unicm  hater  ph*  co 
bryant  l.  hopkins 
4a  bangor  hybro-elec  co 


PAPER 


GREAT   NOHTM. 
EDWARD   A.    MILLER 
G«EAT   HOMTH.    PAPER 
CIVIL   AEJK)  ADM 
ERVItt   LOWELL 

H.    LA  HOMTAGMC 
T.    H.    CLARK 
CIVIL   AERO  ADM 
PMTS   BEPT   U   OF   HC 
HAROLD    HAIR.  IN 

U.S.    HfATMIR   BWDCAW 
U.S.    HEATHER   BUDCAU 
L.    A.    AVtRiLL 
■AIHC    EXP    STATION 
GMKAT   HODTH.    PAPER 


2  15 

2  11 

2  19 

2  19 

2  1    S 

2  15 

2  I   S 

2  11 


2  1ft 
2  S  ft 
2   ft   ft 


2   ft   ft 

1  ft   ft 

2  ft   ft 


2  11 

2  11 

2  11 

2  11 

2  11 

2  I    B 


Station 


ROXDHRT 

RUMFORD  1   SH 

RUHFORD  1    SSB 

SAHFORD  2  IWH 

SKOHHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 
SOUTHHEST  HARBOR 

SQUA  PAN  DAM 
STRATTOM 
SHAMS  FALLS 

I  THE  FORKS 
I HMITY 

UPPER  DAM 

HEST  BUXTON  2  NNW 

HIHSLOH 

HOOD LAND 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AWIERST 

ASMDURNHAH 
ASHLAND 
ATNOL  1  E 

BEECMM04D 

BCLCHERTOHN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL 
BOSTON  MB  AIRPORT 

BOYLSTOH 
BROCKTON 
CAMBRIDGE 
CHARLTON  2 
CHATHAH 

CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLIHTON 
COHASSET 

COLDBROOK 
EAST  HAREMAM 
EDGARTOHH 

FALL  RIVER 
FITCHIURG 

FRAH INGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTOM 

MARDHICK 

H4TCHVILLE 
HAVERHILL 
HEATH 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 

HUBBARDSTON 
HYAMNIS 
IPSHICH 
JEFFERSON 
KNIOHTVILLE  DAN 

LAKE  COCHITUATE 

LAURENCE 
I  LEXINGTON 
I  LOHELL 
j  MANSFIELD 

I MENDON 
: HIPDLEBORO 
MIDDLETOM 
!  MILFORD 
I  MILLBURY 

!  MONTAGUE  CITY 
I  MOUNT  HACHUSET 

NANTUCKET  HB  AIRPORT 
, NEW  BEDFORD 
I NEVBURYPORT 

MEW  SALEM 

NEWTON 

H4RTHBR1DCE 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  4  M 
PITTSFItLD  Wft  AIRPORT 
PLAIHFIELD 
PLYMOUTH 

PRINCETON 
PROVINCETOHN  I  N 
PROVINCETOHN  1  HH 
QVAB8IN  INTAKE 
ROCHESTER 


SeuTHlRIDGE  I  E 
SOUTH  EGREMONT 

SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMBRY 
STATE  FARM 

STERLING 
STIRLING  S  HH 
STOCKDRlDGf 

SWAMP SCOTT 
TAUNTON 

THLLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
HALPOli  1  S 
WARE 

HARE  2 

WASHINGTON  2 

VEBSTtR 

HCST  BRIMFIILB 

HEST  CIMIiaGTflH 

HCSTFIILB 
HST4H 
HIST  DTIS 
HESTDVIR  FIELD 

HIST  IHTLAMD 

WILLAB*  DROOK  ST  FOI 
WIMCHCHD4N 
VDRCCSTCR  CAA  AP 
HDRCESTCR 

NEW  HAMPSHIRE 


OXFORD 
OXFORD 

7SS0l  OXFORD 

747*1  YORK 

SOMERSET 


7427 


1101 


County 


OXFORD 
HAMCOCK 
AROOSTOOK 

FRANKLIN 
OXFORD 

SOMERSET 

HALDO 
OXFORD 
YORK 
KENNEBEC 

HASNIHGTON 


BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
HORC ESTER 
MIDDLESEX 
HORC ESTER 

■ORFOLK 
HAMPSHIRE 

WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 

WORCESTER 
PLYMOUTH 
MIDDLESEX 
WORCESTER 

BARNSTABLE 

HAMPDEN 

HANPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 

NORFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

DUKES 

BRISTOL 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
HORCESTER 

BARNSTABLE 
ESSEX 

FRANKLIN 
HAMPDEN 
BERKSHIRE 

HORCESTER 
BARNSTABLE 
ESSEX 

HORCESTER 
HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 
ESSEX 

MIDDLESEX 
MIDDLESEX 

BRISTOL 

HORCESTER 

PLYMOUTH 

ESSEX 

WORCESTER 

WORCESTER 

FRANKLIN 

WORCESTER 

NANTUCKET 

BRISTOL 

ESSEX 

FRANKLIN 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 

BERKSHIRE 
HORCESTER 

BERKSHIRE 

HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 

WORCESTER 

BARNSTABLE 
BARNSTABLE 
HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 

ESSEX 
ESSEX 
BARNSTABLE 

BRISTOL 
FRANKLIN 

HORCESTER 

BERKSHIRE 

MIDDLESEX 
HAMPDEN 

PLYMOUTH 


ALEXANDRIA 

•ATM  2  BH 
DtlCN  MILL 
•CMT4H 
DtftLIH 


8194  WORCESTER 
819*  WORCESTER 
8181  BERKSHIRE 

8)01, ESSEX 

BRISTOL 


WORCESTER 

FRAMKLIN 
NORFOLK 
NORFOLK 
HAMPSHIRf 

HAMPSHIRE 
BERKSHIRE 
HORCESTIt 

HAMPBEN 
HAMPSHIRE 


9191  HAMPBEN 
9**0  MIDDLESEX 
*>T1  BERKSHIRE 
*>B2  HAMPDEN 

«442:  WORCESTER 

9T04|  HIDDLCSfX 
9TTD  HORCESTER 
9921  HORCESTER 
9*28  HORCESTER 


*494|  •RAFTOH 
BILRMAP 

04751  •RAFTOH 
COOS 


44  14 
44  12 
49  08 


45  20 
44  15 
44  52 

41  42 


42  19 

42  24 

42  39 

42  18 

42  35 

42  11 

42  IT 

42  IB 


42  21 
42  01 
42  29 

42  08 


42  21 

42  20 
42  24 
42  14 


42  : 

42  17 
42  06 
42  19 
42  3* 

42  21 


42 

42  19 
42  41 
42  27 
42  19 
42  09 

42  OS 

41  5S 

42  94 


42  28 

42  le 

42  07 
42  21 

42  01 

42  27 
42  12 
42  24 
42  SI 

41  59 

42  27 
42  04 
42  04 
42  22 

41  47 

42  19 
42  12 

1  44 

41  90 

42  16 

42  04 
42  10 
42  27 
42  04 

41  57 

42  27 
42  26 
42  17 
42  28 


42  19 
42  14 

42  11 
42  06 
42  17 

42  14 
42  20 
42  OB 
42  10 
42  29 

42  04 
42  21 

42  II 

42  12 
42  22 

42  40 
42  42 
42  14 
42  IB 


41  19 

44  et 

45  19 

44  0* 


TO  1* 
70  14 
70  11 
70  47 
kl  41 


k9  IB 

47  2 


71  0* 

72  32 
71  51 

71  26 

72  10 

70  49 

72  21 

72  07 

71  07 
71  02 

71  41 

71  01 
71  07 


72  59 

72  51 

71  10 

71  41 
70  SO 

72  01 
70  40 

70  91 

71  10 
71  44 

71  25 

71  24 

71  59 

71  15 

72  12 

70  12 

71  03 

72  49 
72  14 
72  98 

72  00 

70  17 
TO  52 

71  94 

72  52 


71  14 

70  54 

71  01 
71  11 

71  41 

72  14 

71  91 

70  04 
70  59 

70  99 

72  20 

71  19 

71  40 

72  24 
TO  4* 

71  04 

72  11 

71  17 

72  99 
TO  42 

71  12 
70  IB 

70  12 

72  17 
70  99 

70  B7 
TO  52 

70  30 

71  07 

72  44 

71  S* 
7B  25 

71  04 

72  B5 

70  57 

71  49 
71  48 

73  19 
70  54 


72  11 
72  11 

71  IS 

71  1ft 

72  17 

72  IS 
71  11 

71  51 

72  14 
72  58 

72  42 

71  1* 
7B  09 

72  SB 
71  59 

71  4* 

72  01< 
71  12 
71  49 


71  ftt 

Tl  ftt 

Tl  ftft 

71  ftl 

71  10 


Ob«n- 
vation 
time 


Obaervoz 


Refer 


RUMFORD  FLS  PHR  CO 

EVALIHE  A.  WARREN 
RU8IF0RD  FLS  PVR  CO 
CLIFFORD  P.  COOK 
CENTRAL  NAINE  POHER 

RWrOID  FLS  PHR  CO 
U.  S.  COAST  GUARD 
M.  C.  STEVENS 
CLIFFORD  J.    DRAKE 
PUBLIC  SERVICE  CO 

GLADYS  M.  DURGIM 
HERTON  R.  REYNOLDS  I 
UNION  WATER  PWR  CO  i 
CENTRAL  MAINE  POWER' 
HOLL'HORTH/HNITNET 


HID  ST  CROIX  PAPER  CO 


HEW  ENGLAND  PHR  CO  ' 
UNIVERSITY  OF  MASS  ! 
N.  C.  STEWART 
NETRO  DIST  HTR  COM*! 
STATE  DEPT  HEALTH   I 

STATE  DEPT  HEALTH   i 
HETRO  DIST  HTR  COWtj 
CORPS  OF  ENGINEERS  ' 
BLUE  HILL  DBS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


2  19 
2  15 
2  19 


2  15 
2  3  5 
IBS 


Z  B  5 


MRS.  BARBARA  SMITH 
CITY  ENGINEER       ! 
HARVARD  UNIVERSITY  , 

OLIVER  E.  NAY  2  15 

U.  S.  COAST  GUARD  S 

STATE  DEPT  HEALTH  1 

STATE  DEPT  HEALTH  1 

HETRO  DIST  WTR  COMN  2  19 

HETRO  DIST  HTR  COMI  2  15 

OSCAR  JOHNSON  2  3  S 

HETRO  DIST  WTR  COMM  1 

G.  a.  ROUNSVILLE    j  Z  9  9 

ELIZABETH  B.  HOUGH  2  I  S 

RICHARD  C.  BRIGHAN  2  S  9 

DEPT  PUBLIC  WORKS  2  3  9 


HETRO  DIST  WTR  COIW 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 

STATE  DEPT  HEALTH 
EARL  F.  SMITH 
STATE  DEPT  HEALTH 
A.  H,  LADO 
NEW  ENGLAND  PWR  CO 


STATE  DEPT  HEALTH 
HETRO  DIST  WTR  CON)| 
CORPS  OF  ENGINEERS 

METRO  DIST  WTR  COIW 
ESSEX  CWPANT 
JOHN  E.  WALLACE     I 
PROPS  LKS  &  CANALS  , 
STATE  DEPT  HEALTH 

HAROLD  J.  PARKINSON 
STATE  OEPT  HEALTH 
HILLIAM  R.  HOELZEL 
STATE  DEPT  HEALTH 
NEW  ENGLAND  PVR  CD 

MS.WRGARET  LOtLIT 
FRANCIS  HARRINGTON 
U.S.  HEATHER  BUREAH 
CITY  ENGINEER 
STATE  DEPT  HEALTH 

METRO  DIST  WTR  COMI 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  CONt 
STATE  DEPT  HEALTH 

STATE  DEPT  HEALTH 
DIR  HARVARft  FOREST 
H.S.  WEATHER  BHREAH 
STATE  DIPT  HEALTH 

PLYHOHTH  C*RSA4I  C« 

METRO  BIST  HTt  C«M 

«.  s.  CMST  mi0.m 

CAPE  *  VHYRD  ILIC  Cf 
METRO  DIST  HTR  C«M 
REN   BfDF«RD  HTR  VKB 


2  15 


REV.    R.    H.    DARKER 

2    1 

5 

U.    S.    CMST   GUARD 

2   3 

5 

W.    A.    WIHSOR 

2   1 

5 

BRISTOL   CO  AGR   SCH 

NEW   ENGLAND   PHR  CO 

2    3 

1 

2  11 

2  15 

2  11 

2  11 

2  15 

2  1  ft 

2  11 


STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
niTRO  DIST  VTR  COMI 
U.  S.  ARNORr 
STATE  FARM 

METRO  BIST  WTR  COMI 
HUM210  LAMCIAMI 
NESB1TT  H.  BANGS 
WESTON  K.  LEWIS 
WATER  WORKS 

CORPS  OF  EMGIHIERS 
H.  MASS.  ELEC.  CO. 

PARKER  N.  CHICK 
FREBERICK  Y.  LIBBT 
WARE  WATER  WORKS 

STATE  DEPT  HEACTM 
NtRTHA  S.  GARDNER 
STATE  DEPT  HEALTH 
INA  E.  LAND 
FREDERIC  S.  BROHH 

STATE  DEPT  HEALTH 
HESTOH  COLLEGE 
STATE  BEPT  HEALTH 
U.  S.  AIR  FORCE 
METRO  DIST  HTR  COM! 


STATE  DIPT  COMSERV  2  1  S 

STATE  DEPT  HEALTH  S 

CIVIL  AIRO  ABM  2  ft  ft 

CLIFFORD  L.  DAVIS  I   2  15 


CARLTON  I.W.AMCMARDI  2  11 

MIS.  PMOEBI  CARR  1 

PVDLIC  SERV  CO  N  H 

JAMIS   LEONARD  2   15 

CDV   FCMI,    BROHH   CO  2    S   1 


STATION  INDEX 
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i 
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:i 
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1 
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1 

1 

■n 

i 

ci. 

a 

tablee 

^ 

& 

3 

J 

Ea 

A 

A 

S 

& 

^ 

3 

u 

tS 

A 

■ETHLOieM 

07  0» 

GRAFTON 

9 

44  17 

71  42 

1*70 

*p 

*p 

GEORGE  E.  TUCKER 

2,5    7 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

s*9a 

PROVIDENCE 

41  44 

71  2* 

99 

NID 

NIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

•LACKHATCt  0AM 

MERRIMACK 

10 

43  19 

71  41 

480 

5P 

9P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9    7  C 

HOONSOCKET 

9423 

PROVIDENCE 

41  5* 

71  29 

160 

HID 

SEWAGE  DEPT 

C 

■OH  AAaVlHS  FALLS 

oai*. 

MERRIMACK 

10 

43  10 

71  31 

217 

7A 

PUBLIC  SCRV  CO  N  H 

3 

•iu»Foiie 

0910 

MERRIMACK 

10 

43  19 

71  58 

1000 

«A 

RUTH  S.  MOORE 

3 

VERMONT 

■tISTOL 

0*98 

GRAFTON 

10 

43  3* 

71  43 

430 

MID 

PUBLIC  SERVICE  CO 

^ 

BARRE 

0337 

WASHINGTON 

44  14 

72  33 

800 

8A 

GREEN  MT  POWER  CORP 

3 

•UCKS  COttNEt 

10*8 

GRAFTON 

10 

43  44 

71  99 

1408 

7A 

PAWL  0.  SMITH 

1 

BELLOWS  FALLS 

0499 

WINDHAM 

43  08 

72  27 

300 

8A 

8A 

BELLOWS  FLS  ELEC  CO 

2  3  5 

CAMPTOW 

loti 

GRAFTON 

10 

43  92 

71  38 

880 

ERASTUS  DOLE 

2  3  9 

BEMIIHGTBH  2  HW 

09*3 

BENNINGTON 

42  94 

73  13 

610 

5P 

5P 

PAUL  W.  BO»ME 

2  15 

CAMNOH  MOUNTAIN 

1187 

GRAF TON 

9 

44  10 

71  42 

4000 

9P 

AUSTIN  MACAULAY 

1 

■ETHEL 

0**0 

WINDSOR 

43  50 

72  33 

560 

BA 

G.  DOUGLAS  CURTISS 

3 

CCHTCI  HAMO* 

13)« 

BELKNAP 

10 

43  43 

71  28 

740 

GEORGE  W.  BROWN 

3 

■LOONFIEL* 

0690 

ESSEX 

44  4* 

71  36 

940 

4P 

4P 

GEORGE  L.  COOPER 

2  3  5 

CLAIEMONT 

1S52 

SULLIVAN 

9 

43  23 

72  21 

420 

7A 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

3 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

1061 

CHITTENDEN 

44  28 

73  09 

331 

NID 

NID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5 

^   ^ 

CLEA*  ■KOOK 

1»*0 

GRAFTON 

10 

44  04 

71  38 

1*00 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

CANAAN 

1211 

ESSEX 

49  00 

71  32 

1020 

P.  E.  FEARflN 

3 

CtMCO«»  M»  AIKPONT 

14BS 

MERRIMACK 

10 

43  12 

71  30 

!39 

MI* 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9    7  C 

CAVENOIBH 

1241 

WINDSOR 

43  23 

72  39 

800 

6P 

»P 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

2  3  5 

7 

BIXVILLC  NOTCH 

2023 

COOS 

1 

44  92 

71  20 

1*90 

eA 

GERTRUDE  E.  NASH 

3 

CHELSEA 

11*0 

ORANGE 

43  99 

72  37 

870 

CHARLES  E. DICKINSON 

2  3  5 

DUBLIN 

21S« 

CHESHIRE 

10 

42  54 

72  04 

1320 

DUBLIN  SCHOOL  INC 

1 

CHITTENDEN 

1413 

RUTLAND 

43  41 

72  97 

1030 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

3 

•UBUH 

217* 

STAFFORD 

* 

43  06 

70  5* 

73 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  N  H 

2  19    7  C 

CORINTH 

19*9 

ORANGE 

44  02 

72  17 

1140 

NID 

GEORGE  C.  HASTINGS 

C 

EAST  DEEHINO 

228* 

HILLStORO 

10 

49  0* 

71  49 

7B7 

*P 

8P 

RODNEY  L.  GILBERT 

2  19 

CORMWALL  1  N 

1980 

ADDISON 

43  56 

73  12 

500 

*P 

8P 

STUART  T.  WITHERELL 

2  1  5 

EASTMAN  FALLS  DAM 

2*27 

HERRIMACK 

10 

49  27 

71  40 

330 

PUBLIC  SERV  CO  H  H 

1 

DORSET  1  5 

178* 

BENNINGTON 

43  14 

78  0* 

980 

6P 

6P 

RUFUS  5.  GILBERT 

2  3  9 

7 

ERROL 

28*2 

COOS 

1 

**  *7 

71  08 

1X60 

*P 

0.  C.  CANPBCLL 

1       C 

EAST  BARHET 

19*2 

CALEDONIA 

44  20 

72  02 

680 

6A 

84 

CONN  RIVER  POWER  CO 

2  3  9 

PAtVAH 

2898 

COOS 

1 

*4  18 

71  27 

1820 

7P 

2  19 

ENOSBURG  FALLS 

2769 

44  92 

72  45 

422 

6P 

6P 

L.  M.  PONEROY 

2  3  9 

7 

FIRST  COMM  UM 

2999 

COOS 

9 

*9  08 

71  17 

1**0 

7A 

7A 

CONM  RIVER  POWER  CO 

2  19    7 

ESSEX  JUNCTION 

2828 

CHITTENDEN 

44  30 

73  07 

270 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

9 

FITZyiLLIAM  i   SH 

102* 

CHESHIRE 

9 

42  49 

72  11 

1200 

BA 

NRS. GLADYS  N.HOLMAN 

3 

OILMAN 

3341 

ESSEX 

44  29 

71  45 

850 

aA 

OILMAN  PAPER  CO 

3 

FRAMKLIM  1  Mf 

>177 

MERRIMACK 

10 

43  27 

71  40 

390 

•R 

8P 

F.  J.  SOUTHMAYD 

2  3  5 

GRAFTON 

3*00 

43  11 

72  97 

1190 

NIB 

C 

FRANKLIN  FALLS  MM 

SIM 

NCRRIHACK 

10 

43  2* 

71  39 

430 

9P 

5P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9    7  C 

Hie«GATE  FALLS 

391* 

FRANKLIN 

44  56 

73  03 

190 

HID 

OR  IN  HARRIS 

C 

GILMANTCN 

>199 

BELKNAP 

10 

43  29 

71  29 

«*0 

7A 

ARTHUR  G.  BROWN 

LCNINeTON 

*«03 

ESSEX 

44  54 

71  31 

1015 

COHRAO  W.  BAKER 

2  3  5 

HANOVER 

3850 

GRAFTON 

9 

43  42 

72  17 

*03 

8P 

6P 

DARTMOUTH  COLLEGE 

2  3  9    7  C 

MANCHESTER  CENTER 

4882 

BENNINGTON 

43  11 

73  02 

900 

MID 

PAUL  TOOTSCHINDER 

f. 

HILLSiORO  2  N 

40«2 

HILLSBORO 

10 

43  07 

71  97 

790 

MID 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

C 

NARBHFIELD 

4989 

WASHINGTON 

**  25 

72  18 

1150 

6A 

GREEN  m  POWER  CORP 

HODSON 

*23* 

HILLSBORO 

10 

42  47 

71  2« 

180 

MID 

PUBLIC  SERVICE  CO 

C 

MAYS  MILL 

5029 

WINDHAN 

*2  49 

72  44 

650 

6A 

MtS.  FRED  MAY,  JR. 

s 

JEFFERSON 

4SU 

COOS 

5 

44  29 

71  28 

1400 

7A 

C.  C.  MC  INTIRE 

3 

MC  IHBOC  FALLS 

9044 

CALEDONIA 

44  19 

72  03 

448 

6A 

com  RIVER  POWER  CO 

3 

RECNE 

4399 

CHESHIRE 

5 

42  98 

72  17 

490 

•  P 

»P 

MERTON  T.  GOODRICH 

2  3  5    7 

HIDDLIiEX 

9132 

WASHINGTON 

44  16 

72  40 

499 

6A 

BA 

GREEN  NT  POWER  CO 

2  3  5 

7 

LAlEPOtT 

4*75 

BILXNAP 

10 

49  93 

71  28 

9*2 

SS 

7A 

KENNETH  E.  COULB 

2  15    7 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

9278 

WASHINGTON 

2 

44  12 

72  34 

1122 

MID 

NID 

CIVIL  AERO  ADM 

2  3  9 

LAKERORT  2 

*4S0 

BELKNAP 

10 

43  32 

71  28 

520 

*A 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

1    * 

MORRISVILLE 

936* 

LAMOILLE 

44  34 

72  36 

800 

NID 

HATER  6  LIQ1T  OEPT 

C 

LANCASTER 

49»» 

COOS 

9 

**  29 

71  34 

880 

9A 

TWIN  ST  OASULEC  CO 

9 

NEWPORT 

9942 

ORLEANS 

It 

44  5* 

72  12 

76* 

MID 

HID 

MILTON  W.  DREW 

2  3  9 

7  C 

LANMFF 

4MS 

GRAFTON 

9 

4*  11 

71  94 

9*0 

Ml* 

HERMAN  L.  TITUS 

C 

NORTHFIELD  NORWICH  UNI 

9733 

WASHINGTON 

44  06 

72  40 

640 

*P 

6P 

NORWICH  UNIVERSITY 

2  3  5 

7  C 

LESAHON  CAA  AIRPORT 

*«S« 

GRAFTON 

5 

43  36 

72  19 

9*2 

NIO 

MID 

CIVIL  AERO  ABM 

2  19 

PERU 

6339 

BENNINGTON 

43  14 

72  94 

1*90 

BA 

PAUL  R.  OSTEHTAO 

3 

LINCOLN 

4732 

GRAFTON 

10 

4*  03 

71  40 

830 

8A 

MRS.  KATHLEEN  BOYLE 

1       C 

RANDOLPH 

*712 

ORANGE 

43  9* 

72  40 

890 

*P 

»P 

LESLIE  W.  LAMSON 

2  9  5 

MAC  eOHELL  DAM 

9011 

HILLSBORO 

10 

*2  94 

71  59 

9*9 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

RANDOLPH  CENTER 

ORANGE 

43  57 

72  3* 

1380 

VT  STATE  AGR  SCHOOL 

MANCHESTER 

S072 

HILLSBORO 

10 

43  00 

71  28 

171 

NID 

NID 

PUBLIC  SERVICE  CB 

2  3  9 

READING  HILL 

67*6 

WINDSOR 

43  31 

72  3* 

1500 

5P 

T.  F.  ROWLEE 

3 

KARLOW 

SISO 

CHESHIRE 

9 

43  07 

72  12 

11*0 

BA 

HARRIET  M.  PERKINS 

9 

READSBORO  1  SSE 

BENNINGTON 

73  02 

1122 

HEM  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  9 

MASSABESIC  LAKE 

S211 

HiLLSBORO 

10 

42  99 

71  24 

250 

4P 

*P 

MANCHESTER  WTR  HKS 

2  9  9  * 

ROCHESTER 

6B93 

WINDSOR 

43  92 

72  48 

8*0 

9A 

mS.  BERNICE  ORDWAY 

3 

HER I DEN 

»»«2 

SULLIVAN 

9 

43  33 

72  18 

1020 

9P 

GORDON  LELANO 

INACTIVE  12/54 

RUTLAND 

*9*5 

RUTLAND 

43  37 

72  58 

800 

*P 

*P 

GEORGE  L.  KIRK 

2  3  9 

7 

MILAM  7  H 

5*00 

COOS 

1 

44  40 

71  11 

1180 

•P 

UNION  WTR  POWER  CO 

3 

SAINT  ALBANS 

7025 

FRANKLIN 

73  05 

940 

5P 

SP 

DONALD  E.  DAVIS 

2  3  5 

MILFORO 

5*12 

HILLSBORO 

10 

42  49 

71  19 

300 

9A 

ANDREW  E.  ROTHOVIUS 

3 

SAINT  JOHNSBURY 

705* 

CALEDONIA 

44  25 

72  00 

711 

4P 

FAIRBANKS  HUSEUM 

2  3  5 

7  C 

NOWT  HASHINCTOH 

5«39 

COOS 

1 

44  is 

71  18 

*2«2 

MID 

NID 

NT. WASH.  OBS.  CORP. 

2  19    7  C 

SALISBURY 

7096 

ADDISON 

43  5* 

73  06 

170 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

3 

NASHUA  %   N 

9712 

HILLSBORO 

10 

42  48 

71  2t 

129 

IIP 

7A 

PENNICHUCK  WTR  WKS 

2  3  9    7 

SEARSBWR6  MOUNTAIN 

7142 

BENNINGTON 

42  90 

72  97 

2380 

BA 

GEORGE  BRIGGS 

3 

NEW  DURHAM 

9760 

STRAFFORD 

10 

43  2S 

71  10 

" 

MID 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

C 

SEARSBURG  STATION 

7152 

BENNINGTON 

*2  52 

72  59 

16*0 

BA 

MEW  ENGLAND  PWR  CO 

C 

NEW  LONDON 

5843 

MERRIMACK 

10 

43  29 

71  99 

1349 

MID 

5P 

COLBY  JR  COLLEGE 

2  19    7 

SOMERSET 

7401 

WINDHAM 

*2  56 

72  57 

2060 

BA 

BA 

HEW  ENGLAND  PHR  CO 

2  3  9 

7 

NCNPORT 

5888 

SULL I  VAN 

5 

43  22 

72  10 

700 

8A 

N.  P.  SHEPARO 

3 

SOUTH  LONDONDERRY 

7617 

WINDHAM 

*3  11 

72  49 

1030 

7A 

RAT  E.  LYMAN 

3 

NORTH  STRATFORD 

6234 

COOS 

5 

44  49 

71  36 

900 

ftA 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

SOUTH  NEWBURY 

7*4* 

44  04 

72  05 

374 

8A 

MRS.  ISABE^  HHITHEY 

3 

PETERiORO  2  S 

6S97 

HILLSBORO 

10 

42  91 

71  97 

1000 

8P 

•P 

C.  A.  NORISON 

2  3  5 

SPRINGFIELD 

7994 

WINfrSOR 

43  It 

72  27 

300 

9A 

SPRIHGFLO  TERM  RWY 

3 

PINKHAM  NOTCH 

8818 

COOS 

11 

44  18 

71  19 

2000 

7P 

7P 

J.  *.  DODGE 

2  3  9    7  C 

STOCKBRIDGE 

8057 

WINDSOR 

43  47 

72  45 

740 

NID 

RAYMOND  LA  ROCK 

C 

PITTSMRSN  RESERVOIR 

6858 

COOS 

9 

49  03 

71  23 

1390 

MID 

H  H  WATER  RESOURCES 

C 

TOHNSHENO 

8438 

WINDHAM 

43  02 

72  40 

420 

6A 

NRS.  BEATRICE  SHINE 

3 

C 

PLYNOWTH  2  E 

«945 

GRAFTON 

10 

43  45 

71  39 

700 

9P 

9P 

EDHIM  KIHBALL 

INACTIVE  12/9 

TYSON 

8512 

WINDSOR 

43  28 

72  *2 

1060 

MID 

EDITH  SPAULDJHG 

c 

PORTSMOUTH 

89B0 

ROCKINGHAM 

43  04 

70  47 

40 

MID 

MID 

OEPT  PUBLIC  WORKS 

2  3  5    7 

UNION  VILLAGE  DAM 

899* 

ORANGE 

*3  48 

72  16 

*63 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

NERRINACK 

IC 

43  29 

71  13 

*90 

8A 

EDNA  F.  POWERS 

1 

VERNON 

8*00 

42  4* 

72  31 

22a 

aA 

8A 

CONN  RIVER  POWER  CO 

2  3  5 

SOUTH  LTNOiaORO 

8081 

HILLSBORO 

10 

42  93 

71  47 

849 

7P 

MARRY  W.  HOLT 

1 

WARDSBORO 

67*7 

43  03 

72  *7 

1020 

*P 

WENDELL  R.  DAVIS 

3 

SOUTH  SUTTON 

ais9 

NCRRIHACK 

10 

43  19 

71  »* 

790 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

S 

HATERBURY 

8609 

WASHINGTON 

44  23 

72  *$ 

412 

8A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

SOUTH  HtARE  1  SE 

819* 

HILLSBORO 

10 

43  03 

71  42 

590 

•A 

LEON  H.  GRANT 

1 

WEST  BURKE 

9099 

CALEDONIA 

44  36 

71  56 

228 

8A 

BA 

GILMAN  W.  FORD 

2  3  5 

StRIAPEC 

8902 

SULtlVAM 

f 

43  21 

72  09 

1040 

HID 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

C 

WEST  DANVILLE 

9182 

CALEDONIA 

44  24 

72  0» 

1400 

BA 

0.  F.  BRICKETT 

3 

StWRY  MOUNTAIN  DAN 

8539 

CHESHIRE 

s 

41  00 

72  19 

>40 

6A 

*A 

H.  6.  LAHTON 

2  15    7  C 

WEST  HARTFORD 

992  « 

WINDSOR 

43  *1 

72  29 

410 

BA 

EVA  K.  DOUBLEDAY 

3 

TAMfORTH 

8«0« 

CARROLL 

13 

41  92 

71  IB 

**0 

8A 

•LIVI  L.  FOLKINS 

1 

WESTON  2  S 

9*77 

WINDSOR 

*3  17 

72  46 

1900 

6A 

CHARLES  H.  GOODWIN 

J 

TROY 

8741 

CHESHIRE 

9 

42  49 

7t  11 

1000 

7A 

GEORGE  DUBINA 

1 

HEST  TOPSHAM 

9588 

ORANGE 

**  06 

72  IB 

- 

*P 

NARY  A.  BAGLEY 

3 

HALPOLE  2 

8899 

CHESHIRE 

9 

43  09 

72  2* 

410 

BA 

MRS. MARION  W.AN»ROS 

1 

WHITE  RIVER  JC .  1  N 

9*91 

WINDSOR 

*3  39 

72  19 

9*0 

BA 

STUART  A.  ELLIOTT 

HARRCH  1  SE 

6«e5 

GRAFTGN 

10 

43  95 

71  99 

700 

MID 

N  H  FISH  HATCHERY 

3       C 

WHITINOHAM  3  W 

9755 

WINDHAM 

42  47 

72  55 

1450 

BA 

W.  J.  SUTTON 

3 

WATERVILLE  VALLCT 

8980 

GRAFTON 

10 

43  37 

71  30 

1900 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

WILDER 

•7*4 

WINDSOR 

43  41 

72  IB 

170 

6A 

8A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5 

7 

MIST  LEBANON 

9118 

GRAFTON 

1 

43  3B 

72  19 

590 

8A 

BA 

GJtANITE  ST  ELEC  CO 

2  1  9 

WOODSTOCK  3  ENE 

•984 

WIHOSOR 

41  38 

72  26 

«60 

BP 

BP 

WOODSTOCK  ELEC  CO 

2  3  9 

WEST  RUMlEv 

9*74 

GRAFTON 

10 

43  38 

71  91 

tio 

7A 

ELVA  H.  CHIVELL 

3 

HHITEFIELD 

9818 

COOS 

9 

44  21 

71  3i 

10*9 

7A 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

3 

NEW  STATIONS 

WILHOT 

9676 

HERRIMACK 

10 

41  27 

71  99 

•00 

8A 

MRS.  RUTH  H.  GRACE 

WINCHESTER 

972* 

CHESHIRE 

9 

42  4« 

72  23 

450 

MI* 

CARL  D.  GRUPE 

C 

MOUNT  MANSFIELD,  VT . 

541* 

LAMOILLE 

!• 

4*  92 

72  49 

19*0 

5P 

9R 

HCAX  BROAD 'TINS  COflP   2  3  9 

T 

WINDHAM 

9740 

ROCKINGHAM 

10 

42  47 

71  H 

174 

*P 

*P 

HERMAN  E.  BAKER 

2  3  5    7 

WOLFSBORO  FALLS 

t8»» 

CARROLL 

10 

49  18 

71  12 

520 

*P 

tP 

KENNETH  BERRY 

2  19    7 

MOOBSTOCK 

t«*0 

GRAFTON 

10 

41  59 

71  41 

720 

*R 

»R 

FRED  S.  BROWN 

2  3  9    7 

YOBR  POND 

4988 

COOS 

9 

44  10 

71  20 

1500 

aA 

M.S.  BUR  FISHERIES 

1 

RHOOE  ISLAND 

INACTIVE  STATIONS 

AUSTIN 

057* 

WASHINGTON 

4 

41  SB 

71  » 

>90 

•A 

EDMUND  R.  GREENE 

1 

LAC  FR«TIERE,  NE. 

4420 

AROOSTOOK 

IS 

4*  42 

70  00 

1200 

»P 

•P 

U.  t.  CUSTOMS 

1/55 

BLOCK  ISLAND  MB  AP 

089« 

NEWPORT 

4  41  io 

71  11 

110 

MID 

MID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  9   7  C 

NELSON,  N.  H. 

9730 

CHESHIRE 

5 

42  59 

72  06 

1920 

»P 

DAVID  P.  WHEELMRIQ1T 

12/53 

SRECHVILLE 

3306 

PROVIBENCE 

4  41  ftl 

71  14 

420 

ap 

*P 

HENRY  J.  STEERE 

2  3  5 

TUNBRlDGE,  VT . 

8483 

ORANGE 

S 

41  95 

72  2* 

620 

»P 

CHARLES  D.  ADAMS 

12/52 

KlHeSTOH 

*2S« 

HASMIHGTON 

4  41  2* 

71  12 

100 

*p 

*P 

AORICULT-AL  EXP  STA 

2  3  5    7 

NEWPORT 

5229 

NEWPORT 

4  41  30 

71  18 

10 

MID 

NEWPORT  WATER  WORKS 

C 



_ 
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ASHEVILLE:  1955 


NEW  ENGLAND  -  FEBRUARY  1955 


WEATHER  SUMMARY 


Periods  of  extreme  cold  and  mildness,  much 
above  normal  precipitation  and  unusual  snowfall 
in  the  Northern  Division  were  the  outstanding 
features  of  the  month.   Alternating  sub-zero 
cold  and  much  above  normal  mildness  character- 
ized the  first  two  weeks  but  the  last  half  of 
the  month  was  persistently  mild,  resulting  in 
above  normal  average  temperatures  for  the  month 
as  a  whole  in  every  New  England  state.   Average 
temperature  departures  ranged  from  +2.0°  in 
Vermont  to  +4.1°  in  New  Hampshire.   Division 
temperature  averages,  although  appreciably  above 
normal,  were  the  lowest  in  February  since  1950. 
Extremes  in  temperature  ranged  from  -41°  at 
Fort  Kent  and  Caribou  WB  AP,  Me.,  on  the  1st  to 
59°  at  Danbury,  Conn.,  on  the  28th.   Much  above 
normal  precipitation  was  a  feature  in  the  North- 
ern Division,  averaging  1.68  inches  above  nor- 
mal, with  departures  ranging  from  +2.30  inches 
in  Maine  to  ■♦■0.96  inch  in  Vermont.   Southern 
Division  precipitation,  in  contrast,  averaged 
only  0.37  inch  above  normal  with  fairly  uniform 
distribution  over  the  three  states.   Extremes 
in  monthly  amounts  ranged  from  7.86  inches  at 
Belfast,  Me.,  to  2.10  inches  at  Hyannis,  Mass. 
The  greatest  daily  precipitation  was  2.83 
inches,  recorded  at  East  Sangerville  5  SE ,  Me., 
on  the  12th.   Snowfall  in  the  Southern  Division, 
8.1  inches,  although  considerably  more  than 
February  1954,  was  much  below  the  long-term 
average  of  13.3  inches.   By  contrast,  the  aver- 
age fall  of  23.9  inches  in  the  Northern  Division 
was  well  above  the  long-term  February  average 
of  19.8  inches  and  compares  with  many  of  the 
larger  falls  in  recent  years.   The  heaviest 
snowfall  was  recorded  in  Maine,  amounting  to 
over  40  inches  in  some  central  and  eastern 
areas,  the  greatest  fall  being  45.3  inches  at 
Millinocket.   Available  records  indicate  that 
sunshine  was  considerably  above  normal  in  north- 
ern portions  of  Vermont  and  New  Hampshire  and 
near-normal  elsewhere  in  New  England. 

The  end-of -January  cold  continued  into  February 
with  increased  intensity  as  further  outbreaks 
of  bitterly  cold  Arctic  air  dominated  New  England 
weather.   During  the  first  five  days  of  the  month, 
below-zero  temperatures  occurred  in  every  New 
England  state  and  near-zero  readings  were  general 
along  the  south  coast.   Minimum  readings  ranging 
from  -20°  to  -30°  were  common  in  northern  areas. 
The  -41°  reading  at  Caribou  WB  AP,  Me.,  on  the 
1st  set  a  new  absolute  minimum  record,  emphati- 
cally breaking  the  old  record  of  -32°  which  had 
been  recorded  several  times  in  January  and  once 
in  February.   Maximum  temperatures  failed  to 
rise  above  zero  on  the  1st  and  2nd  at  some  north- 
ern stations.   A  low  pressure  system  moving 
across  the  middle  Atlantic  states  spread  light 
amounts  of  snow  over  most  of  the  Section  on  the 
1st  and  2nd  which  continued  in  Maine  on  the  3rd. 
A  rapid  warm-up,  accompanied  by  light  to  moder- 
ate snowfall,  featured  the  6th  and  7th  as  an 
approaching  area  of  low  pressure  was  reinforced 
by  the  formation  of  a  new  center  in  the  Gulf 
of  Mexico  which  then  moved  rapidly  to  New  Eng- 
land, intensifying  as  it  progressed  northeast- 
ward.  Sufficient  warm  air  was  brought  northward 
to  produce  the  precipitation  as  rain  in  the 
Southern  Division  and  to  change  the  snow  to 
rain  on  the  7th  in  the  southern  portions  of 
Maine,  New  Hampshire,  and  Vermont.   Cold  air 
followed  the  Low,  reducing  temperatures  sharply 
on  the  8th  and  9th  but  not  so  drastically  as 


the  first  of  the  month.   Minima  at  northern  sta- 
tions were  moderately  below  zero,  but  in  the 
Southern  Division  they  generally  were  in  the 
high  teens  and  low  20's.   A  pronounced  flow  of 
moist  southerly  winds  brought  about  by  a  High  off 
the  middle  Atlantic  coast  and  an  extensive  low 
pressure  system  reaching  from  Canada  to  the  Gulf 
of  Mexico  caused  unseasonably  warm  temperatures 
and  widespread  moderate  to  heavy  precipitation 
over  much  of  New  England  during  the  10th-12th 
period.   Most  of  the  precipitation  fell  as  rain 
In  southern  areas  and  partly  as  rain  in  the  ex- 
treme north.   Cold  air  of  Arctic  origin  moved 
into  northern  Vermont  on  the  12th  and  overspread 
all  of  New  England  on  the  13th  and  14th,  resulting 
in  seasonable  cold,  zero  readings  for  the  most 
part  being  restricted  to  the  Northern  Division. 
The  15th  marked  the  beginning  of  a  warm  trend 
that  persisted  through  the  end  of  the  month.   The 
frequent  passage  of  low  pressure  areas,  with 
their  accompanying  warm,  moist  air  masses,  over 
or  to  the  north  of  New  England  either  blocked  the 
incursion  of  cold  air  or  permitted  it  to  remain 
too  briefly  to  cause  appreciable  cooling.   Aver- 
age temperatures  generally  were  above  normal 
every  day  during  the  15th-28th  period  and  on 
most  days  ranged  from  10°  to  20°  above  normal, 
except  along  the  south  coast,  the  most  unusual 
mildness  occurring  in  the  Northern  Division. 
During  the  last  half  of  the  month  precipitation 
occurred  in  three  periods,  the  14th-18th,  the 
22nd-23rd,  and  the  27th-28th.   All  were  wide- 
spread and  produced  snow  in  the  north  and  rain 
in  the  southern  areas. 

Topsoll  moisture  was  ample.   Winter  grains  and 
pastures  were  mostly  snow-covered  during  the 
last  half  of  the  month. 

The  U.  S.  Geological  Survey  reports  that  runoff 
was  above  normal  throughout  New  England  and  was 
excessive  in  all  but  central  and  western  Massa- 
chusetts and  Vermont.   Ground-water  levels  ranged 
from  about  average  in  southern  New  England  to 
far  above  average  in  eastern  Maine.   Snow  cover 
ranged  from  especially  large  in  the  St.  John 
River  basin  to  none  in  Connecticut. 

SEVERE  STORMS  -  During  the  month  6  deaths  and 
15  injuries  were  reported  as  the  result  of  two 
periods  of  extreme  weather  in  New  England.   No 
estimate  of  property  damage  was  available. 


flooded  parts  of  central 
lth-12th,  indirectly 

and  15  injuries.   Rains 
ut  resulting  in  a  train 

No  fatalities  or  serious 
n  this  accident.   Wind 
p.h.  brought  down  tree 
h  the  heavy  rain,  caused 
arnstable  and  Dennis, 


A  wind-whipped  rainstorm 
New  England  during  the  1 
causing  4  traffic  deaths 
also  caused  a  rail  washo 
wreck  near  Augusta,  Me. 
injuries  were  reported  1 
gusts  in  excess  of  55  m. 
limbs,  and,  combined  wit 
temporary  blackouts  in  B 
Mass  . 

Maine  suffered  an  unusually  heavy  snowstorm 
during  the  17th-18th,  especially  in  central  and 
eastern  parts  where  more  than  25  Inches  fell  in 
many  areas.   One  trapper  died  while  lost  In  the 
woods  and  one  person  was  killed  in  a  traffic 
accident  attributed  to  the  storm.   More  than 
3000  telephones  were  put  out  of  commission  and 
roofs  of  several  wooden  buildings  buckled  under 
the  weight  of  snow.   An  estimate  of  injuries 
was  not  available.  -  J.  E.  Stork 
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8.9 
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19.7 

59 
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17.8 
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19.6 
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55 
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54 
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17.2 
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8.1 
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22.6 
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34.3 

3.50 

17.7 
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24.8 
26.9 

65 
64 
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33.2 
34.3 
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77 
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-18 

2.77 
3.68 

12.3 
18.9 

3.58 
2.59 

8.2 
2.9 
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1955 

22.2 

58 

-41 

29.6 

59 

-15 

4.44 

23.9 

3.78 

8.1 
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18.8 

26.9 

2.76 

19.8 

3.39 

13.3 

COMPARATIVE  DATA  (Northern:   Maine,  New  Haapshlre  and  Versont ;   Southern:   Massachusetts,  Rhode  Island  and  Conaectlcut) . 
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39.2 
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35.5 
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24,4 
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13,6 
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14,3 

31.8 
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27.1 
30.3 
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20 
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10 
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7 
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MIDDLETOWN  4  W              AM 

39.6 
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30.0 
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57 
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976 
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0 
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6 
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25 
21 

1 
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38.3 
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39.0 
31.4 

22.2 
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31,2 
31,5 
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48 

29 

28 

12 
11 
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4.23 
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1.41 
.23 
.93 

1.95 
.03 
.79 

1.41 

7 

6 

12 

7 

4.4 

4.3 

5.0 

14.4 

1 
2 

4 
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5 
7 
6 

3 
4 
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3 

1 
0 
0 
2 

NORWICH  5  SW                AM 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM                 AM 

STAMFORD 

40.2 
39.8 
36.3 
36.8 
40.8 

21.1 
18.7 
17.8 
19,6 
24,1 

30,7 
2<i,3 
27,1 
23.2 
32.5 

'..9 

55 

54 
52 

47 
54 

28 

10-t 
20 
U  + 
28 

-  3 

-  6 
-12 

-  9 

-  3 

3 

3 
3 

3 
3 

953 

994 

1057 

1025 

907 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

4 

23 
26 
25 

25 
21 

1 
2 

4 

1 
1 

4.79 
4.30 
3.53 

4.35 
3. 23 

1.13 

1.95 
1.40 
1.26 

1.53 
1.02 

7 
11 
7 
7 
7 

3.0 
7.5 
11.3 
a. 7 
5.1 

3 
4 
3 

2 

2+ 

1  + 
12+ 

2  + 

4 
9 
8 

E 
5 

3 
3 

2 
3 

3 

2 
2 

1 

1 

STORRS 

WATERBU9Y  CITY  HALL 
t  WESTBROOK 
WIGWAM  RESERVOIR            AM 

35.4 
39.5 
41.6 
39.9 

20,2 
23,9 
20.0 
20,5 

27.0 
31.7 
30.8 
30,2 

2.4 

51 
58 
54 
52 

20 
21 
28 

11  + 

-  5 
1 

-  9 

-  5 

3 
3 
3 
3 

1033 
928 
950 

967 

0 
0 
0 

n 

7 
6 
4 

7 

28 
25 
22 
23 

1 
0 
1 

3.82 
4.45 
3.09 

4.30 

.45 

1.31 

.99 

1.45 

7 
7 
7 

5.3 

5.0 
3.5 

3 

3 

1  + 

2  + 

9 
6 
8 

4 
2 

3 

1 

0 
1 

STATE 

29,6 

2.6 

3.72 

.29 

5.5 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRIOGTON 

31.5 
32.2 
34.9 
35.4 
34.5 

15,2 
15,6 
17,3 
16,4 
16.9 

23,4 
23,9 
26.1 
25.9 
25.7 

4.0 

49 
50 
50 
51 

51 

11 
11  + 
11  + 
11 
10  + 

-17 
-21 

-  9 
-24 

-  9 

2 

-t 

2  + 

1161 
1146 
1083 
1091 
1091 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

13 

8 

9 

26 
25 
26 
24 
27 

5 
5 
4 
5 
5 

5.21 
4.72 
5.09 
7.36 
4.52 

1.24 

1.42 
1.16 
1.54 
1,63 
1,17 

11 
18 
18 
18 
12 

23.2 
29.3 
15.0 
29.0 
19.5 

23 
27 
14 
24 

21 

18+ 

la 

18+ 

18 

18 

8 
10 

B 
10 

6 

4 
3 
3 
5 
4 

2 
2 
3 
4 
2 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT       //R 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

33.6 
24.2 
31.7 
33.3 

18,6 
5,9 
11.7 
17,5 
11. 6M 

26.1 

16.1 
21.7 
26.5 

M 

3,3 
3.4 

51 
43 
48 

47 
45 

11  + 
12 

12  + 
11  + 
12 

-13 
-41 
-25 
-13 
-21 

2 

1 
2 

i 

1082 
1340 
1205 
1100 

0 
0 
0 
0 

0 

11 
20 
12 
12 
12 

23 
27 
28 
25 
27 

3 

13 

6 

5 

5.77 
4.13 
6.61 
4.42 
7.68 

2.40 
1.73 

1.15 
.91 
1.58 
1,17 
2,83 

23 

11 

12 

7 

12 

23.2 
38.8 
30.0 
22.1 
43.0 

20 
50 
32 
14 
48 

18 
8 
18 
19 
18  + 

9 
9 

11 
9 

10 

6 
4 
5 
2 
5 

2 

0 
3 
1 
3 

EAST  WINTHROP 
FARMINGTON 
FORT  KENT 
GARDINER 
GREENVILLE 

34.3 
32.1 
26.4 
35.3 
27,5 

14.2 

11.0 
3.4 

14.1 
7.8 

24.3 

21.6 
14.9 
24.7 
17.7 

3.7 

5.2 
4.2 

50 
50 
44 
50 

47 

12 
20 
21 
12  + 
21 

-23 
-27 
-41 
-23 
-23 

\ 

1 

2  + 

9 

1136 
1209 
1313 
1123 
1324 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
12 
19 

8 
17 

27 
27 
28 
27 
28 

8 
8 

13 
7 

11 

5.27 
5.31 
2.60 
6.14 
5.12 

2.46 

.82 

2.75 

2.40 

1.20 
1.43 
1.15 
1.36 
1.02 

7 
12 
12 

7 
12 

21.5 
26.7 
33.0 
29.1 

34.7 

20 
58 
60 

18 

19 
18 

7 
9 
7 
9 
8 

6 

5 
2 
5 
6 

1 
2 
1 
2 
2 

HIRAM  2  S 

HOULTON  CAA  AP 

HOULTON  1  NE 

JACKMAN 

J0NES80R0                   AM 

35.9 
27.6 
29.0 

31.9 

11.8 
7.0 
8.4 

13.7 

23.9 
17.3 
18.7 

M 
22.8 

6.4 
5.0 

52 
46 
43 

50 

10 
12  + 
11  + 

22 

-23 
-32 
-35 

-21 

3 
1 
2 

1146 
1331 
1290 

1177 

0 
0 
0 

0 

7 
17 
14 

10 

28 
26 
27 

27 

7 
10 
11 

7 

5.52 
5.81 
5.60 
3.41 
5.02 

2.44 
3.88 
3.67 
1.44 

1.53 
1.13 
1.35 
1.40 
1.46 

17 

11 

18 

12 

7 

28.0 
40.4 
35.0 

26 
46 
46 

18 
19 

18+ 

9 

7 

6 

5 

4 
5 
6 

4 

1 
3 
3 

1 
3 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM              AM 

MADISON 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

32.7 
25,6 
32,4 
30.5 
29.8 

16.9 
5.0 
10.0 
10.6 
10.1 

24.8 
15.3 
21.2 
20.6 
20.0 

5.6 

6.0 
5.6 
6.4 

50 
43 
51 
50 
52 

10 
22 
20 
11  + 
21 

-14 
-26 
-27 
-27 
-31 

2 
9 

1 
2 

1119 
1338 
1224 
1242 
1255 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
20 
13 
16 
16 

26 
28 
28 
25 
25 

3 
11 
7 
9 
7 

5.93 
3.72 

5.31 
7.57 
5.90 

2.32 
2.56 

4 . 7  e 

3.11 

1.59 
1.54 
1.74 
2.35 
1.97 

17 

12 

12 

12+ 

11 

26.9 
28.0 
28.0 
46.3 
37.0 

11 
7 
8 
8 

10 

5 
3 

5 
4 
6 

2 

1 
1 
3 
2 

MILLINOCKET  DAM 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

28.1 
33.8 
32.7 

35.3 

5.4 

13,1 
11.4 

21.8 

16.8 
23.5 
22.1 

28.6 

4,0 

48 
52 
53 

51 

21 
21 
21 

10 

-37 
-26 
-33 

-  3 

2 
2 

3 

1348 
1160 
1200 

1013 

0 

0 
0 

0 

10 

10 
9 

28 

27 
26 

23 

11 

3 
0 

2 

4,34 
5.28 
6.09 

5.77 

2,68 

.70 
1.12 

1.33 

1.68 

11 

7 
18 

17 

38.0 

34.0 
31.7 

19.5 

35 
12 

19+ 
18 

10 
10 
10 

8 

6 
4 
5 

4 

0 
2 
2 

2 

PORTLAND  WB  AIRPORT      119. 

PRENTISS 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

35.2 

25.6 
24.9 
35.1 

18.2 

6.2 

4.3 

18.6 

26.7 

15.9 
14,6 
26.9 

5,2 

2.6 
2,6 

52 

45 
49 
49 

10 

12 
22 

12 

-10 

-37 
-27 
-  8 

3 
1 
2 

106  5 

1368 
1370 
1062 

0 

0 
0 
0 

9 

19 
21 

7 

24 

26 
27 
22 

12 
12 

3 

5.01 

4.09 
4.65 
7.70 

1.18 

2.26 
2.80 

1.20 

1.34 
1.73 
2.35 

17 

12 
12 

17 

18.5 

24.8 
28.1 
24.7 

17 
53 
20 

19 
IB 
18 

8 

10 
8 
9 

5 

4 

4 
5 

1 

1 

1 
2 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORO  1  SSE 

SANFORD  2  NNW 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

30,3 
32.4 
37.9 
32.0 
35.7 

9,1 
13,6 
15,3 
14.5 
11.8 

19.7 
23.0 
26.6 
23.3 
23.8 

5.* 
5,1 

47 
53 
53 
49 
51 

10 
20 
10 
12 
10 

-20 
-14 
-14 
-15 
-22 

9 

2  + 

2 

3 

1261 
1168 
1063 
1162 
1153 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
10 

9 
13 

6 

28 
27 
26 
26 
28 

3 
6 
3 
6 

7 

3.95 
4.10 
4.97 
5.59 
5.10 

1.19 
1.34 

1,37 
1.19 
1.42 
1.23 
1.53 

11 
17 
17 
12 

17 

25.5 
30.9 
21.9 
29.5 
20.6 

31 
17 
18 

18 
18 
18 

7 
7 
7 
9 
8 

2 
3 
4 
5 
5 

1 
2 
2 
3 

1 

WINSLOW                     AM 
WOODLAND                   AM 

31.6 
31.6 

11.6 
10.1 

21.6 
20.9 

2.1 
4,  3 

49 
53 

12 
22 

-22 

-28 

2 
2 

120" 
1233 

0 
0 

12 

13 

26 

28 

10 
9 

6.31 
6.30 

2. "6 
2.09 

1.71 
1.65 

12 

11 

20.0 

31.3 

8 

7 

4 

4 

2 
3 

STATE 

22.0 

3.5 

5.29 

2.30 

28.7 

MASSACHUSETTS 

ADAMS                       AM 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL                // 

BOSTON  WB  AIRPORT        //R 

31,4 
36.2 
37.5 
38.1 
39.1 

14.2 
20.5 
16.5 
21.0 
24.9 

22.8 
28.4 
27.0 
29.6 
32.0 

1,2 
4,7 

3,9 
2.8 

51 
52 
52 
53 

57 

11 
11 
11 
10  + 
10 

-  9 

-  8 
-10 

-  7 

-  1 

3 
3 
3 
3 
3 

1176 

1020 

1057 

985 

917 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
6 

7 
7 

6 

25 
26 
23 
24 

19 

7 
1 
6 

1 

3.32 
3.73 
3.42 
4.22 

4.11 

.99 
.55 

.63 

l.la 

1.28 
1.05 
.95 
1.07 
1.67 

7 
11 

7 
11 
11 

16.0 
7.0 

10.5 
8.5 

6.5 

12 
4 
5 
5 
4 

17 
17 
17  + 

1 

2  + 

7 
7 
8 
8 

7 

2 

3 
3 
4 
3 

1 
1 
0 
1 
1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  24   - 
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TABLE  2  -  CONTINUED 

"EBRl 

JAR 

f  1 

955 

Terr 

perature 

Precipitation 

11 

ii 

S  6 

%'i 

<  2 

0- 

« 

> 
< 

6 

II 
II 

12 

"a 

1 

>> 
& 

No.  of  Days 

0 

6 
£  0 
2   Z 

^  1 

Q 

c5 

Q 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Daya 

StAtion 

Max 

Min. 

1 

■S-a 

n 

2? 

•; 
I 

e 
I 

£ 

0 

2 

0 

% 

5  J 

si 

3  f 

sl 

°1 

0 

BROCKTON 
CHARLTON  2 
CHESTNUT  MILL 
CLINTON 
COHASSET 

AM 
AM 

41.8 
38.7 
Al.o 
37. <. 
38.7 

22.4 
19.3 
22. S 
18.5 
21.4 

32.1 
29.0 
32.4 
28.0 
30.1 

4.2 

5.1 
3.1 

56 
57 
59 
55 
56 

11 
11 
10 
12 
12 

-  2 

-  7 

-  5 

-  9 

1 

3 
3 
3 

3 

911 

1002 
909 

1030 
972 

0 
0 
0 
0 
0 

"T 

5 
5 
7 
7 

22~ 

24 

21 

25 

23 

T 

2 

1 
3 
0 

4.03 
3.89 
4.33 
3.62 
4.38 

.91 

•  36 
-   .15 

.93 
1.06 
1.68 

.94 
1.12 

12 
7 

12 
7 

12 

7.3 
7.5 
8.3 
6.7 

7.5 

4 
4 

1 
1 

8 
8 
7 
6 
7 

4 
3 
3 
3 
4 

0 

1 

X 
0 
2 

EAST  HAREHAM 
EOGARTOHN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG 
FRAM INGHAM 

AM 
AM 

AM 
AM 

38. '.M 
39.1 

38.6 
39.3 

20. OM 

18.8 

23.7 

19.0 

19.7 

29,2^ 

29,0 
32,1 
28,8 
29,5 

1.1 

3,8 
4.2 
3.1 

53 
49 
55 
58 
58 

12 
12 
11 
12 
11 

-  3 

-  1 

-  3 

-  6 

-  9 

3 
3 
3 
3 
3 

994 
1002 

914 
1008 

989 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
5 
7 
7 

23 
27 
22 
25 
22 

1 
1 
1 
3 

3.50 
3.47 
4.67 
3.58 

4.11 

.23 

.84 

.34 
.20 

1.12 
1.72 
1.69 

1.24 

1.53 

12 
12 
11 
7 
12 

6.2 

6.8 
8.3 
6.6 

5 

4 

3  + 
2+ 

6 
5 
8 
8 

8 

2 
2 
3 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 
HYANNIS 

KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCMITUATE 

AM 

AM 
AM 

3fc.9 
39.6 

36.6 
38.8 

22.4 
12.3 

23.4 
13.0 
16.1 

31.4 
23.6 
31.5 
24, f> 
27,5 

4.0 

,0 

2.3 

1  ^  5 

55 
54 
51 

58 
55 

10* 

11 

12 

11 

11 

-  5 

-U 

3 

-1  3 

-12 

3 

3 
3 
3 
3 

934 
1151 

932 
1123 
1046 

0 
0 
0 
0 
3 

5 
7 
5 

7 
7 

23 
27 
21 
28 
24 

2 

4 

3.76 
4.03 
2.10 
3.53 
4.49 

.81 

1.04 

-  1.52 

.73 

.89 
1.18 

.68 
1.15 
1.60 

17 
7 

11 
7 

12 

8.3 
26.0 

9.0 
6.2 

3 
17 

7 

1  + 
17 

17 

8 
6 

4 
7 
7 

3 
3 
2 

3 
3 

0 
2 

0 
1 
2 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

MIOOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

R 

39.3 

i,0.0 
38.9 
'.I.* 
38.2 

22.0 
21.4 
21.1 
24,4 
26.8 

30.7 
30,7 
30,0 
32." 
32.5 

6.4 
4,8 

1.4 

57 
59 
54 

56 
51 

10* 
10 
10  + 
12 
U 

-  s 

-  7 

-  5 

-  2 

12 

3 

3 
3 
3  + 

954 
963 
969 

aor, 

9C-. 

0 
0 

0 
0 
0 

5 
5 
5 
5 

5 

22 

23 
23 

19 
19 

2 
1 
2 

1 
0 

3.70 
3.13 
3.59 
3.66 

2.77 

.44 

•  44 

.54 

-   .65 

.90 
.85 
.93 
1.33 
.90 

11  + 

17 

17 

12 

11 

8.2 
6.5 
7.0 
6.8 
6.0 

4 

4 
5 

1 

2+ 

4 

8 

7 
7 
7 

3 

3 
3 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

NEW  BEDFORD 
PITTSFIELO  WB  AIRPORT 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 

R 
AM 

'.I.'. 
34,2 
41.'. 
39.6 
40.1 

26,8 

15.0 
24.4 
28.4 

18.0 

34.1 
24.7 
32,9 
34,0 
29,5 

5.  1 
3.0 
'••9 
4.4 

53 
53 
55 
52 
53 

23 

20 

11  + 

1? 
1?  + 

0 

-14 

r  2 

10 

-  3 

3 
3 

3 

3  + 
3 

859 
1123 
801 
863 
987 

0 
0 

0 
0 
0 

5 

10 

5 

5 

7 

17 
25 
21 

20 
24 

1 
5 
1 

3 

4.30 
3.91 
3.88 

4.79 

.59 

1.40 

-   .19 

.90 
1.17 
1.03 

1.79 

17 

6 

12 

12 

8.0 
20.7 

7.0 

5 
11 

2* 

17+ 

8 
9 
9 

9 

3 
2 
3 

3 

0 

1 
1 

0 
2 

ROCKPORT  X    ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 

36.4 
38.4 

39.0 
33.1 
41.3 

23.2 
23.5 
24.8 

14.5 
23.3 

29,8 
31.0 
31.9 
23.8 
32.3 

3.0 

1.0 
4.8 

51 
54 
54 
53 
54 

10  + 
10 

11+ 

11 

29 

5 

-  2 

3 
-10 

-  4 

3 
3 

3 

3 
3 

977 
949 
920 
1143 
509 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
5 

10 
5 

23 
22 
22 

27 
21 

0 

1 

1 
1 

3.76 
3.19 
4.01 
3.53 
3.47 

-   .26 

.65 
.05 

.35 

.94 

2.03 

1.00 

1.17 

11+ 

17 

11 

7 
7 

9.0 
2.2 
7.5 

5 
4 

T 

1  + 

1  + 

1  + 

9 
8 

6 

7 

3 
3 

2 
3 

3 

0 
0 

1 
1 
1 

ST0CKBRI06E 
SWAMPSCOTT 
TAUNTON 
TULLY  0AM 
TURNERS  FALLS 

AM 

36.6 
38.8 
41.6 
35.4 
33.5 

16.1 
24.4 
22.3 

13.5 
18.6 

26.4 
31.6 
32.0 
24.5 
28.6 

3.3 
5.3 
5.4 

5.7 

54 
54 
55 
51 
54 

10 
23 

11  + 

11 

2B 

-11 

-  2 

-  2 

-11 

3 
3 

3 
3 
3 

1075 

92T 

921 

1132 

1013 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 

5 
7 
5 

28 
21 
19 
28 
24 

5 
1 
1 
4 
2 

3.26 
3.49 
3.54 
3.82 
3.83 

.64 
.14 

-   .40 

1.19 

.67 

1.04 

1.12 

.91 

6 

12 
7 

11 

15.0 

14.1 
12.7 

6 

5 

7 

17  + 
1  + 

17  + 

8 

8 
8 
8 

2 

2 
3 

4 

0 

1 

2 

0 

WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  CUMMIN6T0N 
WESTON 
WESTOVER  FIELD 

40.5 
40.7 
36.1 
41.1 
38.6 

21.0 
18.5 
14.0 
20.0 
20.8 

30,8 
29,6 
25.1 
30.6 
29.7 

4.5 

56 
56 
54 
57 
53 

10 
10  + 
10 
10 
28 

-  6 

-12 
-10 

-  9 

-  5 

3 
3 
3 
3 
3 

954 
98° 
1112 
958 
981 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

7 
5 
5 

21 
24 
28 
23 
24 

2 
4 
4 
3 

1 

4.34 
3.78 
3.99 
3.63 
3.58 

.93 

1.10 

1.78 

.96 

.96 

.91 

11 
11 
17 
12 
11 

7.6 

21.7 

7.3 
7.5 

4 
5 

13 
5 

3 

1 

2+ 
17 

1 
15 

8 
7 
9 
9 
8 

4 
3 
2 
3 
3 

1 
1 

0 
0 
0 

WILLARD  BROOK  ST  FOREST 
WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

36.5 

40.3 

19.3 
21.2 

27.9 

30.8 

5.7 

52 

57 

10+ 

10 

-  7 

-  6 

3 
3 

1029 

954 

0 
0 

7 
3 

26 

26 

2 
2 

3.04 
3.50 

.27 

.69 
.96 

11 
7 

4.0 
7.1 

3 

2  + 

7 
8 

3 
2 

0 
0 

STATE 

29,5 

2,9 

3.73 

.35 

9.2 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAH 

AM 
R 

31.2 
29.6 
30.1 
36.6 

11.6 
4.3 
9.7 

16. 8K 

21,4 

17,0 
19,9 
26, 7M 

.8 
3.5 

53 
52 
50 
55 

10 

11 

10 
10+ 

-20 
-28 
-22 
-  8 

3 
3 
3 
2 

1215 
1339 
1256 
1056 

0 
0 
0 
0 

12 
16 
15 

7 

28 
27 
28 
27 

9 
12 
10 

4 

3.74 
3.35 
2.62 
3.99 

.70 

.47 

.94 

1.07 

.71 

1.03 

7 
12 
12 

7 

26.2 
29.5 
25.0 
17.5 

20 

27 
11 

IS 

18 
13+ 

7 

6 

6 

10 

4 
2 
2 

4 

0 

1 

0 

1 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

AM 

R 

33.1 
36.0 
38.1 
35.9 
31.1 

6.9 

15,7 

19. OM 

16,0 

6.5 

20.0 
25.9 

28. 6M 

26.0 

18.8 

4.7 
5.1 

53 
58 
56 
54 
50 

11 

11 

10 
10 
10+ 

-22 
-20 
-13 
-  8 
-32 

3 
3 

3 

2  + 
3 

1256 
1091 

1013 
1096 
1290 

0 
0 

0 
0 
0 

9 
9 

5 

7 

15 

28 
28 
24 
28 
27 

11 
3 
2 
2 

11 

E  4.47 
3.74 
4.62 
4.75 
4.16 

1.44 
1.80 

1.14 
.93 
1.62 
1.37 
1.09 

12 
11 
17 
11 
11 

20.1 
13.7 
9.9 
lit, 5 
20.0 

9 

5 

9 

35 

17+ 

17  + 

17  + 

7* 

B 
9 
8 
6 

7 

3 

4 

4 

4 
4 

1 

0 

1 

2 

1 

FIRST  CONN  LAKE 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
HANOVER 
KEENE 

AM 

25.3 

36.0 
33.9 
32.4 
36.6 

.6 

15.6 
14.4 
14.7 
17.8 

13.0 
25.8 
24,2 
23.6 
27,2 

1.4 
5.8 

4.8 
6.0 

50 
53 
52 

50 
53 

22 

10 

10 
10 
10 

-32 

-13 
-18 
-17 

-  u 

3 
3 
3 
3 
3 

1454 
1091 
1139 
1157 
1052 

0 
0 

c 

0 
0 

19 
5 
9 

10 
5 

26 

27 
27 
27 
25 

13 

2 
5 

7 
4 

3.23 
4.82 
4.05 
3.28 
3.87 

.84 
2.12 

.96 

1.19 

1.60 

1.10 

1.08 

.73 

1.05 

12 

23 

7 

7 

7 

28.9 
15.0 
17.0 
18.4 
14.0 

36 

14 
13 

14 
7 

12+ 

17+ 
18 
18 
17 

10 
9 
9 

2 

3 
3 
3 
3 

1 
3 

1 
0 
1 

LAKEPORT 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
ttMOUNT  WASHINGTON 

//R 

34.6 
33.6 

35.1 
38.6 
17.8 

15.2 
12.4 

18. C 

17.6 

3.1 

24,9 
23,0 
26.6 
28.1 
10.5 

2.7 

5.0 

53 
54 
52 
53 
34 

10 
10 

11 
n 

21  + 

-10 
-21 
-13 
-16 
-29 

2 
3 
3 
3 
13 

1115 
1169 
1071 
1024 
1524 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

10 

8 

5 

24 

28 
28 
26 
26 
28 

4 

a 

3 
3 

u 

3.78 
2.90 
4.12 
3.75 
5.02 

.26 

1.16 

.27 

1.07 
.72 
.99 

1.13 

1.07 

7 
11 
17 
17 
11 

21.7 
13.4 
14.3 

40.8 

16 
17 

20 

18 
18 

1  + 

6 
7 
9 
7 
11 

3 

1 
4 
4 
4 

1 
0 
0 

1 

1 

NASHUA  3  N 
NEW  LONDON 
PETERBORO  2  S 
PINKMAM  NOTCH 
PORTSMOUTH 

39.2 
33.8 
35.3 
30.3 
36.5 

17.2 
17,2 
16.6 
10.3 
18.6 

28.2 
25.5 

26.0 
20.3 
27.6 

3.8 
3.9 

58 
49 
53 
52 
55 

10 
11  + 
11 
10 

10 

-15 
-10 
-10 
-21 
-12 

3 

3+ 
3 
3 
3 

1023 
1099 
1086 
1246 
1041 

0 

0 
0 
0 
0 

5 
9 

10 
19 

7 

27 
26 
26 
28 
27 

5 
4 
3 

C) 

3 

3.77 

4.06 
6.65 
4.72 

.45 
3.52 

.92 

.92 

1.40 
1.85 

7 

17 
11 
17 

11.8 
13.0 
13.0 
36.0 
7^5 

7 
11 

47 
2 

17+ 
16 

le 

1+ 

7 

8 

11 
8 

3 

6 
5 

3 

0 
0 

1 

1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WEST  LEBANON 
WINDHAM 

MOLFEBORO  FALLS 
.  WOODSTOCK 

AM 
AM 

33.3 
32.9 

40.8 
35.9 
32.0 

13,1 
11. 0 
19.1 
15.4 

12.8 

23,2 
22,0 
30. 0 
25.7 
22.9 

51 
50 
57 
56 
50 

11 
11 
10 

11 

20 

-10 
-18 
-10 
-19 
-12 

3 
2 
2 
3 

3 

1116 
1190 
978 
1096 
1174 

0 
0 
0 
0 

0 

9 

10 

5 

10 

27 
27 
25 
26 

27 

6 
9 

3 

7 
7 

3.B8 
3.01 
3.99 

5.19 
5.06 

2.11 

1.11 

.79 

1.30 

1.30 

1.38 

7 

7 

17 

17 

7 

17^8 
15^7 
3^3 
20^8 
28.1 

12 
12 
4 
18 
22 

17  + 

18 

17 

18 

18 

7 

7 

7 
9 

11 

3 

I 
4 
5 

1 

0 

1 

2 

1 

STATE 

24.0 

4.1 

4,06 

1.35 

13.2 

S««  Reisrencs  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 


TABLE  2  -  CONTINUED 

FEBRUARY  1955 

Temperature 

Precipitation 

ll 
1  1 

„  0 

si 

"<2 

> 

< 

2  5 
1  ° 

X 

® 

a 

1 
.3 

Q 

Q 
D 

No.  of  Days 

1 

2   Z 

ll 
0  t. 

Q 

t5 

a 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

Min. 

•3 

(2 

1 

"e~ 

1 

s 

0 
0 

gl 

s2 

3  J 

OB 

-10 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 
R 

38.8 
39.4 
'tO.8 
40.0 

26.2 
21.4 
22.3 
22.9 

32.5 

30.4 
31.6 
31.5 

1.6 

4.3 
2.9 

50 
53 
52 
53 

11 
10+ 
u 
11 

3 

-  6 

-  3 

-  3 

3 
3 

3 
3 

904 
960 
931 
931 

0 
0 
0 

0 

6 
5 
6 

5 

21 

24 
21 
22 

0 
1 
1 
1 

2.80 
4.66 
4.38 
4.97 

-   .45 

.08 
2.13 

1.00 
2.02 
1.38 
1.98 

11 

11 

7 

11 

4.8 
4.4 
4.5 
7.0 

2 

4 
3 

5 

2* 
2 

2  + 
3 

9 

7 

8 

7 

1 

3 
4 
3 

1 

1 
1 
1 

STATE 

31.5 

2.2 

4.20 

.69 

5.2 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 

AM 
R 

33. q 
35.5 
32.2 
28.7 
34.1 

14.8 
15.4 

9.5 
11.6 

9,0 

24.4 
25.5 
20.9 
20.2 
21.6 

5.3 
2.1 
3.3 

51 
58 
50 
45 
55 

11 

10 

21 

10+ 

10 

-  9 

-19 
-30 
-23 
-27 

3+ 

3 

3 

3 

3 

1133 
1099 
1232 

1252 
1211 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

9 

11 

15 

9 

26 
26 

25 
25 

26 

4 
6 
0 

9 

3.83 
4.01 
3.12 
2.79 
4.16 

1,31 

1.20 
1,26 

1.58 

1.05 

1.05 

,79 

1.06 

1,10 

7 

7 

12 

11 

17 

15.0 
16.0 
26.8 
21.0 
25.8 

u 
11 

30 

9 

25 

17 
12 
7 
12+ 
18 

7 
7 
5 
6 

7 

3 
3 
4 
1 
3 

1 
1 

0 
1 
1 

CHELSEA 
CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 

AM 
AM 

31.0 
30.6 
32.9 
27.6 
31.9 

2.4 
12.4 
12.2 

3.6 

6.3 

16.7 
21.5 
22.6 
15.6 
19.1 

.5 
2.2 

.5 
3.7 

51 
48 
54 
48 
53 

11 
10 
10 
11 
21 

-30 
-18 
-21 
-32 
-34 

3 

3 

3 

3+ 

3 

1347 
1212 
1183 
1378 
127'i 

0 

0 
0 
0 
0 

13 
12 

10 
14 
11 

28 
27 
28 
27 
26 

12 
3 
8 

12 
9 

3.19 
3.69 
4.17 
3.69 
2.60 

.74 
1,76 

1,61 
,30 

,94 

.87 

.85 

1,10 

,87 

7 

7 

23 

12 

11 

17.1 
20,6 
15,5 
26,0 
25,0 

21 

28 

17 
12+ 

7 
10 
7 
8 
6 

2 
3 
5 
2 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

LEMINGTON 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

AM 

29.6 

29.5 
24. 6W 
29.2 

5.4 
4.0 

9.2 

3.7M 

7.0 

17.5 

M 
19.4 
14. 2M 
18.1 

•  - 

53 

40 
47 
4B 

20 

10 
22 
21 

-36 
-31 
-25 
-20 
-30 

3 

3 
3 
3 

3 

1330 

1272 

1401 
1307 

0 

0 
0 
0 

16 

13 
20 
14 

27 
28 
28 
26 
27 

11 
12 
10 
12 
10 

2.33 
3.33 
3.63 
2.53 
3.57 

1,59 

.80 
.90 
.94 
,50 
1,28 

12 

12 

11 

7 

11 

22,0 
26,, 
32.1 

23.4 

33 
22 

24 

50 
28 

13 
7+ 
7+ 

12  + 

18 

6 
8 
9 

10 
8 

2 
2 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 

1 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
fRANDOLPH 
READSBORO  1  SSE 
RUTLAND 
SAINT  ALBANS 

AM 

31.1 
32.  5M 
34.1 
33.5 
29.3 

9.9 
8.4M 

11.3 
15.0 
12.7 

20.5 
20. 5M 
22.7 
24.3 

21.0 

4.1 

4.2 

2.1 

51 
53 
52 

54 
46 

10 

10 

11+ 

10 

21 

-28 
-25 
-11 
-20 
-13 

3 
3 
3 
3 
2  + 

1238 
1270 
llSl 
1136 
1226 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

10 

9 

9 

12 

27 
28 
28 
26 
26 

9 
7 
4 
7 
9 

3.31 
3.16 
4.77 
3.33 
3.08 

1.06 

1.93 
1.43 
1.73 

.95 

.81 

1.50 

.95 

.85 

7 
7 
7 
7 
11 

30.0 
18.8 
23.3 
11.9 
22.5 

20 

8 

21 

17 
12 
12+ 

8 
8 
5 

3 
3 

3 

0 
0 
2 

0 

0 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WEST  BURKE 

WILDER 

AM 
AM 
AM 
AM 

33.2 
29.9 
35.5 
27.0 
31.9 

10.4 
4.6 

14.0 
8.0 
9.7 

21.8 
17,3 

24.8 
17.5 
20.8 

4.6 

.8 

50 
49 
51 
46 

49 

21 

11+ 

11 

21 

11 

-29 

-17 
-14 
-30 
-24 

3 
3 
3 

3+ 
4 

1207 
1331 
1120 
132Q 
1233 

0 

0 
0 
0 
0 

9 
15 

7 
20 
11 

25 
28 
28 
28 
2-' 

9 
12 

3 
10 
10 

4.04 
4.06 
3.70 
3.69 
2.93 

2.00 
.29 

.79 
1.42 
1.04 

,94 
,99 

1.15 

1,37 

,81 

7 

] 

12 

7 

31.0 
28,8 

27,5 
15,0 

22 
33 

10 

17+ 
17+ 

18 

9 
9 
6 

8 
8 

3 
3 
3 
2 
2 

0 

0 

1 
1 

0 

WOODSTOCK  3  ENE 

32.2 

10.4 

21.3 

2.7 

51 

10 

-23 

3 

1217 

0 

U 

28 

8 

3.31 

.54 

,79 

17 

18,2 

23 

18+ 

6 

3 

0 

STATE 

20.4 

2.0 

3.47 

.96 

22.5 

SECTION 

25.5 

2.5 

4.14 

1.05 

17,4 

t    DATA    RECEIVED   TOO   LATE    TO   BE 
INCLUDED    IN   STATE   AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  26   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


1      12      13      14       15      16      17      18      19      20      21 


25      26      27 


29      30      31 


COtMECTICUT 

ANSON  I A 
SAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKHAMSTED 
eRID6£POAT  H6  AP 

BRISTOL  2  M 

BROOKLYN 

BULLS  BRIOSE  DAM 

BURLINOTON 

COCKAPONSET  RANC£R  STA 


3.77 
E5.2Se.2J 

3.«0 
2.«li  .05 


COLCHESTER 

E*.n 

COLLINSVILLE  1  S 

3. 89 

CREAH  MILL 

3.53 

OANBURY 

3.51 

DAHSOM  LAKE 

A.5« 

DERBY 

4.4^ 

EAST  HAVEN 

3.30 

EASTON  LAHE  RESERVOIR 

A. 26 

FALLS  VILLASE 

3.26 

GROTON 

A.A7 

HARTFORD  BRAINARD  FLD/ZR 

2.09 

HARTFOftO  MB  AIRWWT     R 

3.A2 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

3.83 

KENT 

3.40 

LAKE  KOMOHOC 

3.91 

LAUREL  RESERVOIR 


MANCHESTER 

3.37 

.05 

.04 

.06 

MANSFIELD  HOLLOW  0AM 

3.63 

.09 

.05 

.03 

MEAO  POND  RESERVOIR 

4.58 

.07 

.12 

MICOLETOIIN  4  » 

3.89 

.OS 

.02 

.01 

MILFORD 

3.80 

.08 

.13 

MOHAMK  RANGER  STA 

4.22 

.06 

T 

.03 

MOUNT  CARMEL 

4.23 

.05 

T 

.03 

NATCHAUG  RANGER  STA 

3.59 

.15 

.05 

.02 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

3.27 

■  08 

.02 

.04 

NEW  HARTFORD 

3.57 

.08 

.03 

NEW  HAVEN  W3  AIRPORT    R 

3.53 

.08 

.11 

NEW  LONDON 

2.79 

.03 

.04 

.07 

NORFOLK  2  SW 

4.12 

.10 

.03 

.01 

NORTH  BRANFORO 

4.33 

.05 

.05 

.30 

NORTH  GUILFORD 

4.74 

.10 

.10 

.30 

N0RW4LK 

RECORD  MISSING 

NORWICH  5  SH 

4.79 

.09 

.04 

.04 

PACNAUG  FOREST 

4.40 

.16 

T 

.11 

PEOPLES  RANGER  STA 

3,82 

.07 

.02 

T 

PROSPECT 

4.11 

.15 

.05 

PUTNAM 

4.30 

.15 

T 

PUTNAM  LAKE 

3.69 

.09 

T 

ROCKY  RIVER  DAM 

4.21 

.09 

.06 

ROUND  POND 

E3.93 

.12 

E.20 

E.IO 

SALISBURY 

3.53 

.06 

.02 

SAUOATUCK  RESERVOIR 

4.52 

.05 

.05 

SHEPAU6  DAM 

4.35 

.11 

.03 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

3.67 

.11 

.02 

.07 

STAFFORD  SPRINGS 

3.49 

.10 

STAMFORD 

3.28 

.05 

.07 

T 

STEVENSON  DAM 

5.22 

.16 

.10 

STORRS 

3.82 

.12 

.04 

THOMPSONVILLE 

3.35 

.07 

TO«RINGTON 

4.15 

.11 

.03 

TORRINjTON  2 

3.99 

.08 

.02 

T 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

4.23 

.04 

.08 

WATERBURY  CITY  HALL 

4.45 

.17 

WEPAWAU6  RESERVOIR 

4.67 

.13 

.15 

WESTBROOK 

3.09 

.11 

.10 

WEST  HARTFORD 

2.91 

T 

.06 

.01 

WEST  HARTLAND 

4.07 

• 

.12 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

4.15 

.09 

.02 

.03 

WHITNEY  LAKE 

4.19 

.06 

.11 

WIGWAM  RESERVOIR 

4.30 

.07 

.03 

.12 

WILLIMANTIC 

4.05 

.70 

WOLCOTT  RESERVOIR 

4,54 

.11 

T 

.09 

WOOOeURY  3  W 

3.20 

.05 

T 

.06 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRASSUA  OAH 


BRIDGTON 

4.52 

BRUNSWICK 

5.77 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

4.13 

CORINNA 

6.61 

EASTPORT 

4.42 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

7.68 

EAST  WINTHROP 

5.27 

ELLSWORTH 

5.42 

FARMINGTON 

5.31 

FORT  FAIRFIELD 

4.74 

FORT  KENT 

2.B0 

fiAROlNER 

6.14 

« I LEAD 

4.19 

GREENVILLE 

5.12 

HIRAM  2  s 

5.52 

HOULTON  CAA  AP 

5.81 

HOULTON  1  NE 

9.60 

JACKHAN 

3.41 

JONESBORO 

5.02 

LEWISTON 

9.93 

LONG  FALLS  OAH 

3.72 

MACMIAS 

6.91 

MAO  ISDN 

5.31 

MIOOLE  DAM 

3.18 

MILLINOCKET 

7.57 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MILLINOCKET  0AM 

MOOSEHEAO 

OLD  TOMN 

OLD  TOMN  CAA  AIRPORT 

OftONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRENTISS 

PRESOOE  ISLE 


5  ■00 
^•48 


RECORD  MISSING 
i9        *02 

RECORO  MISSING 


.72 
1.2B 
1.28 


t04       .60    1.01 


.17,     *09    1*04    1 


1*06 
•BO 

*1S    1*34 
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3 

Day  oi  month 

Station 

o 

I 

^ 

1   2  I  3 

4  {  5 

1  ^ 

7  1  8  1  9 

10   11  1  12 

13  I  14   15 

16 

17 

18 

19  1  20   21 

22   23 

24 

25  I  26   27 

28   29  1  30 

i    1 

31 

RIPOGENUS  0*M 

4.65 

.07 

.05 

.70   .03   .01 

T        1.73 

.19 

.10 

.77 

.22 

.02 

.01   .69 

.10 

ROCKLAND 

7,70 

.14        7 

7 

.08 

1.65 

.03   .30   .77 

.07 

.30 

2.35 

.80 

.86 

.07 

.26 

R0X8URY 

3.59 

T 

.82 

7        1.30 

.06 

.71 

.31   .12 

.27 

7 

RUMFORD  3  SW 

3>95 

T          .02 

.27 

.37 

1*37   .08 

.01   .02 

.05 

.90 

*16 

.47 

.23 

RUMFORD  ISSe 

4.10 

T          .02 

.09 

.76 

7    1.02   .12 

T     .05 

.03 

1.19 

*22 

.01   .35 

.24 

SANFORO  2    NNW 

4.97 

.09 

7 

.04 

1.13 

.02   .70 

.16 

1.42 

*25 

.79 

.04 

.33 

SOUTH  ANOOVER 

- 

* 

1.06 

•    1.27 

• 

1.19 

.37 

SQUA  PAN  DAM 

*.57 

.08 

.12 

.33   .11 

.03   .14  1.49 

7 

.15 

7 

1.00 

.23 

.02   .12 

.65 

.14 

ST RATION 

3.3* 

.08 

• 

.95 

•    1.22 

» 

.44 

.56 

.09 

THE  FORKS 

2.ai 

.76 

.57 

.04 

.02 

.07 

.77 

7 

.04 

.52 

.02 

UN  I  TV 

9.59 

T          .03 

.05 

1.01 

.11  1.23 

.19 

.18 

1.10 

.69 

.89 

.08 

.11 

UPPER  OAH 

3.63 

.09        .06 

.07 

.93 

T     .84   .33 

.04 

.26 

.18 

.11   .47 

.16 

.09 

WEST  BUXTON  2  NNW 

5.10 

.07        T 

.51 

.78 

•65   .04 

7     .09 

.15 

1.53 

.15 

.79 

.03   .34 

.01 

WINSLOW 

5.31 

T 

.18 

1.19 

1*71 

.03 

.16 

.18 

.85 

7 

.04 

.75 

.20 

WOOriLAND 

5.30 

.09 

.12 

1.00 

7    1.55 

■  04 

1.23 

.45 

T 

.60 

.22 

MASSACHUSETTS 

A0AM5 

3.32 

.12   T 

.02 

1.28 

.68 

.08 

7 

.31 

7 

7 

.25 

.32 

7 

.26 

AMHERST 

3.73 

.10 

.95 

.29 

1.05 

.01   .09 

•  07 

.44 

7     .94 

.19 

ASHBURNHAM 

3.99 

.07   .07 

T 

.03 

1.19 

.91 

.19 

.02 

.61 

.03 

.21 

.35 

7 

.39 

ASHLANO 

4.13 

.08   .12 

7 

7 

.85 

1.54 

.09 

.01 

.61 

.30 

.01 

.14 

.09 

.29 

ATHOL  3  E 

4.00 

.11 

1.24 

1.10 

.09 

.03 

.61 

.01 

.29 

.26 

.01 

.29 

8EECMW00D 

4.39 

T     .17   .02 

T 

.90 

1.66 

.19 

.10 

.08 

.90 

7 

.05 

.36 

BELCMERTOWN 

3.96 

.12   T 

.05 

1.37 

1.02 

.12 

7 

.50 

.25 

.34 

.19 

BIRCH  HILL  DAM 

3.42 

.12 

.10 

.95 

•43   .59 

.08 

.39 

.54 

.08 

.18 

BLUE  MILL              // 

4.22 

.24   .01 

7 

.01 

.69 

1.07   .68 

7         .18 

7 

.86 

.02 

7     .10 

.34 

.02 

eOSTON  WB  AIRPORT     //ft 

4.11 

.19   T     T 

.10 

.53 

1.67   T 

T     .01   .19 

7 

.88 

.01 

7     .09 

.47 

.01 

BOVLSTON 

3.49 

.19 

. 

1.01 

•     .94 

* 

.09 

. 

.56 

.41 

* 

.29 

BROCKTON 

4.03 

.15   T 

7 

T 

.89 

.59   .93 

.22 

7 

.89 

7 

7 

.23 

.13 

CHARLTON  2 

3.89 

.20   T 

.15 

1.06 

.22   .88 

.02 

.76 

7   1            T 

.38 

.18 

.04 

CHATHAM 

3.71 

.07 

1.22 

.96 

.10 

.68 

j 

.30 

.16 

.22 

CHESTER 

RECORD  MISSING 

CHESTERFIELD 

3.67 

.08   T 

.05 

1.07 

.99 

7         .09 

.73 

.28 

.12 

T 

.30 

CHESTNUT  HILL 

4.33 

.06   .17 

.78 

.03  1.68 

.06 

.06 

.41 

.54 

.02 

.11 

.41 

CLINTON 

3.62 

.18 

T 

.09 

.94 

.08   .82 

.07 

7 

.72 

7 

.45 

.06 

.21 

COHASSET 

4.38 

.19   T 

7 

.66 

1.12 

1.01 

.16 

.06 

.78 

7 

.03 

.37 

COLOBROOK 

3.60 

.05   T 

* 

1.37 

•     .72 

.09 

• 

.92 

.05 

.23 

.32 

.25 

EAST  WAREHAM 

3.50 

.06   .10   .06 

7 

7 

.94 

1.12 

.08 

.07 

.07 

•  43 

7 

.18 

7 

.39 

EDGARTOWN 

3.47 

.19 

.73 

1.72 

.04 

.03 

.01 

.19 

.02 

.05 

.49 

FALL  RIVER 

4.67 

.22   .06 

.19 

.92 

1.99   T 

T     .32 

.84 

.15 

7 

.38 

FITCHBURG 

3.98 

.07   .11 

.02 

1.24 

.52 

.07 

7 

.59 

.16 

.22 

.24 

.34 

FRAM INGHAM 

4.11 

.11   .13 

7 

.88 

1.93 

.08 

.02 

.55 

.31 

.01 

.04 

.16 

.29 

FRANKLIN 

4.41 

.09   .11   .01 

.89 

.02  1.90 

.07 

.04 

.60 

.31 

.05 

.13 

•  19 

GARDNEP 

3.84 

.14   .20 

1.32 

.67 

.05 

.67 

.01 

.27 

.26 

.01 

•  24 

GROTON 

3.97 

.06   .10 

7 

.98 

.60 

.06 

7 

.60 

.18 

7 

.16 

.31 

•  32 

HAfiOWICK 

3.46 

.12   .02 

.05 

1.20 

.93 

.05 

.42 

.01 

.41 

.04 

.21 

HATCHVILLE 

3.82 

.06   .09   .09 

7 

.89 

1.93 

.01 

.04 

.02 

.28 

7 

.06 

7 

•  39 

HAVERHILL 

3.76 

.17   T 

7 

.03 

.78 

.28   .78 

T         .14 

7 

.89 

.06 

7 

.41 

.15 

.06 

HEATH 

3.91 

.08   T 

.14 

1.08 

T     .89 

T         .03 

T 

1.02 

7 

7 

7     .19 

.16 

.09 

•  22 

HOLVOKE 

3.57 

.11   T 

.03 

1.23 

T     .94 

.09 

.01 

.52 

.01 

7 

7     .29 

.21 

.18 

MOOSAC  TUNNEL 

4.03 

.09   .03 

.08 

1.18 

.79 

7         .09 

7 

1.00 

7 

.22 

.23 

.03 

.29 

HUBBAROSTON 

3.43 

.10   .01 

.02 

.06 

1.20 

.64 

.09 

.48 

.96 

.29 

HYANNIS 

2.10 

.17   .05   T 

.92 

.68   .37 

.04 

.03 

.09 

.04 

.06 

7 

.09 

IPSWICH 

4,11 

.07   .12 

.01 

.74 

1.34 

.09 

.07 

.45 

*55 

.05 

.09 

.12 

.49 

JEFFERSON 

3.81 

.23 

* 

1.26 

»     .62 

.16 

.86 

.45 

• 

.23 

KNIGHTVILLE  0AM 

3.93 

.15 

T 

1.15 

.95 

.07 

.97 

.20 

.20 

.24 

LAKE  COCHITUATE 

4.49 

.07   .19 

T 

1.07 

1.60 

.08 

.02 

.91 

*44 

.05 

.12 

.34 

LAWRENCE 

3.70 

.13       T 

.27 

.96 

.90   7 

.01   .11 

.OS 

.90 

*02 

7     .38 

.34 

LEXINGTON 

3.13 

.10   T 

.06 

.66 

•     .76 

.12 

7 

•  85 

*03 

T 

.19 

•  40 

7 

LOMELL 

3.99 

.17 

7 

T 

.77 

.06   .79 

.08 

•  93 

*04 

.45 

.16 

•  18 

MANSFIELD 

4.63 

.05   .18   .01 

7 

T 

.83 

.01  1.89 

.10 

.13 

.33 

.80 

.01 

.05 

•  28 

MIODLEBORO 

4.90 

.12   .07 

T 

.84 

1.73 

.45 

• 

.80l  7 

.12 

.37 

MI DDL ETON 

3.66 

.07   .12 

.68 

1.33 

7         .07 

T 

.57 

.30   .01 

.04 

.10 

.37 

MILFORO 

2.51 

.10   .10 

.01 

.65 

.02   .45 

.09 

.02 

.71 

.06   7 

.04 

.20 

.06 

MILLBURV 

3.46 

.11   .08 

T 

1.02 

.99 

.09 

.57 

.18            7 

.12 

.14 

•  24 

MONTAGUE  CITV 

3.66 

.09 

1.18 

.77 

.11 

.85 

.20 

.19 

.27 

MOUNT  WACHUSET 

RECORD  MISSING 

NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 

2.77 

.10   .16   .03 

T 

•  12 

.69 

.90   T 

.08 

.26 

7   1       7 

■  01 

T 

.02   7     .44 

NEW  BEDFORD 

4.30 

.46   .28   T 

T 

.79 

.48   .69 

.49 

.90 

.02 

.09 

.10 

.08 

NEWBURYPORT 

3.69 

.05   .11 

.01 

T 

.41 

.55 

.10 

.05 

.79 

.73 

.04 

.10 

.31 

.44 

NEW  SALEM 

4.12 

.05   -10 

.06 

1.37 

.02   .86 

.08 

.02 

.67 

.17 

.40 

.30 

NEWTON 

RECORD  MISSING 

N0RTM8RIDGE 

3.82 

.12   .09 

•  02 

1.03 

1.29 

.05 

.67 

.11 

.14 

.08 

.22 

PELHAM 

3.82 

.10   .08 

•  0^ 

I. IB 

1.03 

.19 

7 

.40 

.24 

.40 

.20 

PEMBROKE 

4.15 

.04   .12   .07 

T 

.78 

1.99 

.19 

.15 

.04 

.78 

T 

7 

.10 

.37 

PERU 

5.28 

.94 

.20 

1*19 

.97 

.12 

1.45 

.40 

.06 

.10 

.29 

PETERSHAM  *  N           R 

3.86 

.12   .12 

.05 

1.32 

.02  1.03 

.19 

.05 

.50 

.05 

.15 

.25 

■  09 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT   R 

3.91 

.29   T 

1.17 

.12 

.88   .09 

.07   .12 

.13 

.30 

T 

.03   .40 

.06   .25 

.04 

PLAINFIELD 

4.07 

.13 

» 

1.49 

.93 

.11 

.73 

• 

.37 

• 

.39 

PLYMOUTH 

3.88 

.12   .04   7 

T 

T 

.83 

.79  1.03 

.12 

7 

.45 

.02 

.11 

.22 

.19 

PRINCETON 

3.95 

.27 

• 

1.34 

•     .58 

.09 

• 

.53 

.48 

* 

.26 

PROVINCETOWN  3  N 

.05   .03 

.03 

•     .83 

.49 

.07 

.05 

.07 

.01        .10 

.11 

0UAB6IN  INTAKE 

4.U 

.17   T 

.04 

1.36 

1.03 

.13 

T 

.91 

.27 

.38 

.22 

ROCHESTER 

4.79 

.05   .13   .15 

1.05 

1.79 

.33 

.11 

.01 

.65 

.14 

.38 

ROCKPORT  1  ESE 

3.76 

.45   .05   T 

.02 

.08 

.93 

.85   .15 

.20 

.89 

.15 

7     .22 

■  18 

.02 

SALEM  AIR  STATION 

3.19 

.06   7 

7 

T 

.63 

.69   .24 

.12 

7 

.94 

7 

7     .14 

.17 

.20 

SANDWICH 

4.01 

.     .30   .03 

T 

.10 

.68 

2.03   .02 

7     .07 

.34 

7 

.09 

7 

7     .35 

SEGREGANSET 

RECORD  MISSING 

SHELBURNE  FALLS 

3.53 

.06   .01 

.0<> 

1.00 

.84 

.03 

7 

.94 

.20 

.18 

.23 

S0UTHBRID6E  3  E 

3.83 

.19   .05   T 

.10 

1.27 

7     .83 

.10 

7 

.96 

.10 

.12 

.30 

.29 

SOUTH  EGREMONT 

3.30 

.07 

.02 

1.18 

•  55 

.08 

.63 

.32 

.26 

.04 

.19 

SPOT  POND 

4.73 

.09   .29 

.84 

1^88 

.13 

.04 

.48 

■  35 

.05 

.10 

.46 

SPRINGFIELD  ARMORY 

3.47 

.10 

.05 

1.17 

.30   .71 

.10 

.92 

.45 

7 

.07 

STERLING 

2.74 

.17 

7 

1.12 

.49 

.09 

.98 

T 

.25 

• 

.08 

STOCKBRIOGE 

3.26 

.30 

.67 

.36 

.55   .11 

.07 

7 

.48 

7     .48 

.02   .22 

7 

SWAWP5C0TT 

3.49 

.14   7 

T 

T 

.48 

•    1.49 

.09 

.83 

.02 

.10 

.35 

.07 

TAUNTON 

3.54 

.14   .02 

7 

.40 

.81  1.04 

.30 

.40 

.10 

.29 

.04 

TULLY  DAM 

3.82 

.07   .11 

.04 

1.12 

1.08 

.10 

.58 

.02 

.24 

.20 

7 

.26 

TURNERS  FALLS 

3.83 

.10 

.53 

.61 

•91   .01 

.01   .08 

.16 

.74 

.43 

.01   .23 

.01 

.01 

WALPOLE 

4.34 

.22   7 

.02 

.71 

T    1.10   .79 

.16 

7 

.92 

7 

7     .12 

.33 

WALPOLE  1  S 

3.78 

.06 

.01 

.80 

1.76   .94 

.18 

.05 

7 

7 

.10 

.12 

.14 

WARE 

4.28 

.10 

.06 

1.15 

1.45 

.10 

.03 

.43 

.06 

.25 

.40 

.29 

WARE   2 

. 

.10 

1.19 

. 

.19 

.40 

- 

.55 

- 

WEBSTER 

.. 

.15   .21 

1.21 

1.20 

.04 

.63 

.15 

.09 

.29 

- 

WEST  CUMMINGTON 

3.99 

.18 

.60 

.38 

.48   .30 

.27 

•  08 

.98 

T     .40 

.27 

.09 

WESTFIELO 

3.44 

.08 

1.27 

.97 

.09 

.50 

.32 

.09 

•  20 

WESTON 

3.63 

.19   T 

.04 

.68 

.27   .96 

.19 

.82 

7 

.21 

7 

.14 

•  17 

WEST  OTIS 

3.79 

.11 

1.31 

.85 

.08 

T 

.59 

.39 

.39 

.08 

7 

WESTOVER  FIELD 

3.58 

.20 

.88 

.92 

.91   T 

.10   .30 

.03 

.17 

7 

7     .45 

7     .02 

7 
.23 

WEST  RUTLAND 

3.29 

.05   7 

• 

1.19 

.62 

.05 

.46 

.06 

.31 

.28 

WILLARO  8R00K  ST  FOREST 

RECORD  MISSING 

7 

.32 

WINCMENDON 

3.68 

.17 

7 

1.09 

1.00 

.07 

.04 

.30 

.15 

* 

.58 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

3.U4 

.15   T     7 

.51 

.47 

.69   .02 

T     .02 

7 

.54 

7 

7 

7     .42 

7     .22 

7 

WORCESTER 

3.50 

.18   T 

T 

.19 

.96 

.47   .31 

.08 

7 

.01 

7 

.43 

.29 

.62 

S—  Bef«r«nce  NoIm  Following  Station  Index 
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Table  3~Contmued 


Day  of  month 


10       11       12       13      14       15      16       17       18       19      20      21      22      23      24      25      26      27      26      29      30 


NEW  HAMPSHIIte 

ALEXANDRIA 
e*TH  2  SM 
BENTON 
BERLIN 
eeTHLEMEM 

BLACKMATER  DAM 
BOW  GARVINS  FALLS 
BRADFORD 
SUCKS  CORNER 
CAMP TON 

CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 
CLABEMONT 

CONCORD  MB  AIRPORT 
OIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERRQL 

FABVAN 

FIRST  CONN  LAi^E 

FITZWiLLIAM  3  SW 

FRANKLIN  1  NH 
FRAP«LIN  FALLS  DAM 

GtLHANTON 

HANOVER 

JEFFERSON 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOCN 

MAC  OOWELL  DAM 

MANCHESTER 
MARLON 

MASSA8ESIC  LAKE 
MILAN  7  N 
MILFORO 

MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA  3  H 
NEW  LONDON 

NEWPORT 

NORTH  STRATFORD 

PETERBORO   2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURV 
SOUTH  LVNOEBORO 

SOUTH  WEARE  I  SE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH 

TROY 

HALPOLE  2 

WARREN  I  SE 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 
HILMOT 

HINOHAM 

HOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 


INACTIVE 

3<*7 

T     T 

J.T* 

•  05 

3i3» 

.02   T 

2.62 

i,n 

.11 

».»i 

.04   .0 

3.«« 

,06   iO 

3*39: 
3f74; 
3*52' 

5i26 
4i62 

*i75 
4.33 


VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  PALLS 
BENNINGTON  2  NH 
BETHEL 
BLOOMFIELO 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
EH0SBUR6  PALLS 
ESSEX  JUNCTION 

OILMAN 

LEMINGTON 
MARSHFIELD 
MAYS  MILL 
MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

PERU 

RANDOLPH 
RANDOLPH  CENTER 
READING  HILL 
READSBORO  1  SSE 

ROCHESTER 

RUTLAND 
SAINT  ALBANS 

SAINT  J0HNS8URY 
SALISBURY 


3.78 

.06 

.02 

3.S0 

3.«3 

2.90 

.01 
.06 

.02 
.03 

[RECORD  MISSING 


3.29 
3.89 

.12 

.03 

9.02 
3.T7 

.09 
.05 

.09 

3.28 

3.02 

E.IO 
.11 

T 

T 

6.65|     ,03      .01 


3.7* 

T 

.08 

3.88 

.10 

.02 

9.06 

.10 

.02 

«.94 

• 

.20 

3.68 

.09 

.05 

RECORD 

MISSING 

3.01 

.05 

.03 

RMOOE  ISLAND 

AUSTIN 

6.A0 

SLOCK  ISLAND  W8  AP 

R 

2.80 

GREENVILLE 

4.66 

KINGSTON 

4.38 

PROVIDENCE  118  AIRPORT 

R 

4.97 

3.69 

.10 

4.17 

.06 

3.69 

.03 

.01 

2.60 

3.43 

.03 

.01 

. 

.03 

2.33 

3.99 

.04 

T 

4.47 

.09 

.03 

3.24 

.03 

.01 

3.33 

.03 

T 

3.63 

.05 

2.93 

.  2 

« 

3.57 

.02 

3.31 

T 

3.53 

3.16 

T 

2.63 

.04 

3.55 

.12 

4.77 

.08 

T 

3.79 

3.33 

J 

3.08 

.09 

T 

4.04 

.04 

3.62 

.05 

1.03 
.93 

1.09 


.70 
.68 
1.12 

1.06 


1.07 
1.05 
1.07 


1.38 
.74 
1.07 


E.09 

1.14 

.48 

1.21 

.85 

.61 

.93 

T 

1.37 

1.12 

1.07 
•  80 
1.03 


1.10 

•  45 
1^63{ 


.10|    T 


.22      .16       .34 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 

Table  3-Continued 

FEBRUARY 

1995 

3 

Day  of 

moDth 

Station 

■g 

1 

1 1 

H 

1      1 

2        3 

4    1    5 

1    6 

7    1    8    1    9 

10    1    11        12 

13       14 

15 

16 

17 

18 

19       20      21 

22 

23 

24 

25      26  1   27 

28  1  29  1   30 

31 

SEARSBUR6  MOUNTAIN 

4.62 

.09 

T 

.10 

1.46 

1.14 

.19 

.04 

.68 

.02 

.31 

.32 

.12 

.35 

SEARSBURS   STATION 

4*51 

.10 

.01 

.10 

1.32 

1.07 

.03 

.11 

.01 

.73 

.01 

.24 

.32 

.09 

.37 

SOMERSET 

4.06 

.10 

.01 

.06 

.99 

.96 

.01 

.16 

.60 

.04 

T 

.22 

.43 

.13 

.35 

SOUTH   LONDONDERRY 

3.94 

.02 

1.17 

.84 

.01 

.72 

.02 

T 

.20 

.20 

T 

.36 

SOUTH   NEWBURY 

2.«7 

.06 

.01 

.02 

.94       .03 

.98 

T 

.09 

.19 

.14 

T 

.06 

.14 

.13 

T 

.26 

SPRINGFIELD 

3.26 

.04 

T 

1.09 

T           .31 

.07 

.97 

.12 

.14 

.18 

.38 

TOWNSHENO 

3.40 

T 

T 

T 

1.07 

.69 

T 

.96 

.02 

T 

.26 

.08 

T 

.32 

UNION    VILLAGE    DAM 

3.24 

.09 

.09 

T 

.90 

.66 

.11 

.08 

•  29 

.11 

.07 

.20 

.45 

.29 

VERNON 

3.70 

.06 

.02 

.02 

1.19 

.73 

.02 

.96 

.03 

.20 

.21 

.01 

.29 

WARDS80RO 

3.91 

.03 

.32 

.78 

•99      .40 

.03 

1.00 

.08 

.44 

.16 

•  12 

WATERBURV 

3.37 

.01 

T 

T 

.79 

1.10 

T 

.18 

.28 

.03 

.20 

.03 

.45 

T 

■  30 

WEST   SURKE 

3.69 

.01 

.84 

.01                 1.37 

.09 

.02 

.46 

.02 

.10 

.12 

.10 

.32 

.27 

WEST    DANVILLE 

3.61 

T 

T 

T 

.90      .04 

1.09 

.15 

.03 

.45 

.09 

.01 

.27 

.31 

T 

.27 

WEST   MARTFORO 

3.16 

.09 

.82 

.63 

.09 

.09 

.53 

.19 

.05 

T 

.49 

T 

.30 

WESTON    2    S 

3.36 

T 

1.32 

.99 

.07 

.92 

.07 

.91 

T 

.28 

WEST    TOPSMAM 

Es.ie 

l.SO 

•           .58 

.30 

E,70 

.15 

.29 

1.90 

T 

WHITE    RIVER    JUNCTION    IN 

3.29 

.03 

.03 

.86      T 

.64 

T 

.09 

.05 

.30 

.32 

.11 

.04 

.46 

.02 

■  34 

WHITIN6HAM    3    W 

4.93 

.08 

T 

.13 

1.35 

.96 

.19 

•  90 

T 

T 

.20 

.31 

.07 

.38 

WILDER 

2.93 

.04 

.01 

.81      T 

.56 

.09 

.01 

•  27 

.23 

.10 

.22 

.32 

T 

.31 

WOODSTOCK    3    ENE 

3.31 

.06 

.12 

.75 

.90      .09 

T 

.07 

.79 

.09 

.09 

.49 

.34 

T 

S—  B*l«rence  Notes  Folloiring  Station  lnd«x 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1955 


Day  Ol  Month 


IS 


16   17 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  MB  AP 

COLCHESTER 

CREAM  HILL 

OANBURV 

FALLS  VILLAGE 

HARTFORD  BRAINARO  FLD 

HARTFORD  KB  AIRPORT 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

HIDOLETONN  <•    W 

MOUNT  CARHEL 

NEW  HAVEN  W8  AIRPORT 

NEW  LONDON 

NORFOLK  2  SW 

NORNALK 

NORWICH  i   SH 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUS  DAM 

STAMFORD 

STORRS 

WATERSURY  CITY  HALL 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRIDGTOM 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WS  AIRPORT 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 

FARMINGTON 

FORT  KENT 


MAX  27 

MIN  12 

MAX  28 

MINI  1« 


2*   15   33 

8    0    5 

31   18   19 


♦7   ♦« 

29  j  32 


MAX 

MINj 

max' 

MIN 


MAX  29 

MIN  14 

MAX '  27 

MIN I  16 

MAX  31 

MINi  13 

MAX  I  30 

MIN  17 

MAX  26 

MIN  14 

MAX 
MIN; 


20 


35   38 
17   22 


24   37   37   45 


-10,-  3 
XI !  31 


26   13   29   35 
7-15-3-5 

16  12   38   37 
5-4    5    9 

17  13   39   37 


34 
19 

MAX  I  36 
MINI  21 


23   10 
8-6 

25   16 

8-4 

30   15 
12-2 

19   12 

6-1 

21   131 
8    0 


26  35  43 

4  12  26 j 

33  37  47 

8  14  25 

35  34  48 


MAX 

MIN  15 

MAX  I  18 

MINI  6 

MAX! 

minI 

max'  26 

min!  9 

MAX  29 

MIN  6 


30   33   19   18   37 


25   15    3 

6  -141-13 


MAX 

MIN: 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN, 


MAX   32 

MIN:  XA 


22  in 

-  8  -12 

31   22 
12-9 

34   IS 
16-3 

14    8 
4-5 

22   10 

7    II 


MAX 
MIN 


36 
10 


max:  31 
MIN   12 


MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 
MAX  . 
MIN  ■ 

MAX 

min'- 

max! 

MIN  I- 
MAX  I 
MIN  ■ 

MAX 
MINi- 

MAX, 
MINJ- 

MAX  |- 
MINl- 


1   11 
9  -21 


3   14 
-11  -24 


11   IS 
-5-9 


2   11 
4  -13 


■10    0 
41  -26 


0   14 
■23  -25 


1   11 
9  -13 


0   11 
•21  -17 


6   10 
■10  -22 


•16  -27 

•  6    4 
■41  -31 


3  7   36   49 


31   38 
3   25 


27   30   34 


14   21   31 
0-2    4 

25   33   32 


2S   22   33 


24   30   16 


41  49 

26  I  33 

36  I  48 

19  29 

49'  49 

26!  28 

49  I  49 

26  29 


30   33  35 

-3-8  14 

28   32  32 

3-5  17 


16   23   27   35 


38  I  46 
24:  37 

34   45 

31 


45   37 

17   12 

[ 

40 

30   18   13  I 

45   34   37  t 
33   16   11 


40 
20 

43:  50   37 
21 

36 
25 

35 
23 

41 
26 

45 
24 

48 
30 


45  38 

33  17 

50  41 

38  20 


SO   38   39 
30   25   20 


39 
21 


48   48 
36   17 


37   33   29 


30   26 
17    4 

10  11 
-11  -20 

30   22 
8  -IS 

30   22  ' 

11  -  2  I 

27   22  I 
0  -17 

36   24 
14-2 


44 
17 


45 
12 

21 
-  3 


SI 
25 


39   50   56  I  19   24 
25   25   13    8    8 

SO 


38  1  38   43   41   48   50   37  1  39   49   38 
28   22 

31  I  36 


42   38  j 
29   32 


41   46   63  I  37   46   50 
24   23   29   31   36   22 


51 
30 

51 
24 


55 

25 

53   54   26 

32   26   12 


30  I  23   29 
13    9    5 

33 


34 

40 

53 

52 

22 

17 

31 

26 

37 

40 

54 

57 

20 

18 

28 

30 

40 

39 

52 

55 

15 

10 

28 

39 

SO 
40 


53 
16 

SO   49   26 
32   26   12 

46   49   27 
30   27   14 

39   48   50 
24   39   18 

32   48   47 


50 

52 

25 

24 

17 

9 

54 

37 

22 

32 

12 

7 

47   47 

31   13 


50 
27 


16 
50   49 


45   49   46 

19   33    4 

50 


36 


44  SO 
6  30 

48  51 

13  37 

51  45 

18  31 

45  51 

20  37 

21  36 
0  21 


18   25 

1  -  1 

22   24 

6    4 

27   31 
12   10 


44   48 
23    9 


41  47 

13  35 

40  40 

12  22 


21 
0    2 

8   22 

-5-7 

21   23 

-  1    0 

10   24 
-2-8 

10   20 

-  3  -20 


37]  40 

24!  14 

371  43 

18:'  2 


40   39  ,  43   53 


24   30   32   36   25   20   21   34 


22   30   38|  41 


2b      27 
40   42 


29 

41  53  40 

25  15  21 

48  51  38 


19   31   33  :  28   26   28 


38  37  41 

21  29  31 

41  39  38 

11  29  33 

42 


48   52   36 

29   29   31  I  34 


39   42 
32   28 


361  38 
26  I  21 


37  1  38 
25   19 


42   56   38  I  40   47   37 


30  23  28   34   35 

47  64  42  I  44   51 

21  21  26 

42  47  50 


32   33  :  30   29   29 


26 

43 
32   38   24 

41   48   50 
34   40   27 


38   38   46   53   35  I  40   47   38 
32   30  I  29   29   29  I  33   31   26 


361  38   41   41  !  49   47   36   41   49 


271  20  33  32 

32  1  38  44  43 

18l  23  28  33 

24  32  36  34 

7  12  14  28 


30   29   29  I  34   32   27 


43   49   47   39   44   48 
29   31   32   34   35   27 


31   35   46 


i  ^^ 

23 

46 

42 

i" 

23 

39 

42 

'1  2^ 

27 

37   40   46 


25   19   20   30   32   21 


341  38 
19!  16 


32   29  '  25   32   26 


42   52 
28   22 


36   46   36 
31   34   2  2 


40  36  40 

11  31  32 

39  36  34  t 

15  26  28 

36  36  36 

8  30  30 

36  45  39 

20  33  31 

35  36  36   41   61   33   39   47 

20  28  29  1  25   26   27  I  28   27 


50   49  48 

27  25 

47  45 

17  17 


36   42   47   36   43   44 
27   23   28   32   34   24 


47  1  39 
28  I  33 


46  ;  49   43 
24   24   25 


34   41 
23   22 


42   44   38  I  44   60   40  |  42   50   38 
19   32   32   32   30   32   36   32   28 


39   43 

12   33 


44 i  50   49   46   42 
31   20   22   23)  33 


36:  38 

24    8 


29  I  33 
15!  22 


39   32   41   48   52   40   48 
31   29   30   23   28  )  34   33 


33   31  , 

26   27  I 


22   32   37   32   31 


15  I  27   26 

34   37   34 

111  24   26 


38  42 

27  30 

38  43 

28  32 

38  43 

26  34 


38   38   36 

33   32   25  I  18 


37 

43 

37 

39 

32 

31 

35 

26 

18 

16 

41 

45 

38 

42 

39 

29 

34 

28 

20 

19 

33  i  40 

14:  28 

31]  35 

1* 


30   28   33   26   31   33   24   16 


19   27   28 


42   50 
25   26 


51   41   39   40   42   36 


26  :  31   34 


34   32   29   32   32  :  34   33   29   28   27   35 


48   29]  17   23   33 1  39   35   32  I  38   52   42]  38   46   31  |  43   40   39 
29    si   2    5   19|  17   19   28'  25   26   30  i  31   31   21'  20   21   31 


40   48   36   45   46   42 


43  46  43 

11  13  28 

47  46  41 

18  21  33 

47  43  40 

20  23  34 

49  49  43 

18  20  33 

46  46  45 

16  16  32 


41   46   45 
24   21   35 


45   40   42 


30   37   40 
16   16   18 


40  41  33 

17  19  30 

38  40  41 

18  19  32 


44  44  42 

24  24  26 

49  43  45 

20:  20  17  32 


48   42   46 
24   17   19 


33   33   40   47   45   41   46   44   43   37   42 


19   16   27 


31  I  32   33   33   42   42   45   38   41 


22   30   30   28   30   23   34   36 


29   27   27 


21   28   35 
■6    7   24 

21   32   33 


36  36 

26  28 

40  46 

26  27 

36  44 

28  33 


37   35  36 

25  :  34  31 

48  I  39  37 

28   30  32 

46  '  38  41 

31   31  36 


22  1  31 

8'  15 

30 !  33 

17  20 

28  34 

10  12 


40 

41 

36 

40 

42 

27 

20 

18 

34 

34 

32 

27 

23 

34 

2S 

15 

7 

0 

22 

19 

37 

40 

33 

39 

38 

23 

10 

4 

27 

32 

42 

40 

34 

47 

38 

29 

26 

18 

28 

29 

21  22  18  25  26   32   33   26   10    6   26   32 

34  34  42  45  45   44   38   40   40   39   40  |  40 

26  28  27  31  22   32   30   22   17   10   29   34 

I 

30  31  43  50  48 

25  29  28  29  20 

30  29  35  42  44 

■2  24  26  26  24 


38 

39 

39 

40 

33 

38 

38 

33 

32 

28 

13 

5 

27 

32 

38 

38 

30 

30 

27 

26 

28 

24 

26 

6 

6 

-  7 

16 

16 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENQLANO 
FEBRUARY  1955 


Table  5  -  Continued 

Day 

01  Month 

a 
0* 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

< 

OARDINER 

MAX 
MIN 

6   12 
-11  -23 

15 
-23 

32 

-  4 

34 
-  4 

36 
15 

42 

30 

36 
12 

26 
-  2 

47 
14 

48 
33 

50 
17 

""   1 

20   26   30 

-  1    2   15 

36 

20 

35 
26 

36 
27 

40 
26 

44 
31 

50 
21 

43 
31 

41 
32 

40 
23 

42 
16 

37 
12 

40 
29 

43 
31 

3Sa3 

6REENV1LLE 

MAX 
MIN 

3    7 
-20  -18 

8 
-15 

17 
-  2 

26 

-  8 

28 

10 

30 

19 

20 
-  6 

19 
-23 

39 

4 

36 
24 

34 

-  1 

5   19   27 
-9-11    7 

31 

14 

27 
19 

29 
24 

31 
23 

37 
27 

47 
19 

38 

31 

36 
32 

35 

21 

35 

4 

30 
0 

37 
21 

38 
31 

27  •$ 
7.8 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

15   18 
-11  -20 

15 
-23 

36 
-14 

35 

-  6 

38 
24 

42 
22 

33 

7 

34 
2 

52 

15 

50 
29 

34 

2 

19   25   31 
-2-6   14 

36 

20 

32 
29 

34 
28 

45 
24 

48 
15 

48 

17 

43 

31 

42 

31 

42 
18 

45 
14 

35 
9 

37 
29 

42 
31 

35 19 

llaS 

HOULTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

-9    4 

-32  -30 

23 
-  6 

18 

1 

24 

0 

30 
2 

30 
10 

11 
-13 

11 
-24 

29 

2 

45 
20 

46 

0 

5   16   26 

-7-15-3 

32 

16 

28 

20 

30 
25 

36 

25 

37 
27 

46 
23 

42 

34 

39 
33 

36 

21 

34 

13 

32 

4 

38 
26 

33 
24 

27.6 

7.0 

HOULTON  1  NE 

MAX 
MIN 

-  3   12 
-35  -25 

17 
-12 

20 

0 

28 

-  5 

33 
10 

34 

25 

25 

0 

11 
-24 

28 

-  8 

43 
20 

39 

5 

5   19   26 

-7-14-3 

32 

19 

29 

20 

32 
26 

39 

29 

39 
26 

39 

30 

43 

31 

40 
34 

36 
22 

34 
19 

38 
5 

38 
24 

34 
25 

29.0 
8.4 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

5    0 
-13  -21 

9 

-17 

22 
-  6 

24 
8 

35 

10 

43 
32 

36 

8 

20 

-  5 

34 
-  3 

43 
33 

49 
24 

30   14   22 
-  1    4    6 

33 
16 

37 
21 

32 
29 

33 
29 

38 

30 

46 
26 

50 
28 

38 
32 

42 
26 

37 
20 

40 
15 

39 

20 

41 
32 

31.9 
13.7 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

5   16 

-  9  -14 

16 

-13 

27 
9 

32 
4 

36 
25 

38 
23 

27 
12 

27 

4 

50 
20 

47 
36 

33 
8 

15   24   28 
2    6   19 

32 

14 

32 
29 

31 
28 

42 
28 

47 
26 

48 
23 

38 
33 

37 
32 

37 
25 

40 
22 

32 

18 

38 
30 

40 
32 

32.7 
16.9 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

12    3 
-16  -20 

6 
-16 

7 
-11 

18 
-  6 

30 
2 

30 
20 

28 

-  4 

17 
-26 

22 
-23 

38 
19 

37 

10 

10    5   19 
-6-6-5 

26 

7 

28 

11 

28 
21 

30 
26 

34 
26 

40 
24 

43 
28 

38 
32 

40 
21 

30 
8 

30 

3 

28 
3 

38 

19 

25.6 

5.0 

MADISON 

MAX 
MIN 

4   14 
-12  -27 

15 
-20 

28 
5 

35 

3 

32 

15 

37 

27 

29 

0 

26 

-16 

46 

9 

36 

16 

37 

7 

12   25   28 

-10  -13    9 

32 

6 

31 
22 

32 
27 

38 
26 

51 
31 

45 
21 

41 
31 

42 

31 

41 
19 

40 
10 

33 

6 

38 
26 

38 

30 

32.4 

10.0 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

2    9 
-27  -25 

22 
-  2 

26 
-  2 

29 

10 

29 
23 

36 

0 

23 
-21 

23 

-19 

34 
12 

50 
IS 

38 

-  4 

10   20   26 
-2    2   11 

36 

17 

30 
22 

30 
26 

35 
33 

35 

33 

43 
30 

60 

31 

40 
33 

39 
15 

39 

10 

32 
12 

38 
30 

32 
30 

30.5 
10.6 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 
MIN 

1    9 
-23  -31 

21 
-  9 

26 
2 

31 
3 

30 
11 

33 
11 

17 
-  1 

19 
-25 

30 
10 

47 
15 

47 

1 

7   21   27 
-4    0    3 

31 
16 

28 
21 

29 
26 

37 
26 

44 
33 

52 

30 

37 
33 

38 

34 

34 
23 

38 
13 

32 

7 

37 
27 

33 

30 

29.8 
10.1 

MILLINOCKET  DAM 

MAX 
MIN 

2    6 

-37  -26 

20 
-12 

22 
-  5 

25 

-  3 

31 
3 

33 
24 

26 

-  9 

19 
-30 

28 
2 

38 
22 

45 
5 

13   15   23 
-8-18-3 

28 
18 

26 
13 

28 
23 

35 
24 

41 
30 

46 
28 

40 
32 

36 
32 

30 
20 

29 

3 

33 
-  5 

36 
9 

32 
22 

28.1 
5.4 

OLD  TOWN 

MAX 
MIN 

1   10 
-11  -26 

18 
-14 

28 
-  3 

33 
-  6 

34 
13 

38 
30 

30 
6 

23 

-10 

40 
8 

47 
18 

50 
6 

17   24   33 
-3    0   11 

40 
24 

32 

24 

33 
28 

39 
27 

42 

34 

62 

30 

41 
30 

43 
29 

41 
27 

41 
17 

35 

15 

41 
31 

39 
32 

33.8 
13.1 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

-  1   12 
-22  -33 

19 
-20 

26 
-  2 

35 

-  9 

34 
13 

37 
19 

20 
-  2 

26 

-12 

38 
14 

49 
24 

50 
3 

10   22   33 
-3-2   13 

36 
26 

32 
26 

31 
27 

38 
27 

43 
28 

53 
31 

39 
31 

44 
34 

37 
21 

40 
13 

35 

10 

41 
31 

37 
33 

32.7 
11.4 

ORONO 

MAX 
MIN 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

7   13 
1-2 

18 
-  3 

31 
13 

33 
16 

38 
29 

43 
28 

30 
20 

30 
9 

51 

30 

48 
39 

47 
10 

19   25   32 
4    7   23 

34 

23 

34 
32 

34 
30 

44 
28 

43 
32 

45 
29 

41 
36 

43 
35 

40 
28 

43 
24 

37 
23 

41 
34 

44 
34 

35.3 

21.8 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

6   13 
-2-8 

17 
-10 

32 
12 

35 

e 

39 
27 

43 
26 

30 
15 

29 

9 

52 
26 

49 
36 

45 

7 

18   24   32 

1  -  2   21 

34 

16 

34 
31 

33 
30 

43 
27 

43 
26 

47 
22 

41 
34 

41 
33 

40 
20 

44 
19 

36 

20 

41 
32 

44 
33 

35.2 
18.2 

PRENTISS 

MAX 
MIN 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

-9    2 

-37  -30 

22 

-10 

18 
-  8 

■  22 

-11 

32 

1 

30 
22 

22 

-  5 

9 
-25 

21 
-  5 

35 
20 

45 
5 

6   12   23 
-9-11    0 

32 

21 

27 
12 

27 

24 

36 

24 

37 
30 

35 
25 

37 
33 

37 
33 

38 
25 

29 

13 

25 

-  3 

37 
18 

31 
22 

25.6 
6.2 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

-2    0 
-23  -24 

7 
-22 

15 

-  7 

23 

-10 

24 

-  4 

28 
20 

30 
-  6 

25 

-27 

20 
-  4 

29 

14 

35 
12 

12    2   18 
-  8  -11  -12 

24 

10 

29 

19 

27 
20 

29 
24 

34 
25 

35 
20 

49 
26 

40 
33 

37 
20 

32 

9 

31 
3 

30 
3 

33 
21 

24.9 
4.3 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

5   15 
-5-8 

18 

-  7 

31 
10 

36 
8 

36 

16 

42 
33 

33 
15 

25 

4 

43 
16 

48 
36 

49 
17 

17   24   34 
1    1   14 

41 
28 

35 
27 

34 
30 

41 
28 

47 
33 

44 
26 

40 
33 

43 
35 

41 
23 

43 
23 

36 
19 

42 
31 

39 
34 

36.1 
18.6 

RUMFORO  3  SW 

MAX 
MIN 

7   11 
-14  -17 

10 
-14 

23 
2 

32 
3 

33 
22 

37 

14 

24 

-14 

26 

-20 

47 
6 

3« 

21 

26 

-  1 

9   23   26 
-4-6    6 

32 
6 

28 
25 

32 
28 

40 
22 

46 

18 

46 
18 

40 
31 

36 
30 

36 
16 

37 
9 

31 
6 

34 
29 

39 
32 

30.3 
9.1 

RUMFORD  1  SSE 

MAX 
MIN 

10   13 
-  8  -11 

12 

-  7 

24 

9 

36 

10 

34 

21 

37 
22 

28 

-  1 

30 
-14 

47 
12 

37 

24 

24 
2 

11   26   29 

-3    1   11 

35 
10 

31 
26 

33 
29 

40 
28 

53 
23 

51 
23 

41 
33 

41 
32 

38 
23 

38 

14 

33 
10 

36 
29 

39 
32 

32.4 
13.6 

SANFORO  2  NNW 

MAX 
MIN 

14   16 

-  2  -14 

15 
-14 

34 
3 

37 
10 

40 

19 

43 

33 

37 
12 

33 

7 

53 

20 

52 

20 

47 
-  2 

19   36   38 
-2    8   19 

38 
19 

35 

29 

35 
28 

44 
22 

45 

21 

49 
22 

49 
30 

44 
34 

42 
19 

43 
15 

40 
11 

41 
29 

42 

31 

37.9 

16.3 

UNITY 

MAX 
MIN 

0    8 
-10  -15 

13 
-13 

27 

4 

32 
6 

32 

19 

36 
19 

29 

7 

24 

-  4 

45 
12 

46 
36 

49 
8 

10   22   31 

-  3  -  1   15 

35 
23 

31 
24 

31 
28 

37 
25 

45 
24 

46 
25 

41 
31 

44 
33 

36 
22 

37 
17 

34 
14 

39 
28 

37 
32 

32.0 
14.5 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

10   18 
-13  -20 

17 
-22 

34 
0 

36 
-  2 

40 
19 

45 
21 

34 

10 

29 
5 

51 
9 

49 
23 

37 
5 

20   25   33 

0-3   14 

34 

14 

34 

27 

34 
24 

47 
23 

44 
12 

48 
18 

41 
32 

42 

30 

40 
19 

43 
13 

36 
12 

40 
30 

40 
30 

35.7 
11.8 

WINSLOW 

MAX 
MIN 

12   10 
-  9  -22 

11 
-19 

15 
-  2 

28 
-  2 

35 
0 

36 
25 

38 
9 

22 

-  9 

26 

-  8 

47 
25 

49 

19 

25   12   24 
-  2  -  1    2 

27 
17 

34 
22 

31 
25 

34 
28 

41 
33 

47 
26 

47 
27 

40 
33 

39 
26 

39 
17 

41 
14 

35 
17 

40 
32 

31.6 
11.6 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

12-4 
-21  -28 

7 
-21 

14 
7 

20 
4 

30 
6 

35 
19 

38 
6 

19 

-11 

20 
0 

41 
19 

49 
23 

38   30   31 
-2-4-2 

31 
12 

34 
19 

31 
23 

30 

27 

38 

26 

43 
29 

53 

27 

43 
31 

43 

27 

40 
18 

40 
13 

39 

17 

41 
17 

31.6 

10.1 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

18   22 
12    2 

10 
-  9 

5 
-  8 

20 
0 

30 
0 

35 

31 

37 
16 

29 

9 

35 

9 

51 
34 

46 

13 

14   14   25 
0-3-1 

31 
10 

36 

13 

40 
29 

31 
28 

36 

18 

43 
22 

44 
28 

41 
35 

42 
24 

32 

16 

37 
18 

40 
19 

36 

33 

31.4 
14.2 

AMHERST 

MAX 
MIN 

25   14 
a   1 

14 
-  S 

36 
8 

36 

10 

38 
28 

42 

30 

34 
21 

37 

15 

51 
31 

52 
28 

19 
9 

20   28   34 
8    8   23 

36 
12 

36 
29 

36 
29 

45 
26 

47 
28 

36 

30 

41 
34 

42 
31 

38 
26 

44 
21 

41 
23 

39 

34 

50 
32 

36.2 
20.5 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

24   20 
7-8 

13 
-10 

32 
-  3 

39 

4 

36 

19 

46 
34 

35 
13 

35 
8 

50 
27 

52 
37 

46 
13 

16   26   32 

0-1   20 

37 
0 

36 
28 

33 
29 

42- 
25 

51 
15 

45 

27 

42 
32 

49 
36 

40 
19 

43 

11 

42 

13 

39 
33 

46 
33 

37.5 
16.5 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

22   15 

10    3 

12 
-  7 

33 

4 

31 
12 

42 
24 

♦9 
32 

33 
18 

35 

16 

53 
27 

53 

38 

53 

11 

19   27   32 
4    5   20 

36 
20 

41 
29 

36 

30 

44 
25 

41 
28 

50 
32 

47 

30 

50 
38 

39 
24 

46 
23 

40 
26 

41 
34 

46 
33 

38.1 
21.0 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

24   17 
10    5 

15 

-  1 

35 

12 

35 
17 

45 

29 

52 

30 

31 
23 

34 
20 

57 
33 

55 

37 

37 
14 

22   29   35 
9   12   25 

39 
26 

41 
33 

38 

33 

48 

31 

43 
32 

45 
34 

49 
36 

54 
35 

39 
31 

47 
28 

41 
28 

42 
38 

47 
36 

39.1 
24.9 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

22   21 

13    8 

19 
-  2 

37 
5 

36 

7 

45 
22 

52 

40 

40 
22 

39 

11 

53 

24 

56 

39 

55 

21 

23   30   37 
6    5   23 

41 
12 

43 
32 

39 
32 

47 
26 

46 
26 

63 

34 

46 
32 

52 

41 

49 
25 

49 
26 

47 
26 

44 
37 

50 
35 

41.6 
22.4 

CHARLTON  2 

MAX 

MIN 

25   17 
5    0 

13 
-  7 

34 

2 

38 
11 

40 
22 

48 

35 

36 
16 

37 
10 

53 
27 

57 
36 

52 

13 

16   27   34 
4    1   20 

38 

17 

35 
28 

37 
31 

45 
26 

52 
24 

38 

29 

43 

31 

49 
38 

39 

19 

46 
19 

43 
19 

41 
33 

51 
32 

38.7 
19.3 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

24 

14 

IB 
2 

20 
-  5 

33 
5 

36 

10 

43 
25 

50 
39 

40 
21 

41 
19 

58 
30 

55 

39 

55 

21 

22 

8 

30 
7 

36 
23 

37 
22 

42 

34 

39 
23 

45 
26 

49 
28 

55 
34 

49 

34 

53 
28 

52 
26 

49 
24 

49 
27 

44 
37 

48 
35 

41.9 
22.8 

Sm  Rcfareac*  NotM  FoUowtng  Station     Indsx 
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TabteS- Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEM  ENGLAND 
FEBRUARY  1955 

Day 

Oi  Month 

1 

Station 

1 

2   3 

4 

S 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i£ 

CLINTON 

MAX 
MIN 

2*   25   17 

10-6-9 

14 

-  4 

39 

5 

38 

6 

48 
33 

44 

19 

33 

17 

37 
13 

54 

36 

55 

18 

20 
5 

24 

7 

28 

20 

35 

22 

39 

30 

35 

31 

39 
27 

47 
19 

44 
29 

42 
32 

43 

34 

49 
25 

41 
20 

47 
20 

46 
22 

45 
32 

37.4 

18.5 

COHASSET 

MAX 
MIN 

52   27   20 
12   15    1 

IS 
3 

35 
15 

36 

11 

51 
22 

44 
23 

31 
20 

36 
21 

55 
36 

56 

20 

28 
3 

22 

3 

30 
9 

34 
22 

38 
23 

42 
32 

36 
3CL 

43 
28 

41 

33 

41 
32 

48 
34 

53 
29 

38 
26 

46 
27 

40 
34 

43 
35 

38.7 
21.4 

EAST  MAREHAH 

MAX 
MIN 

2«   30   25 
H   11-3 

16 

1 

36 
10 

37 
11 

49 
36 

46 
20 

34 
13 

39 
18 

46 
31 

53 
23 

27 
8 

23 

7 

31 
9 

37 
20 

42 

20 

45 
32 

37 
26 

45 
25 

43 
30 

49 
33 

45 
33 

49 
27 

40 
25 

46 
28 

44 
36 

38.4 
20i0 

ED6ART0NN 

MAX 
MIN 

27   3*   27 
8   15  -  1 

20 

1 

36 

12 

36 
12 

48 
30 

48 
19 

37 
15 

38 
16 

47 
32 

49 
19 

'I 

24 
6 

32 

11 

35 

18 

41 
20 

43 
28 

38 

23 

44 
23 

43 
28 

48 
29 

46 

30 

48 
24 

39 
22 

45 
23 

46 
24 

43 
33 

39.1 
18.8 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

28   19   17 
13    9-3 

39 

9 

37 

14 

46 
26 

50 
32 

36 

21 

38 
19 

48 
31 

55 
37 

37 
14 

22 

9 

28 
10 

35 

27 

41 
22 

43 
32 

38 
32 

48 
27 

49 
28 

50 
35 

44 
34 

54 
34 

42 

27 

49 
26 

45 
26 

44 
37 

50 
39 

40.4 
23.7 

FITCHBURG 

MAX 
MIN 

2«   22   20 
10-2-6 

15 
-  2 

38 
9 

39 
13 

47 
32 

42 
20 

37 
13 

42 
16 

57 
34 

58 

15 

"' 

21 

5 

30 
13 

35 
21 

41 
24 

36 
32 

39 
28 

49 
24 

50 
30 

44 
32 

47 
35 

52 
26 

40 
20 

48 
24 

43 
26 

40 
33 

38.6 
19.0 

MAX 
MIN 

26   21   17 

15-1-9 

12 

-  5 

3S 
2 

38 
12 

51 
35 

43 
21 

36 
19 

42 

IS 

58 
37 

55 

19 

25 

7 

22 

7 

32 
12 

37 
22 

42 
26 

37 

33 

39 

28 

49 
22 

49 
31 

53 
33 

47 

35 

53 
27 

39 
22 

49 
24 

46 
26 

44 
34 

39.3 
19.7 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

16   20   18 
9-1-5 

36 
9 

38 
8 

39 
25 

47 
34 

36 
21 

38 

15 

55 
28 

55 

39 

54 
18 

23 

7 

30 

7 

37 
23 

42 

30 

39 

31 

37 
32 

49 
29 

49 
26 

49 
29 

47 
32 

52 

40 

43 
27 

49 
22 

40 
23 

44 
35 

48 

34 

40.4 
22.4 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

20   27   2* 
7    2  -11 

9 
-  8 

33 

-  1 

39 
3 

35 

25 

37 
12 

38 
8 

39 
6 

54 
24 

42 
13 

14 
2 

16 

-  1 

28 

35 
10 

37 
10 

38 
29 

36 

17 

44 
18 

51 
18 

45 
29 

38 
33 

42 

21 

37 
11 

40 
15 

43 
15 

37 
32 

34.9 
12.3 

NYANNIS 

MAX 
MIN 

30   27   22 
5   21    3 

33 

12 

34 
18 

44 
23 

47 
36 

40 
25 

37 
10 

47 
25 

48 
36 

51 
22 

24 
12 

27 
7 

36 

20 

38 
20 

43 
27 

40 
33 

42 
28 

42 
28 

43 
28 

42 

34 

47 
37 

47 
25 

46 
26 

46 
23 

44 
36 

44 
34 

39.6 
23.4 

KNIGHTVILLE  OAH 

MAX 

MIN 

22   32   23 

7    3  -13 

10 
-12 

34 
-  4 

42 

0 

40 
28 

38 
14 

38 

8 

41 

10 

58 
27 

50 
14 

18 

4 

17 

5 

29 

7 

36 

8 

40 
6 

38 
30 

36 

16 

46 

20 

54 
22 

36 

28 

42 
32 

42 
22 

39 
14 

43 
15 

42 

18 

40 
32 

36.6 
13.0 

LAKE  COCMITUATE 

MAX 
MIN 

30   21   17 
7  -  <.  -12 

14 
-11 

39 

-  1 

39 
5 

50 
29 

46 
19 

38 
16 

40 
12 

55 
35 

54 
20 

25 

7 

25 

-  3 

30 
S 

39 
15 

40 
20 

35 
33 

39 
26 

49 
23 

49 
27 

51 
32 

46 

34 

51 
25 

38 
16 

41 
19 

44 
24 

41 
34 

38.8 
16.1 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

19   19   1* 
7-2-5 

35 
9 

37 

7 

48 
27 

tl 

33 
21 

37 

15 

5^ 
28 

57 
38 

41 
15 

21 

7 

28 

5 

35 
23 

39 
25 

39 

30 

38 

33 

47 
29 

46 

26 

49 
30 

46 

33 

53 

39 

40 
26 

48 
22 

41 
28 

44 
35 

47 
34 

39.3 
22.0 

LEXINOTON 

MAX 
MIN 

20   19   1* 
9    1-7 

34 
5 

36 
6 

♦  1 
22 

49 
35 

41 
19 

37 
16 

58 
27 

54 
35 

54 

13 

22 

8 

30 

4 

36 
23 

40 
20 

35 
31 

38 
32 

45 
26 

50 
25 

49 
31 

47 
31 

52 

42 

39 
28 

48 
21 

41 
22 

43 
36 

48 
39 

40.0 
21.4 

LOMELL 

MAX 
MIN 

20   18   15 
11-1-5 

36 

7 

34 
9 

37 

25 

47 
36 

36 

20 

36 

15 

54 

27 

54 
35 

52 

15 

20 
6 

24 

5 

35 
12 

38 

21 

35 
30 

37 
32 

47 
28 

47 
26 

48 
32 

44 
32 

50 
35 

45 

27 

46 
21 

44 
23 

41 
34 

48 
34 

38.9 
21.1 

MIDOLETON 

MAX 
MIN 

24   22   22 
10    2-2 

36 

10 

38 
6 

44 
26 

50 
34 

34 
22 

36 
20 

54 

30 

52 
42 

56 

16 

24 

10 

32 

8 

42 
26 

42 
28 

44 
34 

42 

34 

46 

30 

46 
23 

48 

34 

48 

38 

52 

42 

42 
30 

46 

24 

42 
24 

46 

38 

48 
38 

41.4 
24.4 

NANTUCKET  US  AIRPORT 

MAX 
MIN 

3<>   28   19 

19   19   12 

31 
16 

33 

22 

43 
24 

46 
30 

33 
25 

35 
22 

45 
33 

51 
41 

41 
15 

23 
12 

28 
15 

35 
28 

37 
23 

44 
34 

36 
32 

40 
30 

41 
35 

45 
33 

42 

35 

47 
35 

38 
30 

41 
29 

44 
28 

44 
38 

44 
39 

38.2 
26.8 

NEM  BEDFORD 

MAX 
MIN 

31   25   15 
16    8    0 

42 

12 

39 
19 

46 
32 

50 
33 

39 
25 

42 
26 

49 
36 

50 
38 

38 

16 

29 
12 

30 
14 

36 

30 

40 
26 

44 
35 

39 
34 

60 
30 

51 
33 

51 
38 

45 
37 

53 
35 

42 
30 

51 
30 

46 
31 

44 
40 

46 
36 

41.4 
26. 8 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

27   14    3 

2  -11  -1* 

25 

1 

38 

-  2 

43 

27 

44 
22 

31 

13 

35 

7 

52 

33 

48 
15 

15 

2 

14 
-  2 

23 

0 

32 

21 

38 
19 

34 
26 

32 

28 

40 
23 

53 

18 

43 
23 

40 
33 

45 
26 

34 
16 

37 

15 

40 
14 

37 
32 

44 
33 

34.3 
19.0 

Pt.Y»«irrH 

MAX 
MIN 

29   24   22 

15   14-2 

36 
8 

35 

15 

46 
22 

50 
41 

42 
22 

35 

19 

54 
27 

55 

42 

55 

22 

"9 

31 

7 

36 
23 

39 
22 

45 

34 

46 

36 

44 
28 

44 
28 

40 
31 

52 
32 

63 
42 

51 
26 

43 
26 

43 
24 

46 
36 

44 
36 

41.4 
24.4 

PROVINCETOWN  3  N 

MAX 
MIN 

30   30   21 
23   22   10 

33 

10 

38 
26 

42 
29 

42 

36 

42 

:7 

36 
26 

49 
26 

50 
41 

52 
22 

28 
22 

24 
23 

35 
26 

38 
28 

40 
30 

38 
28 

44 
30 

44 
32 

48 
35 

43 
35 

48 
37 

42 
32 

40 
33 

41 
31 

46 
38 

44 
36 

39.6 
28.4 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

25   29   21 

9    9-3 

14 
0 

37 
0 

39 

16 

50 
35 

46 
20 

35 

11 

40 
12 

50 
31 

53 
22 

51 
9 

25 

8 

31 

12 

30 
15 

42 
19 

42 
29 

38 
25 

45 
21 

45 
33 

53 
32 

48 
36 

53 
25 

41 
24 

49 
21 

46 

21 

49 
36 

40.1 
18.9 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 

MIN 

23   18   16 

10    8    5 

33 
10 

31 
12 

40 
24 

47 

30 

32 
23 

32 

19 

51 
25 

51 

37 

37 
12 

17 
6 

26 

9 

36 

24 

36 

30 

41 
30 

35 
30 

36 

28 

42 
28 

45 
30 

43 
34 

50 
36 

37 
27 

40 
25 

40 
29 

41 
35 

43 
34 

36.4 
23.2 

SALEM  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

22   15   14 
13    5-2 

32 

8 

35 

13 

41 
25 

SO 
34 

34 
22 

33 

17 

54 
29 

50 
38 

50 

17 

22 

7 

28 
9 

36 
24 

37 
25 

42 
33 

37 

31 

46 

27 

39 

31 

44 
32 

46 
32 

51 
39 

44 
28 

44 
24 

41 
26 

42 

37 

45 
35 

38.4 
23.9 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

30   26   20 
16   20    3 

11 

34 

14 

46 
24 

51 
28 

34 

21 

35 
20 

48 
28 

54 
44 

47 
14 

24 
10 

28 
10 

36 
27 

38 
24 

44 
34 

35 
32 

40 
27 

42 

30 

40 
32 

44 
35 

54 
33 

38 
26 

40 
27 

44 
28 

44 
37 

42 
33 

39.0 
24.8 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

18   25   16 

10    4  -10 

12 

1 

36 

1 

32 
6 

38 

24 

37 

17 

32 

11 

34 
11 

53 

22 

45 
15 

16 

4 

16 
3 

26 
6 

31 
11 

34 

12 

36 
32 

36 
20 

46 

20 

46 
20 

33 
23 

38 
34 

40 
25 

38 
17 

39 

16 

38 
18 

36 
32 

33.1 

14.5 

SPRINSFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

29   29   18 

17    9-4 

38 
5 

38 

11 

42 

28 

48 
38 

42 
22 

39 

17 

52 
31 

52 

38 

48 
16 

21 

7 

30 
11 

36 

23 

40 

21 

40 
29 

41 
34 

49 
29 

53 
28 

52 

31 

42 
33 

46 
39 

42 
26 

46 
22 

45 
23 

44 

35 

64 
34 

41.3 
23.3 

STOCKBRIOeE 

MAX 

MIN 

27   16   10 
2-3-11 

29 
-  2 

37 

-  4 

44 
27 

46 
28 

35 
16 

38 
9 

54 
32 

50 
25 

25 
5 

19 

1 

24 
-  5 

34 
20 

38 

14 

35 

27 

33 
28 

43 

24 

51 
16 

40 
21 

41 
32 

49 

29 

36 
25 

40 
15 

43 

15 

40 
32 

47 
32 

36.6 

16.1 

SWAMPSCOTT 

MAX 
MIN 

20   20   14 
14    4-2 

35 

8 

35 

11 

40 
28 

48 
34 

38 
23 

38 
18 

50 
31 

50 
38 

50 
18 

29 
8 

28 
9 

38 
25 

36 
25 

40 
34 

38 
34 

40 
30 

40 
31 

46 
32 

46 
31 

64 
44 

44 
29 

42 
26 

43 
27 

44 
37 

45 
37 

38.8 
24.4 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

27   20   18 
12   4-2 

37 
9 

37 
5 

45 

19 

51 
37 

42 
19 

40 
14 

50 
28 

55 

40 

95 

22 

24 
8 

30 

7 

35 

24 

41 
10 

43 
33 

38 
34 

47 
27 

46 
23 

53 
35 

45 
33 

52 

42 

45 
25 

46 
23 

46 
22 

44 
35 

60 
36 

41.6 
22.3 

TULLT  OAH 

MAX 
MIN 

21   25   18 

7-3-11 

10 
-  6 

34 

7 

38 

10 

44 
32 

39 

15 

34 

10 

38 

11 

51 
31 

49 
15 

19 
3 

20 
0 

27 

5 

34 
2 

39 
5 

35 
30 

37 
24 

46 
19 

50 
22 

35 
31 

39 

30 

45 

20 

38 
12 

45 

15 

42 

18 

39 
24 

35.4 
13.9 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

27   20   14 
10    0-9 

38 
5 

37 

5 

37 
22 

43 
33 

36 

17 

38 

11 

52 
29 

50 
32 

38 
12 

20 
6 

29 

4 

35 

22 

38 

7 

38 
29 

41 
32 

tl 

52 

20 

40 
24 

40 
33 

45 

33 

40 
22 

45 

16 

42 

18 

40 
33 

54 

38.9 

18.6 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

24   17   15 
a    4-6 

37 

7 

36 

4 

44 
24 

50 
33 

35 

18 

38 
13 

56 
29 

54 
38 

53 

15 

21 

7 

30 
0 

36 
24 

40 
16 

41 
32 

38 
32 

46 
28 

48 
24 

52 

33 

49 
33 

52 

40 

40 
22 

48 
20 

44 
19 

42 
36 

49 
35 

40.9 
21.0 

WALPOLE  1  S 

MAX 
MIN 

24   16   12 
2-5-12 

38 
8 

38 

-  4 

42 
22 

48 
30 

34 
22 

38 

9 

56 
27 

56 

38 

56 
20 

25 

7 

28 

-  4 

38 
22 

"l 

42 
30 

37 
32 

48 
24 

48 
18 

50 
32 

48 
32 

52 

34 

40 
22 

48 
18 

46 
16 

44 
36 

48 
34 

40.7 
18.9 

WEST  CUWIINGTON 

MAX 
MIN 

26   22    9 

4-5-10 

28 
-  1 

35 
-  2 

35 

17 

49 
32 

35 
10 

36 

4 

54 
20 

49 
26 

32 

7 

20 

1 

26 
5 

33 

13 

35 
5 

38 
26 

35 

28 

42 
19 

92 

12 

38 
20 

42 

30 

46 
32 

36 

18 

38 

10 

41 
10 

37 

30 

42 
32 

36.1 
14.0 

WESTON 

MAX 
MIN 

23   17   18 

11-1-9 

37 

4 

36 

5 

40 
24 

90 
38 

41 

18 

39 

14 

57 
27 

S4 
38 

54 
18 

22 
5 

29 

0 

35 

21 

40 
18 

37 
30 

41 
32 

48 
24 

50 
22 

50 
27 

46 
31 

52 
40 

48 
23 

49 

17 

47 

17 

42 
34 

49 
33 

41.1 
20.0 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

27   18   12 
12    3-5 

37 

a 

35 

8 

48 
25 

48 
30 

35 

21 

38 
15 

51 
30 

51 
29 

36 
10 

20 
8 

29 
7 

35 

23 

39 
13 

37 
30 

40 
33 

49 
27 

50 
28 

40 
30 

41 
34 

44 
32 

38 
25 

46 
19 

43 
21 

41 
34 

53 
33 

38.6 
20.8 

MILLARD  BROOK  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

MORCESTER  CA*  AIRPORT 

MAX 
MIN 

24 

7 

16    8 
-1-7 

32 

8 

39 
12 

45 
24 

46 
25 

36 
17 

39 

17 

52 
28 

51 
27 

27 

4 

17 
3 

28 
5 

33 
20 

37 

20 

33 
27 

33 
27 

42 
25 

92 

30 

39 

30 

42 

31 

49 
27 

35 

24 

42 
21 

43 
24 

39 

33 

48 
33 

36.9 

19.3 
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DAILY  TEMPERATURES 
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Table  5  •  Continued 

Day  Of  Month 

i 

& 

Slation 

I 

=     ' 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

^ 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

23   18   12 

9    0-6 

35 

5 

40 
10 

39 
23 

48 
31 

37 
16 

41 
11 

67 
26 

53 
30 

41 
11 

37   42   34 
20   22   26 

39 
31 

34 
28 

39 
31 

47 
25 

51 
22 

41 
29 

44 
32 

51 
36 

1 
38 
21 

46 
17 

45 
20 

41 
32 

52 
33 

40i3 
21*2 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

MAX 
MIN 

BENTON 

MAX 
MIN 

17   11    2 
-  8  -16  -20 

20 

-  3 

24 

-  6 

37 
17 

33 
24 

24 

-  2 

28 
-  5 

53 
20 

45 
31 

31 

6   18   32 

-  8  -14   14 

33 

14 

34 
26 

33 
25 

32 

22 

43 
26 

50 
24 

43 

30 

44 
32 

33 
20 

33 

10 

36 
6 

38 
29 

41 
30 

31.2 

11.6 

BERLIN 

MAX 
MIN 

4   17   10 
-11  -25  -28 

5 

-23 

23 

-15 

30 
-12 

32 
26 

33 
-  2 

25 
-19 

30 
-14 

52 
22 

41 
10 

14    8   24 
-  6  -20  -14 

32 
9 

35 
22 

31 
26 

32 
24 

34 
25 

49 
20 

49 
22 

41 
34 

42 
22 

35 

6 

36 

4 

31 

a 

35 
28 

29.6 
4.3 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

14    8    5 
-  9  -15  -22 

20 
-  3 

28 

-  7 

33 
16 

26 
16 

25 
-  4 

27 

-  7 

50 
16 

44 
28 

28 

0 

6   18   30 
-6-12    7 

33 

10 

36 

25 

30 
21 

31 
20 

46 
25 

49 
24 

40 
32 

39 
30 

36 
20 

32 

11 

33 

7 

36 

19 

38 

30 

30.1 
9.7 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

20   16   10 
0-8-7 

29 
5 

36 
0 

38 
23 

37 

30 

30 
15 

37 

55 
19 

55 

30 

48 
12 

15   27   33 
2    2   19 

34 
14 

33 
28 

34 
28 

42 

28 

53 
14 

51 
22 

44 
30 

41 
34 

39 
24 

45 
14 

38 
14 

37 
29 

48 
32 

36.6 
16.8 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

10   22   17 
-  7  -20  -22 

12 
-  3 

29 

-  9 

34 
-  2 

36 

24 

36 
5 

32 

-10 

35 
-11 

53 
23 

36 
15 

20   14   27 
-2-11-6 

33 
2 

35 

4 

37 
29 

34 
25 

43 
6 

51 
17 

47 
22 

42 
32 

41 
25 

37 
9 

40 
6 

35 

17 

36 
31 

33.1 
6.9 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

20   14   10 
-10  -12  -20 

30 

7 

35 
1 

40 
25 

39 
25 

32 

14 

35 

7 

55 
25 

68 
28 

28 
6 

16   27   32 
4    2   20 

37 
15 

34 
30 

36 
27 

44 
25 

50 
17 

43 
25 

45 
32 

42 
32 

39 
21 

45 
15 

37 
16 

39 
32 

45 
30 

36.0 
15.7 

DURHAM 

MAX 
MIN 

14   17   16 
5-4  -13 

36 

5 

35 
2 

36 

19 

42 
34 

35 
16 

33 
12 

56 
23 

55 
35 

52 
19 

20   27   36 
4    2   21 

39 
27 

36 

30 

37 
31 

48 
27 

44 
23 

45 
25 

45 
30 

45 
36 

42 

46 
19 

42 
21 

41 
31 

46 

33 

38.1 
19.0 

EAST  OEERING 

MAX 
MIN 

20   17    6 
2  -  8  -  a 

36 
5 

37 
4 

40 
23 

37 

30 

33 

15 

36 
3 

34 
25 

49 
27 

28 

4 

18   26   33 
3    1   18 

35 
16 

32 

28 

33 
29 

45 
27 

50 
14 

45 
22 

45 
32 

47 
32 

37 
17 

43 
11 

39 
12 

36 

31 

46 
32 

36.9 
16.0 

FABVAN 

MAX 
MIN 

15    8-3 
-14  -25  -32 

16 
-  3 

22 

-20 

33 

20 

30 
18 

26 
-  6 

27 
-16 

50 
15 

46 
20 

30 
-  6 

12   21   28 
-21  -21   12 

33 

13 

32 
24 

28 
20 

40 
22 

50 
25 

49 
25 

46 
29 

49 
34 

36 
15 

36 

3 

31 
-  3 

37 
23 

39 
32 

31.1 
6.6 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

-  6   13    0 
-21  -31  -32 

0 
-25 

10 
-20 

26 

-18 

30 
25 

28 
-  4 

17 
-27 

29 
-27 

43 
24 

42 
3 

3    0   20 
-10  -30  -30 

25 

12 

34 
19 

29 
24 

26 
21 

30 

21 

45 
25 

50 
34 

45 
33 

38 

18 

30 
5 

28 
-  2 

33 
3 

38 
28 

26.3 
0.6 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

22   15   10 
1  -12  -13 

31 
6 

35 

1 

38 

21 

39 

30 

33 
15 

36 

5 

53 

13 

52 

30 

42 

13 

16   27   34 
2    1   20 

38 
9 

35 
29 

36 

29 

42 
27 

50 
14 

42 
22 

43 
31 

41 
34 

39 

21 

42 
13 

37 
15 

35 

29 

45 
32 

36.0 
16.6 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

18   14    8 

-  1  -16  -11 

26 

4 

33 

0 

36 

18 

33 

30 

30 

14 

35 

3 

52 

16 

49 
27 

46 

13 

13   24   32 

1-1   16 

36 

7 

33 

28 

32 
30 

38 
26 

46 
12 

40 
20 

42 
30 

40 
33 

39 
26 

40 
11 

35 

13 

34 
29 

44 
31 

33.9 
14.4 

HANOVER 

MAX 
MIN 

18   10    4 
0-8-17 

26 

1 

25 

-  5 

37 

17 

37 
26 

27 
9 

29 
-  2 

50 
20 

42 
26 

26 

6 

14   21   33 
0  -16   20 

36 
23 

36 

29 

34 
28 

41 
27 

44 
28 

42 
22 

39 
32 

41 
33 

36 
21 

39 
13 

39 

14 

36 
32 

44 
32 

32.4 
14.7 

KEENE 

MAX 
MIN 

22   12    8 
8-4-8 

33 

4 

37 
-  1 

38 
23 

36 
34 

34 
16 

38 
9 

53 
26 

51 

29 

36 

14 

20   29   35 
4    0   21 

39 
12 

37 
30 

35 
29 

44 
25 

51 
18 

41 
24 

40 
32 

41 
34 

38 
23 

45 
14 

42 
17 

39 
33 

51 
32 

36.6 
17.8 

LAKEPORT 

MAX 

MIN 

17   15   10 
-8-10-9 

31 
7 

33 

3 

38 
24 

37 
23 

31 

11 

35 
6 

53 
20 

52 
27 

29 

4 

14   26   31 
0    3   16 

35 
13 

32 

26 

35 
28 

44 
26 

47 
15 

42 
20 

43 
32 

41 

30 

38 
23 

42 
16 

37 
16 

36 
29 

46 
32 

34.6 
16.2 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

22   12    5 

-  3  -10  -21 

29 

-  7 

27 

-  8 

36 
18 

38 
22 

26 

7 

34 

-  1 

54 
23 

44 
22 

22 

3 

16   23   32 
-10  -17   19 

37 
20 

37 
29 

33 
27 

43 
27 

47 
23 

42 
19 

40 
32 

41 
30 

37 

18 

40 
11 

40 
13 

36 
31 

44 
31 

33.6 
12.4 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

17   15    9 
-10  -12  -13 

29 

4 

36 
3 

38 
26 

40 
25 

31 
17 

34 
10 

51 
27 

62 
28 

27 
9 

16   28   36 
6    6   24 

40 
26 

34 
32 

34 
30 

41 
27 

46 
22 

42 
29 

45 
33 

41 
33 

36 
23 

42 

18 

38 
18 

40 
32 

46 
31 

35.1 
18.0 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

26   15   14 
5  -11  -16 

34 
5 

34 
3 

38 
21 

46 
32 

34 
17 

34 
6 

57 
21 

56 
33 

52 

17 

19   28   34 
2-2   21 

37 
21 

35 
30 

38 
31 

46 
28 

50 
21 

44 
25 

45 
30 

49 
34 

43 
25 

46 
15 

39 
16 

39 

30 

45 
32 

38.6 
17.6 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

-2-1    0 
-13  -15  -10 

8 
-  1 

22 

4 

26 
9 

27 
-  2 

9 
-  5 

18 
-  4 

27 

18 

32 

24 

27 

-26 

-12    2   11 
-29  -18  -  2 

13 
5 

23 
9 

17 
7 

29 

10 

33 
25 

34 
25 

34 
26 

33 

7 

14 
2 

10 

1 

16 
2 

24 
16 

25 
19 

17.8 
3.1 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

20   17   13 
-  6  -10  -15 

36 
3 

38 
-  1 

42 
26 

46 
26 

35 
17 

38 
8 

56 
27 

57 
29 

33 
11 

21   30   36 
4  -  1   22 

40 
25 

35 

30 

39 
31 

48 
28 

60 
21 

46 
27 

47 
32 

52 

33 

40 
22 

48 
15 

41 
16 

41 
31 

50 
31 

39.2 
17.2 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

27   21   21 
0-9-10 

23 
-10 

34 
10 

36 
26 

35 
23 

36 
12 

27 
10 

46 
23 

49 
36 

49 
14 

17   19   33 
2    4   17 

34 
23 

30 
26 

33 
27 

35 
23 

42 
25 

40 
30 

42 
31 

41 
35 

32 

20 

36 

16 

34 

18 

33 

28 

39 
30 

33.8 
17.2 

PETERBORO   2  S 

MAX 
MIN 

19   16    7 
6-4-10 

31 
0 

38 
9 

35 
26 

36 

30 

32 

14 

35 
8 

51 
28 

53 

33 

33 
8 

14   25   32 
1    4   18 

37 
14 

31 
27 

32 

15 

42 
25 

50 
16 

46 

18 

41 
25 

47 
36 

38 
21 

41 
16 

40 
19 

39 
26 

44 
31 

35.3 
16.6 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

13   10    0 
-  6  -16  -21 

24 
-  8 

31 
-  2 

32 
20 

32 

20 

24 
-  2 

29 
-10 

52 
15 

49 
30 

36 
2 

12   20   26 

-8-8    9 

31 
17 

29 
22 

25 
23 

37 
22 

49 
25 

46 
29 

36 
30 

39 
29 

32 

17 

31 

7 

27 
2 

32 
22 

41 
28 

30.3 
10.3 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

13   12   13 
-2-6  -12 

35 
5 

36 
2 

40 
20 

42 

27 

30 

17 

30 
13 

55 
26 

50 
34 

34 
10 

20   26   37 
6    5   22 

38 
27 

36 
32 

36 

31 

46 
26 

42 

24 

45 
26 

46 
31 

49 
32 

40 
24 

46 

20 

37 
19 

42 
32 

44 
32 

36.5 
18.6 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

18   23   11 
6-4-10 

10 
-  6 

28 

-  1 

34 

0 

38 

30 

37 
14 

28 

7 

35 

10 

51 
29 

49 
15 

21   17   27 
3-2    5 

33 

7 

36 

10 

36 
28 

34 
25 

40 
18 

50 
22 

39 
30 

40 
33 

40 
20 

35 
10 

44 
13 

40 
23 

37 
32 

33.3 

13.1 

WEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

15   21   14 
0-8-18 

8 

-17 

28 

-  7 

31 
-  5 

39 
29 

36 

10 

31 
0 

33 

1 

50 
30 

45 
15 

20   17   23 

2  -14  -10 

36 
21 

37 
23 

37 
29 

35 

29 

41 
27 

47 
20 

41 
24 

41 
33 

41 
20 

37 
12 

42 

14 

40 
17 

36 

32 

32.9 
11. 0 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

20   20   17 
7-10-7 

37 

7 

38 

10 

39 

19 

48 

34 

37 

16 

37 
9 

57 

19 

66 

30 

52 

19 

23   28   36 
5-3   22 

39 

27 

36 

30 

39 
32 

49 
27 

50 
26 

49 
26 

50 
30 

52 

37 

46 
23 

60 
18 

45 
16 

42 

30 

49 

33 

40.8 
19.1 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

16   13   12 
-  2  -12  -19 

31 

-  6 

34 

-  1 

36 

20 

40 
28 

31 
14 

32 

2 

49 
21 

56 
35 

46 
12 

14   25   36 
-  1    0   19 

36 
22 

32 
29 

38 

30 

43 
25 

45 
15 

45 
22 

44 
31 

40 
33 

40 
24 

41 
14 

38 
14 

40 
30 

49 
31 

35.9 
15.4 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

20   14    8 
-  6  -14  -12 

24 

5 

33 
-  1 

32 
28 

36 
27 

30 
8 

32 

-  6 

49 
15 

38 
23 

36 
9 

11   26   30 
-  2  -10   15 

36 

3 

35 
27 

36 
28 

39 
25 

50 
11 

45 
17 

41 
31 

40 
32 

37 
25 

38 
11 

33 

9 

35 
26 

41 
36 

32.9 
12.8 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 

MIN 

32   23   13 
20   12    3 

36 
8 

36 

20 

46 

33 

48 
31 

34 
25 

38 
22 

46 
38 

SO 
32 

32 

15 

24   30   35 
12   15   29 

39 
27 

46 

34 

42 
32 

45 
31 

45 
29 

42 

35 

45 
36 

46 
32 

38 
29 

43 

30 

41 
29 

45 
39 

45 
36 

36.6 
26.2 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

25   16   11 
7    5-6 

35 

37 
11 

45 
24 

50 
29 

34 
19 

39 

16 

53 
26 

53 
34 

34 
12 

21   28   35 

7    5   18 

40 
21 

43 
29 

40 
31 

47 
26 

49 
28 

49 
32 

46 

31 

51 
37 

38 
23 

44 
27 

46 
29 

42 
34 

61 
34 

39.4 
21.4 

KINGSTON 

MAX 

MIN 

31   22   19 
10    2-3 

38 
8 

40 
6 

46 
16 

50 
30 

42 
23 

40 

10 

49 
27 

52 

40 

31 
20 

28   28   36 
10    7   23 

43 
28 

45 
33 

41 
33 

46 
33 

49 
26 

46 
29 

41 
31 

49 
40 

39 
21 

48 
24 

44 
23 

45 
35 

46 
37 

40.8 
22.3 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

26 

10 

19   13 
5-3 

38 

11 

38 

11 

46 
24 

50 
31 

38 
22 

38 
19 

52 
29 

53 
34 

34 

13 

23 
9 

28 
9 

36 
25 

39 
21 

44 
33 

40 
32 

49 
29 

50 
29 

48 
34 

45 
34 

62 
32 

40 
26 

49 
26 

42 
26 

43 
36 

48 
35 

40.0 
22.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabl»  5  -  Conllnu»d 

Station 
VERMONT 


NEW    ENGLAND 
FEBRUARY    1955 


Day  Oi  Month 


8 


10  I   11 


15      IS  I   17 


20     21      22      23     24 


BELLOWS    FALLS 

BENNINGTON    2    NW 

BLOOMFIELO 

BURLINGTON   WB    AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CORNWALL    1    N 

OOfiSET    1    S 

EAST   BARNET 

ENOSBURG    FALLS 

LEMINGTON 

MIDDLESEX 

HONTPELIER   CAA    AIRPORT 

MOUNT    MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

RANDOLPH 

REAOSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS 

SAINT  J0HNS8URV 

SOMERSET 

VERNON 

WEST  BURKE 

WILDER 

WOODSTOCK  3  ENE 


MAX  I 

min| 

MAX 
HIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN' 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN  ■ 

MAX 
MIN- 

MAX 

MINI- 

MAX! 

minI- 

MAX 
MIN  ■ 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX  I 
MIN 

MAxj 
MIN; 

I 
MAX 

MIN 


19   21 

7   2 


23   9 

8-6 


18   15 
-10  -26 


-12  -21  -23 


24   1« 

-  1  -I* 


9  22 

■10  -17 


S  -  1 

1  -1* 


18   7 
4  -15 


3   14 

9  -23 


9   2 

10  -31 


32  1  3S 

i  28 

39  42 

20  I  30 


38  31 

16  8 

32  38 

13  7 


22   20 
6-2 


37   37  ;  35   44 

13   29   29   24 


28   28   46   46 
•  9  -21   25   33 

17 


50   31 
29   6 

33 


16   27   35   39 

■  3  -10   20;  13 


37   36 
30   26 


41  ;  38 
25   15 


47   41   34  ,  39   46   40 
33   30   20  I  14   16   34 


45   45   16 


•10  29  17 
32  36  I  37 
•15 


9  22 

■  7  -27 

10  22 

■  8  -12 


311  36 

9{  13 


36   36   33   48 
28   26  I  26   29 


39   31  !  34 
28   25  I  18 


26  25 

-15  -16 

24  36 

-  9  19 

30  36 

-12  20 

20  29 

-16  -15 


15,  29 
36 


35   65   40   32  I  16   24   33,  36   36   34  |  43   45   36  |  38   40   37 
2    -15   14   6   27   24   17   12   U  i  30   31   15 


31 

-  1  -  8 !  14  24  7 

34   26   32  61  39 

24-7  -15  -16  20  11 

37   28   28   48  45  27 

26  -  1  -  91  26  27  8 


30   36  1 
6  -  1  , 

33   19 
-  1  -18 

26   29 


•17  -33  -36 


6   14 
5  -20 


21    9 
-12  -19 


7   11 
•14  -11 


7   23 
-21  -  9 

2 

-32  -32 

2   17 
-34  -16 

2  15 

15 

3  2 

-31  -29  -17  -15   27-8  -18 

0   19   26   34   32   24   28 


15  I  26  -19  -23 

26 

-29  1 


64  49 

24  29 

32  48 

-16  32 

49  49 

24  22 


26   33   31 

■24   16 !  17 

20   35   34 


46   46   22 
16   20-2 


-17   27 

49   40 
-13   23   15-4  -12 ,  20   16 


-  1   13 
■20.-  5 


11    1 
-20  -27 


17   12 
■  3  -19 


23   10 
2  -13 


14   6 

3  -11 


25   31   34   22   21 
-11       12-2    0 

27 


37   20 

14  -12 


18   14 

-  3  -24 

15   20 
1-8 

17   26 

-  2  -15 

11    6 

-  2  -28 

11   25 

-  8  -25 

5   19 
-11  -33 


8   19 
-11  -19 


23  32 

-25  I  13 


31  32 

181  16 


35   38   32   40   48  ,  46   42   39   37   38 
12   25  I  25   19   12   16   32   22  !   5    3 


38   34  I  37   44 
27   14  I  24   14 


36 

28 


15   3 

30;  37 


29,  35 

16  17 

20  1  22 

3i  8 


33  I  39   36 

24  '  25   22 

36  I  30 

27  I  26 


33   41   47   40 
28   19   20   34 


33  i  42   49 
25  '  19   12 


34   31  I  32   53 
26   25  '  23   27 


43   36   37 
33   29   12 


8 

12 

32 

34 

9 

6 

32 

42 

17   26   25   17   19  (  22   32   24 


35   30  1 
26   23 


39   43 
23   25 


32   40 
10   26 


33   33 
17    8 

45  !  47   37   30  .  21 


40   40   36 
26  !  32   27 


-30  -14  -18   24 


31 

18 

27 

47 

42 

18 

7 

20 

32 

10 

-16 

-21 

26 

17 

-  6 

-17 

-21 

16 

34 

29 

29 

61 

48 

28 

12 

20 

30 

27 

-  7 

-16 

18 

27 

9 

-  2 

-20 

15 

33 

28 

29 

53 

48 

23 

14 

20 

32 

18 

4 

-13 

19 

11 

3 

-  1 

-17 

16 

22   28   37   36 


4-2 
4  -18 


IS   14 
•  8  -22 


11   20 
1  -15 


-3   14   24   34   34   25 


52   48 
24   10 


-18  -  3 

4   22 


12:   5 
-17  -16 


16 
35 


54  48 

25  30 

45  45 

26  20 


27   14 
1    0 

11   23 

0  -10 

20  ,  10   20 


24  1  33 
5   5 


32   34 

17   14 


40   35 
30   25 


38   36 
30   24 


36 

31 

36 

45 

46 

42 

27 

24 

22 

24 

25 

34 

34 

34 

38 

44 

40 

40 

27 

25 

22 

20 

22 

32 

36 

38 

43 

35   34  '  32   36   39 


14 

10 

36 

35 

22 

9 

36 

48 

19 

20 

31   41   52  I  43 


MAX 

22 

26 

16 

13 

34 

3-' 

MIN 

9 

1 

-14 

-10 

4 

^ 

MAX 

2 

2 

0 

16 

20 

.30 

MIN 

-  4 

-26 

-30 

-30 

-16 

18 

MAX 

13 

21 

13 

6 

29 

30 

MIN 

-12 

-11 

-22 

-24 

-  9 

-  8 

MAX 

70 

8 

3 

26 

28 

36 

HIN 

-  1 

-13 

-23 

-  7 

-14 

16 

36 

30 

30 

48 

47 

34 

12 

19 

33 

40 

40 

37 

37 

47 

50  i 

45 

41 

37 

36 

29 

-  2 

-16 

16 

32 

9 

-  2 

-24 

12 

6 

28 

25 

24 

25 

19  1 

33 

33 

23 

10 

37 

30 

27 

36 

49 

44 

8 

9 

22 

28 

32 

30 

25 

37 

49  1 

45 

42 

45 

30 

27 

3 

-  6 

-  7 

31 

6 

-  6 

-13 

-  6 

-  5 

-  2 

23 

22 

6 

'! 

14 

32 

17 

3 

39 

38 

36 

37 

51 

50 

21 

20 

27 

35 

37 

38 

38 

47 

48  ■ 

37 

40 

44 

40 

28 

16 

10 

13 

29 

17 

6 

0 

6 

6 

7 

29 

28 

21 

23 

27 

31 

20 

14 

30 

30 

20 

30 

38 

30 

8 

12 

30 

31 

38 

32 

30 

40 

46  ) 

40 

36 

32 

30 

30 

-  6 

-18 

1* 

30 

6 

0 

-26 

10 

16 

24 

26 

24 

26 

18 

20 

32 

22 

6 

37 

36 

29 

32 

49 

40 

20 

11 

23 

33 

37 

36 

33 

40 

46 

40 

40 

43 

37 

30 

10 

0 

0 

29 

15 

1 

-16 

-13 

20 

23 

29 

27 

28 

19 

25 

33 

20 

13 

36 

28 

31 

51 

39 

26 

14 

22 

31 

35 

37 

34 

38 

43 

41 

38 

42 

35 

40 

25 

3 

-  6 

14 

24 

7 

-  5 

-19 

16 

10 

27 

27 

23 

18 

13 

32 

32 

16 

6 

47 
15 


50   47   43   35  '  32   36   40  '  36 


33   38   36  j  31 
18   13   32   27 


42   39   37  I  48 


46  j  45   40   35   35   37   36   35 
27   33   30   19  '  15   13   27   30 


36  I  37   40   35  j  40   41   40   41 
21  I  32   32 


49  i  45   42   30  I  32   34   39   36 
18  '  33   28   20    5-2   31   30 


35   35   39 


36   35  I  38 


33   35  I  49 


46   36   35   39   36 


24   15   17  '  28   32   20  '  12   11   13   32 


39   48   48  [  41   39   36  I  39   42   39   40 
26   14   30  I  34   32   22  '  15   15   33   32 


36   40   46  t  41   40   34   32   39   38   35 
19   20   28  I  36   31   17   18   13   34   25 


37   38  :  38 


33   36   34 


37 
32 

32   36   36 

0   30   28 

42   40   36 
15   17   32 

38   35   47 


33.9 

I4«e 

36>5 

15  (4 

32i2 
9i6 

28.7 
11.6 

34.1 
9.0 

31.0 
2.4 

30.6 
12.4 

32.9 
12.2 

27.6 
3.6 

31.9 
6.3 

29.6 
5.4 


29.5 
9.2 

24.6 
3.7 

29.2 

7.0 

31.1 
9.9 

32.5 
8.4 

34.1 
11.3 

33.6 

15.0 

29.3 
12.7 

33.2 

10.4 

29.9 

4.6 


35 

5 

14 

0 

27 

0 

8 

■  0 

31 

>9 

9 

i7 

32 

•  2 

10 

>4 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLA^fD 
FEBRUARY    1955 


Day  of  montli 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH  EQUIV 

.8 
1 

1.6 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

.6 

1 

CREAM  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

2.0 
3 

3 

3 

2 

1.5 
T 

.5 
1 

2.5 
3 

3 

3 

2.0 
5 

T 
5 

3 

3 

2 

1 

T 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.8 
3 

3 

2 

2 

.5 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

2.0 
1 

T 

.5 
T 

T 

HARTFORD  BRAINARD  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
T 

.1 
2 

1 

1 

T 

T 
T 

.2 

T 
T 

T 

.3 
T 

.6 
1 

.3 

.6 

1 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.6 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

.1 
T 

.3 

T 
T 

T 

.5 
T 

.5 

1 

t' 

1.6 

1 

1 

KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.6 
2 

1.2 
3 

3 

3 

2 

1.0 
3 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1.1 
3 

3 

3 

^3° 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

IIIDDLETOWN  4  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 
1 

.4 

1 

.3 
2 

2 

1 

T 
T 

1.4 
1 

.2 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
T 

1.4 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

1.0 
T 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.0 

1 

2.0 

1 

2 
.2 

2 

.1 

1 

T 

.3 

T 

T 

T 

.7 

.3 

1 

T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
4 

.6 
4 

.3 

4 

4 

3 

.4 
3 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

3.7 
4 

.2 
4 

4 

.8 
4 

.4 
4 

4.8 
9 

T 
8 

.1 
8 

8 

7 

6 

4 

2 

2 

2 

.8 
2 

1 

NORWICH  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

.5 
3 

3 

2 

2 

T 

.5 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.7 
4 

.5 

4 

4 

T 
4 

4 

.5 
T 

.1 
T 

T 

T 
T 

2.0 

1 

.7 

STORRS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.6 
3 

1.0 
3 

3 

2 

1 

T 

.2 

T 

T 

• 

1.0 

1 

T 

1 

.5 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

1.9 
2 

1.9 
3 

3 

3 

2 

T 

0.2 

T 

1.0 

T 

MAINE 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
18 

18 

.5 
19 

18 

17 

1.7 
18 

.1 
17 

17 

17 

.3 
15 

6 

.1 

6 

6 

5 

1.7 
7 

.9 

5 

10.4 
16 

11.6 
27 

1.5 
24 

15 

11 

7 

6 

6 

6 

T 
6 

T 
4 

.3 
2 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

7 

7 

7 

T 
6 

1 

1 

1 

1.0 
T 

6.0 
6 

8.0 
14 

14 

10 

7 

5 

2 

T 

BELFAST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

T 
8 

.5 
8 

8 

7 

4 

4 

4 

2 

2.5 
3 

6.0 
4 

10.  C 
14 

10. 0 
24 

21 

17 

13 

11 

9 

8 

8 

8 

7 

6 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

49 
4.2 

T 

49 

4.2 

1.6 

49 

4.2 

48 
4.2 

47 
4.2 

.4 

46 

4.2 

6.7 

48 

4.5 

50 
4.5 

49 
4.8 

3.0 

49 

4.9 

T 

48 

4.9 

.2 

32 

6.3 

T 

31 

6.0 

30 
5.7 

2.7 
29 
5.7 

.2 
31 
5.9 

10.1 
28 

5.7 

9.4 

42 

6.7 

48 
7.4 

T 

39 

7.1 

35 
7.0 

32 

6.8 

2.7 

29 

6.8 

T 

28 

6.8 

T 

28 

6.8 

27 
6.8 

1.0 

27 

6.8 

.8 
29 

6.8 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
5 

5 

1.6 
6 

6 

5 

.3 

5 

2 

2 

2 

.1 

1 

T 

T 

2.6 
2 

2 

3.0 
5 

10.2 
13 

3.8 
14 

8 

5 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

.5 
T 

EAST  WINTHROP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
10 

10 

T 
10 

10 

10 

.8 
11 

.7 
10 

9 

9 

8 

6 

T 
4 

4 

4 

3.1 

7 

.2 

7 

9.0 
16 

7.0 
20 

.2 

17 

15 

13 

11 

8 

7 

7 

7 

T 
7 

6 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

36 

36 

4.5 
38 

37 

37 

37 

2.5 
38 

38 

37 

2.0 
39 

T 
36 

6.5 
42 

42 

41 

40 

4.5 
45 

2.5 

47 

8.5 
56 

2.0 
58 

57 

57 

T 
55 

53 

52 

50 

50 

49 

49 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

27 

.4 
27 

T 
27 

27 

1.4 
28 

10. 0 
38 

38 

37 

T 
35 

32 

.3 

30 

T 
30 

30 

2.0 
32 

T 
32 

7.5 
40 

11.9 
50 

.2 
49 

46 

44 

39 

35 

T 
35 

35 

35 

T 
32 

1.0 
28 

HOULTON  CAA  AP 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

T 
30 

27 

.4 
27 

27 

27 

.4 
27 

9.0 
32 

36 

35 

1.9 
36 

37 

.3 
22 

T 
22 

22 

.6 
21 

22 

13. t 
22 

12. C 
42 

1.3 
46 

45 

36 

32 

27 

T 
26 

T 
26 

24 

.5 
24 

1.0 
25 

HOULTON  1  NE    , 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

25 

2,0 
27 

27 

27 

27 

10.0 
35 

35 

35 

35 

28 

T 
25 

25 

25 

25 

10. C 
25 

34 

12. ( 
45 

T 
45 

40 

38 

35 

28 

27 

25 

24 

24 

1.0 
24 

PORTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 

1 

1 

.4 

1 

1 

1 

.8 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

2.4 
2 

.2 
3 

10.2 
8 

4.5 
12 

10 

7 

6 

4 

3 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

T 
T 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.8 

1 

1 

.5 

1 

2 
.2 

1 

.8 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

2.4 
3 
.1 

.2 

3 

.2 

9.3 
7 
.6 

4.3 

11 

1.5 

10 
1.7 

7 
1.6 

6 
1.3 

4 
1.1 

3 

1.1 

1 

1 

T 
1 

T 

1 

T 
T 

PRESQUE  ISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

50 

- 

1.7 
51 

- 

50 

.2 
48 

2.6 
50 

- 

49 

1.7 
50 

48 

.1 
40 

- 

- 

.6 
40 

.2 
39 

6.5 
45 

8.6 
53 

51 

49 

45 

40 

T 
36 

T 
35 

T 

34 

1.0 
34 

1.6 
35 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

7 

7 

T 
7 

.2 

7 

7 

.5 
7 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

1.0 
T 

3.5 
2 

Ll.O 
13 

7.0 
20 

18 

14 

10 

8 

6 

5 

4 

4 

4 

3 

RUMFORD  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

12 

12 

l.O 
12 

12 

12 

4.0 
16 

3.5 
20 

19 

19 

19 

17 

16 

16 

.5 
17 

.5 
17 

1.0 
18 

9.1 
28 

4.0 
31 

29 

26 

23 

21 

19 

17 

16 

16 

1.8 
17 

15 

WOODLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

- 

2.5 
28 

- 

.5 

1.5 
20 

- 

- 

T 

T 

7 

- 

- 

- 

.8 
6 

- 

18.  C 
24 

8.0 
32 

T 

- 

22 

15 

10 

6 

- 

- 

T 
5 

- 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 
2 

2 

2 

1 

T 
1 

4.0 
4 

4 

4 

3.0 
7 

7 

6.0 
12 

10 

T 
10 

8 

6 

5 

3 

2 

1 

1 

T 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

1 

I 

1 

1 

.2 

T 
T 

1.3 

1 

1.0 

3.2 

4 

3 

1 

BIRCH  HILL  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
4 

4 

4 

4 

4 

T 
3 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

1 

2.5 
2 

1 

4.0 
5 

5 

4 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BLUE  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.6 
5 

4^ 

3 

.1 
3 

2 

T 

T 

T 

2.8 
3 

T 
2 

.5 

.3 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3.8 

1 

T 
4 
.5 

T 
4 
.3 

2 
.2 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

.1 

2.5 

1 

T 
2 
.2 

.1 

T 

See  reference  notes  loUowing  Station  ) 
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SNOWFATT,  AND  SNOW  ON  GROUND 

NEW  ENGL 
FEBRUARY  1 

AND 
955 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

T 
3 

2 

T 

1 

1 

T 

3.3 
2 

1 

T 

CHARLTON  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.9 

4 

T 
3 

3 

2 

T 

1.5 

T 

T 
T 

T 

T 

1.1 
T 

T 

1.0 

T 

T 
T 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.5 
3 

2.7 
5 

5 

5 

2 

1.0 

1 

T 

T 

T 

EDGARTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1.0 

4 

4 

3 

2 

T 

T 
T 

2.8 
2 

1 

T 

T 
T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

T 
3 

2 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

1.5 

1 

T 
T 

3.0 
1 

.8 

T 

T 

HOOSAC  TUNNEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

7 

1.5 
8 

8 

8 

8 

1.5 
8 

.5 
5 

5 

4 

3 

2 

8.0 
8 

8 

4 

1.5 
6 

T 
6 

11.; 

17 

16 

16 

15 

10 

8 

7 

6 

6 

5 

T 
5 

1.0 
5 

HYANNIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

I 

- 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

- 

- 

I 

- 

I 

- 

- 

I 

- 

KNICHTVILLE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

1 

1.0 
2 

2 

5.0 
7 

6 

5 

4 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

LOWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

1.0 

- 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MIDOLETON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

4.0 

4 

4 

3 

3 

1 

T 

T 

1.5 

1 

1 

.3 

T 

T 
T 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.4 

T 

3.3 

1 

.5 

4 

.5 

T 
5 
.6 

3 
.5 

1 

T 

.5 

T 

T 

T 

.3 
T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
3 

2.0 
5 

T 
5 

3 

2 

1 

2.5 
2 

1 

PITTSFIELD  W8  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.8 
6 

T 
5 

5 

4 

4 

1.8 
5 

T 
T 

T 

T 

T 

4.3 

T 

.8 

5 

5 

1.0 
4 

1.7 
6 

1.7 
7 

3.4 
11 

T 
11 

11 

9 

5 

4 

T 
2 

1 

1 

.6 
T 

.6 

1 

T 

PLnODTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

1.0 
5 

T 
5 

T 
3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

- 

- 

- 

- 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

1.0 
5 

T 
5 

T 
4 

4 

T 
2 

T 

3.0 
3 

1 

T 
T 

T 
T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

2.0 

1.0 
5 

T 
5 

5 

T 

T 

.5 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STOCKBRIOGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

3 

3 

3 

2 

T 

1 

T 

2.0 
2 

2.5 
4 

3 

3 

1.5 
4 

T 
4 

5.0 
6 

6 

5 

3 

3 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

SWAMPSCOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

5 

T 
4 

2 

T 
T 

T 

3 

T 

T 

T 
T 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.2 

4 

T 
3 

3 

2 

2 

T 

1.9 

1 

T 
T 

1.5 

T 
T 

WESTOVER  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

2 

2 

1 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

1.0 
T 

1.5 
3 

.3 

T 

1.7 
2 

1 

T 

WORCESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

T 

- 

T 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

.1 

- 

- 

1.5 

T 

2.0 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NEW  HAMPSHIRE 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

- 

- 

.5 

- 

- 

11. 0 

- 

_ 

.3 

- 

8.0 

T 
12 

- 

T 

T 

3.0 
15 

5.0 
18 

.5 
18 

17 

15 

15 

12 

T 
10 

5 

5 

5 

1.0 
5 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

T 
11 

T 
11 

11 

1.0 
12 

6.0 
18 

18 

18 

16 

14 

8,0 
22 

22 

22 

T 
22 

21 

T 
20 

8.0 
27 

26 

24 

22 

20 

17 

17 

17 

16 

T 
16 

2.0 
16 

BLACEWATER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

^5^ 

5 

5 

5 

4 

.5 
4 

3 

3 

3 

2 

2 

T 

T 

T 

2.0 

1 

1 

L0.( 
10 

2.0 
11 

11 

10 

9 

8 

5 

5 

5 

4 

1.5 

4 

T 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.7 

1 

2 
.1 

T 
2 
.1 

2 

.1 

2 

.1 

.5 
1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.3 
T 

1.1 

1 

1.3 

1 

8.4 
9 

.6 

T 
9 
.6 

7 
.6 

7 
.5 

5 
.5 

4 
.4 

2 
.2 

1 

1 

T 
T 

.4 
T 

T 
T 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
3 

3 

3 

.1 
3 

3 

.3 
2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

2.2 
2 

T 
2 

6.0 

5 

.3 
5 

T 
4 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
22 

T 
22 

.4 
22 

.8 
22 

22 

.3 
22 

8.0 
28 

1.0 
28 

27 

T 
27 

27 

L3.C 
36 

.5 
36 

35 

.3 
34 

T 
33 

1.8 
32 

1.0 
33 

32 

32 

31 

28 

25 

T 
22 

22 

.5 
22 

T 
21 

1.0 
22 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

6 

6 

6 

6 

5 

4 

1.0 
3 

3 

3 

2 

2 

1.0 
2 

2 

2 

1.5 
3 

2 

10. 0 
12 

2.0 
13 

12 

9 

9 

8 

8 

7 

6 

5 

T 
5 

T 
4 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
7 

7 

T 
7 

7 

7 

6 

.5 
6 

6 

6 

6 

4.6 
10 

2.2 
11 

11 

11 

1.0 
10 

.2 
10 

4.9 
13 

2.7 
14 

12 

11 

10 

9 

8 

8 

8 

8 

1.5 
9 

8 

KEINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
2 

2 

2 

1 

1 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

.7 
T 

T 

T 

2.4 
2 

.2 
2 

8.0 
7 

1.0 
6 

5 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 
6 

.4 

7 

7 

T 
6 

6 

6 

1.6 
5 

5 

5 

5 

4 

.2 
2 

T 
2 

2 

1.4 
3 

.7 

4 

L0.9 
13 

3.4 
16 

T 
14 

12 

10 

7 

6 

5 

5 

4 

.8 
5 

1.6 
5 

MOUHT  fASBINCTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 
20 

20 

1.4 
20 

20 

T 
19 

4.9 
18 

5.7 
18 

18 

.1 
18 

1.5 
18 

6.0 
17 

2.5 
18 

18 

.5 
18 

.5 
18 

.8 
18 

7.1 
19 

3.5 
20 

1.3 
20 

20 

19 

T 
18 

1.6 
18 

.3 
18 

.1 
17 

.1 
16 

2.0 
15 

16 

NASHUA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

2.5 
3 

3 

3 

1 

- 

T 

.5 

1 

1.0 

1 

7.3 

7 

4 

2 

T 

NEW  LONDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
6 

6 

6 

6 

6 

T 
5 

5 

4 

4 

3 

T 
2 

1 

1 

1 

2.0 
3 

1 

8.0 
9 

2.0 
11 

10 

9 

7 

6 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
29 

T 
29 

2.5 
32 

T 
30 

30 

2.0 
32 

7.0 
39 

38 

37 

T 
33 

T 
31 

4.0 
33 

33 

33 

1.0 
34 

T 
33 

11.  C 
43 

4.0 
47 

43 

40 

37 

35 

T 
33 

33 

33 

T 
32 

2.5 
35 

1.5 
33 

See  reference  notes  following  Stabon  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
FEBRUARY    1955 


Table  7  -  Continued 



Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
2 

2 

.2 
2 

1 

I 

.5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.3 

1 

.7 

1 

3.1 
2 

T 
2 

1 

1 

T 

T 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
4 

.5 
5 

5 

.7 
5 

5 

T 
5 

.3 
3 

2 

1 

1 

I 

1.4 
2 

2 

2 

1.0 
3 

1.0 
4 

9.0 
12 

2.5 
12 

.2 
10 

9 

8 

7 

.2 

6 

5 

5 

4 

T 
4 

T 
4 

WINDHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.2 
3 

3 

3 

2 

2 

T 
T 

T 
T 

1.5 
2 

T 
T 

3.6 
4 

T 
2 

1 

WOLFEBOHO  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

9 

- 

T 
9 

T 
9 

- 

1.0 
9 

6 

- 

- 

- 

4 

T 
3 

- 

- 

1.5 
4 

- 

14.  C 
17 

2.0 
18 

16 

- 

- 

12 

9 

- 

- 

- 

.5 
8 

.5 
8 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

10 

10 

T 
9 

9 

9 

2.0 
10 

3.0 
10 

g 

9 

9 

8 

2.0 

7 

T 
7 

7 

2.0 
8 

T  11.  C 
8   19 

4.0 
22 

21 

20 

18 

16 

12 

12 

12 

12 

2.6 
14 

1.0 
12 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

1.6 
2 

2 

2 

1 

1 

T 

.2 

1.4 

1 

T 

.1 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 
3 

3 

2 

1 

T 
T 

1.5 

1 

T 

PROVIDENCE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3.7 
1 

1.3 
4 
.2 

T 
5 
.2 

4 
.2 

2 
.2 

1 

T 
T 

.1 

1.8 
1 

T 

1 

.1 

T 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

.5 
2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

2.5 
2 

2 

2 

T 
2 

T 
2 

9.0 
11 

1.0 
9 

T 
8 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1.0 
2 

BENNINGTON  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
4 

- 

T 
2 

- 

2 

1 

T 

- 

- 

2.0 
2 

9.0 
11 

- 

- 

l.O 
10 

- 

2.0 
6 

1.0 
6 

3 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
21 

21 

.1 
21 

.1 
21 

21 

T 
21 

9.0 
30 

27 

27 

20 

.5 
14 

to. 5 
24 

24 

23 

2.0 
23 

23 

2.5 
23 

2.0 
24 

23 

20 

17 

16 

14 

14 

14 

14 

T 
14 

T 
12 

BURLINGTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.6 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

3.4 

1 

1.7 
5 
.5 

5 
.5 

4 
.4 

4 
.4 

8.6 

1 

.8 

9 

1.1 

.2 

8 
.9 

1.0 
8 
.9 

.6 

8 

1.0 

1.2 
8 
.9 

1.4 

9 
1.0 

.1 

8 

.9 

7 
.7 

6 
.6 

5 
.6 

3 
.5 

1.1 

1 

T 

1 

T 

1 

T 
1 

.3 
T 

T 
T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

10 

10 

T 
10 

T 
10 

10 

1.4 
11 

T 
9 

T 
9 

9 

8 

.8 
9 

5.0 
13 

.2 
13 

13 

.7 
13 

.2 
13 

l3.0 

23 

1.8 
25 

23 

22 

22 

17 

16 

15 

15 

15 

.7 
16 

1.4 
14 

DORSET  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
5 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

- 

- 

- 

9.0 
9 

- 

- 

- 

- 

6.0 
11 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24 

24 

24 

24 

24 

T 
24 

6.0 
27 

27 

25 

14 

7.0 
19 

9.0 
28 

T 
28 

27 

1.0 
25 

22 

T 
16 

16 

14 

10 

6 

5 

2.0 
5 

5 

T 
5 

5 

3 

3 

LEMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

16 

16 

15 

T 
14 

9.0 
23 

23 

23 

18 

13 

10.0 
23 

23 

22 

.5 
20 

18 

1.0 
16 

1.0 
16 

15 

13 

10 

9 

7 

7 

T 

7 

6 

5 

.5 
5 

MIDDLESEX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
14 

T 
14 

14 

.2 

14 

14 

.6 
14 

8.5 
22 

22 

21 

21 

15 

7.5 
20 

.4 
20 

19 

1.5 
18 

.2 
17 

6.0 
22 

.5 
22 

T 
20 

19 

17 

14 

13 

12 

12 

11 

.2 
11 

.5 

10 

MOUNT  MANSFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
42 

42 

42 

- 

42 

1.0 
42 

48 

48 

48 

48 

4.0 
48 

2.0 
50 

50 

50 

2.0 
50 

2.0 
50 

2.0 

1.0 
50 

- 

- 

- 

T 
42 

2.0 
40 

40 

40 

- 

40 

42 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

16 

16 

.2 
16 

16 

16 

3.6 
16 

2.4 
21 

21 

21 

.2 
19 

9.0 
20 

1.0 
24 

T 
25 

.2 
25 

T 
25 

1.7 
23 

2.5 
27 

.9 
28 

25 

24 

20 

15 

T 
14 

T 

14 

.3 

14 

14 

1.1 

15 

.1 
14 

NORTHFIELD  NORWICH  UNI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
11 

- 

- 

- 

- 

- 

12. 0 
23 

- 

- 

- 

8.0 
31 

2.0 

- 

33 

- 

T 

5.0 
38 

- 

- 

- 

- 

34 

31 

- 

T 

- 

3.0 
28 

- 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

1.5 
3 

.5 
2 

2 

1 

1 

T 
T 

?.o 

8 

7 

6 

2.3 

7 

T 
6 

.6 

5 

T 
5 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

SAINT  ALBANS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
13 

T 
13 

13 

13 

13 

13 

6.0 
17 

16 

15 

12 

6.0 
18 

4.0 
21 

20 

20 

1.5 
21 

.5 
21 

1.0 
18 

T 
18 

18 

16 

15 

9 

2.5 
9 

9 

6 

8 

7 

7 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
10 

10 

T 
10 

T 
10 

10 

1.0 
11 

9.0 
18 

17 

17 

14 

T 
13 

9.0 
16 

T 
15 

15 

1.0 
16 

16 

5.5 
22 

3.0 
22 

20 

18 

16 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

2.0 
10 

SOMERSET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
21 

T 
21 

21 

20 

20 

.3 
20 

2.0 
19 

18 

18 

18 

15 

7.5 
22 

T 
22 

22 

4.5 

26 

T 
26 

7.0 
33 

1.0 
33 

T 
32 

30 

29 

28 

26 

25 

22 

20 

1.5 
21 

4.0 
25 

WILDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
4 

T 
4 

4 

4 

4 

4 

.5 
4 

T 
4 

3 

3 

2 

5.0 
6 

5 

4 

1.0 
5 

T 
5 

4.5 

8 

3.0 
10 

8 

7 

5 

5 

3 

2 

2 

2 

2 

.5 
3 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Staboo 


UISTOL    2   II 

•KXXLni 

•ULLS   MIKC   »UI 

CAMOceWOOO   LAKE 

COCKAOQMSCT   «M«tl 
COLCMCSTEA 

COiLlUVILLE    1    S 
CMM  HILL 


DAKSOM    LAKE 

DEMT 

EAST     NAVEH 

EASrOi   LACE   lE&EVVOI* 

FALLS    VlLLA«E 

•VOTOi 

HAJITrOM 

NAITFOM   iaAIIU*0   FLD 

HAtTFOaO    »    AP 

HEN.OCKS  tESCirvoii 

JEWCTT    CHY 

tCMT 

LAKE   KOMOMOC 

LAU«L   •ESEWOIR 

HUlCHESTE* 

MANSFIELD   NOLLOM    DAM 
HEAD   »<M0  tESEBVOIl 

HtDOLETCMN   *  tt 
■  ILFOm 

■CHAWK    RANGER    STA 
HOOOUS   RESERVOIR 

MOUNT    CARMEL 
NATCMUG   RANGER   STA 
HATHMI    HALE    ST    FQtEST 

NOi  HARTFOAO 

me*    HAVEN    we    AIRPOUT 

HCKINSTCM 

HCIi   lONOO) 

NORFOLK   2    SV 


MOTH  MANFOnO 
MOMTH  GUlLFOaO 
NCXnULK 

NOntiCH  i   SM 

PACMAUG  FOREST 


ROCK¥  r:ver  dam 

ROIMO  PCMD 
SALISauAT 

saugatuck  reservoir 
shepauc  dam 

Shuttle  hcadow  res- 
staffoik)  springs 
stamfoho 
stevenson  dam 

STOMTS 

TNOWSOMVIllE 
TOMINGTCN 
TOWIIMCTOH   2 

TRAP   FALLS   RESERVOIR 
«ATER«UirY   CITr   HALL 

HEPAMAUG   RESERVOIR 
VESTtROOK 

HEST   MRTFOtD 

WEST    MARTLAIC 

WMICVlLLE  RESERVOIR 

•MITNET  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WlLLlHAiniC 
MLCOTT  RESERVOIR 
MOOMUav  i   w 

MAINE 

AUGUSTA   AIRPOUT 
AUGUSTA   CAA   AIRPORT 
•ANGOR   DOM   FIELD 
•AR  HARtOR 
■CLFAST 


•tIDGTOM 
MUNSWICK 

CAttlMU  «t  AIRPOtT 
CLArTON   LACE 

COailMA 

CASTrORT 

CAST   SANGEITVILLE   3   SE 

CAST  HIMTMIOP 

ELLSIKMTH 

FARMIHGTOM 
Fmi    FAIRFIELD 
FOai   KENT 
GASOIMCR 
G I LEAD 


jACKWUt 
XHESAORO 

LCmSTOM 

LONG   FALLS   DAM 

mCHIAS 

NAOISCM 
MIDDLE  DAM 
MILLIMOCKET 
HILLIHOCCET  CAA  AP 
MILLIMOCCET  DAM 

■OOSCHEAD 
OLD  TOMI 
0L»  TOMN  CAA  AIR^OIT 


»0>TLAN0 

»OITLANO   Wt   AIRPORT 

PROTTISS 

PtCMuE    ISLE 

RIROGCHUS   DAM 


County 


0120 

NEW   HAVEN 

022  T 

LITCHFIELD 

0291 

HEW    lOMDOI 

02  « 

LITCHFIELD 

0«9* 

HARTFORD 

oeo« 

FAIRFIELD 

HARTFORD 

0«1I 

WINPHAN 

OMl 

LITCHFIELD 

0*T» 

HARTFOftD 

\vn 

FAIRFIELD 

i4aa 

MieOLESEK 

lAM 

NEW   LWDON 

19» 

HARTFORD 

ITIS 

LITCHTIELO 

1T»2 

FAmriELO 

179a 

MCV  HAVCM 

1M4 

FAIHIEUO 

2U« 

HCW  HAVEM 

Z2RB 

FAItFlELD 

<2«»a  LITCHFIELD 
120T  MEW  lOMBON 

;)AA«  HARTFOn 
)•»!  HARTFORD 
>*»«  HARTFORD 

3S«]  ENFIELD 
9657  NEW  LONDON 
l)*05l LlTCMf lELD 
|S«e9  MEW  LONDON 
AOMJFAIRFIELD 

aaajIhaRTFOMD 
AASe  WINDHAM 
45*9  FAIRFIELD 
•T«T  MIDDLESEX 

*T«0  MEW  HAVEN 
*M>     LITCHFIELD 

sole  MIDDLESEX 
90TT  HEW  HAVEN 
S129| WINDHAM 
5111  TOLUUfO 

52*3    LITCHFIELD 
92TS  MEW  HAVEN 
52»9  HARTFORD 
990«  HEW  LONCOl 
9**9  LITCHFIELD 

9910  HEW  HAVEM 
9441  NEW  HAVEN 
5892  FAIRFIELD 
9405  NEW  LONDON 
6131  NEW  LOMDOH 

»239; LITCHFIELD 
«59t'nEW  haven 
«»49  WINDHAN 
♦655. FAIRFIELD 
,«»42  TOLLAND 

»M»  LITCHFIELD 
7D02  FAIRFIELD 
710«  LITCHFIELD 
7157  FAIRFIELD 
7373  LITCHFIELD 

T432  MARTFOttD 
7»4«  TOLLAND 
7*t«  FAIRFIELD 
e0«9  FAIRFIELD 
ei9S  TOLLAND 

BB64  HARTFORO 
0436  LITCHFIELD 
8441  LITCHFIELD 
6468  FAIRFIELD 
6911  HEW  HAVEN 

9007  HEW  HAVEN 
90«7  MIDDLESEX 
9162  HARTFORO 
9174  HARTFORO 
9908  HARTFORD 

9944  HEW  HAVEN 
9966  LITCHFIELD 
99*2  WIIOHAM 
*T5*  MEW  HAVEM 
*7B3  LITCHFIELD 


0273  KENNEBEC 
02  79  KENNEBEC 
0359  PEMOBSCOT 
0371 -HAMCOCK 
0460  WALDO 

0«14  SOMERSET 
0649  CUMBERLAND 
.0*34  CUMBERLAND 
1175  AROOSTOOK 
14T2  AROOSTOOK 

1626  PENOBSCOT 
3426  WASHINGTON 
2*42  PISCATAQUIS 
<2H«  CENNCBEC 
2620  HANCOCK 

2  769  FRANKLIN 

2868  AROOSTOOK 

3676  AirOOSTOOK 

3046  KEIWEBEC 

9110  OXFOKD 

9261  HASNIMGTCM 
3353  PISCATAQUIS 

3600  CU6«ERLAND 
3892  AROOSTOOK 
3897  AROOSTOOK 

4M»  SOMERSET 
4183  WASHINGTON 
4  566  AMOROSCOGGIN 

47S1  SOMERSET 
4878  WASHINGTON 

4927  SOMERSET 
9361  OXFORD 
9104  PENOBSCOT 
930*  PENOBSCOT 
9114  PISCATAQUIS 

9460  SOMERSET 
6420  PENOBSCOT 

6429  PENOBSCOT 

6430  PENOBSCOT 
6439  PENOBSCOT 

6*00  CU8VERLAM0 
6909  CUHBERLAM) 
6927  PENOBSCOT 
6917   AROOSTOOK 

7174    PISCATAQUIS 


41    2« 

41    2B 
41    95 


41  IB 

41  22 

41  1* 

41  IT 

41  14 

61  97 

41  31 

41  46 

41  44 

41  96 

>1  14 

41  36 

1  44 

1  24 


41     45 

41    12 
61    11 


41  50 

41  90 

41  29 

41  51 

41    44 

4  41    59 

4  41    16 

5  41   43 

.41    21 

'^41    56 

■  '  41    20 
>'41    21 

■  *  41    06 

41    30 
41    35 

41    56l 
41    90| 

41     54 

41    05 
41    921 

41    35 

41    IB 
41    59 


73   05 

71  03 

72  0* 
72    57 

72  44 

73  OB 
72   9* 

71  97 
79  2* 

72  98 

73  2B 

72  11 
72   20 

72  36 

73  20 

73   3B 

73  5* 
73  OS 
73  32 
73   IS 

73   23 

72    02 

72  43 

73  39 

72    41 

71    16 

71  5* 

79    29 

72  11 

73  33 

72   2* 

72  11 

73  31 
72  49 
79    05 

79    16 

72   26 

72  99 

73  09 
73   21 

72  97 
72  93 
72  44 
72  06 
79    13 

72    4« 


41  20 
41  40 
41  43 
41  17 
41    34 


71  51 

73    00 

72  97 

71  54 

73  38 

72  26 

79    26 
79   92 

73  27 
73   21 

79    16 

72    49 

72  18 

73  30 

73    10 
72    15 


73  oe 
73  0* 
73    02 


73  39 
73  OB 
72    14 

72  5« 

73  16, 


44    1*1  6*    48 

44    1*  69   48 

44   *6<  68   49 

44   23  68    12 

44   34  69   00 


49    40 

44    07  I 

43  91 
46  53 
46   17 


44   34 

49  11 
49   27 

43  51 

44  07 
44   06 

49   17 

44  1* 
44  06 
49  14 
44    41 


69  50 

70  44 
69   96 

68  01 
6»   32 

6*   13 

67   00 

69  16 
6*   94 

6B   26 

70  09 
67  46 
66   96 

66  45 
TO  56 

67  4B 
6B  39 

70  48 
67  46 
47    90 

70  16 
67  3t 
70  1* 
70  13 
67   28 


44   46,    69  94 

44    47 

4»   39 

49   S« 

44    17      6B    55 

69  41 
68   3* 

68  40 
68  42 
66    41 


43   3* 

70   13 

41    If 

70  It 

45  27 

66   10 

46    3* 

68    DO 

45  53 

69   19 

44   0* 

6«   07 

44  06 

6«  OB 

ObMT- 

vati(m 


Observer 


Raier 
to 


ANSONIA   WATER   CO 
WATER    BUR    HARTFORO 

nc    HILLS    CO 

HATER  BUR  HARTFORD 

EH6  DEPT  HARTFORD 

U.S.  WEATHER  RUREAU 
STOL  WATER  CO 

DONALD  J.  FIELDS 
I  LIGHT  6  POWER 

WATER  BUR  HARTFORD 


MART  A.  LEAL 


SS  JOSEPH  P.SiHKO,  JR. 
HAVEN  WATER  CO 
SA I B I RM [ HGHAM  WATER  CO 
8A|NEW  MAVEH  HATER  CO 

9P   BRIDGEPORT   HYDRAULIC 


c(mh  power  company 
water  6  elec  dept 
eng  dept  hartford 
shc  treatment  plant 
u.s.  weather  bureau 

bridgeport  htdraulic 
jewett  city  wtr  co 
mary  c.  oliver 
new  london  wtr  hks 
stamford  water  co 

manchester  wtr  0ep1 
corps  of  engineers 
stamford  water  co 
kornel  bailey 
new  haven  water  co 

st  park  6  forest  c( 

frank  p.  o'neill  i 

ccmn  agr  exp  sta  i 

st  park  6  forest  coih 

ST  PARK  t   FOREST  COM 

WATER  BUR  HARTFORD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ENG  DEPT  HARTFORD   I 
UNDERWATER  S  LAB  USN 
EDWARD  C.  CHILDS 

NEW  HAVEN  WATER  CO 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
L.  M.  COMSTOCK 
NORWICH  WATER  DEPT 
ST  PARK  6  FOREST  COM 
I 
ST  PARK  6  FOREST  COM 
NEW  HAVEN  WATER  CO  I 
ALPHONSE  BONNER 
GREENWICH  WATER  CO  | 
ROCKVILLE  WTR  6  AGUE 

7AIC0NN  LIGHT  6  POWER 

3P|RIDCEFIELD  WTR  SUP 

SPJ HAROLD  MYERS        | 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

BUR  ENG  WATERBURT 


6A  WTR  COM  NEW  BRITAIN 
BA  CONN  LIGHT  fr  POWER 
9Pi ERNEST  T.  LUMDE 
7A|C0NN  LIGHT  t   POWER 
HIDJU  OF  CONN  AGR  DEPT 

CONN  LIGHT  fc  POWER 
TORRiNGTOH  WTR  CO 
TORBINGTON  REGISTER 
7P  BRIDGEPORT  hyDRAULK 
100*4  BUR  ENG  WATERBURY 


NEW  HAVEN  WATER  CO 
JAMES  RIHTOUL 
WATER  BUR  HARTFORD 
WATER  BUR  HARTFORD 
WTR  COM  NEW  BRITA|» 

NEW  HAVEM  WATER  CO 
WATERBURY  WATER  CO 
COtN  LIGHT  6  POWER 
WTR  COM  NEW  BRITAI» 
WALTER  JOHNSON 


EDWARD  E.  LEARY 
CIVIL  AERO  ADM 
U.  S.  AIR  FORCE 
ACADIA  HAT  PARK 
R.  C.  TALBOT 


INACTIVE  1/55 
2  3  5 
2  9  5    7 
2  3  5    7 
2  3  9    7 


2  3  5 
2  3  5 
2  19 


RAYMOND    R.     PALMER 
WALTER    A.    MICKS 
MRS.     ELMER    J.LELAND 
AUGUSTA   WATER  DIST 
BANGOR   HYDRO-ELEC   CO 

C.    S.    PREBLE 
C.    H.    HORSWORTHY 
LORENZO  VOISINE 
SAMUAL   D.    SOULE 
RUMFORD   FLS   PWR   CO 


MID 


STATE  FISH  HATCHERY 

BLANCHE    C.     SAWYER 

CENTRAL  MAINE  POWER 
CIVIL  AERO  ADM 
WILLIAM  CUMtING 

9P  CENTRAL  MAINE  POWER 

.    MASON 
lejUMICM   WATER    PWR   CO 
TA I  BRYANT    L.    HOPKINS 
6A   BANGOR   HYDRO-ELEC   CO 

GREAT  NORTH.  PAPER 
EDWARD  A.  MILLER 
GREAT  NORTH.  PAPER 
CIVIL  AERO  ADM 
ERVIN  LOVELL 

H.  LA  MONTAGNC 
T.  W.  CLARK 
CIVIL  AERO  ADM 
PHTS  BERT  U  OF  ME 
HAROLD  HAM.  IN 


.  WEATHER  BUREAU 
MIDlU.t.  WEATHER  BUREAU 
L.  A.  AVERILL 
MAINE  EXP  STATION 
GBEAT  HOMTH.  PAPER 


2  9  9 

2  3  5 

2  3  9 

2  19 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

3  3  5 


3  3  9 
2  3  9 
2    3    5 


2  19 
2  13 
2   13 


Station 


ROXBURT 
RUMFORD  1  SW 
RUMFORD  1  SSE 
SANFOHO  3  MfW 

SKOWHEGAM 

SOUTH  ANDOVER 
SOUTHWEST  HARBOR 
SOUA  PAH  DAM 
STRATTOH 
SWANS  FALLS 

THE  FORKS 

UNITY 

UPPER  DAM 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WINSLOW 

WOOD LANS 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AIBIERST 
ASHBURMKAM 
ASHLAND 
ATHOL    3   E 

BEECMWO«B 

BELCNERTOWN 
BIRCH  HILL  BAM 
BLUE  HILL 
BOSTON  WB  AIRPORT 

BOTLSTON 
BROCKTON 
CAMBRIDGE 
CHARLTON  2 
CHATHAM 

CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 

COLDBROOK 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWM 
FALL  RIVER 
FITCHBURC 
I 
FRAHINQ1AM 
FRANKLIN 
GARDNER 
GROTON 
HARDWICK 

HATCHVILLE 
HAVERHILL 
HEATH 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 

I  HUBBARD ST ON 
I  HYANNIS 
IPSWICH 
I  JEFFERSON 
I  KNIOHTVILLE  DAM 

1  LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 
'  LEXINGTON 
I  LOWELL 
I  MANSf I  ELD 

MEHDOH 
MIDDLEBORO 
HIDDLETON 
MILFORD 
j  MILLBURY 

I  MONTAGUE  CITT 

<  MOUNT  WACHUSET 

1  NANTUCKET  WB  AIRPORT 

I  NEW  BEDFORD 

' NEWBURYPORT 

NEW  SALEM 
NEWTON 
' NORTHBRIDGE 
PELHAM 
PEMBROKE 

;  PERU 

t  PETERSHAM  4  N 

I PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

PRINCETON 
I PROVINCETOWN  i   H 
PROVINCETOWN  1  NW 
OUABBIN  INTAKE 
ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 
I  SALEM  AIR  STATION 
I  SANDWICH 
I SEGREGAMSET 

I  SHELBURNE  FALLS 


3  E 


I  SOUTHBRI 

I  SOUTH  EGREMONT 

I  SPOT  POND 

, SPRINGFIELD  ARMOR 

I  STATE  FARM 

I  STERLING 

i  STERLING  1  WW 

I  STOCKBRIDGE 

I  SWAMP SCOTT 
I  TAUNTON 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WARE 

I  WARE  3 
WASHINGTON  3 

; WEBSTER 
WEST  BRIMFIELD 
HEST  CUMIINGTON 

WESTFIELO 
I  WESTON 
'  HEST  OTIS 
I MESTOVER  FIELD 

WEST  BUT LAND 

WILLARB  BROOK  ST 
WIHCMEHDON 
WORCESTER  CAA  AP 

WORCESTER 


County 


OXFORD 

OXFORD 

OXFORD 

YORK 

SOMERSET 

OXFORD 

HANCOCK 

AROOSTOOK 

FRANKLIN 

OXFORD 

SOMERSET 

WALDO 

OXFORD 

YORK 

KENNEBEC 

WASHINGTON 


BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 

MOKFOLK 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 

WORCESTER 
PLYMOUTH 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
BARNSTABLE 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 

NORFOLK 


1969  WORCESTER 
2*51  PLYMOUTH 
2501  DUKES 
2643  BRISTOL 
3806,  WORCESTER 


1674 

3931 

!  998  5 


WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 

BARNSTABLE 
ESSEX 

FRANKLIN 
HAMPDEN 
BERKSHIRE 


HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 
ESSEX 

MIDDLESEX 
MIDDLESEX 
BRISTOL 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

ESSEX 

WORCESTER 

WORCESTER 

FRANKLIN 

WORCESTER 

NANTUCKET 

BRISTOL 

ESSEX 


59061  FRANKLIN 
53171  MIDDLESEX 
9914  WORCESTER 
6291  HAMPSHIRE 
6262  PLYMOUTH 


6311 


BERKSHIRE 
WORCESTER 
BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 


6644  WORCESTER 
6676  BARNSTABLE 
6681  BARNSTABLE 
6«**!  HAMPSHIRE 
6*96  PLYMOUTH 

6977  ESSEX 
712*  ESSEX 
7190  BARNSTABLE 
7291  BRISTOL 
7370  FRAHKLIN 

7427  WORCESTER 
7692  BERKSHIRE 
8030  MIDDLESEX 
80*6  HAMPDEN 
8101  PLYMOUTH 

8194  WORCESTER 
8199  WORCESTER 
6181  BERKSHIRE 
8301  ESSEX 
8367| BRISTOL 

89711  WORCESTER 

6980  FRAHKLIN 
67991  NORFOLK 
67601  HORFOLK 
8799'  HAMPSHIRE 

679b|  HAMPSHIRE 
6641  BERKSHIRE 
6916  WORCESTER 
9093'  HAMPDEN 
9136  HAMPSHIRE 


HAMPDEN 

MIDDLESEX 

BERKSHIRE 

HAMPDEN 

WORCESTER 


'OREST  9708  MIDDLESEX 
9770  WORCESTER 
9*21!  WORCESTER 
9926  WORCESTER 


MEW  HAIVSNIRE 


ALEXANDRIA 
BATH  2  SV 
BEECH  MILL 

BEMTON 
j  BERLIN 


ORAFTOH 

GRAFTON 
BELKNAP 

06791  6RAFTGM 

0690  COOS 


70  16 
70  9' 
70  33 
70  47 

69  43 

70  ' 


49 

20 

69   56 

44 

35 

69   20 

57 

70   92 

43 

42 

70   37 

42  3* 

42  24 
42  39 
42  18 
42  35 

42  13 


42  21 

42  03 

43  33 


42  21 

42  20 
42  2* 
42  1 


1  *6 
1  23 
1  *2 
*2  9* 


42  06 
42  35 
42  36 


41  3 

42  46 

42  40 
42  19 


42  19 
42  41 
42  27 
42  9* 

42  03 

43  09 

41  53 
43  36 

42  10 


71  06 

72  33 
71  53 

71  28 


42  27 

42  33 

43  36 
43  31 

1  59 

42  27 

42  04 

42  04 

42  22 

>1  47 

42  39 
42  32 

1  46 
1  50 
42  36 


<l    97 

42  27 
2  26 

42  17 
42  26 

1  94 

42  39 
42  36 

*2  11 

42  06 

43  17 


43  16 
42  20 
42  03 


72  59 

72  51 

71  10 
71  41 
70  90 

73  03 
70  40 

70  31 

71  10 
71  46 

71  25 

71  24 

71  59 

71  35 

72  12 

70  32 

71  03 

72  49 
72  96 
72  9S 

72  00 
70  17 

70  52 

71  54 

72  92 

71  23 

71  10 

71  12 

71  18 


72  94 

71  93 
70  0* 
70  55 

70  55 

72  20 

71  13 
71  40 

73  24 
70  49 


70  43 

71  53 
70  13 

70  12 

72  17 
70  55 

70  37 


73  19 

70  54 

71  04 

72  13 

72  33 

71  15 

71  15 

73  17 


73  18 
73  11 
71  53 

73  16 
43  39|  73  5B 


43  06 
3  33 
42  11 
42  12 
42  32 

42  40 
41  43 

43  16 

43  IB 


10  43  SB 

5  44  04 
1  44  2* 


73 

« 

71 

IB 

73 

09 

72 

31 

71 

SB 

71 

46 

72 

03 

32 

71 

49 

71 

93 

71 

SB 

71 

15 

71 

SB 

71 

10 

Obeer- 
vation 
time 


MIDI  RUMFORD  FLS  PWR  CO 
HID  EVALINE  A.  WARREH 
HID  RUMFORD  FLS  PWR  CO 

9P  CLIFFORD  P.  COOK 
HID  CENTRAL  MAINE  POWER 


2  19 

3  1  9 
3  1  9 


RUMFORD  FLS  PWR  CO 
U.  S.  COAST  GUARD 
M.  C.  STEVENS 
CLIFFORD  J.  DRAKE 
PUBLIC  SERVICE  CO 

GLADYS  M.  DURCIM    ,  3 

MERTCN  R.  REYNOLDS  2  15 

UNION  WATER  PWR  CO  I  3 

CENTRAL  MAINE  POWER  2  15 

HOLL 'WORTH/WHITNEY  2  9  5 

ST  CROIX  PAPER  CO     2  9  5 


6A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 
NID  UNIVERSITY  OF  MASS  i 
8AiH.  C.  STEWART 
7A|  METRO  DIST  WTR  COm 
BA, STATE  DEPT  HEALTH 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COMH 

4P  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  HILL  OBS 

MID  U.S.  WEATHER  BUREAU; 

MRS.  BARBARA  SMITH  ' 
CITY  ENGINEER 
HARVARD  UNIVERSITY 
OLIVER  E.  MAT 
U.  S.  COAST  GUARD 

STATE  DEPT  HEALTH 

STATE  OEPT  HEALTH 

METRO  DIST  WTR  COMH 

METRO  DIST  WTR  COMt 

7A  OSCAR  JOHNSON        , 

BA  METRO  DIST  WTR  CCMMJ 

G.  B.  ROUNSVILLE 
8A  ELIZABETH  B.  HOUGH  ' 
ICHARD  C.  BRIGHAM  I 
BAlDEPT  PUBLIC  WORKS   ' 


7A' METRO  DIST  WTR  COM 

eA| STATE  DEPT  HEALTH 

eAi STATE  DEPT  HEALTH 

eA| STATE  DEPT  HEALTH 

eAi  STATE  OEPT  HEALTH 


STATE  DEPT  HEALTH 
EARL  F.  SMITH 
STATE  DEPT  HEALTH   , 
A.  W.  LADD  { 

BA  NEW  ENGLAND  PWR  CO  ; 

6A  STATE  DEPT  HEALTH 
6P: CAPE  i  VNYRD  ELEC  CO 
9A  STATE  DEPT  HEALTH 
ARI  METRO  DIST  WTR  CCHM 
CORPS  OF  ENGINEERS 

METRO  DIST  WTR  COMH 
ESSEX  COMPANY 
JOHN  E.  WALLACE     j 
PROPS  LXS  f,   CANALS  ! 
STATE  DEPT  HEALTH   , 

HAROLD  J.  PARKINSON 

STATE  DEPT  HEALTH 

WILLIAM  R.  HOELZEL 

STATE  DEPT  HEALTH 

BA  NEW  ENGLAND  PWR  CO  : 

BA I  MRS. MARGARET  LOBLEY ' 
Ar! FRANCIS  HARRINGTON  | 
MIDU.S.  WEATHER  BUREAU  I 
APiCITT  ENGINEER  I 
6a! STATE  DEPT  HEALTH 

BAiMETRO  DIST  WTR  COIW 

BAf STATE  DEPT  HEALTH   ! 

6AJ  STATE  DEPT  HEALTH 

6Aj METRO  DIST  WTR  COMM 

BA  STATE  DEPT  HEALTH 


STATE  DEPT  HEALTH 
DIR  HARVARD  FOREST  , 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
STATE  DEPT  HEALTH   ! 
PLYMOUTH  CORDAGE  COI 

AR  METRO  DIST  WTR  COIW 
_  5.  COAST  GUARD  ' 
id! CAPE  6  VNYRD  ELEC  CO 
SA|  METRO  DIST  WTR  CCHm* 
1A<NEW  BEDFORD  WTR  WKS 

REV.  R.  M.  BARKER 
U.  S.  COAST  GUARD 
W.  A.  WINSOR 
BRISTOL  CO  AGR  SCH 
NEW  ENGLAND  PWR  CO  I 


Sa! state  OEPT  HEALTH   ' 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COMM I 
U.  S.  ARMORY        I 
MID  STATE  FARM  i 


AR  METRO  DIST  WTR  COMM 
IID  NUNZIO  LANCIANI 
9P   9P  NESBITT  H.  BANGS 

WESTON  K,  LEWIS 
6P   6P  WATER  WORKS 

8A  CORPS  OF  ENGINEERS 

MASS.  ELEC.  CO. 

BR  PARKER  N.  CHICK     i 

5P  FREDERICK  Y.  LIBBY  | 

WARE  WATER  WORKS 


STATE  DEPT  HEALTH 
MARTHA  S.  GARDNER 
STATE  OEPT  HEALTH 
INA  e.  LAMB 
FREDERIC  S.  BROWN 


8A| STATE  OEPT  HEALTH 

~  WESTON  COLLEGE 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
MID  U.  S.  AIR  FORCE 
8A  METRO  DIST  WTR  COIW 


STATE  DEPT  CONSERV 
STATE  DEPT  HEALTH 
CIVIL  AERO  ADM 
CLIFFORD  L.  DAVIS 


CARLTON   E.BLANCHARD    INACTIVE    1/55 
MRS.     PHOEBE    CARR  3 

PUBLIC    SERV  CO  H  H  % 

JAMES   LEONARD  2   3    5 

EDH   FEW,    BAOHH   CO    i       2    3    5        7 


STATION  INDEX 


Obeor- 

Station 

i 

County 

& 

1 

} 

g 

vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

1 

1 

■ETHLfNEN 
■LACKWATER  DAM 
■OW  GARVIHS  FALLS 
•RADFORD 
•RISTOL 

070S 

0614 
0910 
0998 

GRAFTON 

MERfilHACK 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

GRAFTON 

5 
10 
10 
10 
10 

43  It 
43  10 

43  19 
43  16 

71  49 

71  91 
71  SB 
71  49 

1470 
4B0 
217 

1000 
490 

6P 
5P 

6P 

5P 

eA 

GEORGE  E.  TUCKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
RUTH  S.  MOORE 
PUBLIC  SERVICE  CO 

2  1 

2  9 

3 

5 
9 

7  C 

C 

•UCKS  CORNER 
CAMP TON 

CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HAtDOR 
CLAREHONT 

104B 
109* 
1187 
1939 

1S52 

GRAFTON 
GRAFTON 
GRAFTON 
BELKNAP 
SULLIVAN 

10 
10 

5 
10 

5 

43  44 

43  52 

44  10 

43  43 

43  23 

71  99 
71  98 

71  42 

71  28 

72  21 

1406 
660 
4000 

420 

7A 

5P 

7A 

PAUL  D.  SMITH 
ERASTUS  DOLE 
AUSTIN  MACAULAY 
GEORGE  W.  BROWN 
CENT  VT  PUBLIC  SERV 

2  3 

3 
3 
3 

5 

CLEAR  tftOOK 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DIXVILLE  NOTCH 
DUBLIN 
DURHAM 

1590 
1»3 
202J 
2136 
217* 

GRAFTON 

MERRIMACK 

COOS 

CHESHIRE 

STAFFORD 

10 
10 

43  12 

44  92 
42  54 
49  06 

71  9B 

71  90 

71  20 

72  04 
70  56 

1600 
939 

1650 

1120 

71 

MID 

5P 

MID 

eA 

5P 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
GERTRUDE  E.  NASH 
DUBLIN  SCHOOL  INC 
UNIVERSITY  OF  N  H 

2  3 

9 

9 

2  9 

9 
9 

s 

7  C 

EAST  DEERJNG 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

2264 
2427 
2842 
2898 
2999 

HILLSBORO 

MERRIMACK 

COOS 

COOS 

COOS 

10 
10 

1 

5 

43  04 
49  27 

44  16 

45  06 

71  49 
71  40 
71  08 
71  27 
71  17 

787 
930 
1260 
1620 
1660 

6P 

7A 

6P 

6P 

ROONEY  L.  GILBERT 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
G.  E.  CAMPBELL 
J.  C.  CREPEAU 
CONN  RIVER  POWER  CO 

2  9 

9 
2  9 
2  9 

9 

9 

9 

C 

FITZWILLIAM  i    SN 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILHAHTON 
HANOVER 

S024 
S177 
3182 
3959 

3850 

CHESHIRE 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

BELKNAP 

GRAFTON 

5 
10 
10 
10 

5 

42  45 

43  27 
43  26 
43  25 
43  42 

72  11 
71  40 
71  19 

71  25 

72  17 

1200 
390 
490 
160 
603 

6P 
5P 

8P 

8A 
6P 
9P 

MRS. GLADYS  M.MOLMAN 
F.J.  SOUTHHATO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ARTHUR  G.  BROWN 
DARTMOUTH  COLLEGE 

3 
2  3 
2  3 

3 

5 

7  C 

7  C 

HILLSBORO  2  W 
HUDSON 
JEFFERSON 
KEENE 

LAKEPOtT 

4062 

4234 

4314 
4399 
4475 

HILLSBORO 

HILLSBORO 

COOS 

CHESHIRE 

BELRNAP 

10 
10 
5 

5 
10 

43  07 
42  47 

44  25 

42  56 

43  33 

71  97 
71  26 

71  28 

72  17 
71  28 

790 
160 
1400 
490 
962 

6P 
SS 

MID 
MID 

7A 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 
PUBLIC  SERVICE  CO 
C.  C.  MC  INTIRE 
HERTON  T.  GOODRICH 
KENNETH  E.  GOULD 

3 
2  3 
2  3 

9 

5 

C 
C 

7 
7 

LAKE^ORT  2 

LANCASTER 

LANDAFF 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

4480 
495» 

4568 

4«5» 

4732 

BELKNAP 

COOS 

GRAFTON 

GRAFTON 

GRAFTON 

10 
5 

5 
5 
10 

43  32 

44  29 

44  11 

43  36 

44  03 

71  28 
71  94 

71  54 

72  19 

71  40 

520 

960 
562 
690 

..D 

6A 

9A 
HID 

BA 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 
TWIN  ST  GASfrELEC  CO 
HERMAN  L.  TITUS 
CIVIL  AERO  ADM 
MRS.  KATHLEEN  BOYLE 

3 

2  3 
3 

6 
5 

C 
C 

MAC  DOW ELL  0AM 
MANCHESTER 
MARLOW 

HASSABEStC  LAKE 
MGRIDEN 

5013 
5072 
5150 
5211 
5362 

HILLSBORO 
HILLSBORO 
CHESHIRE 
HILLSBORO 
SULLIVAN 

10 
10 
5 

10 

5 

42  54 

43  00 
49  07 

42  59 

43  33 

71  99 

71  28 

72  12 

71  24 

72  16 

965 

HBO 
250 
1020 

MID 

8A 
MID 
8A 
4P 

9P 

CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERVICE  CO 
HARRIET  H.  PERKINS 
MANCHESTER  WTR  WKS 
GORDON  L ELAND 

3 
2  9  5 

9 
2  9  9  6 

INACTIVE 

12/9* 

MILAN  7  N 

MILFORD 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  S  N 

NEW  DURHAM 

5400 
5412 
5639 

5712 
5780 

COOS 

HILLSBORO 

COOS 

HILLSBORO 

STRAFFORD 

10 
1 
10 
10 

44  40 
44  16 
43  26 

71  13 

71  IB 
71  29 
71  10 

1180 
300 

6262 
125 

MID 

HP 

8P 
9A 

MID 
7A 

MID 

UNION  WTR  POWER  CO 
ANDREW  E.  ROTHOVIUS 
MT.WASH.  0B.>.  CORP. 
PENNICHUCK  WTR  WKS 
PUBLIC  SERV  CO  N  M 

9 

3 

2  9 

2  9 

9 

C 

NEW  LONDON 

NEWPORT 

NORTH  STRATFORD 

PETERBORO  2  S 

PINKHAH  NOTCH 

5643 
566B 
6234 
6697 
6618 

MERRIMACK 

SULLIVAN 

COOS 

HILLSBORO 

COOS 

10 
5 
5 
10 
13 

43  25 

43  22 

44  45 

42  51 

44  16 

71  99 

72  10 
71  38 
71  57 
71  19 

19*5 
700 
900 
1000 
2000 

MID 
6P 

5P 

eA 

6A 
6P 

COLBY  JR  COLLEGE 
H.  P.  SHEPARD 
HEW  ENGLAND  PWR  CO 
C.  A.  MORISON 
J.  B.  DODGE 

9 

9 

2  3 

9 

1 
9 

7  C 

PITTSBURGH  RESERVOIR 
PLYMOUTH  2  E 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURV 
SOUTH  LYHDEBORO 

6656 
694! 

698  0 
7967 

COOS 

GRAFTON 

ROCKINGHAM 

MERRIMACK 

HILLSBORO 

5 

10 

10 
10 

45  03 

43  45 

43  04 
43  29 
42  53 

71  23 

70  47 

71  93 

71  47 

1990 
700 

690 
649 

5P 
MID 

HID 
5P 

MID 
»A 

N  H  WATER  RESOURCES 
EDWIN  KIMBALL 
DEPT  PUBLIC  WORKS 
EDNA  F.  POWERS 

HARRY  W.  HOLT 

INACTIVE 

'I' 

3 

C 
12/5* 

7 

SOUTH  SUTTON 
SOUTH  WEARE  1  SE 
SUNAPEE 

SURRy  MOUNTAIN  DAM 
TAMHORTH 

8169 

8194 
6502 
6539 

8606 

MERRIMACK 
HILLSBORO 
SULLIVAN 
CHESHIRE 
CARROLL 

10 
10 

i 

5 

43  19 
43  03 
49  23 
43  00 
43  92 

71  96 

72  09 
72  19 

71  16 

750 
590 
1040 
9*0 
660 

s. 

»A 

HID 
BA 

eA 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 
LEON  H.  GRANT 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
H.  6.  LAWTON 
OLIVE  L.  FOLKINS 

3 

2  9 

9 

5 

S 

C 
7  C 

TROY 

WALPOLE  2 
WARREN  1  SE 
WATERVILLE  VALLET 
WEST  LEBANON 

8741 
8855 
8685 
8960 
9316 

CHESHIRE 
CHESHIRE 
GRAFTON 
GRAFTON 
GRAFTON 

5 
10 
10 

5 

42  49 

43  09 
43  55 
43  57 
43  3B 

72  11 
72  26 
71  59 

71  30 

72  19 

1000 
*90 
700 

1500 
550 

6A 
MID 

GEORGE  DUBINA 
MRS. MARION  W.ANDROS 
N  H  FISH  HATCHERY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GRANITE  ST  ElEC  CO 

9 
1 

2  9 

9 

C 

s 

WEST  RUHHEY 

WHITEFIELD 

WILHOT 

WINCHESTER 

WINDHAM 

9474 
9618 
9676 
9726 

9740 

GRAFTON 

COOS 

MERRIMACK 

CHESHIRE 

ROCKINGHAM 

10 
5 

5 
10 

43  38 

44  29 

43  27 

42  46 

42  47 

71  51 

71  59 

72  29 

71  19 

610 
1045 
900 
450 
174 

6P 

7A 
MIC 

ELVA  H.  CHIVELL 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
MRS.  RUTH  H.  GRACE 
CARL  0.  6RUPE 
HERMAN  E.  BAKER 

3 
3 

3 

2  9 

9 

C 
7 

WOLFEBORO  FALLS 
NOOOSTOCK 
YORK  PONO 

9865 
9940 
9966 

CARROLL 
GRAFTON 
COOS 

10 
10 

43  96 

49  5* 

44  90 

71  12 
71  41 
71  20 

520 
720 
1500 

6P 
6P 

6P 
6P 

KENNETH  BERRY 
FRED  S.  BROWN 
U.S.  BUR  FISHERIES 

2  9 
2  9 

1 

9 
9 

7 

RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

057* 
0896 
3306 
4266 
5225 

WASHINGTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE 

WASHINGTON 

NEWPORT 

41  96 
41  10 
41  99 
41  29 
41  90 

71  99 
71  15 
71  14 
71  32 

71  18 

550 
110 
420 
100 

HID 
9P 

MID 

8P 
9P 
HID 

EDMUND  R.  GREENE 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
HEMRT  J.  STEERE 
AGRICULT'AL  EXP  STA 
NEWPORT  WATER  WORKS 

9 

2  9 
2  3 

9 
9 

7  C 

7 

Statio: 


VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BETHEL 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORINTH 
CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 

ESSEX  JUNCTION 

OILMAN 

GRAFTON 

IGHGATE  FALLS 
LEMINGTON 

MANCHESTER  CENTER 

HARSHFIELD 

HATS  HILL 

NDOt  FALLS 
HIDDLESEX 

MGNTPELIER  CAA  AIRPORT 

MORRISVILLE 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNI 

PERU 

RANDOLPH 
RANDOLPH  I 
READING  HILL 
REAOSBORO  1  SSE 
ROCHESTER 

RUTLAND 
SAINT  ALBANS 
SAINT  JOHNSBURy 
SALISBURY 
SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 

SPRINGFIELD 

STOCKBRIDCE 

TOWN SK END 

TYSON 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERr;ON 

WARDSBORO 
WATERBURY 
WEST  BURKE 
WEST  DANVILLE 
WEST  HARTFORD 

WESTON  2  S 

WEST  TOPSHAM 

WHITE  RIVER  JC.  1  N 

WHITINOIAH   3   W 

WILDER 

WOODSTOCK  3  ENE 

NEW  STATIONS 

MOUNT  MANSFIELD,  VT . 


CENTER 


INACTIVE  STATIONS 

LAC  FRONTIERE,  HE. 
NELSON,  N.  H. 
:TUHBRIDGE,  VT. 


County 


WASHINGTON 

INDHAM 
BENNINGTON 
WINDSOR 
ESSEX 

CHITTENDEN 
ESSEX 

NDSOR 
ORANGE 
RUTLAND 

ORANGE 

ADDISON 

BENNINGTON 

CALEDONIA 

FRANKLIN 

CHITTENDEN 
ESSEX 

INDHAM 
FRANKLIN 
ESSEX 


WASHINGTON 

LAMOILLE 

ORLEANS 

WASHINGTON 

BENNINGTON 

ORANGE 

ORANGE 

WINDSOR 

BENNINGTON 

WINDSOR 

RUTLAND 

FRANKLIN 

CALEDONIA 

ADDISON 

BENNINGTON 

BENNINGTON 

WINDHAM 

WINDHAM 

ORANGE 

WINDSOR 

WINDSOR 
WINDHAM 
WINDSOR 
ORANGE 
WINDHAM 

WINDHAM 

WASHINGTON 

CALEDONIA 

CALEDONIA 

WINDSOR 

I NDSOR 
ORANGE 
IINOSOR 
I  INDHAM 
1 1 NDSOR 

1 1 NDSOR 


ROOSTOOK 
CHESHIRE 
ORANGE 


43    08 

42  94 

43  50 


5  00 
43  29 
49   59 


43  11 

44  25 
2    45 


44  25 
43    5* 

2    50 

42  92 
42  9B 
*3    11 


49  47 
*3  02 
*3  26 
*3   46 


43    39 

42   47 
3   *1 


46  42 
«2  99 
49    99 


72  13 

72  27 

73  13 

72  33 
71  36 

73  0* 

71  32 

72  35 

72   37 
72    97 

72    17 


72   3* 
72   36 

72    12 


T2   58 

73    05 

72  00 

73  06 
72   97 

72    55 

72  57 
72  49 
72  05 
72   27 

72   45 

72  40 
72  42 
72  16 
72   II 


72  IB 
72  19 
72  95 
72    18 


Obser- 
vation 
time 


70  00 
72  06 
72  29 


Refer 
to 


GREEN  MT  POWER  CORP 
BELLOWS  FLS  ELEC  CO 
PAUL  W.  BOHNE 

DOUGLAS  CURTISS 
GEORGE  L.  COOPER 

WEATHER  BUREAU 
.  FEARON 
CENT  VT  PUBLIC  SERV 
CHARLES  E.DICKINSON 
CENT  VT  PUBLIC  SERV 

GEORGE  C.  HASTINGS 
STUART  T.  WITHERELL 
RUFUS  S.  GILBERT 
CONN  RIVER  POWER  CO 
I.  POHEROY 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 
GILHAN  PAPER  CO 
AVERY  H.  PARK 

I  HARRIS 
CONRAD  W.  BAKER 


L  AERO  ADM 
;R  &  LIGHT  DEPT 
HILTON  W.  DREW       I 
NORWICH  UNIVERSITY 
PAUL  R.  OSTERTAG    i 

LESLIE  W.  LAMSON 

>TATE  AGR  SCHOOL 
'.    ROWLEE        I 

NEW  ENGLAND  PWR  CO  i 
.    BERNICE  ORDWAY 

GEORGE  L.  KIRK 
DONALD  E.  DAVIS 

RBANKS  MUSEUM 
CENT  VT  PUBLIC  SERV 
GEORGE  BRIGGS 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 
NEW  ENGLAND  PWR  CO 
RAY  E.  LYMAN 
MRS.  ISABEL  WHITNEY 
SPRINGFLD  TERN  RWY 

RAYHOND  LA  ROCK 
HRS.  BEATRICE  SHINE 
EDITH  SPAULOING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CONN  RIVER  POWER  CO 

WENDELL  R.  DAVIS 
NEW  ENGLAND  PWR  CO 
OILMAN  W.  FORD 
0.  F.  BRICKETT 
EVA  K.  DOUBLEDAV 

CHARLES  M.  GOODWIN 
MARY  A.  BAGLEY 
STUART  A.  ELLIOTT 
W.  J.  SUTTON 
NEW  ENGLAND  PWR  CO 

8P  WOODSTOCK  ELEC  CO 


WCAX  BROAD'TING  CORP 


:.    CUSTOMS 
DAVID  P.  WHEELWRIGHT 
CHARLES  D.  ADAMS 


1/93 
12/59 
12/92 


X 
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Observation  tiaes  given  In  the  Station  Index  are  Id  local  standard  tiae. 

Delayed  data  and  correctlooB  sill  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  issues  of  this  bulletin. 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  aonths  ■ill  be  carried  In  i 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  Hated  in  the  tables,  are  either  alssing  < 

1  tised  in  this  bulletin  are:   teaperature  In  'F. ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  siod  aoveaent 
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Evaporation  is  aeasured  lo  the  standard  leather  Bureau  type  pan  of  4   foot  dlaaeter  unless  otherwise  8h< 

Sleet  and  hall  were  Included  In  snowfall  averages  lo  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

ABOonts  In  Table  3  are  fros  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  lo  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  observat: 


Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation 
equivalent  of  scow  on  the  ground.  It  iB  aei 
points  tor  successive  observations;  consequi 


all  except  Weather  Bureau  and  CAA  sti 
selected  stations  when  the  depth  of  i 
Biooal  drifting  and  other  causes  of 
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following  Table  6. 
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ioowpack  result  In  appareoi 


tt 


not 


Lsed 


lati 
eluded  li 


Aaount  included  In  following  aeasureaent,  tlae 
O  Data  in  the  coluan  foraerly  beaded  No.  of  Days 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
AH  Data  based  on  observational  day  ending  before 
AB  TblB   entry  in  tiae  of  observation  coluan 
B   Adjusted  to  a  full  aonth. 
C   lo  the  "Refer  to  Tables"  coluan  in  the  St: 

Bourly  I>reclpitatloo  Data. 
E   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estiaated.  using 
H   One  or  aore  days  of  record  aissiug;   see  Table  5  for  detal'"' 
B   Aaounts  froa  recording  gage  (These  aaounts  are  essentially 
8   Storage  precipitation  station.   Precipitation  aeasureaeots . 

SS   This  entry  in  tiae  of  obaervattoo  coluan 
T   Trace,  an  aaount  too  ssall  to  aeaaure. 
T   Includes  total  for  previous  aonth. 


the  StatloD  Index  aeans  after  rain. 

the  letter  "C"  indicates  recorder  i 


These  stations  are  processed  for  specii 
to  every  10  inches  of  new  sa< 


I  published  lati 


of  1  inch  water  equivalent 
dally  record.   Degree  day  data,  if 

;urate  but  aay  vary  slightly  froa  the  aaounts  to  be  publUhed 
ide  at  irregular  intervals,  will  be  publ 
the  Station  Index  aeana  sunset. 
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n  Bourly  Precipitation  Data). 
July,  August  and  December  Issues  of  this  publii 


nfon 
L   Price: 


1   regardiog   the   cliaate  of   gew   BngUnd   aay   be   obtained   by   writing   to  any   Weather   Bureau   Office   i 


■   the   State  Cllaatologlst 


1900   Post   Office   Bldg. 


ludes    the   Annual  Sugary.)      Checks   and   aoney   orders   should   be   aade   payable    to    the  Treasurer  of    the 
of   DocoMota,    Govemaeot   Printing  Office,    Washington   25.    D.    C. 

■WBC.,    Ashevllle,    M.    C. 4/12/55   1150 


f /.  D  0 

A/A/S- 

If  I 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 


F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA. 


£'.  ^?  5? 


•-•  r: 


NEW  ENGLAND 


iz       I 


THE  LIBRARY  OF  THE 

f;r.Y31  1055 


Ci3 


1-4 
.J 

c/l 
o 


7^    -I 

O    J 

>— (    t— « 
M 
O    t. 

IrJ     O 

in 
m  <^ 

f-l     V-A 
-'.    f.O 

>:  I -J 

r^  :-' 

.->  »-i 

<')  :  : 

fc-j  3 


MARCH  1955 
Volume  LXVII  No.  3 


ASHEVILLE:  19SS 


NEW  ENGLAND  -  MARCH  1955 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Destructive  wind  and  glaze  storms,  and  excessive  snowfall 
in  the  Northern  Division,  featured  the  month's  weather. 
The  month  was  unusually  windy.   Above  average  velocities 
were  reported  by  all  except  two  recording  stations.   Ac- 
cording to  available  records,  the  Nantucket  Island  and 
Boston,  Mass.  areas  were  the  windiest  among  the  low- 
elevation  locations.   In  other  respects,  March  weather 
was  rather  routine  with  slightly  below  normal  tempera- 
tures and  slightly  above  normal  precipitation. 

Average  snowfall  in  the  Northern  Division  was  21.5  inches, 
considerably  more  than  the  usual  March  expectancy,  and 
was  rather  uniform  over  the  three  northern  New  England 
states.   After  Mt .  Washington  which  reported  73  inches, 
the  greatest  monthly  snowfalls  were  54  inches  at  Pinkham 
Notch,  N.  H.,  50  inches  at  First  Conn  Lake,  N.  H. ,  48 
Inches  at  Enosburg  Falls,  Vt.,  and  47  Inches  at  Caribou 
WB  AP,  Me.   In  the  Southern  Division,  snowfall  averaged 
close  to  normal  and  ranged  from  averages  of  2.8  inches  in 
Rhode  Island  to  9.0  inches  in  Massachusetts. 

For  New  England  as  a  whole,  precipitation  averaged  0.44 
Inch  above  normal  With  state  averages  ranging  from  3.66 
Inches  in  New  Hampshire  to  4.37  inches  in  Connecticut, 
The  monthly  range  of  individual  station  amounts  was  much 
greater  -  from  8.34  inches  at  Cannon  Mountain  to  1.54 
inches  at  Bethlehem,  both  in  New  Hampshire.   The  greatest 
daily  amount  was  2.70  inches  at  Swampscott,  Mass.,  on  the 
22nd. 

Temperatures  averaged  exactly  normal  in  the  Southern  Di- 
vision with  monthly  extremes  only  two  days  apart,  ranging 
from  -6°  at  Falls  Village  on  the  8th  to  70°  at  Danbury 
on  the  10th,  both  stations  being  In  Connecticut.   The 
Northern  Division  averaged  1.0°  below  normal  with  state 
averages  ranging  from  0.4°  above  normal  in  New  Hampshire 
to  1.9°  below  normal  in  Maine.   The  lowest  minimum  tem- 
peratures for  all  states  in  this  division  were  well  below 
zero,  the  coldest  being  -17°  at  Presque  Isle  and  Caribou 
WB  AP,  Me.,  on  the  4th.   Monthly  maximum  temperatures 
among  the  Northern  Division  states  were  unusually  close, 
varying  only  2°,  the  highest  being  64°  at  Windham,  N.  H. , 
on  the  31st. 

Sunshine  was  near  the  usual  expectancy  for  March  except 
in  the  Boston  area  where  above  normal  was  recorded,  and 
in  northern  portions  of  Vermont  and  New  Hampshire  which 
recorded  moderately  less  than  usual. 

WEATHER  DETAILS 

The  month  began  with  general  light  to  moderate  precipita- 
tion and  much  above  normal  temperatures  as  a  low  pres- 
sure system  advanced  across  the  lower  Great  Lakes  and 
down  the  St.  Lawrence  Valley.   Snowfall  was  heavy  in 
northern  Maine  and  in  the  mountains  of  northern  New  Eng- 
land on  the  1st  but  elsewhere  precipitation  fell  mostly 
as  rain.   General  mildness  continued  through  the  2nd  but 
was  abruptly  ended  on  the  3rd  when  a  comparatively  small 
Polar  air  mass  overspread  northern  areas  of  the  Section, 
dropping  thermometers  sharply  for  two  days.   Southern  New 
England  was  cooled  on  the  4th  and  5th,  except  along  the 
coast  where  the  change  was  very  gradual. 

Slow-moving  zones  of  low  pressure  spread  light  to  moderate 
amounts  of  snow  over  northern  areas  and  mostly  rain  over 
southern  areas  frequently  during  the  4th  to  7th  period  and 
ag&in  on  the  9th.   Temperatures  were  generally  below  nor- 
mal through  the  8th  but  the  cold  continued  an  additional 
day  In  Maine. 

The  mildest  period  of  the  month  began  on  the  10th  and 
dominated  all  of  New  England,   except  northern  Maine, 
through  the  16th.   This  was  brought  about  by  the  sustained 
northward  flow  of  relatively  warm  air  associated  with  the 
eastward  passage  of  several  well  developed  low  pressure 
centers  across  the  northern  part  of  the  country.   During 
this  period  precipitation  occurred  intermittently  and  fell 
mostly  as  light  rain  except  In  northern  areas  where  light 
to  moderate  falls  of  snow  were  recorded. 

Two  moderately  cold  periods  featured  the  remainder  of  the 
month.   The  first  occurred  when  the  fringes  of  an  Arctic 
air  mass  covered  the  Section  during  the  17th-20th,  and  was 
accompanied  by  light  snowfall.   The  following  six  days 


were  seasonable  with  a  variety  of  weather  ranging  from 
fair  on  several  days  to  thunderstorms  and  moderate  to 
heavy  precipitation  on  the  22nd.   On  the  26th  light 
snowfall  preceded  the  arrival  of  an  Intense  low  pressure 
system  which  drew  a  large  mass  of  very  cold  air  across 
the  eastern  states  as  it  moved  northeastward  on  the 
27th.   This  cold  air  caused  enormous  freeze  losses  to 
the  advanced  vegetation  in  the  southern  and  middle  At- 
lantic states.   Its  severity  was  tempered  considerably 
by  the  time  it  reached  New  England,  resulting  in  moder- 
ately below  normal  temperatures  through  the  29th.   Sea- 
sonably mild  and  sunny  conditions  returned  on  the  30th 
to  end  the  month  on  a  spring-like  note. 

WEATHER  EFFECTS 

Cold  weather  and  deep  snow  in  the  woods  delayed  the 
start  of  maple  syrup  production  until  about  mid-month 
in  northern  New  England.   Relatively  small  quantities 
of  syrup  were  made  in  March  but  quality  was  generally 
excellent . 

Winter  grains  and  pastures  were  snow-covered  through  the 
month  in  northern  areas,  and  during  the  first  two  weeks 
in  southern  New  England,  thereby  receiving  protection 
during  the  coldest  periods.   Topsoil  moisture  was  gener- 
ally ample  but  tended  to  become  deficient  at  the  end  of 
the  month  in  southern  and  central  areas  where  snow-cover 
disappeared  about  mid-month. 

The  U.  S.  Geological  Survey  reported  that  streamflow  and 
ground-water  levels  were  in  the  normal  range  except  in 
northern  Maine  where  runoff  was  excessive. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Glazed  highways,  snow,  and  windstorms  were  reported 
directly  or  indirectly  responsible  for  14  deaths,  50  in- 
juries, and  heavy  property  damage  during  the  month. 

New  England  -  Snow  fell  on  the  4th,  and  sleet  and  glazing 
precipitation  on  the  5th  and  6th,  making  highways  icy  and 
transportation  difficult  and  hazardous.   Many  accidents 
occurred,  claiming  5  lives  and  injuring  40.   Overexertion 
claimed  8  lives  and  one  person  drowned.   No  estimate  of 
property  damage  was  available. 

Plttsfield,  Mass.,  and  Vicinity  -  On  the  morning  of  the 
17th  a  straight-line  windstorm  with  spasmodic  gale  force 
winds  caused  numerous  minor  losses  totaling  about  $2000. 
A  school  under  construction  in  the  Dalton  area  lost  con- 
siderable unfinished  roofing  and  there  were  a  number  of 
reports  of  smashed  windows. 

Shaftsbury,  Bennington  County,  Vt .  -  At  5:00  P.M.  on  the 
22nd  a  very  small  tornado  struck.   Its  path  was  only  33 
yards  wide  and  50  to  65  yards  long  as  it  moved  from  east 
to  west.   No  casualties  were  reported  but  two  barns  and 
a  silo  were  leveled  and  electric  and  telephone  lines 
were  torn  down  with  damages  estimated  at  $5000  resulting 
from  the  one-minute  storm. 

Southern  and  Central  New  England  -  All  day  on  the  22nd 
icing  precipitation  and  strong  southeasterly  winds  caused 
widespread  heavy  but  unestlmated  damage.   Two  deaths  were 
attributed  to  the  storm.   Western  and  central  portions  of 
Massachusetts  were  hit  hardest  by  icing  which  pulled  down 
many  trees  and  utility  wires,  leaving  many  communities 
without  electricity  and  telephones.   Aircraft  were  ground- 
ed and  surface  vehicles  were  halted  or  slowed  and  many 
accidents,  mostly  minor,  were  reported. 

Massachusetts  and  extreme  southern  portions  of  Vermont 
and  New  flarapshlre  -  A  straight-line  windstorm  all  day 
on  the  27th  caused  5  injuries  and  property  damage  esti- 
mated at  $100,000.   Most  of  the  damage  was  concentrated 
in  Worcester  County,  Mass.,  where  gusts  above  75  mph  were 
recorded.   Power  and  telephone  lines  were  blown  down  in 
many  areas  and  fallen  trees  blocked  roads.   Numerous  TV 
antennae,  chimneys,  signs,  and  windows  were  damaged  or 
destroyed. 

FLOODS 

No  significant  floods  were  reported  during  the  month  but 
minor  flooding  occurred  on  the  Mlssisquoi  River  at  Rich- 
ford,  Vt.,  due  to  Ice  jams.  -  J.  E.  Stork. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


NEW  EMGLAMO 
VASCH  1955 


Wind  direction 

Wind 

m. 

ph. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

Peicent  of 

possible 

fluoshine 

1 

Stiboo 

9 
t 

1 

m 
in 

1 

J  J5 

£  1 

.2 
g      1 

M 

a    J 

1l 

<3J 

^2 

o  (- 

a 
o  H 

a 

O  H 

n  CO 

..  H 

i 

8 
3 

S 
k 

$ 

I 

8| 

1 

BLOCK   ISLAND  W3   AP.    R.    I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

6 

4 

2 

1 

0 

14 

- 

6.1 

BLUE   HILL,    MASS. 

WHW 

19 

19.0 

SI 

WMW 

17 

73 

72 

57 

66 

2 

7 

6 

3 

1 

0 

19 

54 

5.6 

BOSTOJI   WB  .U>,    MASS. 

W 

21 

17. S 

47  • 

w 

2 

64 

66 

55 

61 

5 

4 

4 

4 

1 

0 

18 

82 

5.7 

BRIDGEPORT  WB   AP,    COIIX. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

72 

60 

64 

2 

4 

6 

3 

0 

0 

15 

- 

5.7 

BURLINGTON   WB  .U>,    VT. 

s 

21 

12.0 

38 

S 

22 

69 

69 

60 

66 

10 

7 

6 

2 

0 

0 

25 

41 

8.0 

CARIBOU  IB  AP,    ME. 

wsw 

16 

13.1 

44* 

WNW 

17 

75 

75 

68 

71 

7 

9 

6 

2 

0 

0 

24 

- 

7.3 

CONCORD  WB  AP,    N.    B. 

NW 

18 

7.7 

32 

NE 

22 

75 

71 

55 

67 

5 

5 

5 

3 

0 

0 

18 

53 

6.1 

HARTFORD   WB   AP,    COKN. 

WNW 

14 

13.4 

43 

W 

28 

70 

74 

55 

63 

5 

7 

5 

2 

1 

0 

20 

51 

6.3 

MT.    WASHINGTON,    N.    H. 

w 

66 

47.3 

lilt 

W 

28 

95 

92 

91 

89 

1 

12 

13 

0 

2 

0 

28 

2S 

8.2 

NANTUCKET  WB   AP,    M.tSS. 

WNW 

22 

17.9 

53 

SW 

27 

80 

77 

71 

78 

7 

6 

3 

2 

1 

0 

19 

59 

5.9 

NEW  EAVtN   WB  AP,    CONN. 

- 

- 

9.1 

33 

£ 

22 

- 

75 

62 

" 

3 

5 

6 

3 

1 

0 

18 

62 

5.9 

PITTSriELD  WB   AP,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

7 

9 

2 

0 

0 

25 

- 

- 

PORTLAND  WB  AP,    ME. 

w 

19 

12.8 

52 

SW 

17 

75 

72 

63 

72 

4 

3 

5 

3 

1 

0 

16 

60 

5.8 

PROVIDENCE   WB   AP,    R.    I. 

wsw 

13 

13.0 

43« 

ssw 

11 

70 

70 

54 

65 

3 

8 

4 

2 

0 

1 

18 

59 

5.5 

t   Airport   D»ta 
•   Tbla   datun   is   obtained   by 
visual   observation  since  record- 
log  equlpaent    is   not   available. 
It    Is  not   necessarily   the   fast- 
est  mile  occurring  during   the 
period. 
I    Peak  Gust 

COMPARATIVE  DATA 


Table  1 

MARCH 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Northeni 

Southern 

Northeni 

Southern 

Northern 

Southern 

Northern 

Southern 

Year 

Year 

• 
1 

1 

1 

j 

e 
1 

1 

■8 

] 

e 
1 

11 
>     1 

<  s 

e 

i 

II 

<  s 

i 

< 

1 
1 

1 

0 

1 

1 

2 

1 

1 
1 

<    8 

« 

1 

11 

1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

26.1 
33.0 
28.3 
28.6 
26.7 

63 
72 
64 
60 
61 

-23 
-   6 
-22 
-22 
-16 

29.9 
36.5 
33.0 
33.5 
31.3 

59 
70 
73 
63 
61 

-  7 
7 

-13 
-10 

-  1 

5.06 
2.74 
4.84 
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36.5 

66 
75 
73 
78 
68 

-  6 
3 

-  3 

-  1 
5 

2.31 
1.38 
2.40 
3.18 
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8.0 
11.1 
32.1 
18.0 
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36.9 

67 
60 
58 
64 
68 

-12 
-19 
-30 
-24 
-   6 

40.8 
32.8 
31.2 
34.7 
41.2 

69 
65 
59 
58 

9 
5 

-  9 

-  8 
3 

1.27 
5.67 
5.15 
4.60 
6.16 

3.9 
35.3 

2.61 
6.92 
5.20 
6.43 
5.57 

7.2 
13.1 
7.5 
2.2 
7.7 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

36.0 
25.1 
30.0 
23.3 
25.7 

72 
55 
81 
60 
60 

-25 
-28 
-37 
-27 
-22 

41.7 
32.3 
38.5 
32.6 
30.7 

77 
61 
81 
71 
67 

-  4 

0 

-  5 
-10 

-  8 

8.01 

6.8 
18.8 
11.4 
23.7 
23.2 

8.06 
3.63 
2.39 
4.80 
4.54 

5.2 
6.8 
1.7 
16.8 
5.5 

1899 

3.15 
2.28 
3.25 
4.04 

1900 
1901 

24.1 
11.8 
12.1 

1902 

Si 

1903 

38.0 
27.1 
27.1 
23.0 
28.7 

82 
67 
73 
56 
79 

-17 
-23 
-27 
-27 
-32 

43.4 
32.8 
34.2 
30.1 
36.2 

77 
71 
82 
S8 
84 

-13 

-  9 

-  3 
-12 

-  6 

5.36 
2.59 
1.87 
3.77 
2.07 

3.0 

8.9 

5.7 

24.3 

13.3 

6.41 
2.99 
3.05 
5.49 
2.03 

0.3 
8.0 
3.6 
18.7 
7.5 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

25.0 
34.3 
26.9 
25.9 
37.4 

58 
65 
67 
65 
85 

-21 
-    3 

31.1 
39.1 
34.0 
32.5 
44.2 

58 

-16 

17 

-22 

-   6 

6 

2.31 
5.21 
2.60 
3.28 
1.91 

23.7 
18.6 
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7.05 
3.54 
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COMPARATIVE  DATA  (Northern:   Maine,  New  Baapshire  and  Veraont ;  Southern:   Massachusetts,  Rhode  Island  and  Connecticut). 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  43  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1955 


Temperature 

Precipitation 

S   i 

>   1 

5 
> 

< 

a 

2  0 

Q  b. 

.J3 

cn 
X 

s 

.3 

Q 

Q 

No.  of  Days 

1 

el 

Q  u, 

a 

Snow, 

Sleet,  1- 

ail 

No.  of  Daya 

Station 

Max 

w 

in. 

•a 
e2 

■S-n 
&§ 
Q  S 

2  § 

Q 

e 
S 

• 

0 

2 

0 

o 
in 

s< 

0  3 

3  t 

0  > 

hi 

0 
rt  0 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP           R 
COLCHESTER                   AM 
CREAM  HILL 
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3.64 
4.23 
4.21 

-   .07 

.72 
1.15 
.69 
.68 
.90 

4  + 
22 
22 
22 
22 

.5 

8.2 

15.3 

9.8 

5.2 

T 
3 

2 

9+ 
5+ 
21 

18 

8 
10 
10 
12 

9 

2 
3 
1 
3 
3 

0 

1 

0 
0 
0 

STORRS 

WATERBURY  CITY  HALL 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR            AM 

40.5 
47.8 
47,8 
46.7 

25.0 
32.8 
25.6 
25.9 

32. P 
40.3 
36.7 
36.3 

-  1.6 

61 
68 
62 
65 

10 
10  + 
10 

11+ 

10 
22 
10 
12 

8 
8 
8 
8 

991 
763 
870 
883 

0 
0 
0 
0 

7 

1 

0 

1 

28 

16 
26 
27 

0 
0 
0 
0 

4.32 
4.16 
4.77 
4.46 

.20 

1.30 
.88 
.91 
.85 

22 
22 
22 

22 

4.4 

4.4 
3.5 

1 
2 

4+ 
18 

7 
10 
12 
13 

3 
1 
3 
2 

1 

0 
0 
0 

STATE 

35.8 

.0 

4.37 

.25 

7.0 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
t  BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRIDGTON 

35.9 
35.4 
39.3 
39.6 
38.6 

20.7 
20.7 
22.5 
22.5 
21.3 

28.3 
28.1 
30.9 
31.0 
30.0 

-   .8 

56 
55 
58 
59 
56 

31 
31 
31 
31 
31 

4 
5 

7 
8 
6 

4 

4 

4 

4+ 

4+ 

1130 
1136 
1049 
1046 
1081 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

12 

5 

5 
8 

28 
29 
28 
27 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

3.32 
2.66 
6.77 
5.63 
3,70 

1.97 

.79 

.58 

1.67 

2.00 

1.10 

1 
15 
23 
23 

1 

13.0 

16.9 

5.0 

6.0 

24.8 

8 
9 
5 

20 

7+ 
6+ 
6 

6+ 

6 
6 

11 
8 
9 

3 
2 

6 
4 

2 

0 
0 
3 

1 
1 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT       //R 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

37.8 
29.0 
36,7 
37.8 
35.5 

23.8 

10,9 
16,7 
22.7 
16.9 

30,8 
20.0 
26.7 
30.3 
26.2 

-  1.7 
.4 

57 
44 
55 
59 
53 

31 
31 
31 
31 
31 

7 
-17 

-  5 
5 

-  5 

8 
4 
9 
4 
9+ 

1051 
1388 
1180 
1070 
1235 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
20 
11 

7 
11 

28 
31 
30 
30 
30 

0 

7 
4 
0 
4 

3,41 
3.84 
4.57 
5.29 
4.72 

1.44 
2.41 

1.10 

.67 

.97 

1.40 

1.40 

1 

1 

23 

23 

23 

12.8 
47.1 
21.7 
10.9 
29.0 

5 
47 
23 

3 
40 

6+ 
7  + 
7+ 
13 
1+ 

7 
3 

10 
8 

10 

4 
2 
3 
5 
3 

1 

0 
0 

1 
1 

EAST  WINTHROP 
FARMINGTON 
FORT  KENT 
GARDINER 
GREENVILLE 

38.5 
36.9 
33,4 
39.7 
33,5 

20.4 
18,8 

M 
19,9 
12.8 

29.5 
27.9 

M 
29.8 
23.2 

-  l.C 

-  .9 

-  1.3 

56 
56 
47 
62 
50 

31 
31 
10+ 
10 
10  + 

-  4 

-  7 

1 
-11 

o 
9 

8 
4+ 

1099 

1143 

1084 
1291 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
11 
17 

6 
11 

29 
29 

30 
31 

2 
1 

0 

7 

3.40 
3.93 
4.67 
3.73 
4.72 

.02 

2.64 

-   .14 

1.76 

.80 

.95 

1,49 

.92 

1.01 

23 

1 
27 
23 

1 

14.5 
19.1 
42.5 
12.4 
39.4 

13 
55 
39 

7  + 

6 

6 

8 

10 

7 

9 

11 

2 
2 
3 
2 
2 

0 
0 
2 
0 

1 

HIRAM  2  S 

HOULTON  CAA  AP 

HOULTON  1  NE 

JACKMAN 

JONESBORO                    AM 

39.1 
31.9 
33.5 

37.2 

19,4 
10,8 
14.9 

18,5 

29.3 
21.4 
24.2 

M 
27.9 

-  1.1 

-  1.4 

57 
49 
51 

56 

31 
10 
31 

31 

0 

-14 

-  8 

3 

8 

4 

20 

1100 
1344 
1257 

1143 

0 
0 
0 

0 

8 
17 
17 

8 

31 
30 
30 

31 

1 
6 
4 

0 

4.32 
5.01 
4,37 
3.92 
6.53 

,85 
2,66 
2,02 
1.35 

1.19 

,71 

.85 

.74 

1.88 

1 
23 
23 
23 
23 

13.4 
44.1 
34.0 

16 
44 
39 

7  + 
2  7+ 
27 

7 
11 
10 

3 

5 
3 

1 

0 
0 
0 

3 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM               AM 

MADISON 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

36.0 
30.5 
36.5 
35.5 
33.5 

22,7 
11,6 
16.6 

16.4 
14.9 

29.4 
21.1 
26.6 
25.5 
24.2 

-  .5 

-  ,3 

-  1.5 

-  1.8 

56 
46 
66 
63 
53 

31 
12 
31 
31 
31 

8 

-  5 

-  9 

-  6 

-  5 

4 
4 
9 
8 
9 

1096 
1355 
1185 
1216 
1264 

0 
0 
0 
0 
0 

n 

16 
13 
11 
14 

30 
30 
31 
30 
29 

0 
6 

3 
4 

4.12 
3.96 
3.33 
4.33 
4.32 

-  .13 

-  .26 

.79 
.78 

.87 
.91 
.88 
.92 
.79 

1 
23 
23 
26 

1 

12.3 
31.0 
16.3 
30.3 
32.3 

25 

7+ 

10 

9 

10 

10 

9 

4 
3 
2 

3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

MILLINOCKET  DAM 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

31.6 
37. 8M 
36.0 

39.5 

10.1 
20. OM 
16.3 

26.1 

20.9 
28. 9M 
26.2 

32.8 

-  1,7 

49 
54 
55 

60 

31 
30 

31 

31 

-15 

3 

-  6 

11 

4 

4  + 
9 

8 

1359 
1114 
1197 

988 

0 
0 
0 

0 

17 

5 

10 

5 

31 
29 
31 

25 

9 

0 
3 

0 

4.52 
3.75 
3.85 

4,34 

.70 

.78 
.70 
.79 

1.11 

23+ 

23 

16 

22 

42.0 

10.0 
18.0 

15.2 

13 
6 

7+ 
6+ 

12 
8 
3 

10 

2 
4 
4 

4 

0 
0 
0 

1 

PORTLAND  WB  AIRPORT      //R 

PRENTISS 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

38.6 

31.3 
31.9 
39.8 

22.2 

12.2 

8.9 

23.9 

30.4 

21.8 
20.4 
31.9 

-  1.1 

-  1.9 

-  1.6 

60 

47 
50 
59 

31 

31 

11 
31 

0 
8 

8 

4 
4 
8 

1065 

1335 
1376 
1020 

0 

0 
0 
0 

8 

16 
14 
4 

29 

31 
31 
28 

1 

5 
9 
0 

4.10 

5.02 
3,34 
7,35 

.07 

2.80 
.50 

1.02 

1.10 

.53 

1.82 

22 

27 
17 
23 

14.7 

38.5 
33.8 
10.3 

6 

7 

6  + 
6+ 

9 

11 
11 
10 

4 

4 
2 
5 

1 
1 

0 
3 

RUMFORO  3  SW 

RUMFORD  1  SSE 

SANFORO  2  NNW 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

34.2 
37.8 
41.2 
36.1 
38.5 

17.7 
20.5 
21.3 
20.2 
18,2 

26.0 
29.2 
31.3 
28.2 
28.4 

-   .4 
.3 

55 
55 
61 
54 
58 

31 
31 
11 
31 
31 

1 
2 
4 
3 
-  6 

9+ 

9 

9 

4 

8 

1205 
1104 
1037 
1136 
1131 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

11 

7 

8 

9 

31 
29 
30 
28 
31 

0 
0 
0 
0 
1 

3.20 
3.27 
3.94 
2.56 
3.78 

-  .29 

-  .22 

.84 
.94 
.85 
.62 
,92 

1 

1 

1 

23 

22 

22.0 
23.0 
18.0 
12.0 
15.5 

23 

16 
14 

6+ 

9 

6 

8 

7 

10 

7 

8 

2 
2 
2 

1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

WINSLOW                      AM 
WOODLAND                     AM 

36.6 
37,3 

19.0 
16.1 

27.8 
26.2 

-  2.7 

-  1.3 

54 
56 

11 

31 

4 
0 

5+ 
4 

1147 
1197 

0 
0 

9 
6 

30 

31 

0 

1 

3.49 
4.62 

.23 

1.24 

.87 

1.20 

23 
22 

14.0 
16,6 

7 
6 

3 
6 

0 

1 

STATE 

27.2 

-  1.9 

4.28 

,76 

22.0 

MASSACHUSETTS 

ADAMS                       AM 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL                // 

BOSTON  WB  AIRPORT        //R 

38,5 
42.4 
41,1 
43,6 
44,8 

23,6 
27,4 
23,2 
26,4 
30,4 

31.1 
34.9 
32.2 

35.0 
37.6 

2.1 
1.4 

.9 
,0 

59 
63 
60 
60 
63 

10 

10 
10 

11+ 

'11  + 

12 
14 
7 
10 
17 

8 
8 
9 
8 
8 

1043 
927 

1013 
924 

841 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
6 
5 
5 
2 

27 
25 
28 
24 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

4.30 
4.39 
3.00 
4.77 
6.42 

.68 
.80 

.90 
1.9t, 

.74 
1.36 

.49 
1.17 
1.72 

23 
22 
22 

22 
22 

11.2 
6.0 
9.5 

13.7 
7.0 

5 
4 
4 

7 
3 

5 

4+ 

4+ 

5 

5+ 

13 

8 

10 

10 

9 

2 
4 
0 
4 
5 

0 

1 

0 

1 
1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1955 


Temperature 

Precipi 

lation 

If 
1  1 

«  a 
%  i 

<  2 

1 

> 
< 

e 
S  5 

a  C 

1 
X 

£ 
O 

■s 

o 

Q 
1 

No.  ol  Day 

3 

1 

1 

s  s 

3   2 

1  i 

a  £ 

a 

o 
1 

1 

Snow,  SUet,  Hail  | 

No.  of  Days 
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M 

m- 

•3 

.2 

■3ts 

X  0 

« 

e 

s 

t 
5 

1 

s 

°. 

o>< 

si 

3  > 
Sl 

'I 

4 

-10 

BROCKTON 
CMARLTON  2 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 

AM 

AM 

48i2 
43.5 
47, 4 
44.0 
44.3 

27.4 
24,4 
28.7 
25.4 
27.6 

37.8 
34.0 
38.1 
34.7 
36,0 

.7 

2.1 
,3 

63 
61 
64 
62 

62 

31 
10+ 
11 
11  + 
1? 

12 

9 

13 

13 
13 

8 
8 
8 
8 

8 

837 
956 
824 
932 

893 

0 
0 
0 

0 
0 

2 

4 

1 

2 
3 

24 
25 
21 
26 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

4.29 
4.08 
4.06 
5.02 

.73 

-   .02 
.78 

1.00 
.96 
.97 

1.C9 
.87 

22 
22 
23 
22 
23 

6.3 

10.1 

5.5 

9.8 

10.3 

4 
4 

4+ 
4+ 

9 
12 

11 

11 

4 
2 
2 
3 

1 

0 
0 

1 

0 

EAST  NAREHAM 
EDGAR TOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBUR6 
FRAHINGHAM 

AM 
AM 

AM 
AM 

44.8 
45.3 
46.1 
42.5 
45.4 

27.7 
24.7 
29.5 
24.1 
26.9 

36.3 
35.0 
37.9 
33.3 
36.2 

-   ,1 

_   J  7 

60 
59 
60 
63 
64 

11 
31 
10  + 
17 
12 

16 
12 
17 
10 
12 

8 
8 
8 

8 
8 

880 
922 
834 
976 
886 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

3 
4 

1 

26 
29 
23 
28 
26 

0 
0 
3 
0 
0 

4.12 
5.07 
4.81 
4,89 
4.76 

-   .17 

.60 

1.37 

.48 

.89 

.96 

1.37 

1.19 

1.13 

23 
7 
22 
23 
23 

4,8 
.2 

4.0 
10.0 
8.0 

0 

1 

4  + 
18 

11 

12 

8 

12 

11 

2 
3 
3 
2 
2 

0 
0 
2 

1 
1 

HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 
HYANNIS 

KNISHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 

AM 

AH 

AM 

45.3 
39,4 
45.8 
42.7 
45.0 

27.5 
23.0 
27.9 
22.7 
25.6 

36.4 
31.2 
36.9 
32.7 
35.4 

-   ,8 
•  6 
.4 

.3 

65 

63 
58 
66 
64 

31 
1! 
31 
12 
12 

15 
9 

12 
8 

11 

e 

0 
0  + 

8 
8 

878 
1039 
864 
997 
912 

0 

0 
0 
0 
0 

2 

7 

1 

6 
2 

25 
29 
25 
30 
26 

0 

0 
0 
0 
0 

3.37 
4.91 
4,42 
3.86 
4.92 

-   .31 

.70 
.07 

.74 

.61 
1.C6 
1.02 
1.06 
1.18 

22 
23 
22 
23 
23 

9.6 
23.7 

12.2 

8.1 

5 

11 

1 

6 

4  + 
28+ 
18 

9 

9 
14 

9 
10 
11 

1 
4 
3 
3 
2 

0 

1 
1 
I 

1 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

MI DOLE TON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT       R 

43.5 

45.1 
43.8 
45.5 
43.1 

27.1 
26.8 
26.5 
29,7 
30.7 

36.3 
36.0 
35.2 
37.6 
36.0 

1.2 
.5 
.3 

61 
64 
62 

60 
53 

31 
31 
31 

11  + 
10 

14 
14 
13 
18 
19 

8 
8 
8 

6+ 
8 

910 
896 
917 
848 
863 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
2 
1 
2 

26 
25 
26 

20 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

3.62 
5.21 
3.96 
4.18 
3.92 

-  .24 

.36 
.36 

-  .13 

.81 
1.00 

.85 
1.11 
1.38 

22 
22 
22 

23 

4 

8.2 
8.0 
3.0 
4.0 
3.2 

6 

3 

1 

4 

4 
19 

8 
12 
10 
10 

5 

3 
4 
3 
1 
3 

0 

1 

0 

1 

1 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT      R 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3    N 

ROCHESTER                    AM 

47.1 
3B.5 
47.9 
46.2 
46.1 

33.0 
23.0 
29.6 
32.7 
27.9 

40.1 
30.8 
38.8 
39.5 
37.0 

3.6 

.0 

2.3 

3.8 

62 
59 
63 
58 
59 

31 
10 
31 

10  + 

11  + 

20 
8 
14 
20 
16 

8 
8 
8 

8 
8+ 

767 

1054 
807 
784 
860 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
9 
1 
0 
0 

13 
28 
22 
16 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

3.09 
3.58 
3.88 
2.59 
5.31 

-  1.08 

.36 

-  .71 

-  1.14 

.80 
.90 
.87 
.55 
1.25 

22 
22 
22 
6 
23 

1.4 

15.1 

6.6 

T 
5 

3 

7  + 

9 

4 

9 
11 

8 
12 

13 

2 

2 
3 
1 
3 

0 
0 

0 
0 

1 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SHEL8URNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 

42.6 
43.7 
45.3 
39.4 
47,5 

27.7 
29.5 
30.2 
24,5 
28.6 

35.1 
36.6 
37.8 
32.0 
38.0 

.9 

.4 

1.0 

62 
63 
60 
62 
66 

31 
31 
10+ 
12 

10  + 

14 
16 
18 

11 

8 
8 
8 
9 
8 

919 

869 

839 

1017 

827 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
1 
8 
1 

22 
20 
22 
29 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

4,68 
3,23 

3.94 
4.10 
3,06 

•  14 

.64 
-   .56 

1.25 
.97 
.96 
.75 
.60 

22 
22 
22 
23 

4 

8.0 
5.5 

4.6 

11.0 
3.0 

6 
4 

3 

4+ 

4+ 

4 

10 
7 
8 

11 
9 

3 
2 

3 
4 
1 

1 

0 
0 
0 
0 

ST0CKBRID6E 
SHAMPSCOTT 
TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

AM 

41,3 
42.  5M 
47.5 
4C.9 
43.9 

24.4 
31. 2M 
28.0 
22.3 
26.0 

32.0 
36.  OM 
37.8 
31.6 
34.5 

1.4 
2.7 
2.6 

.3 

62 

60 
63 
62 
64 

11 
31 
31 

11 
11 

7 

14 

7 

10 

8 

8+ 
8+ 
8 

988 
866 
837 
1027 
939 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

3 
1 
6 

2 

26 
20 
23 
29 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

3,57 
4.99 
3.80 
3.33 
4.14 

.09 

.85 

-   .41 

.77 

.83 
2.70 
1.05 

.64 
1.11 

22 
22 
22 

23 
22 

17.2 

16.8 
11.2 

4 
5 

4 

5  + 

9 

9 

10 
8 

2 
3 
3 
2 

4 

0 

1 
1 

0 

1 

WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  CUMMINGTON 
WESTON 
WESTOVER  FIELD 

45.1 
45.1 
39.9 
46.3 
44,1 

26.8 
26.6 
21,7 
25,5 
27,8 

36.0 
35.4 
30.8 
35,9 
36.0 

.4 

63 
62 
61 
63 
63 

11 
11  + 
10 
11 
10 

9 

10 

3 

10 

13 

8 
8 
9 

8 

8 

890 
917 
1054 
894 
895 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
8 
2 
3 

26 
25 
30 
26 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

4.32 
4.78 
3.90 
5.41 
3.65 

1.78 

.97 
1.35 

.68 
1.60 
1.04 

22 
22 
1 
22 
22 

9.3 

16.8 
8.7 

12.1 

2 
6 
6 
6 

4 

4  + 

5 

4 

4 

4+ 

10 
10 
12 
10 
9 

4 
2 
3 
2 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

WILLARO  BROOK  ST  FOf 
WORCESTER  CAA  AIRPOf 
WORCESTER 

EST 

T 

40,5 
43.9 

24,8 
24,6 

32.7 
34,3 

-  ,b 

60 
63 

11 
11 

10 
6 

8 

8 

994 
946 

0 
0 

8 
4 

28 
25 

0 
0 

4.06 
6.10 

1.28 

1.19 
1.48 

22 
22 

8.0 
10.8 

5 
5 

9 

4+ 

9 

10 

2 
3 

1 
1 

STATE 

35.4 

.2 

4.21 

.28 

9.0 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
CAMP TON 

AM 

R 

AM 

36.7 
34,2 
35.2 

40.8 
33. OM 

18, 3M 
15.2 
17.6 
20.6 
18. 7M 

27. 6M 
24,7 
26.4 
30.7 
28. 4M 

-  2.2 

.0 

55 
53 
56 
61 
53 

10+ 

11+ 
11 
11 
11 

-  3 

-  1 

-  4 
4 

-  2 

8 

20 

8 

8+ 
8+ 

1146 
1243 
1187 
1055 
1128 

0 
0 

0 
0 
0 

10 

13 

12 

7 

9 

29 

30 
30 
31 
31 

1 
1 
1 

0 
2 

3.36 
3.18 
1.54 
3.89 
3.67 

-  ,29 

-  1,09 

.59 
.81 
.33 
.88 
.60 

23 
23 

23 

24.8 
29.7 
11.0 
19.5 
16.4 

16 
14 
18 
8 

7+ 

7 

27  + 

7+ 

11 
9 
6 

11 
9 

2 
2 
0 
2 
2 

0 
0 

c 

0 
0 

CONCORD  W8  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEER  INS 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

R 
AM 

40.6 
43.5 
40,3 
36,0 
29,7 

22.4 

23,0 

21.3 

13.6 

8,7 

*31.5 

33.3 
30.8 
24.3 
19.2 

-  .3 

-  2.13 

62 
63 
59 
58 
55 

11 
11 
11 
11 

12 

9 

7 

5 

-  8 

-11 

8 
8 
9 
8 
20 

1031 
977 
1050 
1255 
1414 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

4 

6 

11 

18 

30 
29 
29 
30 
31 

0 
0 
0 
3 

e 

3.28 

4.09 
4.59 
4,04 
4.28 

.24 
.86 

1.16 

.69 

.95 
.98 
.71 

11 
12 

12.9 
11.9 
18.5 
37,0 
50.0 

5 

4 

7 

42 

32 

7 

4+ 
26+ 

6+ 
28 

8 

9 
13 
13 

3 

3 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

40,3 
39.1 
38.9 
41.8 
38.3 

22.1 
19.7 
21.0 
22.7 
21.7 

31.2 
29.4 
30.0 
32.3 
30.0 

.3 

.5 
.3 

55 
56 
56 
63 
58 

31 
11 
10 
10 
11 

2 

-  3 

2 

7 
5 

9 
8 
8 
29 
9 

1041 
1097 
1081 
1009 
1075 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

10 

9 

5 

12 

29 

30 
29 
29 

30 

0 
2 
0 

0 
0 

3.81 
3.78 
2.82 
4.10 
3.46 

.48 

.20 

.89 

-   .52 

.93 
.85 
.81 
.73 
.83 

16.6 
17.0 
17.2 
14.4 
17.3 

8 
12 

4 
10 

6  + 

7 

26  + 

7+ 

8 
10 

9 
12 

8 

3 
3 
1 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 

fNOUNT  WASHINGTON 
NASHUA  3  N 

//R 

38.5 
39,0 
42,8 
18.3 
42.9 

19.7 
24.6 
22.8 

1.4 
23.3 

29.1 

31.8 

32.8 

9.9 

33.1 

-  .6 

-  2.1 

-  .2 

56 
69 
63 
37 
63 

10 

11 
11 

11 
11 

-  1 

13 

7 

-18 

7 

8 
9 
8 
8 
8 

1104 
1021 

992 
1708 

980 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
8 
4 

30 
3 

31 
30 
30 
31 
29 

1 

0 

0 

14 

0 

2.61 
4.20 
3.23 
7.67 
3.99 

.69 

2.12 
.?9 

.86 
1.01 

.62 
1.66 

.98 

22 

22 
23 

10.6 
12.2 

73.0 
7.8 

5 
24 

7+ 
25+ 

8 
9 

10 
15 

11 

1 
3 
2 
2 
2 

0 

1 

0 
2 

0 

NEW  LONDON 
PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 

AM 

37.4 
39. S 
32.8 

41,7 

20.2 
22.2 
15,3 

23.5 

28.8 

31.0 
24.1 

32.6 

-   .3 

54 
58 
49 

62 

11 

10 
31 

31 

6 

8 

-  1 

10 

8 

8 

20 

8 

1115 
1046 
1263 

997 

0 
0 
0 

0 

11 

3 

16 

4 

30 
30 
30 

29 

0 
0 

1 

0 

3.47 
3.86 
5.78 

3.80 

-  1.22 

.96 

1.17 

1.05 

.95 

22 
23 

"l7.0 
20.3 
53.5 

8.6 

11 

9 

46 

3 

28 

7 
6 

4+ 

16 
8 

2 
3 

4 

0 
0 

1 
1 

0 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
NEST  LEBANON 
HINDHAM 

yOLFEBORO  FALLS 
KOOOSTOCK 

AM 
AM 

39.3 
39,5 
46.6 
39.6 
38.3 

20.5 
20.2 
23,3 
20.6 
20.5 

29.0 
29.9 
34.6 
30.2 
29.4 

60 
57 
64 
60 
54 

11 
12 
31 

11 

10+ 

0 
2 
6 
2 
0 

8 
8 
8 
9 

a 

1083 
1081 
939 
1073 
1095 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
10 

1 
10 

7 

30 
30 
28 
29 
29 

1 

0 
0 
0 

1 

E  3.56 
2.53 
3.45 
4.04 
4.09 

-   .15 

.72 

.47 

.72 

1.14 

1.05 

23 
22 

17.4 
18.1 
8.0 
17.0 
33.5 

6 
7 
5 
15 
25 

27 
8+ 
5 

6+ 
9 

12 

9 
11 

8 
12 

2 

0 
1 
2 

1 

0 
0 
0 

1 
1 

STATE 

29.5 

.4 

3.66 

.32 

19.9 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


NEW    ENGLAND 
MARCH    1955 


Temperature 


<  2 


No.  of  Days 


Max. 


Min. 


Precipitation 


Snow,  Sleet,  Hail 


^■2 
a  g 

2  S 


No.  of  Days 


gs 


RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND    WB    AP 

GREENVILLE 

ICINQSTON 

PROVIDENCE  MB  AIRPORT 

STATE 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 

CHELSEA 
CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 

LEMINGTON 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

RANDOLPH 

READSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WEST  BURKE 

WILDER 

WOODSTOCK  3  ENE 

STATE 

SECTION 


AM 
AM 
AM 
AM 


43.5 
44.7 
46.8 
45.7 


40.6 
41.2 
37.0 
35.6 
39.8 

37,4 
38.1 
37.9 
33.5 
37,8 

35.2 

35.5 
34.9 
26. 6M 
34.7 

38.1 
38. 2M 
37,0 
40,1 
36,9 

38.4 
33.9 
42,0 
35.1 
38.5 

38.4 


31.5 
26.6 


23.2 
23.3 
16.8 
21.0 
18.0 

13,6 
20,1 

21,3 
17.0 
17.5 

14.1 
18,1 
17,1 


18i 
20. IM 
21.4 
23.2 
20,6 

19.2 

15,9 
22.9 
14.3 
18.9 

18.9 


37.5 
35.7 
37.6 
37.1 

37.0 


31.9 
32.3 
26.9 
28.3 
28.9 

25.5 
29.1 
29.6 
25.3 
27.7 

24.7 
26,8 

■26.0 

t 

24.8 

28.5 
29. 2M 
29.2 
31.7 
28.8 

28.8 
24.9 
32.5 
24.7 
28.7 

28.7 


1.0 

1.0 

.3 


1,8 
1,6 


843 
902 
844 
861 


1018 
1011 
1173 
1126 
1113 

1218 
1108 
1088 
1224 
1151 

1242 

1176 
1166 

1239 

1128 
1290 
1102 
1026 

1117 

1114 
1235 
1001 
1249 

1120 

1120 


4,17 
3.47 
4.25 
5.35 

4.31 


3,01 
3.27 
4.84 

4.04 
3.69 
4.00 
3.28 
3.35 

2.65 
3.93 
3.12 
3.83 
4.09 

3.29 


3.42 
3.03 

3.45 
6.40 
4.46 
3.92 
2.49 


3,80 

4.10 


,48 

1,77 


.60 

1.08 
1.70 


1.50 

.73 

1.45 
.79 
.39 

.88 
1.79 
1.01 
1.16 

.06 

.70 
.83 


1.20 
1.45 
1.30 
2.12 


.77 
.60 
.45 
.58 
1.23 

.65 
.85 
.79 
.60 

.7.7 

.50 
.62 
.81 
.87 
.65 


1.16 
.77 
.61 

.70 
.98 
.38 
.75 
.61 


2.0 
4.5 


15.5 
8.0 
30.6 
21.8 
26.8 

20.9 
18.0 
16.5 
16.4 
47.5 

28.0 
26.6 
21.0 
24.1 
27.0 

16.5 

20.6 
12.3 
27.0 

25.0 
32.6 
12.8 
29.0 
13.5 


24.5 
22.5 
15.8 


t    DATA    RECEIVED   TOO   LATE    TO   BE 
INCLUDED    IN    STATE    AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

5 

Dqt  oi  month 

1    1    2    I    3 

4 

5    1 

6 

M 

«l 

9 

10  1   11 

12 

13  I   14  1    15 

16  1 

17 

IS 

19  '  20      21 

22 

23 

24 

25  1 

26; 

27 

28      29  1  30 

31 

CONNECTICUT 

ANSONIA 

SAKEDSVILLE 

BALTIC 

SARKHAMSTEO 

eiilDGEPORT    as   AP                   R 

*.7« 
4.6« 
EA.37 
AiAl 
3>S3 

,17 

• 

,10 

.18 

,14 
.43 

.36 

,64 
,61 

,67 
.55 

,01 
,12 

,15 

.05 

.31 
• 
1.83 
.23 
.52 

.44 

•  50 

•  25 

T 

T 
.01 

.02 

,05 
,01 
,10 
,05 
,03 

.08 

,06 
.10 
.03 

T 
.33 

.26 

.13 
.36 
■  12 
.29 

•  30 

•  26 

•  21 

•  01 
E^ZO 
.15 

.15 
.13 

.12 

.05 
.22 
.26 

•  84 
1^13 
1.42 
1.03 

.79 

1.05 
.96 

•  85 

.04 

T 

.13 

.05 

.23 

.10 
.03 
.27 

.08 
.27 

.17 

BSISTOL    2    « 

BHO0HLVN 

BULLS    BRIOfiE    0«M 

BUBLINSTON                                  It 

COCKAPONSET    RANGER    5TA 

9>10 
♦  .72 
A.AO 
»>02 

:.23 

.23 

.49 
,10 
,10 
,14 

.29 

.33 

,51 
,20 

.64 
.51 
.60 
,35 
,61 

T 

.08 
.02 
.75 
■  05 

.64 
.82 
.46 
.19 
.35 

•  28 
.09 
.24 
.17 
,42 

.04 
.01 

,08 
,08 
.09 
.03 
.07 

.01 

T 

.02 
.06 
.03 
.09 
.16 

T 

.14 
.39 
.14 
.15 
.35 

.20 

T 

.35 

.27 
.46 

.06 

.10 

.12 
.08 
.13 

.11 

1.30 
1.42 
.83 
.88 
.90 

•  84 

•  27 

•  65 
1^03 
1^10 

T 
.04 

.02 
.12 
.08 
.03 

.15 
.28 
.14 
.26 
.16 

.19 

.13 

.07 
.10 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE    I    S 
CREAM   MILL 
OANBURV 
OAKSON   LAKE 

4.97 
9.43 
E3.63 

4.44 
4.B9 

,36 
,14 
.34 
,65 

.21 

,15 
,39 

.22 

,54 
,66 
,47 
,65 
.63 

.04 
.02 
.23 
,10 
.03 

.47 
.21 
.39 
.51 
.05 

,48 
,48 
E,25 

T 
.73 

T 
.04 

.03 

.05 

.10 

T 

.02 

.03 

.09      T 
.12 

.04 
.03 
.04 

.02 

•  16 
.03 
.38 

.40 

.21 
.43 

.58 

•  03 

.10 
.19 

•  07      T 

.08 

.11 

.18 

.40 
.51 
.05 

.76 
1.08 
.38 
.97 
.92 

•  85 
U19 

•  17 

•  02 
.95 

.10 

T 

.09 
.09 

.02 

.16 
.19 
.20 
.30 
.09 

•  11 
.23 

.07 

T 

.11 

DERBY 

EAST   HAVEN 

EASTON   LAJIE    RESERVOIR 

FALLS    VILLASe 

6R0T0N 

E5.20 
5.12 
4.7» 
2.86 
4.77 

,21 
.15 
,34 
,06 
.35 

,19 
.20 

.24 

.71 
.83 
.56 
.35 

.80 

.02 
.15 
,02 
,14 

.30 
.68 
.18 
.62 

,87 
.47 
,03 
,02 
,02 

.02 
.02 

.07 
.05 
.01 
.05 
.09 

.07 

.10 

T 

,01 

,22 

.12 

• 

.34 
.69 
•  04 
.29 

.31 

.29 

.24 

•  20 
.17 

E.IO 
.26 

.08 

.19 

.01 
.49 

.68 

.87 
.76 
1.21 
.72 
.91 

1^09 
1.02 

•  07 

•  58 

•  04 

.03 
.02 

.08 

E.10 
.27 
.36 
.08 
.32 

.39 

.01 

.09 

HARTFORD    BRAINARO   FLD//R 

HARTFORD   HB    AIRPORT           R 

HEMLOCKS    RESERVOIR 

KENT 

LAKE    KOMOMOC 

S.2« 
4. BO 
5.13 
5.24 

4.ai 

.70 
.53 

.31 

.46 
.26 

T 
.18 

.45 

,80 
,76 
,20 
,69 

.20 
.12 
.05 

,16 

.92 
.47 
.71 
1.63 
.28 

,02 
,05 

,04 
,51 

.04 
.06 
.03 
.02 

T 
T 

T 
.05 

,03 
,06 

.02 
.12 

.06 
.07 
.05 

.30 
.30 
.68 
.62 

T 
T 

.42 

.11 
.08 

•  18 

•  17 

T 
.12 

.49 
.42 

.49 
.68 

1.56 
1.46 
1.49 
.45 
.81 

T 

.02 
•  51 
.96 

.03 
.08 

.04 

.11 
.05 

.35 
.35 

.38 
.29 
.18 

T 

T 
.05 

LAUREL    RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM 
MEAO    POND    RESERVOIR 
MIOOLETOMN    4    u 

4.4» 

4.70 
4.03 
4.B7 
5.11 

.18 
.07 
.20 
,16 

,48 

.16 
,41 

,30 

,18 
,10 

.52 

.44 
.45 
.58 
.56 

,01 

05 
.02 

.15 

.30 
.64 
.47 
.36 

.27 

,46 
.50 

.55 

T 
.02 

T 

.09 

T 

.03 
.12 
.02 

.02 

.08 
.06 
.07 
.08 
.06 

.32 

.16 
.12 
.32 

.41 

.31 
,22 

.14 
.41 

T 

•  03 

.04 
.07 

.19 

.11 
.06 
.20 
.05 

.01 

.04 
.34 

.78 
.68 
.50 
.68 
1.02 

•  63 
1.02 
.95 
.77 
.82 

.15 

•  08 

•  01 

•  02 

.34 
.13 
.07 
.25 
.20 

.08 
.11 
.07 
.08 
.07 

MILFORO 

MOHAWK    RANGER    STA 
MOUNT    CARMEL 
NATCHAUG   RANGER    STA 
NATHAN    HALE     ST    FOREST 

5.55 
4.30 
5.18 
3.65 
4.35 

.10 

.10 
,39 
• 
,20 

.17 
.31 
.16 
■  45 
.28 

.90 
.66 
.64 
.46 
.55 

.02 
•  08 
.02 

.20 
.46 
.21 
.65 
.58 

.47 
.22 
.42 
.50 
.37 

.01 

.05 

T 

.07 
.04 
.04 
.08 
.03 

T 

.12 
.03 

.08 
.06 
.04 

.40 
.09 
.24 
.18 
.14 

.37 
.36 
.31 
.16 
.12 

T 

.23 
.09 
.14 
.06 
.06 

.09 
.02 

.83 
.84 
.89 

.30 
.74 

1.01 
.71 

1.22 
.65 
.93 

T 

•  12 

•  07 

.40 
.25 
.26 
.04 
.11 

.07 
.13 
.08 
.07 
.11 

T 

NEM    HARTFORD 

NEl'    HAVEN    HB    AIRPORT           R 

NEW    LONDON 

NORFOLK    2    SW 

NORTH    6RANF0RD 

4.53 
4.93 
4.94 
4.36 
S.42 

,10 
,25 
,21 
,05 
.27 

•  36 

T 
.11 

.24      ,01 
.23 

,58 
.79 
.97 
.56 
.75 

.19 
.06 
.02 
.03 
.06 

.69 

.19 
.40 
.33 

.40 
.03 
.45 
.41 
.08 

.02 

.05 
.10 

.05 
.03 

.07 
.05 

T 
T 

.01 

.11 
.02      T 

.27 

.19 
.41 
.23 
.03 
.50 

.22 

.13 
.36 

.33 

.21 

T 
T 

.16 

.14 
.14 
.21 

.57 

1.05 
1.13 

1.06 
.87 
.93 

.79 

.70 
.56 
1.20 

.03 

•  05 

•  03 

•  17 
.02 

.16 
.34 
.2S 
.14 
.28 

.21 

T 

.37 
.20 
.18 

TIT 

NORTH    GUILFORD 
NORWALK 
NORWICH    5    SW 
PACHAUG   FOREST 
PEOPLES    RANGER    STA 

5.50 

" 
3.55 

4.07 
4,27 

.15 
,05 
,21 
,13 

,11 

.15 

,06 
,21 
.31 

.70 
.07 
,72 
,49 

.48 

.02 

.09 

T 

.26 

.37 
.40 

.39 

.50 
.11 
.44 
.39 
.15 

.05 

.04 
.04 
.02 

.07 
.09 
.05 
.06 
.06 

.10 

T 

.12 

.08 
.10 
.13 

.06 

.47 
.62 
.40 
.25 

.08 

.33 

.24 
.24 
•  26 

.21 

T 

.21 

.12 

.05 

.42 

T 

.97 
1.56 
.72 
.32 
.91 

1.17 
.07 

1.12 
.92 

T 

.03 
.08 

.10 
.25 
.22 
.04 
.15 

.20 

T 

.07 
.17 

T 

PROSPECT 
PUTNAM 
PUTNAM    LAKE 
ROCKV    RIVER    DAM 
ROUND    POND 

5.16 
E4.02 
5.73 
5.30 
4.64 

.53 
,55 

.22 
.13 

.80 

.18 

,17 
,64 

.63 
,30 
,65 
,67 

,58 

,20 

,01 

.31 
.70 
.26 

.77 
.50 

.43 
.05 
.53 
.33 

.19 

.01 

.10 
.10 
.09 
.05 
.07 

.02 

.03 

.05 
.08 
.10 
.02 

T 

.19 

.30 
.46 
.19 
.50 

.34 

.28 
.32 

E.15 
.11 

.17 

.30 

.13 

.12 

.02 
.'.5 

.75 
1.15 
1.25 
.87 
.97 

1.04 
.15 
.93 
.78 
.13 

.05 

.05 

.15 
.20 
.60 
.18 
.28 

.16 
T 

.05 
.13 

T 

SALISBURY 

SAUGATUCK    RESERVOIR 
SHEPAUG   0AM 
SHUTTLE   MEADOW   RESVR- 
STAFFORD    SPRINGS 

3.54 

4.66 
4.23 
5.75 
4.37 

,42 
,28 
,30 
,39 
.29 

.19 
.34 
.30 

,29 

,60 
,57 
,62 
,43 

,26 

.07 
.17 

.04 

.21 
.SO 
.26 
,56 
,25 

.12 
.01 
.20 
•  57 
.35 

.03 

T 
T 

.08 
.08 
.11 
.05 
.07 

,04 

T 

.01 

.01 
.04 

.06 
.03 
,04 
,11 

■  39 
.71 
.62 
.16 
.21 

T 

.27 
.29 

.05 
.18 
.06 

.06 

.17 

.47 
.39 
.22 

.69 

1.05 
.66 

1.07 
.55 

.34 

.14 
.41 
1.09 
1.10 

.02 

.06 
.04 
.17 

.16 
.29 

.16 
.21 

.09 

.08 
.17 
.08 

STAMFORD 
STEVENSON   DAM 
STORRS 

THOMPSONVILLE 
TORRINGTON 

4.21 
5.81 
4.32 
4.37 
4.37 

.34 
.37 
.53 

,11 
,49 

.42 
.40 

.46 
.70 
.48 
.40 
.63 

.02 
.05 
.09 
.02 

.57 
.34 
.99 
.36 
.64 

.02 
.56 
T 
.26 

.02 
.01 

.07 
.07 
.04 
.07 

T 

.03 

.01 

T 

,08 
,08 
,10 

.02 
.04 

.72 
.23 
.29 

.13 
.42 

.39 

T 

.28 

.23 
.07 
.09 

.22 

.23 
.19 

.90 
.99 

1.30 
.74 

1.40 

.21 
1.02 

1.07 

.03 
.08 

.09 

.36 
.22 
.14 
.12 
.26 

T 
.14 

.20 

TORRINGTON    2 

TRAP   FALLS    RESERVOIR 

■ATER8URY   CITY   HALL 

WEPAWAUG   RESERVOIR 

WESTBROOK 

4.36 
5.52 
4.16 
5.46 
4.77 

,16 
,35 

.18 
.26 

.35 

.40 
.17 

,58 
,64 

.65 
,79 

T 

.10 

.39 

.11 

.61 
.78 
.48 
.37 
.47 

122 
.46 
.13 

T 
T 

.05 
.06 

.04 
.05 

,01 
,05 
.10 
.10 

.02 

T 

.11 
.66 
.43 
.29 
.46 

.28 

.35 

.16 
.02 

.24 

.10 

.15 
.25 

.58 

.16 
.74 

1.00 
1.60 
.88 

.93 
.9! 

.75 
.14 
.42 
1.08 
.11 

.10 

T 
.03 

T 

.04 
.06 

.13 
.42 
•  16 

.20 
.32 

.14 

.09 
.19 
•  02 

WEST   HARTFORD 
WEST    HARTLANO 
WMIGVILLE    RESERVOIR 
WHITNEY    LAKE 
WIGWAM   RESERVOIR 

4.61 
3.71 
4.93 
5.45 
4.46 

,12 

,20 
.15 

.40 

,24 
,40 
,33 
.21 
.18 

• 

,55 
.76 
.43 

.66 
.84 
.02 

.17 

.30 
• 

.42 
.33 

.50 

•  34 

.42 
,31 

.02 
.02 

.05 
.10 
.07 
.05 
.08 

.18 

.02 

.05 
.06 

.13 

• 

.17 
.29 
.12 

.22 

.45 
.26 
.35 

.29 

.04 

.08 

.17 

.01 

•  30 

1.16 
• 

1.10 
.90 
.95 

1.07 
1.30 

.93 
1.32 

.48 

.01 

.03 

.13 
.01 

.12 

.05 
.26 
.22 

•  09 

•  32 

•  20 
.09 
.13 

WILLIMANTIC 
WOLCOTT   RESERVOIR 
H0OO6URV    3    w 

4.51 
5. 84 

3.74 

.08 
,55 
,35 

.38 
,35 
.22 

.26 
.60 
.44 

.28 

.01 

T 

.38 
.55 
.66 

,94 

,50 
,28 

.03 

T 

.04 
.05 
.02 

.07 
,05 
■  01 

.08 
.15 
.09 

.16 
.25 
.28 

T 

.20 
.15 

T 

.60 
1.15 
.58 

1.24 
1.10 
.52 

.20 
.09 

.10 
.05 

MAINE 

AUGUSTA   C*A    AIRPORT 
BANGOR   DOW    FIELD 
BAR   HARBOR 
BELFAST 
BRASSUA   DAM 

3.32 

2.66 
6.77 
5.63 
3.S7 

,79 

.40 

1,23 

,88 

,02 

.01 
.12 

.07 

.70      ,01 

.08 
.22 
.14 
.08 

.07 
.01 
.12 
.03 
.16 

.61 
.50 
.57 
.25 
.23 

T 

,55 

,54 
,29 

.07 
.04 
.02 
.0^ 

.07 
T            .03 

.03 

T 
.02 

.30 

,03                   ,07 

.33      .01       .04 

,25 

,24      .03 

.09       .12 

.24 

.58 
.75 
.45 

.07 

.04 
.14 
.22 
.56 

.01 

.03 

.02 

T 

T 

T 

.50 
.09 

T 

.30 
.07 
1.67 
2.00 
.65 

.03 

T 
T 

T 

.47 
.24 

T 

.04 
1.18 
.80 
.57 

T 
T 
T 

.02      T 

BRIDGTON 

BRUNSWICK 

CARIBOU   WB    AIRPORT         //R 

C0«INNA 

eASTPORT 

3.70 
3.41 
3.84 
4.57 
5.29 

1,10 
1,10 
,67 
,85 
,86 

T           T 

T 

,01 

,06 

,03 

.14 
.15 

.13 
.04 

T 

.04 

.09 

T 

.04 

.44 
.60 
.31 
.27 
.31 

,06 
,41 
.68 

T 
.04 

T 
.04 

.18      .05 
T 

.36 
.15 

.06       .02 

.02 

T 

.10 

.34      T 
.31 
.26      T 

T 
.02 

T 

.22 
.20 
.30 
.39 
.56 

T 

.06 
.27 
.17 

T            .02 

T           T 

.44 
.52 

•  04 

T 

.61 
T 

.66 
.97 
1.40 

T 
.01 

.03 
.02 

.22 

.64 
.38 
.06 

T 

.30 

T 

.49 

.68 

.73 

.01      T 
.02 

T 

T 

EAST   SANGERVILLE    5    SE 
EAST   WINTHROP 
ELLSWORTH 
FARKINOTON 
FOKT   FAIRFIELD 

4.72 
3.40 
5.39 
3.93 
4.83 

,80 
,75 

,95 

T 

,0-' 

,84 
,97 

.10 
,14 

,22 

T 

.07 

,10 

,04 

,04 

.30 
.30 
.29 
.48 
.20 

•  26 

•  28 

•  52 
.06 

.45 

T 
.02 

T 

.33 

.01       .03 

.09 

.02       .08 

.04 

.02 
.29 

.26 

.02 

.04      .15 
.13                   T 
.16      .25 

.30 
.25 

.13 

.20 

.38 
.23 

.44 
.25 

.43 

.09 

T 
T 
T 

T 

•  OS 

•  15 

1.40 
.80 

1.47 
.93 
.51 

T 
.35 

T 

T 
.05 

.16 
.07 

.50 
.30 
1.00 
.33 
.67 

T 
.20 

FO«T  KENT 
SADOINER 
SILEAD 
«EENVILLf 
HIRAM   2    S 

4.67 
3.78 

4.72 
4.32 

,25 

,71 

1,01 
1,19 

,75 

,07 

.03 

T 

,07 
,18 
,10 
,27 

.37 
.12 

.06 
.05 

.07 
.31 
.10 
.43 
.56 

.24 
.20 
•  14 
.03 

.04 

.03 
.30 

.24 

.05       .02 
.12 

.02       .16 
.03 

.04 

T 

.05 

.10 

.26       .01 

.07                   .06 

.20 
.37 
.30 
.37 
.31 

•  22 

.45 

T 

T 

.03 

T 

•  01 

.09 
.48 
T 
.91 

1.25 
.92 
.47 
.93 
.08 

.03 
.01 

T 

.13 
.35 
.17 
.45 

1.49 
.33 

.49 
.01 

.02 
.01 

HOULTON   CAA    AP 
HOULTON    I    NE 
JACKHAN 
■lOMESBOXO 
LEVISTON 

5.01 
4.37 
3.92 
6.53 

4.12 

,69 
,42 

• 

,87 

T 

.27 
.56 
1,00 

,03 

.01 

.06 

T 

.18 

,09 
,06 
,12 
,17 
,12 

.59 

.14 
.24 
• 
.60 

.04 
.50 
.20 
1.00 

.20 

.04 

.11 

T            .27 
•03       .35 

T 

.05      .05 

.43 

.23      T           T 
.23       .01 
.10 
.36 
.05      T           .14 

.50 
.25 
.14 
.81 
.37 

.10 
.49 
.54 
.11 

T 

.21 

T 
T 

.02      T 

T 

.42 
.62 

.71 
.85 
.74 
1.88 
.59 

.08 
.01 

T 

.42 
.35 

.56 
.75 
.42 

1.20 
.02 

.03       .03 

T 
.12 

T 

l«IS  FALLS    DAM 
WKHIAS 
NMISON 
NIDOLE  DAM 
NILLINOCKET 

3.96 
7.04 
3.33 
3.59 

4.33 

T 
T 

,78 
,59 

,57 
1,11 
T 

,03 
,89      T 

T 

.10 
.21 
.05 

,29 
,03 

,01 
,26 

.22 
.39 
.38 

.16 
.20 

.25 
.82 
.13 
.15 

.32 

T 
.15 

T            .24 

.20 

.05 
.25 

.02       .12 

.22 

.04 

.12 

.05       .05 
.28      .17 
.10 
.17 
.10 

.03 
.53 

.16 

■  42 

■  19 

.43 
.50 
.18 
.08 
.48 

.04 
.01 
T 
.05 

•  05 

.01 

T 

.08 
.48 

.91 
1.94 
•  B8 
.28 
.86 

.09 

.02 

.03 

T 

.13 

.17 
.92 

.52 

1.01 
.33 

.12 
.03 

T 
T 

HILLINOCKET    CAA    AP 
HILLINOCKET   DAM 
moSEHEilO 

ou  Tom 

OLD   TOWN   CAA    AIRPORT 

4.32 
4,52 
3.62 
3,75 
3,85 

,79 
.46 
,04 
,55 
.64 

T 

,32 

,69      ,02 

,07 

T 

.08 

T 

.06 

.07 

,03 
.07 
.16 

.01 

.52 
.19 
.21 
.20 
.75 

.01 
.29 
.28 
.45 

.11 

T 
,02 

■  08 

■  37 
T 

T  ■        ■OT 
.02 

.21 

.18 

.26      T            .02 

.42 

T            .20 

.21 

•31      T           ^04 

■  54 

■  11 
.07 
.41 
.79 

.03 
.33 

•  69 

.50 

•  01 

T 
T 
.01 

T           T 
T 
T 

^ 

.45 

T 
.52 

.62 

.78 
.52 

.70 
.15 

.19 
.04 

T 
T 
T 

.48 

.37 

.30 
.78 
.52 
.53 
.14 

T           T 

T 
T 

T 

OMNO 

PeHTLAND 

POUTLAND   WB    AIRPORT      //R 

PIENTISS 

PRESOUE    ISLE 

4.34 

4.10 

5,02 

RECORD  MISSING 

,84 

,82 
RECORD  MISSING 

,59      ,34 

,17 
.18 

.10 
.10 

.10 

•  58 

•  60 

•  28 

T 
T 

.55 

,14 

,13 

.02 
.02 

T             .24 

.04 

.08                   .10 
•08                   •OB 

•26       .01 

•  4, 

•  42 

•  13 

•  35 

.01 

T 

.01 

1.11 
1.02 

.19 
.13 

.91 

T 

r 

.04 

r 

.55 
.52 

T 
T 

1.10 

.07      T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Day  of  month 


13      14       15       16      17       18       19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 

ROXBURV 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORD  ISSE 

SANFORO  2  NNW 

SOUTH  ANDOVeR 
SOUA  PAN  DAM 
STRATTON 
THE  FORKS 

UNITY 

UPPER  0AM 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WlNSLOW 

WOODLAND 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 
ASHBURNHAM 
ASHLAND 
ATMOL  3  E 

OEECHWOOD 
8ELCHERT0WN 
BIRCH  HILL  DAM 
SLUE  HILL 
BOSTON  we  AIRPORT 

80YLST0N 
BROCKTON 
CHARLTON  2 
CHATHAM 
CHESTER 


ILL 


CHESTERFIELD 
CHESTNUT  I 
CLINTON 
COHASSET 
COLOBROOK 


EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 

FITCHBURG 
FRAMlNGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 
HEATH 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HU8BARDST0N 

HYANNIS 
IPSWICH 
JEFFERSON 
KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

MANSFIELD 

MIDDLEBORO 

MIOOLETON 
MILFORD 
MILLBURY 
MONTAGUE  CITV 
MOUNT  WACHUSET 

NANTUCKET  MB  AIRPORT    R 

NEW  BEDFORD 

NEWeURYPORT 

NEW  SALEM 

NEWTON 

N0RTH8RI0GE 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  *.  N  R 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT   R 

PLAINFIELD 
PLYMOUTH 
PRINCETON 
PROVINCETOWN  3  N 

QUABBIN  INTASE 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  £SE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 

SECREGANSET 
SHELflURNE  FALLS 
SOUTHBRIDGE  3  E 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 

ST0CK9RI0GE 

SWAMPSCOT' 

TAUNTON 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALP0L6 
WALPOLE  I  S 
WARE 

WARE   2 

WEBSTER 

WEST  CUMMINGTON 

WESTFIELD 

WESTON 

WEST  OTIS 

weSTOVER  FIELD 

WEST  RUTLAND 

WILLARD  BROOK  ST  FOREST 

WINCHENOON 


3i83 
4*66 
3i00 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  HISSING 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 


Tabl«  3— Conbnuad 

MARCH 

1993 

Station 

H 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7  I  8 

9 

,o| 

11 

12 

13  1 

14  1  15 

16  1 

'M 

18 

19 

20   21 

22  1  23  [ 

24 

25 

26   27 

28   29   30 

31 

New  HAMPSHine 

BATH  2  5H 

9>0B 

.16 

•  44 

T 

•  13 

r 

.29 

T 

.41 

.19 

T 

T 

.09 

.40 

T 

.10 

48 

•  05 

T 

42 

eENTON 

3.33 

.57 

T 

T 

.13 

T 

24 

.11 

,05 

.48 

.11 

.09 

.24 

•  23 

T 

,16 

59 

•  09 

.07 

19 

T 

SERI.IN 

3. IB 

.07 

.47 

.02 

.06 

•  10 

12 

,25   T 

.11 

.08 

.03 

.12 

.05 

.50 

T 

•  02 

T 

81 

T 

T 

.02 

30 

.05   T 

OETMLEHEM 

l.M 

.33 

T 

T 

09 

,08 

T 

.11 

.19 

T 

T 

.17 

T 

T 

31 

T 

T 

T 

26 

T     T 

SLACKHATER  0AM          ff 

3.S« 

.88 

.03 

■  23 

•  13 

37 

,08 

,07 

.03 

.09 

.10 

.17 

.08 

.02 

.20 

,40 

65 

.30 

20 

BOM  6ARVINS  FALLS 

Ai03 

.02 

.74 

.01 

.14 

•  30 

33 

,19   T 

.02 

.10 

.03 

.21 

T 

,20 

93 

.18 

63 

BRAOFORO 

3iAT 

.12 

.71 

.02 

.13 

•  15 

25 

,15   T 

.02 

.04 

.07 

.09 

.04 

.16 

T 

,27 

71 

.15 

39 

T 

BUCKS  COMER 

AaOO 

.20 

•  78 

.08 

•  10 

11 

,33   ,09 

.30 

•  11 

.09 

,14 

.21 

•  04 

,20 

83 

.02 

41 

CAMPTON 

3.47 

.23 

•  70 

■  06 

•  05 

21 

,18   ,02 

.03 

.48 

.09 

.08 

,16 

.20 

•  04 

.05 

SO 

•  01 

T 

28 

T 

CANNON  MOUNTAIN 

•  ■3A 

1.27 

•  08 

.15 

.21 

39 

,34 

.24 

.49 

.35 

•  06 

.31 

.09 

,26 

.73 

.05 

1.01 

81 

•  30 

T 

.38 

48 

■24   ■lO 

CENTER  HARBOR 

3iA6 

.18 

.73 

.12 

.06 

31 

.16   .04 

T 

.18 

•  10 

.05 

.26 

.37 

.04 

66 

16 

CLAREMONT 

3<96 

.06 

.83 

.03 

.12 

.10 

35 

.12   T 

.01 

.02 

.05 

.09 

.10 

.19 

,01 

.31 

65 

.12 

38 

■  02 

CONCORD  MB  JklRPORT      R 

3,28 

.69 

.03 

.13 

.28 

44 

T 

.08 

.02 

T 

.04 

.01 

.23 

T 

.16 

,65 

r 

T 

.52 

r 

DIIVILLE  NOTCH 

>>03 

.22 

.54 

T 

T 

.24 

16 

.20   .04 

.43 

•  49 

.24 

•  47 

.39 

,04 

98 

•  06 

.03 

47 

■  05 

DUBLIN 

A>8B 

,22 

.53 

■  20 

68 

,24 

.06 

.25 

.40 

,93 

65 

.26 

■  46 

DURHAM 

».0» 

,62 

T 

.43 

.24 

35 

,13 

.13 

.01 

.20 

•  41 

T 

T 

T 

• 

92 

T 

.40 

25 

EAST  OEERING 

k.S9 

.95 

.03 

.34 

.28 

46 

.04 

.01 

.09 

•  25 

,01 

,01 

.14 

.76 

40 

.81 

01 

EASTMAN  FALLS  OAM 

3i9e 

.08 

.86 

.01 

.14 

.12 

44 

,18   T 

.01 

.08 

.05 

.05 

.11 

,22 

.01 

.20 

96 

T 

44 

T 

ERROL 

3,76 

.85 

.28 

47 

,02 

.10 

.05 

.35 

.23 

.43 

,07 

,02 

,07 

.22 

26 

.26 

10 

PABVAN 

'■""• 

.18 

.20 

.20 

T 

29 

T 

T 

.10 

•  98 

.10 

.20 

.40 

T 

,14 

« 

46 

.10 

.06 

04 

■50   .09 

'  :5ST  CONN  LAKE 

A,2S 

T 

.41 

,08 

.04 

.06 

15 

.16   .05 

T 

.21 

.71 

.07 

.11   .01 

•  20 

,55 

.06 

.11 

T 

44 

•  10 

.04 

30 

■35   .05 

: -2MJLL1AN  3  SW 

3,78 

.13 

.72 

.01 

■  08 

.15 

31 

,13 

.07 

.07 

.20 

•  15 

,30 

.02 

■  38 

67 

.01 

.09 

29 

■iANHLIN  I  NW 

3,81 

•  93 

■  19 

.12 

57 

.02 

.05 

.08 

.04 

.36 

T 

.09 

.45 

55 

.33 

03 

p-iANHLIN  FALLS  DAM 

3,78 

.86 

.13 

.08 

45 

,13 

.05 

.10 

.04 

.01 

.06 

.30 

.07 

.02 

.05 

•  50 

56 

.21 

14 

T 

GILMANTON 

3.08 

.94 

.29 

24 

,21 

T 

,36 

T 

71 

31 

HANOVER 

2.82 

.81 

.04 

.12 

.02 

26 

,06 

,14 

.01 

.06 

.05 

T 

.13 

.02 

T 

.16 

.34 

24 

T 

.34 

02 

T 

JEFFERSON 

3,28 

.07 

.32 

T 

T 

.19 

09 

,31 

T 

.20 

.18 

.07 

.15 

.12 

•  63 

T 

56 

T 

T 

33 

.06   T 

KEENE 

A.IO 

.73 

T 

T 

.35 

.17 

28 

,18 

,03 

.09 

.13 

•  40 

T 

T 

.19 

.57 

49 

T 

.25 

24 

LAKEFORT 

3.AS 

.07 

.83 

T 

.13 

.04 

37 

,17   T 

T 

.07 

.04 

.02 

T 

•  24 

.26 

T 

.05 

74 

T 

T 

40 

T     T 

LAKEFORT  2 

2,99 

.04 

.78 

T 

T 

.07 

30 

,16 

.09 

.05 

.03 

•  23 

.27 

.02 

.05 

60 

28 

LANCASTER 

3,33 

.27 

.04 

. 

.08 

13 

,40 

.25 

.30 

.19 

.17 

.51 

57 

•  02 

30 

■  10   T 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

2,61 

.85 

.04 

.09 

.10 

24 

.12   T 

,13 

.04 

T 

.01 

.06 

.17 

.01 

T 

.06 

.38 

02 

T 

.27 

7 

LINCOLN 

A, 18 

,30 

.74 

.10 

.12 

25 

.23 

,07 

.47 

.25 

.12 

.08 

.26 

,23 

T 

72 

24 

T 

MAC  DOMELL  DAM 

4,13 

.15 

.60 

T 

.35 

.30 

26 

.09   T 

.05 

•  02 

T 

•  08 

•  15 

T 

.10 

.26 

T 

T 

.50 

76 

T 

T 

.07 

42 

T     T 

MANCHESTER 

»,20 

.64 

T 

.26 

.21 

44 

T 

.07 

,03 

f 

.16 

.01 

.38 

T 

T 

.21 

1.01 

T 

.78 

MARLOH 

3,33 

.70 

T 

.30 

.10 

15 

T 

•  30 

.26 

.22  1 

00 

30 

MA5SA8ESIC  LAKE 

3,23 

.62 

.05 

.27 

26 

.15 

.05 

,03 

.15 

.33 

.01 

T 

.03 

.61 

15 

T 

.33 

19 

MILAN  7  N 

3,A0 

.59 

.09 

.19 

24 

.11 

.15 

,41 

.32 

.41 

.23 

.04 

.09 

16 

.06 

29 

MILFORO 

A,A4 

.15 

.46 

.37 

•  13 

30 

.22 

,04 

.04 

.21 

.05 

.23 

•  03 

.54  1 

03 

T 

.15 

49 

T 

MOUNT  MASHINGTON      I/O 

7,67 

1.44 

.29 

.02 

.05 

T 

26 

.18   ,03 

,48 

.14 

.31 

.01 

•  37 

.05   .09 

.44 

.29 

.07 

•  06 

.03   .02 

1.66 

49 

.25 

.03 

.23 

24 

■06   ■08 

NASHUA  3  N 

3,99 

.03 

.50 

.31 

.22 

•  30 

22 

,02 

.02 

•  19 

T 

.10 

.32 

.01 

.25 

98 

.07 

45 

NEM  LONDON 

3,47 

.20 

.20 

• 

•  70   • 

,60 

T 

.15 

T 

T 

.65 

58 

iOl 

37 

■  01 

NEMPORT 

3,76 

.31 

.49 

.04 

.16 

T 

46 

T     ,16 

T 

T 

.12 

•  11 

.10 

.20 

T 

.47 

70 

T 

42 

T 

NORTH  STRATFORD 

3.32 

T 

.55 

T 

T 

.17 

15 

.24   T 

.14 

.35 

•  02 

.10 

.11 

.45 

.04 

.06 

T 

54 

.03 

T 

25 

■05   ■OS   T 

PETERBORO   2  S 

3,B6 

.69 

.04 

•  25   < 

.43 

.09 

.05 

.11 

.34 

T 

T 

.14 

.96 

24 

T 

.34 

16 

PINKHAH  NOTCH 

3,78 

1.17 

.13 

.08 

.23 

.03 

34 

.07 

.17 

.25 

.35 

T 

.22 

.06   T 

.24 

.36 

.05 

.03 

.54 

36 

.12 

.04 

.23 

50 

.19   .02 

PLYMOUTH  1  MNM 

- 

- 

T 

.00 

•  07 

10 

.10   T 

.02 

E.03 

.01 

•  13 

.20 

T 

T 

.05  1 

05 

T 

30 

T 

PORTSMOUTH 

3.80 

.60 

T 

.29 

.07 

57 

T 

.15 

.18 

.02 

.35 

T 

T 

.95 

.62 

SOUTH  DANBURV 

3,68 

.30 

.82 

• 

.15 

21 

.13   .02 

T 

.11 

.04 

.09 

.19 

.21 

T 

•  32 

66 

T 

43 

T 

SOUTH  LTNOESORO 

4,63 

.73 

.33 

.29 

45 

.06 

•  02 

.18 

.26 

T 

.04 

.22 

U05 

10 

.62 

06 

SOUTH  MEARE  1  SE 

4,12 

.01 

.76 

.02 

.52 

.12 

28 

,12 

.02 

•  03 

.02 

.14 

.07 

T 

.47 

75 

.02 

.25 

52 

T 

SURRV  MOUNTAIN  DAM 

E3.56 

.10 

.55 

.02 

.24 

.17 

19 

E,07 

.01 

.02 

.11 

.09 

.14 

.11 

T 

.42 

72 

T 

.20 

36 

■  02 

TAMMORTH 

4,22 

.35 

.80 

T 

.20 

.02 

25 

.13   T 

T 

.40 

.08 

.06 

.02 

.10 

.35 

.03  1 

02 

.02 

.35 

02 

T 

TROY 

£4,65 

.60 

T 

.38 

•  10 

42 

.15 

.04 

.07 

.22 

.39 

.05 

T 

E.20  1 

30 

E.30 

43 

NALPOLE  2 

3,90 

.13 

.58 

.01 

■  36 

.15 

19 

.16 

T 

.01 

.07 

.07 

.23 

,04 

T 

.57 

64 

T 

T 

.21 

46 

T 

VARREN  1  SE 

RECORD  MISS  INS 

MEST  LEBANON 

2.33 

.21 

.47 

.11 

■  09 

•  05 

15 

.12   .02 

.02 

.06 

.03 

.04 

.06 

,10 

.03 

.27 

33 

.02 

.07 

23 

.01 

■EST  RumEY 

3.75 

.04 

1.11 

■  02 

T 

31 

.11 

.03 

.41 

.06 

.02 

.12 

,19 

.05 

•  06 

90 

T 

32 

MHITEFIELD 

2.80 

.09 

.35 

.02 

T 

.10 

16 

T     T 

T 

.18 

.21 

.05 

.13 

,53 

,01 

•  05 

T 

58 

.02 

T 

T 

24 

.05   .03 

MILMOT 

3.75 

.21 

.61 

.10 

.20 

•  09 

30 

•  15 

.13 

.20 

•  06 

•  10 

.41 

75 

42 

MIMOHAM 

3.45 

.41 

.09 

•  35 

•  10 

30 

,17 

.05 

T 

.13 

.34 

T 

T 

T 

.72 

30 

T 

.33 

16 

MOLFEBORO  FALLS 

4,04 

1.14 

.15 

•  04 

66 

T     ,04 

.07 

T 

.06 

.05 

T 

,49 

,03 

,04 

T 

.43 

29 

T 

.26 

25 

MOODSTOCK 

4,09 

1.05 

T 

.21 

•  01 

47 

,02   ,05 

.13 

.16 

.35 

.09 

.15 

T 

,38 

,08 

T 

T 

.20 

39 

T 

.15 

20 

T     T 

YORK  POND 

4,52 

.13 

.43 

.03 

T 

•  20 

24 

,22   T 

T 

.27 

.08 

.08 

.06 

,14 

1.56 

' 

,06 

52 

T 

T 

36 

.10   T 

RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

5.01 

.14 

•  66 

43 

•  50 

.07 

.08 

.45 

.20 

.46  1 

70 

.30 

BLOCK  ISLAND  MB  AO      R 

4.17 

.29 

U20 

•  05 

60 

.02 

T 

.07 

.02 

.03 

,21 

,38 

.95 

•  02 

.13 

GREENVILLE 

3.47 

.30 

•  18 

•  24 

43 

.36 

.05 

.26 

,02 

1.45 

T 

.16 

KINGSTON 

4.25 

.53 

.74 

•  12 

51 

.17 

.02 

.19 

,22 

.08 

.06 

1.30 

03 

.02 

.24 

PROVIDENCE  MB  AIRPORT   R 

5,35 

,46 

.63 

.07 

89 

•  01 

.09 

T 

.25 

•  03 

.37 

T 

.06 

.06 

2.12 

02 

•  03 

.24   T 

VERMO.<T 

BARRE 

3,99 

,25 

,64 

.01 

.08 

.02   . 

14 

•  20 

.25 

.30 

.01 

•  06 

.12 

.21 

T 

•  04 

•  12 

45 

.01 

.07 

T 

30 

.29   .02 

BELLOMS  FALLS 

3,92 

,12 

,77 

.31 

.02   . 

27 

,11 

.01 

T 

.07 

.06 

.12 

.15 

•  06 

.43 

66 

T 

.21 

53 

T 

BENNINGTON  2  NH 

- 

T 

T 

.10 

.05   . 

12 

.06 

.42 

.17 

.05 

.60 

T 

T 

.03 

.40 

20 

.05 

T 

.25 

11 

T 

BETHEL 

4,12 

,55 

,54 

.07 

,07 

•     , 

.34 

.44 

» 

•  37 

.10 

• 

,28 

.40 

43 

• 

■■     » 

.53 

BLOOMFIELD 

3,01 

.45 

,05 

.18 

25 

•16   ,02 

T 

,34 

.07 

.07 

.16 

,45 

,01 

.07 

.10 

35 

.02 

.02 

.05 

13 

.05   .01 

BURLINGTON  MB  AIRPORT   R 

3,27 

.55 

,06 

T 

.07 

T     . 

29 

T     T 

.12 

,58 

T 

.03 

T     T 

.32 

,03 

T 

.07 

.49 

09 

T 

.35 

13 

.07   T 

CANAAN 

2,8B 

.08 

,33 

.11 

.05   , 

26 

.13   T 

.01 

.56 

.02 

•  03   T 

.08 

,31 

.01 

.09 

• 

46 

.02 

.02 

20 

.11   T 

CAVENDISH 

4,84 

1.23 

,01 

.04 

.33 

.09   . 

31 

.03   .01 

.05 

T 

•  12 

.10 

.21 

,01 

.02 

T 

.17 

.62 

41 

T 

.01 

.77 

10 

T     T 

CHELSEA 

4,04 

,42 

,64 

.06 

.03 

.06   . 

14 

.19 

.34 

.21 

.02 

.08 

,18 

.09 

.16 

65 

.03 

.07 

.01 

36 

.25   (01 

CHITTENDEN 

3,70 

.31 

,57 

.12 

.07 

05 

.36   T 

.04 

.15 

.26 

•  03 

.27 

,30 

.05 

•  13 

72 

.01 

T 

26 

T     T 

CORNMALL  1  N 

3,69 

,85 

T 

.03 

06 

.43 

.16 

.06 

•  36 

.03 

.14 

,16 

.09 

.11 

•  42 

34 

T 

.34 

11 

DORSET  1  s 

4,00 

.79 

,15 

T     I 

45 

,10 

.10 

.57 

,10 

T 

.13 

•  50 

31 

.60 

20 

T 

EAST  BARNET 

3,28 

,16 

,55 

T 

,10 

.06   . 

18 

,23 

.18 

.20 

.OS 

•  04 

.07 

,31 

•  03 

.02 

.03 

60 

.06 

.05 

33 

T     .01 

CNCS8URG  FALLS 

3,35 

.28 

.12 

T 

T     . 

16 

,15 

,77 

.30 

T 

.39 

,26 

T 

.27 

33 

T 

.06 

11 

.13   .02 

ESSEX  JUNCTION 

3,03 

.24 

.26 

.06 

,04 

.01   . 

10 

,20   T 

,09 

,09 

.49 

T 

•  03 

.07 

.29 

,01 

.10 

40 

57 

•  06 

CILMAN 

1,89 

T 

.11 

.06 

.08   . 

12 

,25 

,13 

,01 

.29 

.01 

•13   •OS 

•  23 

T 

,02 

. 

36 

.01 

02 

•  01 

LEHINGTON 

2,65 

.40 

.11 

T     . 

28 

,06 

T 

,06 

,50 

.16 

.35 

.10 

,03 

T 

31 

.01 

.16 

12 

T 

NARSHPIELO 

3,95 

.10 

.52 

.04 

.09 

•  06   < 

.37   T 

T 

.31 

T 

.36 

.11 

,11 

.39 

•  02 

,09 

.11 

66 

•  17 

.05 

T     • 

.42   .01 

MAYS  MILL 

5,72 

.13 

.62 

.04 

.65 

•  28 

37 

.06   T 

,09 

.01 

•  21 

tiv 

,19 

•  25 

,04 

.67  1 

09 

•  01 

.07 

.22 

53 

.03 

NC  INDOE  FALLS 

2,59 

.15 

.31 

T 

.08 

•  03   . 

11 

.13 

.25 

•  16 

.04 

.02 

,02 

.24 

,04 

.06 

47 

•  07 

.04 

37 

T     T 

HIOCLESEI 

3.93 

.46 

.53 

,01 

,09 

,02   . 

15 

.13   T 

.17 

T 

•  90 

.04 

,02 

,13 

,19 

•  02 

,01 

.22 

62 

T 

.04 

T 

.19   ,04 

"ONTPELIER  CAA  AIRPORT 

3.12 

.81 

,01 

.08 

T     , 

30 

T     T 

•  20 

.28 

T 

.07 

T     ,03 

,18 

T 

,03 

,09 

.09 

.36 

09 

T 

.26 

,10   T 

MOUNT  MANSFIELD 

3.83 

.49 

.10 

21 

.10 

.11 

•  87 

,20 

,60 

,01 

.03 

.35 

30 

•  05 

.01 

,10 

NEMPORT 

4.09 

•  65 

.02 

,14 

T 

37 

.02   T 

.19 

T 

•  94 

•  03 

.08 

T     .10 

.41 

.19 

,04 

.03 

.42 

29 

•  03 

T 

.32 

,10 

NORTKFIELD  NORHICH  UNIV 

3.29 

1.00 

T 

• 

38 

.20 

•  31 

.02 

.07 

T 

T 

63 

•  01 

T     T 

PERU 

5.02 

.13 

.70 

,39 

.12 

40 

.19 

.62 

.26 

.08 

.56 

65 

.24 

.06 

RANDOLPH 

1.24 

. 

•  13 

.29 

,05 

E.IO 

.47 

25 

•  06 

• 

RANDOLPH  CENTER 

3.54 

.4? 

.35 

.04 

.04 

•  06 

.36 

.39 

•  29 

,12 

.14 

.02 

.31 

47 

.01 

.01 

.11 

READING  HILL 

3.57 

1.05 

.09 

.16 

12 

.12   .06 

•  35 

,17 

.66 

24 

.21 

REAOS60RO  1  SSE 

5.73 

.11 

.76 

•  07 

.51 

•  20 

29 

.10   T 

.05 

.02 

.22 

.18 

T 

,39 

.13 

.09 

.66  1 

16 

T 

.13 

.23 

.10 

ROCHESTER 

4.84 

.58 

.92 

•  22 

15 

,47 

.15 

T 

.40 

T 

,24 

T 

.45 

70 

T 

.23   T 

RUTLAND 

3.42 

.77 

T 

■  03 

•  09 

T 

20 

,12   T 

.12 

•  20 

.01 

,38 

.09 

T 

.04 

T 

.29 

36 

.30 

SAINT  ALBANS 

3.03 

.60 

.05 

.05 

32 

.05 

.61 

.02 

,23 

.03 

,01 

.01 

.26 

22 

•  01 

T 

.20 

.06   T 

SAINT  JOHNSBURY 

3.45 

.70 

.01 

.25 

33 

,03 

.25 

.28 

T 

.09 

.12 

.18 

T 

.01 

.30 

45 

•  10 

.10 

.01 

SALISBURY 

3,33 

.39 

.29 

•  05 

.10 

,44 

.13 

.32 

.21 

.30 

T 

.20 

56 

.02 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW    EN 

GLAND 

Table  3-Continued 

MARCH 

1955 

Station 

■3 

Day  of  month 

& 

T 

1    1 

2 

3 

4 

5 

6 

7    1 

8 

9 

10    1    11 

1    '^ 

13  I   14       15 

16 

17 

18 

19      20  1   21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  [ 

29        30 

31 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

5.S6 

.29 

.90 

.01 

.30 

.18 

.19 

.16 

.01 

.04 

.02 

.34 

.14      7 

.32 

.22 

.07 

.55 

1.01 

.02 

.12 

.21 

.38 

.07 

.01 

SEARSeuRG    STATION 

5.67 

.19 

.75 

.04 

.45 

■  16 

.24 

.13 

.02 

.03 

T 

.36 

.15      T 

.30 

.21 

.05 

.53 

1.00 

.04 

.10 

.25 

.48 

.18 

.01 

SOMERSET 

6.40 

.12 

.68 

.02 

.50 

.18 

.55 

.16 

.02 

.05 

.01 

.40 

.13       .01 

.67 

.14 

.14 

.57 

.98 

.02 

.09 

.22 

.60 

.13 

.01 

SOUTH    LONDONDERRY 

».53 

.09 

.83 

T 

.28 

.07 

.26 

.10 

.02 

T 

.06 

.21 

.04      T 

.14 

.23 

.0* 

.32 

1.02 

.18 

.56 

.06 

7 

SOUTH    NEWSURY 

3.77 

.14 

.45 

T 

.14 

.03 

.12 

.36 

T 

.41 

.45 

.02      7 

.10 

.35 

.01 

.05 

.72 

T 

.06 

.28 

.08 

T 

• 

SPRINGFIELD 

3.79 

. 

.95 

T 

.30 

.56 

T 

.03 

.02 

.07 

.20 

. 

1.10 

7 

.56 

TOWNSHEND 

4.19 

.10 

.68 

.39 

.18 

.28 

.09 

T 

T 

.11 

.13 

.14 

.09 

T 

.62 

.95 

.26 

.45 

UNION    VILLAGE    DAM 

2.T. 

» 

.67 

.03 

.04 

.11 

.12 

T 

.26 

.12 

.05 

.07 

.18 

.05 

.19 

.54 

.03 

.02 

.26 

VERNON 

4.46 

.10 

.58 

.03 

.53 

.22 

.26 

.14 

.01 

7 

.06 

.19 

.11 

.35 

.45 

.88 

.16 

.39 

WARDS60R0 

5.43 

1.08 

.01 

.60 

.03 

.43 

.06 

.03 

.03      .02 

.09 

.22 

.09                   .45 

.75 

.59 

.06 

.69 

.20 

WATERBURY 

4.78 

.20 

.74 

.03 

.03 

.06 

.12 

.18 

.21 

.55 

.06       .08 

.18 

.30 

.03 

.04 

.12 

.90 

.03 

T 

T 

.54 

.28 

.08 

WEST    BURKE 

3.92 

.02 

.75 

.03 

.11 

.25 

.14 

.26 

.42 

.05       .10 

.14 

.36 

.07 

.66 

.10 

.38 

.08 

WEST    DANVILLE 

3.89 

.17 

•  53 

.05 

.08 

.40 

.29      .01 

.48 

.08 

.31 

.05 

T 

.11 

.65 

.11 

.03 

» 

.50 

.04 

WEST    HARTFORD 

3.70 

.32 

.72 

7 

.06 

.11 

.16 

.13 

.12 

.17 

.11 

.08 

.04 

.09 

.05 

.34 

.58 

.03 

.03 

.52 

.04 

WESTON    2    S 

3.87 

7 

1.09 

T 

.05 

.42 

T 

T 

T 

.16 

.35 

.30 

.25 

.56 

.19 

.48 

WEST    TOPSHAM 

4.11 

1.05 

.12 

.08 

.16 

.75 

.50 

.02 

.10 

.25 

.60 

.10 

.16 

.20 

WHITE    RIVER    JUNCTION    IN 

2.90 

.18 

.72 

.06 

.04 

.04 

.14 

.15 

.05 

.02 

.16 

.04 

.02 

.05 

.11 

.04 

.24 

.42 

.02 

.03 

.34 

.03 

T 

WHITINGHAM    3    W 

5.28 

.12 

.71 

.10 

.37 

.27 

.39 

.08 

T 

.04 

.20 

.15 

.34 

.10 

.04 

.64 

1.09 

7 

.08 

.25 

.30 

.01 

WILDER 

2.49 

.26 

.61 

.05 

.03 

.02 

.09 

.13 

.05 

T 

.09 

.06 

.06 

.06 

.14 

.02 

.22 

.33 

.01 

.06 

.20 

7 

7 

WOODSTOCK    3    ENE 

3.88 

.99 

.02 

.10 

.05 

.26 

.05 

.14 

.01       . 

1 

.07                   .01 

.12 

T 

.01                   .29 

.61 

.12 

.02 

.63 

.18 

S—  R«f«r*DC«  NotM  Following  Station  Ind*x 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1955 


Doy  Of  Month 


9   10   11   12   13   U  IS   16   17   18   19   20   21   22 


232425     26272B29      30      31 


CONNECT :CUT 
BKIOGEPORT  KB  AP 

COCCMESTER 

CREAM  HILL 

OANBURT 

FALLS  VILLAGE 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

HARTFORD  W8  AIRPORT 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDOLETOWN  4  W 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEW  LONDUN 

NORFOLK  2  SW 

NORWALK 

NORWICH  5  SW 

PITTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD 

STORRS 

WATER8URY  CITY  HALL 

WESTBROOK 

WieWAM  RESERVOIR 

MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRIDCTON 

BRUNSWICK 

CARIBOU  MB  AIRPORT 

COKIHNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 

FARMINGTON 

FORT  KENT 


MAX 
MIN 

MAX 
I  MIN 

'  MAX 
I  MIN 

'.   MAX 
.  MiN 

:  MAX  ' 
'  MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
I  MIN 

'   MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

I 
MAX 

'  MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

I  MIN 

MAX 

I  HIN 

MAX  I 
MIN  I 

MAX  I 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
_MJ»I 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN  I 

MAX 
MIN 

MAX  ' 
MIN  I 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN  ' 

MAX 
I  MIN 

MAX 
MIN  I 

MAX  I 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

I  MIN 

MAX 
MIN 

I  MAX 
I  MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
I  MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN  , 


36   37   31 


37   36 
28   25 


38   37 
30   22 


55  Si 

35  33 

*7  4* 

34  29 

55  51 

38  34 

50  48 
34  21 

54  52 
37  29 

55  49 

37  35 

53  52 

39  30 

51  52 

36  35 

54  54 

38  35 

53  49 

40  36 

49  52 

38  35 

53  51 

36  35 

45  44 

34  28 


44   33   33   35 

30   20   23   18 


45  37  33 

27  26  22 

40  35  38 

20  21  19 

43  34  31 

28  21  20 

33 


43   32 
29   21 


34  28 

22  12 

37  33 

32  17 

38 
26 

34  32 

27  17 

36  32 


35 

17  31 

32  40 

11  18 

26  45 

5  19 

31  58 

13  22 


55   54   63 


50   56   47   49   52 
35   35   29   32   40 


40   34   43   46   38   46 
28   26   28   26   34  '  34 


41   31  !  36  22      24   39   24   23   17   15   27   23 


61   55 

41   40 


61  I  47 
30  '  32 


*0  I  45 
29  '  39 


70   66   54  I  53 
36   44   30   32 


32   30   54   66   66   57   48 


31 
65 


22   30 
59   53 


49   46 
26   26 


48   45  I  48 
17   17   37 


50  61  49   39 

29  33  33   28 

43  44  61   49 

31  23  26   32 

30  '  34   44   41  I  33   37  51  43 

19   20   21   31   25   25  26  25 

37   39   49   38   39   46  64  50 

22   26   16   30   32   30  32  30 


43   45 
26   27 


35   39   46   »7 
22   23   28   33 


41 
23 

41 

31 


42   34  I  36 
18   17   17 


43   39   43   56  '  49   46 
22   28   25   22   20   26 


23   30   41   30   30   26 


50   53 
26   38 


39   34   38   48   38   39 
23   24   24   18   29   32 


31   54   68   65 


20   28   16   11   21   36   43 


57  I  51 
30  I  30 


52   47   50   37 
28   28   37   24 


48   39 
19   31 


37 


44   41   33 
29   24   20 


43   29 
27   21 


27  14 

36  36 

30  20 

36  36 


29   54 

10   23 


43  1  35   30 
29   23   23 


36   33 
24   23 


26  I  20  14   21  I  34   42 

1 

35   31  30 

30  ■   20  16 

38  '  34  33   SO 

31  !  20  17   31 


69   66   58   56 
31   38   26   36 

66   63   60  ;  52 
29   38   25  I  33 

62   64   64  j  54 
31  I  36 


50  45   54 

26  23   37 

49  50   50 

24  20  j  40 

52  *7  !  49 

28  28  ;  42 


35   39   52   39 


32 
16 

34 
20 

33 

17 

50   40   35 
27   33   22 

49   36   32 

30   31   21 


56   51   45 
28  ,  27   32 


39   42   61 
32   32   19 


55   60 
26  I  26 


50  ;  60   62   52  !  50 
24  I  33   36   31  1  31 


52  "i      38   37   38   33   42  i  49 


31   32   23 

42   32   26 

21  ',    21 


24   23 

26   35   36 

18   19   12 


55   51   52   43   37 
35   30   28   28   21 


50   52   *♦  ,  34 
36  JZ_  ^7   19 

32 


46 
28 


49   45 

29   25 


40   36 
31   26 


45 

31 

52 


49   54   45 


35   26   25   29   24 


36   40 
32   24 


37   38 
32   23 


38   44 
31   19 


38   44 
31   33 


38   38 
32   30 


40   45 
31   31 


30   32 
26   10 


36   38 
31   31 


37   41 
31   32 


32   40 
32   31 


40   42 
34   30 


35   40 

32   33 


40 
28 


25  1  11 

10  .   4 

23  1  13 

6  j   5 

39  I  25 

13  7 

38   23 

14  8 

38   22 
12    5 

35   22 

16 :   9 
10     9 

-  9  -17 

30  23 

7  1 

33   17 

11  5 

31  10 


6  0 

39  25 

12  4 

33  18 

10  5 

27  10 


15   22   37   38 


49   55 

30   33 

57  I  51 
37  I  38 


47  :  50 

27  I  36 


*8I  48 
27  i  38 


52 

27 

38 

26   23   20   18   30  ;  32   32   26  I  29 


36   37   44   36   38   39   59   49 


41 
25 


45   38   44 

21   31  !  33 


54   46 
28   31 


38   36 

23  I  20 

39 

18 


49   46   36  I  35 
40   28   24  '  27 

28 


29 

1« 

36   42   34 
27   32   24 


3« 

7 

50 
13 

27 
3 

14 

28 

9 

4« 
15 

34 
15 

60 
27 

26 

10 

48 
20 

32 
22 

58 

30 

48 

57 

59 

50 

45 

40 

45 

45 

29 

35 

27 

30 

22 

22 

29 

20 

52 

54 

55 

53 

23 

23 

44 

27 

54 

64 

58 

56 

55 

49 

50 

51 

31 

33 

28 

34 

25 

23 

34 

27 

66 

64 

57 

51 

47 

50 

50 

40 

30 

36 

26 

32 

21 

21 

40 

20 

•2 

63 

a 

47 

46 

41 

45 

43 

36 

43 

24 

33 

23 

27 

38 

20 

54 

55 

59 

52 

49 

49 

44 

47 

30 

34 

29 

35 

23 

24 

38 

23 

65 

65 

64 

58 

49 

47 

53 

53 

39 

39 

34 

38 

25 

28 

43 

28 

61 

54 

S2 

44 

44 

42 

46 

33 

37 

35 

30 

31 

24 

24 

33 

24 

M 

68 

56 

92 

54 

90 

94 

42 

38 

47 

38 

34 

31 

32 

42 

30 

41   45 
27   25   32 

32   31   44 


39   41   46 


30   32 
34   49 


^9   33 

18  I  20 


47  42 

24  26 

46  43  ' 

17  31  ! 

41 

14 


38   41   60 
31   26   20 


37 
26 


44  :  34   37   50 
28  ;  30   28   25 


46   42 
23   31 


49 
32 


38 

39 

33 

52 

62 

56 

59 

5« 

32 

18 

10 

18 

28 

31 

26 

37 

38 

37 

32 

48 

60 

65 

65 

53 

31 

18 

12 

17 

31 

33 

29 

35 

46   48  I  50   51 


39   48   40 
30   24   36 

43   46   44 


33 

36 

28 

42   48   64 

34   34   34 

46   53   59 


56   45 

29  !  27 


24   20   40   28   24   16   14   25  '  33 


30 
12 

25 

11 

20 

6 

22 

9 

27 
14 

20 


35 
23 

37 
25 

35 
23 

30 
23 

38 
24 

26 

13 

33 

20  I 

35 


33  I  49 
11  ,  29 


35   29 

13    9 


35   50 

16   28 


48   40 
34   27 


49  50 

28  29 

52  49 

33  29 

49  49 

33  27 


39   37 

26   22 


49,  40 
23  I  18 


42   39 
19   33 


36  ,  41 
15  32 


49   50   38 
24   23   21 


43   46 

15   30 


23   18 
6  -  1 

31   25 
12-4 

35   24 

20   11 

30   22 

13  5 

34   26 

14  -  1 

29   27 

15  3 

26   25 


43 
30 


90 
28 

47 
32 

50 
26 


34   48 
•  4   22 


51  49 

29  24 

48  49 

32  30 


31   52 
•  7   22 

31   47 


48  47 

30  28 

45  47 

30  25 


3« 
27 

25 

9 

37 
22 

34 

19 


40  40 
23   35 


33   36 

0   29 


40  43 


34 


38  42 

16  34 

40  42 

3  33 

40  40 

16  34 

42  40 

11  34 


34  28 

19  16 

32  23 

20  16 

40  32 

29  20 

38  30 

29  15 

38  29 

2i  14 

35  27 

22  19 

29  23 

12  6 

37  26 

23  10 


33   27 
22   10 


38   30 
26   16 


36   29 
22   15 


28   35 

14   10 


26 

31 

33 

32 

40 

44 

12 

10 

22 

23 

32 

30 

30 

33 

37 

34 

45 

45 

18 

9 

25 

19 

28 

30 

32 

36 

36 

34 

44 

48 

12 

8 

22 

27 

29 

30 

28 

43 

36 

32 

43 

49 

16 

U 

28 

25 

23 

25 

44   39 

30   23 


32  39 

17  22 

39  42 

22  22 

33  40 

18  23 

29  46 

22  27 

36  46 

25  27 

36  42 

22  24 

37  46 

23  22 


59 
36 


32   32   43   56   57 
23   24   21   34   36 


44   38   36 

33   30   24 


28   34   34 


55   39 

27   26 


19  13   23   29   24   24   24   26   17 

43   49   53  '  47   49   64  '  51   43   38 

20  18   29  j  33   32   28  |  29   32   23 


46a6 
30i6 

44>6 
26  aO 

41.4 
24<5 

46  >  5 
27l9 

45  aO 
20>7 

45i8 
26 16 

45«2 
27.6 

47.2 
27.1 

47.2 
25.6 

46.4 
26.7 

43.8 

28.1 

44.9 
29.4 

45.9 

30.1 

38.6 
22.0 


42 

45 

58 

60 

24 

21 

33 

24 

36 

40 

45 

58 

46.6 

22 

20 

30 

33 

25.8 

49 

36 

36 

37 

45 

56 

60 

30 

31 

18 

19 

16 

28 

23 

45 

43 

32 

31 

37 

49 

54 

24 

27 

20 

18 

23 

28 

3X 

53 

44 

44 

22 

37 

44 

4« 

26 

30 

19 

20 

23 

28 

31 

59 

45 

37 

43 

45 

59 

62 

31 

31 

24 

22 

25 

31 

30 

34 
26 

4* 
33 


4« 
22 


40   31 
26   22 


36   36 

25   20 


28 
19 

3* 

26 

40 
23 

3« 

20 


43   37   42 
28   22   26 


29   35 

19   14 


19   24 

3-9 


28   36 

-1-2 


31   32 

15   12 


25   34   34 

0-5   18 


43  44 

32  29 

35  35 

27  23 

40  40 

26  27 


42   38   34 
28   22   21 


43  34 

29  27 

32  33 

20  12 


42 

30 


33 

11 

36 

20 


39   41 
23   27 


30   36 

12    8 


28   38 

7    2 


40   43   39 
25   26   27 


42   44 
26   28 


18 

37   29   39   48 
23   26   26   28 


35 

12 

31 
18 

28 

10 

20 

16 

31 
10 


30   36   40 


60   58 
24   33 


54   9« 

29   34 


52   65 
30   36 


59 

31 

59 

30 

50 

30 

53 

30 


42  44 

25  29 

52  55 

28  24 

56  59 

31  30 


!7   26 

30   44   50   56 
16   18   26   32 


49   55 
21   32 


45  •9 

24«4 

42i0 
24t« 

43il 
29.5 

49.3 
29.8 

49.6 
23.0 

47.8 
32.8 

47.8 
25.5 

46.7 
29.9 


39.9 

20.7 

35.4 
20.7 

39.3 

22.5 

39.5 

22*5 

38.6 

21.3 

37.8 
23.8 

29.0 
10.9 

36.7 

16.7 

37.8 
22.7 

35.5 

16.9 

38.5 

20.4 

36.9 
18.8 


46   41   25   30   40  30   29   30   26   27   32   32   40   39   38   38   36   35   47   47   46   33.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S  -  Continued 


NEW    ENGLAND 
MARCH    1955 


Day  Oi  Month 


1 
8        9       10      11      12      13      14     15      16      17      18      19 


GARDINER 

GREENVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  CAA  AP 

HOULTON  1  NE 

JACKMAN 

JSNESBOfiO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MADISON 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MILLINOCKET  DAM 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MENTISS 

PRESQUE  ISLE 

RIP06ENt;s  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORO  3  SW 

RUMFORD  1  SSE 

SANFORD  2  NNW 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WINSLOW 

WOODLAND 

MASSACHUSETTS 
AOAMS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CHARLTON  2 

CHESTNUT  HILL 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

I  MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MtN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


43   *0 
31   12 


34   26 
25    0 


45   34 
24   14 


35   15 
13  -11 


35   25 
25    3 


37   41 
32   10 


41   27 
26   16 


36   35 
25-3 


26   26   39 


37   37   28 


36   14 
13-1 


31   27 
20-2 


37   40   35 


36   21 
20    1 


46   32 

29   18 


33   29 

24    1 


33   33 
29-3 


46   38 

33   15 


38   22 

16    8 


40   26 
25    9 


47   32 

31   11 


39   34 

31    9 


26 
12 

10 
0 

29 

9 

20 
11 

20 
9 

21 

4 

24 


24 
11 


39 

44 

32 

20 

28 

29 

27 

16 

8 

12 

40 

40 

41 

23 

12 

33 

31 

11 

5 

4 

33 

35 

37 

34 

15 

40   38 
33   20 


48   39 
32   26 


MIN 

35 

33 

20 

MAX 

4« 

49 

40 

MIN 

33 

33 

24 

MAX 

48 

52 

40 

MIN 

37 

36 

28 

MAX 

49 

54 

4« 

MIN 

34 

36 

27 

MAX 

47 

49 

40 

MIN 

35 

33 

24 

MAX 

49 

51 

48 

MIN 

36 

37 

27 

20   28   35 
13   14   26 


28 
20 

33 

IS 

32 
16 

26 

15 

31 
18 

32 
22 


30  i* 
15   27 


29   37 

1    7 


21   3 
0  - 


27  24 

8  4 

28  33 

9  12 

17   18 
3    0 

24   29 

6-9 

20   33 

-5-1 

22   30 

5-5 

15   31 
-  2  -12 

28   34 
6   20 


29   28   35 


8    6 
34   23 


29  30  47 

18  14  21 

33  25  43 

15  9  7 

32  28  46 

17  10  20 


31  45 
17  25 

31'  48 

12  14 

29  48 

9  10 

32  44 

13  21 


62   SO   49   35   40   42   39   39   29 
19   29   27   25   22   16   34   25   17 


30   36   35 


50   42   45  I  34   31 
24   31   16  I  16   17 


54   56   47 
24   30   25 


49   48   36 


47   49   45 
26   36   14 


48 

30 


37   45   46 


40   49 
21   31 


20   27   23 


48  48  37 

32  30  18 

52  51  36 

29  33  16 


41   41 
27   20 


43  45  38 

19  26  15 

52  51  45 

30  34  25 

51  50  39 

30  32  25 


52   52   45 
31   39   34 


22   36   30 


55   61   57 
21   28   29 

49   60   46 
26   35   25 

46 


54  55 

12  21 

32  54 

15  30 

39  49   49 

12  29   28 


99  58  54 

22  38  34 

63  62  54 

35  40  33 

60  58  52 

30  30  28 


60   51 
39   33 


63 
42 


35 

60  62  59 

31  34  32 

61  61  55 

33  36  26 

68  64  62 

33  41  33 


41  t  38 
22   33 


35   32 
IB    6 

39   40 

14    9  !  32 

37   43  I  42 
4   15  ,  26 

32   41  I  40 
9    2  I  32 

32   39  I  36 
31 

40 
35 


34   42 
24   10 


40   42   42 
33   29   29 


39   41   42 
31   23   23 


27   35 
5-3 

29   30 
16-2 

40   40 
27   20 


46   43 

14  33 


33   36   39 


41 
21 

50  I  37   37 
28  I  22   20 


39 

17  I  34 


44  I  40 
IS   32 


39   43 
14   20 


49 
27 


51 

41 

51 

54 

36 

30 

34 

38 

65 

46 

50 

52 

34 

28 

23 

41 

49 

46 

47 

48 

32 

20 

21 

38 

50 

47 

52 

62 

36 

29 

29 

40 

33   22   22   34 


36   42 

27   27 


44   40 
26   22 


25   15   14 


39   34   29  ,  33   43   35  1  32   41   48  I  44   30   34 


32   19   14  !  12 


24  I  24   30 

7-1-7 


29   31 
12-3 


19  I  27   28 
28  i  30   36 


42   32 

28   17 


34   27  I  28 
22   20   18 


38   23  1  20 
22   10  1  10 


24   25   17 


34 

39 

34 

21 

12 

11 

34 

36 

34 

26 

14 

24 

35  '   35   30   34 

-  3  1  22   22   23 


36   34   27  1  26   37 


34   27 
15   10 


41   36 

34   24 


35 

21 

23 

-  1 

39 

27 

25 

15 

32 

28 

19 

12 

33   38 
18   29 


33  !  29   36 


30   35   35 


26   34   34 


35   39   36 
22   20   29 


46  42  40 

28  20  26 

40  30  32 

27  25  16 


27   43 
9   17 


28 
16 

32   30  I  26 


32  32 

14  18 

36  31 

23  12 

36  34 
14  13 

37  33 
4  21 


42   45  I  43   39 


20   24   29  I  27   20 


33   40   44  I  40 
16   31   30  I  25 


40   35   29  I  33 
34   22   17 


41   41   50 
30   30   30 


44   3  5 
32   29 


40 
31 


22   27 

3-4 


28  I  30   36   38 


39   25   21 
23 

40 


21 

0-9 


32  I  34   32   35   37   36 


10  :  30   18 


26 

10 


28 
16 


27 
12 

32 

11 

36   23  ]  25 

22   13  I  15 


36 
14 


29   37   45 


41   40   29 
33   25   18 


44   39  I  33 


36   34   32 


34   30  '  33   38 
20   12   12    7 


36  I  35 
20  ,  25 


34   38   41   40 


17   28   12 


41   42  44 

25  !  31  20 

46  i  47  34 

26  36  26 

47  !  47  45 
20   39  21 

48  I  60  47 
28  ;  37  24 


32 
20 


28  29   39 

15   13   15 

29  32   34 


33   48 
16   16 

48   40 


29 

39 
27 

40 
29 

39 
26 

38 

30 

39 

27 

38 


37 

18 

40 
26 

43 

27 

40 


50 
26 

49 

27  I  28   17   21 


34 
26   20 


32 

18 


33  I  29 

26  I  8 

36  ;  31 

10  I  9 

40  '  33 

27  :  17 

29   29 

14  I  14 

32  28 

14  j  14 

33  '   31 
22  :  13 


26  I  25  21 

40  I  46  40 

28   28  21 

39  I  45  41 


25 

35 

15   18   28  I  28   19 


40  I  40 
16  I  12 


38   34   32  I  41   38 
29   28   29  I  27   27 


36   39   46  I  44 


25   20   30   32   30   30   31 


19  '  23   10 


42 
26 


29  I  36 
20  (  24 


44   38  '   40 


25   30   29   31 


38   33   40   47   40   56   42 


28   26   29   26   32   34   35   34 


50   35  I  40   46   43   44   69  in 
28   24  ;  23   18   28   32   34   28 


30  j  31 
22  !  24 

40   37   33  I  29 

27  27   20  I  17 

48   38   37  I  33 

28  30   22  I  20 


53   58 
21   29 


24  38  46  50 
9  11  26  22 

34  46  54  57 

16  8  22  24 

25  41  47  47 
8  14  IS  28 


23   40   48 


46 
15 


47   67 
17   30 


41   48 
18   24 


40   49 
18   30 


32   45 

13   23 


39.7 
19«9 


39«1 

19 14 

31>9 
10>8 


56  ,  37,2 
29  i  18>5 

66  ,  36,0 
31  ,  22,7 

44  I  30i5 
18  I  11,6 


29   43   60   56 


27   34   30 


28   47   48   53 
12   17   28   34 


36,5 
16,6 

35,5 

16.4 

33.5 
14.9 


49  I  31,6 
23  !  10.1 

37.8 
20.0 


65   60 
30  36 


36.0 
16.3 


39.6 
26.1 


38.6 
22.2 


31.3 
12 12 

31«« 
8<« 

39.8 
31  i  23.9 

99   34.2 
30  1  17.7 


37.8 
20,5 


58   41,2 
21.3 


49   42   31   33   32   44   64   68 


36.1 

20.2 

38.5 
18.2 

36.5 
19,0 

55   37.3 
29  I  15.1 


25   28   34   48 
16   19   23   25 


38.5 
23.6 

42.4 

27.4 

41.1 
23.2 

43,6 
26,4 


46   41 
12   26 

48   46 


33   38   53 
30   29   29 


35   43   60 


26   24   26   22   32   32   34   30 


48 

40 

38 

37 

45 

57 

63 

44,8 

34 

33 

25 

25 

26 

35 

38 

30.4 

54 

50 

42 

38 

46 

59 

63 

48.2 

30 

32 

24 

18 

20 

32 

35 

27.4 

47 

40 

34 

32 

44 

55 

68 

43.5 

28 

28 

20 

20 

13 

30 

33 

24.4 

59 

45 

40 

36 

47 

56 

63 

47.4 

32 

32 

25 

23 

23 

33 

36 

28.7 

S—  R«lar«Dc«  NotM  Following  Station     Index 
-   52   - 


n 

AI 

FY 

T 

FM 

[PI 

'RJ 

\T 

JR 

ES 

NEW  ENGLAND 

Tubus -Continued 

ly 

r\l 

^  X 

1 

^X*. 

X^  i. 

jXlJ 

^  X 

K^  s,K 

j^ikj 

MARCH 

1955 

1 

Day 

CM  Month 

1 

< 

Station 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27| 

28 

29 

30 

31 

CLINTON 

MAX 

iiT 

45 

48 

42 

37 

37 

35 

32 

29 

46 

62 

62 

62 

51 

45 

49 

58 

37 

35 

38 

46 

40 

38 

42 

SO 

41 

" 

33 

35 

46 

57 

44iO 

MIN 

3* 

33 

24 

24 

16 

19 

18 

13 

17 

24 

33 

30 

30 

26 

26 

33 

25 

22 

24 

18 

21 

30 

31 

29 

30 

28 

24 

23 

20 

28 

33 

25 14 

CtMASSET 

MAX 

AS 

49 

54 

39 

32 

33 

39 

35 

31 

45 

53 

62 

43 

51 

38 

52 

52 

38 

32 

39 

SO 

40 

58 

41 

57 

49 

41 

35 

38 

42 

56 

44i3 

MIN 

35 

36 

28 

27 

23 

22 

21 

18 

18 

28 

38 

35 

36 

29 

28 

30 

27 

23 

26 

23 

30 

32 

32 

30 

30 

32 

25 

23 

20 

22 

35 

27i6 

EAST  WAREHAH 

MAX 

40 

50 

51 

41 

35 

40 

42 

35 

35 

50 

60 

52 

48 

53 

42 

47 

51 

38 

31 

40 

44 

41 

56 

42 

50 

50 

48 

37 

38 

44 

59 

44>8 

MIN, 

33 

35 

28 

29 

30 

27 

22 

16 

19 

32 

37 

29 

34 

27 

25 

35 

28 

23 

24 

17 

29 

31 

32 

26 

31 

31 

26 

24 

21 

27 

32 

27i7 

ED6ART0WN 

MAX 

•>« 

48 

48 

43 

39 

40 

47 

36 

35 

47 

S5 

53 

49 

55 

44 

48 

51 

40 

32 

42 

49 

41 

53 

43 

51 

45 

47 

38 

41 

44 

59 

45a3 

HIN 

28 

32 

26 

25 

28 

28 

18 

12 

1* 

28 

34 

" 

32 

30 

21 

33 

25 

20 

20 

15 

25 

28 

30 

23 

27 

28 

22 

20 

19 

22 

28 

24t7 

FALL  RIVER 

MAX! 

50 

51 

42 

35 

31 

38 

M 

32 

50 

60 

56 

55 

54 

47 

48 

53 

38 

32 

41 

46 

42 

57 

46 

55 

49 

46 

37 

38 

46 

58 

60 

46>1 

MIN 

3* 

35 

29 

24 

21 

29 

21 

17 

26 

39 

41 

35 

34 

28 

31 

38 

26 

24 

28 

24 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

24 

23 

25 

31 

35 

29.5 

FITCMBURO 

MAX 

51 

37 

48 

38 

20 

32 

35 

31 

30 

45 

61 

63 

55 

49 

49 

51 

49 

36 

39 

38 

51 

40 

36 

38 

50 

44 

35 

33 

36 

47 

55 

42i6 

MIN 

35 

35 

24 

18 

11 

20 

11 

10 

12 

22 

32 

28 

32 

25 

23 

32 

24 

22 

24 

16 

22 

30 

30 

27 

30 

27 

22 

21 

16 

29 

35 

24il 

FR AM  INGHAM 

MAX 

51 

49 

51 

41 

33 

34 

36 

33 

32 

50 

63 

64 

52 

54 

SO 

93 

53 

37 

33 

40 

50 

41 

40 

42 

61 

49 

3.! 

35 

36 

48 

" 

45 14 

MIN 

35 

36 

26 

27 

16 

20 

21 

12 

" 

27 

37 

31 

34 

27 

27 

35 

26 

23 

25 

17 

30 

31 

32 

29 

31 

30 

24, 

22 

21 

28 

36  1 

2e<9 

HAVERHILL 

MAX 

44 

53 

41 

33 

32 

38 

35 

32 

39 

55 

63 

54 

52 

48 

53 

50 

44 

33 

41 

50 

43 

35 

42 

SO 

50 

42 

38 

39 

51 

59 

65 

45.3 

MIN 

33 

36 

23 

16 

16 

28 

20 

15 

21 

26 

32 

32 

35 

28 

26 

41 

28 

24 

27 

18 

30 

31 

34 

30 

31 

31 

27 

22 

22 

32 

36 

27«5 

MOOSAC  TUNNEL 

MAX 

4« 

42 

42 

34 

24 

36 

3* 

27 

28 

45 

63 

58 

51 

42 

43 

SO 

41 

29 

30 

33 

48 

38 

34 

35 

45 

39 

33 

27 

30 

40 

91 

39 14 

MIN 

33 

33 

21 

20 

20 

23 

17 

11 

9 

16 

30 

30 

32 

23 

24 

26 

22 

20 

22 

15 

18 

29 

27 

27 

27 

27 

22 

17 

22 

25 

26 

23.0 

MYAHNIS 

MAX 

4S 

47 

48 

38 

39 

45 

40 

31 

48 

57 

53 

51 

48 

46 

45 

51 

44 

36 

38 

42 

41 

41 

54 

51 

46 

46 

47 

4« 

39 

56 

58 

45.8 

• 

MIN 

33 

32 

29 

28 

32 

36 

22 

17 

11 

34 

38 

25 

36 

29 

19 

39 

30 

24 

29 

12 

26 

32 

31 

26 

29 

29 

27 

27 

22 

27 

32 

27.9 

KNieHTVILLE  DAM 

MAX 

50 

50 

48 

43 

26 

48 

36 

29 

30 

50 

64 

66 

56 

46 

51 

46 

48 

30 

34 

36 

50 

40 

37 

38 

38 

44 

34 

28 

30 

44 

54 

42.7 

HIN 

34 

32 

24 

23 

19 

24 

16 

8 

9 

17 

32 

27 

29 

20 

21 

24 

22 

20 

22 

12 

20 

28 

28 

22 

28 

28 

16 

20 

21 

25 

32 

22.7 

LAKE  COCMITUATE 

MAX 

50 

42 

51 

38 

32 

35 

39 

35 

34 

49 

60 

64 

SO 

53 

51 

55 

56 

45 

32 

40 

49 

44 

41 

38 

58 

48 

38 

35 

37 

47 

48 

45.0 

MIN 

34 

35 

26 

28 

16 

19 

20 

11 

16 

27 

32 

29 

34 

26 

24 

33 

27 

23 

25 

16 

28 

32 

34 

25 

28 

29 

24 

23 

17 

25 

34 

25.8 

LAMSENCE 

MAX 

45 

50 

38 

30 

31 

37 

35 

30 

40 

53 

59 

51 

49 

45 

51 

51 

42 

32 

37 

49 

40 

39 

40 

51 

47 

40 

37 

38 

47 

55 

61 

43.5 

MIN 

34 

35 

23 

15 

16 

28 

20 

14 

19 

26 

33 

32 

32 

28 

26 

41 

27 

23 

27 

27 

29 

31 

32 

30 

31 

31 

23 

20 

20 

32 

34 

27.1 

LEXINGTON 

MAX 

45 

53 

42 

36 

30 

36 

32 

30 

44 

54 

63 

52 

52 

51 

45 

53 

52 

40 

32 

39 

51 

35 

43 

58 

48 

38 

38 

37 

46 

59 

64 

45.1 

MIN 

37 

35 

24 

19 

15 

29 

18 

14 

19 

29 

35 

34 

30 

34 

27 

27 

40 

26 

23 

26 

16 

31 

32 

28 

28 

30 

24 

22 

18 

29 

31 

26.8 

LOMELk 

MAX 

45 

48 

41 

35 

30 

35 

33 

31 

40 

52 

61 

55 

48 

47 

50 

48 

45 

34 

38 

50 

47 

33 

39 

50 

46 

43 

36 

34 

47 

59 

62 

43.8 

MIN 

35 

35 

23 

16 

15 

27 

20 

13 

19 

27 

35 

32 

33 

27 

25 

39 

26 

22 

25 

19 

31 

30 

32 

28 

30 

30 

24 

20 

20 

31 

31 

26.5 

MIOOLETON 

MAX 

48 

50 

46 

38 

32 

40 

40 

34 

42 

54 

60 

54 

50 

50 

50 

52 

46 

36 

40 

46 

46 

36 

44 

52 

50 

40 

40 

36 

46 

54 

60 

45.5 

MIN 

38 

38 

28 

22 

18 

30 

24 

18 

22 

30 

30 

34 

34 

30 

26 

42 

30 

26 

30 

22 

32 

36 

34 

33 

32 

34 

28 

24 

24 

34 

36 

29i7 

NANTUCKET  KB  AIRPORT 

MAX 

48 

44 

38 

45 

40 

46 

35 

30 

45 

53 

52 

47 

48 

39 

44 

46 

39 

32 

36 

40 

41 

52 

44 

47 

42 

46 

38 

39 

39 

52 

48 

43.1 

MIN 

38 

37 

29 

32 

35 

35 

23 

19 

30 

39 

41 

30 

36 

27 

26 

39 

28 

26 

24 

22 

32 

34 

30 

30 

33 

32 

29 

26 

27 

31 

32 

30.7 

NEM  BEDFORD 

MAX 

51 

53 

46 

38 

34 

42 

37 

33 

52 

55 

55 

55 

57 

44 

46 

53 

41 

33 

43 

45 

43 

S« 

46 

54 

50 

48 

40 

40 

47 

61 

62 

47.1 

MIN 

35 

39 

33 

30 

28 

34 

24 

20 

29 

42 

43 

39 

35 

31 

35 

41 

29 

27 

31 

30 

35 

36 

34 

36 

35 

35 

27 

27 

28 

35 

39 

33.0 

FITTSFIELO  KB  AIRPORT 

MAX 

49 

40 

33 

31 

34 

34 

24 

25 

50 

59 

58 

52 

41 

43 

44 

45 

29 

31 

30 

45 

39 

34 

34 

43 

37 

32 

24 

25 

34 

4« 

48 

38.5 

MIN 

36 

31 

20 

19 

21 

17 

12 

8 

19 

38 

34 

30 

25 

23 

22 

28 

18 

18 

16 

12 

27 

29 

26 

25 

24 

26 

16 

17 

21 

26 

30 

23.0 

PLVWOin-H 

MAX 

50 

55 

48 

36 

35 

39 

39 

32 

50 

53 

62 

57 

54 

48 

50 

53 

51 

37 

40 

47 

43 

38 

58 

58 

56 

46 

38 

38 

41 

69 

63 

47.9 

My< 

39 

36 

28 

32 

27 

31 

24 

14 

20 

38 

40 

35 

37 

27 

26 

40 

29 

24 

26 

19 

31 

32 

35 

30 

30 

32 

26 

25 

21 

30 

34 

29.6 

PHOVINCETOWN  3  N 

MAX 

4S 

46 

48 

37 

39 

45 

37 

43 

43 

58 

51 

52 

52 

43 

42 

48 

46 

40 

46 

44 

43 

43 

52 

46 

46 

48 

48 

42 

46 

58 

55 

46.2 

MIN 

37 

40 

29 

33 

30 

29 

26 

20 

28 

42 

42 

37 

33 

32 

28 

38 

30 

26 

32 

28 

28 

31 

39 

40 

35 

33 

30 

23 

35 

37 

43 

32.7 

ROOIESTER 

MAX 

40 

49 

52 

45 

35 

39 

38 

38 

34 

52 

59 

59 

50 

54 

45 

51 

52 

39 

34 

42 

45 

40 

57 

44 

56 

56 

46 

37 

39 

44 

69 

46.1 

MIN 

36 

35 

30 

30 

24 

24 

22 

16 

17 

32 

37 

30 

35 

28 

22 

30 

29 

25 

21 

16 

27 

32 

34 

27 

31 

31 

24 

25 

30 

31 

33 

27.9 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 

45 

52 

38 

33 

32 

40 

34 

29 

40 

51 

57 

46 

45 

38 

44 

50 

39 

30 

36 

43 

36 

47 

41 

52 

46 

38 

35 

38 

43 

97 

62 

42.5 

MIN 

34 

34 

25 

25 

24 

30 

20 

14 

21 

30 

36 

33 

34 

27 

28 

" 

27 

22 

22 

18 

32 

33 

33 

28 

29 

32 

23 

21 

21 

31 

36 

27.7 

SALEM  AIR  STATION 

MAX 

43 

52 

42 

36 

28 

39 

34 

31 

40 

50 

60 

54 

49 

41 

48 

54 

43 

32 

38 

43 

39 

40 

42 

54 

46 

40 

40 

3« 

44 

99 

63 

43.7 

MIN 

36 

37 

25 

20 

17 

28 

22 

16 

25 

31 

38 

34 

36 

29 

32 

39 

28 

26 

29 

24 

32 

32 

35 

33 

32 

34 

27 

22 

23 

38 

36 

29.5 

SANDWICH 

MAX 

49 

50 

38 

3« 

36 

45 

36 

33 

50 

60 

58 

46 

51 

40 

48 

51 

40 

32 

40 

4S 

40 

54 

42 

55 

48 

48 

38 

40 

42 

54 

60 

45.3 

MIN 

34 

36 

28 

32 

30 

34 

21 

18 

23 

39 

42 

34 

32 

28 

27 

38 

28 

25 

24 

22 

32 

38 

32 

32 

32 

32 

26 

26 

24 

30 

36 

30.2 

SHELBURME  FALLS 

MAX 

45 

45 

41 

36 

22 

32 

33 

26 

26 

45 

59 

62 

52 

42 

48 

45 

42 

30 

31 

39 

49 

39 

35 

37 

44 

43 

33 

26 

28 

40 

51 

39.4 

MIN 

31 

35 

24 

22 

18 

22 

19 

13 

12 

15 

30 

32 

32 

26 

26 

26 

23 

20 

24 

17 

22 

30 

29 

27 

29 

28 

22 

21 

22 

29 

35 

24.5 

SPRINGFIELD  AR»40RT 

MAX 

54 

51 

4« 

43 

35 

37 

36 

31 

50 

66 

6« 

63 

48 

59 

50 

SO 

50 

35 

39 

49 

50 

37 

42 

54 

50 

49 

36 

35 

47 

56 

59 

47.5 

MIN 

39 

36 

27 

24 

19 

32 

19 

12 

22 

38 

42 

33 

31 

27 

29 

42 

25 

23 

27 

20 

32 

" 

31 

28 

30 

30 

22 

22 

26 

31 

34 

28.6 

ST0CKBRI06E 

MAX 

48 

44 

37 

32 

35 

36 

26 

28 

51 

61 

62 

56 

46 

45 

44 

46 

35 

31 

34 

48 

40 

37 

37 

47 

42 

34 

29 

29 

39 

SO 

52 

41.3 

MIN 

35 

34 

22 

20 

21 

25 

15 

7 

13 

3* 

41 

30 

29 

25 

22 

35 

22 

20 

18 

12 

26 

30 

27 

27 

27 

25 

20 

19 

22 

26 

27 

24.4 

SWAMPSCOTT 

MAX 

45 

SO 

40 

32 

30 

38 

33 

51 

51 

48 

38 

34 

41 

40 

41 

40 

51 

50 

40 

38 

34 

42 

56 

60 

42.5 

MIN 

39 

34 

25 

31 

16 

30 

26 

28 

43 

29 

25 

32 

27 

32 

30 

36 

27 

38 

36 

30 

28 

28 

36 

38 

31.2 

TAUNTON 

MAX 

50 

54 

43 

37 

32 

38 

3« 

3* 

50 

62 

59 

54 

54 

46 

50 

52 

51 

33 

41 

46 

42 

44 

58 

57 

52 

44 

46 

36 

4« 

59 

63 

47.5 

MIN 

35 

36 

29 

30 

21 

29 

21 

14 

14 

32 

3« 

33 

34 

27 

24 

41 

28 

24 

26 

16 

29 

33 

34 

29 

32 

32 

25 

24 

21 

30 

28 

28.0 

TULLT  DAM 

MAX 

50 

44 

45 

35 

22 

34 

35 

30 

30 

43 

62 

57 

59 

47 

46 

46 

45 

35 

32 

38 

48 

37 

34 

38 

45 

42 

34 

29 

32 

44 

53 

40.9 

MIN 

32 

33 

20 

20 

16 

22 

14 

7 

7 

20 

33 

28 

« 

24 

21 

28 

21 

20 

22 

12 

23 

28 

28 

25 

28 

27 

20 

18 

12 

24 

25 

22.3 

TURNERS  FALLS 

MAX 

47 

47 

42 

34 

3« 

39 

34 

31 

♦1 

62 

64 

56 

55 

46 

49 

45 

42 

31 

37 

50 

46 

35 

39 

45 

44 

41 

34 

33 

46 

56 

57 

43.0 

MIN 

33 

36 

21 

21 

19 

31 

18 

10 

11 

29 

32 

29 

33 

24 

23 

32 

24 

22 

" 

17 

27 

30 

30 

26 

30 

28 

23 

21 

18 

29 

26 

29.0 

MALPOLE 

MAX 

4« 

52 

41 

34 

29 

38 

35 

30 

48 

60 

63 

53 

52 

4* 

50 

52 

47 

31 

40 

46 

40 

40 

41 

58 

48 

38 

38 

37 

46 

58 

62 

4**1 

MIN 

36 

35 

27 

25 

18 

28 

20 

9 

17 

31 

40 

28 

35 

26 

26 

40 

27 

24 

25 

15 

28 

32 

34 

27 

27 

29 

25 

24 

14 

30 

29 

26.8 

KALPOLE  1  S 

MAX 

46 

52 

46 

36 

31 

38 

34 

32 

48 

60 

62 

50 

50 

48 

48 

52 

42 

32 

40 

46 

42 

40 

40 

58 

48 

37 

38 

36 

46 

57 

62 

45.1 

MIN 

35 

36 

24 

18 

18 

32 

20 

10 

20 

30 

38 

28 

38 

22 

22 

38 

24 

24 

22 

12 

26 

30 

34 

30 

28 

27 

24 

23 

13 

23 

26 

29.6 

VEST  CUMMINGTON 

MAX 

46 

45 

34 

30 

34 

36 

28 

26 

47 

61 

60 

40 

46 

45 

46 

42 

37 

28 

32 

47 

43 

32 

33 

43 

40 

33 

32 

27 

37 

49 

50 

39.9 

MIN 

31 

31 

20 

20 

17 

28 

12 

4 

3 

31 

30 

28 

31 

19 

20 

35 

19 

18 

21 

10 

25 

27 

24 

21 

25 

25 

16 

14 

21 

20 

26 

21.7 

KESTON 

MAX 

50 

52 

45 

36 

29 

36 

34 

30 

47 

57 

63 

58 

49 

46 

52 

52 

48 

42 

39 

48 

45 

37 

42 

59 

48 

45 

40 

38 

47 

58 

62 

46.3 

MIN 

35 

34 

24 

17 

14 

21 

18 

10 

26 

29 

39 

30 

33 

25 

25 

38 

24 

21 

24 

13 

28 

29 

31 

27 

29 

28 

23 

21 

17 

28 

30 

25.5 

WESTOVER  FIELD 

MAX 

49 

50 

41 

37 

33 

36 

34 

30 

47 

63 

61 

58 

49 

48 

48 

49 

42 

30 

37 

47 

42 

37 

40 

54 

47 

36 

32 

33 

45 

94 

58 

44.1 

MIN 

38 

36 

27 

21 

19 

28 

18 

13 

21 

33 

42 

31 

33 

28 

27 

36 

29 

24 

25 

18 

30 

32 

32 

28 

31 

30 

23 

23 

26 

30 

30 

27.8 

HILLARO  BR«OK  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

MAX 

43 

45 

38 

28 

30 

33 

28 

27 

48 

57 

60 

54 

44 

♦3 

47 

47 

32 

29 

34 

4« 

37 

33 

33 

53 

42 

33 

31 

31 

42 

51 

57 

40.5 

MIN 

34 

30 

23 

15 

IS 

26 

13 

10 

15 

40 

38 

30 

27 

23 

27 

32 

21 

20 

22 

20 

29 

29 

28 

27 

28 

28 

19 

19 

19 

30 

31 

24.8 

Sm  lUfvMkca  NolM  FoDowlnq  Statton     Indax 
-    53    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Continued 


NEW   ENGLAND 
MARCH    19S9 


Day  Of  Month 


9   10   11   12   13   14  IS   16   17   18   13   20   21   22   23   24   2S   26   27   28   29   30   31 


WORCESTER 

NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
CAMPION 

CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 

EAST  DEERING 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA  3  N 
NEW  LONDON 
PETERBORO   2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WEST  LEBANON 
WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

KHOOE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AP 

6REENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


47   90   *1 
3A   33   23 


41   AO 

31   30 


38  38 

31  30 

37  35 

30  28 

37  *3 

30  32 

*5  39 

32  32 

41  46 

32  27 

43  49 

29  32 

39  43 
29  33 

33  35 
29  20 

33  33 

29  25 

41  46 

30  31 

41  43 

30  30 

43  43 
32  29 

44  43 
30  35 

43  42 

32  25 

43  42 

32  25 

40  43 
30  30 

41  48 
29  32 


45   49 
33   32 


41   40 
31   27 


42   41 
32   31 


38   37 
29   24 


33   31   37 

IB   15   27 


20   32   35 


22   20   32 

5    5   17 

24   31   32 


24   30   20 


29  33   17 

45   44   44 

30  34   14 


29   33   22 


37   44   38 


47  46  41 

37  37  32 

49  51  42 

34  33  27 

52  52  47 

36  31  29 

52  52  43 

35  36  30 


22 

17 

24 

16 


32   31   49 

16    6   12 


30   23   37 


62   63   55 
39   34   27 


39   53   53 
12   37   21 


33   34 
14   26 


32  35 

16  27 

31  35 

16  27 

34  35 

14  28 

34  33 

17  22  1 

17  28 

6  16 


28   22   36 

7-4   13 

32   26   37 


33  34  32 

16  28  13 

32  31  30 
14  27  10 

33  35  32 

18  29  15 


30   34   37   30   30 
18   18   30   14   10 


54  55 
28  40 

55  61 
24  27 

34  53 

16  27 

53  62 

22  30 

92  63 

18  31 

57  59 

24  28 

52  58 

30  38 


51 
20 

33   48   55 


45   50 
25   28 


59   56   51 

21   27   26 


15 

32 

32 

27 

27 

34 

10 

14 

27 

14 

6 

5 

23 

34 

35 

24 

26 

37 

24  ,  15 
28 


15   28 
30   26 


27   33   35 
16   16   28 


23   32   31 


29   26 

13   22 


37   33   44 
28   27   33 


29 

17 


0-5   21 
13  -IB  -  6 

32   30   40 


31   27   32 


54 
37 

61 

31 


55 
31 

59 
30 


53  63  54 

19  29  26 

30  37  24 

16  13  8 

56  63  92 

21  29  27 

49  54  49 

28  32  24 


57 
31 

47 
30 


37   27   28 


35   33   40 

15    5    9 

31   27   35 


37   56 

17   30 


15   12   17 


63  61 

29  26 

60  49 

30  28 

47  48 

28  24 


93  92  46 

36  43  35 

60  99  99 

35  40  33 


97   61   53 
35   39   31 


SO   49   50 
31   23   22 


43 
24 


24 

41 
26 

40 
23 

40 
26 

43 
26 


52   60   45  i  48 
21   32   28 


40   60   58 
18   30   28 


22 
42 


21 

46 
27 

46 
25 

40 
21 


41 
30 


54   46 
36   31 


49   41   31 
39   23   20 


41  33  25 
33  16  6 

42  42  24 

17  18  6 

40  30  18 

31  15  7 

44  40  30 

32  22  19 

44  43  30 

24  21  15 


37   50   39 
24   15   28 


22   49   42 


26   25 

12  -  1 


33   38   55 
29   28   22 


34   36   44 
26   25   20 


37   30   38 
25   23   24 


34   27   28 

43   37   47 
29   26   19 


21   16   31 


32   25   20 
48   44   44 


50 
21 

40  f  36 
11   30 


44   43 
23   35 

40 
20 

42 
21 


35  31 

23  21 

42  31 
27  18 

39  29 

18  19 

30  30 

10  2 

38  21 
16-2 

40  30 

23  19 

40  27 

22  18 

35  29 

20  16 

38  32 

24  20 

34  28 

21  18 

32  30 

20  18 

34  30 

24  21 

43  32 
26  21 


38   34 
24   20 


38   33 
14   12 


41   28 
19   17 


23  42 

13  5 

31  50 

14  10 


35   49 

17  14 

33   47 

18  9 

21   43 

14-5 

20   19 

10  -11 


30   49   45 
12   10   25 

27   49   42 


40  47  37 

17  9  25 

36  49  44 

22  14  24 

30  50  37 

14  10  27 


37   51   39 
17   11   25 


44 
23 


45   34 
27   20 


44   38   28 

33   33   14 


47   39   34 
39   29   25 


37  25  22 

51  52  34 

29  27  26 

53  38  33 

38  26  24 


22   37 

10  -  1 


39   25 

18   20 


45   34   35 

29   28   21 


34   45   94   60 
20   16   31   34 


21   33   45 


36  41 
23  20 

37  46 
27  20 

35  41 

26  23 


34   39   46 
28   32   27 


41  90 

28  25 

38  46 

28  21 

34  37 

24  22 

33  30 

21  21 

41  47 

30  24 

37  46 

28  21 


40  44 

28  20 

37  49 

28  25 

33   36  46 

28   29  le 


36  46 

31  28 

39  48 

31  24 


41  36 

23  14 

34  30 

19  15 

44  40 

24  22 

45  42 

21  21 

45  34 

26  25 

47  45 

27  27 

43  36 

27  22 

33  25 

18  13 

38  28 

18-3 


42  38 

27  20 

40  30 

26  22 

40  35 

24  25 

42  30 

27  24 

42  30 

24  23 

41  34 
29  28 


23   25   19 


39  48 

31  27 

32  40 
25  21 

34  46 

24  23 


46   3« 

27   27 


29   44   51 
17   24   27 


33 
14 

31 

14 

33 
19 

35 

17 

35 
16 

IS 

13 

20 

5 

33   44   50   55 

13   13   27   25 


47  53  58 

18  25  27 

49  55  60 

16  25  35 

45  51  55 

10  30  30 


44   49 
8   19 


17   27 
7    3 


48  54 
28  24 

49  54 
20  26 

51  99 

22  23 

90  96 

31  32 


46 
IS 

42  51 

2  20 

42  47 

20  29 


37  34  38 

29  27  22 

41  34  38 

29  29  20 


30   32   24 


40   48 
28   25 


39   37 
26   25 


32   28 

19   11 


47  37  36 

26  26  20 

44  43  39 

28  25  19 

48  43  31 

26  22  22 

49  43  36 

27  27  25 


39  46 

17  29 

42  47 

16  28 


56   60 
27   25 


46   49 
16   34 


3S   47   56 
21   20   26 


33   41 
4   20 


32   31   41 


28   44   39   34 


45  I  40 
25  1  24 


39   43   38 
30   24   34 


39  47 
24  19 

41  43 

26  24 

40  44   43  I  56   43 


55  43  ' 

35  35 

49  51  60  :  49 

30  29  26   29 


42   42   55   53  I  49 
22  :  31 

56  ,  50 


46 

39 

40 

33 

27 

26 

37 

35 

37 

30 

22 

22 

45 

4» 

40 

32 

24 

26 

46  49 

15  21 

42  49 

18  29 


41  54  51 

29  34  3« 

44  90  95 

20  34  36 

46  99  59 


20   28   30 


41   36   39   46 


24   20   30  I  33   29   27  I  32   33   25   25   24 


98   61 
33   37 


62   41 17 
34   23.5 


4«a8 
2613 


Se«  Reference  Notee  FoUowln?  Slotloa     IndeJC 


r) 

AT 

FY 
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NEW  ENGLAND 
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.X  1- 
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X  X 
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MARCH  1955 

Day 

Of  Month 

1 

< 

Station 
VERMONT 

' 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

M 

IS 

I'A 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2$ 

27 

28 

29 

30 

31 

BELLOWS  FALLS 

MAX 

«S 

42 

46 

31 

21 



37 

31 

31 

38 

61 

56 

53 

♦5 

48 

44 

41 

35 

32 

34 

48 

39 

34 

40 

46 

46 

33 

33 

34 

45 

62 

40.6 

MIN 

32 

35 

19 

19 

19 

21 

20 

10 

11 

16 

30 

30 

30 

26 

24 

26 

25 

22 

25 

16 

20 

30 

31 

25 

29 

25 

23 

20 

12 

20 

27  1  23.2 

BENNINGTON  2  NN 

MAX 

4e 

37 

31 

32 

35 

38 

28 

27 

48 

63 

60 

56 

47 

42 

50 

48 

32 

32 

35 

50 

41 

38 

37 

41 

40 

36 

34 

28 

37 

52 

53  1  41.2 

MIN 

32 

30 

17 

22 

22 

28 

14 

9 

10 

35 

43 

31 

31 

20 

20 

32 

22 

18 

18 

11 

25 

30 

27 

21 

26 

27 

18 

17 

23 

21 

23   23.3 

SLOOHFtELO 

MAX 

37 

38 

33 

22 

30 

34 

33 

22 

36 

50 

53 

45 

3« 

35 

46 

45 

36 

26 

25 

44 

43 

40 

36 

42 

37 

33 

30 

25 

34 

47 

52   37.0 

MIN 

31 

30 

4 

4 

19 

27 

10 

-10 

11 

32 

33 

20 

29 

19 

9 

34 

18 

-  1 

12 

-  5 

22 

28 

26 

24 

23 

8 

14 

11 

8 

7 

25   16.8 

BURLINGTON  MB  AIRPORT 

MAX 

42 

39 

19 

28 

32 

36 

22 

26 

39 

51 

51 

38 

40 

34 

48 

43 

29 

29 

25 

44 

32 

37 

34 

37 

34 

33 

29 

25 

31 

46 

52   35.6 

MIN 

31 

19 

8 

11 

23 

21 

13 

3 

20 

32 

30 

21 

27 

22 

24 

29 

20 

14 

13 

15 

25 

32 

27 

27 

24 

24 

16 

16 

13 

18 

33   21.0 

CAVENDISH 

MAX 

36 

43 

38 

28 

32 

38 

33 

27 

36 

56 

59 

48 

45 

41 

45 

42 

36 

30 

31 

50 

40 

32 

37 

44 

41 

37 

32 

32 

42 

49 

53   39.8 

MIN 

27 

31 

11 

18 

IS 

17 

12 

-  2 

-  3 

28 

27 

22 

29 

15 

15 

32 

19 

15 

13 

4 

21 

26 

25 

17 

23 

19 

19 

14 

3 

19 

26  :  18.0 

CHELSEA 

MAX 

45 

38 

40 

25 

25 

35 

35 

25 

27 

35 

55 

48 

47 

47 

39 

45 

40 

30 

30 

29 

47 

38 

32 

39 

45 

40 

30 

30 

30 

37 

50   37.4 

MIN 

30 

31 

6 

5 

16 

19 

3 

-  9 

-  8 

12 

29 

19 

21 

21 

15 

17 

18 

11 

13 

1 

5 

24 

24 

22 

22 

16 

19 

12 

-  3 

4 

8   13.6 

CORNWALL  1  N 

MAX 

43 

42 

25 

29 

34 

36 

32 

27 

37 

55 

52 

46 

41 

36 

45 

40 

32 

30 

27 

47 

42 

37 

35 

39 

40 

33 

32 

29 

32 

49 

56   38.1 

MIN 

27 

25 

8 

10 

22 

22 

12 

3 

15 

31 

41 

21 

26 

20 

21 

32 

16 

16 

17 

12 

20 

27 

25 

22 

22 

22 

16 

14 

8 

20 

29  1  20.1 

DORSET  I  S 

MAX 

4« 

40 

35 

35 

34 

37 

30 

23 

39 

49 

60 

46 

44 

35 

46 

46 

3« 

36 

29 

36 

33 

33 

32 

40 

40 

33 

32 

25 

32 

43 

52  ,  37.9 

MIN 

27 

31 

14 

18 

18 

28 

14 

9 

8 

30 

35 

24 

31 

20 

20 

34 

17 

16 

17 

11 

25 

27 

24 

16 

25 

22 

15 

15 

20 

26 

23  '  21.3 

EAST  BARNET 

MAX 

39 

40 

37 

19 

22 

31 

34 

20 

22 

34 

50 

46 

39 

36 

33 

46 

39 

24 

25 

23 

45 

37 

35 

35 

40 

35 

28 

24 

24 

32 

44  1  33.5 

MIN 

32 

33 

8 

10 

IS 

22 

13 

-  7 

-  2 

15 

34 

21 

26 

24 

14 

19 

20 

9 

11 

3 

10 

25 

28 

25 

23 

17 

20 

13 

16 

a 

18   17.0 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 

42 

38 

35 

30 

30 

37 

27 

23 

38 

57 

55 

40 

42 

35 

53 

45 

31 

28 

27 

52 

40 

38 

37 

40 

35 

32 

31 

22 

32 

48 

53   37.8 

MIN 

30 

24 

3 

12 

21 

24 

9 

-  1 

17 

31 

34 

18 

27 

15 

12 

28 

13 

6 

12 

5 

28 

32 

25 

25 

20 

12 

11 

12 

8 

2 

28  ]  17.5 

LEMINGTON 

MAX 

38 

37 

37 

18 

30 

34 

25 

21 

34 

49 

55 

45 

34 

30 

46 

42 

29 

24 

22 

43 

41 

34 

35 

41 

34 

27 

28 

29 

31 

46 

53  1  35.2 

MIN 

29 

25 

2 

2 

15 

23 

9 

-  2 

11 

31 

32 

16 

25 

17 

5 

28 

13 

-  3 

9 

-  9 

17 

25 

24 

21 

13 

4 

9 

9 

7 

6 

23  '  14.1 

MIOOkESEX 

MAX 

36 

42 

39 

22 

25 

34 

35 

24 

25 

36 

54 

49 

41 

40 

36 

45 

38 

28 

28 

27 

48 

39 

34 

37 

43 

36 

30 

25 

25 

35 

46  '  35.6 

MIN 

32 

32 

8 

10 

15 

22 

14 

-  5 

0 

19 

33 

22 

25 

22 

17 

25 

21 

17 

18 

7 

14 

28 

28 

27 

24 

17 

19 

13 

7 

11 

20 

18.1 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 

42 

37 

20 

22 

34 

33 

20 

22 

40 

53 

52 

40 

40 

36 

43 

39 

28 

27 

24 

45 

36 

31 

35 

42 

35 

28 

28 

24 

33 

43 

50 

34.9 

MIN 

31 

18 

5 

11 

16 

20 

10 

0 

12 

31 

31 

19 

22 

19 

15 

27 

15 

12 

8 

4 

24 

26 

25 

17 

18 

16 

11 

11 

8 

17 

30 

17.1 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 

33 

37 

23 

22 

30 

18 

8 

27 

38 

44 

34 

26 

30 

35 

11 

14 

20 

29 

26 

22 

18 

37 

32 

25 

6 

28 

30 

28 

35   26.6 

MIN 

22 

17 

-15 

-25 

-  5 

-10 

2 

22 

14 

5 

25 

3 

0 

-15 

11 

13 

-  4 

5 

18 

20 

NEWPORT 

MAX 

38 

35 

17 

22 

33 

35 

23 

25 

37 

50 

48 

35 

35 

35 

47 

38 

28 

28 

22 

43 

37 

34 

40 

48 

34 

28 

27 

22 

35 

44 

33 

34.7 

MIN 

29 

12 

3 

5 

20 

17 

7 

-  1 

13 

30 

27 

16 

23 

15 

11 

27 

10 

3 

1 

1 

19 

27 

25 

26 

11 

10 

10 

10 

11 

11 

33 

14l9 

NMTHFIELD  NORWICH  UN IV 

MAX 

37 

44 

33 

36 

37 

30 

34 

23 

31 

51 

56 

50 

48 

41 

44 

42 

35 

27 

25 

45 

43 

32 

35 

43 

38 

36 

25 

26 

35 

47 

54  1  38.1 

MIN 

32 

30 

7 

19 

29 

18 

-  1 

-10 

15 

30 

35 

20 

36 

22 

16 

35 

15 

17 

15 

3 

23 

26 

23 

18 

24 

20 

13 

12 

3 

12 

25  1  18.8 

RANDOLPH 

MAX 

42 

32 

21 

34 

35 

54 

54 

42 

38 

43 

40 

31 

28 

48 

36 

31 

39 

44 

40 

30 

28 

28 

36 

48 

53   38.2 

MIN 

30 

8 

8 

18 

27 

30 

23 

18 

34 

29 

14 

15 

5 

25 

26 

25 

20 

30 

22 

13 

13 

4 

18 

28  1  20.1 

REAOSBORO  1  SSE 

MAX 

43 

45 

39 

30 

22 

38 

38 

20 

24 

47 

57 

58 

49 

39 

40 

45 

39 

28 

29 

31 

47 

36 

32 

30 

42 

34 

33 

2* 

26 

37 

46  1  37.0 

MIN 

33 

32 

18 

17 

18 

21 

15 

10 

5 

15 

30 

29 

33 

22 

22 

25 

19 

18 

20 

13 

15 

26 

26 

26 

25 

26 

20 

16 

19 

24 

25  I  21.4 

RUTLAND 

MAX 

45 

43 

36 

27 

35 

37 

32 

22 

37 

58 

57 

50 

47 

39 

51 

44 

34 

31 

30 

49 

45 

36 

37 

40 

41 

37 

34 

30 

35 

49 

56   40.1 

MIN 

31 

32 

12 

16 

22 

30 

15 

4 

17 

33 

4« 

26 

33 

22 

23 

33 

19 

19 

19 

12 

27 

33 

31 

25 

25 

25 

19 

16 

9 

21 

24  1  23.2 

SAINT  ALBANS 

MAX 

39 

40 

30 

29 

29 

35 

27 

28 

36 

53 

54 

42 

40 

40 

48 

42 

32 

28 

25 

44 

38 

37 

37 

38 

35 

32 

32 

22 

32 

46 

53 

36.9 

MIN 

29 

29 

4 

6 

21 

22 

9 

3 

18 

33 

42 

18 

24 

16 

23 

31 

18 

12 

13 

13 

24 

32 

26 

27 

24 

24 

13 

12 

14 

25 

34 

20.6 

SAINT  JOMNSBURY 

MAX 

38 

35 

35 

24 

38 

35 

30 

27 

35 

55 

51 

46 

39 

40 

46 

44 

37 

27 

27 

45 

45 

37 

46 

46 

38 

35 

29 

25 

37 

42 

55 

38.4 

MIN 

31 

31 

7 

10 

20 

28 

11 

-  4 

9 

30 

34 

22 

30 

23 

13 

35 

18 

9 

12 

2 

22 

29 

27 

25 

23 

15 

16 

" 

18 

10 

27 

19.2 

SOMERSET 

MAX 

41 

42 

34 

27 

21 

34 

33 

17 

22 

42 

55 

54 

45 

35 

38 

44 

44 

23 

25 

26 

42 

33 

30 

28 

39 

32 

29 

17 

21 

32 

45   33.9 

MIN 

25 

26 

13 

12 

14 

21 

9 

-  5 

5 

21 

31 

27 

30 

17 

17 

23 

13 

11 

12 

-  2 

2 

24 

20 

20 

20 

15 

15 

10 

13 

16 

19   15.9 

VERNON 

MAX 

52 

44 

47 

37 

23 

35 

37 

29 

33 

41 

62 

60 

56 

47 

51 

47 

42 

34 

32 

40 

51 

39 

35 

39 

46 

46 

33 

30 

33 

46 

35 

42.0 

MIN 

31 

33 

21 

21 

19 

21 

17 

8 

11 

16 

29 

28 

31 

24 

23 

26 

23 

21 

23 

15 

24 

30 

29 

25 

29 

26 

24 

20 

14 

23 

24 

22.9 

WEST  BURKE 

MAX 

36 

40 

32 

22 

30 

32 

30 

22 

34 

44 

44 

40 

38 

32 

44 

44 

38 

32 

20 

40 

40 

30 

32 

38 

36 

30 

30 

28 

40 

40 

60 

36.1 

MIN 

28 

30 

0 

2 

10 

20 

8 

-  8 

8 

10 

28 

24 

24 

20 

10 

22 

18 

6 

8 

0 

12 

20 

26 

20 

20 

16 

16 

10 

16 

10 

10 

14.3 

WILDER 

MAX 

44 

44 

42 

29 

23 

34 

35 

25 

26 

35 

58 

55 

48 

46 

43 

46 

42 

33 

28 

32 

48 

39 

33 

38 

44 

43 

30 

30 

30 

40 

52   38.5 

MIN 

32 

33 

13 

15 

16 

20 

13 

-  5 

0 

15 

30 

25 

29 

26 

21 

26 

22 

18 

14 

11 

18 

27 

29 

16 

26 

23 

23 

16 

0 

9 

26   18.9 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 

46 

42 

32 

22 

34 

35 

31 

26 

36 

52 

54 

46 

46 

38 

45 

41 

35 

29 

29 

48 

37 

33 

36 

45 

41 

30 

30 

29 

41 

49 

52   38.4 

MtN 

39 

31 

13 

14 

18 

29 

14 

-12 

2 

29 

29 

23 

31 

13 

17 

33 

20 

15 

15 

6 

23 

27 

28 

15 

26 

20 

15 

14 

0 

14 

24   18.9 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
MABCH  1955 


StaUon 

Day  of  month 

1 

2   3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

.1 

T 

1.8 
T 

1 

T 

1.0 
T 

CREAM  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

,5 
2 

2,5 
4 

1 

T 

1.0 

1 

1.0 

T 

4.0 
4 

2.0 

4 

_ 

_ 

_ 

2.0 
2 

2 

T 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 

3.0 
2 

T 

T 

2.0 

1 

T 
T 

HARTFORD  BRAINARD  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2,2 
2 

T 
2 

1 

,2 

1 

T 

.4 
T 

T 

1.0 

2.0 

.5 
T 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

5.0 
4 
.5 

,8 
4 

,6 

,2 

4 
,7 

,7 

3 

,5 

4 

.6 

.6 

4 

.7 

T 

T 

T 

1.0 

1.7 

T 
1 

T 

1.3 

T 

T 
T 

KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

T 
2 

1.1 
2 

2 

T 
T 

T 

1.7 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.2 

T 

T 
T 

T 

T 

MIDDLETOTO  4  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.3 

.9 

1 

1.0 
2 

1 

1.5 

1 

.5 

1 

1.2 
T 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.5 
1 

T 
T 

2.0 

1 

T 

T 

T 

.9 
T 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.4 
T 

T 

.3 

T 

3.4 
T 

2 

.1 

T 

T 

1.2 

1 

T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

.1 

T 

2.8 
2 

,1 
2 

T 
2 

2  5 
3 

2.1 
5 

1.0 
6 

T 
5 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

2.8 
2 

1 

1 

5.7 
5 

.1 
4 

4 

.1 
3 

1.8 

5 

1.2 
5 

.1 
5 

.1 

4 

T 
3 

2 

NORWICH  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

T 
T 

T 

T 
T 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

,5 
3 

,5 
3 

.7 
3 

3 

1.5 
2 

T 

1.5 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

1.5 

T 

T 

STORRS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

.6 
1 

T 

T 

1.4 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

1.0 
1 

T 
1 

1 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

.3 
T 

.5 

2.3 
2 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 

T 

MAINE 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1,0 
2 

3.0 
5 

3 

3 

T 
2 

1 

T 

T 

T 

BELFAST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

5 

2.0 
6 

.5 
7 

3.0 
9 

9 

9 

T 
8 

6 

2 

- 

.5 
2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

9.6 

29 

6.8 

.2 

39 
7.5 

39 

7.5 

T 
39 

7.4 

,7 

39 

7,5 

6,6 
40 
7.5 

1.4 
47 
7.8 

47 
7.8 

T 
46 
7.7 

46 

7.7 

45 
7.5 

35 

7.9 

4.1 

37 

8.0 

T 

39 

8.3 

T 

38 

8.3 

5.1 

37 

8.4 

1.2 

41 
8.7 

41 
8.7 

T 

40 

8.6 

.4 

40 

8.6 

39 
8.6 

.6 

38 

8.5 

4.7 

40 

9.0 

.2 

36 

8.8 

.5 

34 

8.6 

4.5 
34 

8.5 

6.9 

44 

9.2 

.4 

42 

9.2 

T 

42 

9.0 

39 
8.7 

T 

36 

8,5 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
T 

T 
T 

T 

1.5 
2 

.7 
1 

1.6 

1 

1 

1 

.2 
1 

T 
T 

T 

3.3 
3 

T 
2 

T 

T 

.2 

T 
T 

T 

T 

.5 

.7 

.1 
T 

.6 
T 

T 

EAST  WINTHROP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
6 

.7 
6 

6 

2.0 
8 

1.0 
9 

2.5 
11 

2.5 
13 

13 

,3 
13 

11 

9 

9 

T 
8 

7 

6 

5 

4 

4 

T 
4 

4 

4 

.7 
4 

.8 
4 

3 

T 
3 

.5 
3 

2.0 
5 

5 

3 

1 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4,3 
41 

7.4 
49 

49 

49 

3.4 
54 

1.8 
55 

51 

50 

50 

48 

44 

44 

44 

43 

43 

4.0 
47 

47 

47 

46 

46 

44 

40 

7.4 
48 

T 
45 

40 

36 

14.0 
50 

.2 
50 

42 

36 

34 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10. 0 
36 

.3 
34 

33 

1.3 
34 

.6 
34 

5.0 
39 

1.4 
38 

37 

,3 
36 

.2 
32 

30 

28 

3.0 
31 

.1 
30 

29 

1.3 
28 

4.5 
32 

.3 
32 

32 

32 

.1 
30 

T 
30 

4.0 
34 

.1 
31 

T 
30 

1.8 
32 

4.9 
36 

.2 
36 

35 

34 

32 

HOULTON  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 
25 

T 
32 

31 

T 
31 

1.0 
31 

5,3 
32 

T 
37 

37 

1,9 
36 

T 
38 

32 

26 

2.6 
27 

T 
29 

T 
29 

6.0 
28 

1.0 
35 

35 

.2 
35 

T 
35 

30 

2.0 
27 

7.0 
36 

1.0 
37 

T 
36 

3.5 
36 

5.0 
44 

.3 
44 

,3 
42 

34 

28 

HOULTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
30 

1.0 
30 

30 

.5 
30 

.5 
30 

3,0 
33 

4.0 
37 

37 

37 

.5 
30 

25 

24 

3.0 
27 

26 

26 

1.0 
27 

4.0 
31 

31 

30 

30 

29 

29 

3.5 
32 

1.0 
33 

33 

33 

6.0 
39 

T 
37 

32 

28 

24 

PORTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.3 

1 

.7 
3 

4,0 
6 

6 

5 

1,4 

5 

2 

.5 
T 

T 

.1 

3.7 

3 

T 

T 

1.5 

T 

T 

1 

T 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

3.4 

1 

.6 

3 

.2 

3,9 
6 
,6 

T 
6 
.9 

5 
1.2 

1,3 
5 
.2 

5 
1.2 

2 
1.3 

.4 
T 

T 

T 

3.7 

3 
.8 

T 

T 

1.4 
T 

T 

1 

T 

PRESQUE  ISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 
41 

3.5 
40 

- 

1.0 
41 

2,4 
43 

5.1 
48 

- 

47 

T 
45 

40 

38 

3.2 

41 

.1 
40 

- 

.3 
38 

3.3 

40 

- 

- 

.2 
39 

_ 

_ 

3.1 
40 

.4 
39 

.1 

38 

9.8 
47 

.5 
46 

T 
42 

39 

36 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

1 

3.5 
5 

1.0 
6 

3,0 
7 

7 

7 

,6 

7 

5 

3 

1 

1.3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.5 
T 

.4 

T 

T 

T 

RUMFORD  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
21 

18 

17 

1,5 
18 

T 
18 

5.0 
23 

23 

23 

1,0 
23 

21 

18 

.2 
18 

.3 
18 

17 

15 

13 

T 
13 

T 
13 

13 

12 

12 

3.5 
15 

.5 
13 

13 

12 

4.0 
16 

T 
16 

14 

14 

12 

9 

WOODLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 

5 

T 
4 

4 

.8 
5 

T 
5 

4,2 

5 

- 

T 

4 

- 

2 

4.5 
7 

. 

T 
2 

1.2 
3 

T 

. 

T 
T 

2.5 
3 

_ 

_ 

T 

1.2 

2 

. 

- 

. 

. 

T 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

3N0WFALL 
SN  ON  GND 

3,0 

3 

2.0 

5 

4 

T 
4 

3 

1.5 
4 

T 

1.2 
1 

1.5 
2 

1 

1 

1.0 
2 

1.0 
3 

T 
3 

2 

1 

T 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4,4 
4 

,2 
4 

2 

T 
2 

2 

1.1 
3 

2 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

.3 

T 

BIRCH  HILL  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3,5 
4 

,5 
4 

T 
4 

.5 
4 

4 

1.5 
4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.5 
2 

T 
2 

2 

1 

1.0 

1 

2 

2 

1 

1 

T 

BLUE  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

6,1 
6 

1.6 

7 

T 
4 

.3 
4 

4 

.8 
2 

.9 

1 

.3 

2.0 
2 

.2 

1.5 

T 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

4.2 
2 
.4 

.5 

3 

,6 

T 
3 
,7 

T 

1 

1 

.6 

1 

T 

T 

T 

.1 

.1 

T 

1.0 

.2 

T 

.3 

T 

T 
T 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
4 

T 
4 

3 

2 

.3 
2 

.5 

1 

T 

.5 
T 

.5 

1 

T 
T 

See  reference  notes  following  Station  1 
-  56   - 


Table  7    -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
MARCH    1953 


Day  of  month 


Station 

r 



1 

1    1    1 

1   2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24  \ 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

CHARLTON  2 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

4.3 

4 

.7 

4 

3 

.4 
3 

2 

.9 

1 

T 

T 

2.5 
2 

T 

.6 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.7 
T 

T 

T 

T 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

1.0 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.3 

T 

1.5 

1 

1.0 
T 

1.0 
T 

EOGARTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 
T 

T 

.5 

T 

T 

.4 

2.2 

1 

T 

T 

.3 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

5.0 
5 

.2 
5 

T 

4 

T 

4 

3 

1.2 
3 

1 

T 
T 

T 

1.2 

1 

1.4 

1 

.5 

T 

HOOSAC  TWNEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

T 
3 

5.0 
8 

.3 

8 

1.0 
6 

1.0 

7 

7 

1.3 
8 

6 

3 

3 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 

T 

T 
T 

T 

3.8 
3 

3.3 
6 

T 
5 

T 
4 

3.0 
7 

3.0 
10 

1.0 
11 

11 

7 

4 

HYAKHIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.0 

1 

T 
T 

T 

KMICRTVILLE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 
5 

T 
5 

T 
5 

5 

T 

5 

1.0 
6 

5 

3 

T 
T 

T 

2.0 
2 

T 

2.2 
2 

2 

2 

1 

1.0 

1 

1.0 
2 

T 
2 

2 

T 

LOIEU. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

4.0 

.5 

- 

.5 

- 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

- 

T 

2.0 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

MIODLETON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1.0 
1 

T 

NAMTUCEET  ITB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.3 

T 

T 

.4 

T 
T 

T 
T 

1.5 

1 

.■5 

.5 

T 

T 

T 

NEW  BEDFX3RD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.2 

.6 

T 

T 

.6 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

T 

T 
T 

3.8 

4 

.7 
4 

.8 
3 

T 
3 

3 

1.6 
5 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 

T 
2 

1 

2.0 

.8 
3 

.2 

4 

T 
4 

T 
2 

1.0 
3 

T 
4 

2.0 
3 

T 
3 

2 

T 

PLmOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
3 

T 
2 

T 
T 

.5 
T 

.5 
T 

.5 

T 

T 

.5 

.5 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

T 
6 

T 
3 

T 
2 

2 

2.0 
3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

2.0 

- 

T 

- 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.5 

T 

- 

.5 

T 

T 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

SPBIDGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

2 

2 

T 
2 

2 

2 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.2 
4 

3 

1.0 
3 

T 

3 

1.0 

1 

T 

T 

T 

2.5 
2 

T 

2.0 
1 

2.0 
2 

1 

T 

T 

1.5 
1 

T 

1 

3.0 
2 

T 
T 

SWAMPSCOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

5 

5 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
2 

.5 
2 

2 

.2 
2 

1 

.5 

1 

T 

.3 

T 

T 

2.3 
2 

T 

T 

1.5 

T 

WESTOVER  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

7.8 
4 

.3 
4 

T 
4 

T 
3 

3 

1.0 
4 

1 

T 

T 

2.0 

1 

T 

T 

T 

1.0 
T 

T 

T 

WORCESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.2 
5 

.5 
5 

T 

4 

T 
4 

4 

1.2 
5 

1 

T 

.4 

2.0 

1.5 

T 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
10 

5.0 
12 

.3 
10 

.6 
10 

1.0 
10 

1.5 
11 

3.0 
14 

13 

13 

10 

7 

5 

5 

5 

5 

5 

5.0 
10 

- 

- 

- 

- 

- 

9.0 
10 

- 

- 

.2 

5 

3.5 
8 

.5 
8 

- 

- 

- 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
14 

T 
14 

14 

T 
14 

14 

1.0 
IS 

1.0 
16 

16 

T 
15 

T 
13 

12 

12 

T 
12 

12 

11 

T 
10 

2.0 
12 

12 

T 
12 

11 

11 

T 
11 

4.0 
15 

T 
15 

T 

15 

T 
15 

3.0 
18 

T 
18 

T 
17 

16 

14 

BLACEWATER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 

1 

3.5 

4 

1.0 
5 

2.0 

7 

1.0 
8 

8 

1.0 
8 

T 
7 

3 

2 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2.5 

4 

1.0 
5 

5 

3 

3.0 
6 

5 

5 

3 

2 

T 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.5 

T 

2.2 
2 
.1 

1.1 
2 
.4 

2.0 
3 
.5 

T 
5 
.6 

4 
.5 

.8 

3 

.6 

3 

1 

T 
T 

.3 
T 

T 

T 

2.4 

1.3 
2 
.2 

3 

.8 

2 

.3 

1 

2.3 

1 

T 
2 
.3 

I 

T 

T 

T 

DDRBAll 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

3.5 

4 

1.5 

4 

.4 

4 

.3 
4 

4 

1.4 

4 

2 

T 

T 

.5 
T 

T 

T 

T 

2.1 
2 

.2 
1 

T 

2.0 
2 

T 

1 

T 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
22 

4.0 
25 

1.0 
24 

1.0 
25 

1.5 
25 

3.0 
29 

2.5 
31 

1.0 
30 

T 
29 

2.3 
30 

27 

25 

1.3 
26 

1.0 
26 

1.3 
25 

24 

6.8 
28 

1.3 
27 

3.8 
29 

T 
28 

27 

25 

4.0 
28 

2.3 
28 

1.3 
26 

26 

4.8 
31 

4.5 
32 

1.3 
31 

30 

27 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

2 

3.0 
S 

.5 
5 

3.0 
8 

1.0 
8 

3 

.5 
7 

5 

3 

2 

.5 
2 

2 

1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

.5 
T 

3.0 
3 

2.0 
4 

2 

1 

2.0 
3 

1.0 
3 

T 
3 

3 

2 

2 

HANOVER 

SNOWF.ALL 
SN  ON  GND 

8 

1.3 
9 

9 

1.8 
9 

.1 
9 

1.6 
11 

1.3 
12 

11 

.2 
11 

8 

6 

6 

5 

T 

T 

T 

T 

.4 
T 

.3 

T 

T 

2.3 
2 

1.0 
3 

1.8 
5 

4 

T 

4.4 
5 

.5 
5 

.2 

5 

T 

T 

T 

lEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

3.5 
3 

.4 
2 

.2 
2 

.2 
2 

2 

.3 
2 

1 

T 

T 

.1 

T 

T 

2.2 
2 

1.5 
3 

1.2 
3 

2 

2 

3.2 

4 

1.6 
4 

2 

UEEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

T 
4 

.3 
4 

2.4 
6 

.9 
7 

3.2 

9 

2.3 
10 

T 
10 

.6 
10 

.7 
10 

8 

4 

.3 
3 

T 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 
T 

T 

T 

.8 
1 

2.4 
3 

3 

2 

.1 

1 

2.8 
4 

T 
4 

T 
3 

1 

1 

MOCNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

L4.4 

le 

2.9 
20 

.2 
19 

.5 
19 

T 
19 

2.4 

19 

1.8 
20 

.3 
20 

4.8 
20 

1.4 
20 

1.0 
20 

.1 
20 

3.8 
20 

.3 
21 

.6 
20 

3.8 
20 

2.7 
21 

.9 
20 

.8 
20 

.3 
20 

.2 

20 

16. C 
20 

4.9 
23 

2.5 
23 

.3 
24 

2.3 
24 

2.4 
24 

.6 
24 

.8 
24 

24 

24 

NASHUA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

2.0 
5 

5 

4 

4 

3 

3 

T 

T 

1.5 
2 

2 

1 

. 

1.3 

1 

T 

NEW  LONDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

2 

2 

• 
6 

4.0 
6 

• 
5 

2.0 

7 

6 

6 

6 

5 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

T 
I 

1 

1 

T 
1 

4.0 
5 

3.0 
8 

7 

7 

2.0 
9 

1.0 
10 

1.0 
11 

8 

4 

1 

PINKEAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10. 0 
43 

2.0 
43 

1.0 
41 

4.0 
45 

T 
43 

3.5 
46 

.5 
45 

44 

1.5 
45 

T 
41 

T 
39 

T 
37 

2.0 
38 

1.0 
38 

T 
37 

.5 
37 

4.5 
40 

.5 
39 

1.0 
40 

39 

39 

4.0 
43 

3.0 
41 

2.0 
42 

.5 
41 

3.0 
44 

7.0 
45 

2.0 
45 

T 
45 

43 

40 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.7 
3 

.7 
3 

.2 
2 

T 
2 

2 

1.9 
2 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.8 
T 

T 

T 

1.3 
T 

See  reference  notes  following  Station  I 
-  57   - 


Table  7    -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


N£W  ENGLAND 
lURCH  1955 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

2 

3.5 
5 

.5 
6 

.3 
6 

.7 
5 

5 

.3 
5 

5 

3 

1 

.3 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

4.0 

4 

2.0 
5 

4 

3 

3.2 

6 

2.5 
8 

.1 

7 

6 

5 

3 

WINDHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.0 
4 

.5 

5 

T 
3 

3 

3 

.6 
3 

1 

T 

2.8 
3 

T 

1 

.1 
T 

WOLFEBOHO  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
8 

8 

T 
8 

3.0 
11 

T 
11 

5.1 
15 

T 
15 

.5 
15 

.7 
15 

12 

8 

8 

.2 

7 

- 

T 
6 

6 

T 
5 

T 
5 

5 

5 

T 
5 

2.0 

7 

3.0 
7 

6 

- 

2.0 
8 

.5 
8 

. 

. 

3 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
14 

T 
14 

T 
14 

2.5 
16 

1.0 

17 

4.0 
21 

1.0 
22 

1.0 
23 

2.5 
25 

5.0 
24 

22 

T 
20 

1.0 
20 

19 

18 

17 

2.0 
18 

T 
17 

T 
17 

17 

17 

1.0 
17 

4.5 
21 

T 
21 

20 

1.0 
20 

4.0 
23 

T 
23 

T 
22 

20 

18 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.2 

T 

1.7 

1 

T 

T 

T 
T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
2 

- 

- 

- 

- 

T 
T 

PROVIDENCE  WB  AP 

S;.OWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.7 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

.7 

1 

T 

.9 

T 

.6 

T 

.6 

1 

T 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
3 

.5 
3 

.5 
3 

1.0 
4 

4 

4 

3 

2 

1 

.5 

2.0 
2 

2.0 
4 

3 

3 

1.0 
4 

4.5 
6 

5 

3 

2 

T 

BENNINGTON  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 
2 

T 

1.5 
2 

1.0 
3 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

_ 

T 

T 

- 

- 

T 

1.0 

1 

T 

1.5 
2 

1.5 
3 

T 
3 

3 

2 

T 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

14 

13 

13 

2.0 
15 

15 

3.0 
16 

1.0 
18 

18 

T 
18 

15 

12 

11 

1.5 
12 

12 

10 

- 

8.0 
15 

T 
15 

2.0 
15 

14 

12 

1.0 
12 

4.0 
15 

15 

15 

2.0 
16 

4.0 
19 

2.0 
20 

18 

- 

14 

BURLINGTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.6 
T 

T 
T 

1.3 

1 

T 

1 

5.2 

1 

T 
3 
.3 

T 
3 
.3 

T 
2 
.2 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

2.5 

2 
.2 

.7 

1 

T 

T 

T 

1.4 

T 

1.4 

T 

1.0 
2 
.4 

T 

1 

T 

4.2 

T 

1.7 
6 
.4 

1.8 
5 
.4 

T 
6 
.5 

4 
.4 

T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
14 

T 
14 

.7 
15 

3.8 

19 

.1 
19 

1.5 
20 

.7 
21 

.3 
19 

.7 
19 

15 

14 

12 

.6 
11 

11 

11 

10 

.5 
10 

.5 
10 

.3 
10 

9 

.8 
10 

3.5 
13 

3.0 
14 

T 
14 

1.2 

13 

6.5 

19 

2.1 
19 

T 
18 

T 
17 

15 

J3 

DORSET  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
3 

- 

- 

1.0 
2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

1 

1 

- 

- 

- 

2 

4.0 
5 

4 

3 

6.0 
8 

2.0 
10 

10 

7 

4 

2 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1.0 
2 

2 

T 
2 

T 
2 

4.0 
6 

6 

6 

T 
5 

3 

T 

T 

3.0 

T 

T 

T 

3.0 
3 

2.0 

4 

T 
4 

3 

T 

T 

T 
T 

6.0 
3 

T 
T 

T 

3.0 
2 

11. 013. C 1.5 
13   24   IS 

7 

T 

LEIIINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
5 

5 

5 

2.0 

7 

7 

4.0 
11 

1.0 
12 

- 

1.0 
12 

1.0 
10 

3 

2 

2.0 
4 

4 

3 

4.0 
6 

3.0 
9  ■ 

9 

1.0 
10 

10 

7 

7 

4.0 

11 

1.0 
10 

10 

2.0 
12 

2.0 
14 

14 

14 

10 

6 

MIDDLESEX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

9 

.3 

9 

2.0 
11 

.5 
11 

1.8 

12 

2.0 
14 

T 
14 

14 

.5 
14 

13 

13 

.6 
12 

.5 
12 

11 

9 

.7 
9 

.3 
S 

.2 

7 

7 

6 

1.5 
7 

4.7 
10 

.2 

8 

.4 
8 

.2 

6 

4.7 
10 

4.5 
15 

1.0 
15 

14 

12 

MOUNT  MANSFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.0 
48 

48 

- 

- 

2.0 
52 

32 

- 

1.0 
52 

48 

- 

. 

- 

1.7 

2.5 

.3 

- 

- 

- 

- 

.1 

1.5 

3.0 

1.0 
66 

66 

2.0 
66 

4.0 

2.0 
68 

- 

- 

- 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

14 

.2 

14 

14 

1.5 

15 

T 
15 

3.5 
18 

.3 
18 

T 
18 

1.2 

18 

T 
18 

14 

.2 
14 

.9 
15 

T 
15 

13 

4.0 
14 

\^ 

.5 
17 

.3 
17 

16 

16 

1.5 
16 

3.0 
10 

.3 

17 

T 
17 

3.4 

18 

1.6 
20 

1.1 
22 

21 

19 

18 

NORTHFIELD  NORWICH  UNI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 

- 

2.0 

- 

3.0 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

- 

- 

- 

T 

- 

4.0 

- 

- 

- 

6.0 

T 

T 

- 

- 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.5 
2 

1 

1.5 
2 

.6 
2 

T 
2 

T 

1 

T 

T 
T 

.5 
T 

T 
T 

.7 

T 

T 

.5 

T 

3.0 
3 

2 

T 

2.5 
2 

1.5 
3 

3 

1 

SAINT  ALBANS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

2.0 
8 

8 

2.0 
9 

9 

5.0 
13 

12 

12 

10 

7 

3 

3 

3 

3 

2 

2.0 
2 

2.0 
3 

T 
3 

T 
2 

T 

T 

T 

4.0 
2 

T 
2 

T 

1 

3.0 
3 

4.0 
6 

3.0 
9 

T 
8 

4 

2 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
11 

T 
11 

11 

2.0 
13 

13 

3.0 
14 

.5 
14 

14 

T 
14 

2.5 
11 

8 

7 

1.0 

7 

6 

2 

1 

1.0 
2 

2 

.5 
2 

1 

1 

2.0 
3 

4.0 
3 

2.5 
2 

2 

1.0 
3 

3.0 
5 

.5 

4 

4 

SOMERSET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24 

23 

.3 
23 

4.0 
27 

.5 
27 

.5 
27 

2.0 
29 

.5 
29 

1.0 
29 

T 
28 

26 

23 

.3 
23 

T 
22 

22 

21 

T 
21 

21 

4.0 
25 

24 

21 

3.0 
24 

4.5 
28 

.5 
28 

1.0 
29 

2.0 
31 

6.5 
36 

2.0 
38 

T 
37 

34 

30 

WILDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

T 
2 

1.0 
3 

T 
3 

1.0 
3 

1.0 
4 

1.5 

5 

T 
5 

T 
4 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 
1 

L- 

T 

T 

2.5 
3 

2.0 
4 

3 

2 

2.0 
2 

2.0 
4 

T 
3 

T 
2 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


SUtion 


CCMICCTtCUT 


•■OORLTN 

•ULtS   MIOGC   DAM 

CAMOLCMOOO    LAKE 
COCIAPCNSCT    RAM«CI)    STA 
COLCHCSTEI 

COLLlMVKLC    1    S 
CMM  MILL 


MtrSOi  LAKE 

EAST    NAVCM 

EASTON   LAKE   RESEItVOIR 

PALL&    VlLLACC 

«BOT(M 

HAHTPOaO 

MUlTrOM   WAIMARD   FLO 

HAJITFOaO    Ht    AP 

HO«.0CRS   HSCRVOII 

JEWTT    CIIY 

KEMT 

UUL£   KOMCaCX 

LAUIEL   KESEirvOlll 

NMOtESTEt 

HAKSf lELO   HOLLOM   0AM 

MCAO  »am  ■csEtvoit 

■IDOLCTOHH   *  H 
MIL'OIIC 

■OMAMt    ■AMGEM    STA 
NOOOUS   •fSEtvOm 

NATChAUG   ftANCE*   STA 

MATNAN    HALE    ST    FMEST 

men  HAiiTFom 

HEM  HAVEN  Mt   AIUPOMT 

HCV  LOMOOM 
NOKFOLX  3  SW 

MOUTH  tHANFOm} 
M0MT>4  CUILFOn 
MOIMALX 
NOMICH  S  SH 
PACMAUe  FCIIEST 

^(m.CS   RANGCII   STA 

PMSPECT 
PUTNAM 
*VTMAH  LAKE 
•OCXVILLE 

MCKT   «1V6II  0AM 
KMS  »0NO 

SAUGATVCK   RESERVOIR 
SHCPAUC  0AM 

SHUTTLE  MEAOOW   RES 
STAFFOBO   SPRINGS 
STAirONO 
STEVENSON   DAM 
STOMS 

TMOVSONVILLE 

TOMIM6T0N 

T0MIN6T0N   2 

TIUR  FALLS   RESERVOIR 

MTERiUWT    CITT    NALL 

VCPANAUC   RESERVOII 
VeSTMOOK 
WEST   MARTFONO 
WEST    HART  LAW 
MIIGVILLE   RESERVOIR 

WITNEY   LAJtE 
H|«HAH  RESERVOIR 
HILLIHANTIC 
WOLCOTT    RESERVOIR 


MAINE 

AUCUSTA  AIRPORT 
AueuSTA   CAA   AIRPORT 

•anboii  don  field 

KLFAST 

0AM 


COM  IMA 

CASTRoar 

KAST   SANCERVILLC    9   SE 
CAST   VtHTMlOP 

CLLSHORTH 

fanmincton 
fo«t  fairfield 

fORT  KENT 
6AJI0INER 
6ILEA0 

CKANO   LAKE   STRCAM 

CVaiVILLC 

MiaAH  2   $ 

NOM.T(M  CAA  AIRPOin 

MOULTGH   1   NC 

JACUUN 

JONESMNO 

LfNISTON 

LONG    FA^LS    0AM 
HACMUS 

WDISCM 
NIRDLE   DAM 

NIULINOCKET 
NIl;.IN0CKET   CAA   AR 
NILLINOCKET    DAM 


County 


OWO  MEN  MAVCN 

LITCNFICLO 
0291  NEN  LONOGN 
02M  LITCHFIELD 
MS*  HART  FOND 


1(«J    FAIRFIELD 
1*881 HIOOlESEX 
1*M   NEN   LOMOON 
199*   NARTFORO 
^1T19    LITCHFIELD 

|1T«2|fAIRFIELD 
ITMINEN  HAVEN 
IM*  FAIRFIELD 
'2 It*  NEN  HAVEN 
'32BB    FAIRFIELD 

12*98   LITCHFIELD 
1 1207   NEN   LOMOOM 
I 1**4   HARTFORD 
9*91    HARTFORD 
9*9*    HARTFORC 

I9MI   ENFIELD 
litif   NEN   LONDON 
13905    LITCHFIELD 
)9e4    NEN    LONDON 
:*09e   FAIRFIELD 


**88'NIN0HAM 

*SM  FAIRFIELD 
*T«7  HIDOLESEX 
*T90  NEN  HAVEN 

»*99  LITCHFIELD 
»Oie  MICOLESEX 

I 90TT  NEN  HAVEN 
91291 NINOMAM 

I  91911  TOLLAND 

52*21  LITCHFIELD 
. 92T9I NEN  HAVEN 
9:69.  HARTFORD 
S9C4  NEN  LONDON 
5**91  LITCHFIELD 

951C1  MEN  HAVEN 
9**I  NEN  HAVEN 
98921  FAIRFIELD 
9905| NEN  LONDCM 
*131| NEN  LONDON 

6294I LITCHFIELD 
*59T'NEN  HAVEN 
***9  NINOHAH 

«659' FAIRFIELD 
69*2  TOLLAND 

*M*.  LITCHFIELD 
7(,02iFAlRFIELD 
TIM:  LITCHFIELD 
7197, FAIRFIELD 
79791  LITCHFIELD 

7*32'  HARTFOBO 
T9**  TOLLAND 
79*9  FAIRFIELD 
6069  FAIRFIELD 
8198  TOLLAND 

83**1  HARTFORC 
8*9*!  LITCHFIELD 
e**l  LITCHFIELD 
8*88  FAIRFIELD 
6911  NEW  HAVEN 

9C0?  NEN  HAVEN 
90«T  MIDDLESEX 
' 91*2,  KARTFOKO 
91T*i  HARTFORD 
950«|  HARTFORD 

99**  NEN  HAVEN 
9566  LITCHFIELD 
9592  NINOHAN 
9759  NEN  HAVEN 
9783  LITCHFIELD 


0279  KENNEIEC 
02751  KENNEBEC 
0339  PENOaSCOT 
0371 -HANCOCK 
0*80'NALOO 

081*  SOMERSET 
I Oe*3  CUMftERLAND 
I  099*  CUMBERLAND 

1175  AROOSTOOK 
1*72  AROOSTOOK 

' 1*28   PENOBSCOT 
i2*26  NASHINCTON 
2*42   PISCATAQUIS 
291*  KENNEBEC 

2*10  HANCOCK 


*1  20 

*1  90 

*1  97 

*1  5* 

*1  90 

*1    10 


*1  29 
*1  28 
*l    99 

*i  *e 

41    92 

41  29 
41    22 

41    19 

41     17 


41     9« 

41     14 

41    3B 

1     44 

41    2* 

41    10 

41  46 
41    *5 

41     12 

41    99 

41  12 
41     SO 

41  30 
41  29 
41    59 

*1    46 

41    53 

41  16 
41     *2 

41     21 

41    96 

41  20 
*1    23 

*i  oe 

*1  30 
*1    35 

41    96 

41  90 
41  54 
*1  05 
41    52 

41    35 

41  18 
1    59 


41  48 

41  17 

41  34 

41  le 

41  18 

41  45 

42  00 


41  20 

41  40 

41  43 

41  37 

41  34 


44   57 

44  9* 

45  oe 


127*5    FRANKLIN  ,     9    4*    40 

iZe*8   AROOSTOOK  19   *«   *8 

12678   AROOSTOOK  'l9   47    19 

190*6   KEM«EBEC  I     9  *4    15 


'9110   OXFORD 


79  05 

79  02 

72  0« 

T2  97 

72  44 

73  OB 
72  9t 

71  97 
79  29 

72  58 

79    28 

72  91 
72    20 

72  56 

79    20 

73  28 

72  99 

73  05 
72  92 
79    19 

79   22 

72  02 
72  42 
72   99, 

72   41 

79  16 

71  54 
79  2» 

72  11 
79  99 

72    29 

72  11 

73  31 

72  49 

73  05 

79  18 
72  26 
72    59 

72  05 
72    21 

72  57 

72  59 

72  44 

72  06 


72  46 

72  43 

73  27 

72  09 

71  51 

73  00 

72  57 

71  5* 

73  38 

72  26 

73  26 
79   92 

73  27 
73  21 
73    18 

72   49 

72  le 

73  30 
73  10 
72    15 


72  55 

73  08 
72    14 

72  56 

73  16 


69  48 
69  46 
68   49 

68  12 

69  00 

69  SO 

70  44 
69   56 

68  01 

69  92 

69   13 

67  00 
69   16 

69  54 

68  26 

70  09 
67  44 
*•   3* 

69  45 

70  58 


192*1 
9399 

I  9800 
:3892 


4878 


NASHINGTON 

OISCATAOUIS 

CIMBERLAW 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

SOMERSET 

«ASHIN«TCM 
ANDROSCOGGIN 
SOMERSET 
MASHINGTW 


1*927    SOMERSET 

5261    OXFORD 
'990*   PENOtSCOT 
i9909   PENOtSCOT 

991*   PISCATAQUIS 

i5*«0  SOMERSET 
6420  PENOBSCOT 
6429  PENOBSCOT 
**90   PENOBSCOT 

;*435   PENOBSCOT 

6900  CUWERLAMO 
6905  CUMBERLAND 
,6927  PENOBSCOT 
16937  AROOSTOOK 
|T174|P|KATA0UIS 


1  4*  24 

14  45  11;  *7  48 
9,45  27^  69  35 

131*9  51  70  48 

15  46  07,  67  48 
15.46  08'  67  50 

45  37 j  70  16 

44  39  67  39 

44  06|  70  14 

45  1*  70  12 
44  49  67  26 

4«  54 

44  47  70  55 
49  39 


11 


"I 

17 


68  95 


9  45  59  69  49 

11  44  56'  68  39 

11  44  97 1  68  40 

11  44  52  68  42 
11  44  53 


4  49  99 
4  45  99 
11149  27 

44  99 

45  53 


70  15' 
70  19 
68  10 
68  00 
49   19 


ObMT- 

vation 

KfTM> 


841  NOORNOOn 


625  IIO0N400N 


Observer 


Raler 
to 

tables 


ansonia  mater  CO 

NATER  BUR  HARTFORD 
BALTIC  HILLS  CO 
NATER  BUR  HARTFORD 
ENe  DEPI  HARTFORD 

U.S.  NEATHER  BUREAU 
BRISTOL  NATER  CO 
OOHALO  J.  FIELDS 
CONN  LIGHT  6  POHER 
NATER  BUR  HARTFORD 


JOSEPH  P.SIMKO,  JR. 
NEN  HAVEN  NATER  CO 
BIRMINGHAM  NATER  CO 
NEN  HAVEN  MATER  CO 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

PONER  COMPANY 
HATER  6  ELEC  DEPT 
ENG  DEPT  HARTFORD 
SNG  TREATMENT  PLANT 
.S.  NEATHER  BUREAU 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
JENETT  CITT  NTR  CO 
MARY  C.  OLIVER 

LCWDON  NTR  NKS 
STAMFORD  HATER  CO 

MANCHESTER  HTR  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STAMFORD  HATER  CO 
KORNEL  BAILEY 
NEN  HAVEN  HATER  CO 

ST  PARK  6  FOREST  COM 
FRANK  P.  O'NEILL  | 
CONN  AGR  EXP  STA  I 
ST  PARK  6  FOREST  COIjl 
ST  PARK  (  FOREST  COM 

HATER  BUR  HARTFORD 
U.S.  HEATHER  BUREAU 
ENG  OEPT  HARTFORD   { 
UNDERHATER  S  LAB  USN 
EDHARD  C.  CH1LD5 

NEN  HAVEN  HATER  CO 
EN  HAVEN  HATER  CO 
CHESTER  A.  COMSTOCK 
NORWICH  HATER  DEPT 
ST  PARK  6  FOREST  COM 
I 

ST  PARK  6  FOREST  CON 
NEW  HAVEN  HATER  CO 
ALPHONSE  BONNER 
GREENHICH  HATER  CO 
/ILLE  HTR  6  AOUE 

CONN  LIGHT  &  POHER 
RIDGEFIELD  HTR  SUP 
HAROLD  MYERS 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
BUR  ENG  HATERBURV 

HTR  COM  NEW  BRITAI* 
CONN  LIGHT  6  POHER 
ERNEST  T.  LWDE 
CONN  LIGHT  6  POWER 
U  OF  CONN  AGR  DEPT 

CONN  LIGHT  6  POHER 
TORRINGTON  HTR  CO 
TORRINGTON  REGISTER 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
BUR  ENG  HATERBURT 

lEH  HAVEN  HATER  CO 
JAMES  RINTOUL 

TER  BUR  HARTFORD 
HATER  BUR  HARTFORD 
HTR  COM  NEW  BRITAIN 

NEW  HAVEN  HATER  CO 
ERBURY  HATER  CO 
CCNN  LIGHT  &  POWER 
HTR  CCM  NEW  BRITAU 
OSCAR  S.  JOHNSON 


ROBERT  A.  SMITH 
CIVIL  AERO  ADM 

I.  AIR  FORCE 
ACADIA  NAT  PARK 
C.  TALBOT 


MARTIN  HUNSTER 

C.MOTCHKISS.JR 
lIDiU.     S.    NAVY 
IIDU.S.    WEATHER   BUREAU 
IBBIE   N.    paOuET 


410 

6P 

1160 

»R 

165 

182 

HID 

1160 

7A 

32 

290 

4P 

1500 

BBS 

5P 

409 

MID 

- 

9P 

1028 

108 

5I> 

124 

MID 

115 

4P 

120 

65 

HID 

61 

MID 

622 

7R 

606 

5P 

949 

9R 

40 

4P 

90 

RAYMOND  R.  PALMER 
WALTER  A.  HICKS 
MRS.  ELMER  J.LELAHD 
AUGUSTA  WATER  DIST 
BANGOR  HYDRO-ELEC  CO 

C.  S.  PREBLE 
C.  H.  NORSHORTHV 
LORENZO  VOISINE 
SAMUAL  D.  SOULE 
RUMFORO  FLS  PHR  CO 


HID  STATE  FISH  HATCHERY 
NID  BLANCHE  C.  SAWYER 
MID  CENTRAL  MAINE  POWER 
HID  CIVIL  AERO  ADM 
*P  HILLIAM  CUIMIMG 

5P  CENTRAL  MAINE  PONER 
7A  IRVIN  C.  MASON 
NID.UNICN  HATER  PVR  CO 
7A  BRTAMT  L.  HOPKINS 
8A  BANGOR  HYDRO-ELEC  CO 


GREAT  NORTH.  PAPER 
EMARD  A.  MILLER 
GREAT  NORTH.  PAPER 
CIVIL  AERO  ADM 
ERVIN  LOVELL 

H.  LA  MOMTAGNE 
T.  H.  CLARK 
CIVIL  AERO  ADM 
PNT5  DEPT  U  OF  HE 
HAROLD  HAMLIN 

U.S.  HEATHER  BUREAU 
U.S.  HEATHER  BUREAU 
L.  A.  AVER  ILL 
MAINE  EXP  STATION 
GREAT  HORTH.  PAPER 


2  9  9 

2  9  5 

2  3  5 

2  3  9 


2  3  5 
2  9  5 
2   9    5 


2  3  9 
2  3  5 
2    9    5 


2  9    5 

2  3    5 

2  9   5 

2  3    5 

2  15 

2  15 

2  3   3 

2  19 


2  9  9 
2  5  5 
2   B   5 


2  5  5 
2  19 
2   5   5 


2  9   5 

2  15 

2  15 

3  3    5 
2  3    5 

2  3    5 


Station 


County 


Obser- 
vation 
time 


Obeer 


Refer 

to 
tables 


ROXBURT 
RUMFORO  3  SH 
RUMFORD  1  SSE 
SANFORD  3  MM 
SKONHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 
SOUTHWEST  HARBOR 
SOUA  PAN  DAM 
STRATTON 
SHAHS  FALLS 

THE  FORKS 

UMITY 

UPPER  DAM 

NEST  BUXTON  2  NNH 

HINSLOH 

WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

I  ADAMS 
I  AWIERST 
I ASHBURMHAM 
I  ASHLAND 
I ATHOL  9  E 

I  BEECHHOOD 

BELCNERTOHN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL 
BOSTON  HB  AIRPORT 

BOYLSTON 
BROCKTON 
CAMBRIDGE 
CHARLTON  2 
CHATHAM 

CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
CCHAS5ET 

COLDBROOK 
EAST  HAREHAM 
EOGARTOHN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG 

FRAHINGHAH 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HAROWICK 

HATCMVILLE 
HAVERHILL 
NEATH 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 

HUBBARDSTON 

HYAMNIS 

IPSWICH 

jefferson 
knichtville  dan 

lake  cochituate 

lawrence 

lexington 

LOWELL 
MANSFIELD 

HENDON 

HIDDLEBORO 

HIDDLETON 

NILFORD 

NILLBURY 

MONTAGUE  CITY 
MOUNT  WACHUSET 
NANTUCKET  HB  AIRPORT 
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GRAFTON 

5 

43  38 

72  19 

562 

MID 

MID 

CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

PERU 

6335 

BENNINGTON 

5 

*3  14 

72  54 

1630 

8A 

PAUL  «.  OSTERTAG 

3 

L INCOLN 

4732 

GRAFTON 

10 

44  03 

71  40 

830 

6A 

MRS.  KATHLEEN  BOYLE 

3        C 

RANDOLPH 

6712 

ORANGE 

43  56 

72  40 

890 

6P 

6P 

LESLIE  W.  LAMSOH 

2  3  9 

MAC  DOWELL  DAM 

5013 

HILLSBORO 

42  54 

71  59 

965 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3        C 

RANDOLPH  CENTER 

6717 

ORANGE 

43  57 

72  96 

1360 

VT  STATE  AGR  SCHOOL 

MANCHESTER 

6072 

HILLSBORO 

10 

43  00 

71  28 

171 

MID 

MID 

PUBLIC  SERVICE  CO 

2  3  5 

READING  HILL 

6746 

WINDSOR 

43  31 

72  34 

1900 

5P 

T.  F.  ROWLEE 

1 

MARLOW 

5150 

CHESHIRE 

5 

43  07 

72  12 

1180 

eA 

HARRIET  H.  PERKINS 

3 

READSBORO  1  SSE 

BENNINGTON 

42  45 

73  02 

1122 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  15 

MASSABESIC  LAKE 

5211 

HILLSBORO 

10 

42  59 

71  24 

250 

4P 

4P 

MANCHESTER  WTR  WKS 

2  3  5  6 

ROCHESTER 

6693 

WINDSOR 

43  52 

72  48 

860 

9A 

MRS.  BERNICE  ORDWAY 

3 

MERIDEN 

5362 

SULLIVAN 

5 

43  33 

72  16 

1020 

5P 

GORDON  L ELAND 

INACTIVE  12/9* 

RUTLAND 

6999 

RUTLAND 

43  37 

72  58 

600 

6P 

6P 

GEORGE  L.  KIRK 

2  15 

7 

MILAN  7  N 

5400 

COOS 

I 

44  40 

71  13 

1180 

SP 

UNION  WTR  POWER  CO 

3 

SAINT  ALBANS 

7025 

FRANKLIN 

73  05 

540 

5P 

5P 

DONALD  E.  DAVIS 

2  15 

7 

MILFOHD 

5412 

HILLSBORO 

10 

42  49 

71  39 

300 

9A 

ANDREW  E.  ROTHOVIUS 

3 

SAINT  JOHNSBURY 

7054 

CALEDONIA 

**  25 

72  00 

711 

4P 

FAIRBANKS  MUSEUM 

2  15 

7  C 

MOUNT  WASHINGTON 

5639 

COOS 

71  18 

6262 

MID 

HID 

MT.WASH.  OBS.  CORP. 

2  15    7  C 

SALISBURY 

7096 

ADDISON 

*3  5* 

79  06 

370 

7A 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

1 

NASHUA  3  N 

5712 

HILLSBORO 

10 

42  48 

71  29 

125 

IIP 

7A 

PENNICHUCK  WTR  WKS 

2  3  5    7 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

7142 

BENNINGTON 

*2  50 

72  57 

2360 

8A 

GEORGE  BRIGGS 

3 

NEW  DURHAM 

5780 

STRAFFORD 

10 

49  26 

71  10 

" 

MID 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

C 

SEARSBURG  STATION 

7192 

BENNINGTON 

*2  52 

72  55 

1660 

8A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

c 

NEW  LONDON 

5843 

MERRIMACK 

10 

43  25 

71  59 

1945 

MID 

5P 

COLBY  JR  COLLEGE 

2  3  9    7 

SOMERSET 

7401 

WINDHAM 

*2  58 

72  57 

2080 

BA 

8A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5 

7 

NEWPORT 

5866 

SULLIVAN 

5 

43  22 

72  10 

700 

8A 

H.  P.  SHEPARO 

3 

SOUTH  LONDONDERRY 

7617 

WINDHAM 

*3  11 

72  49 

1030 

RAY  E.  LYMAN 

3 

NORTH  STRATFOAD 

6234 

COOS 

5 

44  45 

71  38 

900 

6A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

SOUTH  NEWBURY 

7646 

ORANGE 

44  04 

72  09 

37* 

8A 

MRS.  ISABEL  WHITNEY 

3 

PETERBORO  2  S 

6697 

HILLSBORO 

10 

42  51 

71  57 

1000 

6P 

6P 

G.  A.  HORISON 

2  3  9 

SPRINGFIELD 

7994 

WINDSOR 

43  16 

72  27 

300 

9A 

SPftlNGFLD  TERM  RWY 

3 

P1NKMAM  NOTCH 

6816 

COOS 

13 

44  16 

71  15 

2000 

7P 

7P 

J.  B.  DODGE 

2  3  5   7  C 

STOCKBRIDGE 

6057 

WINDSOR 

43  47 

72  49 

7*0 

MID 

RAYMOND  LA  ROCK 

C 

PITTSBURGH  RESERVOIR 

6896 

COOS 

5 

45  09 

71  23 

1350 

MID 

N  H  WATER  RESOURCES 

C 

TOWNSHEND 

HINOKAM 

43  02 

72  *0 

*20 

MRS.  BEATRICE  SHINE 

1 

C 

PLTMOUTH  1  WNW 

6945 

GRAFTON 

10 

43  ^6 

.  71  43 

670 

aA 

8A 

WILLAfiD  F.  WIGGETT 

2  3  5 

TYSON 

8512 

WINDSOR 

43  28 

72  42 

1080 

MID 

EDITH  SPAULDING 

c 

PORTSMOUTH 

6980 

43  04 

70  47 

40 

MID 

MID 

DEPT  PUBLIC  WORKS 

2  3  5    7 

UNION  VILLAGE  DAM 

6556 

ORANGE 

43  48 

72  16 

463 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1 

c 

SOUTH  DANBURV 

7967 

MERRIMACK 

10 

43  29 

71  S3 

690 

8A 

EDNA  F.  POWERS 

3 

VERNON 

8600 

WINDHAM 

42  46 

72  31 

228 

CONN  RIVER  POWER  CO 

2  3  5 

SOUTH  LYHDEBOHO 

HILLSBORO 

10 

42  59 

71  47 

649 

7P 

HARRY  W.  HOLT 

3 

WARDS BORO 

6747 

WINDHAM 

43  03 

72  47 

1020 

6P 

WENDELL  R.  DAVIS 

3 

SOOTH  SUTTON 

8169 

MERRIMACK 

10 

43  19 

71  56 

760 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

S 

WATERBURY 

6605 

WASHINGTON 

44  21 

72  46 

412 

6A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

SOUTH  WEARE  1  SE 

8194 

HILLSBORO 

10 

43  03 

71  42 

590 

6A 

LEON  H.  GRANT 

3 

WEST  BURKE 

9099 

CALEDONIA 

44  38 

71  58 

226 

GILMAN  W.  FORD 

2  3  9 

SUNAPEE 

6502 

SULLIVAN 

5 

43  23 

72  05 

1040 

MID 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

C 

WEST  DANVILLE 

9162 

CALEDONIA 

44  24 

72  09 

1400 

8A 

0.  F.  BRICKETT 

1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

6539 

CHESHIRE 

5 

43  00 

72  19 

940 

8A 

8A 

H.  6.  LAWTON 

2  15    7  C 

WEST  HARTFORD 

9329 

W INOSOR 

43  43 

72  25 

*1« 

8A 

EVA  K.  DOUBLEDAY 

3 

TAHHORTH 

6606 

CARROLL 

13 

43  52 

71  16 

660 

8A 

OLIVE  L.  FOLKINS 

' 

WESTON  2  S 

9477 

WINDSOR 

43  17 

72  48 

1500 

BA 

CHARLES  M.  GOODWIN 

5 

TROY 

8741 

CHESHIRE 

5 

42  49 

72  11 

1000 

7A 

GEORGE  DUBINA 

3 

WEST  TOPSHAM 

9588 

ORANGE 

44  08 

72  18 

- 

6P 

MARY  A.  BAGLEY 

3 

WALPOLE  2 

6855 

CHESHIRE 

5 

43  05 

72  26 

430 

MRS .MARION  W.ANDROS 

3 

WHITE  RIVER  JC.  1  N 

9691 

WINDSOR 

43  39 

72  19 

360 

STUART  A.  ELLIOTT 

3 

WARREN  1  SE 

8865  GRAFTON 

10 

43  55 

71  59 

700 

MID 

N  H  FISH  HATCHERY 

3        C 

WHIT  INGHAM  3  W 

9739 

WINDHAM 

42  47 

72  55 

1*50 

BA 

W.  J.  SUTTON 

3 

WATERVILLE  VALLEY 

8960 

GRAFTON 

10 

43  57 

71  30 

1900 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

WILDER 

9764 

WINDSOR 

43  41 

72  18 

370 

6A 

BA 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  9  9 

7 

WEST  LEBANON 

9316 

GRAFTON 

5 

43  38 

72  19 

550 

8A 

8A 

GRANITE  ST  ELEC  CO 

2  3  5 

WOODSTOCK  3  ENE 

9984 

WINDSOR 

9 

41  38 

72  28 

660 

8P 

8P 

WOODSTOCK  ELEC  CO 

2  3  9 

WEST  RUM«EY 

9474 

GRAFTON 

10 

43  38 

71  51 

610 

7A 

ELVA  H.  CHIVELL 

3 

WHITEFIELD 

9618 

COOS 

5 

44  23 

71  96 

1045 

7A 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

3 

NEW  STATIONS 

WILMOT 

9676 

MERRIMACK 

10 

43  27 

71  55 

900 

BA 

MRS.  RUTH  M.  GRACE 

WINCHESTER 

9726 

CHESHIRE 

5 

42  46 

72  23 

450 

MID 

CARL  D.  GRUPE 

C 

HOUNT  MANSFIELD,  VT . 

5416 

LAMOILLE 

16 

4*  32 

72  49 

3960 

5P 

5P 

WCAX  BROAD -TING  CORP   2  3  5 

7 

WINDHAM 

9740 

ROCKINGHAM 

10 

42  47 

71  19 

174 

6P 

6P 

HERMAN  E.  BAKER 

2  3  5    7 

WOLFEBORO  FALLS 

9865 

CARROLL 

10 

43  36 

71  12 

520 

6P 

6P 

KENNETH  BERRY 

2  3  5    7 

WOODSTOCK 

9940 

GRAFTON 

10 

43  59 

71  41 

720 

6P 

6P 

FRED  S.  BROWN 

2  3  5    7 

YORK  POND 

COOS 

5 

44  30 

71  20 

1500 

BA 

U.S.  BUR  FISHERIES 

3 

RHODE  ISLAND 

INACTIVE  STATIONS 

AUSTIN 

0576 

WASHINGTON 

41  36 

71  39 

650 

8A 

EDMUND  R.  GREENE 

3 

LAC  FRONT I  ERE,  ME. 

4420 

AROOSTOOK 

IS 

46  42 

70  00 

1200 

6P 

6P 

U.  S.  CUSTOMS 

1/53 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

0696 

NEWPORT 

41  10 

71  35 

110 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9    7  C 

NELSON,  N.  H. 

5730 

CHESHIRE 

5 

42  59 

72  08 

1520 

6P 

DAVID  P.  WMEELWHIGHTl   12/53 

GREENVILLE 

3306 

PROVIDENCE 

41  53 

71  34 

420 

8P 

BP 

HENRY  J.  STEERE 

2  3  5 

TUNBRIOGE,  VT . 

6489 

ORANGE 

5 

»1  55 

72  29 

620 

6P 

CHARLES  D.  ADAMS 

12/52 

KINGSTON 

4266 

WASHINGTON 

41  29 

71  32 

100 

5P 

5P 

AGRICULT'AL  EXP  STA 

2  3  5    7 

NEWPORT 

5225 

NEWPORT 

41  30 

71  18 

10 

MID 

NEWPORT  WATER  WORKS 

C 

_ 
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*     15-ST.    JOBM;      16-ST.    LAWREMCE;      17-THAIIES 


REFERENCE   HOTES 
assigned  on  a  stat. 


There  will   be   no   dupllca 
he    post    office. 


tbe  June  : 


The  four  digit  Identification  numbers  In  the  lodex  number  coluan  of  the  Station  Index  ar< 
Figures  and  letters  following  the  station  naae ,  such  as  12  SS*,  indicate  distance  in  mlli 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  thli 
Monthly  and  se&sonal  snovfftll  and  heating  degree  days  for  tbe  preceding  12  months  will  b. 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  thle 
Dnless  otherwise  Indicated,  dlmenalonal  units  used  In  this  bulletin  are:  temperature  In  'P..  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
average  of  65°  F. 

Evaporation  Is  measured  in  tbe  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dUmeter  unless  otherwise  mbowD  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hall  were  Included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1946. 
1  Table  3  are  from  non-recordlng  gages,  unless  otherwise  indicated, 
in  Tables  3,  S  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   See  the  Station  Index  for  observatl< 
ble  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  i 


of  numbers  i 


Degree  days  are  based  < 


Snow  on  ground 

equivalent  of  snow  on  the  ground. 

points  for  BuccesHlve  observations; 


>sequ. 


Bureau  and  CAA  stations 
al  drifting  and  other  causes  of  local  ' 


try. 


tt   "oui 


'  more  have  been  changed  i 


of  Days 


Tables  3.  6,  7  and  the  Statl< 
ton,  New  Bampsblre  not  used  : 

•   AmouDt  Included  In  following  measurement,  time  dlBtributi< 
O   Data  la  tbe  column  formerly  headed  No.  of  Da; 
//  Cage  is  equipped  with  a  windshield. 
AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
AR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  the  Station  Index  i 
B   Adjusted  to  a  full  month. 
C   In  the  "Refer  to  Tables-  co 

B   Amounts  fro.  recording  gage  (These  amounts  are  ee.entlally  »«^»^«  ?rre"ur  Intervf Is   will  be  published  In  the  July.  August  and  December  issue,  of  this  publication. 


the  St: 


Index  tbe  letter  "C"  Indicatt 


i  recorder  stations.   These 


live  January  1,  1954. 


are  processed  for  special  purposes  and  are  published  la' 
hes  of  new  snowfall. 


lied  daily  record.   Degree  day  data,  if  • 

f   accurate  but  say  vary  slightly  from  the  amoi 

S   Storage  precipitation  station,   precipitation  measurements,  made  at  li 
S3   This  entry  in  time  of  observation  column  In  the  Station  Index  means  si 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 


at  intoi 


regarding  the  cll«ate  of  Kew  EngUnd  may  be  obta 


I  by  writing  to  any  lea- 


■  Bureau  Offi' 


the  State  Climatologls 


ither  Bureau  Offli 
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ASHEVILLE:  1955 


NEW  ENGLAND  -  APRIL  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  severe  wind  and  snow  storm  of  the  3rd-4th  in 
southern  areas,  and  the  unusual  dryness  In  Maine 
were  the  outstanding  features  of  April's  weather 
which  was  characterized  by  slightly  above  average 
temperatures  and  much  below  average  sunshine. 

Temperatures  averaged  about  2°  warmer  than  usual  In 
both  divisions  with  state  departures  ranging  from 
+1.1°  In  Maine  to  +3.0°  In  Vermont.   All  stations 
in  the  Section  for  which  normals  are  available  showed 
plus  departures.   These  ranged  from  0.1°  at  Nantucket 
WB  Airport,  Mass.,  to  5.5°  at  Cream  Hill,  Conn. 
Even  so,  April  has  been  warmer  seven  times  in  the 
past  twenty  years.   The  monthly  range  of  extreme 
temperatures  was  about  average.   Maxima  varied  little 
between  the  two  divisions,  being  78°  at  Windham, 
N.  H. ,  and  Saint  Johnsbury,  Vt . ,  and  82°  at  Stamford 
and  Westbrook,  Conn,   Minima  were  more  mixed,  being 
5°  at  Fabyan,  N.  H. ,  in  the  Northern  Division,  and 
15°  at  Birch  Hill  Dam  in  the  Southern  Division,  but 
Maine,  the  most  northerly  state,  also  had  a  minimum 
of  15°. 

Precipitation  was  moderately  above  the  long-term 
average  in  Connecticut  and  Massachusetts,  and  below 
average  elsewhere.   Maine  was  unusually  dry,  aver- 
aging 1.16  inches  less  than  the  long-term  figure. 
Individual  extremes  ranged  from  0.78  inch  at  Presque 
Isle,  Me.,  to  7 . 54  Inches  at  Sandwich,  Mass.   The 
greatest  dally  amount  was  2.98  Inches,  measured  on 
the  4th  from  the  25.3  inches  of  snow  that  fell  during 
the  severe  storm  at  Norfolk  2  SW,  Conn. 

Snowfall  reversed  the  normal  pattern  with  more  falling 
in  the  Southern  Division  due  mainly  to  the  severe 
snowstorm  of  the  3rd-4th  which  had  little  effect  on 
most  of  northern  New  England.   The  Northern  Division 
fall  was  only  about  1/3  of  the  usual  expectancy  of 
5.9  Inches  while  the  Southern  Division  received  1 
inch  more  than  the  long-term  figure.   Individual 
falls  varied  widely  in  the  areas  affected  by  the 
storm,  ranging  from  almost  none  at  some  points  to 
25  inches  at  Norfolk  2  SW  in  northwestern  Connecticut. 
A  number  of  stations  in  the  same  general  area  - 
northwestern  Connecticut,  western  Massachusetts,  and 
extreme  southern  Vermont  -  reported  falls  of  10  to 
22  Inches. 

Sunshine  was  noticeably  deficient  at  all  reporting 
stations  in  central  and  southern  New  England,  ranging 
from  -7%   at  Boston  WB  Airport,  Mass.,  to  -21%  at 
Nantucket  WB  Airport,  Mass.   Only  Burlington  WB  Air- 
port, Vt . ,  with  an  excess  of  8%,  reported  more  than 
usual  sunshine  during  the  month. 

WEATHER  DETAILS 

The  first  two  days  of  April  were  fair  with  nearly 
clear  skies  in  all  areas  and  unusually  mild  tempera- 
tures, except  in  Maine  where  seasonable  coolness 
prevailed. 

A  northeastward  moving  disturbance  brought  widespread 
precipitation  and  strong  winds  to  central  and  southern 
New  England  on  the  3rd  and  4th.   The  worst  April 
storm  in  many  years  struck  some  areas  with  heavy 
snows  and  destructive  winds  as  the  disturbance  in- 
tensified and  moved  offshore.   Temperatures  dropped 
during  the  storm  but  the  return  of  sunshine  on  the 
5th  caused  moderate  warming.   Maine  and  much  of 
northern  New  England  escaped  the  storm  and  enjoyed 
mild  and  mostly  fair  weather  during  the  3rd  to  6th. 

On  the  7th,  a  low  pressure  center  moved  across  lower 
Canada  to  the  coast  and  was  attended  by  general  light 
rains,  with  snow  in  northern  areas,  but  once  again 
Maine  was  little  affected.   Cooler  air  moved  in  on 
the  7th  and  8th,  following  the  disturbance.   Alter- 
nating short  periods  of  warmth  and  seasonable  cool- 
ness characterized  temperatures  during  the  remainder 


of  the  month  with  the  Northern  Division  faring  rela- 
tively better  with  respect  to  warmth. 


Precipitation  occurred  a 
the  29th  and  fell  as  rai 
areas .  The  frequent  pas 
their  attendant  fronts  d 
general  light  to  moderat 
heavy  amounts  fell  in  co 
Although  precipitation 
England  received  less  th 
Maine  was  extremely  defl 
northern  portion  where  C 
driest  April  of  record 


Imost  dally  from  the  13th  to 
n,  except  in  the  mountain 
sage  of  disturbances  and 
urlng  this  period  produced 

rains  but  some  locally 
nnectlon  with  thunderstorms, 
as  frequent ,  northern  New 
an  the  usual  expectancy, 
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WEATHER  EFFECTS 

The  serious  forest  fire  hazard  in  central  and  southern 
areas  was  eliminated  by  ample  rains  during  the  third 
and  fourth  weeks  of  April.   Snow  cover  in  the  extreme 
north  disappeared  toward  the  end  of  the  month.   Heavier 
soils  were  too  wet  for  plowing,  particularly  in  the 
north,  but  lighter  soils  dried  out  sufficiently  for 
working.   Early  vegetables  were  planted  in  many  areas. 
The  wet  periods  favored  the  development  of  apple  scab, 
necessitating  extensive  spraying  operations  to  control 
this  menace.   Apple  bloom  was  a  few  days  later  this 
year  than  usual. 

The  maple  season  closed  later  than  usual  but  without 
any  long  "runs"  of  sap,  the  season  consisting  of  many 
small  "runs".   Maple  production  was  less  than  average, 
particularly  in  the  northern  counties,  being  generally 
limited  by  the  lack  of  frost  in  the  ground  and  heavy 
snow  cover.   At  the  end  of  the  month  cattle  were  still 
being  barn  fed  in  most  of  New  England;  however,  pas- 
tures and  hay  grasses  were  making  satisfactory  growth 
with  good  prospects  for  early  grazing. 

According  to  the  U.  S.  Geological  Survey,  excessive 
runoff  predominated  in  the  northern  portion  while  it 
was  about  normal  in  the  southern  part  and  deficient 
in  eastern  Massachusetts .   Ground-water  levels  were 
below  average  except  in  northern  Vermont  and  western 
Maine. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

On  the  3rd  and  4th  a  vigorous  offshore  low  pressure 
center  brought  one  of  the  worst  April  storms  of 
record  to  many  parts  of  southern  New  England.   High 
winds,  in  many  instances  combined  with  sleet  and  wet 
snow,  caused  heavy  damage  to  power  and  telegraph 
lines  and  disrupted  services  to  thousands  of  homes. 
Snowfalls  of  10  inches  were  fairly  common  in  parts 
of  western  Massachusetts,  southern  Vermont,  and 
northwestern  Connecticut ,  and  a  few  falls  exceeded 
20  inches.   Snow  was  drifted  to  even  greater  depths 
by  the  high  winds  with  peak  gusts  reported  above  70 
mph.   Automobile  traffic  was  stalled,  stranding 
hundreds  of  motorists  In  towns  and  villages  and  many 
autos  were  abandoned  on  the  highways.   Snowfall  was 
much  lighter  in  eastern  Massachusetts  with  a  few 
spotty  falls  highlighted  by  the  9.5  inches  on  Nan- 
tucket Island.   Damage  on  Cape  Cod,  Martha's  Vine- 
yard, and  Nantucket  Island  was  due  principally  to 
wind  knocking  out  utilities,  and  in  this  area  alone 
losses  were  estimated  at  $500,000.   An  estimate  of 
property  losses  in  other  areas  was  not  available. 

During  the  24th-26th,  strong  northeasterly  winds 
associated  with  an  intense  storm  system  caused  un- 
estimated  damage  along  the  southern  New  England  coast. 
The  onshore  winds,  combined  with  high  spring  tides, 
caused  inundation  of  low-lying  highways  and  damaged 
seawall  structures.   Winds  also  disrupted  electric 
service  in  several  eastern  Massachusetts  towns. 

FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 
J.  E.  Stork 


SUPPLEMENTAL    DATA 


NSW  ENGLAND 
APRIL  18SS 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p  h 

Relative    humidity  averagas  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1^! 
Ill 

1 

SUtion 

1 

■SB? 
III 

> 

< 

1    . 

a  ^ 

Direction 

oi 
iostast  mile 

a 

_  a 

°'m 

a 

O  H 

n  m 

a 

p- 

a 

O  H 

ncQ 

■■  M 

i 

s 

p 

s 
k 

8 
I 

s 

1 

III 

BLOCK   ISLAND   IB   AP,    R.    I. 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

4 

7 

2 

0 

0 

16 

- 

7.2 

BLUE   BILL,    MASS. 

EMB 

13 

17.2 

41 

WNW 

10 

81 

80             56 

74 

3 

11 

3 

2 

1 

0 

20 

36 

7.1 

BOSTON   IB    AP,    MASS. 

m 

13 

16.5 

46* 

KE 

4 

76 

74 

59 

62 

6 

5 

5 

2 

1 

0 

19 

49 

7.2 

BRIDGEPORT  IB  AP,    CONN. 

- 

- 

~ 

- 

- 

- 

" 

75 

61 

69 

2 

5 

6 

3 

0 

0 

16 

- 

6.9 

BURLINGTON   WB  AP,    VT. 

s 

22 

11.2 

34 

S 

17 

78 

76 

55 

66 

12 

2 

5 

1 

0 

0 

20 

55 

7.3 

CARIBOU  WB  AP,    HE. 

HW 

IB 

10.0 

30» 

NNV 

1 

79 

76 

58 

66 

9 

2 

2 

1 

0 

0 

14 

- 

6.4 

CONCORD  WB  AP,    M.    H. 

MW 

10 

6.4 

29 

W 

8 

SO 

75 

53 

64 

4 

9 

5 

0 

0 

0 

18 

36 

7.1 

HARTFORD  WB   AP,    CONN. 

S 

15 

13.5 

36 

NW 

8 

77 

79 

55 

65 

2 

6 

5 

4 

0 

0 

17 

39 

7.4 

irr.    WASHINGTON,    N.    H. 

- 

- 

31.9 

99tt 

W 

8 

84 

84 

83 

82 

0 

7 

8 

4 

1 

0 

20 

34 

7.1 

NANTUCKET   WB  AP,    MASS. 

RUE 

18 

17.8 

47 

N 

4 

91 

86 

77 

89 

6 

4 

8 

1 

1 

0 

20 

36 

7.7 

NEW  HAVEN   WB  AP,    CONN. 

- 

- 

8.5 

28 

ME 

29 

- 

79 

63 

- 

2 

7 

6 

3 

0 

0 

18 

45 

7.5 

PITTSrlELD  WB  AP,    MASS. 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

5 

8 

2 

0 

0 

17 

- 

- 

PORTLAND  WB   AP,    ME 

NNE 

13 

11.4 

41 

K 

4 

80 

73 

59 

73 

2 

8 

3 

2 

0 

0 

15 

48 

7.1 

PROVIDENCE   WB  AP,    R.    I. 

HNE 

17 

13.6 

32* 

ssw 

14 

77 

76 

57 

71 

6 

5 

6 

0 

1 

0 

18 

41 

7.0 

•  Tbla   datuB   Is   obtained   by 
vlauml   observation  since   record- 
ing equlpaent    Is    not   available. 
It    Is   not   necessarily   the   fast- 
est  Bile  occurring  during   the 
period, 
tt   Peak  Gust 

COMPARATIVE  DATA 


Temperatiue 

Precipitation 

Northern 

Southern 

Northern 

Southern 

Thi 

a 

1 

^ 

R 

S 

a 

R=5 

« 

s.=a 

<  i 

1 

i 

a 
> 
< 

i 

i 

< 

> 
< 

II 

1888 

37.7 

86 

-      5 

41.7 

89 

11 

2.71 

11.2 

2.64 

3.0 

1889 

45.9 

85 

10 

47.4 

92 

17 

2.04 

5.2 

3.66 

0 

1890 

41.5 

78 

6 

45.7 

80 

12 

1.87 

2.7 

2.92 

1.4 

1891 

43.3 

82 

2 

47.6 

84 

12 

2.61 

10.8 

3.17 

5.6 

U92 

42.5 
37.5 

76 
69 

4 
-      7 

46.1 
43.2 

81 
78 

14 

11 

0.91 
2.36 

0 
8.8 

1.16 

0 
7.0 

U93 

3.78 

1894 

43.3 

84 

1 

45.8 

82 

9 

1.80 

6.6 

3.12 

9.7 

U9S 

42.0 

83 

8 

45.1 

84 

15 

4.65 

1.5 

4.49 

0.1 

1896 

43.6 

88 

4 

46.7 

92 

10 

1.31 

6.5 

1.32 

0.5 

U97 

43.7 

88 

3 

47.4 

88 

16 

2.78 

3.3 

3.12 

T 

1898 

40.7 

73 

5 

43.1 

78 

12 

3.45 

5.2 

4.80 

3.8 

1B99 

42.6 

92 

2 

46.0 

84 

18 

1.33 

3.2 

1.90 

1.1 

1900 

42.5 

83 

8 

46.3 

83 

18 

1.48 

0.3 

2.23 

0 

1901 

44.3 
43.4 

87 
82 

15 
14 

45.3 
46.8 

87 
86 

24 

20 

5. 58 
3.59 

2.3 
2.5 

8.12 

0 
0.3 

1(02 

3.66 

1903 

42.8 

87 

-      1 

46.7 

87 

17 

1.83 

2.6 

3.49 

0.1 

1904 

39.6 

71 

0 

43.5 

78 

16 

4.64 

12.1 

6.80 

3.0 

1905 

41.4 

79 

12 

45.8 

79 

19 

1.90 

0.7 

2.59 

0.2 

1906 

40.3 

75 

-      7 

45.8 

77 

17 

2.47 

8.4 

3.28 

1.8 

1907 

38.0 

77 

-      3 

41.8 

75 

17 

3.39 

17,2 

3.05 

9.3 

1908 

39.3 

84 

-      4 

45.6 

90 

6 

2.42 

5.4 

2.16 

0.6 

1909 

40.3 

86 

2 

45.4 

86 

13 

3.45 

4.4 

5.58 

1.0 

1910 

46.9 

83 

12 

50.2 

84 

17 

3.37 

0.6 

2.87 

0 

1911 

39.9 

87 

-      8 

43.4 

88 

9 

1.18 

7.4 

3.09 

6.6 

1912 

41.4 

81 

5 

45.9 

80 

18 

2.82 

8.3 

4.03 

0.4 

1913 

44.1 

92 

2 

47.5 

86 

12 

2.20 

1.7 

4.82 

0.6 

1914 

37.9 

87 

-      3 

43.6 

88 

12 

4.87 

8.5 

4.47 

1.0 

1915 

46.4 

89 

15 

49.5 

93 

15 

2.49 

4.0 

2.00 

6.9 

1916 

41.8 

74 

12 

44.2 

80 

20 

3.16 

10.9 

3.54 

5.7 

1917 

39.3 

77 

3 

43.4 

79 

11 

2.45 

3.9 

2.62 

5.1 

1918 

42.1 

79 

5 

46.2 

80 

16 

2.11 

5.0 

3.65 

4.3 

1919 

40.6 

84 

-      3 

45.4 

77 

12 

2.40 

2.8 

3.05 

0.3 

1920 

38.7 

80 

2 

43.6 

77 

13 

6.06 

3.3 

5.32 

1.2 

1921 

47.3 

92 

-      3 

51.0 

86 

20 

3.25 

1.8 

4.72 

0.6 

1922 

ii.i 

80 

10 

46.5 

85 

16 

3.28 

10.1 

2.45 

2.3 

1923 

39.3 

85 

-    12 

46.3 

90 

7 

5.21 

2.8 

4.90 

0.4 

1924 

39.1 

71 

-      2 

44.8 

74 

15 

4.63 

15.8 

5.45 

6.6 

1925 

42.5 

82 

6 

47.9 

85 

20 

1.83 

10.1 

2,52 

1.2 

1926 

35.1 

77 

-    10 

42.5 

80 

22 

2.93 

10.0 

2.64 

1.0 

1927 

41.2 

89 

' 

45.7 

91 

27 

1.27 

0.9 

1.92 

0.6 

COMPARATIVE  DATA  (Norther 


Temperature 

Precipitation 

Northern 

Southern 

Northern 

Southern 

Year 

i 
< 

1 

1 

0) 

1 

1 

s 

1 

i 
2 

1 

O    9 

1 

< 

1928 

39.0 

83 

-   10 

44.2 

84 

16 

3.56 

10.6 

4.59 

1.8 

1929 

40.9 

90 

1 

46.2 

90 

17 

4.97 

12.8 

7.04 

3.8 

1930 

39.8 

79 

-      2 

45.3 

82 

17 

1.56 

2.3 

1.73 

0.2 

1931 

43.8 

86 

11 

47.6 

84 

20 

2.71 

4.9 

3.06 

1.4 

1932 

40.5 

78 

45.0 

79 

17 

2.98 

3.3 

2.05 

0.4 

1933 

41.7 

83 

10 

45.6 

85 

18 

5.56 

13.9 

6.06 

8.7 

1934 

42.2 

78 

46.9 

80 

19 

4.85 

1.4 

4.42 

T 

1935 

40.9 

87 

7 

45.1 

91 

17 

2.85 

5.8 

3.50 

3.3 

1936 

39.8 

85 

10 

44.1 

85 

18 

4.35 

11.1 

3.65 

0.4 

1937 

41.0 

76 

-      4 

44.8 

76 

17 

3.13 

7.6 

4.67 

1.3 

1938 

44.2 

91 

_      7 

48.6 

93 

12 

2.69 

4.8 

3.07 

2.1 

1939 

37.1 

76 

5 

43.3 

87 

16 

4.42 

14.5 

4.69 

2.2 

1940 

37.9 

80 

9 

42.2 

78 

13 

4.92 

12.1 

5.77 

3.3 

1941 

46.5 

95 

50.7 

93 

17 

0.76 

T 

1.36 

T 

1942 

43,9 

87 

9 

48.9 

89 

19 

2.61 

8.1 

1.24 

3.2 

1943 

36.3 

77 

-      5 

41.1 

75 

5 

3.19 

11.0 

3.47 

2.0 

1944 

37.7 

74 

-    10 

43.1 

80 

12 

3.01 

3.0 

4.15 

0.1 

1945 

47.0 

89 

13 

51.2 

89 

20 

4.87 

0.7 

4.13 

T 

1946 

40.1 

81 

0 

44.6 

86 

10 

2.84 

5.7 

2.58 

1.1 

1947 

39.2 

78 

0 

45.2 

81 

14 

2.41 

7.0 

4.63 

2.4 

1948 

42.0 

78 

9 

46.4 

77 

17 

3.03 

3.7 

3.50 

0.1 

1949 

44.2 

82 

11 

48.9 

83 

19 

3.04 

3.6 

4.00 

0.1 

1950 

39.5 

80 

0 

44.2 

80 

13 

3.01 

3.7 

2.91 

2.9 

1951 

44.0 

74 

10 

48.5 

83 

21 

4.92 

1.7 

3.16 

0.1 

1952 

43.8 

80 

9 

49.4 

84 

20 

3.29 

0.7 

4.81 

T 

1953 

43.6 

73 

16 

47.5 

78 

24 

4.40 

6.7 

5.66 

3.0 

1954 
1955 

42.4 
43.8 

88 
78 

-    17 

48.0 
48.2 

88 
82 

6 
15 

4.19 
2.33 

2.7 
2.0 

4.46 
4.01 

0.7 
3.1 

5 

All 

Tears 

41.5 

45.9 

3.10 

5.8 

3.87 

2.1 

Maine,  Ne»  Hampshire  and  Veraont ;  Southern;   Massachusetts,  Rhode  Island  and  Connecticut). 


See  reference  notes  following  Station  lode 
-  63  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 

A 

PRI 

L  1 

955 

Temperature 

Precipitation 

«  i 

If 

i 

u      0 

Q 

No.  oi  Days 

J 

3 

Snow.  Sleel,  Hail 

No.  of  Days 

Station 

Ma 

X 

M 

n. 

3-0 

n 

e 

« 

0 

1  1 

i^ 

1 

"w 

8 

2  Z 

» 

1 

s 

<u 

£   K 

u 

i 

< 

II 

is 

1 

a 

1 

CT1< 

si 

si 

0  > 

om 

1 

a   i« 

6 

a 

1 

2 

<3 

0 

0 

0 
pH  0 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP           R 

59.0 

41.5 

50.3 

4,0 

81 

10 

30 

9 

437 

0 

0 

2 

0 

3.96 

,47 

,96 

3 

1,1 

T 

4 

9 

3 

0 

COLCHESTER                 AM 

59.4 

38.6 

49.0 

3,3 

79 

12 

24 

9 

470 

0 

0 

6 

0 

4.18 

-   ,29 

1,09 

29 

,5 

1 

4 

8 

2 

1 

CREAM  HILL 

58.6 

39.2 

48.9 

5.5 

75 

11 

22 

9 

475 

0 

0 

5 

0 

5.70 

2.07 

1,17 

4+ 

19,0 

6 

4 

9 

5 

2 

DANBURY 

61.5 

40.1 

50.8 

80 

11 

25 

9 

419 

0 

0 

3 

0 

4.51 

1.10 

29 

3.0 

T 

3 

a 

4 

1 

FALLS  VILLAGE 

61.8 

33.3 

47.6 

3.0 

77 

U 

20 

9 

517 

0 

0 

15 

0 

5.63 

2.36 

1.61 

4 

8.0 

8 

4 

9 

5 

2 

HARTFORD  BRAINARD  FLD    //R 

60.2 

38.9 

49.6 

2.2 

78 

11  + 

27 

5 

465 

0 

0 

6 

0 

3.86 

•  31 

.81 

3 

2.6 

2 

4 

9 

2 

0 

HARTFORD  WB  AIRPORT        R 

59.3 

40.3 

49.8 

1.8 

79 

11 

31 

e+ 

449 

0 

0 

6 

0 

4.68 

1.12 

.86 

3 

3.6 

3 

4 

9 

4 

0 

KENT 

63.8 

38.9 

51.4 

80 

11 

24 

9 

403 

0 

0 

7 

0 

4.96 

.63 

4 

2.0 

T 

3+ 

12 

4 

0 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

62.4 

37.6 

50.0 

79 

11 

17 

9 

444 

0 

0 

7 

0 

3.63 

.90 

4 

T 

T 

4 

6 

4 

0 

MIDDLETOWN  4  W               AM 

61.3 

41.4 

51.4 

78 

11  + 

30 

8 

403 

0 

0 

2 

0 

3.97 

.97 

4 

3.8 

1 

4 

10 

2 

0 

MOUNT  CARMEL 

57.6 

39.3 

48.5 

4,5 

77 

11 

28 

9 

488 

0 

0 

4 

0 

3.26 

-   .56 

1.11 

4 

.9 

1 

4 

B 

2 

1 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT       R 

57.7 

40.4 

49.1 

3.0 

78 

10 

33 

3+ 

473 

0 

0 

0 

0 

4,08 

.19 

.79 

26 

1.0 

T 

4 

9 

3 

0 

NEW  LONDON                   AM 

56.8 

41.3 

49.1 

2.0 

80 

12 

32 

8+ 

471 

0 

0 

2 

0 

2,52 

-  1.27 

.68 

4 

.0 

0 

8 

2 

0 

NORFOLK  2  SW               AM 

53.9 

35.3 

44.6 

72 

12 

22 

9 

605 

0 

0 

7 

0 

7.19 

2.98 

4 

25.3 

25 

4 

9 

5 

2 

NORWALK 

62.0 

39.9 

51.0 

4.3 

80 

10  + 

22 

9 

415 

0 

0 

3 

0 

4.16 

.46 

.78 

29 

T 

0 

10 

3 

0 

NORWICH  5  SW                 AM 

60.  5M 

38.7 

49. 6M 

80 

12 

24 

9 

300 

0 

0 

6 

0 

3.38 

.86 

4 

T 

T 

4 

8 

2 

0 

PUTNAM 

58.3 

36.9 

47.6 

77 

11 

16 

9 

514 

0 

0 

8 

0 

2,51 

.50 

26 

T 

T 

3 

10 

1 

0 

SALISBURY 

59.3 

38.5 

48.9 

5.2 

74 

10+ 

24 

8 

475 

0 

0 

6 

0 

4,86 

1.62 

1.02 

29 

14.5 

5 

3 

13 

4 

1 

SHEPAUG  DAM                  AM 

58.1 

37,7 

47.9 

71 

11  + 

23 

9 

505 

0 

0 

10 

0 

5,70 

1.68 

4 

12.0 

10 

5 

1 

STAMFORD 

62.4 

41.7 

52.1 

82 

10+ 

29 

9 

381 

0 

0 

3 

0 

3.01 

.72 

29 

T 

0 

10 

1 

0 

STORRS 

54.8 

37.4 

46.1 

•  9 

74 

11 

26 

9 

561 

0 

0 

7 

0 

3.44 

-   ,12 

.81 

26 

1.6 

10 

1 

0 

WATERBURY  CITY  HALL 

63.4 

44.5 

54.  u 

78 

11  + 

32 

9 

324 

0 

0 

1 

0 

4.23 

1.21 

4 

5.0 

7 

3 

1 

WESTBROOK 

60.8 

37.7 

49.3 

82 

11 

21 

9 

464 

0 

0 

9 

0 

3,06 

.82 

29 

T 

0 

8 

2 

0 

WIGWAM  RESERVOIR             AM 

62.3 

36.9 

49.6 

77 

12 

24 

9 

456 

0 

0 

8 

0 

5,21 

1.70 

4 

6.0 

4 

2 

STATE 

49.4 

2.9 

4.24 

.48 

4.6 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

53.9 

34.2 

44.1 

69 

10  + 

24 

9 

624 

0 

0 

11 

0 

1.78 

.40 

19 

T 

T 

2 

7 

0 

0 

BANGOR  DOW  FIELD 

50.5 

34.2 

42.4 

66 

18+ 

26 

9 

669 

0 

0 

12 

0 

1.3B 

.32 

19 

T 

0 

5 

0 

0 

BAR  HARBOR 

53.5 

34.6 

44.1 

2.0 

63 

18 

25 

13 

622 

0 

0 

12 

0 

2.71 

-  1.04 

1.2  . 

29 

T 

0 

7 

1 

1 

BELFAST 

53.1 

33.1 

43.1 

68 

18 

24 

3+ 

648 

0 

0 

14 

0 

2,46 

1.11 

29 

■  T 

T 

2 

6 

1 

1 

BRIDGTON 

55.3 

35.6 

45.6 

71 

15 

24 

9 

574 

0 

0 

7 

0 

2.04 

.54 

25 

.0 

10 

1 

6 

1 

0 

BRUNSWICK 

51.4 

36.0 

43.7 

69 

10 

26 

9 

632 

0 

0 

7 

0 

2.30 

.66 

26 

.0 

0 

6 

1 

0 

CARIBOU  WB  AIRPORT       //R 

46.3 

28.9 

37.6 

2.9 

66 

29 

17 

2 

913 

0 

1. 

21 

0 

.86 

-  1.77 

.52 

15 

T 

34 

1 

3 

1 

0 

CORINNA 

53.2 

31.9 

42.6 

70 

30 

21 

9 

664 

0 

0 

14 

0 

2.04 

.54 

19 

.0 

8 

1+ 

7 

2 

0 

EASTPORT 

49.0 

33.3 

41.2 

2.0 

59 

21 

25 

2+ 

707 

0 

0 

13 

0 

2.90 

,33 

1.15 

27 

T 

0 

7 

1 

1 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

51. IM 

32. OM 

41. 6M 

67 

30 

18 

9 

465 

0 

0 

17 

0 

2.90 

.72 

19 

.0 

30 

1 

6 

3 

0 

EAST  WINTHROP 

56.0 

33.5 

44.8 

69 

10 

24 

9+ 

503 

0 

0 

14 

0 

1.90 

.35 

19 

T 

0 

7 

0 

0 

FARMINGTON 

53.8 

33.6 

43.7 

1.7 

71 

30 

24 

9 

631 

0 

0 

16 

0 

2.49 

-  1.03 

.85 

15 

.3 

0 

5 

2 

0 

FORT  KENT 

49.2 

27.2 

38.2 

70 

29 

17 

3 

798 

0 

0 

23 

0 

1.20 

-  1.58 

.78 

15 

20.0 

34 

6 

2 

1 

0 

GARDINER 

55.4 

32.8 

44.1 

1.7 

70 

10 

24 

9+ 

619 

0 

0 

14 

0 

1.95 

-  1.52 

.62 

29 

.0 

0 

6 

1 

0 

GREENVILLE 

49.8 

29.0 

39,4 

2.3 

69 

29 

17 

9 

761 

0 

0 

20 

0 

2.07 

-   .85 

.69 

19 

.3 

30 

1 

5 

2 

0 

HIRAM  2  S 

54.6 

33.0 

43.8 

73 

15 

21 

9 

630 

0 

0 

16 

0 

2.26 

-  1.91 

.62 

19 

.0 

5 

1 

6 

2 

0 

HOULTON  CAA  AP 

49.6 

28.0 

38.8 

•  2 

67 

29 

15 

2 

778 

0 

1 

23 

0 

1.83 

-   .62 

,54 

15 

•  3 

26 

1 

6 

1 

0 

HOULTON  1  NE 

50.6 

30,4 

40.5 

1.2 

67 

29 

21 

2 

727 

0 

0 

21 

0 

1.33 

-  1.12 

.40 

15 

T 

23 

1 

4 

0 

0 

JACKMAN 

JONESBORO                    AM 

50.4 

31.2 

40.8 

60 

19+ 

20 

8 

718 

0 

0 

18 

0 

2.66 

•  68 

26 

.0 

0 

9 

1 

0 

LEWISTON 

52.0 

34.9 

43.5 

2.1 

67 

18 

28 

6+ 

637 

0 

0 

11 

0 

2.02 

-  1.56 

.45 

25 

T 

0 

7 

0 

0 

LONG  FALLS  DAM               AM 

47.3 

26.8 

38.1 

69 

30 

18 

9 

802 

0 

1 

20 

0 

2.06 

.76 

20 

T 

5 

1 

0 

MADISON 

53.3 

31.5 

42.4 

2.3 

73 

30 

23 

9 

669 

0 

0 

17 

0 

2,56 

-  1,16 

.90 

IS 

1.2 

0 

S 

2 

0 

MILLINOCKET 

52.8 

30.8 

41.8 

1.9 

70 

29 

19 

8 

689 

0 

0 

19 

0 

1.66 

-  1.72 

.52 

20 

T 

4 

1 

0 

MILLINOCKET  CAA  AP 

51.2 

29.9 

40.6 

1.8 

67 

29 

23 

9 

726 

0 

0 

21 

0 

1.62 

-  1,76 

,53 

19 

T 

12 

1 

4 

1 

0 

MILLINOCKET  DAM 

50.6 

26,5 

38.6 

68 

29 

16 

2 

787 

0 

0 

22 

0 

1.66 

,42 

23 

.0 

0 

« 

0 

0 

OLD  TOWN 

54.7 

33.5 

44.1 

2,2 

68 

13  + 

23 

9 

619 

0 

0 

13 

0 

1.49 

-  2.08 

,48 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

52.6 

30,6 

41,6 

70 

30 

24 

5+ 

694 

0 

0 

18 

0 

1.46 

.48 

19 

T 

1 

1 

5 

0 

0 

ORONO 

t PORTLAND 

53.4 

38.5 

46.0 

72 

10 

30 

9 

563 

0 

0 

3 

0 

2.63 

.70 

25 

T 

0 

5 

2 

0 

PORTLAND  WB  AIRPORT      //R 

53.1 

34,3 

43.7 

1,8 

73 

10 

20 

9 

629 

0 

0 

13 

0 

2,50 

-  1.26 

.66 

25 

*  T 

0 

5 

2 

0 

PRENTISS 

PRESQUE  ISLE 

48. 6 

28.6 

38.6 

1.2 

68 

29 

15 

3 

785 

0 

0 

19 

0 

.78 

-  1.83 

.34 

15 

T 

3 

0 

0 

RIPOGENUS  DAM 

49.5 

29.2 

39.4 

2.5 

69 

30 

17 

9 

759 

0 

0 

22 

0 

1.66 

-  2.03 

.49 

16 

.5 

0 

6 

0 

0 

ROCKLAND 

52.5 

35.3 

43.9 

65 

10 

24 

13 

624 

0 

0 

9 

0 

2.60 

.89 

26 

T 

0 

6 

2 

0 

RUMFORD  3  SW 

51.9 

31.3 

41,6 

2.7 

72 

30 

23 

9+ 

694 

0 

0 

20 

0 

2.60 

-   .72 

.54 

19+ 

.0 

9 

1 

8 

2 

0 

RUMFORO  1  SSE 

54.2 

33.0 

43.6 

2.7 

73 

30 

24 

9+ 

635 

0 

0 

14 

0 

1.79 

-  1.53 

.52 

19 

.4 

0 

5 

1 

0 

SANFORD  2  NNW 

56.8 

32.4 

45.6 

76 

15 

18 

9 

574 

0 

0 

16 

0 

2.50 

.66 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

UNITY 

52.7 

34,4 

43.6 

66 

18+ 

22 

9 

638 

0 

0 

10 

0 

1.52 

.30 

19 

2.0 

0 

6 

0 

0 

WEST  BUXTON  2  NNW 

64.5 

32,4 

43.5 

74 

10 

20 

9 

638 

0 

0 

17 

0 

2.26 

.72 

19 

.0 

0 

4 

2 

0 

WINS LOW                      AM 

63.9 

34,2 

44.1 

1.4 

63 

19 

26 

9 

621 

0 

0 

12 

0 

1.33 

-  1.78 

,46 

20 

.0 

0 

S 

0 

o' 

WOODLAND                     AM 

52.0 

31.1 

41.6 

1.5 

65 

19 

22 

2 

694 

0 

0 

17 

0 

2.25 

-  1.54 

.86 

27 

,0 

0 

6 

1 

0 

STATE 

42.1 

1.1 

1.98 

-  1.16 

,7 

MASSACHUSETTS 

ADAMS                        AM 

54.6 

36,4 

45.5 

3.0 

72 

23 

25 

5 

575 

0 

0 

8 

0 

3,53 

-   .82 

1,02 

4 

10.0 

5 

4 

10 

1 , 

AMHERST 

58.3 

39,9 

49.1 

4.2 

76 

11 

26 

9 

472 

0 

0 

3 

0 

4.76 

1.45 

1,49 

25 

T 

0 

10 

1  . 

BIRCH  HILL  0AM 

58.7 

35,1 

46.9 

72 

11 

15 

9 

537 

0 

0 

10 

0 

3.34 

,90 

27 

.5 

0 

7 

0 

BLUE  HILL                 // 

55.3 

38,4 

46.9 

3.2 

75 

11 

25 

9 

538 

0 

0 

3 

0 

3.84 

-   .15 

1,09 

29 

.6 

0 

6 

1 

BOSTON  WB  AIRPORT        //R 

56.2 

42.1 

49.2 

2.0 

t 

78 

11 

33 

4  + 

469 

0 

0 

0 

0 

4.12 

.66 

1,26 

25 

.4 

T 

4 

B 

I 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  64   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1955 


Temperature 

Precipitation 

?  a 

o 

si 

I 

Q 

N 

o.  ol  Ddys 

n 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No 

of  Days 

Station 

Max 

Min 

fi-o 
o  S 

"S~ 

0 

S 

11 

\l 

> 

< 

Q  u. 

• 

1 

Q 

I 

a.< 

5  » 

a! 

0  1 

1 

(5 

01 

0 

■3 

2§ 

01 

s 

0 

0 

rt  0 

BMciiTaW 

60.0 

39.0 

49.5 

2.8 

78 

11 

28 

4 

458 

~S" 

~ar 

~5" 

4. SI 

.55 

1.3S 

2y 

I 

0 

T 

Jl 

CHARLTON  2 

59>9 

36.5 

48.2 

76 

10  + 

17 

9 

496 

0 

0 

7 

0 

2.31 

.60 

25 

.4 

T 

3 

7 

1 

0 

CHESTNUT  HILL 

60.7 

40.7 

50.7 

3,9 

76 

10 

29 

9 

421 

0 

0 

2 

0 

3.47 

-   .45 

1.14 

29 

,0 

0 

9 

1 

1 

CLINTON 

AM 

56.6 

37.9 

47.3 

2.3 

76 

12 

26 

9 

526 

0 

0 

6 

0 

3.46 

-   .51 

.89 

25 

,0 

0 

8 

3 

0 

COHASSET 

AM 

55. 5M 

38. 6M 

47. IM 

76 

11 

30 

5 

355 

0 

0 

3 

0 

4.07 

.78 

29 

,0 

0 

9 

4 

0 

EAST  WAREHAM 

AM 

5*. 6 

38.0 

46.3 

2.0 

73 

12 

23 

9 

553 

0 

0 

6 

0 

4.72 

.53 

1.04 

4 

,5 

1 

4 

11 

4 

1 

EDGARTOWN 

AM 

52.7 

34.2 

43.5 

75 

12 

25 

2 

640 

0 

0 

6 

0 

3.64 

.56 

29 

0 

10 

1 

0 

FALL  RIVER 

56.1 

39.9 

48.0 

1.9 

78 

u 

29 

9 

505 

0 

0 

3 

0 

2.82 

-  1.32 

.73 

28 

.8 

0 

9 

1 

0 

FITCHSURG 

AM 

57.8 

37.4 

47.6 

1.8 

75 

12  + 

22 

9 

513 

0 

0 

4 

0 

3.74 

.43 

.98 

25 

.5 

1 

4 

8 

4 

0 

FRAM INGHAM 

AM 

58.9 

39.2 

49.1 

2.2 

76 

11  + 

28 

9 

474 

0 

0 

2 

0 

3.13 

-   .56 

.71 

29 

,0 

0 

9 

2 

0 

HAVERHILL 

60.1 

39,5 

49.8 

2.4 

77 

10+ 

28 

9 

454 

0 

0 

2 

0 

2.53 

-  1.13 

.80 

25 

.0 

0 

6 

1 

0 

HOOSAC  TUNNEL 

AH 

56.0 

35.0 

45.5 

3.1 

74 

19 

23 

9 

579 

0 

0 

9 

0 

4.59 

.19 

1.52 

4 

14.5 

14 

4 

9 

3 

1 

MYANNIS 

53.5 

38.4 

46.0 

1.3 

75 

11 

27 

2  + 

564 

0 

0 

6 

0 

6.16 

2.48 

1.78 

4 

11 

5 

1 

KNI6HTVILLE  0AM 

AM 

57,4 

34.7 

46.1 

77 

12 

22 

9 

564 

0 

0 

12 

0 

5.11 

1,30 

4 

9.0 

9 

4 

9 

5 

2 

LAHE  COCHITUATE 

AM 

57.5 

37.5 

47.5 

1.5 

77 

12 

28 

9+ 

518 

0 

0 

6 

0 

4.14 

,23 

,94 

29 

.0 

0 

9 

4 

0 

LAWRENCE 

57.9 

39.6 

48.3 

3.4 

75 

10 

28 

9 

481 

0 

0 

2 

0 

2.84 

-   ,74 

,B2 

25 

.0 

0 

7 

1 

0 

LEXINGTON 

60.2 

39,1 

49.7 

78 

10 

25 

9 

455 

0 

0 

3 

0 

1,24 

29 

T 

0 

2 

1 

LOWELL 

59.6 

39.2 

49.4 

3.6 

75 

11+ 

26 

9 

452 

0 

0 

3 

0 

2.72 

-   .84 

.96 

25 

.0 

0 

9 

2 

0 

MIOOLETON 

57.5 

41.4 

49.5 

72 

10+ 

30 

5 

466 

0 

0 

1 

0 

3.22 

-   .54 

.67 

29 

.0 

0 

10 

3 

0 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

R 

<>8.9 

38.4 

43.7 

.1 

69 

u 

30 

3 

633 

0 

0 

3 

0 

4.69 

1.34 

1.70 

4 

9.5 

4 

4 

10 

2 

1 

NEW  BEOFORO 

55.7 

42.6 

49.2 

3.5 

80 

11 

34 

4+ 

468 

0 

0 

0 

0 

2.41 

-  1.50 

,64 

29 

4.0 

0 

6 

3 

0 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

55.7 

36.8 

46.3 

4.3 

73 

30 

24 

8+ 

655 

0 

0 

7 

0 

3.97 

.36 

.82 

25 

15.8 

16 

4 

11 

2 

0 

PLYMOUTH 

56.6 

40,3 

48.5 

4,6 

73 

11 

28 

9 

486 

0 

0 

1 

0 

5.29 

1.02 

2.12 

29 

T 

0 

9 

3 

2 

PROVINCETOWN  3  N 

54.1 

40.3 

47.2 

2.5 

68 

10 

28 

4 

528 

0 

0 

1 

0 

4.74 

1.21 

1.79 

4 

8 

3 

2 

ROCHESTER 

AM 

55.6 

38.5 

47.1 

78 

12 

27 

S  + 

532 

0 

0 

5 

0 

3.83 

.85 

29 

12 

3 

0 

ROCKPORT  1  ESE 

50.9 

38.2 

44.6 

1.1 

73 

10 

28 

9 

603 

0 

0 

2 

0 

4.12 

-   .24 

1.43 

25 

T 

0 

8 

2 

2 

SALEM  AIR  STATION 

53. 5M 

39.7 

46.  5K 

75 

10 

31 

9 

361 

0 

0 

2 

0 

2.92 

.72 

29 

T 

0 

9 

2 

0 

SANDWICH 

52.2 

38.9 

45.6 

78 

11 

28 

9 

577 

0 

0 

2 

0 

7.54 

1.79 

23 

T 

0 

10 

5 

3 

SHELBURNE  FALLS 

AM 

54.'. 

35.4 

44.9 

1.7 

72 

12 

23 

9 

594 

0 

0 

8 

0 

4.96 

1,01 

1.08 

26 

4.0 

9 

4 

1 

SPRINGFIELD  ARMORY 

64.3 

41,5 

52.9 

4.4 

79 

11 

29 

9 

353 

0 

0 

3 

0 

5.17 

1.87 

1.46 

25 

tO 

0 

8 

4 

1 

STOCKBRIO«E 

57.8 

35,7 

46.8 

3.9 

76 

30 

24 

5+ 

541 

0 

0 

13 

0 

4.67 

.94 

1.35 

3 

16,0 

10 

3 

10 

4 

1 

SWAMPSCOTT 

53.8 

42.8 

48.3 

5.3 

76 

10 

33 

9 

496 

0 

0 

0 

0 

2.70 

-  1.80 

1.02 

25 

T 

T 

4 

6 

2 

1   " 

TAUNTON 

59.3 

38.6 

49.0 

4.0 

78 

11 

27 

9 

474 

0 

0 

4 

0 

2.48 

-  1.65 

.88 

29 

T 

0 

6 

2 

0 

TULLY  DAM 

AM 

56.6 

34.5 

45,6 

75 

12 

16 

9 

576 

0 

0 

11 

0 

4.16 

1.21 

27 

T 

0 

8 

3 

1 

TURNERS  FALLS 

62.1 

37.4 

49.8 

4,0 

77 

30 

20 

9 

448 

0 

0 

7 

0 

4.84 

1.71 

1.79 

25 

.5 

0 

10 

3 

1 

WALPOLE 

57.6 

38.1 

47.9 

78 

11 

21 

9 

507 

0 

0 

6 

0 

3.15 

,82 

29 

•  2 

0 

6 

2 

0 

WALPOLE  1  S 

58.9 

37.8 

48.4 

76 

11 

20 

9 

499 

0 

0 

9 

0 

3.49 

.86 

25 

T 

0 

8 

2 

0 

WEST  CUMMIN6T0N 

57,6 

32.4 

45.0 

74 

30 

19 

9 

593 

0 

0 

18 

0 

6.32 

1.73 

25 

20^0 

20 

4 

11 

4 

3 

WESTON 

61.6 

36. e 

49.2 

3.8 

78 

11 

24 

9+ 

466 

0 

0 

7 

0 

2.87 

-  1.53 

1,13 

29 

T 

0 

6 

2 

1 

WESTOVER  FIELD 

60.7 

40.2 

50.5 

77 

11 

27 

9 

429 

0 

0 

2 

0 

3.95 

,92 

29 

2.0 

2 

3 

8 

3 

0 

WILLARO  BROOK  ST  FOREST 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

54.7 

38.2 

46.5 

73 

11 

25 

9 

551 

0 

0 

5 

0 

3.41 

•  90 

25 

2.0 

1 

4 

7 

2 

0 

WORCESTER 

58.0 

37.8 

47.9 

2.4 

75 

11 

19 

9 

509 

0 

° 

7 

0 

4.29 

.72 

1.18 

25 

1.0 

T 

3  + 

8 

3 

1 

STATE 

'7.6 

2,1 

3,96 

.36 

2.6 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

55.6 

32,8 

44.2 

71 

30 

15 

9 

617 

0 

0 

15 

0 

2.26 

.63 

19 

4.0 

2 

1 

7 

1 

0 

BERLIN   « 

AM 

52.9 

31.6 

42.3 

2.8 

69 

16 

20 

5 

674 

0 

1 

16 

0 

2.23 

-   .66 

.66 

20 

T 

T 

1+ 

7 

1 

0 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 

R 

58. 9M 

33. 8M 

46.  4M 

77 

18 

20 

9 

368 

0 

0 

16 

0 

2.34 

.55 

25 

3.0 

2 

3+ 

7 

1 

0 

CAMPTON 

AM 

55. 4M 

32,6 

44. OM 

72 

16 

22 

12 

415 

0 

0 

17 

0 

2.83 

.78 

20 

T 

7 

1 

0 

CONCOHO  WB  AIRPORT 

R 

56.7 

34.4 

45.6 

2.6 

74 

15 

25 

12 

578 

0 

0 

14 

0 

2.03 

-  1.06 

.48 

25 

.3 

0 

5 

0 

0 

DURHAM 

58.3 

36.2 

47.3 

3.5 

75 

15 

25 

9 

524 

0 

0 

10 

0 

2.57 

-  1.00 

.66 

29 

T 

0 

5 

2 

0 

EAST  DEER  INS 

56.5 

33.4 

45.0 

72 

30 

23 

12 

593 

0 

0 

17 

0 

3.28 

1.27 

25 

3.5 

3 

3 

8 

1 

1 

FABYAN 

52. 9M 

29. 4M 

41.  2M 

68 

15 

5 

9 

471 

0 

0 

17 

0 

1.86 

.52 

19 

T 

20 

1 

7 

1 

0 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 

48.1 

29.8 

39.0 

3.9 

67 

30 

17 

12 

773 

0 

1 

18 

0 

2.50 

-   .89 

.51 

20 

4.3 

26 

1 

8 

1 

0 

FRANKLIN  1  NW 

57.9 

33,8 

45.9 

3.1 

73 

15+ 

22 

9 

567 

0 

0 

17 

0 

2.10 

-  1.43 

.68 

19 

.5 

1 

3 

7 

2 

0 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

57.8 

32.9 

45.4- 

74 

30 

18 

9 

584 

0 

0 

18 

0 

2.09 

.59 

19 

.0 

2 

1 

9 

1 

0 

HANOVER 

56.9 

34.6 

45.8 

3.5 

76 

30 

22 

9 

671 

0 

0 

15 

0 

2.45 

-   .18 

.56 

19 

4.4 

3 

3 

6 

1 

0 

KEENE 

59.6 

35,1 

47.4 

3.7 

77 

30 

19 

9 

622 

0 

0 

12 

0 

2.40 

-   .69 

.79 

25 

T 

0 

8 

1 

0 

LAKEPORT 

56.3 

35,2 

45.8 

76 

30 

25 

9 

672 

0 

0 

11 

0 

2.50 

-   .90 

.73 

20 

■  6 

T 

1+ 

7 

1 

0 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

56.7 

33,5 

45.1 

77 

30 

18 

9 

588 

0 

0 

14 

0 

2.28 

.67 

3 

4.9 

3 

4 

6 

2 

0 

MANCHESTER 

53.4 

36.8 

44.6 

1.0 

68 

15 

27 

9 

607 

0 

0 

10 

0 

2.69 

-   .50 

.80 

25 

,0 

0 

7 

1 

0 

MASSABESIC  LAKE 

59.6 

34.0 

46.8 

74 

10  + 

24 

9 

636 

0 

0 

14 

0 

2.16 

.61 

25 

6 

2 

0 

tMOUNT  WASHINGTON 

119. 

32.6 

21.7 

27.2 

5.2 

45 

30 

-  6 

9 

1130 

0 

10 

28 

1 

6,06 

•  19 

1.09 

25 

38,3 

24 

4 

13 

5 

1 

NASHUA  3  N 

58.1 

34,7 

46.4 

2.6 

74 

11  + 

22 

9 

551 

0 

0 

13 

0 

3.04 

-   .28 

.75 

29 

,0 

0 

8 

2 

0 

NEW  LONDON 

52.3 

33,7 

43.0 

69 

30 

19 

9 

651 

0 

0 

13 

0 

2.47 

6.0 

6 

4 

0 

PETERBORO  2  S 

56.7 

35,9 

46.3 

69 

10+ 

22 

9 

553 

0 

0 

7 

0 

3.20 

.75 

25 

4,8 

e 

2 

0 

PINKHAM  NOTCH 

48.9 

30.2 

39.6 

3.4 

70 

30 

19 

S+ 

765 

0 

1 

21 

0 

2.45 

-  2,87 

.64 

IB 

1.0 

40 

1 

6 

2 

0 

PLYMOUTH  1  WNW 

AH 

2.29 

-   .82 

.76 

20 

T 

e 

1 

1 

0 

PORTSMOUTH 

54.6 

34.8 

44.7 

76 

15 

26 

9 

603 

0 

0 

10 

0 

3.03 

.86 

25 

.0 

0 

2 

0 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

56.1 

33.3 

44.7 

72 

11 

17 

9 

602 

0 

0 

14 

0 

2.10 

.41 

26 

T 

2 

1 

0 

0 

WEST  LEBANON 

AM 

57.2 

33,3 

45.3 

72 

19  + 

18 

9 

586 

0 

0 

14 

0 

2.09 

,66 

4 

3.0 

3 

4 

1 

0 

WINDHAM 

59.1 

34,7 

46.9 

78 

10 

18 

9 

638 

0 

0 

14 

0 

2.60 

,98 

25 

.0 

0 

2 

0 

WOLFEBORO  FALLS 

56.8 

34,0 

45.4 

72 

15 

25 

5+ 

582 

0 

0 

14 

0 

2.24 

-  1.97 

•  83 

19 

.5 

2 

1 

6 

1 

0 

WOODSTOCK 

56.0 

33.0 

44.5 

74 

30 

23 

9+ 

605 

0 

0 

18 

0 

2.65 

1.06 

19 

.5 

16 

1 

6 

1 

1 

STATE       — 

44.8 

2.7 

2.45 

-   .68 

1.5 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 

Precipitation 

Station 

<   2 

<2 

1 

> 
< 

P 
11 

■8 

0 

a 

01 

a 

>> 

Q 

Q 

N 

o.  ol  Days 

i 

g 

& 

1 

1 
0 

1 

5 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

1 

a-0 

2  0 

Q 

e 
1 

£ 

0 
0 

o 

IT) 

(31< 

"a 

^1 

;| 

0 

r^   0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 
R 

61.9 
56.7 
57.1 
56.9 

39.9 
38.5 
38.5 

40.5 

45.9 
47.6 
47.8 
48.7 

1.0 

3.3 

2.7 

70 
77 
79 
79 

11 
11 
11 
11 

33 
23 
20 
28 

8 
9 
9 
9 

564 
513 
508 
481 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
5 
5 
2 

0 
0 
0 
0 

3.19 
3.24 
2.60 
3.61 

-  .18 

-  2.03 

.24 

.75 

.65 

.63 

1.07 

26 
25 
25 
28 

T 

.0 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 

9 
9 
6 
8 

2 
3 
2 
2 

0 
0 
0 

1 

STATE 

47.5 

1.7 

3.16 

-   .66 

T 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 

AM 
R 

57.7 
60,1 
56.9 
55.9 
57.8 

36.0 
36.1 
31.9 
36.5 
30.6 

46.9 
48.1 
44.4 
46.2 
44.2 

5.0 
3.9 
2.6 

75 
77 
73 
70 
77 

11 

30 
29+ 
15  + 

30 

26 
18 
11 
21 
12 

9 
9 
9 
9 
9 

540 
498 
612 

558 
617 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
10 
15 
10 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

2.51 
2.70 
2.09 
2.16 
3.52 

-  .76 

-  .98 

-  .47 
.18 

.66 
.67 
,52 
,70 
,83 

26 

1^ 
19 

.5 

10.0 

T 

1.9 

10.0 

2 
2 

10 

1 

16 

1 
3 

1 
8 
4+ 

7 
9 
5 

6 

e 

2 
2 

1 
1 
3 

0 

0 
0 
0 
0 

CHELSEA 
CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 

AM 
AM 

5'..'. 
57,2 
54.6 
52.8 
57.6 

30.2 
36.3 
33.5 
33,9 
33.3 

42.3 

46.6 
44.1 
43.4 
45.5 

3.4 
2.9 

3.0 
4.2 

70 
71 
75 
75 
75 

19+ 

30 

30 

19 

29 

14 
21 
16 
16 
13 

9 

8+ 

9 

9 

9 

675 
539 
621 
642 
580 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

'I 
13 
12 
14 

0 

0 
0 
0 
0 

2.89 
2.28 

3.24 
2.95 
2.74 

•  10 
.01 

.68 
-   .17 

.78 
.47 
.98 
.93 
.73 

4 
19 
16 
20 
19 

3.0 

4.0 

10.0 

T 

3.0 

12 
0 
S 
0 

1 
3 

7 
7 
6 

7 
7 

2 

0 
3 
1 
2 

s 

0 
0 

0 
0 

LEMINGTON 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

AM 

53.2 
54.9 
53.0 

A3.1M 
5  3.1 

29.7 
33.4 
33.2 

32.4 

41.5 
44.2 
43.1 

M 
42.8 

1.6 

71 
73 
71 

72 

30 
30 
30 

29 

12 
18 
21 

17 

9 
9 
9 

9 

699 
616 
648 

659 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

19 
13 
13 

13 

0 
0 
0 

0 

2.79 
2.45 
2.21 
1.89 
2.01 

-   ,93 

.98 
.73 
.76 
.43 
•  90 

15 
20 
19 
25 
19 

1.0 
2.2 
2.5 
3.8 
.3 

0 
9 
10 

1 
1 

6 
7 
4 
6 
S 

3 
2 

1 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

RANDOLPH 

READSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS 

AM 

56.3 
56.0 
55,1 
58.3 
56.8 

33.6 
34.3 
33.5 
36.8 
37.7 

45.0 
45.2 
44.3 
47.6 
47.3 

4.7 

5.0 
4,3 

71 
71 
71 
73 
71 

30 
18 
23 
30 
29 

20 
22 

20 
19 
20 

9 
9 
9 
9 
9 

595 
588 
617 
516 
525 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
8 

13 
9 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

2.67 
2.54 
4.66 
1.62 
1.96 

.39 

.17 

-  1.49 

-  1.02 

•  85 

•  63 
1.62 

.34 

.73 

3 

4+ 
4 
4 
19 

9.0 

21.0 

3.2 

2,0 

25 

T 
T 

4 

3+ 

1+ 

5 

7 

10 

5 

9 

t 
3 
3 

0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WEST  BURKE 

WILDER 

AM 
AM 
AM 
AM 

58.7 
49.3 
58.5 
53.1 
55.6 

34.1 
31.3 
34.6 
29.5 
34.3 

46.4 
40.3 
46.6 
41.3 
45.0 

4.3 
3.7 

78 
56 
75 
72 
70 

30 
23 
12 
30 
11 

16 
12 
17 
9 
20 

9 
9 
9 
9 
9 

549 
732 
546 
705 
593 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

13 
16 
13 
18 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

2.67 
4.07 
4.01 
2.52 
2.61 

.06 

-  .60 
.55 

-  .98 

-  .56 

1.10 

1.51 

1.06 

.82 

.66 

^9 

4 
27 

23 

4 

1.0 
16.0 

1.0 

.0 

2,0 

0 
40 

1 
0 
2 

4 
4 

4 

6 

8 
6 

8 
6 

2 
2 

4 

1 
3 

1 
1 

2 
0 

0 

WOODSTOCK  3  ENE 

55.2 

33.2 

44.2 

2.3 

74 

30 

18 

9 

618 

0 

0 

14 

0 

2.62 

-   .37 

.70 

3 

7,0 

10 

3 

6 

2 

0 

STATE 

44.7 

3.0 

2.71 

-   .26 

4.4 

SECTION 

45.7 

1.9 

3.08 

-   .31 

2.5 

1    DATA    RECEIVED    TOO    LATE    TO    BE 
INCLUDED    IN    STATE   AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


1        2 


8        9       10       11      12       13      14       15      16      17      18 


20      21      22      23      24     25      26      27      28      29      30      31 


CONNECTICUT 

<N50NI< 

A.«S 

B»KESSVILLE 

5*69 

BALTIC 

3i39 

BARHXAMSTEO 

>>9A 

BRIDGEPORT  MB 

AP 

R 

3.9« 

BROOKLYS 

3.A1 

BULLS  BRI06E  0A» 

A.9S 

BURLINOTOK              R 

5.16 

C0C1AP0NSET  RAKiSER  STA 

3.S1 

COLCHESTER 

A.ie 

COLLINSVILLE  1  S 

9. 85 

CREAM  HILL 

S.TO 

DANSURV 

A>51 

DAMSON  LARE 

A. 33 

OERB" 

_ 

EAST  HAVEN 

3.83 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

A. 96 

FALLS  VILLAGE 

3.63 

GROTON 

3.00 

HARTFORD  BRAINARO  FLO//R 

3>a6 

HARTFORD  MB  AIRPORT     R 

A. 68 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

3.A6 

KENT 

A. 96 

LAKE  KONOMOC 

2.81 

LAUREL  RESERVOIR 

3.68 

MANCHESTER 

A.TA 

MANSFIELD  KILLOM  DAM 

3.63 

MEAD  POND  RESERVOIR 

A.3S 

MIDOLETOMN  1  > 

3.97 

MILFORD 

A. 80 

HOMAMK  RANGER  STA 

6.89 

MOUNT  CARMEL 

3.25 

NATCHAUG  RANGER  STA 

2.56 

MATHAN  HALE  ST  FOREST 

3.83 

MEM  -ARTFORO 

5.52 

NEm  haven  »B  AIRPORT    R 

A. OS 

NEM  LONDON 

2.52 

NORFOLK  2  SM 

7.19 

NORTH  BRANFORO 

3.58 

NORTH  GUILFORD 
NORmALK 
NORWICH  5  S« 
PACHAUG  FOREST 
PEOPLES  RANGER  STA 

PROSPECT 
PUTNAM 
PUTNAM  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 
HOUND    POND 

SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHCPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 

STAMFORD 
STEVENS0>1  DAM 
STORRS 

THOMPSONVILLE 
TORRINGTON 

TORRINOTON  2 

TBAP  FALLS  RESERVOIR 

KATERBURY  CITY  HALL 

HEPAMAUG  RESERVOIR 

■ESTBROOK 

NEST  HARTFORD 
MEST  HARTLANO 
■HIGVILLE  RESERVOIR 
WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 

WILLIMANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  w 


MAINE 

AUGUSTA   CAA    AIRPORT 
SMGOR   DOM    FIELD 

HARBOR 
KLFAST 
MASSUA  DAM 

BftlDGTON 

BRUNSMICK 

CMIBOU   MB    AIRPORT         / 

CWINNA 

EA5TP0RT 

CAST  SASGERVILLE    5    S£ 
CAST  MINTHROP 
OXSWORTh 
PMMINGTON 

T  FAIRFIELD 

T  KENT 
DINER 

eiLuo 

MCENVILLE 
HIRAM   2    S 


JONESeORO 
UaUSTON 


--:nocket  CAA  AP 

--IIOCKET    DAM 
:  iIHEAD 

'OWN 

'OWN  CAA    AIRPORT 

■'LANO 

-"LAND  MB   AIRPORT 

liiUE    ISLE 


3.01 
5.62 

3.A4 
A. 68 


2.711 
2.A6 
1.71 


RECORD  MISSING 


.08      .03      T 


.33 

15  1.. 

.BA 

73   .! 

• 

70   .' 

.76 

99   ." 

.lA 

72 

.68 

58   .e 

.52 

60   .( 

.65 

33   .< 

.62 

91   .• 

.27 

01   . 

.35 

03   . 

.82 

86   . 

.6A 

64   . 

,1,1, 

63   T 

.19 

31   , 

.79 

67   . 

36   . 

.A3 

60   . 

.50 

52   . 

.A5 

26 

.32 

47   . 

.57 

64   , 

.55 

87 

.67 

70   . 

.27 

03   . 

.26 

37   . 

.60 

07  1. 

.55 

05   . 

.29 

46   . 

.A3 

23   . 

.43 

19   . 

.70 

42  1. 

.3A 

24 

.40 

03   . 

.60 

02   . 

.75 

95   . 

.11 

79 

.14 

15   . 

.63 

59   . 

.39 

02   . 

.34 

03   , 

.36 

73 

.29 

02   . 

.43 

03   . 

.73 

64   . 

.54 

IS   . 

.45 

40   . 

.23 

41   . 

.56 

34   . 

■  48 

95   . 

.61 

79   . 

.38 

6B   . 

.66 

84   . 

.71 

09   . 

.72 

47   , 

.17 

34 

.40 

26  1. 

.32 

61   . 

.82 

35   . 

•    1 

61   i 

.70 

62   . 

.51  1 

07 

.46 

68   . 

.40 

70   . 

.29 

16   T 

.78 

25   . 

« 

•    2. 

.75 

67   . 

.40 

31   . 

.75  1 

07   . 

.65 

30   . 

.56 

50   . 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


13      14      15 


28      29      30 


RIPOGENUS  0AM 
AOCKLANO 
ROXSURY 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORD  ISSE 

SANFORD  2  NNW 
SOUTH  ANDOVER 
SQUA  PAN  OA't 
STRATTON 
THE  FORKS 

UNITY 
UPPER  DAM 
WEST  6UXT0N  2  I 
WINSLOW 
WOODLAND 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 
ASHBURNHAM 
ASHLAND 
ATHOL  3  E 

BEECHWOOD 

aetCHERTOWN 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  MILL  // 

BOSTON  we  AIRPORT     //R 

SOVLSTON 
BROCKTON 
CHARLTON  2 
CHATHAM 

CHESTER 

CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 
COLOBROOK 

EAST  WAREHAM 
EDGAR TOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG 
FRAM INGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HAROWICK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 
HEATH 
MOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HUBBAROSTON 

HYANNIS 
IPSWICH 
JEFFERSON 
KNIGHTVJLLE  0AM 
LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

MANSFIELD 

MIOOLEBORO 

MIOOLETON 
MILFORO 
MILL6URY 
MONTAGUE  CITY 
MOUNT  WACHUSET 

NANTUCKET  W8  AIRPORT    R 
NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 

NEWTON 

NORTHBRIDGE 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  *  N  R 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT   R 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

PRINCETON 

PROVINCETOWN  3  N 

QUAB9IN  INTAKE 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESe 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 

SEGREGANSET 
SHELflURNE  FALLS 
SOUTMBRIDGE  3  E 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 

ST0CK8RIDGE 

SWAMPSCOTT 

TAUNTON 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WARE 

WARE   2 

WEBSTER 

WEST  CUMMINGTON 

WESTFIELD 

WeSTON 

WEST  OTIS 

WESTOVER  FIELD 

WEST  RUTLAND 

WILLARO  BROOK  ST  FOREST 

MINCHENDON 


l»b5 
2i60 
2i79 
2*60 
li79 

2*50 
2*58 
1.2^ 
Ii96 

1.52 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


■07  .01 
■06  >04 
■05   ■OT 


•  04      «0<> 
T 

.01 
■02       .07 


■02      .02 
.0^      T 
.06       .03 


05 

•  02 

.07 

T 

■  20 

T 
.01 

03 

.02 
.02 

.06 
.03 

.04 

02 
01 

.02 
.03 

.02 
.03 

.05      .03 
.06 
.05      T 


.15       .OQ 

■  20 

.16       .18 


.05       .16       .01 


.85 

.75 

36   . 

47   . 

.90 

24   . 

.26 

15   . 

.87 

25   . 

.60 

19   . 

.<>0 

50   . 

.81  1 

08   . 

.81  1 

40   . 

.49 

36   . 

.39 

55   . 

.67 

.59   . 

.08 

.25   . 

.60 

59   . 

.49 

.37   . 

.40 

.22   • 

•  98 

.56   . 

.58 

.38   . 

.59 

17   . 

.65 

36   . 

.79 

.38   . 

.93 

62   . 

.42 

34   . 

.80 

.25   . 

.90 

.86   . 

.87  1 

06  1. 

•  83 

81   . 

•  54 

.20   . 

.57 

.53   . 

.49 

77   . 

.70  1 

10   . 

.60 

55   . 

.82 

22   . 

.78 

21   . 

.96 

13   . 

.57 

33   ■ 

.52 

58   . 

.60 

35   . 

.63 

50  1. 

.67  1 

34   . 

.83 

.     » 

.24 

07   . 

.51 

12   T 

.66 

30   . 

.00 

93   . 

.62 

34  1. 

.67 

80   . 

.67 

57   . 

.65 

33   . 

.82 

40   . 

.89  1 

11   . 

.00 

25   . 

» 

>    2. 

.20 

30   . 

.30 

64  1. 

.75 

35   . 

.43 

37   , 

.60 

44   . 

.05 

33   . 

.70 

44   . 

.73  1 

08   • 

.78 

20   • 

.72 

55   • 

.72 

65   • 

.46 

78   • 

.57 

41   . 

.02 

26   • 

.78 

13   • 

.67 

90  1. 

.79 

76   . 

.66 

36   . 

.36 

30   . 

.95 

40   . 

.95 

30   . 

.73 

52   . 

.83 

96  1. 

.63 

16   . 

.61 

71   . 

.89 

84   . 

.11 

28   • 

.50 

53   • 

.90 

74   . 

.18 

36   . 
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DAILY  PRECIPITATION 


Tobl*  3— Continued 


Station 


Day  of  month 


8        9 


13      14       15 


22  I  23      24      25 


27      28      29      30      31 


NE«    mamPShIRS 


B«TH  2    im 

BENTOS 

5£«Ll\ 

SME" 

' -ATER  OAH          R 

-ARVI^4S  FALLS 

i:Ra;cos[, 

BUCKS  COWER 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREXOdT 

CONCORD  ae  airport    r 

OIIVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  OEERINO 

EASTMAN  FALLS  0AM 

CRROL 

2i31 

FABTAN 

1.66 

FIRST    CONN   LAKE 
FIT2IIIU.IAM    >    SO 
FRANKLIN    1    NW 
FRANKLIN    FALLS    OAH 
GILMANTON 

HANOVER 

JEFFERSON 

KEENE 

LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON   CAA    AIRPORT 

L :%COLN 

:::*ELL   0AM 
iSTER 


"iSSiSESIC    LAKE 

MILAN    7   N 

MILFORO 

MOUNT    WASHINGTON 

MASHUA    3    s 

MEN    LON^S 

WEliPORT 

NORTH  STRATFORD 

PETERBORO  2    S 

PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  MNH  • 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURV 
SOUTH  LTNOEBORO 

SOUTH  HEARE  1  SE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH 

TROT 

KALPOLE  2 

■ARREN  1  SE 
■EST  LEBANON 
■EST  RUMNEY 
MHITEFIELD 
•  ILMOT 

HINOHAM 

KOLFEBORO  FALLS 
■OOOSTOCK 
YORK  POND 


RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  MS  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PAOVIDENCE  H6  AIRPORT 


VERMONT 

■URE 

BELLOWS  FALLS 
aCNNINGTON  2  NW 
BETHEL 
eulOHFIELD 


IB  AIRPORT   R 


Burlington 

CMAAN 

CAVCNOISn 
(MELSEA 

OIITTENOEN 

COHNWALL    1    N 
DMSET    1    S 
EAST   BARNET 
GNOSBURG   FALLS 
ESSEX    JUNCTION 

SIIMAN 

L0IINGTON 
MMSHFIELD 
■UVS  MILL 
K    INOOE   FALLS 

MIBOLESEX 

KWTPELIER    CAA    AIRPORT 

IT   MANSFIELD 

•CRT 
NOMTHFIELD   NORWICH   UNIV 


fMBOLPM  CENTER 

DING   HILL 
•UOSaORO    1    SSE 

CSTER 

■vnjMD 

SSINT  ALBANS 
SAIHT  JOHNSauRV 
SAtlSeuRY 


2.T4 
1.62 
1.96 
2.67 


RECORD  HISSING 


l.TTj 

2. as' 
2.29 

2.40 
2.90 
2.90 

2.2A 


RECOfiD   HISSING 


.06      .93      T 


10 
01 

.20 
.16 

01 

.01 

T 

02 

.20 

Sm  R*f«rMic«  NotM  Following  Sutloo  Indax 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


3 

Day  of  month 

Station 

"5 

I 

r 

r 

r 

s 

1    2  {  3 

4   5 

6 

7    1 

8   9 

10  1  U   12 

13   14  1  15 

16   17  1  18 

19 

20 

21 

22 

23   24 

25  1 

26  1 

27 

28 

29  {  30 

31 

SEARSSUfiG  MOUNTAIN 

3<56 

.65 

.28 

.09 

.01   .14 

.40 

.07 

.38 

.14 

.03 

.59 

.39 

.38 

.01 

SEARSBURG  STATION 

3.96 

1.01 

.04 

.19 

.02 

.06   .14 

.22 

T 

■  06 

.37 

.12 

.03 

.73 

.58 

.38 

.01 

SOMERSET 

4*07 

T 

1.51 

T 

.11 

.06 

T     .13 

.25 

.04 

.45 

.08 

.03 

.48 

.57 

.32 

.04 

SOUTH  LONOONOERRY 

3>19 

T 

1.44 

.06 

T     .12 

.27 

T 

.01 

.21 

.07 

.08 

T 

.33 

.25 

.35 

T 

T 

SOUTH  NEWaURY 

2.10 

.22 

.01 

.15 

.10 

•  04 

.03 

.76 

.05 

.03 

.07 

.37 

.27 

SPRINGFIELD 

. 

T 

.90 

T 

T 

T     .18 

T 

. 

.06 

.06 

.34 

, 

1.00 

TOWNSHEND 

3.10 

T 

1.26 

T 

T 

T     T     .13 

.09 

.01 

.02 

.18 

.06 

.04 

.02 

.41 

.57 

.28 

.03   T 

UNION  VILLAGE  DAM 

2.6S 

.44 

.03 

.37 

.04 

.04 

.84 

.02 

.03 

.02 

.03 

.30 

.48 

.01 

VERNON 

4.01 

.51 

.04 

.05   .03 

.04 

.02 

.16 

.04 

.07 

.08 

.60 

1.01 

1.06 

.25   .05 

WARDSBORO 

4.01 

1.22 

.62 

.04 

T     .12   .06 

.14   .02 

.26 

.12 

.04   T 

.90 

.20 

.27 

WATERBURY 

2.56 

.32 

.03 

.08 

.32 

.11 

T 

.01 

.99 

J 

.21 

.32 

.07 

.10 

WEST  BURKE 

2.52 

.10 

.12 

.38 

.10 

.07 

.82 

.07   .08 

.07 

.24 

■  35 

.12 

WEST  DANVILLE 

2.70 

.10 

.04 

.01 

.05 

T 

.39 

.21 

.07 

.90 

T 

.01 

.27 

.30 

.35 

WEST  HARTFORD 

2.59 

.78 

.04 

.19 

T 

.04 

.03 

.64 

T 

.04 

T 

.05 

.39 

.34 

.05 

WESTON  2  S 

RECORD  MISSING 

WEST  TOPSHAM 

2.15 

.50 

T 

.05 

.85 

. 

.76 

WHITS  RIVER  JUNCTION  IN 

2.75 

.77 

.03 

T         .18 

.02 

.06 

T 

.50 

.04 

.02 

.06 

.10 

.37 

.52 

.08 

WHITINGHAM  3  W 

4.63 

1.52 

.01 

.13 

T 

.07   .12 

.13 

.06 

.31 

.10 

.07 

.84 

.73 

.43 

.06 

WILDER 

2.61 

.66 

T 

.01 

.21 

.03 

.05 

.01 

.50 

.05 

.02 

.05 

.10 

■  38 

.52 

.02 

WOODSTOCK  3  ENE 

2.62 

.70 

.29 

T 

.06   .10 

.04 

.40 

.04 

'' 

'' 

.57 

.08 

.34 
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n 

AI 

LY 

T] 

EM 

[Pi 

'RJ 

VT 

UF 

ES 

NEW  ENGLAND 

ToblaS 

x^ 

XVL 

u  X 

X  J 

LjA* 

U  J. 

jXIX 

^  X 

APRIL  1996 

Day 

Oi  Month 

1 

Station 

"71 

2 

1 

3 

4 

S 

6 

7 

s 

9 

„ 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

CONNECTICUT 

~ 

BRIDOEPORT  we  AP 

MAX 

71 

72 

49 

53 

66 

91 

55 

52 

58 

81 

79 

48 

46 

60 

70 

62 

48 

67 

67 

60 

63 

62 

61 

47 

48 

46 

63 

55 

63 

68 

69.0 

MIN 

«0 

40 

33 

33 

41 

44 

33 

32 

30 

40 

45 

42 

40 

44 

46 

43 

40 

40 

46 

45 

44 

45 

46 

42 

44 

42 

43 

46 

48 

48      '  41.5 

COLCHESTER 

MAX 

59 

67 

71 

90 

93 

66 

54 

66 

47 

65 

78 

79 

52 

92 

69 

70 

60 

93 

70 

60 

69 

90 

66 

69 

51 

45 

44 

62 

60 

59       59.4 

MIN 

39 

32 

32 

32 

33 

"' 

37 

29 

24 

36 

37 

40 

39 

43 

92 

47 

30 

38 

40 

41 

39 

44 

45 

41 

42 

41 

39 

39 

43 

44 

38.6 

CREAM  HILL 

MAX 

6'>- 

66 

57 

45 

58 

90 

46 

43 

57 

74 

79 

67 

43 

60 

64 

63 

51 

70 

67 

66 

91 

69 

66 

60 

43 

45 

48 

65 

62 

73 

98.6 

MIN 

38 

45 

32 

31 

35 

42 

31 

24 

22 

41 

50 

38 

38 

42 

99 

44 

35 

36 

43 

40 

41 

48 

42 

43 

37 

36 

37 

39 

44 

46 

39.2 

OANBURY 

MAX 

ee 

69 

59 

50 

65 

94 

52 

48 

62 

78 

80 

69 

49 

63 

73 

68 

49 

70 

69 

64 

94 

69 

72 

61 

46 

44 

52 

66 

60 

76 

61.6 

MIN 

38 

33 

33 

32 

36 

43 

36 

29 

25 

37 

42 

44 

37 

44 

96 

49 

39 

33 

44 

43 

42 

45 

48 

41 

42 

39 

39 

39 

48 

46 

40.1 

FALLS  VILLAOE 

MAX 

65 

61 

56 

50 

62 

90 

49 

44 

63 

75 

77 

70 

51 

65 

68 

69 

55 

70 

72 

68 

62 

72 

69 

63 

53 

44 

63 

59 

66 

76 

61.8 

MIN 

23 

23 

29 

28 

31 

36 

27 

24 

20 

24 

27 

37 

34 

40 

93 

44 

36 

27 

36 

40 

40 

44 

32 

30 

38 

31 

36 

38 

42 

30 

33.3 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

MAX 

67 

71 

45 

57 

67 

53 

54 

45 

62 

77 

78 

91 

46 

68 

72 

60 

50 

69 

64 

62 

51 

69 

71 

54 

47 

45 

54 

56 

64 

78 

60.2 

MIN 

34 

33 

31 

31 

27 

43 

31 

32 

31 

39 

37 

38 

38 

43 

52 

41 

34 

37 

42 

43 

42 

46 

44 

43 

42 

41 

41 

42 

60 

40 

38.9 

HARTFORD  KB  AIRPORT 

MAX 

66 

70 

46 

55 

67 

50 

SO 

49 

63 

78 

79 

94 

49 

68 

71 

58 

48 

70 

64 

63 

49 

68 

69 

60 

44 

43 

62 

54 

62 

74       59.3 

MIN 

45 

39 

32 

33 

32 

43 

32 

31 

31 

39 

43 

41 

39 

44 

95 

41 

35 

32 

44 

42 

44 

46 

46 

42 

41 

41 

41 

42 

47 

45      i  40.3 

KENT 

MAX 

68 

70 

61 

50 

64 

59 

50 

49 

66 

78 

80 

74 

48 

64 

72 

66 

61 

74 

72 

68 

99 

74 

71 

64 

48 

49 

53 

58 

66 

77      j  63.8 

MIN 

28 

30 

34 

32 

29 

37 

35 

29 

24 

32 

36 

43 

38 

46 

56 

48 

40 

33 

46 

46 

44 

46 

46 

39 

43 

40 

41 

43 

46 

39      1  38.9 

MANSFIELD  HOLLOM  DAM 

MAX 

66 

70 

57 

55 

66 

66 

58 

46 

60 

78 

79 

79 

60 

71 

72 

67 

56 

71 

68 

65 

63 

64 

69 

69 

47 

44 

51 

61 

57 

71     !  62.4 

MIN 

42 

29 

36 

33 

26 

32 

35 

30 

17 

28 

33 

40 

40 

46 

58 

47 

27 

37 

34 

41 

40 

46 

47 

40 

42 

40 

39 

41 

46 

38       37.6 

MIDOLETOWN  4  w 

MAX 

63 

68 

70 

46 

98 

64 

54 

52 

54 

74 

78 

78 

62 

63 

68 

71 

99 

62 

68 

64 

64 

60 

68 

68 

52 

44 

49 

62 

53 

64       61.3 

MIN 

39 

41 

38 

32 

33 

44 

40 

30 

34 

42 

46 

43 

40 

46 

53 

50 

33 

36 

43 

43 

44 

46 

48 

41 

42 

41 

40 

42 

48 

44 

41.4 

MOUNT  CARMEL 

MAX 

66 

71 

48 

47 

63 

51 

50 

47 

58 

76 

77 

94 

46 

63 

69 

68 

44 

68 

63 

58 

49 

61 

61 

51 

46 

43 

61 

53 

60 

66 

67.6 

MIN 

33 

36 

33 

33 

35 

40 

31 

31 

28 

36 

43 

42 

41 

49 

51 

31 

35 

34 

41 

43 

42 

46 

46 

41 

43 

41 

42 

44 

49 

43 

39.3 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 

69 

71 

50 

55 

66 

91 

54 

49 

94 

78 

75 

55 

47 

60 

62 

60 

47 

63 

59 

63 

52 

59 

61 

63 

48 

43 

52 

53 

62 

69 

57.7 

MIN 

37 

35 

33 

33 

40 

39 

34 

33 

33 

34 

41 

42 

40 

46 

48 

42 

38 

38 

42 

44 

44 

46 

44 

41 

43 

41 

42 

44 

48 

46 

40.4 

NEW  LONDON 

MAX 

55 

67 

71 

46 

96 

66 

50 

55 

48 

57 

74 

80 

49 

49 

58 

67 

57 

48 

60 

56 

64 

61 

60 

69 

52 

47 

46 

53 

50 

64     1  66.8 

MIN 

40 

39 

40 

34 

36 

43 

38 

32 

32 

41 

47 

43 

41 

45 

49 

52 

38 

40 

42 

43 

42 

44 

43 

41 

44 

41 

40 

41 

42 

47      '  41.3 

NORFOLK  2  SH 

MAX 

49 

58 

62 

37 

43 

99 

46 

41 

38 

99 

69 

72 

46 

43 

60 

64 

62 

44 

68 

67 

62 

50 

68 

64 

53 

40 

39 

46 

65 

60 

53.9 

MIN 

31 

34 

36 

31 

30 

34 

35 

24 

22 

29 

38 

37 

34 

39 

43 

42 

35 

30 

38 

39 

39 

41 

38 

35 

36 

36 

36 

39 

40 

39 

36.3 

NORWALK 

MAX 

70 

71 

60 

54 

65 

96 

54 

49 

60 

80 

80 

70 

46 

64 

71 

67 

52 

68 

70 

62 

58 

64 

68 

63 

47 

46 

55 

59 

61 

70 

62.0 

MIN 

37 

32 

34 

33 

39 

38 

36 

31 

22 

33 

40 

42 

39 

44 

52 

61 

38 

33 

39 

45 

42 

46 

48 

40 

44 

41 

43 

45 

49 

42 

39.9 

NORWICH  5  SW 

MAX 

63 

70 

52 

63 

67 

52 

66 

67 

77 

79 

80 

52 

96 

69 

72 

61 

60 

71 

66 

62 

61 

59 

60 

68 

45 

45 

54 

60 

58 

60.6 

MIN 

35 

32 

32 

33 

34 

38 

35 

30 

24 

38 

49 

41 

40 

49 

52 

48 

29 

38 

36 

41 

36 

40 

46 

42 

41 

41 

40 

41 

44 

42 

38.7 

PUTNAM 

MAX 

65 

70 

47 

57 

69 

53 

54 

46 

60 

76 

77 

51 

49 

71 

72 

58 

60 

71 

61 

66 

48 

56 

69 

49 

44 

42 

49 

48 

54 

69     1  68.3 

MIN 

37 

31 

34 

32 

26 

33 

33 

29 

16 

33 

32 

39 

39 

45 

54 

40 

27 

37 

32 

41 

37 

45 

43 

44 

41 

40 

40 

40 

47 

39 

36.9 

SALISBURY 

MAX 

63 

66 

61 

47 

94 

52 

47 

43 

69 

74 

74 

68 

45 

62 

66 

64 

54 

68 

67 

66 

69 

69 

66 

58 

43 

40 

54 

63 

64 

72 

59.3 

MIN 

36 

41 

31 

31 

33 

39 

34 

24 

26 

39 

44 

38 

35 

43 

55 

46 

37 

31 

45 

41 

41 

46 

39 

38 

39 

36 

40 

38 

46 

43 

38.5 

SHEPAU6  DAM 

MAX 

57 

60 

63 

43 

91 

56 

49 

46 

49 

67 

71 

71 

49 

94 

66 

66 

61 

62 

66 

64 

63 

63 

67 

69 

52 

43 

47 

61 

57 

63 

58.1 

MIN 

31 

30 

38 

31 

30 

32 

32 

26 

23 

32 

35 

42 

38 

43 

54 

47 

40 

32 

40 

43 

42 

46 

46 

39 

41 

38 

38 

41 

45 

38 

37.7 

STAMFORD 

MAX 

72 

73 

68 

93 

64 

61 

56 

91 

59 

82 

82 

72 

49 

63 

71 

68 

52 

65 

70 

68 

57 

62 

66 

99 

47 

46 

64 

56 

60 

70 

62.4 

MIN 

44 

39 

36 

32 

41 

45 

43 

30 

29 

37 

47 

39 

33 

43 

51 

51 

40 

37 

44 

45 

44 

45 

47 

40 

45 

41 

43 

44 

48 

48 

41.7 

STORRS 

MAX 

59 

64 

46 

46 

61 

47 

49 

42 

99 

n 

74 

49 

46 

69 

67 

55 

44 

66 

60 

60 

46 

61 

66 

48 

42 

42 

48 

48 

56 

67 

64.8 

MIN 

38 

36 

31 

31 

39 

41 

31 

28 

26 

38 

48 

36 

39 

42 

48 

33 

29 

32 

37 

38 

38 

42 

45 

40 

40 

38 

38 

39 

46 

43 

37.4 

WATERBURV  CITY  MALL 

MAX 

65 

68 

71 

49 

59 

64 

56 

53 

56 

79 

78 

78 

92 

67 

74 

72 

62 

66 

72 

68 

66 

67 

70 

53 

54 

44 

53 

56 

62 

72 

63.4 

MIN 

43 

40 

46 

36 

36 

48 

42 

39 

32 

40 

49 

46 

43 

48 

57 

54 

42 

37 

47 

46 

48 

51 

53 

46 

46 

42 

44 

46 

61 

47 

44.9 

weSTBROOK 

MAX 

70 

73 

69 

57 

67 

57 

58 

50 

59 

76 

82 

73 

47 

62 

70 

61 

51 

65 

58 

57 

50 

69 

63 

67 

49 

46 

54 

55 

60 

69 

60.8 

MIN 

28 

29 

39 

33 

30 

32 

37 

29 

21 

30 

33 

43 

40 

49 

90 

50 

29 

32 

33 

42 

39 

44 

44 

39 

44 

42 

41 

43 

47 

42 

37.7 

WieWAM  RESERVOIR 

MAX 

62 

65 

68 

48 

56 

60 

60 

60 

60 

73 

76 

77 

96 

62 

68 

68 

69 

66 

69 

64 

64 

64 

67 

68 

54 

43 

46 

48 

99 

70 

62.3 

MIN 

31 

30 

40 

32 

31 

34 

32 

28 

24 

33 

43 

42 

38 

36 

49 

38 

36 

32 

39 

43 

42 

46 

43 

38 

38 

39 

37 

39 

38 

39 

36«9 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 

50 

45 

47 

55 

67 

61 

50 

40 

48 

69 

60 

56 

54 

64 

64 

52 

60 

69 

50 

62 

57 

52 

43 

46 

44 

42 

40 

66 

68 

1 
68      1  53.9 

MIN 

32 

31 

27 

30 

35 

33 

34 

28 

24 

30 

34 

30 

30 

38 

44 

34 

30 

37 

38 

34 

32 

35 

39 

40 

38 

37 

37 

37 

40 

39      34.2 

BANSOR  OOW  FIELD 

MAX 

45 

41 

49 

50 

58 

52 

49 

33 

46 

64 

53 

52 

50 

99 

96 

49 

44 

66 

51 

57 

65 

52 

46 

44 

48 

43 

40 

48 

56 

66     '  90.9 

MIN 

32 

30 

30 

29 

37 

39 

32 

28 

26 

37 

31 

29 

30 

39 

39 

34 

30 

39 

38 

33 

27 

36 

36 

41 

38 

36 

37 

38 

40 

39     j  34.2 

BAR  HARBOR 

MAX 

57 

47 

47 

50 

59 

94 

53 

52 

58 

62 

62 

53 

50 

61 

60 

62 

50 

63 

68 

60 

67 

60 

48 

48 

46 

46 

42 

45 

66 

60     '  93.6 

MIN 

37 

29 

29 

29 

33 

29 

40 

32 

26 

31 

42 

31 

26 

41 

46 

36 

28 

38 

39 

37 

29 

32 

33 

40 

38 

37 

38 

38 

40 

35 

34.6 

BELFAST 

MAX 

53 

41 

48 

52 

63 

55 

54 

41 

61 

67 

60 

53 

49 

68 

63 

49 

47 

68 

59 

64 

68 

49 

47 

45 

45 

44 

42 

50 

67 

62 

93.1 

MIN 

33 

27 

24 

31 

30 

27 

37 

30 

26 

30 

33 

27 

24 

41 

43 

36 

26 

38 

35 

34 

28 

30 

32 

41 

40 

39 

38 

39 

40 

34 

33.1 

BRIOCTON 

MAX 

52 

51 

44 

53 

60 

55 

53 

40 

51 

68 

64 

55 

50 

60 

71 

66 

55 

69 

66 

62 

68 

50 

46 

48 

45 

40 

42 

69 

57 

70 

99.3 

MIN 

39 

34 

32 

31 

40 

34 

38 

25 

24 

33 

41 

30 

28 

37 

47 

39 

33 

31 

40 

33 

36 

38 

40 

41 

36 

35 

36 

38 

46 

40 

39.8 

BRUNSWICK 

MAX 

52 

46 

46 

93 

62 

51 

53 

42 

48 

69 

62 

49 

46 

91 

94 

53 

44 

60 

49 

63 

64 

49 

44 

48 

43 

42 

41 

52 

55 

61 

91.4 

MIN 

36 

34 

30 

33 

38 

30 

36 

31 

26 

33 

38 

27 

29 

41 

49 

38 

31 

36 

40 

37 

34 

39 

39 

41 

39 

38 

39 

39 

42 

42 

36.0 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 

33 

39 

43 

48 

43 

40 

37 

32 

34 

49 

39 

46 

48 

49 

43 

41 

46 

53 

46 

44 

50 

57 

53 

51 

50 

63 

39 

55 

66 

62 

44.3 

MIN 

20 

17 

22 

24 

29 

27 

32 

26 

19 

30 

28 

25 

25 

36 

31 

29 

27 

33 

29 

29 

27 

29 

36 

35 

31 

34 

34 

35 

36 

35 

28.9 

CORINNA 

MAX 

46 

40 

46 

90 

58 

56 

48 

41 

48 

64 

59 

94 

56 

62 

60 

54 

54 

68 

59 

60 

55 

62 

49 

43 

43 

44 

44 

53 

61 

70 

53.2 

MIN 

33 

22 

27 

28 

28 

29 

36 

31 

21 

27 

32 

24 

22 

39 

48 

36 

27 

36 

33 

32 

24 

36 

34 

38 

34 

37 

36 

36 

42 

33 

31.9 

EASTPORT 

MAX 

47 

44 

46 

46 

54 

44 

53 

41 

49 

49 

94 

50 

90 

52 

91 

44 

44 

56 

49 

58 

69 

50 

49 

46 

47 

45 

41 

42 

55 

68 

49.0 

MIN 

32 

25 

28 

29 

30 

31 

36 

29 

26 

34 

33 

31 

30 

38 

40 

33 

26 

36 

38 

34 

30 

31 

38 

39 

36 

38 

37 

37 

39 

36 

33.3 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 

43 

43 

49 

90 

55 

92 

45 

39 

45 

62 

99 

52 

55 

62 

99 

62 

48 

65 

65 

99 

48 

41 

42 

43 

45 

41 

54 

65 

67      51.1 

MIN 

31 

26 

28 

27 

31 

31 

35 

28 

18 

V 

41 

28 

31 

41 

41 

38 

28 

32 

39 

25 

32 

35 

38 

31 

35 

33 

35 

35 

32      32.0 

EAST  HINTHROP 

MAX 

56 

50 

48 

54 

62 

99 

52 

49 

60 

69 

64 

56 

51 

60 

62 

60 

52 

68 

67 

62 

60 

52 

62 

49 

48 

44 

44 

66 

68 

67     1  56.0 

MIN 

26 

27 

28 

32 

30 

27 

33 

30 

24 

28 

32 

24 

30 

40 

46 

37 

26 

38 

36 

34 

28 

34 

40 

40 

40 

38 

36 

38 

44 

38     \   33.9 

FARMINGTON 

MAX 

49 

42 

46 

92 

60 

57 

47 

42 

48 

64 

96 

94 

92 

63 

67 

99 

53 

68 

62 

59 

57 

51 

49 

47 

45 

42 

42 

66 

60 

71       63.8 

MIN 

32 

28 

27 

32 

26 

27 

37 

29 

24 

29 

34 

25 

29 

38 

49 

39 

28 

31 

39 

30 

29 

39 

41 

42 

40 

37 

37 

39 

46 

33      33.6 

rORT  KENT 

MAX 

41 

40 

44 

39 

48 

48 

41 

37 

39 

92 

41 

48 

56 

93 

44 

44 

49 

94 

46 

47 

53 

59 

59 

48 

49 

99 

51 

69 

70 

69      49.2 

MIN 

20 

23 

17 

20 

21 

21 

33 

26 

19 

28 

27 

20 

18 

38 

35 

36 

28 

30 

30 

22 

22 

29 

29 

30 

31 

36 

33 

35 

31 

32 

27.2 

Sm  Rsiwmc*  NoIm  Followtag  Stattoa     lad*' 
-  71   - 


Tobl*  5 -Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
APRIL  1955 

Day 

Of  Month 

1 

Slatlpn 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

9 

10 

u 

12 

13 

u 

15 

IS 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

GARDINER 

MAX 
MIN 

52 
27 

46 

27 

48 
27 

53 

30 

67 

27 

57 
28 

53 
32 

45 

30 

52 
24 

70 
29 

61 
34 

66 

24 

53 
28 

63 

36 

64 

46 

55 

36 

49 
26 

69 
36 

58 
36 

63 

34 

58 
27 

52 
34 

48 
36 

49 
40 

50 
39 

43 
37 

42 
36 

53 
37 

55 

41 

67 

35 

55.4 
32.8 

OREENVILLE 

MAX 
MIN 

l>3 
27 

43 
19 

47 
23 

50 
25 

52 

30 

53 
26 

42 
36 

35 

23 

43 

17 

57 
26 

49 
30 

52 
21 

52 
23 

59 
35 

56 

43 

47 
32 

50 
25 

61 
29 

47 
31 

52 
33 

67 
22 

49 
32 

44 
36 

46 

35 

40 
30 

47 
35 

42 

33 

46 
33 

69 

34 

66 

29 

49.8 
29.0 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

55 
30 

35 
30 

45 
29 

56 
26 

64 
27 

66 
26 

56 
34 

38 
29 

66 
21 

72 
32 

66 
33 

56 
25 

49 
24 

64 
42 

73 
48 

56 

31 

56 

29 

69 
31 

46 
36 

66 
31 

60 
30 

53 
42 

48 
41 

49 
41 

45 
37 

44 
35 

45 
37 

48 
38 

58 
38 

68 
38 

54.6 
33.0 

HOULTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

38 
24 

45 
15 

45 
17 

46 
24 

48 
26 

48 

25 

41 
29 

32 
23 

40 
21 

57 
32 

42 
29 

46 
23 

63 
27 

69 
38 

50 
33 

47 

27 

50 
26 

60 
31 

51 

28 

51 
27 

56 
23 

61 
28 

55 
35 

49 
32 

47 
27 

51 
36 

39 

35 

52 

35 

67 
33 

62 

31 

49.6 
28.0 

HOULTON  1  NE 

MAX 
MIN 

22 

44 
21 

47 
28 

47 
23 

45 
27 

44 
27 

46 
28 

40 
27 

46 

28 

56 
31 

48 
31 

48 
26 

30 
27 

60 
35 

50 

38 

46 
32 

50 
27 

60 
38 

54 
29 

62 
29 

60 
28 

57 
32 

52 

38 

50 

37 

48 
27 

52 

39 

45 
35 

53 

36 

67 
34 

63 
32 

60.6 
30.4 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

57 
32 

46 
24 

49 
26 

50 
29 

50 
27 

57 
30 

48 
36 

54 
20 

40 
24 

52 

29 

57 
36 

66 
26 

52 
27 

50 
38 

50 
42 

61 
32 

48 

21 

44 
36 

60 
36 

60 
34 

60 
26 

66 

30 

50 
32 

52 

39 

44 

36 

48 

37 

42 

37 

40 
31 

43 

31 

55 
34 

50.4 
31.2 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

49 

32 

49 
34 

46 
32 

53 
32 

58 
30 

55 

28 

48 
34 

36 

30 

48 

28 

66 

31 

67 
36 

52 
29 

50 
30 

60 
39 

64 
46 

62 
36 

48 
31 

67 
36 

47 
39 

60 
37 

63 
33 

48 
36 

44 
40 

46 
41 

44 
35 

42 

37 

41 
38 

64 
39 

66 
39 

64 
37 

62.0 
34.9 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

47 
29 

40 
26 

36 
25 

45 
27 

52 
30 

54 
25 

47 
33 

41 
23 

29 
18 

42 
20 

56 
30 

47 
20 

48 
21 

47 
26 

57 
37 

60 
33 

49 
30 

43 

30 

11 

43 
30 

54 
24 

52 
26 

51 
36 

41 
34 

46 
36 

39 

33 

41 
33 

37 
33 

48 

34 

69 

30 

47.3 
28.8 

MADISON 

MAX 
MIN 

51 
31 

43 

25 

49 
24 

55 

30 

60 
27 

68 

57 

36 

43 

27 

49 

23 

64 

27 

57 

31 

55 
26 

46 

24 

55 

36 

53 
42 

52 

36 

45 
26 

62 

31 

61 

36 

58 
32 

66 
26 

52 

35 

47 
39 

45 
39 

43 

37 

44 
35 

43 

36 

53 
36 

61 
36 

73 
32 

63.3 
31.5 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

43 
26 

47 
28 

46 
28 

49 
33 

57 
25 

56 
32 

47 
30 

37 
19 

45 
28 

62 
28 

63 
28 

54 
26 

59 
39 

66 
42 

55 
33 

48 
24 

63 
36 

67 
30 

53 
32 

62 
27 

60 
30 

63 
33 

46 
37 

45 
26 

45 
34 

60 
36 

44 
35 

66 
37 

70 
31 

65 
31 

52.8 
30.8 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 
MIN 

43 
28 

48 
26 

45 
27 

51 
28 

54 
26 

52 
25 

46 

34 

34 
27 

44 
23 

61 
28 

52 

28 

52 

27 

55 
25 

67 
38 

54 
36 

46 
26 

51 
24 

64 
35 

53 
30 

65 
29 

58 
27 

55 
30 

43 
33 

45 
31 

47 
28 

49 
37 

39 
35 

50 
36 

67 

40 

65 

31 

51.2 
29.9 

MILLINOCKET  DAM 

MAX 
MIN 

40 
24 

47 
16 

45 

17 

51 
19 

55 
24 

11 

46 
33 

36 
27 

43 

17 

56 

28 

47 
25 

51 

21 

56 

19 

62 

35 

53 
39 

46 

31 

49 

19 

53 

35 

47 
25 

61 
28 

55 

21 

58 
26 

52 

30 

40 
35 

47 
24 

51 
35 

47 
33 

50 
33 

66 
27 

54 
27 

50.6 
26.6 

OLD  TOWN 

MAX 
MIN 

52 

33 

45 
27 

54 
28 

51 
29 

60 
27 

68 
30 

51 
38 

46 
31 

47 
23 

67 

34 

69 

39 

55 
27 

66 
26 

62 

41 

60 
49 

55 
36 

61 
24 

68 
26 

64 
39 

68 
31 

59 
28 

55 
35 

52 

35 

45 
41 

48 
38 

48 
38 

44 
37 

49 
38 

66 
40 

68 

35 

54.7 
33.5 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45 
25 

45 
25 

52 
28 

50 
27 

56 

24 

56 
27 

49 

33 

35 
26 

47 
24 

65 
33 

56 

27 

56 
24 

55 
24 

62 
41 

59 
36 

48 
26 

51 

24 

67 
35 

53 
32 

56 
29 

67 
25 

55 

31 

46 
33 

46 
35 

48 
35 

45 
39 

41 
36 

'49 

39 

57 
40 

70 
32 

52.6 
30.6 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

57 
36 

47 
37 

44 
36 

55 

34 

65 
37 

52 
36 

57 
38 

44 
32 

53 

30 

72 
40 

69 
39 

49 

35 

47 
32 

59 
39 

62 

49 

55 
39 

47 
37 

63 
37 

48 
39 

68 
39 

51 
42 

46 
42 

44 
41 

52 
41 

42 
40 

42 
40 

43 
40 

53 
39 

55 
44 

61 
44 

53.4 
38.5 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 
31 

48 

31 

44 
30 

55 

33 

64 
31 

53 

26 

55 
33 

41 
27 

53 
20 

73 
32 

67 
38 

50 
27 

48 
26 

60 
41 

63 

49 

54 
29 

47 
26 

64 
30 

46 

35 

66 
38 

60 
35 

47 
42 

44 

41 

50 
41 

42 
39 

42 
39 

42 
39 

54 
40 

56 

44 

61 
39 

53.1 
34.3 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

43 
21 

39 
17 

44 
15 

44 
20 

46 
29 

44 
25 

40 

34 

36 
26 

34 
20 

44 
29 

44 

30 

42 

20 

60 
25 

51 
37 

61 
36 

43 

31 

49 
26 

58 

35 

53 

28 

46 

29 

51 
28 

59 
27 

56 

33 

61 
35 

50 
30 

54 
36 

48 

33 

56 

35 

68 
33 

65 
33 

48.6 
28.6 

RIPOOENUS  DAM 

MAX 

MIN 

48 
25 

42 
18 

46 
22 

48 
27 

53 
27 

66 
28 

51 
30 

42 
25 

39 
17 

61 
28 

66 
30 

47 
22 

52 
28 

65 
36 

60 
41 

48 
31 

47 
26 

62 

37 

56 
30 

46 
32 

53 
26 

62 
30 

50 
36 

42 

35 

43 
29 

44 
33 

50 
33 

39 
34 

52 
32 

69 
30 

49.5 
29.2 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

55 
36 

50 
31 

45 
36 

52 

32 

63 

36 

49 

30 

65 
33 

47 
29 

50 
25 

66 
33 

63 

38 

51 
29 

50 
24 

57 
41 

54 
45 

50 
37 

47 
27 

61 
38 

51 
38 

64 
36 

56 
29 

48 
39 

46 
36 

47 
41 

45 
40 

42 

39 

43 
39 

60 
39 

56 
41 

64 
43 

52.5 
35.3 

RUMFORD  3  SW 

MAX 
MIN 

46 
28 

42 

30 

43 
30 

54 
32 

58 
26 

67 
26 

46 
33 

34 
27 

48 
23 

64 
26 

54 
26 

54 
23 

51 
24 

63 
38 

64 

42 

52 

29 

52 

29 

66 

32 

44 
32 

69 
29 

55 
28 

54 
37 

43 

41 

46 

40 

41 
37 

40 
36 

41 
37 

56 
38 

61 
32 

72 
29 

51.9 
31.3 

RUMFORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

49 
29 

46 

30 

47 
32 

55 
34 

61 

30 

60 
29 

46 

34 

36 
29 

49 
24 

64 
24 

66 

33 

57 
25 

64 
24 

64 
36 

69 

46 

65 
34 

54 
30 

67 
34 

44 
35 

58 
29 

57 
28 

56 

37 

48 
42 

49 
41 

44 
38 

43 
37 

43 
37 

57 
37 

64 
41 

73 
31 

64.2 
33.0 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

57 
28 

58 

27 

45 
28 

56 
22 

66 
32 

61 
27 

55 
36 

49 
30 

54 
18 

72 
30 

70 
29 

66 
26 

65 
24 

67 
38 

76 
48 

69 
36 

54 
27 

70 
31 

65 
31 

65 
37 

55 

29 

54 

41 

57 
40 

50 
40 

48 
36 

43 
33 

42 
35 

55 
37 

55 
43 

66 

33 

56.8 
32.4 

UNITY 

MAX 

MIN 

50 
34 

40 
28 

48 

33 

50 

27 

59 

35 

56 

31 

49 

37 

40 
29 

46 
22 

63 
33 

56 

44 

63 
26 

64 
28 

62 

44 

66 
50 

58 

34 

50 
28 

66 

37 

60 
38 

59 
32 

54 

31 

50 
33 

60 

35 

45 
39 

44 
37 

44 
36 

41 
36 

48 
36 

54 
40 

66 
38 

52.7 
34.4 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

56 
29 

55 
28 

46 

30 

53 
26 

64 

27 

53 
25 

52 

32 

41 
24 

52 

20 

74 
28 

68 
34 

52 

26 

49 
28 

64 
36 

71 
49 

54 
29 

50 
27 

71 
29 

47 
34 

65 
34 

50 
29 

51 
42 

48 
41 

49 

41 

41 
38 

43 
38 

42 
38 

54 
39 

55 
37 

66 
32 

64.6 
32.4 

WINSLOW 

MAX 
MIN 

57 
32 

51 
28 

36 
27 

51 
32 

54 
36 

62 
29 

59 

33 

59 
31 

36 
26 

60 
30 

66 
35 

59 
32 

56 
29 

57 
33 

64 
43 

66 
36 

52 

30 

64 
36 

68 
39 

50 
39 

62 
29 

59 

34 

61 
37 

46 
41 

46 
39 

46 

38 

43 

36 

42 

36 

65 
39 

58 
38 

53.9 
34.2 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

58 

30 

45 
22 

49 
26 

46 

24 

50 
25 

54 

29 

48 

35 

52 

29 

43 
24 

50 
29 

59 

31 

54 

29 

63 
25 

56 

40 

62 

46 

67 
33 

50 
24 

44 
33 

65 

30 

62 

33 

57 
26 

60 
31 

58 
32 

57 

33 

53 

34 

60 
36 

43 
36 

41 
36 

46 
37 

50 
36 

62.0 
31.1 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

52 

38 

59 

34 

67 
36 

40 
32 

44 
25 

58 
30 

45 
40 

41 
28 

40 
28 

57 
30 

68 
35 

70 
39 

61 
39 

50 
41 

60 
45 

66 

43 

68 
36 

46 
36 

70 
40 

56 

41 

63 

44 

50 
43 

72 
40 

63 
31 

56 
34 

42 
36 

42 
39 

46 
40 

46 
39 

61 
32 

54.6 
36.4 

AMHERST 

MAX 
MIN 

64 
38 

66 
36 

43 

34 

55 

34 

67 

31 

48 

39 

50 
33 

46 

30 

62 

26 

72 

41 

76 
40 

55 
39 

49 

41 

67 
45 

71 
55 

60 
43 

48 
36 

69 

35 

56 
45 

64 
40 

48 
46 

68 

47 

59 

46 

60 
42 

43 
41 

43 

41 

57 
40 

55 
42 

61 
49 

75 

41 

58.3 
39.9 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 

MIN 

59 
37 

62 

38 

52 
35 

52 
32 

62 

27 

60 
27 

47 
36 

41 
27 

65 

15 

70 
30 

72 
29 

68 
30 

49 
37 

67 
42 

67 
56 

65 

44 

52 
27 

69 

34 

66 

38 

63 

34 

61 

35 

62 
42 

55 
36 

62 

40 

48 
37 

39 
37 

47 

37 

60 
38 

57 
46 

71 

31 

68.7 
35.1 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

62 

41 

68 
36 

41 
34 

51 
30 

64 

38 

51 
43 

53 
37 

44 
30 

57 
25 

74 
40 

75 
50 

51 
37 

52 

37 

69 
43 

71 
53 

63 

36 

49 
33 

64 
36 

64 
38 

62 
38 

52 

41 

48 
42 

65 

42 

49 
40 

41 
38 

39 
37 

42 
37 

44 
37 

46 

41 

68 

41 

56.3 
38.4 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
43 

71 
39 

43 
37 

52 

33 

59 
42 

63 
47 

55 
39 

47 
36 

60 
33 

77 
46 

78 
46 

47 

41 

47 
42 

72 
45 

75 
57 

58 
41 

62 

40 

63 

42 

57 
43 

65 
42 

53 

47 

49 

45 

59 
44 

47 
43 

43 

41 

43 
40 

46 
41 

48 
41 

49 
45 

64 
44 

56.2 
42.1 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

65 
43 

71 

32 

53 
38 

52 
32 

60 
33 

61 

31 

56 

37 

50 
33 

60 
28 

76 
41 

78 
38 

73 
38 

56 
40 

71 
46 

71 
54 

68 

44 

53 
30 

68 
34 

62 
39 

63 
41 

61 
38 

52 
46 

66 

44 

60 
42 

47 

41 

43 

40 

46 
40 

46 
40 

48 
43 

61 
42 

60.0 
39.0 

CHARLTON  2 

MAX 
MIN 

62 

30 

67 
32 

60 
34 

54 
31 

65 
37 

60 

33 

50 
33 

45 
29 

58 
17 

76 
34 

76 

41 

73 
36 

51 
36 

71 
44 

71 
54 

64 
42 

62 
26 

70 
30 

66 
35 

64 

39 

59 

36 

56 
43 

67 
42 

60 
41 

45 
39 

40 

36 

47 
38 

48 
38 

52 

45 

68 

41 

59.9 
36.5 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

63 

43 

69 
39 

51 
38 

56 
32 

68 
40 

63 
42 

54 

40 

50 
33 

59 

29 

76 
44 

74 

51 

72 

40 

51 

40 

76 
44 

75 
54 

72 

43 

64 
33 

67 
37 

65 

41 

66 

41 

66 
42 

58 
45 

65 

44 

57 
42 

48 
41 

42 

40 

45 

40 

50 

40 

48 
45 

61 
39 

60.7 
40.7 

CLINTON 

MAX 
MIN 

58 
41 

62 

32 

64 
34 

45 
33 

56 

33 

64 
37 

50 
37 

52 
32 

46 
26 

57 
31 

73 
45 

76 
36 

52 
39 

52 
42 

70 
54 

67 
46 

54 
26 

64 
36 

67 
42 

57 
39 

62 

40 

52 

43 

56 

45 

65 
42 

56 

40 

42 
39 

41 
31 

46 
39 

60 
40 

63 
36 

56.6 
37.9 

COHASSET 

MAX 
MIN 

63 
40 

60 
38 

70 
37 

44 
31 

46 

30 

59 

41 

51 
38 

56 
34 

41 
32 

60 
35 

76 
38 

73 
39 

48 
39 

52 

40 

74 
50 

73 
42 

\ 

48 

35 

53 
37 

60 
38 

56 

40 

67 
39 

55 

42 

48 
42 

66 
41 

47 
40 

42 

40 

44 
39 

44 
39 

45 
41 

55.6 

38.6 
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APRIL  1955 


20   21 


69 

63 

51 

63 

39 

<iO 

*5 

44 

58 

67 

48 

70 

39 

<.3 

42 

35 

5* 

5« 

♦7 

53 

".O 

39 

<•'« 

41 

60 

69 

48 

68 

36 

41 

42 

36 

56 

65 

56 

55 

22   23 


48   49 

43   41 

50 


48   52 
44   43 


70   66 
46   36 


63 

31 


69 

43 


37 


24 

f 

56  . 
42 

^0 

37 

49 

43 

68 
41 


44   42   45 
40   39   39 


45 
37 


44  I  47 
36   36 


42   46 
40   39 


70   49 

42  j  41 

53  !  46 

43  I  40 

60   50 

34  !  38 

49  I  45 

44  I  42 

68  I  48 
31   38 

69  ;  48 


41 

50 

39   38   39  I 


44   42 
40   39 


46   48   64 
39   42   40 


41   41  {  46 
39 

46 

40 


42   46  I  50   49 
40   40  I  40   46 


51   61   60 
46   48   42 


54   66 

46   44 


52   58 
46   46 


41   44 

38   37  I 


42  42  I 
38  38  j 

43  42 
38  39 

42  46  j 

40  40  ! 


40 
41 

60 


44   41   46  j  48 
40   39   39 


40  45 

39  39 

42  48 

40  40  j 

45  45 

42  41 

44  47  I 

43  42  I 


42   41   47  ;  56 
38   38   38 


39   43 
39   38 


43   45 
38   39 


42   42 

40   40 


40   42   39 

66   62  I  47   41   40   48   67   58 

37   33  I  36   38   38  ,  40   41   34 


69   50 

43  I  43 

60  I  43 
32   39 


64   63 

41  '  42 


41   50 
39   38 


52 

47 

42 

41 

47 

44 

43 

41 

39 

40 

66 

52 

47 

43 

46 

46 

43 

41 

41 

40 

66 

67 

48 

40 

42 

42 

41 

38 

38 

38 

68 

63 

58 

46 

50 

42 

40 

40 

39 

40 

43  41   45 
41   40   40 

44  44   46  ,  48 


48 
43 

53 


40   46 
36   36 


59  I  43 

40   41 


45  I  48 
38   38 


43   53  '  55 

41   41   43 


44  :  47 
37  '  37 


40   47 
37   38 


60 

38 

65 

37 

65 

34 

61 


62 
40   42   33 

46   48   49 


39   45  38 

48  64 

44  37 

60  65 

45  38 

60  68 

48  40 

45  47 

41  35 


46   48   60 
42   43   45 


43 

43 

44 

45 

49 

40 

40 

40 

42 

43 

46 

47 

42 

46 

47 

40 

33 

40 

41 

44 

45   46   51 
39   41   42 

42   45   52 
39   41   38 

46 

40 

42 


54 

40 


56   64   76 

40   44   36 


50   47   47 


39   41   33 

56   62   77 
41 


37 
61 


42   40   40  ,  46   46   38 


66   61   74 
39   46   30 

63 


49   63   66 
38   46   38 


54<6 
38(0 

52.7 
34.2 

56.1 
39.9 

57.8 
37.4 

58.9 
39.2 

60.1 
39.5 

56.0 
36.0 

53.3 

38.4 

57.4 
34.7 

57.5 
37.5 

57.9 
39.6 

60.2 
39.1 

59.6 
39.2 

57.5 
41.4 

48.9 
38.4 


65.7 
36.8 

66.6 
40.3 

54.1 
40.3 


52.2 
38.9 

54.4 
35.4 

64.3 
41.6 

57.8 
35.7 

53.8 
42.8 

59.3 
38.6 

56.6 
34.6 

62.1 
37.4 

57.6 
38.1 

58.9 
37.8 

57.6 
32.4 

61.6 
36.8 

60.7 
40.2 


S4.7 
38.2 

68.0 
37.8 


Sm  R*l«r*oc«  NotM  FoUowliKt  Sfcttton     Ind*x 
-    73    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


NEW    ENGLAND 
APRIL    1955 


Day  Of  Month 


9       10      11      12      13      U     15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


NEW   HAMPSHIRE 

BENTON 


BETHLEHEM 

BLACKWATER    DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERIN6 

FABVAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

NEW  LONDON 

PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

I  MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 


47  52  4* 

32  27  19 

53  46  48 

34  28  33 


56  54 

35  28 

58  62 

34  31 

60  57 

36  31 

57  63 
30  28 

49  49 

17  24 

47  39 
28  19 

55  62 

32  27 

52  59 
32  26 

54  59 

28  26 

62  65 

22  26 

54  60 

36  30 

59  61 
26  26 

53  58 

35  31 

60  65 

28  26 

22  27 

11  16 

62  67 

29  29 

48  54 

37  33 

54  61 
35  30 

45  49 

30  23 


64   70 
28  28 


55 
29 


MAX 
MIN 

59 

41 

62 

40 

MAX 
MIN 

64 

41 

70 
38 

MAX 
MIN 

66 
39 

72 

34 

MAX 
MIN 

65 

44 

71 
36 

38   32   29 


57   62 

27   30 


57   57   62 
25   26   31 


43   54   60 
31   24   26 


56   63   61 
31   27   26 


55   33   50  I  64   57   53 


42 

57 

61 

32 

26 

26 

59 

64 

56 

35 

26 

29 

57 

68 

61 

34 

33 

28 

54 

62 

55 

31   28   27 


29   20   24 


28   19   26 


63  57 
26  27 

60  59 

26  26 

60  60 

26  29 

64  52 

24  30 


60  63  57 

32  31  30 

53  62  60 

30  23  27 

55  58  51 

33  32  31 

57  65  64 

34  28  27 

23  34  33 

10  20  26 

60  67  54 

35  27  28 

47  54  52 

29  34  29 

51  61  63 


33   22   15 

64   44   30 
37   22   20 


53   41   56 
32   28   20 


55   48   56 
32   32   25 


54  63  49 

33  28  28 

37  50  60 
33  24  28 

38  55  62 

32  24  27 

61  68  94 

35  35  28 


54   59   57 
32   32   28 


54   66   55 
32   38   42 


50 

41 

54 

70 

70 

30 

28 

24 

40 

31 

48 

37 

42 

60 

54 

24 

20 

5 

38 

39 

57 

37 

29 

42 

53 

32 

20 

18 

23 

25 

39  54 

27  22 

45  60 

29  19 

38  57 


32  28  25 

46  39  55 

30  27  18 

49  38  53 

33  30  27 

53  46  57 


30 


21  11   30 

9  1-6 

53  45   60 

35  26   22 

48  43   46 

36  22   19 


57   45   56 
32   28   26 


61   50   42 
29   29   17 


62   46   41 
33   28   18 


56   47   59 
31   30   18 


52 

44 

52 

38 

28 

25 

55 

34 

50 

32 

25 

23 

65 

56 

55 

50 

30 

35 

34 

28 

66 

52 

55 

48 

40 

43 

35 

32 

64   37   55   67   53   51   44 
31   33   28   31  '  32   30   26 


42   36   23 

56   64   54 
26   26   21 


34   34   24 


53   41   54 
33   29   22 

53   40   54 


50 

61 

35 

40 

58 

72 

23 

46 

67   62   59   54 
28   38   29   31 


50 

38 

52 

69 

63 

27 

25 

25 

29 

22 

41 

59 

73 

69 

51 

28 

27 

37 

32 

25 

74   72   66 
33   41   27 


17 

71  67  56 

28  32  24 

70  68  59 

27  30  23 

69  65  55 

32  30  25 

73  73  57 
34  29  28 

70  65  54 
34  41  28 

70  65  53 

33  28  23 

66  64  51 

34  34  28 

74  73  66 
33  31  26 


33  35  41 

26  23  27 

73  74  54 

38  32  26 

62  62  55 

41  40  29 

69  68  55 

37  47  33 

59  52  45 

36  36  20 


55  51  52 
29  38  41 

52  70  74 

36  40  51 

49  67  75 

33  41  55 

46  67  71 

34  38  57 

50  59  68 
36  39  44 

52  55  60 

32  35  39 

56  59  73 

33  39  47 

50  56  72 

32  38  46 


59   50  I  66   45   58 
39   31   32   34   28 


77 
27 

50 [  69   44 
32   32   31 


51  64  70 
38  42  55 

52  55  74 
31  37  46 


51  59  70 

38  42  50 

50  64  68 

39  41  51 

50  72  74 

38  40  37 

36  42  42 

28  35  33 


74  74 

42  51 

54  66 

31  48 

67  68 

39  55 

56  64 

34  40 


57   47   73  I  46 
32   27   29 


68  49  69 

42  28  32 

61  47  70 

31  25  28 


61 

51 

50 

33 

32 

35 

62 

53 

70 

42 

27 

31 

62 

55 

71 

42 

26 

30 

59 

51 

69 

42 

37 

31 

59 

47 

71 

45 

35 

31 

59 

54 

72 

43 

34 

31 

61 

52 

72 

40 

36 

30 

56 

47 

63 

32 

29 

30 

68 

51 

69 

43 

28 

28 

34   32 
26   23 


57   51 
31   27 


56   54 
36   31 


67   59 
43   30 


52   45 
35   30 


76 

73 

57 

47 

61 

76 

53 

49 

64 

45 

65 

49 

41 

37 

27 

35 

41 

50 

28 

28 

33 

33 

35 

34 

61 

72 

69 

55 

50 

63 

71 

57 

47 

70 

60 

65 

30 

28 

27 

37 

41 

45 

43 

35 

30 

35 

30 

36 

57   70   66 
29   28   24 


76 

60 

30 

26 

65 

57 

30 

25 

69   60   54 
26   32   23 


76   79   55 
36   43   40 


42   48   40 


64   75   71 
37   31   31 


52   74   76 
36   42   57 


58 

72 

61 

38 

47 

43 

58 

70 

57 

37 

41 

40 

65 

54 

44 

46 

66 

71 

42 

53 

40   46   50 
51   61   73 


40   47   54 


42   27   28 


55   46   58 

40   39   38 


57   51   57  '  69   62   48  I  73 
37   43   44  !  46   40   31  I  35 


59 
40 


54   65   49 

35   42   40 


65   63 
30   32 


42   42   42 


49   47   44 


36 

36 

31 

45 

40 

42 

36 

35 

32 

63  I  48 
29   35 


66 

48 

32 

33 

68 

64 

42 

35 

65 

55 

29 

32 

57 

58 

30 

25 

44 

53 

28 

26 

64 

57 

32 

32 

43  43  40 

51  59  53 

43  42  41 

53  63  60 

41  42  39 

59  57  47 

25  35  33 

53  61  46 

34  39  36 

56  61  53 

42  42  44 


65  61  56 

30  31  42 

64  47  I  68 

34  35  42 

67  60  [  68 

33  36 


46   43  43 

35   35  36 

43  46 

39   38  35 


65 

48 

59 

60 

50 

43 

33 

34 

42 

*? 

43 

35 

64 

47 

69 

6^ 

49 

42 

36 

36 

43 

42 

41 

37 

60   50  I  52 
36   36 


60   50  I  42 


66  66 

35  33 

33  38 
21  27 

68  54 

34  35 

55  51 

34  34 

62  58 

33  36 

57  46 

30  27 


62  62  57 

41  43  42 

41  36  33 

31  27  23 

52  66  52 

43  44  41 


58  57 

40  39 

63  54 

44  39 

44  41 

38  33 


56   55   61   71   62   50   72   47   65 
32   41   44   44   35   32   33   37   36 


56   68   58  I  50   62   52 
32   35   33   43   43   41 


57   63   56  I  61   56   54 
41   42   42 


36   30   30 
56   60   54 


32   29   29 


45   53   55   47 
41   42   40   40 


61   50   69  I  59   63   30 
34   31   36  I  38   39   39 


61   50   65  I  56   58   60 
46   31   42  I  41   42   38 


53  68  47 
43  43  41 

54  62  49 
43  42  41 

53  58  50 

45  44  43 


67   68 
40   39 


50   43 
41   39 


56   62   71 
34   40   36 


52 

37 


36   35   32 


48   43   48 
37   37   38 


49   41   45 
36   36   37 


60 
42 

65   51  I  47   48   45 
44   43  1  37   38   32 


46   41   47 
40   40   38 


38  39  39 

49  43  46 

40  39  39 

24  27  36 

20  20  20 

43  44  47 

39  39  40 

46  36  41 

32  31  34 

49  39  43 

36  35  35 

43  37  38 

32  32  30 


50   55   50   43   42 
41   41   41 


50   66   66 

41   42   35 


50   72   67  [  52   42   49 
39   44   41  I  40   38   33 


46 

52 

53 

57 

38 

40 

37 

33 

43 

46 

58 

60 

36 

37 

41 

31 

47   42   48 

40   39   37 


46 

59 

37 

40 

45 

64 

36 

38 

44  43  51 

43  41  40 

42  40  45 

39  38  38 


44 

47 

47 

40 

40 

40 

43 

46 

47 

41 

40 

40 

52  57  74 

38  46  30 

46  65  61 

38  41  30 


42 

43 

46 

67 

59 

72 

38 

38 

39 

41 

37 

31 

45 

42 

45 

52 

54 

62 

39 

39 

39 

40 

45 

35 

40 

40 

44 

53 

•56 

72 

36 

36 

37 

38 

45 

29 

43 

43 

43 

58 

59 

64 

34 

34 

32 

35 

35 

29 

49 

38 

40 

39 

51 

67 

33  34  32 

58  58  73 

40  47  30 

56  58  74 

38  46  32 

60  66  76 


39 

46 

32 

58 

62 

77 

40 

47 

32 

69 

67 

76 

40 

44 

34 

60  66  77 

39  37  30 

52  53  62 

40  44  35 

52  53  65 

41  46  31 

38  38  45 

32  30  32 

53  54  68 

41  45  32 


51   56 
34   42 


49   66   69 
36   44   36 


47   59   70 
32   38   30 


46  60  66 

34  40  31 

52  52  65 

40  45  31 


46  52  56 

41  43  40 

46  48  66 

38  43  44 


42 

64 


57  17 
36«0 
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TabI*  S  -  Continuad 

E 

lAI 

LY 

T 

EN 

DPI 

lRJ 

IT 

liti 

Ei: 

» 

NEW  ENGLAND 
APRIL  1935 

Station 

Do, 

CM  Month 

t 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30  31 

1 

BENNINGTON  2  NN 

MAX 
MIN 

61 
29 

60 

30 

SO 

31 

50 
31 

62 
23 

56 
38 

52 

'  32 

44 
24 

61 
18 

72 
36 

73 
32 

56 
35 

51 
39 

6S 
46 

70 
52 

66 

42 

60 

38 

69 

37 

58 

37 

63 

36 

59 

44 

73 

47 

66 

38 

67 
32 

48 
40 

44 
41 

49 
39 

57 
36 

66 

45 

77 
34 

60.1 
36il 

BLOOMFIELO 

MAX  '  52 
MIN   28 

46 
25 

A8 
30 

52 

29 

59 

23 

59 
26 

1  64 
36 

38 
23 

46 
11 

59 
29 

59 
33 

57 
20 

56 
25 

69 

45 

66 

41 

59 
36 

57 
29 

65 
36 

65 

32 

60 
29 

59 
27 

67 

41 

68 
43 

56 

40 

50 
39 

45 
37 

45 
33 

53 

36 

73 
35 

73 

37 

56.9 
31<9 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

4S 
35 

52 
32 

38 

30 

50 
31 

58 
28 

65 
41 

43 
29 

37 
25 

52 

21 

62 
43 

55 

32 

56 
26 

68 
40 

63 
49 

70 
39 

-  63 

'  37 

53 

44 

69 
34 

55 

•    37 

57 
36 

63 

38 

70 
42 

68 
47 

61 
46 

48 

41 

49 
41 

46 
39 

55 
32 

69 
39 

69 
43 

55>9 
36>S 

CAVENDISH 

MAX 
HIN 

55 

29 

60 
23 

46 
28 

52 

30 

60 
20 

61 
25 

50 
29 

39 
24 

54 
12 

68 

31 

66 
26 

69 
22 

51 
24 

55 
36 

68 

37 

60 
37 

56 
36 

69 
27 

56 

30 

66 
36 

67 
34 

67 
39 

64 
36 

56 
34 

47 
35 

44 
35 

4« 
34 

59 

37 

66 
44 

77 
26 

57.8 
30>6 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

55 

21 

51 
24 

56 
28 

37 
33 

♦9 
20 

60 
22 

61 
32 

44 
23 

36 

14 

52 
16 

67 
28 

60 
21 

66 
26 

50 
38 

56 

44 

68 

36 

67 
32 

48 
29 

70 
32 

46 
30 

62 

32 

47 
39 

70 
39 

62 

39 

63 

37 

41 
35 

47 
33 

43 
34 

56 

36 

70 
32 

54.4 
30.2 

CORNWALL  1  N 

MAX  1  50 
MIN  1  35 

60 
33 

39 
30 

*7 
30 

61 

27 

64 

39 

54 
31 

39 
21 

44 
21 

69 
39 

61 
45 

66 
27 

56 
39 

60 
47 

69 
46 

59 
36 

48 
40 

69 
27 

62 

37 

57 
40 

63 

40 

69 
42 

63 

45 

64 
39 

51 
39 

51 
39 

47 
37 

54 
33 

66 
40 

71 
44 

57.2 
36.3 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

55 

27 

57 
28 

46 

27 

48 
31 

60 
22 

58 

28 

49 
31 

41 
22 

48 

16 

49 
39 

51 
30 

47 
26 

50 
36 

65 

40 

60 
49 

52 

37 

44 
38 

69 
30 

59 

39 

64 

36 

50 
35 

72 
43 

62 

40 

57 
29 

46 

37 

41 
36 

44 
38 

54 
35 

65 
46 

78 
36 

S4.6 
33.5 

EAST  BARNET 

MAX 

MIN 

51 
37 

46 
27 

49 
29 

44 
33 

48 
24 

55 
28 

61 
35 

45 
26 

32 
16 

SO 
29 

62 

35 

64 
23 

S3 
30 

52 
*3 

56 

49 

67 
39 

55 

36 

48 
32 

75 
35 

44 
31 

58 
31 

48 

37 

67 

45 

54 
42 

54 
41 

44 
39 

48 
33 

42 
36 

54 
40 

67 
35 

62.8 
33.9 

ENOSaURG  FALLS 

MAX 
MIN 

48 
25 

40 
28 

48 
24 

57 
31 

60 

24 

66 

30 

44 

28 

37 

16 

62 

13 

57 
37 

62 
22 

63 

33 

57 
47 

63 
49 

56 
36 

65 

36 

64 

37 

66 

31 

53 
40 

62 

28 

60 
31 

73 

41 

68 
46 

61 
46 

55 

41 

♦9 
41 

50 
37 

61 
30 

76 
35 

72 
35 

67.6 
33.3 

LEMINGTON 

MAX 

MIN 

47 
21 

43 

21 

♦5 
26 

*8 

31 

51 

20 

59 
23 

44 
30 

33 
23 

45 
12 

60 

30 

55 
26 

57 
17 

66 
23 

63 

44 

66 
42 

55 

34 

49 
31 

64 

30 

54 
33 

66 
29 

53 
25 

68 

41 

67 
42 

44 

37 

45 
34 

44 
36 

42 

33 

53 

34 

68 
32 

71 
32 

53.2 
29.7 

MIDDLESEX 

MAX   54 
MIN  '  32 

50 
30 

52 
29 

32 

53 
24 

60 

28 

64 

36 

43 
24 

35 

18 

54 
30 

64 

33 

58 
23 

56 
32 

64 
39 

68 
46 

68 

39 

57 
32 

50 

31 

69 

34 

47 
36 

61 

34 

47 

40 

69 

44 

59 
38 

65 

39 

44 

37 

SO 
37 

46 
36 

56 

34 

73 
37 

54.9 
33.4 

HONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 
30 

50 

29 

37 
29 

48 
30 

56 
27 

57 
28 

41 
27 

33 
22 

57 
21 

64 

41 

58 
28 

54 
24 

60 
36 

55 
41 

68 
43 

53 
36 

46 
33 

66 
28 

46 
37 

69 

34 

44 
34 

68 

41 

55 
44 

63 

40 

46 
36 

46 
35 

42 
32 

54 
35 

70 
36 

71 
40 

53.0 
33.2 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

35 
24 

31 
28 

38 

43 
22 

42 

36 
17 

28 

36 

47 

45 

38 

36 

50 

50 

46 
32 

34 

53 

18 

55 

46 
33 

40 

64 
38 

50 
35 

31 

42 
25 

44 
27 

56 

40 

57 

40 

43.1 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

42 
26 

44 
31 

48 
30 

48 
28 

56 
24 

61 
29 

38 
28 

33 
22 

48 

17 

59 

36 

50 
25 

55 
22 

65 
35 

67 
41 

67 

35 

52 

33 

52 

33 

66 

35 

47 
34 

58 
31 

49 
30 

67 
42 

55 
42 

57 
42 

44 
37 

46 
38 

43 
36 

55 
35 

72 
35 

70 
40 

S3.1 

32.4 

NORTMFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX  1  53 
MIN  1  35 

54 
28 

40 
30 

49 

30 

57 
23 

61 
26 

59 
36 

37 

21 

52 
20 

55 

40 

59 
35 

55 
23 

52 
35 

56 
42 

57 
45 

60 
39 

53 
28 

68 
29 

67 
37 

60 
36 

59 
35 

67 
43 

65 
42 

66 

40 

49 
38 

47 
36 

47 
33 

53 
36 

70 
32 

71 
36 

56.3 
33.6 

RANDOLPH 

MAX  !  51 
MIN  j  34 

55 
27 

40 
33 

49 
31 

58 
25 

60 
32 

52 
33 

35 
24 

53 
22 

68 

41 

62 
33 

56 
24 

49 

37 

66 
42 

67 
34 

58 
38 

47 
36 

71 
30 

58 
35 

63 

35 

56 

35 

68 
40 

55 

37 

56 

42 

45 

39 

46 
36 

46 

35 

55 
36 

70 
45 

73 
37 

5«.0 
34.3 

READSBORO  I  SSE 

MAX  1  52 

HIN  ;  31 

61 
29 

60 
33 

47 

31 

48 
24 

60 
26 

48 

33 

41 
25 

40 
20 

56 

30 

66 
32 

68 
30 

52 
36 

43 
37 

60 
36 

67 
45 

60 

31 

45 
32 

66 
36 

58 
36 

65 

40 

50 
42 

71 
35 

62 

31 

51 
35 

43 

37 

41 

37 

48 
39 

58 

40 

64 
33 

55.1 
33.5 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

54 
30 

63 
30 

65 
32 

32 

59 
25 

62 

33 

62 

32 

40 
35 

54 
19 

71 
47 

66 
36 

67 
29 

51 
39 

65 

47 

68 
60 

56 

38 

51 
42 

66 
32 

65 
40 

57 
36 

56 
40 

72 
44 

68 
46 

60 
35 

50 
40 

46 

41 

46 

39 

53 
35 

66 

44 

73 

37 

58.3 
36.8 

SAINT  ALBANS 

MAX 
MIN 

49 
31 

43 
34 

42 
30 

52 
26 

59 
31 

64 
42 

48 

32 

36 
23 

52 

20 

60 

49 

59 
45 

67 
28 

61 

40 

62 
49 

64 
52 

55 
36 

56 

41 

66 

41 

62 

41 

58 
31 

56 
43 

70 
45 

66 

47 

59 

43 

57 
42 

48 

40 

47 
38 

58 
31 

71 
39 

69 

42 

56.8 
37.7 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

52 
31 

50 
27 

47 
29 

50 
33 

57 
24 

64 
29 

60 

36 

38 
24 

51 

16 

64 
29 

59 
35 

58 
23 

66 
29 

56 
42 

73 
49 

69 

38 

56 
35 

67 
36 

65 
36 

61 

31 

58 
30 

69 

48 

67 
46 

55 
43 

55 
40 

48 
36 

47 
32 

68 
37 

72 
40 

78 
37 

66.7 
34.1 

SOMERSET 

MAX  .  47 
MIN   30 

52 
32 

51 
32 

33 
28 

42 
25 

54 
28 

48 

33 

39 
20 

33 

12 

50 
24 

61 
32 

63 

31 

47 

33 

47 
36 

54 

47 

59 

37 

55 
32 

41 
33 

63 
31 

52 

34 

57 
34 

44 
36 

66 

34 

55 
29 

48 

34 

36 

32 

36 

33 

39 
34 

62 

35 

29 

49.3 
31.3 

VERNON 

MAX 
MIN 

59 
32 

64 
28 

66 

33 

38 

31 

56 
25 

67 
29 

56 

32 

52 

28 

48 

17 

61 
30 

74 
30 

75 
29 

65 

36 

50 
41 

63 
43 

73 
45 

62 

39 

46 

30 

73 
38 

53 
34 

67 
40 

51 
42 

68 

38 

68 
36 

50 

40 

43 

40 

46 

40 

51 

39 

58 
42 

62 

32 

66.6 

34.6 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

48 
28 

45 
23 

46 
24 

50 
30 

50 
20 

56 

25 

60 
35 

44 
23 

32 

9 

50 
25 

60 
30 

62 
18 

55 

24 

54 
39 

54 
42 

68 

36 

58 
24 

46 
36 

68 
32 

45 
34 

68 
27 

54 
26 

68 
34 

55 
39 

56 
38 

46 
36 

47 
33 

42 
28 

55 
32 

72 
34 

53.1 
29.5 

WILDER 

MAX 
MIN 

57 
26 

56 
33 

61 
32 

43 
32 

52 
25 

62 

27 

58 

33 

47 
28 

40 
20 

53 
31 

70 
30 

65 
25 

52 

31 

51 
40 

56 

44 

66 

43 

61 
40 

46 
32 

68 

33 

46 
37 

66 
37 

48 

40 

68 

45 

65 
44 

50 

40 

43 
39 

48 
33 

46 
34 

61 

41 

66 
33 

55.6 

34.3 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX   54 

MIN   30 

56 

25 

39 
30 

50 
32 

59 
25 

69 

27 

48 

31 

37 
25 

52 

18 

68 

30 

64 

28 

51 

50 
35 

54 

39 

69 
42 

59 
41 

47 
37 

68 
29 

1 

46 

33 

62 

35 

47 

35 

66 

42 

65 

40 

46 
36 

48 

38 

46 
36 

45 
35 

S7 
38 

67 

47 

74 

31 

55.2 

33.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

ROCHESTER,  MASS 
LAOPORT  2,  N.  H. 
lUSSABESIC  LAXE,  N.  B. 

ETAP 
WIND 

ETAP 
WIND 

EVAP 

WIND 

.16 
48 

1 1 

.18 
30 

.08 
20 

.16 
75 

.13 
52 

.02 
147 

.11 
120 

.04 
62 

.20 
41 

.16 
40 

.06 
23 

.01 
48 

.10 
42 

.12 
86 

.14 

87 

.15 
80 

.14 
57 

.15 
64 

.32 

73 

.21 

64 

_ 
_ 

.16 
47 

.12 

58 

.11 
40 

.11 
76 

.06 
48 

.06 
47 

.02 
29 

.10 
83 

30 

.02 
47 

.12 

64 

.14 

60 

.06 
55 

.10 
54 

.10 
40 

.07 
39 

.09 

50 

.06 
6S 

.07 
24 

.15 
39 

.18 
35 

.07 
34 

.03 
31 

45 

.06 
48 

.09 
86 

.23 

35 

.09 
22 

.04 
17 

.03 
20 

* 
16 

.01 
61 

30 

• 
35 

.10 
50 

.09 
35 

.18 
S5 

.02 
102 

.13 
45 

.02 
105 

.04 
141 

1«« 

141 

81 

90 

• 
64 

.03 
86 

.04 
30 

.07 
68 

117 

SO 

.00 
52 

.04 
96 

.20 
55 

.11 
31 

82.51 
B2084 

2.S9 
1563 

S**  R«f*r*BC*  NotM  FoDowlng  StatloD     Indax 
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TMel 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

NEW  ENGLAND 
APRIL  1955 

Day  of  month 

Station 

" 

1 

2 

3 

4 

5   6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13   14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.5 

.6 

T 

CREAM  HILL 

SNOWFALL 
SN.  ON  GND 

4.0  15.0 
4   6 

1 

T 

T 

T 

D ANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 

HARTFORD  BRAINARO  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

T 
2 

HARTFORD  »B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3.5   .1 
3 
1.1 

KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
T 

MIDDLETOWN  4  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.8 

1 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 

1 

T 

NEW  HAVEN  TO  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.5 

.5 
T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

25.3 
25 

T 
15 

T 
11 

7 

6 

5 

3 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

NORWICH  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

STOHRS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

1.6 
T 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MAINE 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BELFAST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

34 
H.O 

33 
10.6 

32 
10. 0 

30 
9.4 

25 
8.9 

T 
23 
8.3 

T 
20 
7.4 

T 
18 

6.5 

T 
18 
6.5 

17 
6.0 

13 

5.5 

12 
5.1 

10 
4.5 

8 

4.0 

T 
4 
3.4 

T 
3 
2.7 

2 
1.8 

2 

.7 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

EAST  WINTHROP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

24 

20 

15 

15 

9.0 
24 

24 

11.0 
34 

28 

25 

20 

15 

12 

12 

T 
10 

8 

6 

6 

6 

5 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

.3 
29 

27 

27 

24 

20 

18 

17 

17 

15 

13 

12 

10 

9 

5 

T 

HOULTON  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

24 

22 

20 

18 

T 
18 

T 
17 

.3 
16 

T 
14 

10 

8 

5 

3 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

HOULTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

23 

22 

21 

21 

20 

19 

T 
18 

17 

16 

12 

9 

8 

8 

8 

4 

4 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

PORTLAini 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

PRESQUE  ISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

35 

- 

33 

31 

30 

T 

T 
27 

- 

24 

21 

18 

16 

14 

11 

8 

7 

6 

4 

3 

- 

T 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

RUMFORD  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

8 

8 

6 

5 

4 

3 

2 

2 

T 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10. ( 
5 

T 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BIRCH  HILL  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

BLUE  BILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

BOSTON  TO  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.4 

T 

T 

T 

T 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

See  lefeience  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
APRIL  19SS 


Day  of  month 

StaHon 

■  1 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CHARLTON  3 

SNOIFAU. 
SM  ON  GND 

T 

T 

.4 

EAST  VAHEBAII 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 

I 
T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.8 

BOOSAC  TUNNEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

14.9 
14 

4 

T 

T 

T 

T 

HTANNIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DIICBTVILLE  DAV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 
9 

3 

T 

NANTVCKET  ITB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH  EQDIV 

.7 

7.3 

4 
1.5 

2 

.8 

T 

1.5 

T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

PITTSFIELD  W8  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13.6 

2.2 
16 

5 

2 

T 

T 
T 

T 

PLTMOnTB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

BOCEPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

SANDWICB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

STOCXBSIDGE 

SNOWFALL 
SM  ON  GND 

10.0 
10 

6.0 
5 

3 

T 

T 

T 

SWAMPSCOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

WISTOVEH  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

WORCESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

BLACKWATER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
2 

2 

T 

T 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQHIV 

.3 

T 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND  26 

.5 
25 

.8 
25 

25 

24 

22 

T 
20 

2.5 
21 

20 

19 

18 

17 

15 

14 

12 

9 

6 

5 

4 

3 

2 

.5 

1 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 

SN  ON  GND   2 

1 

1 

T 

T 

T 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
3 

1.4 

T 

T 

T 

T 

T 

KZENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

LAKE PORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.6 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
23 

1.2 
23 

5.0 
23 

1.5 
24 

23 

1.0 
22 

6.0 
22 

4.8 
23 

23 

22 

21 

20 

19 

17 

T 
15 

13 

T 
T 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

.1 
T 

1.5 
T 

1 

10. s 

1 

4.S 
2 

.3 
3 

1 

T 

T 

NEW  LONDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.0 

4 

2.0 
6 

1 

1 

PINKBAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

40 

36 

.5 
36 

T 
34 

32 

30 

T 
30 

T 
30 

28 

24 

18 

14 

14 

10 

4 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.5 

T 

T 

SURHV  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

T 

T 

WOLFEBORO  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

.5 

T 

T 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

T 
IS 

IS 

13 

10 

8 

T 
7 

.5 
7 

6 

3 

2 

2 

1 

T 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PROVIDENCE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  caiD 
WTR  EQDIV 

T 

T 

T 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 
1 

.5 

1 

BEHNINGTON  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

8.0 

T 

T 

See  reference  notaa  following  Station  Index. 
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Table  7  -  Continued 

i^^ 

lU 

W^ 

Al 

± 

Al 

^D 

SJ 

NC 

)W 

0 

N 

GI 

^O 

u^ 

ID 

NEW  ENGLAND 
APRIL  1955 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

g 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

8 

8 

7 

5 

T 

BURLINGTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

1.9 

T 

1 

T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

11 

4.7 
15 

5.3 
16 

16 

10 

T 
10 

T 
9 

7 

5 

3 

3 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

DORSET  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
8 

2 

2.0 

1 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

3.0 

- 

LEUINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

MIDDLESEX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

7 

4 

1.0 
3 

T 

1.2 

1 

MOUNT  MANSFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

.8 
66 

66 

- 

- 

2.0 
66 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

24 

_ 

. 

1.0 
18 

. 

. 

. 

. 

. 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

13 

12 

10 

7 

6 

.3 
3 

T 
3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

NORTHFIELD  NORWICH  UNI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

37 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

. 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 

T 
T 

1.2 

SAINT  ALBANS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 
T 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

SOMERSET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

27 

T 
25 

16.0 
40 

36 

33 

T 
32 

.5 
31 

30 

29 

24 

20 

18 

17 

16 

14 

13 

12 

10 

8 

6 

4 

3 

1 

WILDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

. 

T 

See  reierence  notes  following  Station  Index, 
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STATION  INDEX 


■  i 

Obwrl 

1 

Station 

:§ 

County     !^ 

S 

- 

! 

1 

▼ation 
time 

Observer 

Rafei 
to 

1      ri 

1 

1 

1 

^ 

L 

J 

1 

i 

tables 

CONMCTICur 

AMSCiil* 

0120    HEW    KAVEM                 T 

20 

T9 

05 

20 

AA 

ANSONIA   WATER   CO 

frUltSviLLE 

022  7   LITCHFIELD           9 

90 

71 

02 

710 

»A 

MATER   8UR   HARTFORD 

5 

•ALTIC 

0291    HEW   lOHOO*        it 

17 

72 

04 

140 

MIO 

BALTIC   MILLS   CO 

MMUUIBTEO 

02MILITCHFICLD           9 

9* 

72 

97 

420 

»A 

WATER   BUR   HARTFORD 

. 

•LOOiriELO 

0*l«   HARTFORD                9 

90 

72 

44 

145 

MIO 

EM6  OEPT   HARTFORD 

C 

HIMC^MT   M  A!»PO«T 

OeO«    FAIRFIELD          i     A 

10 

79 

0* 

7 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

3   9    9 

7    C 

MISTO.    2   It 

DR90  HARTFORD                9 

41 

72 

59 

840 

8A 

BRISTOL   WATER  CO 

MOOKLTM 

0«1*. WINDHAM             I  17 

47 

Tl 

57 

275 

8P 

OOIALD   J.    FIELDS 

•ULLS   UIMt   AAM 

OMl,  LITCHFIELD      '     7 

40 

79 

29 

240 

7A 

CONN   LICHT    fr  POWER 

luaLlNSTOH 

&«T|   HARTFORD                9 

48 

72 

58 

440 

AA 

WATER   BUR   HARTFORD 

» 

CMALEWOOO   LAKC 

1099    FAIRFIELD               7 

38 

71 

28 

500 

HID 

COilH   L1»T    8  PCWER 

C 

COCU»aW%ET    ftMWC*   ST* 

IMS   MIDDLESEX             9 

28 

72 

91 

170 

BA 

ST   PARK   4  FOREST   COI 

COLCMCSTEI 

1AM  NEW   LOHOON           AAl 

99 

72 

30 

419 

tA 

9A 

HART    A.     LEAL 

2    19 

COtLlMvlLLC    1    S 

199*. HARTFORD                9*1 

48 

72 

54 

100 

8A 

COLLINS   CO 

CMM  MILL 

ITlSiLITCHflELD           t]*! 

92 

71 

30 

1900 

5R 

5R 

T.    S.    OOtO 

2    9    9 

7 

»M«Hrr 

1T*2    FAIRFIELD               7    *1 

21 

71 

28 

iioi  SS 

SS 

JOSEPH    P.SIMKO,   JR. 

7 

•WSOM    LAKf 

1T9B    NEW   HAVtN               *    *1 

22 

72 

99 

140 

8A 

MEW    HAVEN    HATER    CO 

",' 

•IWT 

le**    FAIRFIELD                 7     *1 

19 

71 

05 

70i 

8A 

CAST    HAVtH 

21*9  MEW  HAVEN             A   «1 

17 

72 

52 

90 

SA 

NEW  HAVEN  WATER   CO 

lASTOI    m«    •CSCRVOI* 

2298   FAIRFIJLD             AJ Al 

14 

71 

15 

240 

5P 

BRIDGEPORT   HTDRAULI 

«Ll.i    »1L^A*C 

2*9t   LITCHFIELD           7   41 

97 

71 

22 

580 

tP 

6A 

CCNN    POWER    COMPANY 

/,, 

WOTGH 

1207   MEW   LOHOOM        17>1 

21 

72 

02 

19 

HID 

WATER   4  ELEC   DEPT 

1 

MUiTrots 

)*A4    KARTFOm                  9l*l 

44 

72 

42 

140 

M|D,ENG    OEPT    HARTFORD 

c 

IW>TPOM    MIAIIUIIO    FLD 

S*91   HARTFORD                9   *1 

44 

72 

99 

15 

MID 

6A 

SVG   TREATMENT    PLANT 

2    1    9 

7   C 

KAITI^OaO    M    *» 

)49«   HARTFORD                9|»l 

94 

72 

41 

149 

MID 

HID 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

2    1    9 

Hcn.ocKS  tesemoii 

)9«1   ENFIELD                  4   *1 

1* 

79 

18 

340 

7P 

tRIDGEPORT   HVORAULI 

JEWTT   CITY 

3857   NEW   L»DOM        lTt*l 

96 

71 

94 

400 

HID 

JEWETT   CMT   HTR   CO 

C 

lOtT 

3909   LITCHFIELD           7 

*1 

79 

39 

180 

4P 

4P 

MARY   C.    OLIVER 

:  3  5 

LAKE    KOHOMOC 

3989  NEW   LOMOON           4 

*1 

2* 

11 

160 

6A 

NEW   LOMOON   WTR   WKS 

9 

moirtL  «»Eirvo:it 

4098   FAIRFIELD             4 

41 

10 

79 

39 

140 

BA 

STAMFORD  WATER   CO 

MMiCHeSTII 

*4*S   HARTFORD            ,    5 

*1 

46 

72 

29 

192 

8A 

MANCHESTER   HTR   OEPT 

nuisfielD  hollow  dam 

4468    NIMOHAM                 IT 

*1 

45 

72 

11 

290 

5P 

8A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

2    9    5 

c 

MUO   HMO   RESEtVOIK 

♦99S    FAIRFIELD               4.41 

12 

71 

91 

480' 

SA 

STAMFORD    HATER    CO 

■  iWLETaw   •   M 

•78'    NIOOlESEX               9I4I 

19 

72 

41 

349KO0N 

lOON 

KORNEL    BAILEY 

2    1    9 

7 

niL'Om 

4-90   HE*    KAVEH                 4,  41 

12 

71 

09 

90 

8A 

NEW  HAVEN   WATER   CO 

4919   LITCHFIELD           7!  41 

90 

71 

18 

1440 

8A 

ST   PARK   4   FOREST    COI 

maooui  tcsEivoit 

8018   HIOOLESEl             5'  41 

10 

72 

24 

980 

HID 

FRANK   P.    O'NEILL 

^ 

■OWMT    CAMCL 

9077    HEW    HAVEN          ,     4    41 

25 

72 

95 

300  MID 

8A 

CONN  AGR   EXP    STA 

2    3    5 

MATCrUUO   ftANCCD   ST* 

5139 

WIHOHAM               ,17,41 

91 

72 

05 

400 

8A 

ST    PARK   4  FOREST    CO 

MATMM    HALE    iT    FOREST 

9111 

TOLLANO                  17,41 

44 

72 

21 

570) 

8A 

ST    PARK    4   FOREST   COI 

NCk   HA*TFO«D 

5282 

LITCHFIELD           4I4I 

51 

72 

57 

180 

8A 

WATER   BUR   HARTFORD 

NOl   KAVO*    KB    AIRPOIIT 

5279 

NEW   KAVCh             4U1 

18 

72 

51 

4   MID 

MID 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

2    9    S 

T   C 

NCHINCTOH 

6285 

HARTFORD                5   41 

42 

72 

44 

150 

MID 

ENG  OEPT   HARTFORD 

■n   LOMOON 

5909 

NEW   LOMOCW           *   41 

21 

72 

04 

42 1     9A 

9A 

UNDERWATER    5   LAB   US 

2    9    9 

MOKFOlK    1    S« 

5**5 

LITCHFIELD            7    41 

58 

79 

11 

II80I     7A 

7A 

EDWARD   C,    CHILDS 

2    3    5 

7   C 

MOaTX    MAMFOflt 

5510 

NEW    HAVEN                 *     41 

20 

72 

44 

210           1     BaImEW   haven   WATER   CO 

mmttt  GUItFC*D 

9841 

NEW    HAVEN                 4    41 

21 

72 

49 

380 

8A   HEW   HAVEN   WATER   CO 

HOMMLK 

5892 

^AIRFIELD               *    41 

08 

71 

27 

6P 

6P 

CHESTER   A.    COMSTOCK 

2    3    5 

■OMtCH   »   SW 

59C5 

NEW    LONDON          17|41 

90 

72 

09 

900 

lOA 

10« 

NORWICH  HATER   OEPT 

2    3   5 

7 

PACMAL      ^OHEST 

bill 

NEW    LONDON          17:41 

95 

91 

370 

5T    f^ARK    4   FOREST    CO* 

»COOt.ES   RAMOEN   STA 

8299 

LITCHFIELD           5 

94 

71 

00 

415 

6A 

ST    PARK    4   FOREST   CO 

^■OSPECT 

8597 

HEW    HAVEN               7 

90 

72 

57 

420 

6A 

NEW   HAVEN   HATER   CO 

»VTIWUI 

88*5 

WINOHAH                 17 

9* 

71 

54 

240 

ep 

BP 

ALPHONSE    60NNER 

2    3    9 

7   C 

WTMAM   LAKE 

8899 

FAIRFIELD               4 

05 

73 

38 

100 

6A 

GREENWICH  WATER   CO 

HOCKVILLE 

89*2 

TOLLAND                  9 

52 

72 

24 

510 

HID 

ROCKVILLE   WTR   4  AQu 

c 

•OCKT   BIVER   OiM 

8988 

LITCHFIELD           7 

95 

71 

24 

220 

7A 

CONN   LIGHT    4   POWER 

•ottm  OOIC 

7  002 

FAlRFlfLO             * 

18 

79 

12 

765 

IP 

RIDGEFIELD   HTR   SUP 

SAcismav 

7109 

LITCHFIELD           7 

59 

79 

27 

1019 

9P 

9P   HAROLD  MYERS 

2    9    5 

SAU6ATUC1   tESE*VOIt 

7157 

FAIRFIELD             * 

19 

71 

21 

295 

5P   tRIDCEPORT   HYDRAULIC 
nooMbur  ENG  WATERBUHY 

SMPAUC  DAJ» 

7179 

LITCHFIELD           7 1*1 

41 

79 

18 

8*1 

NOM 

2    3    5 

c 

SHUTTLE   HCAOM   BES- 

7*92 

HARTFORD                 * 

41 

9» 

■»2 

49 

170 

BA 

WTR   COM  NEW   BRITAIN 

STAfFOKl   MIIIMG5 

79*8 

TOLLAMO                 17 

41 

96 

72 

18 

625 

CONN   LIGHT    4   POWER 

STAliFOirO 

7989 

FAIRFIELD             * 

41 

04 

73 

30 

109 

5P 

5P 

ERNEST    T.    LUHDE 

2    3    5 

STEVEHSCN   DAM 

e'>85 

FAIRFIELD             6 

21 

79 

10 

60 

CONN   LIGHT    4   POWER 

STOMTS 

ei9B 

TOLLAND                  17 

41 

48 

72 

19 

600 

MID 

MID 

U   OF   COWi   AGR   DEPT 

2    3    5 

7    C 

THOWSWlVILLE 

8984 

HARTFORD                5 

42 

00 

72 

94 

100 

6A 

CONN   LIGHT    4   POWER 

TOMIMGTOH 

8*96 

LITCHFIELD           7 

46 

71 

07 

560 

TORRINGTOH    HTR    CO 

TOmiMeTOM   2 

8*41 

LITCHFIELD           7 

41 

46 

73 

08 

401 

SA 

TORRINGTON   REGISTER 

T«AP   FALLS   RCSERVOIII 

8*88 

FAIRFIELD             7 

17 

73 

09 

320 

7P 

BRIDGEPORT    HVDRAULK 

MATEIIiWrr   CITt   HALL 

8911 

NEW   HAVEN               4    41 

14 

71 

02 

475 

MID 

Hon 

BUR   EHG   HATER8URY 

2    3    9 

c. 

VCPAHAUG   RESERVOIR 

9007 

NQi    HAVEN               4    41 

18 

73 

02 

180 

aA 

NEW    HAVEN    HATER    CO 

■ESTMOOK 

9067   MIDDLESEX             *,  41 

18 

72 

26 

40 

JANES    RINTOOL 

2    3    5 

■EST   HkRTFOUD 

9162   HARTFORD                9'  *l 

45 

72 

279 

eA 

WATER   BUR   HARTFORD 

mST    MARTLAW 

9174 

HARTFORD                91  42 

72 

98 

1180 

8A 

HATER   BUR   HARTFORD 

WIWILU   RESERVOIR 

9508 

HARTFORD                5   41 

** 

72 

97 

900 

8A 

WTR   COM   NEW   BRITAIN 

1 

WITMET   UUtE 

9944 

MEW    HAVEN               4|  41 

20 

72 

55 

54 

8A 

HE*   HAVEN   HATER    CO 

mCMAM  RESERVOIR 

9568 

LITCHFIELD            71*1 

40 

71 

06 

425 

NOOM 

MOOli 

WATER8URY   HATER   CO 

2    3    5 

■  KLIKAMTIC 

9592 

■  INOHAM                 17    41 

*1 

72 

1* 

250 

CONN   LICHT    4   POWER 

■OLCOTT    RESERVOIR                1 

9799 

NEW  HAVEM             4   41 

17 

72 

54 

770 

SA 

WTR   COM  NEW   BRITAIN 

1 

iraooftuRv  S  M 

9789 

LITCHFIELD            7|41 

3* 

73 

16 

940 

8A 

OSCAR    S.    JOHNSON 

■UIME 

1 

AUCVSTA   AIRPORT 

02  7  J 

KENNEDEC                9   44 

1, 

89 

*8 

350 

HID    ROBERT   A.    SMITH 

c 

AUUATA   CAA   AIRPOUT 

0275 

KEMNEiEC                9   *4 

19 

49 

48 

350 

HID 

HID 

CIVIL   AERO  ADM 

2    3    5 

iAMCOR   DOW  FIELD 

0959 

PEMORSCOT           11'** 

68 

49 

202 

MIO 

HID 

U.    S.    AIR   FORCE 

2    3   5 

iAR   HARK* 

0971 

HANCOCK                       *    *4 

21 

68 

12 

10 

5P 

5P 

ACADIA    NAT    PARK 

2   15 

■J 

•ELFAST 

0480 

WALDO                         *  1  4* 

2* 

69 

00 

20 

8P 

8P 

R.    C.    TALBOT 

2    3    9 

7 

■lUtSM   DAM 

0814 

SOMERSET                9 1 45 

*0 

69 

50 

1100 

7* 

MARTIN  MUNSTER 

1 

UIOCTOM 

0841 

CUMBERLAMI         12  144 

07 

70 

4* 

720 

5P 

5P 

EARL   C.HOTCHKISS.JR 

2    9    9 

•nwswtcc 

0914 

CIMVERLAMO           4|41 

99 

89 

54 

70 

HID 

MID 

U.    S.    NAVY 

2    19 

CARIMU  «•   AIRPORT 

1175 

AROOSTOO*           19   48 

52 

68 

424 

MID 

MID 

U.S.    HEATHER   BUREAU 

2    3    9 

7    C 

clattom  lake 

1*72 

AROOSTOOK           19 '44 

37 

89 

92 

1000 

HID 

ABBIE   M.    OAtuET 

C 

CORIIMA 

1838 

PENOtSCOT           11    44 

57 

89 

11 

940 

6P      6P   RATHCND   R.    PALMER 

2   19 

CAST PORT 

2428 

■ASHIHCTON            4    44 

54 

67 

00 

79 

7Pl     7P|WAlTER   *.    MICKS 

2    15 

7   C 

EAST   SAM6ERVILLE    S   SE 

2*42 

PISCATAQUIS      11    45 

08 

69 

18 

400 

9P.     5P|HRS.    ELMER   J.LELAND 

2   19 

tAST    aiMTHRO^ 

1919 

KEMNEIEC                9  4* 

19 

69 

54 

171 

4P'     4P!AUGUSTA    HATER    D 1  ST 

2    15 

7 

lLLS«fO«TH 

2820 

HANCOCK                     4    44 

13 

28 

24 

8A   tANGOR   HTDRO-ELEC   CC 

3 

PAMIHCTON 

2  769 

FRAMKL IN                 9 1 44 

40 

70 

09 

420 

4P 

6P   C.    S.    PREtLE 

2    3   5 

rOBT   FAIRFIELD 

2868 

AROOSTOOK           19   44 

48 

87 

44 

450 

7A 

C.    H.    NORSHORTHv 

1 

rOST    K£HT 

2978 

AROOSTOOK           19 

47 

15 

9* 

510 

4P 

4P 

LORENZO   VOISINE 

2    3    5 

7    C 

CAM)  HER 

1048 

KEMIEDEC                9 

44 

15 

69 

49 

198 

SS 

SS 

SAMUAL   D.    SOVLE 

2    3    5 

61LEAD 

1110 

OXFORD                     1 

♦* 

34 

70 

58 

700 

RWIFORD   FLS   PWR   CO 

3 

MAMO   LAKE    STREAM 

1281 

WASHINGTON        1* 

*5 

11 

87 

48 

68 

Hit 

STATE   FISH   HATCHERY 

c 

«KEMVILLE 

9999 

PISCATAOUtS        9 

49 

27 

49 

15 

1081 

Hit 

HID 

blahche  c.  sawyer 

2   15 

7   C 

NltAN  2   S 

ISOO 

CUMDCRLAW        11 

♦9 

51 

70 

48 

960 

HID 

Hit 

CENTRAL   MAINE   POWEt 

2   11 

NOW.TCH  CAA   AIRPORT 

1893 

AROOSTOOK           19,*« 

07 

47 

44 

499 

HID 

HID 

CIVIL   AEIO  ADM 

2    15 

7 

NOULTOI    1    NE 

1897 

AROOSTOOK           19   44 

06 

47 

50 

410 

4P 

4P 

WILLIAM  CUWIHG 

2  15 

7   C 

JACKMAM 

4086 

SOMERSET                9   49 

97 

70 

18 

1180 

5P 

5P 

CENTRAL    MAINE    POWER 

2   15 

JdlCSMRO 

4189 

WASHINATOH            4    44 

18 

47 

18 

189 

TAIRVIN    C.    HASON 

2    15 

LEMISTOM 

*5«8 

ANDROscoeeiN    iIa* 

08 

70 

14 

182 

MID 

Hit    UMICM    HATER    PWR    CO 

2    9   5 

LOK    FALLS    DAM 

4781 

SOMERSET            ■    9   *9 

1* 

12 

1180 

7A 

BRYAKT    L.    HOPKINS 

2    15 

MCNIAS 

4878 

HAS«(|MGTOH            4    44 

41 

47 

» 

92 

1 

■**1S(M 

492  7 

SOMERSET                9 1*4 

46 

49 

5* 

290 

4»> 

4P 

GREAT   NORTH.    PAPER 

3    9    9 

■IROLl   DAM 

5281 

OXFORD                     1    *4 

4T 

70 

55 

1900 

7P 

EDWARD   A.    MILLER 

1 

■IILIMOCKCT 

9104 

PENOtSCOT           11   *ft 

19 

46 

42 

188 

5^ 

8A 

GREAT   NORTH.    PAPER 

2    9    9 

C 

HILLIMOCKET    CAA    AP 

9109 

PENOtSCOT           11    *S 

9* 

48 

41 

408 

Hit 

HID 

CIVIL   AERO  ADM 

2    19 

■ILLIMOCXET   DAM 

911* 

PISCATAQUIS      11    44 

17 

88 

59 

»P 

5P 

ERVIN   LOVELL 

2    9    9 

■OOACMCAD 

9*60 

SOMERSET                9 1*1 

19 

89 

*1 

1026 

7A 

H.    LA   HGMTAGNE 

3 

OLD   TOM 

8*20 

PCHOtSCOT           ll!** 

M 

88 

19 

lot 

9P 

5P 

T.   W.    CLARK 

2    15 

a»   TOM   CAA   A4RP0«T 

8*29 

PENOtSCOT         ,11; 44 

97 

88 

*0 

124 

HID 

HID 

CIVIL   AERO  ADM 

3    15 

OMNO 

8*90 

PENOtSCOT           11    44 

92 

86 

*2 

115      4F 

4P 

PHTS   DEPT    U   OF   MC 

INACTIVE 

1/55 

OMHO   I 

8*99 

PEHCtKOT         1 1 1  1  44 

19 

88 

41 

130' 

HID 

HAROLD    HAMLIN 

C 

rORTLAI* 

6800 

Cia»E»LAMO           4   41 

19 

70 

15 

85 

HID 

Hit;u.s.  veatwr  bureau 

3   19 

, 

PO«TLA«»    *•    AIRf^ORT 

8909 

CUMtERLAND           *  ,41 

19 

70 

19 

81 

HID 

Hit   U.S.    WEATHER   tUMEAU 

2   15 

7   C 

pRtrriss 

6937 

PENOtSCOT           11 

*1 

27 

48 

IQ 

433 

L.    A.    AVERILL 

INACTIVE 

2/95 

PRtSauF    tSLE 

8917 

AROOSTOO*           19 

44 

19 

68 

00 

404 

5P 

IP 

MAINE    EXP    STATION 

3   1   ft 

7 

ttPOUMUS    DAM 

7174 

PIKATAOUIS      11 

49 

99 

48 

15 

945 

#P 

BA 

GREAT   MORTH.    PAPER 

3   11 

muum 

7290 

KNOX                         4 

*4 

04 

49 

07 

40 

4R 

4» 

OLIVER  W.    HOLMIS 

2   11 

7 

7399 

KMOfl 

* 

et 

49 

Ot 

50 

■IB 

CIHTRAL   MAINE   POWER 

C 

Station 


ROXtURY 
RUHFORD   1    SW 
RUMFORD    1    SSE 
SANFORD    2  IMW 
j  SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 
; SOUTHWEST  HARBOR 

SOUA  PAN  DAM 
I STRATTOM 

SWANS  FALLS 

THE  FORKS 

UNITY 
, UPPER  DAM 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WINSLOW 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AIWERST 
ASHBURNHAM 
ASHLAND 
ATHOL  1  E 

' 8EECMWO0O 
8ELCHERT0WN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL 
)  BOSTON  Wt  AIRPORT 

BOY L ST ON 

BROCKTON 
I  CAMBRIDGE 
I  CHAR;.TCN   2 
I  CHATHAM 

CHESTER 

CHESTERFIELD 
J  CHESTNUT  HILL 
I  CLINTON 
I COHASSET 

COLDBROOK 

EAST  WAREHAH 

EDGARTOWN 
,  FALL  RIVER 
I  FITCHBURG 

I  FRAMINWAH 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 
I HARDWICK 

KATCHVILLE 
HAVERHILL 
HEATH 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 

i  HUBBAROSTON 
HYAHNIS 
IPSWICH 
JEFFERSON 
KNIGHTVILLE  DAM 

;  LAKE  COChlTUATE 
I  LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

MANSFIELD 

HENDON 

MIDDLEBORO 

MIDDLETON 
'  HILFORD 
'  HILLBURT 

,  MONTAGUE  CITT 

MOUNT  WACHUSET 
.NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NEWBURVPORT 

NEW  SALEM 
NEWTON 
NORTHBRIDGE 
PELHAM 
I  PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  4  N 
PITTSFIELO  W8  AIRPORT 
PLAINFIELD 
!  PLYMOUTH 

!  PRINCETON 

,  PROVINCETOWN  >  N 

PROVIMCETOWN  1  HW 

QWAtaiN  INTAKE 
I  ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATIOM 
SANDWICH 
SEGREGANSET 
>  SHELtURNE  FALLS 

SOUTHtRIDGE  1  E 
SOUTH  E6REM0NT 
I  SPOT  POND 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STATE  FARM 

STERLING 
STERLING  I  MW 
STOCKtRItGI 

SWAMPSCOTT 

TAUHTON 

TULLV   DAM 
TUNMERt   FALLS 
VALNN.E 
■AL^tLE    1    I 


MARE  3 

HASHINSTOH  3 

VEtSTER 

WEST  BRIIVICLt 

WEST  CUMUHGTON 

<  WESTFIELD 
■ESTOM 
WEST  0TI8 
WESTOVCR  FIELD 

WEST  RVTLAHt 


8901 
8198 
.  6999 

;  8441 

I  8721 
I  8998 
I  8942 


County 


SOMERSET 

OXFORD 

HANCOCK 

AROOSTOOK 

FRANKLIN 

OXFORD 

SOMERSET 

WALDO 
OXFORD 
YORK 
KENNEBEC 


9891  WASHINGTON 


0049  BERKSHIRE 
0120  HAMPSHIRE 
0190  WORCESTER 
02181  MIDDLESEX 
,  0297!  WORCESTER 

j  O991I  NORFOLK 
!  0562'  HAMPSHIRE 
0466  WORCESTER 
0736  NORFOLK 
0770  SUFFOLK 


1901 


WILLARt  BROOK  ST  FOREST) 9T08{  MIDDLESEX 
I  WIHCMEMBfiH  977fr  WORCESTER 

MtCESTER  CAA  AR        9921  WORCESTER 
WOtCESTCa  9928i  WORCESTER 


HEW  KAIVSMIRE 


ALEXAMBRIA 
I  BATH  2  SH 
I  BtECM  MILL 
!  BEWTtM 
P  BCRLIH 

7d   - 


0018  aRAFTOM 
0494  GRAF TOM 
I  0827  BELKNAP 
087>-  GftAFTQH 
0480^  COOS 


WORCESTER 
PLYMOUTH 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
BARNSTABLE 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 

NORFOLK 


1589;  WORCESTER 
2*51 1  PLYMOUTH 
2501;  DUKES 
2642  BRISTOL 
2806] WORCESTER 

2975^  MIDDLESEX 
29971  NORFOLK 
3052  WORCESTER 
9370) MIDDLESEX 
140i:  WORCESTER 

347II  BARNSTABLE 
I  3505,  ESSEX 

]5*9i  FRANKLIN 
I  3702:  HAMPDEN 
I  37131  BERKSHIRE 

I  17721  WORCESTER 
382ll  BARNSTABLE 
3074'  ESSEX 

'  3931:  WORCESTER 
3985'  HAMPSHIRE 

I  *012j  MIDDLESEX 
AlOsI  ESSEX 
41621  MIDDLESEX 
*313|  MIDDLESEX 
***9I  BRISTOL 

44471  WORCESTER 
4711  PLYMOUTH 
47*4  ESSEX 
4740|  WORCESTER 
4771f WORCESTER 

! 4903  FRANKLIN 
j  9077  HORCESTER 
I  5199'  NANTUCKET 

S246  6R1ST0L 
I  9285;  ESSEX 

53041  franklin 
ssitI  MIOOlESEX 
551*1  worcester 
6251  hampshire 
4182'  plymouth 

6311  RERkSHIRE 
4122  WORCESTER 
4*14  6ERKSHIRE 
, 6*29|  HAMPSHIRE 
:  6*66  PLYMOUTH 

'  664*1  WORCESTER 
4676;  BARNSTABLE 
4681  BARNSTABLE 
86991  HAMPSHIRE 

1 6918|  PLYMOUTH 

49771  ESSEX 
712*1  ESSEX 
T190| BARNSTABLE 
I 729ll  BRISTOL 
7370:  FRANKLIN 

,  7427  WORCESTER 
I  7692'  BERKSHIRE 
j  8010:  MIDDLESEX 
I  8048  HAMPDEN 
' 8101  PLYMOUTH 

8154  HORCESTER 
8199  WORCESTER 
RlSl  BERKSHIRE 
B101  ESSEX 
8367  BRISTOL 

' 8571  WORCESTER 

8580  FRANKLIN 
. 8795  NORFOLK 
I  87601  NORFOLK 
I 879l'  HAMPSHIRE 

8798  HAMPSHIRE 
! 8641  BERKSHIRE 
8916  WORCESTER 
9093  HAMPDEN 
9198, HAMPSHIRE 

91 91 1  HAMPDEN 
9380  MIDDLESEX 
9171  BERKSHIRE 
9182  HAMPDEN 
9*42  WORCESTER 


42  11 

42  17 
42  16 
42  19 
42  33 


70  49 
72  31 

72  07 

71  07 
71  03 


42  31  71  49 

42  01  71  01 
42  23 

42  08 

41  *0<  69  57 

5  *2  IT  72  59 

51*2  21  72  51 

4  42  20|  71  10 

10| 42  24I  71  41 

42  14  70  90 

43  21  73  01 

41  46  70  40 
70  31 


1  23 
1  43 
42  94 

42  17 
42  06 
*2  15 
*3  34 
42  21 


41 

42  44 

42  40 

42  13 

43  41 


5  42  29 

41  41 
4  42  40 

lOi  42  22 
5i *2  17 

*2  19 
*2  41 

42  27 
42  39 

42  03 


71  44 


42  05;  71  14 

41  53  70  54 

42  16  71  01 
42  10  71  31 
42  I2I  71  45 


5,42  15 

10<42  29 

4  41  19 

»;*i  19! 


72  34 
71  53  I  ■ 
70  04. 
70  55, 
70  55: 


5  42  27  79  04l 

5  42  12<  72  111 

7r42  24|  73  IT. 

5  42  91  72  95; 


70  37; 
70  52 
70  30 


04 

71    99 

10 

71   29 

27 

71    04 

06 

72   15 

57 

70    57 

27 

71    49 

28 

71    *8 

17 

73    19 

28 

70    54 

5* 

71    0* 

,« 

72    13 

34 

72   19 

4    42    111     71    19 
4142    08;     71    19' 

9   42    17      72    17 


9   43   301 
I  17   42    09' 


I 

5   42  06 

4,43  21: 

9   42  11, 

9   42  12| 

9   42  221 


:  10 


71  91 

72  14| 
72   96; 


71  09. 

72  II 

71    99] 


42    40i  71  *8' 

42  42  72  01 

43  14  71  92 
42    16  71  49 


I    41    19 

>   44   09 
)  45   19 

I   44   OB 
44   39 


Obser- 
vation 

time 


2  9  5 


730  MID  RUMFORD  FLS  PWR  CO 
474iMID!MID  EVALINE  A.  WARREN 
905  MID'mIDi  RUMFORD  FLS  PWR  CO 

9Pl CLIFFORD  P.  COOC       3  9  9 
MID, CENTRAL  MAINE  POWER; 


44  14;  7G 

44  14  48  19 

44  12  48  20 

45  08  70  27 
**  02  70  59 

45  20  49  58 ! 

44  15  49  20 

44  52!  70  52 1 

41  *2i  70  17' 

44  11  49  18  I 


42  99  71  04 

42  24  72  92 

42  19  71  99 

42  18  71  28 

42  19  72  10 


450 


402 


71  25 

71  2* 

71  99   1110 

71  19    120 

72  12    950 

70  92 

71  09 

72  49 
72  36 


72  92 

71  23 

71  10 

71  12 

71  18 

71  12 


5  42  28'  72  20  750 

4  42  18  71  11,  100 

4' 42  07|  71  40'  900 

9|42  31  72  24  1190 

4; 42  01  70  49  60 


7P I RUMFORD  FLS  PWR  CO 
MID  U.  S.  COAST  GUARD   I 

7A.M.  C.  STEVENS 

AR  CLIFFORD  J.  DRAKE   ' 
MID, PUBLIC  SERVICE  CO 

8A  GLADYS  M.  OURGIN 
BP'HERTON  R.  REYNOLDS 
9P' UNION  WATER  PWR  CO 
4P  CENTRAL  MAINE  POWER 
eA  HOLL 'WORTH/WHITNEY 

HID  ST  CROIX  PAPER  CO   I 


8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 
MID  UNIVERSITY  OF  MASS 

8*  M.  C.  STEWART 

7A  METRO  DIST  HTR  CCM( 

BA  STATE  lEPT  HEALTH 

BAi STATE  DEPT  HEALTH 
8a|  METRO  OlST  HTR  COIVI 
4Pl CORPS  OF  ENGINEERS 
7P,  TPl BLUE  HILL  06S 
HID  HID,  U.S.  HEATHER  BUREAU 


AR  MRS.  BARBARA  SMITH 
*P  CiTY  ENGINEER 
HID  HARVARD  UNIVERSITY 
5Pl  OLIVER  E.  MAY       , 
SPJ  U.  S.  COAST  GUARD 

BaIstatE  DEPT  HEALTH 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
TaImETRO  DIST  HTR  COMN 
4P  METRO  DIST  WTR  COWD 
7a' OSCAR  JOHNSON 

8A  METRO  OlST  HTR  COMM 
SAJG.  6.  ROUNSVILLE 
8a|elIZA6ETH  B.  HOUGH 

RICHARD  C.  6RICHAM  I 
BaI DEPT  PUBLIC  WORKS 


HI 


TAImETRO  DIST  HTR  COMM, 
6A1 STATE  DEPT  HEALTH 
SA; STATE  DEPT  HEALTH   ; 
6A  STATE  DEPT  HEALTH 
BA  STATE  OEPT  HEALTH 


STATE  OEPT  HEALTH 
EARL  F.  SMITH 
STATE  DEPT  HEALTH 
A.  W.  LADD 
NEW  ENGLAND  PWR  CO 


6A  STATE  DEPT  HEALTH 
6P  CAPE  4  VNYRD  ELEC  CO 
BA  STATE  DEPT  HEALTH 
ARiMETRO  DIST  HTR  COMM 
BAJ CORPS  OF  ENGINEERS 

7Aj METRO  DIST  HTR  COMMj 
MID  ESSEX  COMPANY  { 
5P  JOHN  E.  WALLACE  ; 
5p!  PROPS  LKS  4  CANALS  , 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 

MIO  HAROLD  J.  PARKINSON 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
BA  WILLIAM  R.  HOELZEL 
BA  STATE  DEPT  HEALTH 
BA  NEW  ENGLAND  PWR  CO 

BA  MRS. MARGARET  L06LEV 
AR' FRANCIS  HARRINGTON 
HlOiu.S.  HEATHER  6UREAU, 
4P  CITT  ENGINEER 
BA  STATE  OEPT  HEALTH 

BA  METRO  OlST  WTR  COIW 
8A| STATE  DEPT  HEALTH 
8A, STATE  OEPT  HEALTH 
8A  METRO  DJST  WTR  COMM 
BaI state  DEPT  HEALTH 


BA  STATE  OEPT  HEALTH 

BA  OIR  HARVARD  FOREST 

MID)MIO   U.S.    WEATHER   BUREAU 

BA; state   OEPT    HEALTH 

4P| PLYMOUTH   CORDAGE   CO 


AR|HETRO    DIST    HTR    COMM' 
BP      BP   U.    S.    COAST   GUARD 

MID    CAPE    4    VNYRD    ELEC    CO 
960  I     BA, METRO    DIST    HTR    COtW 

40      BAI     8A;NEW   BEDFORD  wTR  WKS 


80 


72  44 1   400 


20 


7P|  TPJREV.  R.  M.  BARKER 
9Pi  9P,U.  S.  COAST  GUARD 
mid.mid'w.  a.  WINSOR 

:  8a i  bristol  co  agr  sch 
new  england  phr  co 


9P  9P 
7P  7P 
4P   4P 


STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  OEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COMM 
U.  S.  ARMORY 

STATE  FARM 

METRO  DIST  WTR  COMI 
NUHZIO  LANCIANl 
NESBITT  H.  BANGS 
WESTON  K.  LEWIS 
WATER  WORKS 


469   BA'  8aI CORPS  OF  ENGINEERS 
200,  4PiMID<W.  MASS.  ELEC.  CO.  I 
8P; PARKER  N.  CHICK     ' 
5P  FREDERICK  Y.  LIBtV  I 
8A  WARS  WATER  WORKS 

BA  STATE  DEPT  HEALTH 
HlDi  MARTHA  S.  GARDNER 

8A; state  DEPT  HEALTH 
HID  INA  E.  LAMB 
6R   8P| FREDERIC  S.  BROWN   1 

BA  STATE  DEPT  HEALTH 
9P| WESTON  COLLEGE 
8A. STATE  DEPT  HEALTH 
HID;  U.  S.  AIR  FORCE 
8*  METRO  DIST  WTR  COMM 

9P  STATE  DEPT  CONSERV 
6A  STATE  DEPT  HEALTH 
997  mid;  HID  CIVIL  AERO  ADM 
436   7P   4P  CLIFFORD  L.  DAVIS 
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•etmlehem 

0703 

GRAFTON 

5 

44  17 

71  42 

1470 

6P 

6P 

GEORGE  E.  TUCKER 

2  3  9    7 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

66*8 

PROVIDENCE 

*1  ** 

71  26 

59 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

7  C 

•LACKWATER  0AM 

0741 

MERRIMACK 

10 

43  19 

71  43 

480 

5P 

5P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9    7  C 

WOONSOCKET 

9423 

RROVIDEMCE 

*1  59 

71  29 

1«0 

MID 

SEWAGE  DEPT 

•OH  GARVINS  fALLS 

0B3A 

MERRIMACK 

10 

43  10 

71  31 

217 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

3 

BRADFORD 

0910 

MERRIMACK 

10 

43  19 

71  98 

1000 

BA 

RUTH  S.  MOORE 

9 

VERMONT 

•RI5T0L 

0996 

GRAFTON 

10 

43  36 

71  43 

430 

MID 

PUBLIC  SERVICE  CO 

C 

BARRE 

0337 

WASHINGTON 

**  I* 

72  19 

600 

BA 

GREEN  MT  POWER  CORP 

9 

•UCRS  CORNER 

io<>e 

GRAFTON 

10 

43  44 

71  59 

1406 

7A 

PAUL  0.  SMITH 

3 

BELLOWS  FALLS 

0*99 

WINDHAM 

*3  08 

72  27 

100 

BA 

BELLOWS  FLS  ELEC  CO 

2  3  9 

7 

CAMPTON 

1099 

GRAFTON 

10 

43  52 

71  38 

660 

7A 

ERASTUS  DOLE 

2  3  9 

BENNINGTON  2  NW 

0963 

BENNINGTON 

*2  5* 

73  13 

610 

9P 

9P  PAUL  W.  BOWE 

2  3  9 

7 

CANNON  MOUNTAIN 

1187 

GRAFTON 

9 

44  10 

71  *2 

4000 

5P 

AUSTIN  HACAULAY 

3 

BETHEL 

0660 

WINDSOR 

43  90 

72  33 

960 

8A  G-  DOUGLAS  CURTISS 

3 

CENTER  HARBOR 

1339 

BELKNAP 

43  43 

71  28 

740 

7A 

GEORGE  W.  BROWN 

3 

BLOOMFIELD 

0690 

ESSEX 

**  46 

71  36 

9*0 

4P  GEORGE  L.  COOPER 

2  3  9 

7  C 

CLAREMONT 

1552 

SULLIVAN 

5 

43  23 

72  21 

420 

7A 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

3 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

1081 

CHITTENDEN 

44  28 

73  09 

391 

MID 

MID  U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

CLEAR  BROOK 

1590 

GRAFTON 

10 

44  04 

71  38 

1600 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

CANAAN 

1213 

ESSEX 

45  00 

71  32 

1020 

7A  P.  C.  FEAROH 

3 

CONCORD  HS  AIRPORT 

1663 

MERRIMACK 

43  12 

71  30 

339 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9    7  C 

CAVENDISH 

12*3 

WINDSOR 

43  21 

72  39 

800 

6P 

6P  CENT  VT  PUBLIC  SERV 

2  3  5 

DIXVILLE  NOTCH 

2023 

COOS 

1 

44  52 

71  20 

1690 

BA 

GERTRUDE  E.  NASH 

3 

CHELSEA 

1360 

ORANGE 

*3  99 

72  37 

870 

7A 

7A  CHARLES  E.DICKINSON 

2  3  5 

DUBLIN 

2136 

CHESHIRE 

10 

42  54 

72  04 

1320 

BA 

DUBLIN  SCHOOL  INC 

3 

CHITTENDEN 

1433 

RUTLAND 

2 

*3  *1 

72  97 

1030 

7A  CENT  VT  PUBLIC  SERV 

3 

DURHAM 

217A 

STAFFORD 

43  OS 

70  56 

73 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  M  M 

2  3  5    7  C 

CORINTH 

1565 

ORANGE 

**  02 

72  17 

MID  GEORGE  C.  HASTINGS 

C 

EAST  DEERING 

22BA 

HILLSBORO 

10 

43  04 

71  49 

6P 

RODNEY  L.  GILBERT 

2  3  9 

CORNWALL  1  N 

1580 

ADDISON 

*3  98 

73  12 

900 

6P 

6P  STUART  T.  WITMERELL 

2  3  5 

EASTMAN  FALLS  0AM 

2*2  7 

MERRIMACK 

10 

43  27 

71  40 

330 

7A 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

3 

DORSET  1  S 

1786 

BENNINGTON 

73  06 

6P  RUFUS  S.  GILBERT 

2  19 

7 

ERROL 

2842 

COOS 

1 

71  08 

1280 

6P 

G.  E.  CAMPBELL 

3       C 

EAST  BARNET 

1962 

CALEDONIA 

**  20 

72  02 

680 

BA 

6A,C0NN  RIVER  POWER  CO 

2  3  9 

FABYAN 

2S9e 

COOS 

44  16 

71  27 

1620 

7P 

7P 

J.  C.  CREPEAU 

2  3  5 

ENOSBURG  FALLS 

2769 

FRANKLIN 

*4  92 

72  *9 

422 

6P 

6Pa.  H.  pomeroy 

2  3  9 

FIRST  CONN  LAKE 

2999 

COOS 

5 

45  06 

71  17 

1660 

7A 

7A 

CONN  RIVER  POWER  CO 

2  3  5    7 

ESSEX  JUNCTION 

2828 

CHITTEMDEN 

44  30 

73  07 

270 

8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

F1T2W1LLIAM  3  SW 

3024 

CHESHIRE 

5 

42  45 

72  11 

1200 

MRS. GLADYS  M.HOLMAN 

3 

OILMAN 

3341 

ESSEX 

44  25" 

71  *5 

850 

baIgilman  paper  CO 

3 

FRANKLIN  I  NW 

3177. MERRIMACK 

10 

43  27 

71  40 

390 

6P 

6P 

F,  J.  SOUTHMAYO 

2  3  9 

GRAFTON 

3400 

WINDHAM 

72  37 

1190 

MIft  AVERY  H.  PARK 

c 

FRANKLIN  FALLS  0AM 

3182  MERRIMACK 

10 

43  28 

71  19 

430 

9P 

9P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7  C 

HIGHGATE  FALLS 

391* 

FRANKLIN 

44  56 

79  03 

150 

MIDIORIN  HARRIS 

c 

GILMANTON 

3359  BELKNAP 

10 

43  25 

71  29 

960 

7A 

ARTHUR  G.  BROWN 

3 

LEMINGTOH 

4603 

ESSEX 

44  54 

71  91 

1015 

7P 

7P  CONRAD  W.  BAKER 

2  3  5 

HANOVER 

385^  GRAFTON 

5 

43  42 

72  17 

603 

6P 

6P 

DARTMOUTH  COLLEGE 

2  3  9    7  C 

[MANCHESTER  CENTER 

4883 

BENNINGTON 

49  11 

71  02 

900 

MID;  PAUL  TODTSCHINDER 

c 

HILLSBORO  2    H 

4062 

HILLSBORO 

10 

43  07 

71  97 

790 

MID 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

C 

.MARSHFIELD 

4989 

WASHINGTON 

4*  25 

72  16 

1150 

BA  GREEN  MT  POWER  CORP 

3 

HUDSON 

4234 

HILLSBORO 

10 

42  47 

71  26 

160 

MID 

PUBLIC  SERVICE  CO 

C 

IMAYS  MILL 

5029 

WINDHAM 

s 

42  45 

72  ** 

S90 

BAl»S.  FRED  MAY,  JR. 

JEFFERSON 

4314 

COOS 

5 

44  25 

71  2S 

1*00 

C.  C.  MC  INTIRE 

3 

MC  INOOE  FALLS 

5044 

CALEDONIA 

44  19 

72  03 

BAlcOHN  RIVER  POWER  CO 

3 

KEENE 

4399 

CHESHIRE 

5 

42  56 

72  17 

490 

6P 

6P 

MERTON  T.  GOODRICH 

2  3  9    7 

MIDDLESEX 

5132 

WASHINGTON 

**  18 

72  *0 

499 

8A 

BaIgREEN  MT  POWER  CO 

2  3  9 

7 

LAKEPORT 

4475 

BELKNAP 

10 

43  33 

71  28 

562 

SS 

7A 

KENNETH  E.  GOULD 

2  3  5    7 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

527B 

WASHINGTON 

44  12 

72  3* 

1122 

MID 

MIDjCIVIL  aero  ADM 

2  3  9 

LAKEOORT  2 

4480 

BELKNAP 

10 

43  32 

71  28 

520 

6A 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

3    6 

MORRISVILLE 

5366 

LAMOILLE 

4*  34 

72  36 

600 

MlDiWATER  &  LIQ1I  DEPT 

C 

LANCASTER 

4556 

COOS 

5 

44  29 

71  3* 

880 

9A 

TWIN  ST  GASfcELEC  CO 

3 

NEWPORT 

99*2 

ORLEANS 

16 

44  96 

72  12 

766 

MID 

MID, MILTON  W.  DREW 

2  3  9 

7  C 

LANDAFF 

GRAFTON 

5 

44  U 

71  54 

960 

MID 

HERMAN  L.  TITUS 

C 

NORTHFIELD  NORWICH  UNI 

5733 

WASHINGTON 

4*  08 

72  *0 

6P 

6P 

NORWICH  UNIVERSITY 

2  3  9 

7  C 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

4656 

GRAFTON 

5 

43  38 

72  19 

562 

MIO 

MID 

CIVIL  AERO  AOM 

2  3  9 

PERU 

6339 

BENNINGTON 

*3  1* 

72  5* 

1630 

BA 

PAUL  R-  OSTERTAG 

9 

LINCOLN 

4732  GRAFTON 

10 

44  03 

71  40 

630 

BA 

MRS.  KATHLEEN  BOYLE 

3       C 

RANDOLPH 

6712 

ORANGE 

*3  96 

72  *0 

890 

6P 

6P 

LESLIE  W.  LAMSON 

2  3  9 

MAC  DOHELL  DAM 

5013  HILLSBORO 

10 

42  54 

71  59 

965 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3        C 

RANDOLPH  CENTER 

6717 

ORANGE 

*3  97 

72  36 

1360 

VT  STATE  AGR  SCHOOL 

MANCHESTER 

5072'HILLSBORO 

10 

43  00 

71  28 

171 

MID 

MID 

PUBLIC  SERVICE  CO 

2  3  9 

READING  MILL 

6746 

WINDSOR 

43  31 

72  5* 

1900 

5P 

T.  F.  ROWLEE 

3 

MARLOH 

5150| CHESHIRE 

5 

43  07 

72  12 

1180 

BA 

HARRIET  M.  PERKINS 

3 

REAOSBORO  1  SSE 

6761 

BENNINGTON 

*2  *9 

73  02 

1122 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5 

MA55ABE5IC  LAKE 

5211  HILLSBORO 

10 

42  59 

71  24 

250 

4P 

4P 

MANCHESTER  WTR  WKS 

2  3  9  6 

ROCHESTER 

6893 

WINDSOR 

49  92 

72  48 

860 

9A 

MRS.  BERNICE  ORDWAY 

3 

MERIDEN 

5362  SULLIVAN 

5 

43  33 

72  16 

1020 

5P 

GORDON  LELAND 

INACTIVE  12/94 

RUTLAND 

6995 

RUTLAND 

43  37 

72  56 

600 

6P 

6P 

GEORGE  L.  KIRK 

2  3  9 

7 

MILAN  7  N 

5400 

COOS 

44  40 

71  13 

1180 

BP 

UNION  WTR  POWER  CO 

3 

SAINT  ALBANS 

7025 

FRANKLIN 

73  05 

5P 

OONALO  E.  OAVIS 

2  3  9 

HILFORO 

5412 

HILLSBORO 

10 

42  49 

71  39 

300 

9A 

ANDREW  E.  ROTHOVIUS 

3 

SAINT  JOHNSBURY 

7054 

CALEDONIA 

44  29 

72  00 

711 

4P 

4P 

FAIRBANKS  MUSEUM 

2  3  9 

7  C 

MOUNT  WASHINGTON 

5639 

COOS 

1 

44  16 

71  16 

6262 

MID 

MID 

MT.WASH.  OBS.  CORP. 

2  3  9    7  C 

SALISBURY 

7098 

ADDISON 

43  54 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

NASHUA  3  N 

5712 

HILLSBORO 

71  29 

129 

7A 

PENNICHUCK  WTR  WKS 

2  3  9    7 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

7142 

BENNINGTON 

42  90 

72  57 

2360 

GEORGE  8RIGGS 

3 

NEW  DURHAM 

5760 

STRAFFORD 

10 

43  26 

71  10 

" 

HID 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

*= 

SEARSBURG  STATION 

7152 

BENNINGTON 

42  52 

72  55 

1660 

8A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

c 

NEW  LONDON 

5843 

MERRIMACK 

10 

43  29 

71  59 

1345 

MID 

5P 

COLBY  JR  COLLEGE 

2  3  9    7 

SOMERSET 

7401 

WINDHAM 

42  58 

72  57 

2080 

BA 

BA 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5 

NEWPORT 

5668 

SULLIVAN 

5 

43  22 

72  10 

700 

8A 

H.  P.  SHEPARD 

3 

SOUTH  LONDONDERRY 

7617 

WINDHAM 

49  11 

72  49 

1030 

7A 

RAY  E.  LYMAN 

3 

NORTH  STRATFORD 

6Z34 

COOS 

5 

44  49 

71  36 

900 

6A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

SOUTH  NEWBURY 

7646 

ORANGE 

44  04 

72  05 

374 

BA 

MRS.  ISABEL  WHITNEY 

3 

PETERBORO  2  S 

6697 

HILLSBORO 

10 

42  91 

71  57 

1000 

6P 

6P 

G.  A.  HORISON 

2  3  9 

SPRINGFIELD 

7994 

WINDSOR 

43  16 

72  27 

300 

9A 

SPRINGFLD  TERM  RWY 

3 

PINKHAM  NOTCH 

6816 

COOS. 

13 

44  16 

71  19 

2000 

J.  B.  DOOGE 

2  3  9    7  C 

STOCKBRIDGE 

8057 

WINDSOR 

43  47 

72  45 

7*0 

Mie 

RAYMOND  LA  ROCK 

c 

PITTSBURGH  RESERVOIR 

6856  COOS 

5 

49  03 

71  23 

1350 

MID 

N  M  WATER  RESOURCES 

TOWNSHENO 

8438 

WINDHAM 

43  02 

72  *0 

*20 

8A 

MRS.  BEATRICE  SHINE 

3 

c 

PLYMOUTH  1  WNW 

6945  GRAFTON 

10 

43  "e 

71  43 

WILLARD  F.  WIGGETT 

2  3  5 

TYSON 

8512 

WINDSOR 

43  28 

72  *2 

MID 

EDITH  SPAULDING 

c 

PORTSMOUTH 

6980: ROCKINGHAM 

43  04 

TO  47 

40 

MID 

MID 

DEPT  PUBLIC  WORKS 

2  3  9    7 

lUNION  VILLAGE  DAM 

8556 

ORANGE 

43  48 

72  16 

463 

BA  [CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

SOUTH  DANBUHY 

7967  MERRIMACK 

10 

43  29 

71  93 

690 

8A 

EDNA  F.  POWERS 

3 

1  VERNON 

6600 

WINDHAM 

42  46 

72  31 

228 

8A 

BA  conn  river  power  CO 

2  3  5 

SOUTH  LYNDEBOHO 

BOei,  HILLSBORO 

10 

42  93 

71  47 

649 

HARRY  W.  HOLT 

3 

WARDSBORO 

43  03 

1020 

6P 

WENOELL  R.  OAVIS 

3 

SOUTH  SUTTON 

6169  MERRIMACK 

10 

43  19 

71  96 

790 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

S 

WATERBURY 

8805 

WASHINGTON 

44  23 

72  *6 

*32 

8A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

SOUTH  WEARE  1  SE 

8194  HILLSBORO 

10 

43  03 

71  42 

590 

eA 

LEON  H.  GRANT 

3 

WEST  BURKE 

9099 

CALEDONIA 

4*  38 

71  56 

22S 

SA 

BA 

GILMAN  W.  FORD 

2  3  5 

SUNAPEE 

8502  SULLIVAN 

5 

43  23 

72  OS 

1040 

MID 
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NEW  ENGLAND  -  MAY  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 


with  +15%. 


The  month's  weather  was  characterized  by 
unusual  warmth  and  the  paradoxical  com- 
bination of  near-record  dryness,  much 
greater  than  average  frequency  of  thunder- 
storms, and  far  above  average  sunshine. 

In  the  Northern  Division  temperatures  were 
unusually  warm  at  the  beginning  and  again 
in  the  latter  part  of  the  month  while  the 
middle  portion  featured  vmseasonable  cool- 
ness.  By  contrast,  the  Southern  Division 
experienced  only  a  few  isolated  chilly 
days  during  the  entire  month,  and  even 
then  daytime  readings  reached  comfortable 
levels  for  the  season  on  most  occasions. 
Notwithstanding  the  relatively  large  number 
of  cool  days,  this  was  the  warmest  May 
since  1944  in  the  Northern  Division,  and 
the  eighth  warmest  in  that  division  since 
records  began  in  1888.   In  the  Northern 
Division,  temperatures  averaged  55.4°  in 
Maine  and  about  2.5°  warmer  in  New  Hamp- 
shire and  Vermont.   Extremes  in  this  di- 
vision were  20°  at  Ripogenus  Dam,  Me., 
on  the  1st  and  94°  at  West  Buxton  2  NNW, 
also  in  Maine.   Temperatures  in  the  South- 
ern Division  generally  were  more  nearly 
uniform  throughout  the  month.   This  divi- 
sion was  also  unusually  warm,  ranking  as 
the  warmest  May  since  1944,  and  one  of  the 
six  warmest  since  1888.   Extremes  in  the 
Southern  Division  ranged  from  24°  at  Falls 
Village,  Conn.,  on  the  10th  to  92°  at 
Lowell,  Mass.,  on  the  29th.   Significantly, 
all  the  stations  in  New  England  for  which 
temperature  normals  are  available  had  above 
normal  departures  for  the  month.   These 
ranged  from  +0.9°  at  Nantucket  WB  Airport, 
Mass.,  to  +6.2°  at  Durham,  N.  H. 

Precipitation  was  deficient  again  this 
month  -  moderately  so  in  the  Northern  Divi- 
sion and  extremely  so  in  the  Southern  Divi- 
sion, the  first  experiencing  the  driest 
May  since  1950,  and  the  latter  the  driest 
since  1944.   The  Southern  Division  averaged 
slightly  over  2  inches  less  than  the  long- 
term  figure  with  the  state  departures  rang- 
ing from  about  -1.9  inches  in  Massachusetts 
and  Rhode  Island  to  -2.30  inches  in  Connect- 
icut.  In  this  division,  all  the  stations, 
except  three  in  Massachusetts,  for  which 
precipitation  normals  are  available  had 
below  normal  amounts  with  many  deficiencies 
exceeding  2  inches.   Hartford  WB  Airport, 
Conn. ,  reported  this  was  the  driest  May 
in  50  years.   Although  precipitation  was 
also  deficient  in  all  three  of  the  North- 
ern Division  states,  the  deficiencies  were 
not  so  noteworthy  by  comparison,  ranging 
from  -0.30  inch  in  Maine  to  -0.74  inch  in 
Vermont.   Snowfall  was  negligible,  if  the 
to-be-expected  fall  of  about  9  inches  on 
Mount  Washington  is  excepted. 

Cloudiness  in  general  was  decidedly  less 
than  usually  expected.   The  percentage  of 
possible  sunshine  was  well  above  average 
at  all  the  recording  stations  with  the 
Boston  area  leading  with  an  excess  of  19%, 
closely  followed  by  New  Haven  WB  Airport, 


WEATHER  DETAILS 

Host  of  the  first  week  was  unseasonably 
warm  under  the  influence  of  a  slow-moving 
high  pressure  area  centered  over  the  Middle 
Atlantic  states.   Average  temperatures 
ranged  up  to  nearly  20°  above  normal  at 
many  stations  on  the  4th  and  5th  with  maxima 
in  the  low  80's.   Precipitation  early  in 
the  week  was  spotty  with  light  showers  in 
northern  areas  on  the  2nd,  followed  by  gen- 
eral light  to  moderate  rains  during  the  5th. 
Rains  continued  over  most  of  northern  and 
central  New  England  through  the  8th,  and 
were  spotty  elsewhere,  as  a  disturbance 
moved  eastward  across  the  northern  Great 
Lakes,  producing  numerous  thunderstorms, 
some  of  which  were  violent,  even  in  areas 
receiving  little  or  no  precipitation. 

The  cooler  air  mass  following  the  disturb- 
ance moved  into  northern  areas  on  the  5th 
and  gradually  covered  all  of  the  Section. 
Temperatures  generally  dropped  to  near 
average  levels  except  for  chilliness  on 
the  6th  in  Massachusetts  and  three  cold 
days,  6th-8th,  in  northern  Maine  where 
near-freezing  minima  were  recorded.   More 
cooling  arrived  in  the  form  of  a  surge  of 
fresh  Canadian  air  late  on  the  9th  which 
chilled  all  of  New  England  moderately. 
Except  for  short-lived  mildness  on  the  12th 
and  16th,  most  of  inland  New  England  experi- 
enced persistent  coolness  through  the  20th 
even  though  most  days  had  considerable 
sunshine.   Precipitation  fell  again  with 
generally  light  amounts,  except  over  the 
southwestern  portion,  when  a  weak  front 
drifted  southward  and  was  followed  by  a 
weak  disturbance  from  the  west  during  the 
14th-16th, 

Most  of  New  England  was  dry  during  the  17th- 
23rd  but  northern  Maine  experienced  frequent 
light  rains  as  a  series  of  disturbances 
moved  across  to  the  Canadian  Maritime  Prov- 
inces.  Scattered  rains,  some  locally  heavy 
in  connection  with  thunderstorms,  occurred 
in  other  northern  areas  on  the  23rd  as  a 
prelude  to  a  general  wet  period  the  following 
two  days  when  a  large  complex  storm  system 
crossed  the  North  Atlantic  states,  attended 
by  heavy  local  rains  and  several  violent 
thunderstorms.   The  26th  and  27th  were  mostly 
dry  but  rains  were  resumed  generally  on  the 
28th  as  another  large  disturbance  approached 
over  the  Great  Lakes.   This  storm  set  off 
damaging:  thunderstorms  and  line  squalls  in 
central  New  England  on  the  29th,  and  pro- 
duced general  light  to  moderate  rains  to 
close  the  month  on  a  rather  wet  note. 

Temperatures  which  had  been  on  the  cool 
side  in  northern  areas  after  the  first  week, 
rose  generally  on  the  21st  and  remained 
unseasonably  warm  on  most  days  through  the 
30th.   Most  stations  recorded  their  maxima 
for  the  month  during  this  period.   The 
warmth  came  to  an  abrupt  end  on  the  31st 
when  an  outbreak  of  Canadian  air  lowered 
temperatures  considerably.   Although  average 


WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


temperatures  were  not  reduced  below  sea- 
sonal levels  generally,  some  northern 
stations  experienced  much  lower  maxima  on 
the  31st  than  they  had  recorded  at  the 
beginning  of  the  month. 

WEATHER  EFFECTS 

May  weather  was  mostly  favorable  for  agri- 
culture.  Hay  crops  and  pastures  made  good 
growth  except  in  southern  areas  where  soil 
was  becoming  dry.   Planting  of  potatoes 
and  vegetable  crops  was  nearly  completed 
during  the  month,  and  earlier  plantings 
were  generally  up  to  good  stands.   Many 
vegetable  growers  in  the  three  southern 
states  were  irrigating.   Tobacco  setting 
was  just  getting  started  in  the  Connecticut 
Valley  as  the  month  ended.   In  the  Cape 
Cod  area,  growth  of  cranberries  was  re- 
ported well  ahead  of  schedule  due  to  high 
temperatures  and  considerable  sunshine. 
Apples  passed  the  bloom  stage  and  set  fruit 
with  no  serious  scab  damage  reported. 

According  to  the  U.  S.  Geological  Survey, 
runoff  was  below  normal  throughout  New 
England  and  was  deficient  from  southern 
Maine  to  Vermont.   Ground-water  levels 
declined  generally,  and  levels  in  key  wells 
were  all  below  average-  except  for  two  in 
Maine . 

DESTRUCTIVE  STORMS 

One  person  was  killed  and  eight  were  in- 
jured as  the  result  of  violent  weather 
conditions,  mostly  associated  with  thunder- 
storms, which  caused  property  damage  of 
more  than  $94,000,  according  to  available 
estimates.   The  more  noteworthy  storms  are 
detailed  below. 

5th:   Lightning  strikes  in  many  parts  of 
New  England  injured  two  persons  and  caused 
property  damage  estimated  at  $25,000,  start- 
ing many  fires  and  short-circuiting  power 
lines. 


16th:   A  small  house  was  destroyed  by  light- 
ning- in  Concord,  N.  H. ,  and  scattered  damage 
occurred  from  lightning  in  central  New  Eng- 
land.  Total  damage  was  estimated  at  $2000. 

21st:   Near  Concord,  N.  H. ,  a  freak  gust  of 
wind  on  a  cloudless  day  picked  up  a  shed  in 
which  2  children  were  playing.   The  children 
were  injured  when  the  shed  was  dashed  against 
the  ground  and  reduced  to  splinters. 

24th:   Lightning  strikes  in  scattered  areas 
of  Maine  started  fires  and  damaged  communi- 
cations lines  and  buildings  with  losses 
estimated  at  $5000. 

25th:  Over  all  New  England,  heavy  rains 
and  electrical  storms  cUused  estimated  dam- 
age of  $30,000,  largely  from  flooded  cellars 
and  road  washouts.  In  Rutland,  Vt,,  several 
thousand  dollars  damage  was  done  to  merchan- 
dise stored  in  cellars.  Power  and  telephone 
services  were  disrupted  in  many  areas. 

26th:   Massachusetts  -  One  person  was  killed 
in  a  lightning-started  fire  in  Lexington. 
Many  homes  and  buildings  were  struck  by 
lightning  in  Norfolk,  Suffolk,  and  Middle- 
sex Counties.   Most  of  the  fire  alarm  systems 
were  temporarily  knocked  out  in  Woburn. 
Total  damage  was  estimated  at  $20,000. 

29th:   Violent  electrical  storms  occurred 
in  areas  of  central  New  England.   Major 
damage  was  caused  by  disruption  of  power 
and  telephone  service.   Heavy  rains  caused 
local  washouts  which  included  a  section  of 
track  in  Somerville,  Mass.,  resulting  in 
the  derailment  of  a  freight  train.   Damaging 
wind  squalls  were  reported,  severest  in  the 
Berkshlres,  southern  Vermont,  and  southern 
Maine.   At  Lisbon,  Me.,  hailstones  were 
added  to  the  damaging  winds.   In  all,  8 
persons  were  injured,  including  4  children 
not  seriously  injured  when  struck  by  light- 
ning near  Pittsfleld,  Mass.   Property  dam- 
age was  apparently  considerable  but  no 
estimate  was  available. 


8th:   Electrical  and  hailstorms  hit  Rhode 
Island  and  extreme  eastern  Connecticut 
Injuring  2  persons  and  causing  property 
damage  of  about  $12,000,  the  major  portion 
of  which  was  a  lightning-started  fire  at 
Voluntown,  Conn. 


FLOODS 

Other  than  local  washouts  and  flooded 
cellars  from  heavy  thunderstorm  rains,  no 
flooding  was  reported  during  the  month. 
J.  E.  Stork 
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wsw 

10 

10.0 

32 

NW 

4 

84 

79 

65 

71 

9 

5 

6 

2 

1 

0 

23 

- 

8.2 

CONCORD   WB  AP,    N.    H. 

NW 

10 

5.1 

30 

W 

16 

81 

70 

42 

60 

6 

4 

2 

1 

1 

0 

14 

61 

S.9 

HARTFORD   WB    AP,    CONN. 

s 

28 

11.7 

30 

NME 

17 

78 

70 

42 

57 

3 

6 

3 

0 

0 

0 

12 

65 

5.7 

MT.     WASHINGTON,    N.    H. 

w 

57 

26.2 

80t 

NW 

19 

90 

91 

85 

88 

1 

5 

8 

3 

1 

0 

18 

33 

7.8 

NANTUCKET  WB  AP,    MASS. 

sw 

19 

13.6 

26 

S 

29 

93 

84 

71 

87 

4 

4 

3 

1 

0 

0 

12 

67 

6.1 

NEW  HAVEN   WB  AP,    CONN. 

- 

- 

6.4 

21 

E 

5 

- 

76 

56 

- 

4 

5 

4 

0 

0 

0 

13 

76 

5.6 

PITTSFIELD  WB  AP,    MASS. 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

8 

3 

0 

1 

0 

14 

- 

- 

PORTLAND   WB    AP,    ME, 

s 

19 

8.8 

36 

N 

5 

86 

73 

53 

71 

10 

4 

3 

1 

0 

0 

18 

64 

6.5 

PROVIDENCE   WB  AP,    R.    I. 

ssw 

13 

9.7 

24* 

SSE 

2 

81 

68 

51 

69 

3 

2 

5 

2 

0 

0 

12 

72 

5.2 

*   This   datum   Is   obtained   by 
visual    observation   since   record- 
ing equipment    is   not   available. 
It    is   not    necessarily    the   fast- 
est  mile   occurring   during   the 
period. 
t   Peak  Gust 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Northern 

Southern 

Northern 

Southern 

Year 

D> 

M 

O' 

1^=3 

u 

o>  "3 

1 

1 

1 

2 

4 

X 

J 

> 
< 

11 

> 
< 

<   5 

1888 

51.5 

85 

18 

53.9 

88 

25 

3.47 

0 

4.96 

0 

1889 

57.6 

97 

25 

59.9 

98 

26 

2.84 

0 

4.00 

0 

1890 

53.7 
52.4 

85 
90 

22 
23 

56.5 
55.2 

86 
92 

30 
22 

6.46 

T 
0.3 

5.32 
2.06 

0 

T 

1891 

2.44 

1892 

51.7 

88 

17 

54.8 

89 

24 

4.62 

3.8 

5.55 

0.2 

1893 

53.3 

95 

24 

56.0 

94 

27 

4.46 

T 

5.72 

0 

1894 

54.4 

91 

24 

57.0 

91 

27 

3.96 

0 

4.15 

0 

1895 

57.0 

97 

21 

58.6 

101 

23 

2.50 

0 

2.63 

0 

1896 

56.8 

94 

22 

60.0 

95 

27 

2.18 

0 

2.87 

0 

1897 

53.9 

81 

17 

57.2 

85 

28 

5.00 

0 

4.59 

0 

1898 

54.3 

86 

14 

54.9 

86 

29 

2.94 

0 

5.42 

0.1 

1899 

54.6 

94 

20 

57.0 

93 

27 

1.65 

T 

1.73 

0 

1900 

51.2 

94 

15 

55.3 

96 

21 

3.72 

0.4 

4.39 

T 

1901 

54.0 

91 

24 

55.3 

87 

30 

4.79 

T 

6.92 

0 

1902 

52.1 

92 

19 

56.2 

91 

25 

3.44 

1.1 

1.72 

0 

1903 

55.9 
57.6 

92 
91 

12 
20 

58.6 
59.7 

95 
91 

21 
29 

0.55 

T 
0 

0.80 

T 
0 

1904 

3.88 

3.09 

1905 

53.0 

85 

22 

56.4 

85 

26 

2.32 

0.2 

1.40 

0 

1906 

52.2 

96 

21 

57.0 

96 

27 

4.85 

T 

5.03 

T 

1907 

48.3 
55. 8 

90 
92 

17 
21 

51.3 
58.4 

91 
91 

20 

2.32 
4.57 

0.9 
0.5 

3.75 
4.79 

0.2 

T 

1908 

24 

1909 

52.0 

87 

22 

55.2 

87 

26 

3.19 

0.1 

2.84 

T 

1910 

53.0 

89 

22 

55.9 

89 

24 

2.93 

T 

2.55 

T 

1911 

59.9 

101 

16 

61.0 

98 

22 

1.01 

T 

1.25 

T 

1912 

54.3 

89 

22 

57.4 

88 

25 

5.58 

0.3 

4.72 

0 

1913 

51.0 

91 

18 

55.1 

92 

26 

3.64 

T 

3.05 

0 

1914 

55.3 

99 

21 

58.6 

95 

22 

1.54 

0.2 

2.84 

0 

1915 

51.2 

86 

22 

54.5 

81 

27 

2.02 

0.4 

2.41 

0 

1916 

53.3 

86 

24 

56.6 

89 

29 

4.06 

T 

3.73 

0 

1917 

46.2 

82 

20 

49.6 

86 

24 

2.90 

3.8 

4.08 

0.4 

1918 

58.0 

95 

23 

61.5 

92 

30 

3.06 

T 

2.52 

0 

1919 

53.7 

90 

23 

57.6 

95 

29 

4.52 

T 

5.33 

0 

1920 

52.2 

90 

19 

54.0 

89 

25 

1.94 

T 

3.92 

T 

1921 

55.3 

94 

24 

57.0 

92 

31 

1.66 

T 

3.63 

0 

1922 

54.9 

92 

19 

59.6 

92 

21 

3.51 

T 

4.81 

0 

1923 

51.4 

87 

21 

56.1 

89 

25 

2.08 

0.2 

1.58 

0 

1924 

49.6 

78 

22 

53.3 

81 

27 

3.58 

T 

3.74 

0 

1925 

49.9 

80 

21 

54.9 

90 

28 

2.14 

T 

2.74 

0 

1926 

50.4 

89 

18 

53.1 

85 

28 

1.51 

2.7 

2.69 

0 

1927 

48.9 

82 

21 

54.5 

83 

29 

3.90 

0.2 

3.64 

0 

Temperature 

Precipitation 

Northern 

Southern 

Northern 

Southern 

Year 

1 

t 
< 

1 

1 

1 
•* 

1 

1 

1 

o>  "3 

u 

1 

< 

1928 

51.8 

82 

24 

55.1 

88 

28 

4.19 

T 

2.08 

0 

1929 

53.9 

97 

21 

57.8 

96 

28 

4.29 

T 

4.08 

0 

1930 
1931 

54.6 
54.7 

92 
94 

25 
20 

59.4 
58.1 

96 
97 

32 

4.11 
3.89 

T 
T 

3.27 
4.71 

T 
0 

22 

1932 

54.2 

98 

19 

58.0 

95 

28 

2.05 

T 

2.14 

T 

1933 

55.0 

91 

21 

59.6 

93 

25 

2.41 

T 

2.54 

0 

1934 

55.7 

91 

20 

59.5 

93 

26 

2.15 

0 

.4.14 

0 

1935 

49.9 

89 

22 

54.9 

91 

27 

2.19 

0.1 

1.92 

T 

1936 

55.6 

97 

18 

59.5 

97 

26 

3.19 

T 

2.44 

0 

1937 

55.6 

96 

24 

58.8 

95 

26 

5.45 

T 

3.89 

0 

1938 

52.1 

88 

22 

55.2 

82 

26 

3.34 

0 

3.98 

0 

1939 

53.0 

90 

20 

57.7 

94 

25 

2.01 

0 

1.48 

0 

1940 

53.9 

92 

22 

56.0 

82 

26 

4.37 

0 

5.05 

0 

1941 

54.2 

96 

20 

58.1 

94 

21 

2.59 

0.3 

2.75 

T 

1942 
1943 

57.1 
53.1 

90 
90 

22 
20 

60.1 
56.8 

90 
88 

20 

2.85 
4.71 

0 
0.5 

3.22 
5.37 

0 
0 

21 

1944 

58.1 

95 

20 

61.4 

97 

22 

1.61 

0 

1.19 

0 

1945 

50.4 

87 

24 

54.1 

85 

28 

6.41 

6.6 

5.60 

0.9 

1946 

52.4 

92 

14 

55.9 

90 

21 

4.26 

T 

5.75 

T 

1947 

51.9 

90 

14 

55.7 

90 

20 

5.46 

0.2 

4.25 

T 

1948 
1949 

51.0 
54.5 

85 
94 

22 
29 

55.2 
58.1 

90 
96 

24 
28 

6.03 
3.38 

0.3 

T 

6.94 

T 
T 

4.18 

1950 

54.1 

91 

10 

55.4 

86 

21 

1.48 

T 

3.21 

T 

1951 

54.2 

94 

20 

57.8 

92 

25 

3.04 

T 

4.07 

T 

1952 

50.9 

90 

19 

55.2 

88 

23 

4.06 

T 

4.21 

T 

1953 

55.4 

92 

23 

58.3 

93 

28 

3.95 

0.4 

4.52 

T 

1954 

51.8 

88 

23 

54.6 

88 

25 

6.29 

T 

6.11 

T 

1955 

56.9 

94 

20 

60.0 

92 

24 

2.86 

T 

1.58 

T 

All 

Tears 

53.5 

56.8 

3.39 

0.3 

3.63 

0.1 

COMPARATIVE  DATA  (Northern:   Maine,  New  Hampshire  and  Vermont;   Southern:   Massachusetts,  Rhode  Island  and  Connecticut). 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  84  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


NEW   ENGLAND 
MAY    1955 


Temperature 

n 

Precipitation 

.  1 
?  B 

11 

c  a 

« 

> 
< 

1 

! 

■a 

£ 

• 

,3 

S 

.2 

• 
P 

5L 

% 
I 

No  ol  Day> 

1 

•a 
£  0 

1  2 
o  2 

1 
1 
1 

(5 

Snow,  SlMt,  Hail 

No.  ot  Dayi 

Station 

Max 

Min. 

H 

II 

S  0 

9 
(3 

6 

% 

s 
z 

s 

oi 

•!l 

a 

oal 

si 

CO»«ECTICUT 

8RI06EP0S7  H8  AP            R 
COLCHESTER                  AM 
CREAM  HILL 
OANBURY 
FALLS  VILLAGE 

73.0 
73.1 
72.2 
75.3 
76.5 

51.1 
45.5 
48.9 
47.9 
40.9 

62.1 
59.3 
60.6 
61.6 
58.-' 

4,9 

1.9 
5.1 

2.4 

86 
85 
82 

89 
87 

5 

6+ 

5* 

5 

25+ 

40 

30 
31 
32 
24 

10 

10+ 
10 
10 
10 

117 
200 
161 
147 
214 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
2 

1 
1 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

.78 
1.27 
3.09 
1.73 

1.77 

-  2.82 

-  2.59 

-  .89 

-  1.89 

.21 
.40 
,82 
.38 
.60 

23 

6 

26 

31 
26 

.0 
.0 
T 
•  0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 

5 
5 
8 
6 
5 

0 
0 
3 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

HARTFORD  BRAINARD  FLO    /in 

HARTFORD  WB  AIRPORT        R 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIOOLETOWN  *  W               AM 

75.4 
75.3 
77.3 
75.9 
74.9 

48.6 
48.7 
47.0 
43.9 
50.4 

62.0 
62.0 
62.2 
59.9 
62.7 

3.1 
2.3 

91 
88 
,87 
87 
86 

5 
25 
25  + 
25 

6  + 

34 
33 
32 
29 
33 

10 
10 
10 
18 
10 

129 

129 
132 
192 
128 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.75 

.78 

1.81 

1.81 

1.06 

-  3.02 

-  2,88 

.30 
•  26 

,60 
,57 
,54 

5 

25 

24 

6+ 
27 

,0 
•  0 
.0 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
5 
4 
3 

0 
0 
1 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

tMOUNT  CARMEL 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT       R 
NEW  LONDON                   AM 
NORFOLK  2  SW                 AM 
NORWALK 

69.5 
70.3 
69.5 

71.0 
76.0 

48.2 
49.0 
49.9 
46.2 
46.3 

58.9 

59.7 
59.7 
58.6 
61.4 

3.8 

3.0 
1,9 

3,0 

76 
82 
81 
84 
88 

16+ 
25 
26 
26 

5 

35 
35 
39 
29 
30 

10 
10 
10 
10 
10 

199 
180 
173 
222 
151 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.19 
.89 

1.02 
1.72 
1.00 

-  3.21 

-  2,98 

-  2,35 

-  2,79 

.45 
,22 
,24 
,62 
,22 

6 
17 

9 
30 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
6 
4 
5 

0 
0 
0 
2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

NORWICH  S  SW                 *l* 

PUTNAM 
SALISBURY 
t  SHEPAUG  DAM                  AM 
STAMFORD 

73.9 
74.7 
72.7 
71.9 
75.0 

46.0 
44.1 
46.5 
48.1 
49.1 

60,0 
59,4 

59.6 
60.0 
62.1 

4,0 

86 
86 

84 
83 
87 

6  + 
25 
25  + 
26 

5 

32 
29 

29 
32 
33 

10 

10+ 

10 

10 

10 

180 
209 
192 
174 
137 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.43 
1.36 
1.63 

2.73 
1.59 

-  2,46 

.57 
,50 
,50 
1  .02 
.40 

27 
31 
3-0 
24 
5 

•  0 
.0 

.0 
.0 

T 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
6 
6 
5 
6 

1 
1 
1 

2 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

STORRS 
t  WATERBURY  CITY  HALL 

WESTBROOK 
1  WIGWAM  RESERVOIR            AM 

71.0 
76.2 
72.7 
7*. 9 

47,2 
48.9 
44.3 
45.7 

59.1 
62.6 
58.5 
60.3 

2.6 

83 
90 
81 
86 

25 
26 

24* 

5+ 

36 
34 
30 
32 

10 
10 

2  + 
10 

196 
140 
214 
259 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
3 

1 

0 
0 
0 
0 

2.51 

83 

2.17 

1.78 

-   ,99 

1.V4 
.30 

1.40 
.85 

5 
27 
26 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
3 

5 
5 

1 
0 

1 
1 

1 

0 

1 

0 

STATE 

60.5 

3.0 

1.51 

-  2.30 

T 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  KARBOR 
BELFAST 
BRIDGTON 

70.4 
65.8 
66.6 
69.0 
72.3 

45.0 
45,1 
44.9 
44.0 
48.0 

57.7 
55.5 
55,8 
56,5 
60,2 

3.8 

89 
85 
80 
88 
87 

22 
22 
22 
22 
22 

35 
36 
35 
32 

35 

17 

17 

2 

1 

17 

249 

303 
278 
271 
193 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.31 
2.43 
1.24 
2.04 
1.67 

-  2.11 

.81 
.61 
.49 
.72 
.55 

31 
5 

26 
5 

31 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 

6 
6 
6 

2 

1 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

0 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT       //R 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SAN6ERVILLE  S  SE 

65.6 
59.6 
69.6 
59.6 

67.4 

46.8 
40.5 
42.9 
40.8 
43.1 

56,2 
50,1 
56,3 
50,2 
55.3 

1.6 
?.l 

80 
85 
88 
81 
88 

25 
22 
22 
22 
22 

36 
30 
30 
36 
31 

1 
17 
11 
17 
21 

267 
468 
284 
450 
316 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

4 
0 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

2.15 
4.17 
3.51 
1.22 
4.39 

1.03 
-  1.27 

.80 

1.14 

.71 

.32 

1.04 

31 

24 

5 

31 

5 

,0 

T 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 
8 

6 
8 

2 
3 

4 
0 
3 

0 

1 

0 

0 

1 

EAST  WINTHROP 
FARMIMGTON 
FORT  KENT 
6AR0INER 
GREENVILLE 

71.7 
71,7 
64.1 
71,4 
65.8 

44,8 
44,4 
40,3 
44, S 
40,9 

58.3 
58.1 
52.2 
58,1 
53.4 

3.7 

4,2 
3,9 

83 
89 
86 
85 
87 

22 
22 
23 
22  + 
22 

32 
32 
30 
30 
28 

1 

1  + 
1 
1 
1 

229 
240 
398 
231 
366 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

5 

1 

6 

0 
0 
0 
0 

0 

1,98 
4.49 
3.49 
2.69 
4.28 

.91 

.28 

-   .86 

1.06 

.78 

2.17 

1.28 

.74 

.86 

30 
26 
24 
14 

5 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
8 
5 

10 

1 
2 
2 
3 
3 

0 

1 

1 

0 
0 

MIRAM  2  S 
HOULTON  CAA  AP 
HOULTON  1  NE 
\    JACKMAN 

JONESBORO                    AM 

72.0 
62.7 
64,5 

M 
63.6 

43.5 

40,2 
42.9 

M 
40.7 

57.8 
51,5 
53.7 

M 
52.? 

2,7 
2.1 

86 
86 
86 

83 

24  + 

22 

22 

23 

29 
29 
31 

33 

20 

11 
13 

10 

261 
433 
370 

389 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

4 
6 
4 

0 

0 
0 

0 

0 

2.64 

3.76 
2.71 
2.92 
1.78 

-  .32 
1.53 

.43 

-  .44 

.92 

1.51 

1.05 

.85 

.25 

29 
29 

30 
30 
26+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

11 

11 

8 

9 

2 

1 
1 
3 
0 

0 

1 
1 

0 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM               AM 

MADISON 

MILLIMOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

69.4 

65.0 
70.9 
67.4 
66,3 

46.7 
40.4 
41.2 
42,1 
41.8 

58.1 
52.7 
56.1 
54.8 
54.1 

4,0 

3.5 
2.2 
2.0 

87 
84 
89 
86 
88 

22 
23 
22 
22 
22 

35 
30 
30 
32 
31 

1 

1+ 
1  + 
16 
1 

242 
382 
291 
329 
351 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
6 

7 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2.72 
2.90 
4.19 
3.56 

4.10 

-   .63 

.67 
.40 
.94 

•  93 

,90 

1,32 

1.02 

1.02 

29 
5 
26 
30 
29 

,0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 
3 
8 
9 

1 
2 
3 
2 
3 

0 
0 

1 
1 
1 

MILLIMOCKET  0AM 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT      //R 

63.8 
70.7 
68.0 
68.5 
68.9 

39.3 
44.1 
41.9 
48.6 
43.1 

51.6 
57.4 
55.0 
58.6 
56.0 

3.6 
3.7 

31 
89 
69 
86 
86 

23  + 

22 

22 

22 

22 

26 
31 
31 
39 

30 

1 
1 

10 
10 

420 
252 
323 
220 
289 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

JO 
1 
2 
0 
3 

0 
0 
0 
0 

0 

3.54 
2.40 
3.23 
2.25 
2.33 

-  .59 

-  1.03 

.83 
,62 
.70 
.77 
.93 

30 

26 

5 

31 
31 

.0 
.0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
5 
8 
5 

4 

1 
1 

\ 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
RUMFORD  3  SW 
KUMFORD  1  SSE 

62.8 
63.8 
66.0 
69,0 
70,9 

41.2 
40.3 
43.3 
42.5 
44.8 

52,0 
52.1 
54.9 
55.8 
57.9 

1.5 
1.9 

5.2 

4.7 

85 
80 
83 
86 
89 

22 

23+ 

22 

22 

22 

30 
20 
35 
32 
32 

11  + 

1 

1+ 
17 

1 

407 
404 
309 
301 
250 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
0 
1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 

3.02 
4.32 
1.04 
4.76 
4.02 

.15 
.44 

1.48 
.74 

.61 

1.75 

,28 

1,49 

1.15 

25 
30 
5 
29 
29 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
9 
5 

7 
5 

2 
2 
0 

4 
3 

0 

1 

0 

1 
1 

SANFORO  2  NNW 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WINSLOW                      AM 

WOODLAND                     AM 

75,5 
68. 6M 
72.1 
68.8 
66.2 

42,6 
46, 9M 
42,5 
46.7 
40.9 

59.1 
57. 8M 
57.3 
57.8 
53.6 

3.3 

2.9 

89 
85 
94 
85 
88 

22  + 

22 

22 

26 

23 

28 
34 
30 
35 
32 

18 

17 
1+ 
1+ 
2+ 

227 
254 
270 
246 
358 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
0 
4 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

0 

1.10 
2.03 
2.30 
4.03 

4.02 

.92 

1.41 

.47 

.77 

1.16 

1.16 

1.94 

26 
5 

29 

30 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
6 
6 
8 

0 
1 
2 
4 
2 

0 
0 

1 
1 
1 

STATE 

55,4 

2.9 

2.98 

-   .30 

T 

MASSACHUSETTS 

ADAMS                        AM 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL                 // 

BOSTON  WB  AIRWRT        lln 

70.6 
74.6 
74.5 
71.9 
73.2 

44.2 
49.1 
43.2 
48.5 
52.3 

57,4 
61.9 
58.9 
60.2 
62,8 

1,8 
4.9 

5.1 
5.0 

82 

87 
87 
87 
89 

30 
25 
25 
25 
24 

29 
34 
28 
36 
42 

10 
18 
18 
10 
10 

246 
142 
222 

174 
133 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

0 
6 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.85 
3.00 
1.34 
1.21 
.99 

-  1.65 

-  .75 

-  2.29 

-  1.92 

1.00 

1.45 

,40 

,55 

.29 

30 
25 
26* 

6 

8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
4 
3 
3 

1 
3 
0 

1 
0 

1 
I 

0 
0 
0 

Sm  Retorrace  Notes  Following  SUtion  Index 
-    85    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


NEW    ENGLAND 
MAY    1955 


Temperatuie 

"1 

Precipitation 

If 

a 

1 

> 
< 

1 

X 

a 

1 

Q 

1 
Q 

No.  o 

Days 

1 

i! 

a 
1 

S 
& 

Snow, 

Sleet,  HaU 

No.  of  Dart 

Station 

Max 

Min. 

■3 

1 

e 

i 

1 

s 

s 

8; 

S3 

si 

Offl 

s 

^0 

BROCKTON 
CHARLTON  2 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 

AM 
AM 

T,.2 
7*. 3 
75.9 
71.6 
71. Q 

46.6 
44.8 

50.1 
49.3 
47.6 

60.4 
59.6 
63.0 
60,5 
59,6 

2,3 

5,0 
4,1 

84 
86 
90 
86 
89 

24 
25 
25 
26 
26 

31 
32 
38 
36 
36 

18 
15  + 
10 
10 
13 

170 
195 
128 
179 
200 

0 
0 

1 

0 
0 

~0~ 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
0 

~o" 

0 
0 
0 

0 

,83 

1.59 

.85 

.72 

1.18 

-  2.11 

-  2.42 

-  2.55 

.34 
.63 
.28 

.19 
,69 

6 
31 
0 
6 
6 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 

T 
i 

3 

4 
3 

~o" 

1 

0 

0 

1 

3 

0 
0 
0 
0 

EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG 
FRAMINGHAM 

AM 
AM 

AM 

AM 

67.7 

65. ;. 

71.7 
75.'. 
76.1 

46,3 
41,5 
43,9 
48,7 
49,0 

57.9 
53,5 
60,3 
62,1 
62,6 

1,3 

3,4 
4,5 
4,4 

78 
79 
84 
90 
90 

22  + 
22 
25 
30 
26  + 

33 
29 
38 
35 
36 

1 

1  + 
10 
15+ 
19 

241 
351 
164 
152 

141 

0 
0 
0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.31 
2.48 

1.53 

1.29 

.87 

-  1.41 

-  1.78 

-  2,20 

-  2,32 

.43 
,92 

.51 
.35 

.38 

17 
31 

a 

6 
6 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
5 
5 

4 

0 
3 

1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 
t  HYANNIS 

KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 

AM 

AM 
AM 

77.4 
74.0 
67.8 
74.9 
.74,0 

50.1 
43.0 
46.0 
42,7 
47,8 

63.8 
58.5 
56.9 

58,8 
60,9 

4,7 
2.7 
1.9 

3.7 

91 
88 
79 
88 
90 

25 
30 
24 
30 
26 

38 
29 
30 
27 
32 

10 
10 

1  + 
10 
10 

108 
223 
251 
219 
188 

2 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
2 

5 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

.73 
2,06 
1.56 
3,06 
1,01 

-  2,03 

-  1.35 

-  1.72 

-  2.43 

.22 

1.09 
.79 

1.55 
.49 

6 
30 
31 
26 

6 

.0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
4 
5 

3 

0 
2 

1 
2 
0 

0 

1 

0 

1 

0 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

R 

75.1 
76.1 
77.7 
72.2 
60.5 

49,5 
48,6 
49,2 
51,0 
45,8 

62,3 
62,4 
63,5 
61.6 
53.2 

6,2 

5,7 

,9 

89 
90 
92 
84 

73 

25  + 
25  + 
29 
25 
26 

38 
34 
36 
40 

34 

10+ 
10 
10 
10+ 

1 

140 
141 
119 
155 
358 

0 
2 
2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1,87 

2,62 

.56 

.94 

1.33 

-  1.36 

-  2.75 

-  1.73 

-  1.58 

.87 
1.15 
.20 
.35 
.62 

31 

26 

6 

6 

31 

.0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
2 

3 
4 

1 
3 

0 
0 

1 

0 

I 

0 
0 
0 

t  NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 

R 
AM 

68.5 

69.9 
72.7 
69,2 

70.9 

51.7 
45.3 
47.6 
49,7 
45,9 

60.1 

57,6 
60.2 
59,5 
58.4 

3.9 

3,3 
4.4 
5,6 

79 
33 

89 
84 
34 

24 

29 
25 
22 
25 

42 
31 
37 
43 
31 

10 

10 

10 
2  + 
1  + 

157 
240 
186 
185 
221 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.76 
2.41 
1.22 

,93 
1,65 

-2.98 

-  1.35 

-  2.08 

-  2,06 

.23 

1.75 
.39 
.27 
.52 

8 
29 

8 

17 
6 

.0 

,0 
,0 
,0 

0 

0 
0 
0 

4 
4 
4 
3 

4 

0 

I 

0 
0 
2 

0 

1 

0 
0 
0 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SHELBURME  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 

67,7 
68,7 
66.7 
72.1 
77.9 

47,2 

49.0 
47.2 
44.9 
50. S 

57.5 
58.9 
57.0 
58,5 
64,4 

3,0 

4,0 
5,3 

31 
82 
8' 
88 
88 

25 
23  + 
25 
23 
24+ 

38 
39 
37 
32 
36 

18 
10 
10 

17 
10 

247 
207 
252 
221 
93 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

1,17- 
1,15 
1,29 
2,96 
1,55 

-  2.15 

-  .48 

-  2.17 

.38 
.33 
.49 
1.83 
.49 

8 
31 
17 
26 
31 

T 

.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 

3 

4 
4 
4 
6 

0 
0 
0 
2 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

STOCKBRIDGE 
SWAMPSCOTT 
■f  TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

AM 

71.5 
68,7 
73.7 
75.2 
76.5 

44.5 
50.5 
46.0 
42.6 

47.1 

50,0 
59,6 
59.9 
58,9 
61,8 

2,6 
5,7 
4.2 

3,7 

82 
80 
86 

87 

88 

29 
25 
25 
26  + 
22 

31 
42 
32 
27 

31 

17+ 
6+ 
18 
13 
10+ 

230 
176 
184 
215 

162 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
0 
1 
6 
2 

0 
0 
0 
0 

0 

2,32 
,32 
1.75 
1,46 
4,09 

-  1.17 

-  2.01 

-  1.61 

.69 

1.00 
,25 
.61 
.64 

1.52 

29 

31 

6 

26 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 

0 
0 

9 
5 
4 
3 

6 

1 

0 

1 

2 

3 

1 

0 
0 
0 
2 

WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  CUMMINGTON 
WESTON 
WESTOVER  FIELD 

73.6 
73,8 
72.6 
76,4 
74.8 

45.6 
46,5 
40,2 
46,0 
49,2 

59,6 
60,2 
56,4 
61.2 
62.0 

3,0 

87 
88 
86 
89 
88 

25 
25 
29 
25 
25 

30 
30 
26 
32 
34 

18 
10 
10 

10 
10 

203 
201 
274 
168 

136 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 
8 
1 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1,38 
,83 

1,71 
,75 

1,24 

-  2.24 

.45 
.32 
,83 
.20 
,53 

6 
8 

30 
6 

25 

,0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 

4 
3 
4 
4 
3 

0 

0 
1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

WILLARD  BROOK  ST  FOREST 
WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

71,3 
74,4 

48,5 
4/,l 

5  9.9 
60,8 

3,4 

85 
89 

26  + 
25 

36 
35 

10 
18 

186 
179 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2,82 
3,83 

.17 

1.27 
2,27 

31 
31 

.0 

T 

0 
0 

5 
5 

2 
2 

1 

1 

STATE 

69,9 

3,3 

1,61 

-  1.87 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 

AM 

R 

AM 

70,7 
69,1 
68,9 
76,3 
73,3 

44,3 
42, B 
45,6 
43.5 
42,2 

57,5 
56,0 

67,3 
59,9 
57,8 

3.8 

4,5 

82 
85 
82 
90 
86 

4 
23 
28 
79 
23 

31 
30 
29 
31 
29 

17 

1+ 
17 

1  + 
IC 

254 
307 
271 
201 
254 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

3 
4 
1 
3 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

3.52 
4. CO 
4.87 
2.30 
2.01 

1.06 
2.02 

,74 
1.64 
1.61 
1.00 

.78 

29 
26 
25 
30 

30 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 

7 
4 
6 

2 
2 

3 
2 
1 

0 

1 

2 

1 

0 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

R 
AM 

74,3 
75,7 
73.0 
6  8,9f 
64,2 

44,1 
46,0 
42.? 

38. CM 
41.0 

59,2 
60,9 
58.0 
53, 5M 
52.6 

4.4 
6.2 

89 
90 
86 
R3 
89 

2o 
29  + 

27 

30 

29 
31 
28 
28 
28 

18 
18 
18 
1 
17 

216 
185 
242 
357 
389 

0 
2 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

4 

13 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

2.84 

2.07 
2.04 
4.64 
.2.83 

-  .20 

-  .80 

-  1.05 

1.54 
.93 
,66 

1,10 
,59 

31 
25 

30 
25 

5 

.0 
.0 
.0 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 

4 
10 
10 

2 

1 
3 
4 

1 

1 

0 
0 

1 

0 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

75.5 
75.5 
74.1 
72.7 
76,1 

44.1 
42.4 
33,8 
45,3 
44,3 

59,8 
59,0 
56,5 
59,0 
60,2 

4,7 

4.3 
4.9 

89 
88 
86 
85 
38 

22 
29 
22  + 
22 
29 

28 
27 
22 
30 
27 

18 
18 
IE 
18 
18 

197 
223 
280 
212 
189 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

6 

12 

1 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

4.62 
3.45 
3.14 
3.38 
2.68 

1.42 

.28 
-   ,43 

2,36 

1,40 

,85 

,99 

1.26 

31 
31 
25 
25 

30 

.0 

T 

.0 
.0 
■  0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
5 
5 

5 

2 
2 
3 

3 
2 

2 
2 

0 

0 

1 

LAKEPORT 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
ttMOUNT  WASHINGTON 

//R 

73,5 
73.8 

70.1 
75.1 
44.2 

47,6 
43,1 
46.9 
43.5 
31.0 

60,5 
56,5 
58.5 
59,3 

38,1 

2.1 
2.8 

88 
88 
84 
88 
60 

29 
22 
29 
2° 
28 

35 
30 
35 
30 
11 

1 
20 

1 
18 
17 

181 
231 
229 
211 
826 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
4 

0 
4 
0 
3 
17 

0 
0 
0 

0 
0 

2.77 
2,66 
3,09 
3,14 

6,81 

,44 

-   .01 

,49 

.96 
1.22 
1.26 
1.48 
1.54 

26 

29 

31 
26 

31 

T 

.0 

.0 

.0 
8.6 

0 
0 
0 
0 
3 

10 

7 
6 
6 

7 
12 

2 
2 
2 

1 
4 

0 

1 
1 
1 
1 

NASHUA  3  N 
NEW  LONDON 
PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 

AM 

75.5 
69.1 
73.8 
65.9 

43.0 
42.9 
43.8 

41.5 

59,7 
56,0 
58. n 

53.7 

3,4 

3.7 

°0 
82 
86 
83 

29 

24 
29 
22 

29 

30 
33 
29 

18 
17 

17 
17 

203 
285 
223 
349 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

4 
2 

0 

5 

0 
0 
0 
0 

2,62 
4,97 
1,74 
3,59 

-  .38 

-  1,13 

1.57 

2.75 

.76 

,96 

26 
29 
29 
25 

T 
T 
,0 
T 

0 
0 

0 

T 

16 

6 
4 
5 

9 

1 
3 
1 
2 

1 

3 
0 
0 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 

AM 
AM 

72.1 
73.5 
74.4 
76,2 

74,6 

44.4 
41.9 
43.5 
43.6 
44.4 

58.3 
57,7 
59,0 
59,9 
59.5 

89 
86 
83 
89 
89 

22+ 
23 
23 
25  + 
29 

32 
26 
29 
29 
31 

IP 

10+ 
18 
18 
17 

245 
252 

219 
195 
213 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 
6 
4 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2,20 

1.73 
2.01 
1.58 
1.80 

-  1,07 

.85 
.85 
1.17 
.55 
.64 

25 

30 

30 

6 

T 
,0 

T 

T 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

3 
5 
4 

2 

1 
1 
1 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

WOODSTOCK 

72,0 

43.3 

57,7 

87 

22 

29 

18 

241 

0 

0 

2 

0 

2.17 

.64 

30 

.0 

0 

7 

1 

0 

STATE 

68,1 

4,  ! 

2.91 

-   .45 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


NEW    ENGLAND 
MAY    19S5 


Temperature 

Precipitation 

?! 
11 

"    1 
<2 

> 
< 

si 
li 

X 

* 
Q 

1 

a 

ca 
>^ 

a 
S 
1 

No   ol  Days 

1 

•3 

J  J 

1 

0 

2 

Snow, 

SlMl,  Hail 

No.  ol  Daya 

Station 

Max 

Min. 

(2 

as 

o 

a 

e 

1 

z 

1 

0 

8 

oi 

.°5 

Si 

0  K 

s 

RMOOe    ISLAND 

BLOCK    ISLAND    XB    AP 

6REENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

R 
R 

63<6 
73. 5M 
71.1 
71.4 

47.8 
48. CM 
44.4 
47.9 

55.7 
60. 8M 
57,8 
59.7 

1.5 

2.8 
2.9 

77 
86 
82 

84 

2i 
25 
24 
24 

39 

33 
39 

1+ 

2+ 
1+ 

280 
169 
230 
185 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
6 

0 

0 
0 
0 
0 

.72 

1.27 
1.86 
2,37 

-  2,24 

-  2,00 

-  ,«S 

.27 
.44 
.68 
.63 

17 
8 

26 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

3 

4 
S 
7 

0 
0 

1 

2 

0 

0 
0 
0 

STATE 

58.5 

2.5 

1.56 

-    1.88 

.0 

VER»»ONT 

BELLOWS    FALLS 
BENNINGTON    2    NW 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON    WB    AIRPORT 
CAVENDISH 

AM 
R 

75.'. 
74.5 
71.7 
71.4 
74,9 

45.5 
44.4 
42.7 
49.3 
40.6 

60.5 
59,5 
57.2 
60.4 
57.8 

5.5 

5,0 
4.6 

89 
89 
86 
85 

87 

5+ 
22 
23 
22 
22 

30 
28 
29 
36 
26 

10+ 

10 

17 

20 

18 

176 

204 
261 
187 
242 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

5 
6 
0 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

2.63 
2.31 
3.34 
4.25 
2.03 

-  ,21 

.21 
1,36 

-  1.19 

1.20 
1.00 
1.64 
2.26 
.98 

26 

25 

5 

23 

25 

.0 
.0 
.0 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
6 
9 
2 

2 

1 
1 
2 
2 

1 

1 

1 
1 

0 

CHELSEA 
CORNWALL    1    N 
DORSET    1    S 
EAST    BARNET 
ENOSBURS   FALLS 

AM 

AM 

72.0 
73.2 

73.5 
68.2 
73.2 

38.6 
48.2 
41.5 
44.3 
45,4 

55.3 
60.7 
57.5 
56.3 
59.3 

2,9 
4,5 

2,2 

4,9 

87 
84 
84 
83 
87 

5 
5 

5+ 
23 
4  + 

27 
32 
27 
32 

30 

18 

17 

10+ 

17+ 

17+ 

312 
172 
248 
287 
211 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

1 
8 
2 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

2,20 
1,77 
3,21 
2.12 
2,76 

-  ,82 

-  1.11 

-  .88 

-  ,72 

.81 
.86 
1.30 
.66 
.98 

30 
26 
25 
26 
8 

.0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 

0 
0 

4 
4 
5 
5 
8 

2 

1 
2 

1 
1 

0 
0 
2 

0 
0 

LEMIN6T0N 
MIDDLESEX 
MONTPELIER    CAA    AIRPORT 

MOUNT    MANSFIELD 
NEWPORT 

AM 

68.5 
72.0 
69.5 

70.4 

41,5 
43,5 
43.6 

44,8 

55.0 
57.8 
56.6 

M 
57.6 

2,5 

84 
87 
82 

87 

22 

23 

4  + 

22 

28 
30 
32 

33 

21 

17 
17 

17 

321 
256 
280 

251 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
2 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,81 
1,70 
2.64 
3,86 
2,30 

-       .77 

.80 
.56 
.99 
1.56 
.70 

5 
26 

31 
30 
31 

T 
.0 
.0 
■  5 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 

6 
6 
4 

7 

1 
1 
2 

1 

0 
0 
0 

0 

NORTHFIELD  NORWICH   UN IV 

RANDOLPH 

READSBORO    1    SSE 

RUTLAND 

SAINT    ALBANS 

AM 

72.2 
72.2 

70.8 
72.5 
72.0 

42,8 
44,8 
41.6 
47.5 
49.9 

57.5 

58.5 
56.2 
60.0 
61.0 

4,7 

5.0 
5,5 

84 
85 
83 
83 
84 

4  + 

4 
23  + 

5 
22 

30 
32 
27 
33 
33 

17 

20 

10 

10+ 

17 

257 
228 
275 
187 
168 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

1 
6 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2,26 

2.49 

1.70 
4.40 
2.42 

-  .49 

-  1.80 
•    1.01 

-  .63 

.97 
.60 
.65 
2.94 
.47 

25 

25+ 

26 

25 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 

1 
3 
1 
2 
0 

0 

0 
0 
2 
0 

SAINT    JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WEST    BURKE 

WILDER 

AM 
AM 
AM 
AM 

73.8 
66.8 
75.5 
69.9 
73.2 

45,3 
40.6 
44,2 

40,6 
44,4 

59.6 
53.7 
59.9 

55,3 
58,8 

2.4 
4.6 

87 
80 
88 
86 
86 

22 

23  + 

5 
23 

5  + 

33 
27 
30 
28 
32 

15  + 

10 

10+ 

17 

18 

205 
356 
185 

315 
221 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
8 
2 

6 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

2.13 
2.65 
2.59 
2.31 
2.48 

-  .77 

-  1.52 

-  .53 

-  1.07 

-  .07 

.73 
.68 

1.71 
,44 

1,11 

9 
30 
30 

6 
30 

T 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

6 

4 
4 
7 
3 

1 
3 
2 

0 

2 

0 
0 

1 

0 

1 

WOODSTOCK    3    ENE 

72.2 

43.3 

57. e 

3.7 

89 

4 

29 

18 

242 

0 

0 

3 

0 

2.88 

-       .42 

1.37 

29 

.0 

0 

6 

1 

1 

STATE 

58.0 

3.9 

2.62 

-       .74 

T 

SECTION 

58.2 

3.1 

2,32 

-    1.19 

T 

t    DATA    RECEIVED    T(X)    LATE    TO    BE 
INCLUDED    IN   STATE   AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

"3 

Da7  of  month 

g 

1  1  2  I  3 

4  1  5 

6 

7 

8 

9 

10  1  u  12 

13  1  14 

15 

16 

17  1  IB 

19  i  20   21 

22   23  1 

24 

25 

26 

27 

28  29 

30 

31 

CONNECTICUT 

ANSON  I A 

tS2 

•  30 

•  04 

.08 

,11 

•  09 

.09 

•  04 

.07 

BAKERSVILLE 

I>79 

.02 

•  28 

.29 

,07 

•  09 

.50 

.06 

•  04 

.47 

.01 

BALTIC 

U71 

.53 

,18 

.36 

.05 

.59 

BARKHAMSTED 

li3(l 

•  16 

.10 

,10 

•  11 

.25 

•  17 

,38 

.03 

BRIDGEPORT  W8  AP        R 

.78 

•  05 

•  10 

7 

7 

,12 

•  21 

.10 

7 

7    ,02 

,03 

.15 

BRISTOL  2  W 

tse 

•  14 

.04 

,16 

.02 

.23 

•  06 

,22 

.01 

BROOKLYN 

2ta7 

.75 

.26 

.41 

7 

7 

,02 

,38 

.42 

.24 

7 

,03 

.36 

BULLS  BRIDGE  DAM 

2>16 

•  01 

•  14 

.02 

.15 

,19 

.97 

.09 

,59 

BURLINGTON             R 

2>04 

.03 

•  79 

.03 

.11 

.11 

•  20 

.41 

•  01 

,21 

.14 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

1.02 

•  26 

.15 

.13 

.16 

•  13 

•  10 

.09 

7 

COLCHESTER 

1.27 

•  40 

.10 

.22 

7 

.17 

•  05 

.25 

,08 

COLLINSVILLE  1  S 

1.8« 

•  70 

.03 

.12 

.11 

.20 

.37 

.02 

,20 

.11 

CREAM  HILL 

3.00 

T 

.14 

•  15 

.20 

.37 

7 

•  52 

•  82 

.05 

,62 

.22 

DANBURY 

1.73 

.24 

.01 

•  06 

.13 

.04 

.02 

•  36 

.12 

,37 

.38 

DAWSON  LAKE 

2. OS 

1.28 

,14 

.12 

.43 

,08 

DERBY 

.94 

.06 

.02 

•  18 

,14 

.12 

•  31 

.04 

,07 

EAST  HAVEN 

.S3 

.06 

.06 

.16 

,18 

•  22 

■  OS 

.06 

,04 

easton  lake  reservoir 
Alls  village 

.92 

•  18 

,15 

T     7 

•  12 

■  10 

•  01 

.16 

.20 

1.77 

7 

.10 

.02 

.19 

.01 

,07 

•  32 

.60 

.46 

GROTON 

•  85 

•  08 

.25 

.12 

,14 

7 

7 

7 

.04 

.22 

HARTFORD  8RAINARD  FLO//R 

.75 : 

•  30 

.14 

7 

,11 

,09 

7 

7 

,01 

.10 

HARTFORD  WB  AIRPORT     R 

.78 

•  12 

•  16 

,05 

7 

•  02 

•  04 

•  26 

.04 

7 

,09 

•  04 

7 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

1.57 

•  17 

.16 

,16 

•  18 

7 

•  55 

.15 

.20 

KENT 

1.81 

T 

.06 

•  21 

,15 

•  60 

.24 

.46 

■  09 

LAKE  KONOHOC 

1.33 

.14 

,10 

,18 

•  84 

.07 

LAUREL  RESERVOIR 

.86 

.04   .01 

•  01 

•  01 

.08 

,13 

•  11 

•  21 

.26 

MANCHESTER 

1.69 

•  66 

7 

.19 

,30 

.07 

7 

•  22 

.04 

■  21 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

1.81 

•  57 

.57 

,35 

.20 

.05 

.07 

MEAD  POND  RESERVOIR 

.82 

.05   .01 

.01 

.07 

,20 

•  09 

•  11 

.27 

■  01 

MIDOLETOWN  4  W 

1.06 

.03 

•  20 

,23 

7 

.54 

.06 

MILFORO 

1.3<. 

.38 

•  03 

.17 

,20 

•  22 

•  04 

.09 

.21 

MOHAWK  RANGER  STA 

2.45 

.01 

.84 

•  05 

.13 

.07 

•  27 

•  49 

.59 

MOUNT  CARMEL 

1.19 

T 

T 

.45 

.22 

T 

T 

.12 

7 

.10 

7 

T 

.16 

7 

.14 

7 

NATCHAUG  RANGER  STA 

2.65 

.30 

•  04 

.20 

.04 

■  23 

.45 

7 

.20 

.06 

1^13 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

1.38 

•  46 

•  06 

.18 

,27 

.11 

.01 

.22 

.05 

.02 

NEW  HARTFORO 

1.43 

•  22 

•  13 

.10 

,07 

•  07 

.28 

.15 

• 

,38 

.03 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    R 

.89 

T 

•  19 

7 

7 

,22 

T 

.20 

.01 

.05 

.04 

•  01 

•  03 

.14 

NEW  LONDON 

1.02 

•  04 

•  10 

.24 

,10 

,12 

.21 

•  OS 

•  13 

NORFOLK  2  5W 

1.72 

T         T 

•  03 

•  01 

.21 

,09 

T 

.22 

.54 

7 

•  62 

7 

NORTH  BRANFORD 

■  84 

•  20 

•  15 

,18 

•  19 

.01 

.03 

•  08 

NORTH  GUILFORD 

1.03 

•  14 

•  12 

.13 

,21 

•  18 

•  11 

,14 

NORWALK 

1.00 

.01 

.13 

,12 

7 

•  16 

.08 

.05 

•  03 

.16 

,04 

•  22 

NORWICH  5  SW 

1.43 

•  23 

•  04 

.25 

.09 

,20 

•  05 

7 

•  57 

PACHAUG  FOREST 

2.11 

•  21 

T 

.31 

•  OS 

,12 

.04 

1^26 

•  12 

PEOPLES  RANGER  STA 

1.61 

•  15 

•  10 

.05 

,09 

.16 

.17 

.15 

,73 

•  01 

PROSPECT 

2.20 

.04 

.16 

,18 

.01 

1.74 

■  07 

PUTNAM 

1.36 

.10 

•  01 

.20 

7 

.05   7 

,10 

7 

7 

7 

.20 

•  10 

•  OS 

,05 

•  50 

PUTNAM  LAKE 

1.44 

•23 

T 

.22 

■  15 

•  26 

.16 

•  IS 

,20 

•  07 

ROCKY  RIVER  DAM 

1.99 

T 

T 

.01 

.17 

■  16 

.02 

•  65 

>*8 

ROUND  POND 

1.28 

.18 

.27 

•  OS 

,05 

7 

•  17 

.31 

•  25 

SALISBURY 

1.63 

.01        '01 

.02 

•  25 

.15 

,18 

.26 

•  06 

•  05 

.50 

•  14 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

.95 

.25 

.10 

7 

.10 

•  01 

.06 

•  03 

,15 

•  29 

SHEPAUG  DAM 

2.73 

.01 

.17 

.16 

1.02 

.47 

.90 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

1.49 

•  23 

.14 

,32 

.01 

.02 

.46 

.07 

•  24 

STAFFORD  SPRINGS 

1.32 

•  09 

.08 

.10 

.02 

,15 

.67 

.10 

•  06 

,03 

•  02 

STAMFORD 

1.59 

.40 

.17 

,15 

•  03 

.26 

.08 

.19 

.31 

STEVENSON  DAM 

1.48 

•  25 

.01 

.13 

,09 

•  04 

•  13 

•  71 

.12 

STORRS 

2.51. 

1.94 

.17 

,15 

,05 

7 

•  02 

•  04 

7 

7 

.09 

.09 

THOMPSONVILLE 

1.14 

.18 

.02 

.13 

7 

,17 

.03 

.07 

.31 

.04 

.12 

.07 

TORRINGTON 

1.77 

.36 

.07 

,04 

.17 

.42 

.72 

7 

TORRINGTON  2 

1.72 

•  35 

.10 

7 

•  20 

.39 

.68 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

1.16 

.09 

T 

,32 

T 

.18 

.07 

.21 

.13 

.16 

WATERBURY  CITY  HALL 

.83 

.02 

.16 

.21 

.03 

.30 

.06 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

.92 

.10 

.12 

,18 

•  24 

.13 

•  05 

,10 

WESTBROOK 

2.17 

.06, 

.11 

T 

7 

,20 

7 

•  14 

1^40 

•  03 

,08 

•  19 

WEST  HARTFORD 

.75 

•  05 

.03 

.14 

,22 

•  05 

•  12 

•  02 

,09 

•  03 

WEST  HARTLAND 

2.39 

• 

.21 

•  26 

« 

uie 

,74 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

1.20 

.01 

•  04 

.11 

,21 

•  10 

•  27 

•  23 

.23 

WHITNEY  LAKE 

1.34 

.38 

.03 

•  17 

,20 

•  22 

•  04 

•  09 

.21 

WIGWAM  RESERVOIR 

1  .75 

.17 

.21 

.26 

.85 

.30 

WILLIMANTIC 

2.28 

1.12 

.42 

,36 

.33 

.05 

WOLCOTT  RESERVOIR 

.98 

.10 

.05 

.10 

,25 

.10 

•  28 

.10 

WOODBURY  3  W 

1.79 

.01 

.01 

.10 

,23 

•  46 

•  98 

,40 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

3.31 

T     T 

T     .43 

.06 

7 

.06 

•  16 

7 

,12 

•  03 

.08 

•  43 

•  01 

.37 

■  75 

•  81 

BANGOR  DOW  FIELD 

2.43 

T 

T     .61 

T 

T 

.08 

•  02 

7     ,07 

7 

,04 

•  03 

.33 

.36 

•  06 

.40 

•  03 

•  40 

BAR  HARBOR 

1.24 

.01 

.10 

.01 

.01 

.12 

.10 

,04 

.10 

7     .11 

.01 

7 

•  49 

7 

,04 

•  10 

BELFAST 

2.04 

.02 

.72 

.02 

.05 

•  13 

•  OS 

,24 

•  12 

.20 

7 

,41 

.08 

BRASSUA  DAM 

3.86 

•  62 

.78 

.06 

.05 

•  09 

.14 

7     ^03 

.07 

7 

.02   .02 

•03   •Ol 

•  33 

7 

.23 

.04 

,80 

.54 

BRIDGTON 

1.67            ,05 

.16 

.02 

.22 

.11 

7 

.11 

,01 

7 

•  04 

•  OS 

.32 

■  59 

BRUNSWICK 

2.15 

.14 

.02 

7 

.05 

.05 

.11 

,03 

T 

•  04 

.57 

.16 

.18 

7 

■  80 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

4.17        .26 

T 

.19 

T 

.28 

T 

7         7 

7    T 

,05 

7     ^02 

•  03   7     ^03 

•  06 

1.14 

.32 

.13   .63 

,73 

■  30 

CORINNA 

3.51 

.71 

.27 

.17 

.10 

.08 

,01 

•  01 

.39 

.69 

.02 

,50 

■  96 

EASTPORT 

1.22 

T     .15 

.13 

7 

.05 

•  13 

.10 

7     .07 

.03 

7 

•  05   7 

•  06 

•  10 

,03 

•  32 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

4.39 

T    1.04 

.40 

.23 

•  12 

.02       7 

7     ,20 

.05 

•  05 

7 

.40 

.02 

,90 

■  96 

EAST  WINTHROP 

1.98            .02 

.38 

.03 

.04 

.10 

.07 

T 

•03   ^07 

.01 

.03 

•  05 

.05 

7 

•  32 

■  78 

7 

ELLSWORTH 

1.32 

.39 

.20 

.05 

.02 

•  14 

.05 

•  12 

.10 

.01 

•  17 

•  02 

■  02 

■  03 

FARMINGTON 

4.49 

.97 

.08 

.39 

•  05 

•02   .01 

7     7 

.14 

2.17 

.19 

■  45 

.02 

FORT  FAIRFIELD 

3.96  '           .11 

.09 

.11 

•  28 

.03 

7     7 

.OS 

.20 

•07   .17   7 

.06 

.57 

.28 

1^79 

.19 

FORT  KENT 

3.49 

.11 

.03 

•  10 

.43 

.01 

,02 

.10 

•03   •OS 

.10 

1.28 

.04 

.04 

.26   .09 

■  09 

.77 

GARDINER 

2.69 

T     T 

•  36 

.02 

.04 

.08 

.07 

7     .74 

.15 

•  03 

•  04 

•  55 

.60 

.01 

G I  LEAD 

2.63 

•  05 

.62 

.44 

U20 

.32 

GREENVILLE 

4.28 

T     ^86 

.36 

.02 

.35 

.13 

7     7 

.24 

.01 

.01   .03 

•  07 

.50 

.16 

.34 

•04   ^44 

■  65 

.07 

HIRAM  2  S 

2.64 

T 

.18 

.02 

T 

.11 

.02 

•  14 

.01 

•  03 

.03 

.44 

•  92 

■  04 

.70 

HOULTON  CAA  AP 

3.76 

T 

.14 

.13 

.24 

.01 

7 

7     .28 

7 

■  29 

.01 

•  12       7 

•  07 

.02 

.39 

.15 

7    1.51 

•  29 

.19 

MOULTON  1  NE 

2.71 

T 

.10 

.15 

.10 

.11 

.10 

,25 

.10   7 

•  05 

7 

.15 

.45 

7 

1^05 

.10 

JACKMAN 

2.92 

.52 

.53 

.02 

.07 

.05 

.06 

.15 

.10 

.02 

.03   .04 

.10 

.03 

.14 

.66 

.23 

J0NES90RO 

1.78 

•  OS 

.11 

•  09 

.18 

.02 

T     .15 

,16 

.17 

•  15 

•  04 

.25 

■  29 

.13 

LEWISTON 

2.72 

.01 

T     .06 

.04 

.09 

.03 

T     ^17 

,03 

7 

•  02 

•  37 

.34 

.07 

.93 

.21 

.35 

LONG  FALLS  DAM 

2.90 

.90 

.62 

•  04 

.10 

.13 

.21 

•  02 

.18 

7 

7 

7 

.02 

.44 

■  24 

MACHIAS 

1.36 

.12 

.09 

.05 

7 

.17 

•  01 

7     .09 

,22 

7 

,15 

.14 

.01 

.26 

7 

.09 

MADISON 

4.19 

.94 

.12 

.01 

.25 

.14 

.04   .15 

7 

.34 

.01 

1.32 

.02 

■  83 

.02 

MIDDLE  DAM 

3.62 

.01 

.84   .82 

.04 

.33 

.17 

.07 

,01 

.20 

.60 

.01 

.37 

■  19 

MlLLlNOCKET 

3.56 

.27 

.41 

.02 

.06 

.14 

•  03       7 

.31 

,07 

7 

7 

•  06 

.18 

•  59 

7     .09 

1^02 

.39 

MILLINOCKET  CAA  AP 

4.10 

T     ^75 

.04 

7 

•  18 

.03  i           7   1       .40 

,03 

,02 

•  01 

•  18 

.35 

.23 

.06  1.02 

.53 

.27 

MlLLlNOCKET  DAM 

3.54 

•  13 

.19 

.14 

.10 

.39 

,25 

,08 

•18   ^24 

.25 

.29 

•  17 

.83 

.30 

MOOSEHEAO 

5.46 

.38 

1.14 

.05 

•  04 

.10 

•  33 

7 

,07 

,02   7 

.03   7 

.43 

.16 

•  24 

7     .08 

1.86 

.93 

OLD  TOWN 

2.40 

•  46 

.25 

.02 

•  06 

.02 

.31 

7 

,09 

•  03 

.06 

.03 

•  62 

.42 

.03 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

3.23 

T     ^70 

.02 

T 

.52 

T 

.39 

.06 

•  03 

•  24 

.35 

.30 

.45 

7 

.17 

PORTLAND 

2.25 

T     ^45 

7 

7 

.03 

7 

7     ,08 

•  14 

7     7 

•  07 

.39 

7 

•  32 

7 

.77 

PORTLAND  MB  AIRPORT   //R 

2.33; 

T     ^38 

T 

7 

.05 

7 

7     ,08 

.09 

7     7 

•  OS 

.42 

7 

•  30 

7 

•  93 

PRESOUE  ISLE 

3.02 

.01   .13 

7 

.08 

7 
■ 

•  04 

.10 

7     ,10 

■  12 

.02 

•  20       7 

•  26 

.61 

•  17 

•19   •lO 

.39 

■  98 
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Table  3— Continuad 


1 

Day  oi  month 

Stolioo 

.|S|3 

*     1     ^ 

6 

'|B 

9 

10  1   11   I   12 

13 

-i 

15 

16 

17  j   18 

19      20  I   21 

22      23  1  24 

25 

25  [ 

27 

28  1  29 

30 

31 

RIP06ENUS   MM 

^•92 

.40 

.40      .09 

.14      .03 

.10 

.03      .11 

.07       .04 

■  14 

.01 

■  75 

•  04 

1.75      .22 

ROCKLAND 

t«OA 

.28 

■  02 

.03 

■  20 

.10 

.01 

.01 

.11 

.02 

.21 

.01!     .02 

ROXBURV 

3>2: 

1.A6 

.06 

T 

.16 

■  07 

.87 

■  52 

.11 

RUNFOftO    3    SH 

4.7B 

.08 

■  83 

.10 

T        ■se 

■  05 

.03 

.08 

.04              , 

T            ■lO 

.93 

1.49 

■  47 

ROWORO    ISSE 

*|02 

T 

■  92 

.35 

■  06 

T 

.06 

T 

.01       .29 

■  98 

1.15 

.121     .06 

SANFORO   2   NNK 

1*10 

.19 

T 

.07 

.01 

.03 

.05 

T 

.47 

.26 

SOUTH    ANDOVER 

:i«2 

■  05 

.»0 

■  54 

.31 

■  10 

■  05 

.75 

.52 

SQUA    PAN    0AM 

4.2T 

.01 

.03 

.05 

.08       .01 

■  28 

.01      T 

.02 

.24 

.21      T 

■21       ■OB       ^03 

.35 

1.35 

■  61 

■04      .10 

.27 

■  29 

STHATTON 

4i«« 

.65 

.54 

■04    ■le 

■  12 

.17 

.03 

.13 

1.72 

.04      .24 

.62 

TME    FORKS 

2.*> 

■  32 

.13 

■  29 

■  02 

.13 

.20 

T 

.25 

■  37 

•  72 

UNITY 

2.0>|                          T 

■  77 

.04 

T            ■OS 

.05 

.01 

T 

.09 

.02 

.02 

.06 

.42 

.34 

.14 

UPPER    DAM 

4.1S                 .Ot 

1.A9 

.07 

.30 

.16 

.06 

.03 

.02 

■  02 

.75 

.57 

.08 

.35 

.22 

VEST  BUXTON    2    NNH 

2.60                               T 

■  15 

T            .10 

■  01 

T 

.03 

T 

T           .07 

.34 

1.16 

.27 

.67 

MINSLOH 

«l03 

■  88 

.18 

.03 

■  08  1    ■lO 

.02 

■  68 

.03 

■  OS 

.76 

1.16 

.03 

aOCOLAlO 

*.02 

■  61 

.14 

■  20 

T 

•  02  I    T 

.19 

.19 

T 

T 

1.94 

.20 

.09 

.44 

MASSACHUSETTS 

AOAHS 

l.SS 

.03 

.12 

.02 

.02 

.02 

.23 

.06 

.35 

1.00 

AMHERST 

l.OO 

T 

.09 

T 

T 

T 

T 

■05      ■OS 

1.46 

T 

■  64 

.74 

1.82 

.05 

.01 

.07 

.26 

T 

.46 

.'•I 

T 

.54 

T 

ASHLAND 

.92 

.41 

■  03 

.21 

.07 

.09 

.01 

■  07 

.03 

ATHOL    3   E 

1.61 

.01 

.09 

.15 

.03 

.77 

.56 

BEECMKOOO 

1.25 

.56 

.01 

.35 

.06 

.24 

.03 

BELCMERTO"N 

2.11 

.50 

.02 

.10  1 

.02 

.02 

1.25 

.20 

BIRCH    HILL    DAM 

1.3A 

T 

.04 

.10 

T 

.40 

•  40 

.40 

BLUE    HILL                               // 

1.21 

.12 

.55 

.23 

•  03 

.06 

.04 

.06 

T 

T 

.02 

.01 

.07 

BOSTON    KB    AIRPORT           //R 

.99 

.20 

.02 

.29 

T 

.07 

T 

.07 

T           T 

.02 

.05 

.03 

.24 

BOTLSTON 

I.IB 

.03 

.29 

.05 

.19 

.03 

.06 

•  48 

.05 

BROCKTON 

.B3 

.34 

■  32 

•  01 

•  16 

• 

CHARLTON   2 

1.59 

.44 

.11 

.13 

.01 

.02 

T 

.22 

T 

T 

•  03 

.63 

CHATHAM 

1.33 

.10 

•  45 

T 

■  78 

CHESTER 

1.76 

■  03 

■  07 

•  03 

.03 

■  27 

.03 

■  86 

.40 

.04 

CHESTERFIELD 

1.A2 

•  01 

■  01 

.01 

.18 

.63 

■  03 

.55 

CWSTMUT   HILL 

.85 

.28 

■  20 

■  13 

•  03 

.05 

■  08 

.01 

.07 

CLINTON 

.72 

.19 

.12 

•  02 

■  15 

.02 

•  03 

.13 

.04 

T 

■  02 

COHASSET 

1.18 

.69 

.03 

•26 : 

■  06 

■  10 

T 

•  01 

■  03 

C0U»ROOK 

2.12 

.28 

•  14 

.20 

■  11 

.71 

•  04 

•  60 

.04 

EAST  WAREHAM 

1.31 

T 

.35 

■  01 

•  33  1 

■  01 

■  43 

T 

T 

■  16 

EDOARTOMN 

2.«B 

.11 

•  17  1 

■  04 

.52 

.72 

.92 

FALL   RIVER 

1.53 

.45 

.51 

•  01  . 

.04 

T 

■  13 

.26 

T 

.11 

FITCHBUR6 

1.29 

.35 

.01 

•  07  1 

■  12 

■  19 

.34 

•  21 

FRAMINSHAM 

•  BT 

.38 

.01 

•  18  1 

■  10 

■  05 

.01 

.12 

.02 

FRANKLIN 

•  67 

.18 

.02 

■  22 

.04 

■  13 

•  06 

CARONER 

1.52 

.04 

.01 

■  07  t 

.25 

.01 

■  51 

■  01 

•  62 

CaOTON 

.90 

■  22 

.04 

■  11 

.16 

.01 

■  18 

.12 

•  06 

HMOalCK 

l.BB 

.31 

.03 

.06 

.15 

.01 

.97 

•  33 

HATCHVILLE 

1.81 

.15 

.20      .05 

.06 

.45 

.02 

■  66 

HAVERHILL 

.73 

T 

.22 

T           .20 

•13 

.03 

T 

■  01 

.03 

T 

T 

.09 

T 

.02 

HEATH 

6.00 

.08 

.09 

•  07 

.17 

■  09 

.02 

4.06 

1.40 

HOLVOKE 

1.66 

.67 

T 

•  13                   T 

■  03 

T 

■  09 

T 

.26 

T 

.46 

T 

HOOSAC    TL'NMEL 

2.06 

T 

.12 

.11 

•  03  I 

■  04 

■  06 

.10 

.51 

1.09 

HUBBAROSTON 

1.3B 

.18 

.05 

•  10 

■  26 

.03 

.42 

.32 

HTANNIS 

1.56 

.19 

.?: 

.03 

.33 

.79 

IFSKICH 

.90 

•  05 

.43 

',u 

•  16 

.02 

■  03 

.05 

■  01 

.01 

JEFFERSON 

l.«6 

.48 

.18 

.26 

.03 

■  51 

KNIBHTVILLE   DAM 

3.06 

T 

.12 

.05 

.25 

T 

1.65 

■  67 

.42 

LAKE   COCHITUATE 

1.01 

.49 

.01 

.21 

.11 

■  04 

.02 

■  09 

■  04 

LAKRENCE 

1.B7 

.23 

T 

.31 

.02 

T 

.02 

T 

.04 

.36 

T 

.02 

.87 

LEKINOTON 

2.62 

.02 

•  59 

.06 

T 

.07 

.03 

.01 

1.15 

.69 

LOVELL 

•  56 

.20 

.19 

.02 

.02 

T 

■  06 

.05 

.01 

.Oil 

MAHS'IELO 

•  80 

.28 

■  02 

■  29 

■  04 

■  12             1 

.03 

MIDDLE  B0«0 

1^57 

.60 

■  01 

•47                   .02 

■  47               ' 

aiDDLETON 

•  9« 

■  03 

.35 

.01 

.23 

.01 

■  05 

.05 

.18 

.03 

HILFORD 

•  59 

.20 

.03 

•  18 

.02 

.08 

.83 

.02 

.03 

MILLBUflv 

•  56 

.35 

T 

.06 

T 

.05 

.03 

.05 

T 

•  02 

MON-AGUE    CI  TV 

2.83 

.17 

.03 

.08 

.09 

.12 

1.48 

.86 

t«OuNT    WACHUSET 

1^6A 

.31 

.11 

.39 

T 

.19 

.47 

.17; 

■■■-UCKET    »e    AIRPORT          R 

1^33 

T 

.22 

.01 

T 

•  04 

.02 

•  23 

T 

.09 

T 

.101     .62 

■    BEDFORD 

.76 

.13 

.25 

.04 

T 

T 

.21 

T 

.15 

£-eu«VPORT 

RECOPC  MISSIN& 

•«£«    SALEM 

1.93 

.01 

.10 

.21 

.02 

.01 

1.02 

.56 

NEWTON 

fleCOBD    MISSING 

1 

NORTmBRIDGE 

.«9 

.09 

.02 

.21 

.02 

.06 

.08 

i    .01 

PELHAM 

2.2* 

.02 

.11 

.06 

.03 

1.36 

.64 

PEMBROKE 

1.12 

.37 

.01 

.37 

.02 

.27 

■  OS 

PERU 

BECORC    MISSING 

PETERSHAM   «    N                          R 

l.SS 

.03 

.03 

.05 

.23 

.03 

.75 

.43 

»1TTSFIELD    KB   AIRPORT      R 

2.41 

T 

.14 

.02 

■05       ■lO 

T 

.02 

.02 

•06      •03 

.15 

.02 

1.75 

.05 

"LAINFIELO 

1.66 

.11 

■  10 

.02 

.06 

•  09 

.50 

.78 

PLVMOUTH 

1.22 

T 

.32 

T            ^39 

T 

T 

.37 

T 

.14 

PRINCETON 

2.35 

•  31 

.11 

.23 

■  15 

.66 

.12 

.75 

PROVINCETOWN    3    N 

.93 

■  12 

.25 

.03 

.10 

.27 

.01 

•  02 

.13 

avABBIN    INTAKE 

2.20 

.26 

.01 

.07 

.12 

.04 

1^15 

.35 

ROCHESTER 

1.65 

•  52 

•  45 

.02 

.31 

■  13 

ROCKPOBT    1    ESE 

1.17 

.36 

•  30 

■  38 

.02 

.04 

T 

.07 

T 

T 

SALEM   <IR    STATION 

1.15 

.01 

•  26 

■01       .18 

.15 

.02 

.02 

•  02 

.03 

.01 

•  01 

.01 

.06 

.01 

•02 

.33 

SANWICH 

1.29 

■  22 

.03 

■  29 

T 

T 

.04 

.49 

T 

.03 

.19 

SE6RE6ANSET 

t.W 

.50 

.50 

.42 

.06 

SHELBURNE    FALLS 

2.96 

•  08 

.02 

.08 

.13 

.12 

•  06 

1.03 

T 

.62 

SOUTHBRIOOE    3    E 

1.02 

•  24 

.15 

.17 

.16 

.02 

•  13 

.13 

SOUTH   EGREMONT 

1.19 

.09 

.06 

.03 

.01 

.31 

.33 

.36 

SPOT   POND 

1.24 

.46 

.06 

.12 

.02 

.02 

.28 

■  26 

.02 

SPRINGFIELD    ARMORY 

1.55 

.18 

.17 

.14 

T 

T 

T 

.02 

•  03 

.33 

T 

.19 

.49 

STERLING 

1.22 

.21 

■  15 

■  31 

.01 

.03 

■  19 

■  28 

.03 

.01 

STOCKBRIDGE 

2.32 

T 

.12 

.10 

.06 

•20       .10 

.42 

■  01 

1.00 

.10 

.21 

SBAMPSCOTT 

•  82 

.02 

.15 

T           .15 

.13 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

■  12 

T 

.25 

TAUHTON 

1.75 

.01 

.61 

.43 

.32 

.02 

.31 

.05 

TUU.Y   DAM 

•  •«6 

•  06 

.01 

.05 

.13 

.01 

T 

■  64 

.56 

T1MHERS   FALLS 

A. 09 

.21 

■  13 

.02 

.20 

.01 

•  06 

1.52 

.73 

.02 

1.19 

VALFOLE 

1.38 

■  13 

.45 

.29 

T 

.03 

.02 

.09 

T 

•  01 

T 

.36 

'ALMLE    I    S 

.83 

.15 

.12 

.32 

T 

.07 

.03 

.06 

•  01 

.01 

.06 

■ARE 

1.26 

.33 

.07 

.01 

.05 

.12 

.55 

.06 

.07 

WHE      2 

1.84 

.35 

.10 

.30 

.10 

.20 

•  67 

.12 

WEBSTER 

.59 

.27 

•  22 

.10 

•EST  CUWINGTON 

1.71 

T 

.09 

■  09 

T 

.07 

.12 

T 

•  09 

.26 

■  02 

.02 

.63 

.10 

•ESTFIELD 

1.19 

■  18 

•  12 

.03 

•  14 

■  24 

.12 

.26 

•  10 

KESTOh 

.75 

.05 

.20 

■  13 

T 

.13 

T 

.04 

■  IB 

T 

T 

T 

'EST  OTIS 

1^12 

.21 

•  06 

•  27 

•  20 

.38 

*ESTOVER    FIELD 

1^2* 

.04 

T 

.03 

T 

T 

T 

.03 

•  04      .01 

.53 

T 

.30 

.04 

■  20 

*5ST   HUTLAMO 

1^47 

.42 

•  11 

.20 

.10 

•  21 

■  07 

.33 

.03 

'tl.UARO  BROOK    ST    FOREST 

RECORD   MISSING 

'- CHE  NOON 

1.09 

.04 

.06 

.22 

.03 

.35 

.01 

.36 

•SCESTER   CAA   AIRPORT 

2.82 

.63 

■  10 

T 

.07 

T 

•  07 

.03 

■  20 

T 

.43 

1.27 

-ORCESTER 

3.83 

.01 

.51 

.13 

.03 

.01 

•  01 

T 

.01 

■  37 

.46 

2.27 

3m  B*f«rMic«  NotM  FoUowtng  Station  Indm 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 

MAY 

1959 

Station 

"5 

Day  ot  month 

1  {  2  1  3 

4  {  5 

6 

7 

8 

9 

10  1  11  1  12 

13 

14 

15 

16 

17  1  18 

_'iJ 

20  1  21 

22  1  23 

24 

25 

26  27 

28 

29 

30 

31 

NEW  HAMPSHIRE 

BATH  2  SW 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM          R 

3>21 
3>S2 

4i00 
4.87 
2.30 

T 

.19 

T 

:i 

.69 

.08 

.06 

T 

.13 

■  46 

.37 

.27 

7 

.10 

.20 
.46 
.63 
1.12 

.03 

7 

.04 
7 

.08 
•  05 

7 
.09 

•  03 

7 

7 

.10   7 
7     7 
.03 

7 
7 
.06 

.20 

7 
.03 

7 

.11 

.01 
.24 

.56 
.49 

.40 

1.81 
.02 

.66 
.29 
1.64 
.24 
.75 

7 
.04 

.02 

7 
.74 

.38 

1.29 

•  49 
.30 

1.00 

7 

•  23 

•  30 

BOW  GARVINS  FALLS 
BRADFORD 
BUCKS  CORNER 
CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

2.60 
3.32 

2.01 
3.<;S 

RECORD  MISSING 

.04 
.32 

.31 

T 

.13 
.11 
.02 

.01 

■  19 
.23 

.02 
.41 

7 

.08 
.30 
.52 

.06 
7 
•  08 

•  65 

7 
.33 

.04 

.05   .11 

.06 

.13 
.17 
.09 

7 
.02 

.12 

.04 

.64 
.76 
•  43 
.65   7 

.04 

1.04 
1.60 
.78 
.73 

•  12 
.02 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

DIXVTLLE  NOTCH 

DUBLIN 

1.87 
1.80 
2.84 
3.21 
1.90 

.14 
.03 

.02 
.71 

T 
T 

.34 
.05 

.03 

.11 
.06 
.12 
.22 
.06 

.04 
.01 

.23 

.15 

7 
.07 

7 

•  OS 
.01 

.23 

7 

.10 
.04 

.03   .08 

7 

.OS 

.05 
7 

7 
7 
7 

.59 
.76 

.23 

.40 

7     7 
.43 
.53 

.47 
.13 

1.10 
1.15 
.02 
.10 
1.03 

.04 
.01 
1.94 

DURHAM 

EAST  OEERING 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FABYAN 

2.07 
2.04 
2.62 
4.69 
4.64 

•  04 
.41   T 

1.94 
.26 

.11 
.02 
.03 
.03 

7 

7 
.01 

.13 
.13 
.08 
.45 
.66 

.09 

.09 
.04 
.40 

.09 

7 

.29 

.01 
.18 
.02 

.07 

7 

.09 

.01 

.03 

7 

.02 

.40 

7 
.10   7 

7 

.10 
.12 

.93 
.52 

1.36 
1.10 

.22 

.01   7 
.32   .01 
.06 
.50 

.12 

.27 
.66 
1.64 
.09 
.60 

.64 
.29 
.79 

FIRST  CONN  LAKE 
FITZWILLIAM  3  SW 
FRANKLIN  \    NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILMANTON 

2.83 
2.40 
4.62 
3.43 
2.21 

■  99 

.07 
.08 

.37 
.12 

.02 

.07 

.05 

.10 
.05 
.OS 
.10 

.23 

.08 
.06 
.03 

.29 

.04 

•  05 

•  05 

.28 
.16 
.22 
.44 

.02 

.02 

.03 

.19   .10 

.01 

.17 

.05 

7 

.18 
.01 

.30 
1.04   .04 
.10 
.30 
.69   •IS 

.02 

.04 

.27 

.79 
1.52 
1.19 

.63 

2.36 

1.40 
.29 

GRAFTON 

HANOVER 

JEFFERSON 

KEENE 

LAKEPORT 

3.14 
3.38 
3.50 
2l68 
2.77 

T 
.19 

.01 

.03 

T 

T 

.10 
.03 
.21 

.01 

T 

.01 

.13 
.27 

.48 
.11 
.10 

.69 

.02 

.21 

.05 
.08 
7 
.03 

7 

.05 

.05 
.12 
.14 

7 
•  07 

.02 

7 

.05 

7 

.03 

7 

.16 

.04 
.06 

7 
7 
.02 

7 

.85 
.99 
7 
.28 

1^12 
.96   .19 

•  39 

•  98 

7 

.81 
.17 
.58 
1.25 
.91 

.75 

.77 

.66 

.10 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

2.74 
4.22 
2.66 

2.23 
1.16 

T 

.21 
V.25 

.26 

.04 

.03 

.05 
.50 
.15 

.02 

.05 
.69 

.29 
•  03 

.06 

.02 
.19 

.03 

.14 
.10 

.04 
.04 

.03 
7 

.03 

.07 
7 

.03 
7 

.02 

.10 

.09 

.07 

7 

.09 
.58 
.16 

.91   .28 
.87 

7 
.20 
.37 

•  27 
1.22 

.91 

1.37 
7 

.66 
.60 

.10 
.43 

7 

MANCHESTER 
MARLOM 

MASSABESIC  LAKE 
MILAN  7  N 
MILFORD 

3.09 
1.63 
3.14 
3.42 
1.74 

.02 
.50 

.09 

.19 
.28 
.03 

.24 
.19 
.22 

.66 

.01 

.17 
.19 

.08 

.12 

.18 
.05 

.09 
.23 

.02 

7 

.06 

.93 

1.48 
.65 

7 

.40 
.37 
.08 
1.07   .20 

.36 

.42 

.02 
.SO 
.47 
.12 
.33 

1.26 

.10 

.50 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

NASHUA  3  N 

NEW  LONDON 

NEWPORT 

NORTH  STRATFORD 

3.81 
2.62 
4.97 
2.64 
3.32 

.09 

.07 

T     .19 

7 

.19 

.21 
.33 

1.14 

.12 

T 

7 

.51 

.10 
.12 
.07 
.24 

.36 

7 

.19 

.42 

•  09 

•  01 

.03 

.05 

7 

.04 

.13 

•  01 

•  14 

7 

•  IS 

7 

.17 

7 

.06 

7     7 

.25 

.12 

.04 

7 

.13 

.02 

.95 
.37 

1.57   .29 
1.04 

.44   7 

.39 

.07 

7 

.93 
2.79 
.03 

.14 

1.56 
.34 

1.54 

7 
1.01 

.21 

PETERBORO   2  S 
PINKMAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 

1.74 
3.39 

2.20 
3.38 

.03   .01 

RECORB  MISSING 

.18 
.26 

.04 
.03 

.01 
.23 

.11 
.48 

.26 

.07 

.17 
.13 

7 

.01 
.24 

.15 

•  03 

•  03 
.15 

•  01 

.02 
.05 

.01   7 

.21 

•  02 

.02 

.02 
.96 

.85 

.30 

.15   7 

7 
.60 

7 
7 

.76 
.90 

7 

.30 

7 
2.09 

.34 
.42 

.59 

.35 

SOUTH  LYNOEBORO 
SOUTH  WEARE  1  SE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH 
TROY 

2.93 
1.77 
1.73 
2.41 

.05 
RECORD  MISSIN6 

.03 
.05 
.02 
.11 

.02 

.08 
.09 
•  10 
.23 

.19 
.02 

7 

.08 
.02 
.14 
.09 

•  16 

7 

7 

•  01 
.09 

•  02 

.52 

.06 
.75 
.41 
.38 

.62 
.79 
.85 
1.31 

1.54 

.16 
.01 

WALPOLE  2 

WARREN  1  SE 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 

2.86 

2.01 
2.98 

4.09 

RECORD  MISSING 

.09 
.36 

.02 

T 

T 

.52 

.23 

7 

7 
7 

.14 
.23 

.94 

.03 
.04 
.76 

I  ^07 

.07 
7             1  .02 
•  02            7 

•  08 

•  02 

.11 
.07 

7 

7 

.04 

.04   .01 

.02 
.06 

•  09 

•  10 

•  07 

7 

7 
.36 

.82 

.47 
.36 

1.05 

7 
7 

.02 

1.94 

1.17 
1.05 
.55 

.28 

WILMOT 
WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 

4.04 
1.98 
l.SO 
2.17 
4.29 

.11 
.01 

.23 

T 

.19 
.22 
.03 

.19 
.95 

.01 

T 

.30 

7 

.04 
.14 

■  09 

■  46 

■  24 

.19 

.11 

7 

.14 

.86 

.09 
.05 

7 
7 
7 

•  10 

.02 

.08 

7 

.04 

.21 

•  04 

•  04 

•  02 
.04 

7 

•  02 
7 

7 

.38 

7 

.13 

.03 

•  09 

.28 
.64 
.19 

.58 

.37   7 
.08 
7 
1.60 

.04 

2.14 
.02 
.52 
.64 
.33 

.79 

.02 
.23 

RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

1.92 

.72 
1.27 
1.86 
2.37 

T 
.03 

.63 

.58 

.31 
.36 

.21 

.44 
•  32 
.91 

.52 
.08 

.01 

7 
7 

•  12 
.16 

.01 

7 
.16 

.36 

.27 

.18 
.21 
.18 

7 

.03 
•  36 

7 
.02 

.06 
.03 
7 

.68 
.34 

7 

7 
.09 

7 

.16 
.28 
.06 
.02  1 

VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  PALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BETHEL 
BLOOMFIELO 

2.24 
2.63 
2.31 

3.34 

.04 
.06 

1.64 

.15 

7 

.12 

T 
.02 

.26 

.09 

•  20 

•  39 

.57 

7 

.03 

.06 

.26 

7 
7 

.07 
.04 

•  02 
.03 
.02 

.01 

7 
.01 

7 

•04   •Ol 

.10 

7 

7 

•  07 

•  13 

1.00 

7 

.96 
1.20 
7 

.49 
.36 

•  01 

•  01 

.01 
.38 
•  17 

.22 

.95 

.47 

.14 

.29  ! 

.08  i 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

4.29 
2.29 
2.03 
2.20 
2.94 

T 

.09 

T     .10 
.64 
.05 

7 

.01 
.12 

.04 

.02 
.09 

.18 
.15 
.08 
.47 
.33 

.03 
.24 

T 

.07 

.08 

7     7 
•  04 

7 

.05 

.07 

.05 

.03 

7 

.01 

.08 

7 
•  02 

.06 

7 

.01 

.06   .02 
.04 

7 

.14 

7 
7 

7 

2.26 
.06 

.03 

.07 
.01 

.04 

.28 
.09 
.98 

.16 
.24 
.03 
.93 

1.33 

.16 

.01 

.06 

•  IS 

•  02 

•  09 

•  03 

•  06 

7 
.99 

.64 
.SI 
•  92 

.69  < 

7   , 

CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 

1.77 
3.21 
2.12 
2.76 
2.89 

.08 

.01 

.11 

.08 
.03 
.12 

.14 
.02 

7 
7 
T 

.26 
.26 
.42 

.58 
.09 

.08 
.09 
.48 
.22 
.13 

.09 
.04 

.06 

.07 

.02 
.05 

.03 
.12 

.15 
•  19 

7 
7 
1.57 

.86 
1.30 

.18 

.02 

.66 

.24 
.38 

.09 

7 
.32 

7 

•  14 
1^25 
7 

.39 
.29 

.08 
.20 
.22 

.48 
.18 

7   1 

GILHAN 

LEMINGTON 

MARSHFIELD 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

1.47 
2.81 
2.33 
3.98 
2.96 

T 

.02 

.08 

.03   .17 
.80 
.02 

.01 

.23 
.07 
.14 

.01 

.61 

.04 

.08 
.48 

.57 
.39 
.99 

.72 

7 

.01 
.16 

7 

.08 

•  01 

•  06 

•  10 

•  10 

.07 
.05 

7 

7     .06 

.01 

.05 

.03 

.09 

.04 

7 

7 
7 

.OS 

.03 
.03 

.25 

1.06 
2.90 
1.00 

.41 
.29 

1.19 
.37 

.48  , 

7   ! 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NOflTHFlELD  NORWICH  UNIV 

1.70 
2.64 
3.89 
2.30 
2.26 

T 
.03   T 

T 

.06 

.15 
.14 
.15 
.03   .10 
.25 

.05 
7 

.05 
.07 

.08 
■  02 

.34 
.40 

.23 

• 

.22 

7 

.33 
.07 
.47 

7 
7     ^03 

7 
7 

.10 
.02 

7 

•  02 

7 

.03 

7 

7 

7 
.04 

7 

.01 
.14 
.12 

7 

.01 

•  05 

7 
7 

.16 
.86 
.40 
.23 
.97 

.96 

.06 
.16 
.04 
.24 

.01 
.09 

.OS 

.04 
.39 

.16 

1.96 
.09 
.23 

.90  . 
.02  . 

.70  . 
7   . 

PERU 
RANDOLPH 
RANDOLPH  CENTER 
READING  MILL 
REAOSBORO  1  SSE 

3.36 
2.49 
2.39 
2.01 
1.70 

T         .03 
.01 

.17 

■  01 

7 

.13 

7 

.40 

.16 

.20 

.10 
.03 
.04 

.05 
.54 
.09 

.08 
•  OS 

7 

.01 
.05 
.04 

7 

.18 

.05 
.03 

.19 

.60 
.01 
.44 

1.90 
7 
.64 

.65 

.10 
.10 

.60 
.15 

.40 

.98 
.42 
.99 
.98 

.49 

.09  • 
.20  ! 

ROCHESTER 
RUTLAND 
SAINT  ALSANS 
SAINT  JOHNSBURY 
SALISBURY 

2.13 
4.40 
2.42 
2.13 
2.09 

T 
.10 

.06 
.02 
.20 

.01 

7 
7 
.11 

.43 
.22 
.22 
.32 

.01 
.34 
.73 
.42 

7 

.03 
.06 

.12 

.08 

7 

7 

T 
7 
T 

7 

.05 
.03 

7 

.13 
.OS 

.04 
.02 
.03 

.04 
.17 
.03 
.01 

2.94 
.22 
.02 

.58 

.16 
.35 

.84   7 

.07 

■  30 

■  01 
.19 

1.05 
.31 

.04 

.99 

.47 
.20 
.38 

7 
7 

Se«  Reieronc«  No1e«  Following  Station  Index 
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Table  3~Contuiued 


1 

Day  of  month 

Slation 

1    I    2    1    3 

4    1    5 

6 

7|8 

9 

10   1    11    {    12 

13  I   14  1    15 

16  {   17  I   18 

19  {  20   '  21 

22      23  { 

24 

25  I 

26      27 

28  1 

29 

30 

31 

SEADSSURS  MOUNTAIN 

un 

.27 

.01 

.10 

•  06 

•  06 

.68 

.73 

.01    , 

SEARSBUDC    STATION 

1.9-I 

.17 

.01 

T 

.26 

.05 

•  OS 

.03 

.88 

.52 

T 

SOMERSET 

2>«S 

.20 

T 

.99 

.06 

.02 

•  01 

•  ei 

.88 

.02    . 

SOUTH    LONOONOERRV 

2i«9 

T 

.05 

T 

T 

.10 

T 

T 

1^05 

1.30 

.15    . 

SOUTH    NE"BUR» 

2a  39 

.02 

•  10 

.42 

.21 

.02 

T 

*•" 

.21 

.73 

.04 

.60 

SPRINGFIELD 

. 

. 

- 

T 

- 

1.11 

T0"N5MEND 

RECORD  MISSINS 

UNION   VILLAS6  DAM 

}•*« 

T 

.97 

.24 

.09 

.10 

.04 

•  06 

.75 

.62 

1.03    ! 

VERNON 

2>>9 

.06 

.01 

.05 

.14 

T 

.52 

1.71 

•  IC    • 

KARDSaOAO 

l.T* 

T 

.10 

•  20 

•  08 

.57 

.10 

.55 

•  14     , 

HATERSURV 

1.84 

T 

•  19 

.01 

.31 

•  IB 

T 

T 

T 

.14 

•  15 

.62 

•  24    • 

VEST  BURKE 

2«>1 

.07 

•  AA 

.03      .27 

.24 

.02 

.05      .03      .04 

•10      ,03 

•  07 

.42 

.02 

.15 

.33 

MEST   DANVILLE 

tiSA 

.IB 

.73 

T          .07 

•  01 

.06 

T 

.05 

.54 

•  30    • 

MEST    HARTFORD 

2.02 

.AS 

.22 

•  04 

•oa    T 

.03 

.42 

T 

.78 

KESTON    2    S 

2.76 

I 

T 

2.00 

.72 

.04     I 

■EST   TOFSHAM 

1.65 

.10 

.75 

.20 

.10 

.50    • 

WHITE    RIVER    JUNCTION    IN 

2.3T 

T 

.17 

.10 

.06      •Ol 

.06 

.67 

.02 

1.26 

VHITINGNAH    3    w 

2.01 

.01 

.20 

.01 

T 

T 

•  18 

1.14 

.47 

MILDER 

2.48 

.05 

.01 

•  IB 

•  02 

.07       .02 

.07 

.93 

.02 

1.11 

MOOSTOCH    3    EN£ 

2ifi8 

T 

T           .16 

.11 

T 

.04 

.47 

1.37 

.24 

•  47    . 

Sm  B«<6mie«  NelM  FoUawtns  SUdon  Indm 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
MAY    1955 


Station 

Day 

Of  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 

61 

66 

70 

76 

86 

69 

70 

70 

57 

51 

72 

77 

76 

76 

70 

77 

62 

77 

80 

74 

78 

77 

72 

85 

60 

79 

65 

71 

83 

77 

70 

73.0 

.MIN 

46 

46 

50 

48 

49 

48 

45 

50 

43 

40 

49 

53 

49 

52 

48 

50 

45 

43 

49 

49 

53 

52 

60 

60 

58 

58 

55 

63 

59 

63 

61 

51.1 

COLCHESTER 

MAX 

72 

67 

69 

74 

77 

85 

67 

69 

69 

61 

67 

72 

75 

78 

76 

72 

78 

57 

73 

72 

75 

80 

79 

72 

83 

85 

80 

53 

69 

81 

74 

73.1 

MIN 

40 

35 

44 

41 

53 

42 

37 

47 

41 

30 

50 

42 

40 

65 

38 

42 

40 

30 

41 

35 

39 

43 

53 

61 

69 

66 

56 

43 

53 

63 

60 

46.5 

CREAM  HILL 

MAX 

71 

70 

72 

79 

82 

75 

66 

66 

61 

67 

65 

71 

73 

71 

67 

75 

72 

70 

59 

70 

77 

78 

71 

80 

32 

72 

69 

71 

81 

77 

68 

72.2 

MIN 

48 

43 

48 

48 

61 

48 

37 

46 

38 

31 

48 

46 

52 

51 

42 

43 

36 

41 

48 

43 

60 

53 

52 

58 

64 

61 

54 

46 

68 

60 

62 

48.9 

DANBURY 

MAX 

71 

70 

76 

82 

89 

70 

70 

71 

66 

66 

70 

75 

78 

76 

70 

81 

72 

73 

76 

74 

79 

82 

76 

86 

38 

78 

72 

73 

86 

79 

72 

75.3 

MIN 

45 

31 

48 

46 

69 

51 

38 

47 

43 

32 

47 

42 

41 

52 

41 

44 

41 

33 

46 

39 

39 

46 

62 

59 

63 

50 

57 

49 

58 

63 

56 

47.9 

FALLS  VILLAGE 

MAX 

74 

75 

77 

85 

84 

81 

72 

72 

61 

64 

69 

75 

78 

76 

72 

79 

72 

71 

74 

74 

81 

85 

77 

83 

87 

76 

75 

75 

87 

81 

78 

75.6 

MIN 

43 

31 

45 

40 

48 

46 

29 

46 

38 

24 

49 

31 

38 

41 

30 

34 

32 

26 

30 

28 

32 

36 

61 

52 

54 

53 

49 

41 

53 

66 

45 

40.9 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 

72 

73 

78 

82 

91 

68 

73 

73 

66 

67 

74 

76 

80 

75 

73 

83 

58 

73 

76 

75 

78 

80 

76 

86 

85 

81 

72 

72 

83 

77 

70 

76.4 

MIN 

46 

42 

47 

48 

48 

46 

40 

60 

42 

34 

50 

44 

45 

63 

42 

48 

43 

39 

47 

42 

43 

47 

63 

61 

62 

50 

62 

48 

69 

62 

65 

48.6 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 

73 

71 

76 

84 

87 

56 

72 

67 

55 

66 

73 

77 

81 

78 

74 

81 

59 

74 

75 

78 

83 

82 

75 

86 

88 

77 

69 

72 

86 

76 

71 

76.3 

MIN 

47 

42 

47 

47 

46 

45 

40 

49 

42 

33 

51 

50 

47 

51 

41 

45 

41 

37 

49 

44 

45 

47 

63 

60 

53 

62 

51 

47 

60 

64 

55 

48.7 

KENT 

MAX 

76 

77 

78 

85 

86 

81 

72 

75 

69 

65 

68 

75 

78 

76 

72 

82 

78 

73 

76 

70 

83 

85 

78 

S3 

87 

75 

76 

75 

87 

82 

77 

77.3 

MIN 

38 

40 

44 

45 

66 

62 

38 

44 

43 

32 

46 

39 

40 

60 

39 

42 

40 

34 

43 

49 

43 

45 

64 

60 

50 

63 

45 

46 

60 

64 

54 

47.0 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 

70 

71 

76 

80 

86 

66 

70 

68 

66 

66 

72 

74 

80 

79 

72 

86 

79 

72 

76 

76 

80 

82 

76 

83 

87 

82 

74 

72 

84 

75 

75 

75.9 

MIN 

36 

32 

40 

36 

52 

42 

34 

49 

41 

30 

46 

36 

37 

49 

35 

37 

38 

29 

34 

34 

37 

39 

63 

57 

69 

61 

57 

42 

58 

63 

60 

43.9 

MIDDLETOWN  4  W 

MAX 

72 

68 

69 

73 

85 

86 

67 

68 

70 

67 

65 

72 

75 

81 

74 

76 

82 

67 

74 

75 

7* 

78 

78 

79 

85 

84 

30 

72 

75 

80 

77 

74.9 

MIN 

44 

40 

46 

50 

60 

46 

41 

49 

42 

33 

60 

45- 

47 

57 

41 

47 

41 

40 

60 

43 

46 

51 

63 

62 

66 

62 

57 

58 

59 

54 

50 

50.4 

MOUNT  CARMEL 

MAX 

62 

65 

66 

72 

74 

64 

65 

55 

56 

64 

69 

73 

74 

73 

70 

76 

57 

71 

74 

71 

73 

72 

71 

75 

75 

75 

63 

68 

74 

74 

58 

59.5 

MIN 

42 

39 

45 

43 

52 

46 

45 

48 

41 

35 

51 

48 

43 

51 

45 

44 

41 

37 

40 

45 

43 

47 

62 

60 

59 

63 

50 

45 

61 

55 

57 

48.2 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 

63 

66 

67 

69 

81 

69 

65 

66 

57 

59 

72 

77 

69 

69 

69 

58 

69 

73 

77 

59 

76 

71 

72 

77 

82 

78 

57 

68 

79 

75 

70 

70.3 

MIN 

43 

39 

45 

44 

50 

47 

42 

49 

43 

35 

48 

60 

45 

52 

47 

47 

44 

40 

48 

47 

45 

49 

60 

58 

69 

57 

53 

51 

60 

63 

59 

49.0 

NEW  LONDON 

MAX 

66 

66 

62 

68 

70 

72 

68 

63 

63 

58 

60 

73 

76 

78 

68 

70 

75 

59 

57 

74 

70 

71 

71 

58 

78 

81 

80 

56 

71 

70 

73 

59.6 

MIN 

42 

42 

47 

47 

56 

44 

47 

45 

45 

39 

51 

50 

60 

55 

46 

43 

44 

42 

49 

46 

49 

51 

67 

58 

6B 

60 

56 

52 

55 

59 

60 

49.9 

NORFOLK  2  SW 

MAX 

72 

67 

73 

75 

80 

79 

62 

63 

65 

58 

62 

66 

69 

74 

70 

67 

75 

53 

68 

70 

69 

75 

82 

73 

79 

84 

72 

58 

74 

63 

76 

71.0 

MIN 

39 

39 

49 

47 

59 

46 

37 

46 

37 

29 

42 

41 

42 

49 

36 

45 

34 

39 

46 

35 

42 

61 

62 

56 

61 

60 

54 

44 

55 

60 

60 

45.2 

NORWALK 

MAX 

65 

69 

73 

77 

88 

78 

68 

70 

67 

64 

72 

77 

79 

75 

74 

80 

78 

73 

78 

75 

77 

76 

78 

34 

85 

80 

75 

82 

84 

83 

72 

76.0 

MIN 

41 

37 

47 

42 

64 

60 

38 

46 

42 

30 

46 

47 

40 

48 

40 

43 

43 

33 

38 

36 

43 

45 

61 

62 

59 

60 

58 

48 

56 

60 

59 

46.3 

NORWICH  5  SW 

MAX 

74 

68 

69 

72 

80 

36 

69 

70 

67 

68 

62 

76 

76 

75 

65 

74 

82 

62 

74 

77 

76 

81 

79 

74 

83 

86 

31 

69 

75 

74 

77 

73.9 

MIN 

35 

33 

41 

38 

53 

43 

41 

40 

41 

32 

45 

43 

42 

49 

45 

44 

40 

34 

46 

38 

46 

45 

62 

60 

68 

59 

55 

49 

54 

62 

65 

46.0 

PUTNAM 

MAX 

71 

72 

77 

82 

76 

67 

70 

66 

58 

67 

73 

74 

79 

72 

71 

80 

60 

73 

77 

76 

81 

85 

77 

85 

85 

82 

70 

72 

85 

76 

76 

74.7 

MIN 

37 

32 

39 

40 

49 

43 

36 

47 

40 

29 

43 

35 

38 

46 

39 

40 

37 

29 

37 

36 

39 

44 

56 

61 

60 

59 

54 

44 

58 

60 

57 

44.1 

SALISBURY 

MAX 

73 

72 

73 

80 

82 

75 

66 

65 

68 

63 

65 

67 

75 

70 

67 

77 

72 

70 

71 

72 

76 

81 

77 

81 

84 

71 

70 

69 

84 

75 

69 

72.7 

MIN 

47 

44 

48 

50 

57 

45 

36 

48 

38 

29 

46 

43 

38 

46 

36 

39 

36 

41 

43 

35 

41 

45 

63 

57 

61 

60 

53 

47 

59 

53 

52 

46.5 

SHEPAUG  DAM 

MAX 

70 

69 

69 

71 

80 

80 

62 

66 

68 

55 

63 

66 

70 

74 

71 

71 

74 

64 

68 

71 

73 

76 

78 

76 

82 

33 

74 

71 

79 

79 

75 

71.9 

MIN 

47 

40 

49 

45 

56 

52 

41 

48 

41 

32 

49 

42 

43 

51 

41 

43 

40 

36 

44 

38 

43 

46 

62 

59 

60 

63 

57 

50 

58 

63 

53 

48.1 

STAMFORD 

MAX 

63 

66 

72 

76 

87 

73 

69 

68 

64 

56 

73 

77 

78 

75 

72 

79 

75 

74 

79 

77 

75 

75 

77 

86 

83 

80 

76 

70 

84 

79 

77 

75.0 

MIN 

43 

40 

48 

45 

58 

49 

41 

49 

42 

33 

48 

50 

44 

61 

45 

45 

43 

37 

42 

41 

47 

48 

60 

61 

62 

62 

67 

47 

59 

54 

59 

49.1 

STORRS 

MAX 

65 

68 

72 

77 

80 

62 

66 

64 

63 

54 

69 

71 

76 

76 

69 

77 

54 

59 

72 

71 

77 

78 

72 

81 

83 

76 

66 

58 

81 

72 

72 

71.0 

MIN 

41 

39 

45 

45 

44 

40 

41 

46 

40 

36 

48 

47 

49 

45 

38 

46 

39 

40 

49 

42 

46 

48 

61 

58 

50 

61 

49 

46 

66 

61 

67 

47.2 

WATER8URY  CITY  HALL 

MAX 

72 

68 

70 

76 

82 

84 

69 

71 

72 

58 

68 

72 

74 

82 

76 

74 

82 

50 

74 

75 

74 

81 

82 

78 

34 

90 

82 

84 

80 

86 

80 

75.2 

MIN 

46 

42 

50 

46 

58 

46 

40 

50 

44 

34 

44 

36 

44 

54 

44 

44 

44 

38 

44 

40 

46 

45 

62 

60 

62 

64 

50 

48 

57 

64 

60 

48.9 

WESTBROOK 

MAX 

65 

66 

70 

76 

80 

68 

68 

66 

66 

53 

75 

76 

78 

73 

71 

79 

72 

72 

76 

71 

76 

76 

74 

81 

80 

81 

69 

55 

78 

72 

73 

72.7 

MIN 

34 

30 

41 

35 

51 

46 

40 

46 

41 

30 

43 

41 

37 

P^ 

43 

40 

41 

30 

38 

34 

33 

43 

60 

68 

57 

56 

53 

40 

57 

62 

60 

44.3 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 

71 

66 

72 

76 

36 

86 

64 

66 

69 

60 

68 

61 

74 

78 

77 

74 

79 

75 

72 

74 

77 

80 

78 

79 

36 

35 

76 

70 

82 

83 

77 

74.9 

MIN 

37 

40 

52 

42 

66 

46 

39 

46 

42 

32 

37 

43 

42 

50 

41 

42 

37 

38 

40 

33 

44 

46 

47 

46 

59 

50 

57 

48 

53 

55 

52 

45.7 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 

74 

72 

79 

87 

66 

48 

60 

47 

54 

66 

59 

74 

70 

61 

67 

78 

68 

70 

65 

69 

77 

89 

83 

84 

86 

75 

68 

66 

84 

76 

59 

70.4 

MIN 

36 

39 

44 

46 

39 

38 

42 

40 

40 

38 

38 

47 

47 

43 

40 

41 

35 

37 

45 

42 

40 

48 

57 

56 

52 

55 

51 

46 

54 

56 

50 

45.0 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 

70 

70 

76 

78 

61 

44 

53 

45 

60 

60 

58 

57 

57 

48 

65 

70 

55 

67 

61 

57 

72 

85 

78 

82 

82 

70 

53 

61 

76 

57 

58 

66.8 

MIN 

37 

42 

44 

50 

40 

40 

42 

41 

40 

39 

38 

42 

45 

41 

40 

43 

35 

40 

47 

40 

39 

49 

57 

67 

57 

54 

46 

51 

56 

57 

50 

45.1 

BAR  HARBOR 

MAX 

69 

65 

73 

72 

71 

44 

66 

57 

55 

62 

6S 

69 

58 

55 

53 

70 

52 

65 

65 

65 

68 

80 

76 

72 

76 

77 

68 

63 

73 

74 

59 

66.6 

MIN 

41 

35 

50 

53 

42 

39 

42 

41 

41 

40 

40 

37 

39 

46 

41 

49 

47 

44 

49 

47 

37 

48 

54 

51 

50 

50 

42 

45 

64 

52 

48 

44.9 

BELFAST 

MAX 

70 

71 

75 

82 

62 

47 

61 

63 

53 

55 

72 

72 

70 

59 

58 

74 

61 

70 

68 

71 

72 

88 

82 

78 

80 

74 

67 

51 

84 

70 

59 

69.0 

MIN 

32 

36 

41 

50 

44 

41 

42 

43 

41 

38 

35 

36 

40 

45 

41 

45 

37 

38 

45 

40 

38 

44 

52 

53 

53 

58 

45 

49 

53 

54 

53 

44.0 

BRIDGTON 

MAX 

74 

77 

75 

81 

78 

47 

66 

58 

53 

53 

68 

70 

67 

54 

72 

79 

66 

69 

66 

70 

78 

87 

84 

36 

78 

84 

76 

73 

30 

78 

75 

72.3 

MIN 

40 

46 

49 

54 

44 

38 

43 

43 

42 

38 

38 

45 

50 

43 

39 

47 

35 

39 

49 

40 

43 

61 

61 

64 

60 

64 

55 

47 

64 

61 

55 

43.0 

BRUNSWICK 

MAX 

66 

62 

70 

74 

63 

47 

60 

61 

55 

68 

67 

70 

68 

57 

63 

71 

58 

70 

67 

64 

70 

77 

72 

77 

80 

74 

54 

62 

72 

65 

62 

56.5 

MIN 

36 

45 

46 

49 

41 

41 

43 

44 

40 

38 

37 

48 

48 

44 

40 

45 

43 

41 

54 

43 

41 

47 

57 

63 

59 

55 

53 

56 

56 

57 

63 

45.3 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 

61 

51 

66 

69 

47 

40 

47 

39 

47 

55 

50 

59 

50 

56 

63 

58 

47 

61 

57 

57 

60 

86 

81 

79 

56 

61 

66 

73 

72 

63 

61 

59.6 

MIN 

35 

39 

41 

47 

40 

38 

34 

33 

38 

39 

32 

35 

34 

38 

35 

36 

30 

33 

39 

35 

34 

48 

60 

55 

49 

46 

38 

46 

62 

48 

47 

40.6 

CORINNA 

MAX 

72 

74 

78 

81 

71 

46 

58 

49 

49 

63 

70 

69 

72 

59 

68 

73 

68 

67 

63 

67 

78 

88 

84 

84 

85 

70 

71 

70 

80 

74 

59 

69.5 

MIN 

32 

35 

45 

49 

42 

39 

40 

41 

39 

33 

30 

38 

41 

42 

33 

46 

32 

36 

48 

37 

31 

44 

47 

50 

65 

55 

39 

51 

55 

61 

52 

42.9 

EASTPORT 

MAX 

65 

54 

63 

69 

56 

43 

50 

46 

53 

61 

53 

57 

56 

60 

60 

64 

57 

61 

56 

65 

64 

81 

68 

60 

66 

61 

65 

55 

61 

60 

50 

69.5 

MIN 

37 

40 

42 

43 

40 

38 

39 

39 

39 

37 

39 

38 

37 

41 

40 

38 

36 

40 

'43 

38 

39 

45 

47 

44 

43 

44 

41 

42 

45 

46 

45 

40.8 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 

70 

70 

78 

78 

69 

43 

54 

49 

48 

69 

58 

65 

69 

62 

70 

70 

54 

55 

61 

51 

73 

88 

80 

80 

83 

53 

68 

68 

78 

75 

66 

57.4 

MIN 

32 

35 

42 

48 

41 

38 

40 

40 

39 

38 

32 

41 

40 

42 

35 

48 

32 

38 

42 

36 

31 

61 

56 

59 

66 

64 

40 

50 

53 

59 

49 

43.1 

EAST  WINTHROP 

MAX 

72 

70 

74 

82 

80 

50 

62 

62 

56 

64 

58 

71 

70 

67 

68 

75 

68 

70 

68 

70 

77 

83 

81 

82 

82 

80 

72 

58 

80 

78 

72 

71.7 

MIN 

32 

37 

40 

46 

44 

40 

43 

43 

41 

35 

34 

42 

45 

45 

38 

48 

35 

36 

40 

35 

36 

42 

55 

58 

60 

50 

54 

52 

66 

60 

56 

44.8 

FARMINGTON 

MAX 

73 

74 

80 

82 

68 

46 

61 

58 

55 

52 

68 

59 

70 

64 

59 

76 

58 

70 

67 

70 

80 

89 

84 

85 

35 

75 

71 

76 

84 

78 

77 

71.7 

MIN 

32 

35 

43 

45 

43 

40 

43 

43 

42 

37 

35 

42 

41 

46 

39 

45 

32 

33 

49 

33 

35 

40 

53 

60 

58 

59 

45 

50 

65 

63 

59 

44.4 

FORT  KENT 

MAX 

64 

60 

70 

61 

60 

45 

49 

50 

48 

50 

50 

62 

65 

65 

54 

55 

63 

63 

62 

60 

61 

80 

86 

78 

79 

55 

72 

80 

76 

68 

75 

64.1 

MIN 

30 

32 

42 

43 

42 

38 

38 

40 

39 

40 

39 

32 

32 

38 

37 

37 

32 

33 

42 

36 

36 

40 

41 

50 

53 

47 

34 

48 

1 

49 

52 

45 

40.3 

Sm  R*f»rmice  Not**  Following  Station     Indsx 
-    92    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TqblaS  ■  Condnuad 


NEW  ENGLANC 
MAY  199S 


Station 


Day  Oi  Month 


10      n      12      13      U     IS      16      17      IB      19     20     21      22     23     24      25     38     27      28      29     30 


jAROISER 

GREENVILLE 

iIRAM  2  S 

nOJLTON    CAA   AP 

HOULTON    1    NE 

JACKMAN 

JONES BO RO 

LEWISTON 

LONG    FALLS    DAM 

•AOISON 

MILLINOCKET 

HILLINOCKET  CAA  AP 

MILLINOCKET  DAM 

OLD  TOWN 

OLD  TOMN  CAA  AIRPORT 

PORTLAND 

PORTLAND  N8  AIRPORT 

PRESQUE  ISLE 

RIPOOENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUHFORD  3  SH 

RUHFORD  1  SSE 

SANFORO  2  NNW 

UNITY 

NEST  BUXTON  2  NNW 

MINSLOM 

WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

-JAMS 

-  iriERST 

aiRCM   HILL   DAM 

BLUE    HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

-^OCKTON 

charlton  2 
:m£stnut  mill 
CLINTON 
COHASSET 


MAX  72 

MIN  30 

I  MAX  I  68 

j  MIN  I  28 

I  MAX  7J 

:  MIN  32 

MAX  63 

MIN  31 

MAX  '  6S 

MIN  I  32 


MAX  I 
MIN  I 

MAX  ' 
MIN 

MAX 
HIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

HIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX   60 
MIN  .  40 


69   77   8* 
38   43   46 


72   74   73 
32   37  I  52 


73   78  I  81 
38   34  i  S2 


78   48   61 
42   39  I  42 


42  '  56 
36  '  39 


59 

73 

75 

50 

41 

37 

40 

46 

39 

37 

60 

74 

75 

62 

43 

39 

42 

53 

43 

39 

68   58  '  69 

36   41  I  46 


70   74 
41   47 


68   70 
30   33 


72   75 
30   31 


72   75 
40   48 


73   77 
35   40 


64   75 
31   34 


73   60 
40   43 


80   62   48 

50   40   40  I  43 


80  79  47 

31  32  38 

76  66  43 

44  39  39 


55   44 
40   39 


75 
52 

73   65   41 
46   44   3a 


74   80  '  80 
35   41   53 


66   72 

46   48  i 


66   72  I 
41   43 


75   46 
44   40 


61   47 
42   42 


64   48  I  63 
42   41  I  39 


57 

68 

71 

64 

44 

47 

46 

39 

43 

56 

41 

37 

37 

35 

68 

69 

73 

65 

45 

45 

50 

35 

36 

48 

42 

37 

37 

38 

64 

75 

70 

66 

47 

56 

50 

39 

43 

47 

42 

40 

42 

42 

75 

75 

81 

64 

45 

63 

47 

36 

44 

46 

39 

39 

43 

42 

77 

77 

81 

65 

47 

65 

52 

37 

44 

45 

42 

39 

44 

43 

77 

78 

85 

82 

53 

67 

61 

37 

39 

49 

42 

39 

40 

39 

62 

78 

81 

76 

45 

57 

52 

39 

46 

52 

41 

38 

41 

40 

75   75  I  83 
37   43   45 


74   73  I  80 
42   44  ,  48 


69   65   75 
32   40   51 


73   74 
42   49 


74   76 
46   51 


35   36   41 


71 
47 

70 
34 

72 
35 

75   75   80 
42   45   48 


78   80 

58   54 


81   63   71 
46   46   40 


60 
39 


51 

43 


71   75  '   82   80 
38   40  I  45   46 


84 
50 


50   58   41 


71   74  .  78 
42   46   47 


61  j  54 
42  !  39 


42   41  '  38   33 


68 
40 


47   41   48 
37   34   38 


49   46   48 
36   36   37 


63  I  69   66 
43   39   48 


64   68 
33   31 


57   64 
38   32 


56   44   54 

39   39  I  33 


47   53   63 

44   42   40 


59   60   49 
41 

51 

38 

52 
40 

45 

36   38   35 


40 

35 

49 

62 

40 

34 

50 

59 

38 

39 

39   43   38 


45   45 
44   41 


60   63 

45  40 

68   54 
50   42 

68   65 

46  36 

62   57 
46   42 

65   62 
50   46 

66 

45 


37 

65 
45   40   35 


42   48   42 


66 
36 


62 
36 


55   6«   64 

34   30   31 


59   64   61 
32   29   36 


62   68 

36   34 


58   64   65 

34   28   30 


65   79   69 
38   37   39 


68  70 

35  38 

66  68 
33  38 

67  69 
33  37 

71  72 

33  35 


44   62   66 
29   35   33 


72 
50 

69 

41 


65   69   72 
36   51   49 


69   64   76 
42   52   53 


66  I  66   68   74 

45  '  38   47   45 


56   64   71 
36   46   44 


46   39  46 


60 
37 


64 
51 

63 
40 


72   77 
39   38 


61 
45 


68   61 

54   47 


76   71 
39   47 


61   57   63 

31   40   38 


47   43   40 

64   66   57 
31   42   36 


69  63   68 
39   44   36 

70  58   68 


68  57  62 

40  46  41 

69  60  69 

40  40  36 

71  64  70 

41  40  38 


68 
33 

79   74   74 
46   50   41 


69   72 

31  I  39 


67   80 

40  ■  47 


68   79 

42  I  47 


47   40  I  49 


69  61 
43   46 


72 
37 


68   57   65  I  68   51   63 


41   31   38 


37   31   35 

58   50   64 
43   36   32 


67   75   77 
44   29   43 


67   50 
32   31 


56   69 
32   35 


51   69 

35   44 


53   67 
33   34 


49   60 
29   31 


77   60   68 


57   67 
33   37 


61   72 
41   44 


60   71 
35   33 


47   61 
30   34 


60   62 
30   32 


59   70 
38   37 


55   67 

32   34 


56   70 
36   37 


75   72 
30   26 


59   66 

34   41 


59   67 
35   32 


70   65 
43   44 


69   55 
34   36 


68   73   54 
39   32   31 


72   74 

34  I  50 

69  71 
28   50 

72   76 
39  !  49 

75  I  79 
46  '  53 

74  1  77 

31  ,  50 

70  I  74 

32  '  40 

74   77 
39   51 

56  !  71 
42  I  52 

58  I  75 
36   43 


63 
36 


87   81 
44   50 


65 

59 

67 

65 

68 

34 

37 

44 

36 

40 

57 

69 

68 

68 

76 

40 

38 

48 

42 

43 

61   53   61 
43   44   32 


68 
34 


43   31   29 


66   66   78 

49   35   34 


61   69   78 
37   34   33 


60  58  63 

43  36  36 

59  55  58 

42  35  34 

65  67  69 

44  37  38 

64  67  76 


38   33   33 


64   69   78 

46   41   35 


66  67  75 

47  43  41 

72  74  78 

42  36  39 

72  70  74 

57  46  38 

68  67  67 

46  39  33 


76   70 
35   38 


74   82 

36   44 


76   83 
52   56 


74   81 
36   40 


86 

51 


76 
61 


73   79   82 


34   41 
75   82 


78 
63 


84   86 
64   63 


86   84   82 

48   58   67 


83   71 
48   49 


84   82 
60   60 


83   84   76 
34   42   57 


87   80 
51   52 


82   83 
61   57 


88  83  81 

44  51  61 

80  81  80 

44  50  57 

89  87  86 

41  51  59 

89  81  86 

39  51  59 

86  79  81 

56  57  56 


81  83 

57  56 

83  80 

61  61 

80  SO 
50  59 

71  78 

54  54 

81  83 

53  59 

84  85 

54  62 

86  87 

63  61 

82  83 
63  60 

84  87 

58  61 

83  79 
54  62 

88  81 

44  55 


80 
50 

76 
66 

78 


52 

83 

40   64   61 


I  87 
54 

87 


86   84   68 
56   60   56 


64   64   67   57 


42   49  I  54   66   63  i  65   59 


73   76   66 
47   47   42 


82  76 

60  59 

76  81 
55  53 

84  79 

55  55 

83  76 
S3  40 

83  69 
57  45 

81  65 

56  49 

84  76 
55  55 

84  70 

55  46 

77  72 

61  59 

82  73 

57  53 

74  68 

53  47 


81  {  85 

60  I  63 


80   78   65 
57   52   40 


81  70 

54  58 

83  74 

57  50 

85  75 

58  55 

89  78 

55  62 

84  73 
61  56 

85  77 
58  57 

79  85 

60  59 

86  83 
49  52 


58   60   51 


69   70 
55   46 


68  I  72 

57  ;  44 


67   75 
56   48 


81   76   79   86   76   67 


64  I  64   62   55  I  48 


73   62 

53   45 


80   73   68 
55   59   56 


44   46   49 

68   86   77 
51   56   62 

61 
60 


73 
50 


80 
53 

80 
57 

79 


80  89  87 

48  59  60 

74  81  73 

52  58  60 

74  88  79 

51  59  56 


60 
51 


52  59  61  55 

72  60  54  50 

49  53  46  44 

72  81  74  58 

50  56  54  47 


73 
55 

75 
57 


78   71   55 

52   52   45 


65   56 

56   47 


51   54   60   54 


68   81   70   60 
49   54   60   50 


54 
48 

67 

49   54   54 

73   65   62 

49   54   54   50 


62 
52 


72  71  83  72 

52  57  61  58 

70  73  75  60 

41  49  51  50 


76  82 

55  60 

86  77 

61  62 

86  84 

59  62 

83  74 
55  60 

88  75 

62  63 

81  76 

58  62 

84  79 

57  63 

89  85 

59  63 

79  84 

53  64 

75  85 

48  62 


71.9 
I  47 •6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 -Continued 


NEW    ENGLAND 
MAY    1955 


StoUon 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

17 

28 

29 

30 

31 

< 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

56 
33 

65 

35 

67 
35 

67 

46 

66 

50 

63 
42 

61 

40 

65 

46 

60 
43 

60 
43 

62 

43 

66 

40 

72 
41 

76 
50 

68 
40 

65 
46 

75 
42 

59 
37 

74 
50 

72 
40 

70 
45 

78 
52 

72 
56 

56 
56 

74 
67 

71 
57 

78 
52 

58 

47 

64 
54 

70 
69 

69 
58 

67.7 
46.3 

EDGARTOWN 

MAX 
MIN 

53 
29 

62 

29 

63 
35 

65 

41 

63 

45 

63 
38 

59 
35 

65 
39 

57 
39 

61 
36 

59 
39 

65 
37 

70 
40 

74 
46 

69 
40 

55 

41 

68 
39 

58 
36 

64 
44 

63 
36 

69 

41 

79 
45 

69 

48 

66 
50 

72 
50 

67 
50 

76 
48 

65 

41 

59 
45 

70 
53 

71 
52 

65.4 

41.5 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

67 
42 

68 

41 

72 
46 

72 

50 

67 
45 

64 
42 

69 

41 

65 

49 

60 
44 

64 

38 

71 
49 

76 

47 

77 
49 

73 
47 

69 

43 

79 
50 

59 

41 

73 
42 

73 
53 

71 
44 

79 
49 

80 
56 

68 

58 

83 
58 

84 
59 

79 
50 

70 
63 

67 
48 

76 
55 

72 
60 

75 
59 

71.7 
48.9 

FITCHBURQ 

MAX 
MIN 

69 
37 

76 

49 

77 
49 

80 
52 

86 

61 

64 

41 

66 

40 

73 
48 

70 
42 

58 
37 

68 
46 

74 
41 

75 
46 

78 
48 

71 
36 

73 
46 

79 
36 

59 
38 

74 
53 

76 
39 

77 
45 

84 
54 

86 
65 

80 
63 

86 
63 

88 
62 

76 
57 

69 

47 

78 

53 

90 
62 

79 
57 

75.4 
48.7 

FRAMIN6HAM 

MAX 
MIN 

65 

77 
41 

75 
46 

80 
49 

87 
58 

61 

41 

65 

41 

75 
49 

67 
44 

60 
37 

70 
48 

76 

44 

76 
47 

77 
50 

68 
41 

75 
46 

82 

42 

60 
36 

74 
49 

78 

41 

78 

48 

84 
60 

89 
655 

82 
60 

87 
52 

90 
61 

82 

54 

71 
47 

78 
57 

90 
66 

78 
61 

76.1 
49.0 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

77 
42 

76 

47 

80 

50 

85 
52 

83 
45 

59 
42 

73 
42 

67 

50 

63 

46 

72 
38 

76 

43 

78 
43 

75 
45 

68 
48 

73 

41 

79 

47 

70 

40 

77 

40 

77 
52 

80 
43 

85 
49 

89 

54 

82 
67 

37 
66 

91 
65 

78 
64 

70 
53 

80 
50 

90 
61 

82 
66 

76 
58 

77.4 
50.1 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

73 
39 

73 

34 

76 
45 

76 

46 

84 
52 

83 
45 

60 
35 

71 
40 

68 

40 

50 
29 

64 
36 

68 
37 

74 
40 

78 
45 

72 
35 

71 
41 

76 
31 

58 
31 

71 
39 

72 
34 

74 
40 

80 
41 

86 
49 

77 
68 

83 

55 

79 
59 

78 
61 

68 

43 

85 

51 

88 
60 

79 
51 

74.0 
43.0 

HYANNIS 

MAX 
MIN 

61 
30 

64 
30 

67 
37 

69 
48 

57 
48 

52 
43 

64 
39 

61 
48 

59 

43 

60 
38 

64 
40 

66 
40 

75 
36 

64 
52 

59 
44 

69 
49 

68 
43 

57 
39 

70 
50 

58 
35 

75 
44 

75 
53 

71 

57 

79 

57 

75 

57 

73 
58 

72 
50 

69 

47 

72 
56 

69 
60 

72 
54 

67.8 
46.0 

KNIGHTVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

75 
40 

75 
37 

76 
44 

78 
42 

85 
48 

82 

45 

62 

32 

74 
40 

68 
42 

52 

27 

68 
36 

70 
35 

74 
38 

79 
46 

73 
33 

73 
39 

78 
32 

50 

30 

72 
38 

73 
32 

76 
38 

32 

40 

87 
53 

75 
58 

83 
57 

84 
58 

76 

54 

67 
44 

77 
53 

88 
62 

78 

50 

74.9 
42.7 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

62 

37 

74 
40 

73 
46 

77 
47 

84 
55 

61 
43 

61 
37 

72 
49 

65 
42 

60 
32 

67 
44 

71 
39 

75 
50 

76 
48 

68 
39 

72 
43 

80 
39 

59 
33 

74 
48 

76 
37 

75 
45 

81 
47 

85 
65 

81 
64 

87 
63 

eo 

63 

77 
58 

70 
46 

76 
56 

88 
65 

76 
61 

74.0 
47.8 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

73 
46 

74 
44 

77 
48 

86 
50 

78 
43 

59 
42 

70 
43 

66 

49 

58 

44 

69 
38 

72 

44 

74 
43 

72 
46 

64 
48 

71 
41 

79 
46 

66 

41 

73 
38 

76 

50 

77 
43 

81 
49 

86 
62 

83 
51 

86 

68 

89 
64 

79 
60 

69 

57 

80 
49 

89 

60 

79 
66 

75 
62 

75.1 
49.5 

LEXINGTON 

MAX 
MIN 

76 
42 

73 
43 

78 
50 

85 
51 

84 

47 

64 
42 

70 

41 

68 

50 

63 

41 

68 

34 

68 

44 

75 
41 

73 
43 

67 
48 

70 
39 

83 

44 

69 

38 

76 
35 

80 
49 

77 
37 

81 

46 

87 

54 

83 
65 

87 
65 

,90 
66 

74 
61 

68 

55 

73 
49 

90 
60 

77 
66 

77 
5B 

76.1 
48.6 

LOWELL 

MAX 
MIN 

75 
49 

77 
43 

81 
49 

86 

49 

86 
46 

60 
41 

73 
42 

67 
49 

67 

43 

69 
36 

75 
45 

75 
43 

76 
46 

72 

49 

73 
37 

79 
46 

72 
40 

73 
37 

76 
60 

78 
42 

83 
49 

89 
51 

86 
66 

88 
55 

91 
64 

75 
63 

70 
66 

79 
47 

92 

59 

88 
65 

80 
60 

77.7 
49.2 

MIDDLETON 

MAX 
MIN 

70 
42 

72 
48 

74 
50 

78 
52 

80 
46 

58 

44 

66 
44 

62 
60 

62 

46 

66 

40 

66 

44 

72 
44 

72 
46 

62 

60 

64 

44 

74 
50 

70 

44 

72 
40 

74 
64 

72 
46 

76 

50 

80 
56 

80 
68 

80 
56 

84 
62 

76 
66 

74 
54 

58 
48 

82 
55 

78 
68 

74 
62 

72.2 
51.0 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

54 
34 

62 
37 

63 

43 

56 

44 

58 

45 

52 

43 

61 

41 

54 
45 

57 
44 

65 
42 

64 

43 

66 

43 

66 

43 

65 
45 

58 
42 

59 

47 

53 
42 

59 

41 

59 
48 

65 

45 

71 
46 

61 
50 

60 

55 

61 

53 

60 

53 

73 
52 

59 
44 

56 

45 

65 

53 

63 

57 

62 

54 

60.5 
45.8 

NEW  BEDFORD 

MAX 

MIN 

63 
44 

67 
45 

68 
50 

59 
52 

70 

47 

59 

45 

67 
45 

51 
50 

58 
47 

61 
42 

69 
52 

71 
52 

75 
53 

59 
51 

66 
45 

75 
52 

50 
46 

72 
47 

70 
54 

70 
49 

75 
52 

74 
54 

68 
60 

79 
58 

76 
60 

78 
60 

65 
55 

64 
54 

70 
58 

55 
60 

68 
50 

66.5 
51.7 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
49 

73 

49 

72 

48 

81 
48 

81 
50 

66 
41 

66 
38 

64 
40 

44 
37 

61 

31 

65 
46 

69 
38 

75 
40 

68 
43 

67 
35 

72 

43 

54 

34 

67 
37 

59 

42 

69 
33 

75 

39 

82 

45 

74 
61 

75 
67 

82 
56 

71 
56 

68 

50 

73 
48 

83 
61 

76 
67 

64 
52 

69.9 
45.3 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

70 
38 

71 
38 

74 
44 

77 
48 

77 
46 

51 
43 

63 

41 

66 

46 

66 
43 

63 
37 

61 
49 

67 
46 

70 
43 

64 

48 

69 
41 

83 

47 

60 
42 

75 
38 

78 
50 

73 
42 

75 

49 

84 
53 

80 

61 

87 
69 

89 
50 

81 
56 

61 

48 

72 
43 

84 
56 

81 
52 

72 
59 

72.7 
47.6 

PROVINCETOWN  3  N 

MAX 

MIN 

64 

50 

65 
43 

67 
48 

62 
43 

66 

45 

65 

44 

60 

44 

65 

45 

60 

49 

60 
45 

60 
49 

60 
50 

68 

50 

70 
46 

63 

46 

66 

44 

75 
46 

70 

47 

50 

55 

74 

45 

76 
55 

84 
49 

82 

54 

80 
50 

81 
56 

80 
55 

70 
64 

73 
46 

73 
60 

74 
50 

73 
60 

59.2 
49.7 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

57 
31 

67 
42 

67 

38 

70 
43 

75 
56 

67 
43 

60 
35 

67 
46 

63 
48 

59 
37 

65 
43 

66 

37 

74 
37 

78 
47 

69 
43 

57 
42 

30 
43 

58 
31 

73 
45 

75 
37 

74 
39 

77 
47 

80 
59 

71 
60 

84 
69 

83 
59 

78 

64 

77 

49 

67 

66 

77 
60 

72 
59 

70.9 
45.9 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

61 
39 

62 
42 

64 
46 

77 
48 

69 
42 

50 
40 

60 
42 

68 
44 

61 
43 

63 
39 

63 

43 

69 

47 

63 
43 

57 
44 

60 
40 

75 
43 

59 
42 

74 
38 

77 
50 

70 
42 

71 
48 

80 
66 

75 
57 

80 
57 

81 
67 

71 
65 

64 
54 

71 
48 

77 
56 

69 

55 

68 
55 

67.7 
47.2 

SALEM  AIR  STATION 

MAX 

MIN 

63 

44 

65 

47 

65 

48 

79 

45 

68 

43 

49 
42 

63 

43 

60 

49 

68 

46 

65 
39 

60 

45 

70 
45 

63 

47 

61 
50 

61 

43 

79 
51 

65 

42 

73 
43 

74 

53 

71 
45 

71 
50 

81 
55 

82 
60 

32 
56 

80 
61 

76 
56 

60 
54 

70 
45 

80 
57 

70 
59 

67 
55 

68.7 
49.0 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

68 

40 

68 

40 

72 

44 

68 
50 

66 
46 

50 

43 

62 

40 

62 

44 

60 
44 

69 
37 

63 

48 

70 
47 

70 
44 

60 
47 

67 
43 

76 
46 

52 
40 

66 

40 

67 
48 

70 
42 

70 
48 

74 
54 

70 
58 

78 
56 

82 

58 

70 
55 

62 

48 

67 

44 

74 
65 

68 
60 

65 

55 

65.7 
47.2 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

73 
39 

72 
39 

78 
45 

76 
42 

64 
54 

75 
43 

57 
37 

69 

44 

67 
41 

61 
34 

63 

41 

69 

38 

73 
45 

76 
47 

69 

37 

70 
42 

76 
32 

55 
36 

69 

47 

70 
39 

71 
42 

79 
42 

88 

50 

74 
50 

82 
58 

77 
59 

73 
52 

65 
45 

76 
50 

84 
50 

74 
52 

72.1 
44.9 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 

MIN 

72 

48 

73 
44 

77 
49 

83 

50 

84 

58 

71 
44 

70 
41 

67 

50 

68 
42 

67 
36 

72 
52 

76 
47 

80 
47 

80 
52 

76 
43 

80 

49 

79 
41 

73 
39 

76 

50 

76 

48 

80 
50 

84 
62 

80 
65 

88 
68 

88 
65 

85 
63 

73 
61 

73 
49 

37 
50 

87 
54 

85 
59 

77.9 
60.8 

STOCKBRIDGE 

MAX 
MIN 

76 

48 

74 

39 

75 

49 

81 

44 

81 

54 

62 

42 

67 
35 

65 
50 

60 
39 

65 
34 

69 
46 

71 
42 

76 
36 

71 
41 

57 
32 

74 
36 

59 
31 

68 

31 

70 
45 

69 
31 

74 
34 

81 
40 

74 
53 

77 
54 

80 
58 

70 
60 

68 

51 

73 
47 

82 
69 

74 
69 

63 
50 

71.5 
44.5 

SWAMPSCOTT 

MAX 
MIN 

64 

45 

65 
45 

65 
45 

77 
49 

60 
46 

50 
42 

58 
44 

63 

44 

63 

48 

65 
42 

66 
42 

72 
52 

68 
52 

65 
51 

60 
49 

77 
62 

67 
42 

76 

44 

76 
55 

72 
49 

75 
55 

77 

55 

70 
60 

79 
68 

80 
65 

70 
60 

64 
56 

58 
50 

75 
50 

70 
62 

75 
58 

68.7 
50.5 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

69 

34 

70 
34 

75 
42 

75 
42 

57 
47 

64 
43 

71 
38 

66 

48 

65 
43 

68 

34 

69 

45 

75 
37 

77 
39 

71 
48 

71 
40 

82 
4.5 

74 
42 

74 
32 

78 

47 

73 
37 

80 
40 

80 

47 

75 
60 

84 
59 

86 
52 

78 
50 

74 
55 

70 
44 

79 
57 

71 
61 

75 
52 

73.7 
45.0 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

75 
38 

78 
38 

77 
43 

80 

43 

84 
52 

73 

41 

64 
33 

73 
43 

69 
38 

56 
28 

68 
39 

72 
32 

76 
37 

79 
47 

74 
32 

74 
39 

79 
30 

60 
27 

71 
44 

74 
31 

75 
37 

81 
39 

85 
54 

76 
52 

85 
54 

87 
58 

77 
54 

67 
45 

77 
53 

87 
61 

77 
50 

75.2 
42.6 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

78 
43 

75 
42 

79 
48 

86 
46 

85 
55 

65 
43 

73 
37 

72 
48 

62 

42 

63 
31 

73 
46 

75 
37 

80 
45 

72 

50 

74 
36 

79 
43 

58 
38 

72 
31 

74 
44 

75 

35 

82 

40 

68 
42 

62 
59 

65 
63 

86 
58 

77 
60 

78 

64 

68 

52 

86 

60 

83 
62 

77 
59 

76.5 
47.1 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

70 
35 

71 
40 

75 
45 

83 
46 

69 
43 

61 
42 

71 

34 

65 

44 

60 

43 

65 
32 

72 
42 

74 
38 

73 

41 

67 

46 

70 
38 

80 
42 

63 
41 

73 
30 

77 
47 

74 
36 

80 
43 

83 
43 

80 
62 

84 
62 

87 
61 

79 
61 

69 
65 

72 
42 

84 
58 

75 
62 

75 
61 

73.6 
45.6 

WALPOLE  1  S 

MAX 
MIN 

70 
38 

70 
32 

74 
46 

82 
46 

68 

44 

62 
42 

70 
34 

68 
48 

60 
42 

66 
30 

70 
44 

72 
38 

76 
44 

70 
46 

70 
44 

80 
44 

55 

41 

72 
32 

68 
46 

74 
32 

80 
40 

84 
44 

82 
54 

85 
64 

88 
52 

78 
62 

70 
58 

72 
48 

84 
58 

80 
68 

75 
62 

73.8 
46.5 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

73 
43 

75 
36 

75 
42 

81 
38 

81 
54 

67 
43 

69 
31 

72 
41 

59 
38 

62 
26 

66 
42 

70 
32 

75 
34 

70 
46 

68 
31 

73 
39 

55 

28 

67 
28 

59 
32 

70 
30 

77 
33 

84 
35 

75 

45 

80 
48 

82 

51 

74 
54 

67 
45 

80 

40 

86 
58 

77 
56 

70 
46 

72.6 
40.2 

WESTON 

MAX 
MIN 

75 
40 

74 
41 

78 
44 

85 
46 

83 

44 

60 

40 

71 

37 

69 
46 

65 

40 

66 
32 

70 

41 

74 
39 

75 
42 

72 
45 

71 
38 

80 

44 

70 
38 

73 
35 

76 
42 

76 
37 

81 
43 

86 
48 

84 
64 

85 
61 

89 
52 

84 
50 

70 
55 

76 
44 

88 
66 

83 
63 

77 
58 

76.4 
45.0 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

72 

47 

73 
43 

77 

48 

84 
49 

76 

50 

63 

43 

72 

39 

68 
50 

59 
43 

67 
34 

72 
51 

76 
46 

80 
47 

74 
49 

72 
42 

79 
47 

65 

41 

73 
35 

75 
46 

74 
40 

80 

44 

85 
48 

76 
65 

35 
53 

88 
62 

79 
53 

70 
62 

74 
49 

36 
50 

77 
65 

70 
56 

74.8 
49.2 

WILLARD  BROOK  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

1 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 

44 

71 
44 

75 
47 

80 

49 

67 
40 

61 
39 

68 

41 

63 
46 

54 
39 

62 
36 

68 
49 

71 
47 

73 
53 

69 
44 

67 
40 

73 
46 

54 
39 

68 
41 

73 
50 

70 
45 

75 
52 

84 
55 

75 
64 

81 
51 

86 
52 

77 
58 

67 
49 

73 
47 

85 
58 

74 
60 

73   71.3 
56   48a5 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

72 
38 

73 
44 

78 
42 

83 
46 

74 
44 

65 
40 

69 

41 

69 
47 

58 
42 

62 

37 

71 
46 

71 
39 

77 
49 

71 
46 

70 
36 

79 
45 

54 
38 

70 
36 

74 
44 

72 
36 

78 
42 

85 
52 

78 
54 

85 
62 

89 

51 

79 
63 

70 
67 

75 
45 

87 
59 

78 
62 

58 

74.4 
47.1 

Se«  neferance  Notes  Following  StoHon     Index 
-    94    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TobU  5  -  ConttBU»d 

Startioa 


NEW    ENGLAND 
MAY    1955 


Day  Oi  Monlli 


10     11      12 


19      20      21      22 


24  I   2S      26     27      28 


NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKMATER   OAH 
CAMPTON 

CONCORD   MB   AIRPORT 
DURHAM 
EAST    OEERING 
FABYAN 

FIRST    CONN    LAKE 
FRANKLIN    1    NW 
FRANKLIN    FALLS    DAM 
GRAFTON 
-ANOVER 
ncENE 
LAKEPORT 

LEBANON    CAA    AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC   LAKE 
MOUNT    WASHINGTON 
NASHUA    3    N 
NEK   LONDON 
PETERBORO      2    S 
PINKHAH   NOTCH 
PLYMOUTH    1    WNN 
PORTSMOUTH 
SURRY    MOUNTAIN    DAM 
NEST   LEBANON 
HINOHAH 

-OLFEBORO   FALLS 
- iOOSTOCK 

RHOOE    ISLAND 

BLOCK     ISLAND    WB    AP 

GREENVILLE 

' I MGSTON 

PROVIDENCE  HB  AIRPORT 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX ,    70 

MIN   38 

MAX  j  77 
MIN  I  31 

MAX  I  7* 

MIN I  32 

I 
MAX  I    76 
MIN,  33 

MAX  I  72 
MIN   32 


76   76 

40   45 


72   77 

33   ".0 


80  61  : 

ii      38  I 


f,      62   60 

43   46   36 


81   58   S4   64   48 

a       3tl  I  40   42   40 


66   67 

35   36 


59   65 

33   36 


MAX 
MIN 

MAX  ' 
MIN 


MAX  I  67 

HINj  31 

MAX  j  76 
MIN   31 


MAX   78 
MIN  ;  42 

MAX  '  77 
MIN  i  35 

MAX ;  74 

MIN  i  35 

MAX  '  69 
MIN   35 


MAX 

MIN 


42   47   50 


79   80   86 

36   44  I  46 


74   77.  78 
36   44  j  43 


78   80   86 

38   48   47 


76   78   83 
39   45  I  46 


74   74   79 
30   37   37 


67   71   72 
34   40  ,  45 


78   79   86 
36   44   41 


7B   80   86 
35   42  1  45 


77   79  j  84 
32   39   39 


80   78 
42   48 


78   79 

37   45 


80   82   85 
41   48  I  51 


70  60 

56  40 

84  59 
51  40 

85  64 

49  41 

67  58 

42  41 

85  54  I 

45  41 

75  58  ! 

48  40  I 

65  56 

36  37 

75  55 

53  38  ) 

50  60 

47  41  I 

85  58 

48  40 


59 

49 

45 

34 

70 

60 

63 

66 

38 

40 

69 

72 

35 

35 

41 

43 

33 

35 

33 

61 

56 

66 

70 

72 

47 

41 

32 

34 

34 

61 

60 

69 

69 

74 

47 

45 

33 

36 

39 

61 

56 

65 

69 

71 

43 

37 

31 

33 

34 

56 

46 

56 

65 

35   30   29 


73   63 
45   43 


81   64 
54   42 


38   46   42 


69   66   56 
37   46   41 


70  61  58 

40  45  38 

70  63  52 

40  47  39 


40   40 
72   71 


62 
43 

70 
39 

67 

30 


68 
32 

72 

46 

56 

31 

67 
32 

65 

43 

60 
30 

67 

45 

73 

32 

54 
35 

67 
49 

66 
35 

72 

47 

50 
29 

65 

39 

51 
40 

71  I  78 

34  !  40 

TO  i  72 
31  42 

73  I  80 

35  ;  41 


48   40  ;  28 


59   52  '  66 


59   40   45   45   44  ,  37 


MAX 
MIN 

MAX 

MIN  I 

MAX  I 
MIN  I 


79   79   87 

39   46  i  51 


72   72  i  80 

40   45  [  44 


77   79  '  85 

38   43  !  43 


49   48  '  51 
34   37  I  38 


78   80 
39   44 


MAX  !  71 
MIN   41 

MAX   69 
MIN   30 

MAX 
MIN 


MAxi  74 
MIN  \    37 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 


73   74 
41   49 


74   76 
42   46 


70   69 
34   39 


74   72 
40   42 


75   76 
35   42 


76   79 
39   45 


73   79 
37   42 


78   79 
37   43 


75  60 

44  43 

64  57 

43  43 

82  58 

46  41 

49  37 
37  26 

70  63 

42  41 

80  56 

48  32 

78  64 

50  38 

61  45  , 

39  34  , 


53  60 

33  33 

70  73 

34  35  I 

6S  72  { 

33  34 

68  72  I 
29  29 

69  72 

40  36 

71  74 

41  33 

70  72 
39  40 


40  35 

73  71 

33  44 

72  71 
33  42 

76  68   70 

28  37   27 

73  69   70 
37  43   35 

78  73   72 

39  47   33 

74  70   72 


68  I  81 
35  I  37 


69  I  78 

30  i  37 


63   71 

29  i  36 


59  I  59 

29  I  59 


71  1  80 
35  41 


70  I  79 
34  '  34 


69   70  ■  71 
l^       31  '  48 


80   58  ,  79 
32   29  I  37 


39   71  ,  72 
33   29  i  43 


77   73  I  73 
33   31   49 


57   70  '  71 
33   28   43 


63   48   61 

28   31   43 


70   72 
37   26 


72   70  :   70 
32   27  I  47 


64   72   68 
29   22  I  35 


66   75 

33   37 


60   65 
34   30 


65   74 

35   38 


64  71 

32  35 

76  82 

32  43 

76  81 

37  46 


81   60 
48   58 


76   85 
37   54 


81   79 
54   61 


87   87 
40   63 


72   66 

57   44 


81   80   76 
51   63   53 


81  I  81 

60  '  53 

79  j  80 
60  I  66 

84  I  87 
60   54 


83   86   80  I  83 
37   56   57  '  56 


86   82 
40   65 


85  I  87 
63  I  58 


88   83   86  !  69 

47   64   63  j  60 


B4  72  I  67 

57  47  •  47 

61  70  :  82 

64  46  \   50 

79  74  I  82 

58  54  I  44 

85  78  ! 62 

58  50  j  45 

75  67  j  81 

59  54  I  48 

78  70 

63  56 


51  61 

31  32 

73  80 

33  38 

72  80 

30  34 

72  79 

25  30 


56   71 

36   30 


66   71   78 
45   33   38 


30   27  I  43 


76   82 

31   38 


65   51   65   70   74 


57   71 
37   38 


66   74   80 


47 

60   52   62 

49   43  !  39 


69   64   56  ;  66 
36   45   41 


37  43  38 

57  61  58 

38  39  39 

70  67  59 

39  45  39 


40   40   37 


39   32   38   37   35 


64  68 

3  9  40 

71  71 

34  35  I 

35  38 
25  27 

73  74 

38  35 

64  58 

39  38 

68  71 

40  37 


69   49   65   60 

42   41   39   45 


77   84   74  I  63   71   70 
45   52   42  '  34   46   39 


47   53   45 


87   84   59 
43   45   41 


82   73 

45   43 


83   75   55 

39   45  I  42   44   40 


55  62  65 

39  40  43  j  44  45  44 

69  71  74  I  78  73  62 

40  40  43  47  43  41 

64  65  68  70  77  61 

34  33  39  38  44  43 


62   65   67  I  78   70 

39   39   44   44   45 


63   71 
36   46 


71   65 
38   43 


70   60 
41   44 


67   66 

46   45 


61   56   58 
42   49   45 


72;  77 
32  i  38 


67  I  74 
37  44 


39   41   35 


68   65   66 


58   61   66 

36   32   39 


67  63  74 

32  35  37 

52  65  68 

26  39  31 


65   70 
38   37 


68   74   75 
32   36   36 


64   69   73 
35   35   37 


40   36   35 


70   66 


56 
39 

66 
36 


66   64   62   62 

35   45   41  i  33 


67   59 

49   44 


67   71   74 
39   46   44 


41 
70 


69   74 
34   45 


66   72 

31   38 


69 
39 


57  72  I  63 

32  38   36 

55  68  I  69 

40  36   48 

73  72  I  75 

33  30   40 

24  35  I  31 

U  23  I  25 

60  73  !  75 

32  29  '  45 

65  65  I  61 
30  33  I  42 

66  69  !  70 

33  37  I  45 

52  63  i  58 

29  41  I  41 


73   81 
30   35 


70   76 
39   44 


84   76 
43   62 


76   78 
37   45 


i  70   81 


89  84 

39  61 

67  84 

37  60 

86  63 

32  57 

85  81 

42  61 

66  60 
37  63 

67  82 

46  62 

88  79 

39  62 

81  76 

47  64 


83   85 
63   56 


83  83 

54  59 

81  76 

60  50 

90  88 

57  61 

83  64 

54  60 

89  79 

61  57 

81   90  90 

46   60  62 

76   86  76 

45   61  60 


73  i70t7 
49  : 44i3 

78  \ 69.1 
54   42<8 

74  I  66.9 
52  145.6 

76  J76,3 
43.5 


73.3 
42.2 

74.3 
44.1 

75.7 
46.0 


73.0 

50  I  42.9 


70  83 

58  58 

73  64 

50  40 

79  75 

61  57 

77  76 

60  55 

76  70  i  63 

55   52   55  45   45 

81  i  73   77  65  |  81 

61  ;  58   60  46  I  51 


65  \   85 
64   56 


82  [  72 
46   51 


76   77 
57   52 


87  I  82 
60  I  54 

64  I   64 


76   72 
54   48 


78   89   70 
53   57   46 


88   72 
56   66 


57   61   51 


66  78 

57  59 

83  79 

60  61 


84   80 

64  !  59 

86 


79   71  I  80   88   79   77 
60   49  1  47   61   62   54 


79   64  '  84   88   79   74 
61   54  I  48   60   62   55 


60 


74   80  I  85   82   84 
33   39   40   62   61 

35 


56 


76   66 

50   46 


72   66 
62   56 


56   54   53 


24   29  ;  41   47   46   47 


76   61 
J2   41 


65   73 
34   41 


72   78 
36   35 


63   72 

30   37 


87   80 
43   60 


81   79 
46   55 


83   79 
35   35 


63   77 
41   55 


75  69 

62  57 

50  49 

38  38 

88   77  69 

57   60  56 

79   64  65 

56   54  47 

84   79  74 

60   63  55 


65   79   75 
61   57   52 


76 

58  ]  53 


71   62 

54   46 


84  76 

60  62 

88  65 

60  61 

57  52 

46  42 

90  60 

60  62 

80  81 

53  53 

86  85 

54  53 

77  72 

60  56 


72 

59 

62 

61 

60 

73 

76 

75 

60 

69 

83 

88 

85 

73 

64 

39 

39 

37 

36 

36 

33 

43 

37 

44 

48 

63 

61 

60 

56 

50 

71 

76 

69 

70 

78 

55 

70 

72 

73 

80 

86 

76 

85 

86 

75 

39 

46 

30 

40 

29 

26 

36 

30 

37 

37 

56 

61 

54 

58 

46 

72 

74 

69 

72 

78 

56 

72 

66 

73 

81 

68 

81 

85 

84 

75 

36 

43 

35 

40 

31 

29 

36 

31 

36 

38 

50 

58 

57 

69 

48 

73 

68 

74 

80 

70 

75 

78 

76 

82 

86 

82 

86 

89 

75 

68 

38 

42 

34 

37 

35 

29 

42 

32 

42 

41 

61 

59 

56 

63 

55 

73 

68 

72 

79 

64 

72 

69 

73 

79 

88 

65 

88 

65 

80 

74 

36 

43 

37 

41 

31 

32 

41 

35 

39 

43 

61 

62 

57 

60 

58 

46 
68 


72   53   69   64 

<:2   34   29   39 


69   78   87   78- 
32   34  I  38   53 


81   83   76   69 

59  I  56   58   54 


59 

77  85 

46   50  61 

68   83  85 


77   66 
57   52 


65   62   52 

89   84   77 


52 

77 

44  58  61  57 

81  89  80  78 

50  60  61  66 

79  84  78  77 

48  56  60  53 


68.9 
36.0 


64.2 

41.0 


75.6 
44.1 


75.5 
42.4 


'  76.1 
44.3 

73.5 
47.5 

73.8 
43.1 

70.1 
46.9 

75.1 
43.5 

44.2 
31.9 

75.5 
43.9 

69.1 
42.9 

73.8 
43.8 

65.9 

41.5 


72.1 
44.4 

73.6 
41.9 

74.4 
43.6 

76.2 
43.6 

74.6 
44.4 

72.0 
43.3 


70  66  64 

51  50  46 

77  70  69 

49  42  40 


74  67   79 

46  42  :  41 

70  69  j  81 

47  44   46 


64   57   63  I  60   65   70  i  68   60   69  |  66   77   61  I  61   67   63 


•50   43   49  I  49   55   54   55   55   50  !  49   55 


63.6 
47.8 


73 

80 

82 

78 

83 

86 

79 

70 

71 

84 

40 

45 

53 

61 

60 

62 

61 

54 

45 

56 

73 

75 

72 

75 

75 

73 

82 

80 

81 

66 

62 

71 

40 

45 

39 

40 

44 

66 

57 

57 

66 

61 

42 

54 

74 

76 

67 

75 

81 

77 

84 

75 

79 

69 

69 

79 

39 

48 

41 

46 

51 

61 

59 

69 

59 

52 

48 

58 

57 

75  75  I  73.5 

60  60   48.0 

70  75   71.1 

60  69  I  44.4 

75  74   71.4 

61  60   47.9 
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Table  5  -  Conttnuad 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
MAY    1955 


Station 

Day 

Of  Month 

31 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

< 

VERMONT 

BELLOWS  FALLi 

MAX 
MIN 

79 
37 

73 
41 

77 
40 

78 
50 

89 
52 

75 
45 

66 

45 

72 
44 

66 

45 

53 
30 

68 

35 

72 
37 

73 
43 

76 
49 

71 
40 

75 
42 

77 
36 

59 

30 

73 
37 

72 

34 

78 
41 

86 

42 

86 

42 

78 
62 

69 
58 

86 
63 

76 
63 

68 
51 

79 
56 

85 
63 

79 
57 

75.4 
45.5 

3ENNIN6T0N  2  NW 

MAX 
MIN 

75 
*2 

77 
46 

77 
43 

83 

46 

63 
54 

70 
48 

71 
33 

71 
46 

49 
39 

64 

28 

69 
40 

73 

35 

78 
42 

75 

45 

72 
32 

72 

41 

66 

29 

69 

30 

70 
39 

73 

31 

60 
37 

89 

40 

60 
65 

81 
57 

81 
55 

76 
60 

74 
45 

64 
50 

64 
66 

77 
60 

66 

50 

74.5 
44.4 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

72 
31 

74 

34 

76 
39 

81 

47 

80 
55 

61 

42 

65 

44 

65 

47 

61 
38 

59 
37 

64 
33 

68 

34 

70 
39 

70 
36 

69 
32 

69 

53 

29 

69 
32 

69 

43 

65 

31 

75 
30 

65 
34 

86 

61 

76 
62 

78 
55 

73 

55 

73 
43 

81 
55 

61 
63 

76 
59 

76 
51 

71.7 
42.7 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 

75 
46 

75 
55 

82 
60 

82 

58 

61 
49 

63 
46 

67 
47 

47 
40 

60 
38 

67 
45 

70 
44 

72 
46 

64 
44 

69 
38 

73 
42 

60 
37 

71 
46 

60 
46 

69 
36 

79 
42 

85 
49 

80 
67 

82 
66 

76 
61 

68 

60 

77 
46 

80 
56 

82 
62 

77 
61 

69 

57 

71.4 
49.3 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

77 
37 

78 
34 

77 
42 

85 
39 

84 
52 

62 

42 

71 

30 

69 

45 

61 

40 

64 
26 

69 
35 

72 

33 

74 
37 

71 
39 

72 
29 

79 
41 

66 

27 

72 
26 

70 
33 

74 
28 

80 

34 

87 
34 

82 

57 

83 

56 

64 
52 

74 
56 

70 
44 

81 
47 

82 
57 

79 

58 

74 
48 

74.9 
40.6 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

75 
3<. 

74 
37 

77 
42 

78 
41 

67 

44 

73 
42 

55 
33 

68 
33 

66 

41 

45 
29 

62 

30 

67 

34 

71 

33 

69 
36 

66 

30 

71 
32 

75 
30 

55 
27 

72 
30 

63 
26 

71 
31 

60 
34 

65 

41 

80 
58 

63 

54 

61 

57 

74 
39 

65 
42 

84 

49 

83 

57 

76 
48 

72.0 
36.6 

CORNWALL  1  N 

MAX 

MIN 

73 
50 

75 
49 

75 
52 

82 

55 

84 
63 

77 
50 

65 
40 

66 
50 

60 

40 

62 

33 

66 

43 

70 
43 

75 

46 

70 
46 

70 
38 

70 
45 

57 
32 

72 
38 

65 

49 

71 
35 

78 
43 

83 

41 

60 
64 

82 
62 

60 
60 

66 
53 

76 
44 

79 
64 

80 
62 

79 

61 

74 
54 

73.2 
48.2 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

72 

75 
36 

75 
44 

78 
44 

84 
53 

77 
43 

69 
31 

66 
45 

50 
38 

64 

27 

69 

44 

72 
30 

79 
42 

72 
38 

71 
29 

72 

37 

69 
29 

68 
30 

67 
29 

72 
27 

78 
34 

82 

37 

80 
60 

81 
57 

79 
53 

75 
46 

72 
44 

84 

48 

83 

58 

76 
58 

69 

50 

73.5 
41.5 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

68 

35 

71 
36 

75 
43 

76 
51 

81 
55 

65 
44 

53 
44 

63 
48 

62 

44 

45 
41 

56 

37 

64 
38 

66 

36 

67 
40 

51 
34 

68 

40 

73 
32 

52 
33 

68 

45 

56 
32 

64 
36 

77 

40 

83 
46 

78 
62 

77 

59 

79 
61 

69 

45 

68 
48 

80 
53 

80 
60 

76 
51 

66.2 

44.3 

EN0SBUR6  FALLS 

MAX 
MIN 

74 
40 

75 
41 

79 
47 

87 
57 

83 

60 

65 

46 

72 

41 

69 

46 

49 

36 

62 

38 

68 
40 

71 
38 

75 

41 

68 
38 

71 
32 

73 

47 

57 
30 

71 
41 

67 

47 

68 

30 

78 
32 

87 

37 

82 
62 

80 
63 

73 
56 

73 

65 

76 

39 

85 
65 

82 

52 

75 
52 

72 

52 

73.2 
46.4 

LEMINGTON 

MAX 
MIN 

69 

30 

74 
32 

74 
38 

60 

47 

64 
45 

59 
46 

62 

44 

61 

41 

48 
38 

57 
38 

62 
30 

£5 
32 

68 
39 

64 
35 

6S 
31 

68 

38 

52 
31 

67 
38 

63 
42 

63 
29 

74 
28 

84 
31 

78 
54 

77 
61 

78 
54 

66 

54 

73 
40 

80 
55 

60 
62 

75 
67 

72 
46 

66.5 
41.5 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

73 
38 

74 
39 

77 
47 

78 

47 

86 
52 

74 
46 

55 

36 

67 

47 

67 
40 

47 
36 

62 
36 

67 
36 

70 
35 

70 
36 

64 
36 

70 
38 

74 
30 

56 

37 

71 
40 

62 
32 

69 

35 

60 
39 

87 
51 

80 
59 

80 
60 

81 

60 

72 
42 

71 
47 

86 
58 

84 

59 

79 
53 

72.0 
43.5 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
42 

76 
40 

75 
49 

62 

54 

71 

44 

53 

41 

67 

40 

65 

44 

45 
36 

60 
33 

64 

38 

67 
38 

68 

37 

63 

39 

67 
33 

72 
40 

52 

32 

69 

42 

58 

44 

66 
33 

76 
36 

82 
40 

80 
62 

79 
60 

79 

57 

67 
46 

68 

39 

82 

51 

81 
60 

76 

52 

71 

51 

69.5 
43(6 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

58 
36 

59 
44 

64 
40 

60 
47 

70 
45 

66 

30 

45 
25 

50 
30 

40 
25 

43 

20 

51 

50 

50 
30 

52 

30 

35 

72 

63 
53 

56 

45 

70 
45 

57 
45 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

71 
40 

74 
41 

78 

47 

61 

55 

72 

47 

54 
45 

67 

44 

65 

45 

47 
37 

56 
37 

66 
37 

69 

38 

69 

42 

62 
37 

68 

40 

68 

38 

54 
33 

70 
45 

36 
38 

67 
34 

77 
36 

67 
44 

79 
63 

62 
60 

79 
57 

69 
45 

75 
43 

85 
51 

83 
61 

75 
55 

72 
53 

70.4 
44.6 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX 
MIN 

71 
39 

75 
39 

75 
45 

84 

50 

84 
58 

69 
44 

67 
39 

65 

43 

62 

38 

60 
34 

65 
35 

67 
36 

68 
36 

69 
34 

67 
31 

72 
36 

61 
30 

70 
36 

62 

46 

66 
32 

77 
35 

80 
37 

63 

58 

80 
60 

80 
54 

71 
58 

71 
39 

S3 
52 

83 
62 

75 
59 

75 

40 

72.2 
42.6 

RANDOLPH 

MAX 
MIN 

77 
45 

76 
42 

77 
48 

85 
52 

83 
58 

53 
42 

67 
35 

64 

47 

61 
42 

63 
34 

67 
37 

71 
38 

70 
36 

65 

37 

69 
33 

73 
45 

56 

33 

70 
33 

69 

48 

70 
32 

61 
35 

84 

40 

78 
60 

83 
62 

76 

58 

70 
59 

68 

41 

83 
42 

S3 
63 

72 
62 

73 
51 

72.2 
44.8 

READSBORO  I  SSE 

MAX 
MIN 

74 
36 

71 
39 

74 
43 

77 
43 

80 

48 

SO 
51 

61 
43 

70 

44 

63 
36 

44 
27 

64 

31 

67 

34 

68 
38 

76 
43 

67 
32 

69 

40 

73 

29 

56 

26 

67 

35 

66 

31 

70 
36 

76 
36 

S3 

48 

73 

57 

76 

53 

77 
56 

71 
48 

61 

42 

80 
52 

63 
57 

76 
51 

70. S 
41.6 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

71 
45 

76 
44 

76 

51 

61 
52 

83 

57 

66 

47 

67 
36 

67 
52 

61 

47 

61 
33 

66 

44 

69 
39 

74 

44 

73 
46 

69 

36 

74 

45 

65 

34 

70 
34 

72 
50 

70 

33 

75 
40 

62 

46 

SO 
64 

79 
62 

79 
66 

68 
55 

76 

46 

80 
53 

80 
61 

76 
61 

73 
52 

72.5 
47.6 

SAINT  ALBANS 

MAX 
MIN 

71 
47 

73 

51 

76 
56 

82 
59 

81 

57 

77 
48 

62 

40 

66 

60 

56 
36 

59 
39 

66 

45 

69 
46 

74 
47 

66 
43 

69 
41 

69 
46 

65 
33 

70 

44 

68 

44 

70 
44 

76 
45 

64 
56 

81 
67 

80 
64 

74 
59 

69 

61 

77 
49 

80 
54 

81 
62 

80 
59 

69 
55 

72.0 
49.9 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

75 
36 

77 
39 

76 
46 

84 
50 

83 

58 

78 

43 

66 

45 

65 

46 

65 
36 

£0 
39 

66 
38 

70 
38 

69 
40 

68 
40 

70 
33 

75 
48 

55 
33 

69 
35 

70 
44 

67 
33 

78 
34 

67 
39 

86 

69 

81 
62 

61 
56 

72 
59 

72 
44 

82 

51 

82 
62 

79 
61 

76 
55 

73.6 
45.3 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

69 
35 

67 
35 

72 
42 

71 
42 

78 
55 

78 

41 

51 
29 

65 
39 

61 
35 

43 

27 

58 
36 

62 

30 

64 

37 

70 
42 

62 

30 

63 
38 

69 
31 

50 
29 

63 
41 

62 

28 

65 
32 

71 
37 

60 

67 

71 
68 

74 

51 

79 
57 

66 
43 

61 
46 

77 
63 

60 
56 

69 

46 

66.8 
40.6 

VERNON 

MAX 

MIN 

78 
42 

79 
39 

74 
-.6 

77 
44 

88 
53 

76 

44 

65 
35 

72 

44 

73 

38 

57 

30 

69 

34 

71 
36 

74 
43 

79 
46 

74 
43 

74 
40 

76 
35 

57 
30 

78 
38 

75 

33 

78 
39 

82 
40 

65 
51 

75 
61 

86 

57 

82 
60 

76 

51 

68 

51 

75 
54 

65 
61 

77 
51 

76.5 
44.2 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

70 
32 

72 

34 

76 

40 

76 

44 

72 
55 

65 

43 

58 

43 

64 

46 

65 

39 

44 
37 

58 

31 

65 
33 

66 

36 

70 
36 

66 

33 

66 
39 

71 
28 

53 

31 

70 
35 

56 
29 

65 
29 

77 
34 

66 
51 

81 
56 

82 
53 

80 
54 

70 
40 

74 
40 

82 
S3 

64 
58 

78 
49 

69.9 
40.6 

WILDER 

MAX 
MIN 

76 
37 

75 
41 

76 
46 

76 
48 

86 
53 

71 
45 

60 
40 

70 
47 

66 

46 

52 

34 

65 
40 

70 
38 

74 
36 

74 
43 

71 
35 

72 
40 

78 
33 

56 
32 

72 
41 

66 

34 

74 
39 

81 

41 

66 
50 

78 

59 

84 
58 

82 

60 

70 
49 

66 

42 

80 
56 

82 
62 

77 
52 

73.2 

44.4 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

72 
37 

78 
38 

77 
45 

89 
42 

74 
51 

61 

43 

66 

34 

66 

47 

58 
42 

63 

31 

67 

37 

70 
36 

70 
36 

66 
42 

70 
33 

75 

44 

55 
35 

70 
29 

66 

44 

70 
30 

72 

36 

85 

38 

60 
59 

82 

56 

81 

55 

73 
67 

67 

46 

82 

49 

80 
59 

78 
60 

74 
49 

72.2 
43.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

Is? 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ROCHESTER,  MASS. 

EVAP 

.18 

.20 

.20 

.21 

.22 

.18 

.11 

.20 

.03 

.09 

.21 

.19 

.20 

.19 

.18 

.19 

.26 

.15 

.23 

.22 

.23 

.23 

.23 

.12 

.23 

.23 

.16 

.19 

.21 

.21 

.10 

5.78 

WIND 

38 

39 

43 

55 

56 

55 

42 

51 

42 

37 

47 

18 

29 

33 

58 

40 

49 

27 

60 

48 

36 

33 

66 

40 

73 

54 

38 

42 

64 

82 

42 

1437 

LAKEPORT  2,  N.  H. 

EVAP 

.20 

.18 

.08 

.31 

.13 

.13 

.05 

.18 

.05 

.11 

.19 

.18 

.21 

.05 

.15 

.22 

.29 

.17 

.15 

.20 

.33 

.22 

.19 

.15 

.19 

.13 

_ 

_ 

.21 

.16 

.23 

BS.39 

tflND 

40 

30 

50 

55 

45 

65 

20 

45 

25 

55 

40 

35 

35 

25 

30 

30 

70 

60 

90 

50 

30 

35 

55 

60 

30 

10 

20 

50 

85 

65 

70 

1405 

HASSABESIC  LAKE,  N.  H. 

EVAP 

.14 

.21 

.21 

.19 

.17 

.06 

.12 

.11 

.12 

.17 

.18 

.19 

.09 

.18 

.17 

.17 

.18 

.18 

.22 

.20 

.22 

.24 

.16 

.13 

.25 

.06 

.12 

.15 

.23 

.16 

.16 

5.14 

WIND 

11 

35 

35 

50 

60 

44 

31 

20 

60 

52 

31 

1 

39 

7 

27 

32 

33 

56 

47 

67 

25 

39 

35 

36 

33 

18 

16 

37 

44 

48 

14 

36 

1118 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


mw   IHGLAHD 

HAY  less 


Day  of  month 


1        2       3        4       5       6       7       8       9       10      11       12      13      14      IS      16      17      18      19     20     21     22     23     24     25     26 


comrecTicin' 

CREAM  BIIX 

HAIHX 
CARIBOU  VB  AIRPORT 

PRESQDE  ISLE 

MASaACBUSETTS 
CHARLTON  2 

ROCKPORT  1  ESE 

SPRINGFIELO  ARMORY 

■ESTOVER  FIELD 

HEW  HAMPSBISS 
FRAXELIN  FALLS  DAM 


MOtmr  »ASH1NGT01I 
RASBUA  3  II 
ITBl  LONDOK 
PIXKHAM  NOTCH 

MRTSMOirra 

WinBAM 

VERMONT 
BURLINGTON  VB  AP 

LEMINGTON 
■OOITT  MANSFIELD 
SAINT  JOBNSBURY 


SMO¥P«LL 
SH  ON  CUD 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
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STATION  INDEX 


Station 


CONNECTICUT 

ANSON  I A 

BAKERSVILLE 

BALTIC 

BARKHAMSTED 

BLOOMFIELO 

BRIDGEPORT  WB  AlRPi 

BRISTOL  2   H 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

CANDLEWOOO  LAKE 

COCItAPONSET  RANGER 
COLCHESTER 
COLLINSVULE  1  S 


CREAI 


HIL 


DANBURr 

DAMSON  LAKE 

DERBY 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROT ON 

HARTFORD 

HARTFORD  6RAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AP 


HANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MEAD  POND  RESERVOIR 
MIDDLETOWN  A  W 
MILFORO 

MOHAWK  RANGER  STA 
MOOOUS  RESERVOIR 
MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  SIA 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

NEW  HARTFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
'  NEW  LONDON 
NORFOLK  2  SW 

NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK 
NORWICH  i   5W 
PACHAUG  FOREST 

PEOPLES  RANGER  STA 

PROSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM  LAKE 

ROCKVILLE 

ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RES 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD 
STEVENSON  DAM 
STOHHS 

THOMPSONVILLE 
TORRINGTON 
TORRINGTON  2 
TRAP  FALLS  RESERVOIR 
t    WATERBURY  CITY  KALL 


AUGUSTA  AIRPORT 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

t    HARBOR 


BELi 


aST 


BRASSUA  DAM 

BRIDCTON 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SAN6ERV1LLE  6  SE 

EAST  WINTHROP 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 

GlLEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREEMVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

HOULTON  1  NE 


JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG    FALLS    DAM 

MACHIAS 

MADISON 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
HILLINOCKET  CAA  i 
MILLINOCKET  DAM 

MOOSEHEAC 

OLD  TOWN 
'  OLD  TOWN  CAA  AIR1 
>   ORONO 

ORONO  2 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPI 
PRCNTISS 
PRESOUE  ISLE 
RTPOGENUS  DAM 


0973: 


County 


NEW  HAVEN 
LIICHF lELD 
NEW  LONDON 
LITCHFIELD 
HARTFORD 

FAIRFIELD 

HARTFORD 

WINDHAM 

LITCHFIELD 

HAfiTFORO 


1093. FAIRFIELD 
' 1466, MIDDLESEX 
l'>99iNEW  LONDON 
IS36  HARTFORD 
1715  LITCHFIELD 


FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 

NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 

LITCHFIELD 
NEW  LONDON 
HARTFORD 
HARTFORD 
HART FORD 


3563lENF[ELD 

|3BS7'nEW  LONDON 
|3905iLlTCHFJELD 
3969  I  NEW  LONDON 
iA096jFAIRF lELD 

'ai,63]  HARTFORD 


A933i  LITCHFIELD 
5016  MIDDLESEX 
50771  NEW  HAVEN 
5126iwiNDHAM 
5131'  TOLLAND 


5262! LITCHFIELD 

52731  NEW 

HAVEN 

52651  HA  R' 

FORD 

53091  NEW 

LONDON 

5AA51 LITC 

HFIELD 

5510|  NEW 

HAVEN 

St'.l  NEW 

HAVEN 

FIELD 

5906, NEW 

LONDON 

6131  NEW 

LONDON 

1 

5239i LITCHFIELD 
I  659?! NEW  HAVEN 
66A5  WINDHAM 
66S5  FAIRFIELD 
b9A2  TOLLAND 

6966  LITCHFIELD 
T002  FAIRFIELD 
7109  LITCHFIELD 
71571  FAIRFIELD 
7373, LITCHFIELD 

1  7<i32|  HARTFORD 

79A6' TOLLAND 
'  79691  FAIRFIELD 
; 6065. FAIRFIELD 
I 9138|  TOLLAND 

I B36A  HARTFORD 
I B436|  LITCHFIELD 
8**1  LITCHFIELD 
6AB8  FAIRFIELD 
I  6911  NEW  HAVEN 

'  9007  NEW  HAVEN 
I  9067  MIDDLESEX 
I  9162  HARTFORD 
I  9176i  HARTFORD 
9508,  HARTFORD 

'  <ib'>'.    NEW  HAVEN 
9566  LITCHFIELD 
9592.  WINDHAM 
9759  NEW  HAVEN 

; 9763'  LITCHFIELD 
[ 


02731  KENNEBEC 
0275> KENNEBEC 
0365  PENOBSCOT 
0371  HANCOCK 
0*60, WALDO 

Oeu'  SOMERSET 
06 <>3.  CUMBERLAND 
0934  CUMBERLAND 


1*72  AROOSTOOK 

1626  PENOBSCOT 
2*26  WASHINGTON 
,2**2  PISCATAQUIS 
,2  5*9  KENNEBEC 
;  2620  HANCOCK 

|2765'FRANKL1N 
!266e|AR00ST00K 
2876  AROOSTOOK 
30*6  KENNEBEC 
3110  OXFORD 


3261  WASHINGTON 
3353  PISCATAQUIS 

3600  CUMBERLAND   ' 
36S2  AROOSTOOK 
3897  AROOSTOOK 

*oe6  SOMERSET  j 
*ie3  WASHINGTON   I 

,*566  ANDROSCOGGIN i 
*781  SOMERSET     I 

;*67e  WASHINGTON   | 

'*927  SOMERSET  | 

;5261  OXFORD  I 

630*  PENOBSCOT  I' 

5309  PENOBSCOT  i 

531*  PISCATAQUIS  I: 

5*60  SOMERSET 
6*20  PENOBSCOT 

6*25  PENOBSCOT 
6*30  PENOBSCOT 
6*35  PENOBSCOT    ': 

6900  CUMBERLAND 
6905  CUMBERLAND 
6927  PENOBSCOT 
6937  AROOSTOOK 
|717*  iPlSCATAOUlS 


*1 

20 

73  05 

*1 

»C 

73  02 

♦1 

17 

72  06 

41 

72  57 

*1 

50 

72  44 

*1 
*1 

10 

73  08 
72  59 

*1 

47 

71  57 

73  2« 

»1 

48 

72  58 

41 

?S 

73  28 

28 

72  31 

41 

35 

72  2C 

72  56 

41 

52 

73  20 

41 

23 

73  26 

41 

22 

72  59 

41 

19 

73  05 

41 

17 

72  52 

41 

14 

73  15 

41 

S7 

73  22 

41 

21 

72  02 

72  42 

41 

44 

72  39 

41 

56 

72  41 

41  SO 

41  30 

41  25 

41  S3 

41  46 

41 

41  16 

41  42 

41  21 

*1  68 


41  30 
41  54 
41  06 
41  52 


43  53 

46  52 

46  37 


44  24 

45  11 

45  27 
43  51 

46  07 
46  08 


45  39 

45  39 

46  17 


72  29 

72  11 

73  31 

72  43 

73  05 

73  16 
72  26 
72  55 

72  05 
72  21 


73  2 

72  09 

71  51 

73  00 

72  57 

71  54 

73  38 

72  26 

73  26 
73  32 

73  27 
73  21 
73  18 

72  49 

72  16 

73  30 
73  1 
72  15 

72  36 

73  07 
73  06 
73  09 
73  02 


69  48 
69  46 
68  49 
68  12 


69  56 

68  01 

69  32 

69  13 
67  00 
69  16 

69  54 

66  26 

70  09 

67  46 

68  36 

69  45 

70  58 


69  54 

70  55 

66  42 


65  40 

66  42 
66  41 


Obser- 
vation 
time 


Refer 
to 

tables 


ANSONIA  WATER  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
ENG  DEPT  HARTFORD 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
BRISTOL  WATER  CO 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN  LIGHT  6  POWER 
WATER  BUR  HARTFORD 

CONN  LIGHT  &  POWER 
ST  PARK  &  FOREST  COM 
MARY  A.  LEAL 
COLLINS  CO 
T.  S.  GOLD 

JOSEPH  P.SIMKO,  JR. 
NEW  HAVEN  HATER  CO 
BIRMINGHAM  WATER  CO 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
BRIDGEPORT  HVDRAULK 

CONN  POWER  COMPANY 
WATER  6  ELEC  DEPT 
ENG  DEPT  HARTFORD 
5WG  TREATMENT  PLANT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


BRIDGEPORT  HYDRAULIC     3 
JEWETT  CIIV  WTR  CO  j 
MARY  C.  OLIVER      I   2  3  5 
NEW  LONDON  WTR  WKS 
STAMFORD  WATER  CO 

MANCHESTER  WTR  OEPI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STAMFORD  WATER  CO 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  CO 

ST  PARK  6  FOREST  COM 
FRANK  P.  O'NEILL  I 
CONN  AGR  EXP  STA  I 
ST  PARK  fc  FOREST  C0t|4 
ST  PARK  t  FOREST  COM 

WATER  BUR  HARTFORD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ENG  DEPT  HARTFORD   | 
UNDERWATER  S  LA6  USN 
EDWARD  C .  CHI  LOS 


NEW  HAVEN  WATER  CO 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
CHESTER  A.  COMSTOCi 
NORWICH  WATER  DEPT 
ST  PARK  t  FOREST  COM 
I 
ST  PARK  6  FOREST  COM 
NEW  HAVEN  WATER  CO 

PHDNSE  BONNER 
GREENWICH  WATER  CO 
IVILLE  WTR  t  AQUE 

CONN  LIGHT  t  POWER 
RIDGEFIELD  WTR  SUP 
HAROLD  MYERS 
BRIDGEPORT  HYDRAULT 
BUR  ENG  WATERBURY 


WTR  COM  NEW  BRITAIN 
CONN  LIGHl  t  POWER 
ERNEST  I.  LUHDE 
CONN  LIGHT  6  POWER 
U  OF  CONN  AGR  DEPT 

CONN  LIGHT  6  POWER 
TORRINGTON  WTR  CO 
TORRINGTON  REGISTER 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
BUR  ENG  WATERBURY 

NEW  HAVEN  WATER  CO 
JAMES  RINTOUL 
WATER  BUR  HARTFORD 
WATER  BUR  HARTFORD 
WTR  COM  NEW  BRlTAir 

NEW  HAVEN  WATER  CO 
WATERBURY  WATER  CO 
CONN  LIGHT  b  POWER 
WTR  COM  NEW  BRlTAIf 

OSCAR  S.  JOHNSON 


ROBERT  A,  SMITH 
CIVIL  AERO  ADM 
U.  S.  AIR  FORCE 
ACADIA  NAT  PARK 


RAYMOND  R.  PALMER 
WALTER  A.  HICKS 
MRS.  ELMER  J.LELAND 
AUGUSTA  WATER  DIST 
BANGOR  MYDRO-ELEC  CO 

C.  S.  PREBLE 
C.  W.  NORSWORTHV 
LORENZO  VOISINE 
SAMUAL  D.  SOULE 
RUMFORD  FLS  PWR  CO 


2  3  6 

3 
2  3  6 


HATCHERY 


STATE  I 

HUGH  E .  SAWYER 
CENTRAL  MAINE  PI 
CIVIL  AERO  ADM 
WILLIAM  CUmiNG 

CENTRAL  MAINE  POWER 
IRVIN  C.  MASON 
UNION  WATER  PWR  CO 
BRYANT  L.  HOPKINS 
BANGOR  HYORO-ELEC  CO 

GREAT  NORTH.  PAPER 
EDWARD  A.  MILLER 
GREAT  NORTH.  PAPER 
CIVIL  AERO  ADM 
ERVIN  LOVELL 

H.  LA  MONTAGNE 

CIVIL  AERO  ADM 
PMYS  DEPT  U  OF  ME 
HAROLD  HAMLIN 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
VERILL 
XP  STATION 
GREAT  NORTH.  PAPER 


2  3  6 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  9  5 

2  3  9 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 

INACTIVE  1/55 


[NACTIVE  2/55 
2  3  5   7 
2  3  S 


Station 


ROxeuRY 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORD  1  SSE 
SANFORD  2   nNW 
SKOWHEGAN 

SOUTH  ANOOVER 
SOUTHWEST  HARBOR 
SQUA  PAN  DAM 
STRATTON 
SWANS  FALLS 

THE  FORKS 

UNITY 

UPPER  DAM 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MINSLOW 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 
A»»1ERST 
ASHBURNHAM 
ASHLAND 
ATNOL  3  E 

BEECHWOOO 

BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL 
BOSTON  WB  AIRPORT 


BOYLSTON 
BROCKTON 
I  CAMBRIDGE 


CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 

! COLDBROOK 
I  EAST  WAREMAM 
, EDGAR TOWN 
I  FALL  RIVER 
j  FITCHBURG 

FRAM INGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

'  GROTON 


I  HU8BARDST0N 
I  HYANNIS 
I  IPSWICH 
JEFFERSON 

I  KNIGHTVILLE  DAM 

LAKE  COCMITUATE 

LAWRENCE 
i  LEXINGTON 
I  LOWELL 
I  MANSFIELD 

I MENDON 
MIDDLEBORO 

I MIDDLETON 
MILFORD 

' millbury 

i  montague  city 
mount  wachuset 
, nantucket  mb  airport 
i  new  bedford 

j  NEWBURYPORT 

I  NEW  SALEM 

NEWTON 
I NORTHBRIDGE 
I  PELHAM 

PEMBROKE 
I 

j  PERU 

I  PETERSHAM  4  N 
I  PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

PRINCETON 
PROVINCETOWN  3  N 
PROVINCETOWN  1  NW 
QUABBIN  INTAKE 
ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDW I CH 
SEGREGANSET 
I SHELBURNE  FALLS 

! SOUTHBRIDGE  3  E 
■  SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 
I  SPRINGFIELD  ARMORY 


I  STATE  I 


\RM 


STERLING 
STERLING  3  NW 
STOCKBRIDGE 
SWAMP SCOTT 
TAUNTON 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WARE 

WARE  2 

WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST  BRIHFIELD 

WEST  CUPWINCTON 

WESTFIELO 
WESTON 
I  WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WEST  RUTLAND 

WILLARO  BROo..  ST  FOREST 
WINCHENOON 
WORCESTER  CAA  AP 
WORCESTER 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 
BATH  2  SM 
BEECH  HILL 
■ENTON 
BERLIN 


County 


OXFORD 

OXFORD 

OXFORD' 

YORK 

SOMERSET 

OXFORD 

HANCOCK 

AROOSTOOK 

FRANKLIN 

OXFORD 

SOMERSET 

WALDO 

OXFORD 

YORK 

KENNEBEC 

WASHINGTON 


BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 

WORCESTER 
PLYMOUTH 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
BARNSTABLE 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 

NORFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

DUKES 

BRISTOL 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

FRANKLIN 

HAMPDEN 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

WORCESTER 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 
ESSEX 

MIDDLESEX 
MIDDLESEX 
BRISTOL 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

ESSEX 

WORCESTER 

WORCESTER 

FRANKLIN 

WORCESTER 

NANTUCKET 

BRISTOL 

ESSEX 

FRANKLIN 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 

BERKSHIRE 
WORCESTER 
BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 

WORCESTER 
BARNSTABLE 
BARNSTABLE 
HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 

ESSEX 

ESSEX 

BARNSTABLE 
BRISTOL 
FRANKLIN 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

MIDDLESEX 

HAMPDEN 

PLYMOUTH 

WORCESTER 
WORCESTER 
BERKSHIRE 
ESSEX 

BRISTOL 

WORCESTER 

FRANKLIN 

NORFOLK 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

HAMPSHIRE 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

HAMPDEN 

MIDDLESEX 

BERKSHIRE 

HAMPDEN 

WORCESTER 

MIDDLESEX 
WORCESTER 
WORCESTER 
WORCESTER 


etUFTOH 
GRAFTON 
BELKNAP 
GRAFTON 
COOS 


44  40  70  36 

44  31  70  3* 

4*  33|  70  33 

49  28  70  47 

4*  46|  69  43 

44  36l  70  44 

44  161  68  19 
46  32  6B  20 

45  Oe!  70  27 

44  021  70  59 

45  20l  69  58 

44   35|  69   20 

44   52;  70   52 

43   421  70   97 

4*   33  69   38 

46  06  67  24 


42  39  73  06 

42  2*1  72  32 

42  391  71  59 

42  16  71  28 

42  35l  72  10 


42  13 
*2  1 
42  36 
42  13 
42  22 

42  21 
42  03 
42  23 


42  23 

42  20 
42  24 
42  16 


41  23 

41  42 

42  3* 

42  17 
42  06 
42  36 
42  36 
42  21 

41  3' 


42  41 

42  27 

42  39 

42  03 

42  05 

41  53 

42  36 
42  10 
42  12 

42  35 

42  29 

41  15 

41  39 

42  SO 

42  26 

42  16 

42  07 

42  23 

42  01 

42  2 
42  32 
42  26 
42  31 

41  55 

42  27 
42  04 
42  04 
42  22 
41 

42  39 
42  32 

41  46 

41  50 

42  96 

42  04 


41  5; 

42  21 
42  26 
42  17 
42  28 

41  54 

42  99 
42  96 
42  11 
42  OB 
42  17 

42  16 
42  20 
42  09 
42  10 
42  29 


42  42 
42  16 
42  IB 


43  39 

44  09 
43  39 


70  49 
72  21 
72  07 

71  07 
71  02 


72  59 
72  61 
71  10 

71  41 
70  50 

72  03 


71  25 

71  24 

71  59 

71  36 

72  12 

70  32 

71  03 

72  49 
72  36 
72  58 

72  00 
70  17 
70  52 


Obsex 
vation 
time 


71 

17 

200 

71 

18 

90 

71 

12 

200 

71 

34 

440 

70 

54 

50 

71 

01 

97 

71 

31 

260 

''I 

45 

330 

7? 

34 

160 

71 

53 

•2000 

43 

70 

55 

90 

70 

55 

20 

72 

20 

750 

71 

13 

100 

71 

40 

300 

72 

24 

1150 

70 

49 

60 

73 

04 

1900 

72 

11 

1090 

73 

17 

1153 

'2 

55 

1650 

70 

42 

25 

71 

52 

1050 

70 

13 

40 

70 

12 

30 

72 

17 

560 

70 

55 

60 

70 

37 

BO 

70 

52 

40 

70 

30 

20 

71 

07 

35 

72 

44 

400 

71 

59 

720 

73 

21 

743 

71 

06 

160 

72 

35 

199 

70 

" 

60 

71 

49 

559 

71 

46 

690 

71 

19 

650 

70 

54 

20 

71 

04 

20 

72 

13 

685 

72 

13 

200 

71 

15 

200 

71 

15 

200 

72 

IT 

500 

72 

IB 

640 

73 

1940 

71 

53 

450 

72 

16 

429 

72 

58 

1181 

72 

42 

250 

71 

19 

224 

73 

09 

1390 

7? 

13 

240 

71 

59 

900 

71 

4R 

500 

72 

03 

940 

71 

52 

997 

71 

*• 

•28 

71 

52 

1171 

71 

59 

490 

71 

35 
53 

UOO 
1340 

71 

10 

1110 

Refer 


Observer 


H10| RUMFORD  FLS  PWR  CO 
MIDI EVALINE  A.  WARREN 
MID  RUMFORD  FLS  PWR  CO 

5P| CLIFFORD  P.  COOK 
MID| CENTRAL  MAINE  POWER 

7P I RUMFORD  FLS  PWR  CO 
MIDIU:  S.  COAST  GUARD 
7AM.  C.  STEVENS 
AR  CLIFFORD  J.  DRAKE 
MID  PUBLIC  SERVICE  CO 

OA  GLADYS  M.  DURGIN 
6P  MERTON  R.  REYNOLDS 
9Pl UNION  WATER  PWR  CO 
6P  CENTRAL  MAINE  POWER 
8A  HOLL'WORTH/WHITNEY 

MID  ST  CROIX  PAPER  CO 


8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 
MID  UNIVERSITY  OF  MASS  | 
6AM.  C.  STEWART       [ 
7A  METRO  DIST  WTR  COHm! 
eA  STATE  DEPT  HEALTH   * 

BA  STATE  DEPT  HEALTH  ' 
8A)  METRO  DIST  WTR  COMIi 
4pl CORPS  OF  ENGINEERS  i 
TpIbLUE  HILL  08S  | 
MIDjU.S.  WEATHER  BUREAU 

ArImRS.  BARBARA  SMITH 
4P| CITY  ENGINEER 
MI0|  HARVARD  UNIVERSITY 
5PI  OLIVER  E.  KAY 
5P;  U.  S.  COAST  GUARD   | 

ba;STATE  DEPT  HEALTH 
6A' STATE  DEPT  HEALTH   | 
TAJMETRO  DIST  WTR  COMM 


8A1METR0  DIST  WTR  COMH< 
G.  B.  ROUNSVILLE    i 
ELIZABETH  B.  HOUGH  I 
RICHARD  C.  BRIGHAM 
DEPT  PUBLIC  WORKS 


2  9  5 
2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

2  3  6 
2  3  5 


2  5  5 
2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  15 

2  15 


METRO  DIST  WTR  COm* 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 


6A  STATE  DEPT  HEALTH 

7P' EARL  F,  SMITH 

8A| STATE  DEPT  HEALTH 

U.    LADD 
8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 


STATE  DEPT  HEALTH   I 
CAPE  6  VNYRD  ELEC  CO 
STATE  OEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COMMl 
CORPS  OF  ENGINEERS  ' 


7A  METRO  DIST  WTR  COMMl 
ESSEX  COMPANY      1 

5P  JOHN  E.  WALLACE  j 
PROPS  LKS  fr  CANALS 

6Al STATE  DEPT  HEALTH 


2  3  6   7  C 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  3 


HID  HAROLD  J.  PARKINSON 
6a! state  DEPT  HEALTH 
eA  WILLIAM  R.  HOELZEL  I 
eA' STATE  DEPT  HEALTH   | 
6AlNEW  ENGLAND  PWR  CO  I 


MRS. MARGARET  LOBLEY :  3 

FRANCIS  HARRINGTON  3 

U.S.  WEATHER  BUREAU]  2  3  5 

CITY  ENGINEER       ,  2  3  5 

STATE  OEPT  HEALTH  3 

METRO  DIST  WTR  COMM'  3 

STATE  OEPT  HEALTH   |  3 

STATE  DEPT  HEALTH   ,  3 

METRO  DIST  WTR  COMHi  3 

STATE  DEPT  HEALTH   I  3 


8A| STATE  DEPT  HEALTH 
I  SAiDIR  HARVARD  FOREST  , 
MID  MID  U.S.  WEATHER  BUREAU' 
I  8aI state  DEPT  HEALTH 

I  PLYMOUTH  CORDAGE  COi 


ARJMETRO  DIST  WTR  COMMl 
S.  COAST  GUARD  ! 
IID  CAPE  f,  VNVRD  ELEC  CO 
6A  METRO  DIST  WTR  COM4, 
SA  NEW  BEDFORD  WTR  WKS I 


2  3  5 

2  3  5 


SCH 


REV.  R.  M.  BARKER 
U.  S.  COAST  GUARD 
W.  A.  WINSOR 
BRISTOL  CO  A( 
NEW  ENGLAND  I 


STATE  OEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COHM 
U.  S.  ARMORY 
STATE  FARM 

METRO  DIST  WTR  COMM 
NUNZIO  LANCIANI 
NESBITT  H.  BANGS 
WESTON  K.  LEWIS 
WATER  WORKS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  MASS.  ELEC.  CO. 
PARKER  N.  CHICK 
FREDERICK  Y.  LIBBY 
WARE  WATER  WORKS 

STATE  OEPT  HEALTH 
MARTHA  S.  GARDNER 
STATE  OEPT  HEALTH 
INA  E.  LAMB 
FREDERIC  S.  BROWN 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  3 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

3 
2  9  5 


6A  STATE  OEPT  HEALTH   ! 
5P  WESTON  COLLEGE      I 
8A| STATE  OEPT  HEALTH 
IID  U.  S.  AIR  FORCE 
BA  METRO  DIST  WTR  C0MN| 

5P  STATE  OEPT  CONSERV 
STATE  DEPT  HEALTH 
CIVIL  AERO  ACM 
CLIFFORD  L.  DAVIS 


•  CARLTON  E.BLANCKARD  CLOSED  12/9A 
.  PHOEBE  CARR 

PUBLIC  SERV  CO  N  I 

•  JAMES  LEONARD      i   2  3  5 
FENN,  BROWN  CO    2  3  5 


STATION  INDEX 


NEW   ENGLAND 


SUbo 


County 


iLACftlUTCR    MM 

iOM    CMtVlMj    FALLS 

vuofon 

MtSTOL 

■uCKS  zctmtn 

CAMPTOt 

CAMfOM    MOUNTAIN 

CCMTE*    MAttO* 

CLARCNONT 

CLEAR   MOOK 

COKOftP  ■«   AIVOUT 
OIIVILLC  ItOTCH 
0U9LIN 
OUMiAM 

CAST    oe EKING 
CASTWM   Fa;.lS   dam 
EMKX. 

FA«TAM 

F1«5I   COM*   LAKE 
FITZMULIAM   1    SH 


HKLSMMO   2   « 
MUO&OH 
JEFFEKSO* 
KEENE 

LA1E»0«T 


nkC  DOMEll  dam 
MNCHESTEO 
HUIlCW 
HASSAKSIC   LAKE 

MEBIOEM 

MILAN    T    M 

MIL^ORO 

MUIT   MAShIMGTON 

HASf«JA    3   N 

NEW   DumtAM 

MDi   LONDON 

MCkOOMT 

MOMTM   STRATFOAD 

PCTEt»0»0   2    S 


SOUTM  SUTTON 
SOUTH  KEARE    1    SE 
SWUPEE 

MMY    MOUNTAIN    DAM 
~      WMTM 

■U.P1XE   2 

MOl   1    SE 
WTEWlLLE   VALLEY 
MCST  LEtANON 


■tST  mjmv 

HITCriELD 

muiOT 

VIMCMESTEi 


ft«aOE    ISLAND 


■LOCK    ISLAND  M  A» 

""IWVILUE 

ftimSTOH 


OTOy'GAAFTON 
0T4t    HCRfllMACK 
Ml*   MCimiMACK 
M10HEMI1NACK 
in«6   GRAFTON 

1 1 0*a , GRAF  TON 
llM4:  GRAFTON 
USTlGRAFTaH 
199«IbELUUP 
1»»2 1  SULLIVAN 

I 1S90  GRAFTON 
1*«S   MEMIINACK 

'2023   COOS 
2136   CHESHIRE 


2*2  r  MERRIMACK. 

28*2  COOS 

29«  COOS 

2«99  COOS 

IM*   CHESHIRE 
31TT    MCiniNACK 
3162   NCRRIMACK 
339*  fCLKNAP 
|3S90  GRAFTON 

*0»2   HILLSMHO 
1A2>«  HlLLSaORO 
*31*   COOS 
4394; CHESHIRE 

U*7»   ULKMAP 

'**«0  BELKNAP 

'*SS»  COOS 

*  MS  GRAFTON 

*«5«  GAAFTON 

*T32  GRAFTON 

'3OIS  HlLLSIORO 
, 50721 HiLLSaORO 
,51S0. CHESHIRE 
3211  HILLSSORO 
9362    SULLIVAN 

5*00 1  COOS 
' 5412.HILLSIORO 

9639   COOS 
I  9712   MlLLSBORO 
I  5780  STRAFFORD 
I  I 

'  9eA3'HERRl»MCK 

584a   SULLIVAN 

623*   COOS 

66«r   MILlSKMK) 

6618   COOS 


*  3 


9    A*  IT 

110   O  1* 

Ii0|a3  10 

II014S  15 

IQI  *3  96 


10 


*9    ' 


A*   92 
*2    9* 

*>   061 

10  49  0*1 
10  43  27 
1  4*  47 
li  44  16, 
43   06| 

42  43 
4S  27 

43  28 

43  25 

43  42 


, 10  *3  07 
10  42  47 
3144  29 
;  5  42  56 
I  10|  41   33 

10'  A3  32 


71  42 

71  43 

71  31 

71  38 

71  43 

71  9» 

71  36 

71  42 

71  28 

72  21 

71  38 

71  30 

n  20 


Obaai- 
vation 
time 


10    4*    03       Tl 


1406 
640      7A 
4000 


1260 
1420 
1440 

1200 
9«0 

430 


71    57 

71    26  1  140 

71  28  1400i 

72  17'  440     tt 
71    28;  342      Si 

71    28'  920I 

71    3*1  880 

71  54 1  960 

72  19,  562   MIC 


GEORGE    E.    TUCKER 
CORPS   OF    EMGINEERS 
PUiLIC    SERV   CO  N   H 
RUTH   S.    NOORE 
PUtLlC   SERVICE   CO 

PAUL    0.     SMITH 
ERASTUS   DOLE 

AUSTIN  MACAULAT 
GEORGE  W.  BROWN 
CENT   VT    PUBLIC   SERV 

CORPS   OF    ENGINEERS 
MIO   U.S.    WEATHER   BUREAU 

GERTRUDE  £.  NASH 
8A  DUBLIN  SCHOOL  INC 
3P|UNlVERSITr   OF   N   H 

6PJ  RODNEY    L.    GILBERT 
7A   PUBLIC    SERV  CO  N  H 
6P  G.    E.    CAMPBELL 
7P|j.    C.    CREPEAU 
7AkONN  RIVER   POWER   CO 


Rsler 

to 
tables 


1042  54i 
10:  43   OOl 

5  43  07 
10  42   59 

9{ 43   33| 

li**   *0j 

10142  49 

r  44  16, 

10|42  *8l 
lOj  43    26! 

10143  29 
9*9   22| 

514*   49 

10  42    51 


6856   COOS 


8149  MERRIMACK 
819*  HILlSBORO 

8302  Sullivan 
8339  cheshire 

8606  CARROLL 

67*1  CHESHIRE 
6335  CHESHIRE 
6889  GRAFTON 
8940  GRAFTON 
9318  GRAFTON 

9*7*  GRAFTON 
961S  COOS 
9676  HCROIMACK 
9726  CHESHIRE 
97*0  ROCKINGHAM 

9849  CARROLL 
99*0  GRAFTON 
99*4  COOS 


0974  WASHINGTON 

I  0896  NEWPORT 
3306  PROVIDENCE 
4246  WASHINGTON 
5225  NEWPORT 


71  99 

71  28 

72  12 

71  24 

72  14 

71  13 

71  39 

71  16 

71  29| 

n,Oj 

71  59! 

72  10; 
71  38, 

71  37) 
71  19 

71  231 


I  10143  1« 

j  10' 43  03 

'  9  43  23' 

5  43  00 

13i43  52' 


71  54 

71  42 

72  03 
72  1* 
71  14 


5;  * 


49I  72  11 

03  72  24! 

55  71  59 

10  *3  57  71  30[ 

5  *3  38  72  19' 

10  43  38  71  51 

9  *•  23  71  36 

10  *3  27  71  55 

5  *2  46  72  23 1 


10  43  36 
, 10  43  39 
<  5  44  30 


4  41  >6  71  99 

4  41  10  71  99 

41 41  93!  71  94 

4  41  29  71  32 

4  41  901  71  IB 


MRS.GLADTS  H.HOLHAN 

F.  J.  SOUTHMHYO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ARTHUR  G.  BROWN 
DARTMOUTH  COLLEGE 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 
PUBLIC  SERVICE  CO 
C.  C.  MC  INTIRE 
MERTON  T.  GOODRICH 
KENNETH  E.  GOULD 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 
TWIN  ST  GASULEC  CO 
HERHAN  L.  TITUS 
CIVIL  AERO  AOH 
MRS.  KATHLEEN  BOYLE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERVICE  CO 
HARRIET  H.  PERKINS 
ItANCHESTEN  WTR  WKS 
GORDON  LELAND 

UNION  WTR  POWER  CO 
ANDREW  E.  ROTHOVIUS 
MT.WASH.  OBS.  CORP. 
PENHICHUCK  WTR  WKS 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 

COLBY  JR  COLLEGE 

M.  P.  SHEPARO 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

G.  A.  MORISON 
J.  S.  DODGE 


WATER  RESOURCES 
LA«D  P.  WIGGETT 
IID  DEPT  PUBLIC  WORKS 
BA  EDNA  F.  POWERS 
7P' HARRY  W.  HOLT 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 
8A  LEON  H.  GRANT 
MID  PUBLIC  SERV  CO  N  H 
BA  H.  G.  LAWTON 
BA| OLIVE  L.  F0LKIN5 

7a| GEORGE  DUBINA 
SaI MRS. MARION  W.ANDROS 
MIDiH  H  FISH  HATCHERY 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
BAIGRANITE  ST  ELEC  CO 

7a|elva  H.  CHIvELL 
i  7A  PUBLIC  SERV  CO  N  H 
I  SAJMRS.  RUTH  H.  GRACE 
JHIDICARL  D.  GRUPE 
6P|  4pIhERMAN  E.  baker 


4P| KENNETH  BERRY 
'RED  S.  BROWN 
J.S.  BUR  FISHERIES 


2  15 
2  3  3 


EDMUND  R.  GREENE 

HID  HID  U.S.  WEATHER  BUREAU 

8P  HENRY  J.  STEERE     | 

5P   AGRICULT'AL    EXP   STA 

IID   NEWPORT   WATER  WOftKSl 


2  3  5 
2  3  3 
2  3  3 


Station 


INACTIVE  12/54 


I  BELLOWS  FALLS 
iBEfMlNGTON  2  MW 
I  BETHEL 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRP( 
I  CANAAN 

CAVENDISH 
I  CHELSEA 
1  CHITTENDEN 

I  CORINTH 

CORNWALL  t  N 

DORSET  1  S 

EAST  BARNET 
I ENOSBURC  FALLS 

IESSEX  JUNCTION 
JGILMAN 

i  graf ton 
Ihighgate  falls 

LEMINGTON 

MANCHESTER  CENTER 
iNARSHFIELD 

jmays  mill 

,hc  indoe  falls 

middlesex 

Imontpelier  CAA  AIRI 
Inorrisville 

|NEWP0RT 


RANDOLPH 
RANDOLPH  CENTER 
READING  HILL 
READSBORO  1  SSE 
I  ROCHESTER 

I  RUTLAND 
j SAINT  ALBANS 
'saint  JOHNSBURY 
■SALISBURY 
SEARSBURG  MOUNTAIN 

isEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

I  SOUTH  LONDONDERRY 
'SOUTH  NEWBURY 

SPRINGFIELD 


UNION  VILLAGE  DAM 
VERNON 

IwARDSBORO 
IWATERBURY 

WEST  BURKE 

WEST   DANVILLE 
|WEST   HARTFORD 

WESTON    2   S 
(WEST   TOPSHAM 

WHITE   RIVER   JC.    I    » 
IWHIT INGHAM    3    W 
IwiLOER 

WOODSTOCK   3    ENE 

NEW  STATIONS 


I         INACTIVE   STATIONS 

LAC   FRONT  I  ERE,    ME. 
jNELSCN,    N.    H. 
ItuNBAIDGE,    VT. 


County 


WASHtM^TON 

WINDHAM 

BENNIMGTON 

WINDSOR 

ESSEX 

CHITTENDEN 
ESSEX 

WINDSOR 
ORANGE 

RUTLAND 

ORANGE 

ADDISON 

BENNINGTON 

CALEDONIA 

FRANKLIN 


BENNINGTON 

WASHINGTON 

WINDHAN 

CALEDONIA 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

LAMOILLE 

ORLEANS 

WASHINGTON 

BENNINGTON 

ORANGE 

ORANGE 

WINDSOR 

BENNINGTON 

WINDSOR 

RUTLAND 

FRANKLIN 

CALEDONIA 

ADDISON 

BENNINGTON 

BENNINGTON 

WINDHAM 

WINDHAM 

ORANGE 

WINDSOR 


INOSOR 
6438  IWINDHAM 
4512  WINDSOR 
65S4|0RANGE 
6600  WINDHAM 


INDHAM 
WASHINGTON 
CALEDONIA 
CALEDONIA 

INOSOR 

WINDSOR 
ORANGE 
WINDSOR 
WINDHAM 
WINDSOR 

WINDSOR 


AROOSTOOK 
CHESHIRE 
ORANGE 


44  14 
43  08 

42  94 

43  50 


45  00 

49  21 
49  59 1 


43  58  I 

43  14 

44  201 


72  IS 

72  27 

79  19 

72  11 
71  14 

73  09 

71  12 

72  IS 
72  17 
72  97 


73  06 
72  02 
72  43 


44  90  71  07 
44  25  71  49 
*1  11  72  37 
44  36  '  79  01 

71  31 


11 

73 

29 

72 

49 

7? 

19 

72 

18 

72 

12 

72 

34 

72 

S4 

72 

08 

72 

14 

72 

36 

7? 

97 

72 

31 

72 

45 

71 

92 

72 

37 

72 

49 

71 

?*. 

7? 

54 

73 

90 

72 

9? 

72 

58 

72 

11 

72 

Obeei 
vation 
time 


9  43  02 

9  43  28 

5  |43  48 

.2  *6 


46  42 

42  59 

43  55 


7? 

09 

72 

27 

72 

49 

72 

40 

72 

*2 

72 

16 

72 

91 

72 

47 

72 

46 

71 

98 

72 

09 

72 

23 

72 

48 

72 

18 

72 

19 

72 

55 

72 

18 

72 

28 

72 

4« 

71 

57 

70 

00 

72 

08 

72 

29 

Refer 

to 
tables 


GREEN  NT  POWER  CORP  I 
BELLOWS  FLS  ELEC  CO  I 
PAUL  W.  BOmE       1 
G.  DOUGLAS  CURTISS 
GEORGE  L .  COOPER 

IID  U.S.  WEATHER  BUREAU 
7*  P.  E.  FEARON  | 
6P  CENT  VT  PUBLIC  SERV 
TaIchARLES  E. DICKINSON 
7A|CENT  VT  PUBLIC  SERV 


MIDlGEORGE  C.  HASTINGS 
4P  STUART  T.  WITHERELL 
4pIruFUS  S.  GILBERT 
8A|C0NN  RIVER  POWER  CO 
6Pk.  H.  POMEROY 

8A|New  ENGLAND  PWR  CO 
BA  OILMAN  PAPER  CO 

MID  AVERY  H.  PARK        | 

MID  ORIN  HARRIS 
7P 'CONRAD  W.  BAKER 


IL  AERO  ADM 
WATER  6  LIGHT  DEPT 
MILTON  W.  DREW 
NORWICH  UNIVERSITY 
8A  I  PAUL  R.  OSTERTAG 


ESLIE  W.  LAHSON 
VT  STATE  AGR  SCHOOL  i 

■,  ROWLEE 
NEW  ENGLAND  PWR  CO  , 
MRS.  BERN  ICE  ORDWAY  ' 

GEORGE  L.  KIRK      1 
DONALD  E.  DAVIS 

IRBANKS  MUSEUM 
CENT  VT  PUBLIC  SERV  1 
GEORGE  BRIGGS 


LA  ROCK 
MRS.  BEATRICE  SHINE 

SPAULOING 

CORPS  OF  ENGINEERS  1 

CONN  RIVER  POWER  CO 

WENDELL  R.  DAVIS 
NEW  ENGLAND  PWR  CO  1 
GILMAN  W.  FORD       I 
BRICKETT 
BA  EVA  K.  DOUBLEOAY 

BA  CHARLES  H.  GOODWIN 
6P  MARY  A.  BAGLEY 
BA  STUART  A.  ELLIOTT 
BA  W.  J,  SUTTON        ' 
BA  NEW  ENGLAND  PWR  CO 

I  I 

8P  WOODSTOCK  ELEC  CO 


>.  CUSTOMS       I 
DAVID  P.  WHEELWRIGHT 
4P  CHARLES  D.  ADAMS 


2  9  9 

2  9  5 

2  9  9 

2  9  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


1/53 
12/53 
12/92 


BEFEREICCE  NOriS 
Hm  tonr   dltlt  tdaatlf Icatlon  auabers  to  the  todex  aoaber  coIumd  of  the  Station  Iad«z  are  asslgoed  oa  a  state  basla.   There  «111  be  00   duj 
npires  aad  lattera  follovlac  the  station  aaae,  such  as  12  asv,  ladlcate  dlstaace  lo  alles  aad  direction  froa  the  post  office. 
Obaervatloo  tlss*  (Ivea  ia  the  Statioa  ladex  are  in  local  standard  tiae. 

DelAfed  data  aad  correctlosa  will  be  carried  onlj  in  the  Jane  and  Deceaber  Isauea  of  this  bulletin. 

■osthlr  aad  aeasoaal  anovfall  and  bcatiBE  dcKree  days  for  the  precediag  13  soaths  will  be  carried  lo  the  June  lasue  ot  this  bulletin. 
Statloaa  appearing  Id  th«  Index,  bat  for  which  data  are  aot  listed  in  the  tables,  are  either  ■iasing  or  received  too  late  to  be  Included  : 
ladicated,  dlaaaaloaal  ualta  used  ia  thin  bulletin  are:   teaperature  la  *r. ,  precipitation  and  OYaporatioa  lo  inches,  am 


Degree  days  1 


Kvaporatlon  is  ■easw 
Sleet  and  hall  were 
Aaonnte  in  Table  3  a: 
Data  in  Table*  3,  5  : 


d  la  the  standard  Veather  Bureau  type  pao  of  4  foot  dlaaeter  uoleas  otberwla 
eluded  ia  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  eitb  Juljr  1948. 
'  froB  aoa-recordlag  gages,  ujileas  otherwise  indicated. 


<  shown  by  footnote  followlnii  Table  6. 


snowfall  da< 


I  Table  7  are  for  th< 


24  hours  ending  1 


I  of  observatlo 


See  the  Sta 


OB  tlM  fO 

It  la  aeasured  a 
queatlj  occasiona 


1  except  Weather  Bnrean  and  CAA  stations. 
lected  stations  when  the  depth  of  aaow  00 
Ifting  and  other  causea  of  local  varlablll 


For  these  stationa  snow 
he  ground  is  two  laches 
.J   ia  the  aaowpack  reaol 


Index  for  obaervat ior 

B  ground  valuee  are  a1 
>r  Bore.      Rater  equival 


Tt 


-  to  record  ia  Tables  3.  «.  7  sod  the  Statioa  lad. 
Kouat  Rashlagtoa,  Vew  Baapahlre  not  uaed  in  cos 
And  alao  on  ■  later  date  or  datea. 
Aaount  included  in  following  aeaaureaeat ,  tlae 
Data  in  the  column  tor»erlr  headed  Xo.  of  Daya 
Theraoaetere  are  generally  exposed  in  a  shelter 
Itog. 


Index  aeaos  after  1 


Gage  is  equipped  *lth  a  vladshield. 

Data  baaed  on  observat tonal  day  endlag  before  noon. 
This  entry  la  tlMS  of  obaervation  coluan  in  the  Statli 
Adjusted  to  a  full  aoath. 

In  the  "Refer  to  Tables'*  coluan  in  the  atatlon  Index  the  letter  "C"  indl< 
Hourly  Precipitation  Data. 

Water  oqulYalcat  of  aaowfall  wholly  or    partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1  Inch  eat* 
)   Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  < 


7:30  A.M.  K.S.T.  «TR  SQUIV  In  Table  7  aeans  the  water 
>nt  aaaplea  are  necessarily  taken  fros  dtffsreat  points 
Bclsa  in  the  record. 


and  arc  publlahed  la 


■  AaouBts  f roa  recording  gage 

9  Storage  precipitation  etatloi 

33  Thla  entry  In  tlae  of  obscrvi 

T  Trace,  an  aaount  too  aaall  t< 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

General  weather  conditions  were  largely  routine 
for  the  time  of  the  year,  leaving  the  numerous 
severe  local  thunderstorms  as  the  dominant  feature. 

Temperature  for  New  England  as  a  whole  averaged 
slightly  below  the  long-term  figure,  the  northern 
portion  being  a  little  above  normal  and  the  south- 
ern portion  about  a  degree  below  normal.   Spring- 
field Armory,  Mass.,  recorded  the  highest  mean 
temperature  for  the  area  with  67.8°.   Eastport, 
Me.,  and  Mt .  Mansfield,  Vt . ,  shared  honors  for  the 
lowest  mean,  each  reporting  56.5°.   The  highest 
temperature  of  the  month,  96°,  was  recorded 
at  Shelburne  Falls,  Mass.,  on  the  19th.   The 
lowest  reported  minimum  of  32°  occurred  at  East 
Sangerville  5  SE ,  Me.,  on  the  9th  and  11th.   Mt. 
Washington,  which  has  a  climate  all  its  own,  is 
not  iifcluded  in  the  foregoing  figures.   Oddly 
enough,  the  temperature  reached  90°  at  only  one 
station  in  all  of  Connecticut,  and  not  at  all  in 
Rhode  Island,  while  in  the  remaining  States  90° 
weather  was  recorded  on  from  1  to  as  many  as  6 
days  at  nearly  half  of  the  reporting  stations. 

Precipitation  averaged  slightly  less  than  the 
usual  expectancy  in  both  Northern  and  Southern 
New  England.   High-elevation  stations  claimed  top 
honors  for  monthly  precipitation  totals,  Mt . 
Washington,  N.  H. ,  having  8.53  inches,  and  Mt . 
Mansfield,  Vt . ,  recording  7.36  inches.   Ft.  Kent, 
Me.,  could  account  for  only  0.47  inch  and  had  the 
smallest  monthly  total.   The  greatest  daily  amount 
was  3.61  inches  at  Eastman  Falls  Dam,  N.  H. ,  on 
the  1st.   Many  stations,  scattered  throughout  the 
area,  reported  as  many  as  10  days  with  0.10  inch 
or  more  precipitation,  but  Berlin,  N.  H. ,  with 
15  such  days,  had  the  most  of  any  of  the  stations. 
Hail  was  observed  in  all  States,  but  was  most 
common  in  Connecticut  where  17  observers  recorded 
a  trace. 

Sunshine  averaged  slightly  less  than  normal  over 
most  sections,  while  daytime  cloudiness  was  a 
little  greater  than  usual. 

WEATHER  DETAILS 
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WEATHER  EFFECTS 

Cool  and  showery  weather  early  in  the  month  retarded 
the  growth  of  crops  that  flourish  best  in  warm 
weather,  but  was  favorable  for  hay  and  other  cool 
weather  crops.   Warmer  weather,  together  with 
generally  ample  rainfall  the  latter  part  of  the 
month,  was  responsible  for  rapid  growth  of  all 
crops.   Haying  made  good  progress  with  generally 
good  yields,  though  there  were  some  interruptions 
during  shower  periods.   Some  scattered  hail  damage 
was  noted,  particularly  the  latter  part  of  the 
month.   At  the  end  of  the  month  all  crops  were  in 
good  condition,  though  some  sections  were  in  need 
of  rain  for  continued  good  growth,  particularly 
the  New  Haven  section  of  Connecticut. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Destructive  storms  for  the  month  of  June  have  been 
reported  as  follows: 

10th:  Maine,  Franklin  and  Kennebec  Counties,  light- 
ning-set fires  resulted  in  property  damage  estimated 
at  $3,000. 

12th-13th:   Entire  New  England  area,  a  fisherman 
was  killed  by  lightning,  and  $100,000  damage  done 
by  lightning-set  fires  and  flash  floods.   Unesti- 
mated  crop  damage  from  hail  and  heavy  rain. 

16th:   Maine  and  Massachusetts  coastal  areas  and 
Rhode  Island,  lightning-set  fires  caused  $30,000 
damage.   Unestimated,  but  heavy,  crop  damage, 
particularly  in  Rhode  Island  and  southeastern 
Massachusetts . 


Daily  mean  temperatures  were  noticeably  below 
normal  over  Northern  New  England  and  near  normal 
over  Southern  New  England  as  the  month  opened. 
Generally  speaking,  below  normal  temperatures 
prevailed  over  the  entire  area  from  the  7th  through 
the  14th,  with  daily  means  8°  to  12°  below  seasonal 
levels  over  Southern  New  England  on  the  8th  and 
9th.   An  interlude  of  above  normal  temperature 
followed  and  persisted  until  around  the  23rd. 
Much  of  Northern  New  England  was  8°  to  12°  above 
normal  on  the  18th  and  19th.   Temperatures  after 
the  23rd  were  mostly  near  normal,  with  a  trend 
toward  well  above  normal  readings  at  the  end  of 
the  month. 

On  only  two  days  during  the  month,  the  17th  and 
18th,  was  the  entire  New  England  area  without 
precipitation.   On  several  other  days,  notably  the 
7th,  9th,  15th,  16th,  27th,  29th,  and  30th,  rain- 
fall was  light  and  was  reported  by  only  a  handful 
of  stations.   Of  the  remaining  days  precipitation 
was  most  extensive  on  the  4th,  11th,  12th,  13th, 
21st,  24th,  and  25th.   For  the  most  part  daily 
amounts  were  light  to  moderate,  but  falls  well 
in  excess  of  an  inch  occurred  in  Massachusetts 


21st:   Connecticut,  Rhode  Island,  and  western  and 
central  Massachusetts:   damages  estimated  at  $30,000 
from  lightning  and  flash  floods.   "Considerable" 
hail  damage  to  tobacco  in  Connecticut.   One  person 
killed. 

22nd:   Entire  New  England  area,  wind  and  lightning 
damage  estimated  at  $30,000.   "Considerable"  damage 
to  hay.   One  person  killed. 

24th:   Lennox,  Mass.,  hail  the  size  of  ping-pong 
balls  caused  $3,000  property  and  $400  crop  damage. 

28th:   Connecticut,  Rhode  Island,  Massachusetts: 
thunderstorms  resulted  in  only  slight  damage,  but 
one  person  was  killed. 

There  were  numerous  other  thunderstorms  which 
developed  destructive  characteristics,  but  damages 
were  highly  localized  and  of  minor  nature. 

FLOODS 

No  reports  of  flooding  have  been  received. 
V.  D.  Steves 
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63.6 

96 

30 

66.2 

95 

40 

5.20 

0 

3.70 

0 

194  3 

64.4 

98 

27 

69.6 

99 

38 

4.46 

0 

2.49 

0 

1944 

62.4 

100 

23 

65.9 

101 

30 

5.06 

0 

5.07 

0 

1945 

61.9 

97 

24 

65.4 

100 

30 

4.56 

0 

5.58 

0 

1946 

62.3 

98 

25 

64.9 

98 

31 

2.53 

0 

3.59 

0 

1947 

60.8 

97 

28 

63.5 

96 

32 

5.29 

0 

3.74 

0 

1948 

60.0 

94 

28 

63.2 

97 

32 

3.39 

0 

5.16 

0 

1949 

66.4 

97 

28 

69.5 

98 

33 

2.53 

0 

0.73 

0 

1950 

63.2 

95 

28 

65.7 

96 

34 

3.85 

0 

3.13 

0 

1951 

61.3 

91 

29 

64.6 

92 

29 

2.72 

T 

3.03 

T 

1952 

64.2 

100 

32 

67.9 

102 

38 

5.02 

T 

4.20 

T 

1953 

64.0 

99 

25 

67.0 

99 

28 

1.82 

T 

1.86 

T 

1954 

62.7 

95 

33 

65.6 

95 

32 

4.95 

T 

2.55 

T 

1955 

63.1 

95 

32 

64.4 

98 

36 

3.44 

T 

3.09 

T 

All 

Tears 

62.6 

65.5 

3.60 

T 

3.43 

T 

COMPARATIVE  DATA  (Northern:   Maine,  Ne«  Haepsblre  and  Veraont;  Southern:   Massachusetts,  Rhode  Island  and  Connecticut). 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Temperature 

Precipitation 

?  s 

<  2 

1  E 

> 

< 

2  5 

11 

5 

% 
S 

.3 

O 

Q 
1 

N 

o.  ol  Days 

1 

1  1 

>> 
Q 

1 

Q 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No 

.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

1 

a-0 

2g 

Q 

0 

1 

% 

2 

\ 

0 

o 

t7.< 

S^ 

%A 

0  J 

0 

A  0 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP           R 
COLCHESTER                  AM 
CREAM  HILL 
DANBURY 
FALLS  VILLAGE 

75tQ 
75.1 
74.9 
76,6 
77.9 

58.0 
51.7 
54,5 
53.1 
47.8 

67,0 
63.4 
64,7 
64,9 
62,9 

.1 

-  2.3 

.5 

-  2.3 

88 
88 
85 

87 
88 

23  + 

30 
18 

18  + 
18  + 

51 
40 
45 
'*^ 
40 

9+ 

4 
10 
10 
10 

37 
95 
71 
66 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

2.18 
4.38 
2.63 
3.?8 

2.17 

-  1.29 

.90 

-  1.59 

-  2.04 

.64 

1.49 

.65 

.91 
.56 

24 

20 
24 

20 
20 

T 
.0 

T 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

9 
6 
9 

3 

1 

2 
2 

3 
1 

0 

1 
0 
0 
0 

HARTFORD  BRAINARD  FLD    //R 

HARTFORD  WR  AIRPORT        R 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWM  4  W              AM 

77.1 
77,0 
76.6 
78.3 
76.7 

53,7 
55,2 

53,8 
50,3 
53,4 

65,4 
66,1 
65,2 
64,3 
65.1 

-  2.3 

-  2.8 

89 
89 
88 
87 
88 

20 
17 
18+ 
30 

42 
45 
44 
36 
47 

10 

4 
10 

4 

4+ 

■JO 
68 
65 
72 
55 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

c 

0 
0 

1.91 
3.46 
2.66 
3.46 

1.66 

-  1.85 

-  .16 

.65 

1.19 
.72 
.07 
.40 

12 

21 
24 

12  + 
20 

.0 

T 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 
7 
7 

a 

6 

1 
2 
2 

2 

0 

0 

1 

0 
0 
0 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT       R 

NEW  LONDON                  AM 

NORFOLK  2  SW                AM 

NORWALK 

72.1 
73. S 
72.7 
70.6 
77.6 

55.2 
56.7 
56.7 
51.3 
53.6 

63.7 
65.3 
64.7 
61.0 
65,6 

-1.4 
.  5 

-  1.6 

-  1.5 

B4 
85 
85 
82 
88 

23 
23 

30 
lu 
30 

4  8 
48 
48 
44 
45 

4+ 

F 
10 

4+ 
10 

72 
53 
71 
140 
52 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 

2.26 
2.54 
3.66 
2.67 
3.82 

-  2.14 

-  1.27 

.41 

.47 

.97 
.39 
1.45 
.53 
.88 

20 
28 
13 
22 
12 

.0 

.0 

T 

T 

.C 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
8 
9 

1 
2 
2 
2 

4 

0 

0 

1 

0 

c 

NORWICH  5  SW                AM 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM                 AM 

STAMFORD 

76.2 
76.4 
74.4 
73.5 
77.3 

52.4 
51.0 
52.1 
52.5 
55,4 

64,3 
63,7 
63,3 
63,0 
66,4 

.4 

87 
88 
86 
82 
89 

30 
18  + 
18 
22 
30 

43 
39 

43 

4  8 

8+ 
4+ 

10 
4+ 

10 

74 
99 
97 
92 
48 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.89 
3.05 
2.26 
3.68 
2.62 

-  2.88 

.96 
1.40 

.43 
1.44 

.69 

12 
12 
2'- 
23 
12 

T 
T 

•  0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

9 

7 

10 

7 

7 

1 
2 
0 
2 
1 

0 

0 

1 

0 

STORRS 

WATERBURY  CITY  HALL 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR            AM 

72.2 
78. 9M 
75.3 
76.5 

53,9 
55, 4H 
51,2 
52,5 

63,1 
67,2f1 
63,3 
64,5 

-  1.7 

83 
90 
=15 
86 

18+ 

22 

29+ 

19 

45 
46 
4  1 

'1 

10 

4 

4+ 
12 

108 
^2 
90 

70 

0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 

r 

0 
0 

3.53 
2.19 
2.90 
3.50 

.36 

1.48 
.51 
.61 

1.05 

21 
12 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

6 

8 

7 

1 
2 

3 

1 

0 
0 

1 

STATE 

64.5 

-  1.6 

2.89 

-   .62 

T 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRIDGTON 

74.9 
72.7 

70. 6M 

73.2 

75.7 

52,7 
53,6 
50, 7M 
53,1 
54.7 

63.8 
63.2 
60. 7M 
63.2 
65.2 

.7 

95 
89 
88 
93 
91 

19 
18  + 
19 
19 
18 

36 
41 
42 

'0 
44 

9 

10 
9 
g 

112 
113 
158 

116 
71 

3 
0 
0 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.26 
2.64 
3.22 
3.34 
4.08 

-   .05 

.64 
.90 

1.05 
.98 

1.09 

12 
12 
13 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
8 
8 
9 

2 
1 
2 
2 
2 

0 
0 

1 

0 

1 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT       //R 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SAN6ERVILLE  5  SE 

71.5 
70.9 
75.7 
65.8 
74.1 

54.6 
50.2 
51.0 
47.2 
48,8 

63.1 
60.6 
63.1 
56.5 
61.5 

2.2 

1.1 

88 
90 
91 
91 
90 

19 
18 
18+ 
19 
18  + 

46 
39 
34 
38 
32 

9 
3 

9 

11 
9+ 

109 
162 
107 
265 
145 

0 

1 

3 
1 
2 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
2 

0 

0 
0 
0 
0 

2.37 
2.44 
3.05 

2.11 
4.96 

-  1,51 

-  ,B1 

1.07 
.64 
.59 
.51 

1.06 

12 
12 
12 
4 
26 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

6 

3 
8 
7 
9 

2 

1 
2 
1 
5 

1 

0 
0 
0 

1 

EAST  WINTHROP 
FARMINGTON 
FORT  KENT 
GARDINER 
GREENVILLE 

75.4 
76.3 
76.8 
74.6 

73.7 

52,8 
51,5 
49,1 
52,9 
48,9 

64.1 
63.9 
63.0 
63.8 

61.3 

.5 

.7 
2.1 

88 
92 
93 
90 
89 

18  + 
18 
18  + 
19+ 
18 

42 
39 
38 
42 

33 

9+ 
9 
17 
9 
9 

83 

78 

104 

96 

136 

0 
2 

4 
2 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

3.01 
5.96 
.47 
3.78 
l.'>6 

2.23 

-  3.71 

.56 

-  1.76 

.92 

1.32. 
.10 
.95 
.54 

1 
1 
10 
1 
1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
10 
2 
8 
5 

1 
4 
0 
3 

1 

0 
2 
0 
0 
0 

HIRAM  2  S 
HOULTON  CAA  AP 
tHOULTON  1  NE 
JACKMAN 
JONESBORO                   AM 

75.9 
71,6 
72.2 

68.9 

51,6 
47.2 
49.7 

47,4 

63.8 
59.4 
61.0 

58.2 

-  .7 

-  .7 

91 
92 
90 

93 

18 
18 
18+ 

30 

42 

34 
37 

36 

10 
3 
9 

9+ 

88 
199 
163 

217 

2 
2 
2 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

2.71 
1.89 
1.59 

2.94 
1.87 

-  .85 

-  1.22 

-1.52 

-  1.05 

.81 
.52 
.60 

.75 
.90 

12 
12 
13 
12 
13 

.0  , 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 

6 
6 

5 
8 
6 

1 
1 
1 
3 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM              AM 

MADISON 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

74.1 
71.6 
75.9 
74.7 
73.9 

54,6 
48,9 
51,1 
51,8 
50.4 

64.4 
60.3 
63.5 
63.3 
62.2 

.7 

1.8 

1.6 

.7 

91 
89 
92 
91 
93 

18 
19 
IB 
18 
18  + 

46 
36 
39 
38 
36 

9 
9 
9 
2 
3 

86 
163 

93 
119 
153 

1 
0 
2 
3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.31 
4.10 
2.37 
1.71 
1.45 

-  .10 

-  .70 

-  2.06 

-  2.32 

.82 
.80 
.91 
.44 
.40 

10 
25 
1 
13 
12 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

11 

5 
5 

3 
3 

1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MILLINOCKET  DAM 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT      119. 

73.3 
76.2 
74.5 
73.5 
73.2 

48.6 
52.6 
51.3 
55.8 
52,0 

61.0 
64.4 
62.9 
64,7 
62.6 

1.5 

92 
93 
93 
91 

29 

19 

19 

19+ 

19+ 

34 
41 
36 
49 
42 

9 
3 
9 

9+ 
10 

157 
88 

120 
97 

124 

3 
3 
4 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.39 

1.77 
1.53 
2.35 
2.31 

-  1.70 

-  1.01 

.37 

.45 

.35 

1.10 

1.15 

11 
27 
12 
12 
12 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
6 
4 
5 

0 
0 
0 
2 

1 

0 
0 
0 

1 
1 

PRESaUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORD  1  SSE 

73.3 
71.9 
72.7 
73.4 
76.2 

50.1 
49.5 
52.5 
50.1 
52.1 

61.7 
SO. 7 
62.6 
61.8 
64.2 

2.9 
-  1,0 

2,0 

1.6 

91 
89 
92 
90 
93 

IS 
19 
19 
18 

in 

37 
40 
42 
38 
40 

3 
9 
10 
3 
3+ 

144 
157 
116 
132 
82 

2 
0 

1 
1 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.S7 
1.22 
2.80 
3.07 
2.99 

-  .83 

-  3.28 

-  .37 

-  .45 

.88 
.25 

1.10 

1.07 

.99 

11 

1  + 
12 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
3 
9 

7 

2 

0 
1 
1 
2 

0 
0 

I 

1 

0 

SANFORO  2  NNW 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WINSLOW                     AM 

WOODLAND                    AM 

78.0 
73.5 

74.7 
73.7 
71.^ 

50,1 
53,2 

51.0 
54,7 
49.7 

64.1 
63.4 
62.9 
64.2 
60.6 

.6 
-  1.1 

93 
88 
9C 
"2 
94 

18+ 

15+ 
13+ 
19+ 

20 

40 
37 
41 
43 
37 

9 
9 

10 
9 
9 

93 

107 
106 
118 
185 

3 
0 
2 
3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.23 
3.09 
2.92 
3.04 
3.47 

-   .01 
.31 

1.21 

.70 
.97 
.77 
.86 

1 
14 
20 

1 
20 

.0 
.0 

w 

.0 

0 

0 
0 
0 
0 

5 

7 
6 

8 

2 

3 
2 
2 

3 

2 

0 
0 

0 
0 

STATE 

62.5 

.9 

2.-'? 

-   .74 

T 

MASSACHUSETTS 

ADAMS                       AM 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL                // 

BOSTON  WB  AIRPORT        //R 

72.8 
76.3 
76.6 
73.2 
75.1 

52.4 
56,0 
50.3 
54.6 
58,5 

62.6 
66.2 
63.5 
63.9 
66.8 

.0 
,P 

-   .1 

88 
99 
87 
89 
92 

18 

18 

13+ 

30 

30 

41 
45 
40 
44 

50 

3 

4 

10 

R 
8  + 

115 
65 
87 

104 

73 

0 
0 
0 
0 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.90 
4.06 
3.47 
3.32 
3.52 

-  2.30 

.32 

-  .86 
.04 

.65 
1.15 
1.26 
1.79 
1.96 

22 

24 
22 
12 

12 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
5 

7 
6 

1 
4 
3 

2 

0 
2 
2 

1 
1 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  'CONTINUED 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1955 


Temperature 

~\ 

Precipitation 

ll 
II 

•  i 

S  B 

ll 

« 

> 
< 

•1 

2 

S 

1 

Q 
i 

No.  ol  Days 

1 

■3 
1  ^ 

a   b. 

Q 

1 

C3 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  ol  Daya 

SuUon 

Max 

M 

in. 

■a 

■2 

■a-a 

2  0 

& 
a 

e 

s 

0 

0 

S 

o 

s 

•ol 

°   0 

0  > 

on 

0 
pH  0 

BROCKTON 
CHARLTON  2 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 

AM 
AM 

76,9 
75.0 
77,6 
73,5 
72,0 

53.2 
52.0 
66.2 
65.5 
54.2 

65,1 
63.5 
66.9 
64.5 
63.1 

-  1,1 

.3 

-  ,9 

90 
86 

91 
85 
88 

30 
18 
19 
29 
19+ 

38 
40 
45 
46 
42 

10 

8 

4  + 

8 
10 

81 
95 

71 

78 

118 

T 

0 
4 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.00 
2.46 
3.64 
5.30 
2.21 

-   .03 

.22 

1.20 

1.28 
.82 
.82 

2.06 

1.01 

12 
12 
1 
22 
13 

T 

.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

9 

7 

11 

6 
6 

1 

0 
0 
2 

1 

EAST  NAREHAM 
E06ART0WN 
FALL  RIVER 
FITCHBUR6 
FRAMIN6HAH 

AM 

AM 

AM 
AM 

73,  3M 
70, « 
75,'. 
76,2 
77.6 

54. OM 

60.0 

56.1 

54.6 

54.5 

63. 7M 

60.3 

65.8 

65.4 

66.1 

-  .2 

.3 

-  .8 

-  .7 

87 
82 
88 
91 
91 

17 

30 

29+ 

19 

19+ 

40 
43 
44 
46 
44 

10 
4+ 
8+ 
8+ 
4 

98 
145 
78 
77 
78 

0 
0 
0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.16 
2.74 
2.68 
6.11 
4.47 

-  1,72 

-  ,52 
1,52 
1.19 

.66 
1.13 

.90 
1.37 
1,36 

26 
21 
12 
12 

1 

.0 
.0 

T 

.0 

.0 

0 

0 
0 

0 
0 

7 
4 
7 
8 
10 

0 
2 

0 
3 
1 

HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 
HYANNIS 

KNI6HTVILLE  0AM 
LAKE  COCHITUATE 

AM 

AM 

AM 

78,3 
76,9 
72.'. 
76,3 
76,1 

56.2 

61.2 
64.6 
50.7 
54,1 

67,3 
64,1 
63.6 
63,5 
65,1 

-  .3 

.2 

-  .5 

-  .4 

92 

90 
88 
90 
89 

18  + 

19 

30 

19 

19+ 

46 
42 
40 
42 
43 

4+ 
10 
8 

2+ 
4+ 

60 
87 
92 

98 
81 

5 
1 
0 
1 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.14 
2.72 
2.20 
2.54 

5.61 

-  .26 

-  1,38 

-  .97 

2.20 

,88 
1,03 
1,19 

.63 
1.41 

12 
22 
20 
22 

1 

T 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

0 

7 
7 
6 
6 
12 

2 

3 

0 
1 
1 
0 

1 

LAWRENCE 

75,9 

55,9 

65.9 

-   .2 

90 

18+ 

45 

4 

75 

2 

0 

0 

0 

3.47 

.16 

1.25 

12 

.0 

0 

7 

2 

1 

LEXINGTON 
LOWELL 

79,1 

64,9 

67.0 

•  3 

93 

18+ 

45 

4 

59 

4 

0 

0 

0 

4.12 

.80 

1.39 

12 

.0 

0 

7 

2 

2 

MIOOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

R 

65.'. 

53,9 

59.7 

-  1.2 

75 

16+ 

46 

7+ 

168 

0 

0 

0 

0 

1.90 

-  1.34 

.82 

26 

•  0 

0 

4 

2 

0 

NEW  BEDFORD 
PITTSFIELO  WB  AIRPO«T 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 

R 
AM 

72.  9M 

72,8 
76.5 
75.0 
7*., 3 

57.  IM 

62,0 

55.1 

67.1 

53.5 

65. OM 

62.4 

65.8 

66.1 

63.9 

-  -1 

-  .6 
1.9 
3.2 

87 

85 
92 
88 
89 

30 

18 
30 
29+ 
30 

48 
41 
41 
45 
40 

10 

10 
10 

4 
8+ 

80 
115 
80 
64 
98 

0 

0 
2 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.49 
3.91 
1.73 
2.20 
1.89 

-1.66 

-  .68 

-  1.69 

-  .64 

.54 

2.38 
.40 
.60 
.50 

20 
21 
26 
25 
26 

.0 
T 
•  0 
.0 

0 
0 

0 
0 

6 

6 
6 

7 
7 

1 
1 
0 
2 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

ROCKPOfiT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 

72,0 
72,  S 
71,2 
74, C 
79.8 

54.4 
56.2 

64,7 
53.5 
65.8 

63.2 

64.6 

63.0 
63.8 
67.8 

-  .3 

1.8 

-  .3 

88 
90 
87 
96 
89 

30 

29+ 

29+ 

19 

18+ 

45 

47 
44 
43 
46 

4+ 
4 

7+ 
11 
5 

113 
90 

118 
93 
42 

0 
2 
0 

1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.57 
3.10 
2.40 
3.30 
3.51 

-  .61 

-  ,30 

-  ,27 

2.00 
1.42 

.73 
1.07 

.95 

12 
12 
24 
22 
12 

.0 
.0 
.0 

T 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
6 
8 
8 

2 

1 
2 
1 
2 

1 
1 

0 

1 

0 

;  ST0CKBRID6E 
SWAMPSCOTT 
TAUNTON 
TULLY  DAM 

. TURNERS  FALLS 

AM 

72.7 
72.1 

77.0 
75.9 
79.1 

50.3 
57.4 
53.7 
49.4 
63.1 

61.5 
64.8 
65.4 
62.7 
66.1 

-  2.1 
2.4 

1.3 

-  .7 

83 
89 
89 
89 
90 

17+ 
23 
29  + 
19 
18 

39 
49 
39 
40 
43 

10 

9 
10 
4+ 
4 

115 
106 

80 
122 

60 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

1.64 
3.02 
2.69 
4.97 
3.16 

-  2,91 

-  ,86 

-  .52 

-  .37 

.56 

1.85 

.76 

2.90 

1.06 

21 
12 
12 
22 
12 

T 
T 
.0 
T 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
7 
6 
6 

1 
2 
2 
2 
2 

0 

1 

0 

1 

1 

WALPOLE 
WALPOLE  I  S 
WEST  CUMMINGTON 
WESTON 

75,1 
75,9 
11,.', 
77.5 

52.3 
54.0 
48.3 
52,4 

63.7 
66.0 
61.4 
65.0 

-   .3 

88 

sa 

88 
89 

30 
18+ 
19 
18 

39 
38 
38 
39 

4+ 
8+ 
10 
4 

104 
92 

129 
81 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.05 
3.19 
2.97 
4.08 

.02 

1.46 
1.66 
1.63 
1.00 

12 
12 
22 

12 

.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

6 

5 

5 

10 

2 

2 
1 
4 

1 
1 

1 
1 

WESTOVER  FIELD 

WILLARD  BROOK  ST  FOREST 
WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

72,'. 
76,1 

55.3 
54.0 

63.9 
65.1 

-  1.1 

86 
89 

30 
19 

46 
44 

9 
4 

108 

73 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.08 
3.16 

-   .18 

1.11 
.82 

21 
12 

.0 
.0 

0 
0 

6 
5 

2 

3 

1 

0 

STATE 

64.4 

-   .9 

3.17 

-   .32 

T 

1    NEN  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  0AM 
CAMPTON 

AM 

R 

AM 

76.1 
74.0 
74,5 
78,9 
76,5 

49.6 
49.0 
52.3 
60,8 
50,1 

62.9 
61,5 
63,4 
64.9 
63,3 

.0 
1.9 

90 
90 
87 
92 
93 

18 
20 
18 
19 
19 

37 
36 

40 
40 
39 

3 
3 
3 
10 
3 

97 
126 
91 
64 
97 

1 

1 

0 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.59 
5.43 
6.63 
4.20 
4.14 

1.77 
2.37 

1.42 
1.05 
1.99 
1.55 
1.13 

1 
13 

1 
1 
1 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
15 
12 

6 
11 

5 
3 
3 
3 
3 

1 

1 

2 
2 

1 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  OEERING 

^ABVAN 

FIRST  CONN  LAKE 

R 
AM 

76.4 
75.9 
75.1 
75. 2M 
70.9 

62,6 
53,6 
49.6 
43. 8M 
47.8 

64,6 
64.8 
62.4 
59. 5M 
59,4 

.4 
1.2 

1.4 

93 
92 
90 
86 
35 

18 

18 

18 

18+ 

19 

42 
44 
39 
34 
34 

10 

4+ 
10 
10 

3 

89 

86 

117 

172 

179 

2 
3 

1 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.18 
4.96 
3.96 
6.64 
6.08 

-  1.44 
1,49 

1.71 

1.01 
1.60 
1.19 
1.70 
1.62 

12 
12 
12 

1 
1 

.0 

T 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
7 
9 
11 

1 
4 
3 
6 
4 

1 
3 
1 
2 
2 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

78.8 
78.1 
77.3 
76,9 
78,5 

62,4 
52.1 
46.9 
52.7 
52.2 

65,6 
65.1 
62.1 
64.8 
65.4 

1.7 

1.1 
1.8 

92 

93 
91 
91 
91 

18 
19 
18 
18 
16 

41 
40 
34 
42 
42 

10 

10 

10 

3 

4 

56 
64 
107 
71 
70 

1 
2 
1 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.61 
5.06 
3.83 
3.21 
4.53 

-  .12 

-  .22 

1.30 

1.35 
2.80 
.95 
1.14 
1.45 

12 
1 
12 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

7 
6 
8 
7 

10 

2 
2 
2 
2 

2 

1 
2 

0 
1 
2 

LAKEPORT 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  WASHINGTON 

//R 

76,5 
77,0 
72,8 
76,9 
50.4 

64.9 
51.2 
54.1 
51,8 
39,7 

65.7 
64.1 
63.5 
64.4 
45.1 

-  2.3 
.7 

91 
94 
86 
90 
64 

18 
18 
19 
18 
18+ 

47 
40 
1,1, 
40 
29 

9+ 
3 

4 
10 

1 

63 
86 
91 
80 
589 

1 
1 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
4 

0 
0 

0 
0 
0 

4.55 
3.43 
2.26 
2.95 

8.53 

1.22 

-   .94 
2.27 

1.65 
1.13 
1.10 
1.18 
1.57 

1 
12 
12 
12 
12 

,0 

.0 
.0 
.0 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
6 
4 
14 

3 
3 

1 
2 
6 

2 

1 
1 
1 
2 

WASnUA  3  N 

75.9 

51,9 

63.9 

-  1.3 

90 

18  + 

40 

10 

90 

2 

0 

0 

0 

4.16 

1.03 

1,00 

1 

.0 

0 

8 

3 

1 

'ETERBORO  2  S 
PINKHAH  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNM 

AM 

75.7 
68.7 
75,0 

49,7 
48,9 
50,2 

62.7 
58.8 
62.6 

-  .1 

-  .4 

88 
84 
90 

18+ 

18 

19+ 

41 
36 
39 

11 
3 
3 

112 
198 
108 

0 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.16 
6.66 
5.82 

1.7B 
2. 38 

.85 
1.45 
2.07 

21 
12 

1 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

5 

13 

9 

3 
4 
3 

0 
2 

■5 

0 

0 

^ 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

WINOMAM 

WOLFEBORO  FALLS 

AM 

AM 

73.5 
76.3 
77.7 
77.6 
79.4 

62,0 
60,6 
52,5 
62,1 
53,2 

62.8 
63.0 
65.1 
64.9 
66.3 

91 
90 
93 
92 
92 

18 
19 
19 

19 
18 

42 
38 
42 
40 
43 

10 
10 

3 

4+ 

3 

128 

114 

70 

78 

45 

2 

1 
2 
4 
2 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3.36 
4.84 
3.73 
4.36 
4.01 

.67 

2.41 
1.66 
.85 
1.90 
1.34 

12 
1 
13 
12 
12 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
6 
7 
9 
8 

1 
3 
3 
1 
2 

1 
2 

0 

1 

Z 

■WOODSTOCK 

76.3 

51,1 

63,7 

90 

18  + 

38 

3 

82 

2 

0 

0 

0 

4.26 

1.43 

1 

.0 

0 

8 

3 

I 

STATE 

63.5 

.4 

4.36 

.71 

T 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
-   IDS   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


Temperature 

Precipitation 

Days 

11 

(1) 

1 

< 

S 
£  0 

II 

0 

Q 

1 

Q 

>- 

Q 

1 

No.  o(  Days 

1 

a 

1  == 

>- 
Q 

S 

c5 

a 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No 

.of 

Station 

Max 

Min. 

■3 

(2 

O  g 

2  § 

D 

e 

1 
i 

0 
0 

2 

0 

o 
in 

1 1 

•'1 

hi 

S 

rH  0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 
R 

59.5 
75.4 
74.7 
74.6 

55.0 
53.3 
52.2 
55.7 

62,3 
64,4 
63,5 
65,2 

-  .7 

-  .1 

-  .4 

82 
88 
86 
88 

29 
29 
16  + 
29+ 

45 
41 
38 
44 

7+ 
3 
10 
8+ 

HI 
95 
94 
87 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.81 
5.91 
3.14 
3.72 

-  2.05 

-  .32 

,55 

.28 
2.00 

.85 
1.34 

25 
12 
12 

12 

.0 
T 
.0 
T 

0 
0 
0 
0 

4 
9 
9 
7 

0 
3 
1 
2 

0 
2 

0 

1 

STATE 

63.9 

-   .8 

3.40 

.47 

T 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 

AM 
R 

78,4 
77.2 
77.4 
77,6 
78.3 

54.7 
51.5 
49.3 
55.7 
48.7 

66.6 
64.4 
63.4 
66,7 
53,5 

3.8 

1.2 

.4 

02 
89 
90 
"1 
"2 

19 
18 
18 
18 
IS 

46 
42 
38 
43 
37 

10 
4 
3 
3 

67 
73 
85 
44 
SB 

6 
0 
1 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.70 
2.57 
5.99 
4,05 
3.07 

.14 

2,11 

.43 

-   .76 

1.15 

,55 

1,72 

1.90 

.68 

1 
23 

26 

.0 

T 

.0 
.0 
T 

0 
0 

0 
0 
0 

7 

8 

10 

7 
7 

1 
4 
2 
3 

2 

0 
2 

1 
0 

CHELSEA 
CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 

AM 
AM 

76.7 
78.6 
77. 9M 
74,? 
79,4 

48,2 
53,9 

47 ,  7M 

51,8 

51,1 

62.5 
66.3 

62. an 

63.0 
55.3 

1.1 
1.1 

-   .7 
?,7 

90 
OO 
87 

?8 
"0 

19 
1°  + 
17+ 
18 
18 

35 
43 
37 
39 
39 

3 
3 
3 
3 
3 

112 
51 
94 

109 
52 

1 
2 
0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.15 
2.47 

5.16 
3,63 

-  ,19 

-  ,94 

1,86 

-  ,55 

,83 
1.43 
1.10 
1.59 

.78 

26 
25 
24 

.0 
.0 
.0 
.4 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 

7 
8 

3 
1 

4 
2 

0 

1 
1 

2 

0 

LEMINGTON 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

AM 

73,9 
76.7 
74,8 
65, 6M 
76.8 

47,7 
51, Q 
50,0 
47,4[-l 
50.8 

60.8 
54.3 
62.4 
56. 5M 
63.8 

,3 

88 
"0 
88 

"0 

17 

19 
18 

18 

36 
40 
37 

40 

3  + 

3 

3 

135 

69 

108 

252 

SO 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

4.34 
3.42 
2.53 
7.36 
2.36 

-  1,07 

1.32 
1.54 
1.19 
2.00 
,61 

14 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
9 
6 
9 
8 

2 

1 
1 
4 
1 

2 

1 

4 
0 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

RANDOLPH 

READSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS 

AM 

78.0 
77.3 
73.3 
76.1 
77.7 

50.1 
52.1 
49,1 
53,9 
56,5 

64.1 
64.7 
61.2 
65.0 
67,1 

2,8 

.8 
1.6 

90 
92 
88 
88 
89 

18 
18 
20 
18 
18 

35 
39 
40 
45 
46 

3 
3 

4+ 
3  + 

70 
73 
137 
60 
37 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.34 
3.08 
2.35 
2.09 
3.73 

-  ,85 

-  1.84 

-  1.85 

-  .03 

1.37 

1,12 

,84 

.66 

1,00 

22 
21 

.0 
■  0 
T 

.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
6 
8 
8 

1 
2 
1 
2 
2 

1 
1 
0 
0 

1 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WEST  BURKE 

WILDER 

AM 
AM 
AM 
AM 

73.6 
63.0 
76.5 
77,2 
77.3 

51,8 
46,0 
52.3 
47.0 
52,6 

65,3 
57,0 
64.4 
62.1 
65.0 

1.3 
-   .6 

91 
82 
89 
90 
90 

18 
19 

30 
19 
19 

39 

35 
44 
35 
42 

9+ 
10 
3 
3 

57 
238 

86 
105 

69 

2 

0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.20 
2.69 
2.84 
3.95 
3.78 

-  ,12 

-  1,70 

-  .76 
.55 
.81 

.97 

.65 

.73 

1.12 

1.03 

13 
13 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 

7 
9 
7 

1 
1 
2 
3 
3 

0 
0 
0 

1 
1 

WOODSTOCK  3  ENE 

75.7 

50,9 

63.3 

.7 

91 

18 

39 

3 

96 

1 

0 

0 

0 

3.32 

-   ,12 

.76 

24 

T 

0 

7 

2 

0 

STATE 

53.5 

.3 

3.49 

-   ,23 

T 

SECTION 

63.6 

-   ,5 

3.29 

-   ,21 

T 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


3 
^ 

Day  of  month 

Station 

• 

2 

3 

4 

^ 

6 

7    1    8    1    9 

10 

11 

12 

13 

14  1    15 

16   1  17  1   18 

19  I  20 

21 

22 

23  1  24 

25 

iil 

27 

28 

29  1  30 

31 

COmECTICUT 

ANSONIA 
MtERSVILLE 

BARXHAHSTED 

BSIOGtPORT    »e    «P                   R 

3i91 

3>>a 

ZiOl 
2i55 
2>1B 

.10 

.09 

.03 

T 

.02 

.03 
.12 

.10 

.07 

.03 

T 
.02       .04 

■  67 
T            .01 

T 

.13 

.22 

.50 
.36 

■  38 

■  36 

.09 
.10 
.03 
.03 

T 

•  01 

•  01 

•  08 

.63 

.45 

.10 
.49 

T           .13 

•  01 

.22 
.43 

.28 

.04 

T 
1.03 

.33 

12 
25 

08 
15 
64 

.14 
.33 

.32 

.20 

.20 
.03 
.15 

.20 

.10 

•  01 

1.10 
.05 
.19 

.41 

.79 
.28 

■  16 

BRISTOL    2    » 

6R0WLVN 

BULLS    BRIDGE    0AM 

6U«L1N0T0«                                 R 

COCKAPONSET    RAWER    STA 

2.U 
3.0B 

2«BS 
3>19 

.01 

T 

.09 

.18 

.01 
.03 

.03 
.05 

.04 

.03 

T 

.22 

.02 

.07 

.06 
.10 
.15 

.03      .05 
.03      T           .03 

.05 

.02 
.01 

.01 

.46 
.75 
.28 
.51 
.85 

.16 
.06 
.03 
.22 
.12 

T 

T 

1.02 
T            .64 

•  B2 
.77 

•  90 

.52 

.18 
.12 
.38 
.33 
.26 

.02 
T 
1.68 
.20 

19 
63 
24 
26 
21 

.21 

T 
.20 

.15 

.07 
.21 

.18 
.25 

T 

T 

■  16 

.09 
.23 

.02 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE    1    S 

CREAM    HILL 
OANBURV 
OA»SON   LAHE 

*i3S 

2.3A 
2i63 

3.26 

3.20 

.43 

T 

•  04 
.02 
.07 

.03 

.07 

T 

■  12 

.12 

.06 
.02 

.02 

.02 
.15 

.01 

.05 

.07      T           .04 

T           .06 

.04      .02 

.10 

.04 

.01 

.12 

.09 

.84 
.48 
.20 

■  21 

■  37 

.13 
.21 
.02 
.16 

.09 

•  05      T 
T 

•  03 

•  12 

1^49 

•  69 

•  63 

•  91 
U19 

.25 
.25 
.35 

.70 
.39 

T 
.19 

26 
21 

65 
70 
12 

.19 
.13 

.11 

.25 

•  10 

•  22 

.31 

T 

.10 

T 

.44 

.16 
.15 

.02 
.14 

5ER8Y 

EAST   HAVEN 

EASTON   LAHE    RESERVOIR 

FALLS    VILLAGE 

OROTOS 

3.29 
2.B3 

*.5l 

j.n 

2>9T 

.15 
.13 
T 
.23 

T 
.05 

■  03 

.04 

.01 

.14 
.18 
.10 
.04 

.17 

.01 

.01 

T 
.02                   .01 

.01 
T 

.20 

T 
.04 

.43 
.28 

■  47 
1.03 

.41 
.16 
.38 
.10 

.05 

.01 
.06 

•  74 
.16 
.48 
.56 
.11 

.51 

.36 

.17 
.60 
.05 

■  01 
.01 

12 
11 
80 
11 
70 

.30 

.24 

.11 

•  36 

•  27 

•  22 

•  36 

1.10 

.24 
.24 

.68 
.92 
.02 
.18 

HARTFORD  BRAINARD   FLD//R 

HARTFORD  KB   AIRPORT           R 

HEMLOCKS    RESERVOIR 

KENT 

LAKE   KONOHOC 

1.91 
3.t« 
3.02 
2.6« 
4.51 

.13 

.05 

.05 
.14 

.05 
.02 
.05 

.04 

.03 
.02 

T 
T           T 

.02 
.04 

.04 

.09 
.21 
T 
.25 

■  65 

■  55 

■  57 
.25 
.12 

.02 

.43 

.02 

2.10 

.02 

•01       ^43 
T           •SS 

•  45 

•  64 

•  32 

.10 
1.19 

.07 
.47 
.05 
.30 
.15 

.05 

31 
34 
88 
72 
33 

.04 
.03 

T 
.33 

•  06 

•  02 

•  28 
.01 
.33 

.16 

.10 
.21 
.13 

T 

.06 
.68 

LAUREL    RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD   HOLLOW   DAM 
MEAD  POWO    RESERVOIR 
MIOOLETOHN   *    H 

3.9B 
3.22 
3.46 
3.47 
l.«6 

.17 
.35 

.05 

.17 

.02 

.05 
.02 

.02 

.33 

.08 
.05 
.17 
.02 

T 
.05 

.03 
.05                   T 
.06 

.05 
.01       .03 

T 

•  02 

T 

T 

.55 

.31 
.87 
.60 
.24 

.40 
.08 
.18 
.27 
.03 

.02 

T 

.02 

•  78 

•  38 

•  23 

.81 
.40 

.60 
1.21 
.87 
.20 
.30 

.33 
.42 

21 
15 
20 
16 

14 

.33 

.38 
.30 
.35 
.18 

.18 
.14 
.18 
.18 
.19 

.05 

.05 

T 

.04 
.43 

.05 

MILFORD 

MOHAMK     RANGER     STA 
MOUNT   CARMEL 
HATCHAUG   RANGER    STA 
NATHAN    HALE    ST    FOREST 

3.B1 
2.92 
2.2« 
3. IB 
4.34 

.19 
.11 
.OS 

.60 

.01 
.06 

T 

.04 

.01 

.04 
.02 

.06 
.09 
.09 
.10 
.06 

.21 
.03 

T 
T 
.01 

.05 

T 
.09       .09 
.01                   .01 

.03 

.04 

T 

.02 

.01 

.30 
.41 
.40 
.50 
.57 

.14 
.05 
.10 
.35 

.05 

.02 
.01 

T 
T 
T 

.35 
.59 

T            .97 
.30 
.28 

T 
.04 

.11 

.17 
.09 
.38 
2.05 

.37 

T 
T 

24 
19 
12 
10 
12 

.94 
.52 
.11 
.40 
.37 

.28 

.22 
.20 

.16 

.01 
.18 
.04 
.28 

T 

.87 
.10 
.07 
.26 
.01 

NEN   HARTFORD 

NEM    HAVEN     MB     AIRPORT           R 

NEW   LONDON 

NORFOLK    2    SW 

NORTt   8RANF0RD 

3. SO 
2.34 
3.66 
2.67 
2.33 

.03 

T 

.06 
.10 
.10 

.01 
.01 

.02 
.02 

T 
.04 

.05 

.01 

.08 
.08 

.10 
.01 
.10 
.01 
.03 

.06 
T             .01 
.05 
T           .01       .03 

.01 
.01 

.10 

.41 
.37 
.40 
.45 
.58 

.04 
.02 
1.45 
.03 
.13 

.07 
.13 

.46 
T           .14 
.13 
.61 
.23 

T 

.89 
.10 
.57 
.53 
.53 

.69 
.07 

15 
63 
27 
19 
13 

.07 
.20 
.37 
.20 
.21 

•  08 

•  23 

•  27 

T 

.89 

T 

.53 

T 

.21 

NORTH   GUILFORD 
NORmalk 
NORWICH    5    SN 
PACHAUG   FOREST 
PEQ*»L£S   RANGER    STA 

2.43 
3.82 
2.89 
3.19 
2.59 

.16 

T 

.14 
.12 
.05 

T 

.06 

.09 
.10 

.11 

.04 
.04 
.10 

.01 

.02 

.06 

.01 

.03 

.11                   .01 

.02 

.03 

.06 

T 

.12 

.46 

.88 
■  96 
1.10 
.64 

.15 
.56 
.19 
.33 
.05 

.10 

.38 
T           .59 
.26 
.14 
.52 

.14 

.56 
.20 
.19 
.10 
.38 

.11 

16 

45 
39 
25 
19 

.16 

.17 
.28 

•  28 

•  21 

•  40 

•  30 

•  01 

.60 

.03 
.05 
.30 

.21 

PROSPECT 
PUTNA>4 
PUTNAM   LAKE 
ROCKY    RIVER   0AM 
ROUNO   POND 

3.50 

3.05 
3.64 
3.38 
2.43 

.04 

T 

.26 

.10 

T 

.05 
.02 
.03 

T 

.05 

.01 

.06 

T 

.20 

.28 

T 

.07 
.01 

.03 
.01      T           .02 
.02 

.05 

.06 

.05 
.06 

.42 
1.40 
.73 
.26 
.16 

.03 
.02 
.61 
.10 
.28 

.01 
.08 

.06 

.02 

.75 
.25 
.68 
.94 
.97 

.15 

T 

.08 
.02 
.10 
.39 
.25 

.03 

.03 

•  06 

•  05 

11 
50 
25 
21 
42 

■  31 

■  02 
.26 
.69 

.15 
.20 
.21 

.02 

.11 

.15 

1.39 
.10 
.23 

.03 
.23 

SALISBURY 

SAUGATuCK    RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE   MEADOW   RESVR 
STAFFORD    SPRINGS 

2.26 
3.31 
3.68 

2.02 
2.50 

.06 
.01 
.08 
.01 

T 
.04 

.10 

.11 

T 

.09 
.08 
.04 
.13 

.01 
.04 

.18 
.02 

.03 

.02      .02 

.01 
.02 

.14 
.12 

.01 

■  21 
.76 
.36 

■  56 

■  62 

.03 
.09 
.03 
.03 
.02 

.15 

.05 

.40 
.86 
.69 

•  51 

•  49 

T 

.25 

.40 
.13 
.13 
.25 

.18 
.18 
1.44 

.30 

43 
46 
17 
12 
21 

.02 

T 

.37 

.27 

.20 

.19 
.01 
.13 
.13 

.10 
.06 

.02 

.09 

.22 

■  03 
.05 

STAMFORD 
STEVENSON   DAM 
STORRS 

TMOMPSONVILLE 
TORRINGTON 

2.62 
2.85 
3.53 

2.50 
3.94 

.14 

T 

7 

.06 

T 

.13 
.10 

.11 

.02 
.02 

T           T 
.12                   T 

.04 
.02 

.11 

• 

■  69 

■  23 

■  78 
.73 
.89 

•  46 
.30 

T 
.17 

.02 

•  42 

•  85 

T           .29 
.36 
.49 

1.48 
.26 

.02 

.15 

.60 
.65 

.27 

1.17 

36 

16 
56 

18 
39 

.05 
.50 
.07 

.27 
.16 
.11 
.02 

.01 

.04 

T 

■  02 
.06 

■  09 

.20 
■  04 

TORRINGTON    2 

TRAP   FALLS    RESERVOIR 

11ATER8URV   CITY   HALL 

■EPAWAUG  RESERVOIR 

■ESTBROOK 

4.47 
2.43 
2.19 
2.99 
2.9C 

.04 
.15 

.07 

.04 

.03 

.04 
.02 

.04 
.12 

T 
.03                   .02 
.22                   T 

.11 
.03 

.09 
.03 

.75 
.30 
.51 
.26 
■  61 

.25 

.09 
.04 
.39 
.39 

T 
.04 

.50 
.52 

.40 
.85 
•  19 

.28 
.29 
.22 
.22 
.28 

2.14 
.05 

16 
42 
21 
13 
25 

.31 

.36 

.14 
.50 

.24 

.25 
.30 

.10 

T 

■  20 

■  15 

■  08 
.03 
.28 
.22 

■EST   HARTFORD 
NEST   HARTLANO 
MHIGVILLE    RESERVOIR 
NMITNEY    LAKE 
HIGHAM   RESERVOIR 

2.77 
2.56 

3.20 
2.60 
3.50 

.02 
.11 

.01 

.04 
.12 

.06 

■  03 

.12 
.02 

.01      .05 

.01 

■  54 
.14 
.46 

.28 
1.05 

.05 

.15 
.19 
.10 

.33 

•  78 

•  50 

•  98 

•  52 

•  93 

.45 
.55 
.72 
.35 

.30 

.28 

.05 
.02 

T 

18 

23 

26 
12 

.28 
•  62 
.20 

.14 
.30 

.12 

.05 
.28 

T 

.05 
.42 
.11 
.31 
.62 

H1U.IMANTIC 
HOLCOTT   RESERVOIR 

■oooeuRr  3  a 

4,16 
2.38 
3i09 

.02 
.10 

.01 
.03 

.04 
.06 

.10 

.23 

.04      .04 

T 

.01 

.15 
.53 

.70 

.76 
.06 
.16 

.38 

.47 
.86 

.18 
.23 
.46 

.02 
.14 

12 
22 

19 

.46 
.44 
.20 

.21 

.11 
.09 

1.67 
.05 
.09 

MAINE 

AUGUSTA    CAA    AIRPORT 
BANGOR    DOW    FIELD 
BAR   HARBOR 
BELFAST 
BRASSUA   DAM 

2.26 
2.64 
3.22 
3.34 
3.84 

.47 
.48 
.10 
.23 
.61 

.06 
.32 

.10 
.70 
.13 

T 
.01 

.06 
.06 
iOl 
.30 

.05 

.04 

.05 
.08 

T 
■  12 

T 

T 

.04 
.06 

.03 

T 

.30 
.27 

.64 
.90 
.80 
.98 
.01 

■  50 
.09 
1.05 
.40 
.87 

.21 

.49      T 

■  10 
.20 
.98       .43 

T 

.07 

.05       .01 

T 

.03 

.01 

T 
.06 

.01 

T 

.02 

.02 

•  34 
.05 
.13 

01 

05 
03 
02 

.01 

T 

.07 

.10 

.02 

.19 
.13 

.04 

T 

.14 

.36 

T 
T 

BRIOGTON 

eRuNsmcK 

CARIBOU   WS    AIRPORT         //R 

CORINNA 

EASTPORT 

4.08 
2.37 
2.44 
3.05 
2.11 

.91 
.58 
.05 
.38 
.18 

.03 
.13 

T 
.23 

T 

.13 
.01 
.09 
.11 
.51 

.03 
.03 
.16 
.07 
.15 

T 

T 

.02       .04 

T 

.02 
.10 
.05 

.26 

T 

.44 

.19 

1.09 
1.07 
.64 
.59 
.27 

.38 
.13 

.42 
.05 
.43 

T 

.11 

T 

.05 

.08 

T 
T 

.05 

.01 
.39 

.24 

T 
T 

T 

.14 

.17 

T 

.32 

1 

.05 
.25 

11 
05 

.47 

T 

T 

.09 

.01 

.20 
.28 
T 

.97 
•  12 

T 

.26 

.01 

T 
.03      T 

EAST    SANGERVILLE    5    SE 
EAST   WINTHROP 
ELLSMRTh 
FARHINGTON 
FORT    FAIRFIELD 

4.96 
3.01 
2.57 
5.96 
3.39 

.50 
.92 
.30 
1.32 
.49 

.12 
.25 

.27 
.04 
.03 

.01 

T 

.40 
.03 
.02 
.03 

.07 
.04 
.06 
.09 
1.14 

.02 
.01 
.10 

.08 

T 
.02 

.26 
.21 

.30 
.48 

.40 
.42 
.01 
.79 

T 

.60 
.15 
.73 
1.30 

.55      .07 
.45      T 
.05      .06 
.45      T 
.63      T 

.04 

.07       ,08 

.07      .03 

T 

.50 
.04 

.22 

III 
.11 

.01 
.01 
.09 

T 

.07 
T           1 
.16 
.16 
.08 

.07 
.05 
.07 
.26 

1.05 
.17 

.71 

T 

T 
.16 

.40 
.01 

.05       .05 
.26      t' 

FORT   KENT 
GARDINER 

'.I  LEAD 
.5tENVILL£ 
-HAM    2    s 

.47 
3.78 
4.75 
1.96 
2.71 

.07 
.95 
.61 
.54 
.45 

.13 

.01 

T 

.78 
.09 
.10 

.06 
.03 
.06 
.04 

T 

T 

•  IB 

T 

T 
.10 

.27 
.38 

.07 

.76 
.90 
.18 
.81 

.06 
.91 
.87 
.39 
.38 

.01 
.16 

•34      •lO 

•  07 

.03 
.05 

.03 

.01 

T 

.10 

.33 

.02 

•  05 

T 

•  19 

.03 
.10 
.08      1 

01 
60 

37 

.33 

T 

.11 
.15 
.09 
.15 

.02 

T 

HOULTON   CAA    AP 
MOW.  TON    1    HE 
JACKMAN 
JONESBORO 

LEWISTON 

1.89 
1.59 
2.94 
1.87 
3.31 

.06 

.65 

.13 
.32 

.01 
.04 
.16 

.02 

.06 
.01 

.06 
.07 

.01 

.07 
.21 
.02 

.03 

T 

T 

.05 

.82 

.25 

.35 

.08 

.52 

.05 
.75 

.65 

.17 
.60 
.50 
.90 
.42 

T 

•01       ^20 

•  12 

•  14 

.02 
.02 

.02 

.18 

.11 

.18 
.02 

•  10 
.07 

•  10 

•  05 

T 

.42 

.20       . 
.29 

.01 

15 
11 

T 

.07 
.19 
.02 

.13 

.01 

T 

.21 

.10 
.02 

.07 

.02 

T 

T 

LONG  FALLS   OAH 
MACMIAS 
MADISON 
HIOOLE   DAM 
MILLINOCKET 

4.10 
2.66 
2.87 
5.22 

1.71 

.37 
.64 
.91 
1.17 
.35 

.05 

T 

.03 

.09 

.20 
.04 
.18 

.05 

.11 

T 

.01 

.23 

.01 

T 

.02 

T 

•  21 

.01 

T 
.60 

.32 

.97 

.74 
.82 
.49 
.72 
.44 

•18       .12 
.10 
.14      .04 
.32 
.14      , 

.23 

.03 
.31 

.61 

.46 
.03 
.44 
.33 

•  10 
.04 
.02 
.11 
.01 

.17 
.22 
.20 
.37 
.07 

(80 
.06 
.07 
.04 

T 

.25 

.35 

.09 

.38 

T 

.09 

.30 

MILLINOCKET    CAA   AP 

MILLINOCKET   DAM 

MOOSEHEAO 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA    AIRPORT 

1.45 
1.39 
3.22 
1.77 
1.53 

.12 

.54 

.17 
.22 

T 

.29 

.09 

.15 

.12 

T 
T 

.25 

.10 
.12 

.01 

.10 

.13 

T 

.03 

T 
.02 

T 
.03 

.37 
T 

.01 
.03 

.40 

T 

.43 

.35 

.17 
.30 
.70 
.08 
.05 

.01 

.60      .74 
.24      .04 
.29      T 

.07                   T 

.08 

.04 

.33 

T 

T 
T 

T 

.03 

.03 

.09 

.02 

T 
T 

.01 
.11 
.12 

T 

T 

.19 

.03 

.04 

.06 

T 
.21 

.06 
.45 

T 
T 

P0«TLANO 

PORTLAND  MB   AIRPORT      //R 

PRESOUE    ISLE 

2.35 
2.31 
2.87 

.05 
.06 
.10 

.01 
.02 
.03 

.04 
.04 
.05 

T 
T 
.24 

T 
T 
T 

T 
T 

.07 
.03 

T 
T 
.88 

1.10 
1.15 
.11 

.15 

.17 
.72 

.01 
.22 
.25      .02 

T 
.01 

•  72 

•  21 
.11 

T 
T 

T 
T 
T 

•  04 

08 
09 

.08 

•  12 

•  29 

•  24 

T 
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Table  3— Continued 

JUNE 

1955 

Station 

1 

Day  of  month 

12   3 

4 

5 

6 

7  1  8 

1   ^ 

10 

11 

12 

13 

14   15 

16  1  17  ]  18 

19  1  20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29   30 

31 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 
ROXeURY 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORO  ISSe 

1.22 

2>ao 

3*60 
3.07 
2i99 

•25        .12 
.22   .21 

.42 

.14 
.37 

•  01 
T 

•  07 
.17 
.05 

•  10 

.09 

•  04 

•  03 

T 

•  06 

.06 
.33 

.33 

.59 

.20 
.38 
•  14 
*30 

1^10 

•  23 

1^07 

•  99 

,30 
.78 
,07 

,03 

.16   .25 

.04 
.02 
.04 

T 

.10   .02 
.08 

T 

.15 
.04 
.15 

.31 
.20 
.22 

.10 

.11 

■  18 

•  06 

■  01 

■  28 

■  15 

■  02 

.06 
.05 

.11 
.03 

.12 
.56 

.07 
.04 
.02 
.47 
.13 

.02 

.01 
.02 

.01 

SANFORD  2  NNW 
SOUTH  ANOOVER 
SQUA  PAN  DAM 
STRATTON 
THE  FORKS 

3.23 
4.25 
1.82 
3.77 
3.20 

1.21   .21 
•46   .16 
•33   .24   .01 
.16 
•49   .03 

.04 
.16 

.03 

.06 
.16 

.03 

T 

.80 

•  02 

•  05 

1^11 
1^30 
.03 
.73 

,07 
.18 
.30 
.33 

.75 

.23   .05 
.06 
.33   T 

.03 

•  01 
.17 

.08 

.63 

.47 
.18 

•  21 

•  01 

•  30 

.04 
.27 

.08 

.87 

T 

.03 

.62 

.25 

.26 

.52 

.09 

.23 

.08 

.20 
.25 

.20 
.04 
•  03 

UNITY 

UPPER  DAM 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WINSLOW 

WOODLAND 

3.09 
5.38 
2.92 

3.01, 
3.47 

•41   .59 

U12 
•  26   T 

•77   .45 

T         .72 

.04 

•  IS 

T 

•  5S 

•  02 

.01 
.13 

T 

.05 
.02 

•  04 

•  03 

T 

.05 
.01 

•  20 

•  14 

T 

•  49 

.62 

1.15 
.73 
.05 
.49 

.19 
.50 
.45 
.56 
.22 

.70 

.15 

T 

.12   .05 

.03 

.01 

.12 

.07 

.03 
.97 

.86 

.91 

.05 

•  12 

•  05 

T 

.35 

.02 

.27 

.01 
.39 

.08 

.05 

.05 
.04 

.06 

T 

.20 
.27 
.20 

.12 

.20 

.03 

•  15 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 
ASHBUSNHAM 
ASHLAND 
ATHOL  3  E 

1.90 
4.06 
5.54 
5.25 
4.75 

.05   .08 

.02 
1.19        .02 
2.25   .12   .05 

.91   .05   .02 

•  06 

•  01 

T 

.05 

.08 

.02 

.15 

.02 

T 

•  16   T 

.16 

.01 
.01 
.01 

T 
T 

•  34 

.32 

.54 
,59 
,34 
,65 

.29 

.01 
.32 
.54 
.15 

.23   T 

.16 
.16 
.02 

.03 

T 

.08 
.22 
.19 
.18 
.10 

.57 
.44 
.02 
.01 

•  65 

1^49 

•  29 
2^04 

T 
.14 

.06 
1.15 
.13 
.55 
.10 

.03 

.73 
.45 
.36 

.12 
.04 

1.07 

.02 

T 

•  07 

•  01 

BEECHWOOO 

eELCHERTOWN 

BJRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL              // 

BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

2.46 

4.81 
3.47 
3.32 
3.52 

.01   .06 
•  34   T 
.02       T 
•10   .09   T 
.25   .04 

•  03 
T 

•  06 

•  01 
.09 
.08 
.04 
.01 

T 
.03 

.03        T 

.02 

T     T     .01 
.14   .01   .04 
.01   T     T 

T 
•  14 

,32 

,88 
1,08 
1,79 
1,96 

1.23 
.74 
.07 

.04 
T 

.14 
.16 

■  06 
.02 

T 

T 

.30 

.10 

.15 

.10 

.07 
.04 
.53 

.01 
.16 

•  86 
1>26 

•  11 
T 

.06 
.08 
.02 

.03 
.48 

•  05 

•  64 

•  67 

.23 
.39 
■  22 

.01 

.21 

•  01 

T 

■  16 

■  08 

T 

.12 

T 

•  28 

eOYLSTON 
BROCKTON 
CHARLTON  2 
CHATHAM 
CHESTER 

3.98 

3.00 
2.46 
1.45 
3.18 

1.35 
T     T     .04 
.02 

.20 

^ 

.07 
.10 

.08 
.02   T 

T 
T 

T 

T 

1,28 
,82 
,10 
,64 

1.12 
.03 

.02 
.20 

.14 

T     .18 

.15 
.45 
.35 
.28 

.30 
.10 

T 

•  75 

•  23 

•  10 

1>13 

.03 

.33 
.35 

.60 

.27 
.03 
.26 

.69 

.07 
.21 
.08 
.20 

.18 

T 

.08 
■  24 

•  20 

CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 
COLOBROOK 

3.06 
3.64 
5.30 
2.21 
4.91 

.82   •!!   .02 
•81   .04   ,02 
T     .02   .01 
.25   .03   .06 

T 

.12 
.07 

T 
.12 

•  12 

•  02 

.07 

.02 

T 
T 
.01 

.01 

,54 
.52 
1.23 
•  32 

• 

.04 
.81 
.05 
1.01 
.85 

.04 

.26 

.03 

.16 
.06 
.29 

.01 
.10 
.14 

•  08 

•  06 

•  66 

•  14 
2^06 

U63 

.02 
.03 

.03 

.27 

.20 

T 

.32 

.68 
.48 
.50 
.29 

.12 

.08 
.19 
.54 

.16 

•  70 

•  63 

EAST  WAREHAM 
EOGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG 
FRAMINGHAM 

2.15 

2.74 

2.&e 

5.11 
4.47 

T         ^22 

•02        ,11 
,04   ,03 
,53        .09 
1^36   ^18   ^02 

T 
T 

T 

.02 
.02 

.05 

T 

•  02 
T 

•  01 

T 

.03 

•  13   T 

.25   T 

T 

.06 

.03 

T 

T 
.01 

T 

•  02 

•  15 

•  08 
.90 

1.37 

•  30 

.06 
.14 
.03 
.22 
.68 

T 
.02 

.11 
.29 

.12 
.04 
.43 
.12 
.08 

•  16 
1^13 

T 

•  17 

•  13 

•  05 

•  04 
1.16 

.35 

T 

.25 

.36 
.35 

.66 
.02 
.16 
1.06 
.59 

.62 

1.08 

•  31 

•  11 

T 

T 

FRANKLIN 

GARDNER 
GROTON 
HARDWICK 
HATCMVILLE 

4*42 
5.61 
4.61 
4.62 

•  57        •U 

•  30        ^03 
.51        .01 
.37   ,02   ,01 

RECORD  MISSING 

.07 
.04 
.19 

.04 

T 
T 

.35 

•  09 
.04 
.05 

.01 

.01 

T 

•  26 
.53 
.52 
.63 

1.42 
.04 

1.42 
.15 

.02   T 

.07 

.01 

.02 
.10 

.18 
.10 
.31 

•  03 

•  25 

•  05 

•  11 

.22 
3.28 

.50 
1.90 

.20 
.01 
.01 
.01 

.45 
.13 
.30 
.32 

.31 
.60 
.49 
.33 

•  19 

•  02 

•  55 

•  02 

.21 
.01 

.05 

•  03 

•  09 

HAVERHILL 
HEATH 
HOLVOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
MUBBARDSTON 

3.14 
3.15 
2.58 
2.72 
3.33 

,67   T     T 

.07   •OS 

T     T 

•10   •OS 

•40        ^05 

T 
.05 

T 

.01 

.03 

T 

T 

•  14   T 
.03   T 

.28 

.06 
•  OS 

T 

.88 
.73 
.63 
.35 
.58 

.01 
.23 

.10 
.08 
.04 

.06   T 
T 

.08 
.02 

.05 
.05 
.43 
.15 
.24 

.08 

T 
T 

.45 
1.28 

.24 
1.03 

.80 

.04 

.40 
.11 
.24 
.15 
.27 

.09 
.38 
.35 
.45 
.43 

•  10 

T 

•  01 

.27 

.06 
.03 
.01 

T 

•  49 

•  25 

•  22 

HYANNIS 
IPSWICH 
JEFFERSON 
KNlGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 

2.20 

3.27 
3.92 
2.54 
5.61 

•04   •22 
.12   .23   T 
.63        .12 

1.41   .31   .04 

T 

.02 

.06 

.04 

T 
T 

.02 

.39 

T 

T 

,06 
,43 

,45 
.32 

1.18 
1.50 
.02 
.98 

.11 
.02 

.12 

1.19 
.04 

.25 

.10 

.04 
.07 

.11 

.36 

1.51 
.63 

.47 

T 

.10 
.19 
.03 
.06 
.54 

.47 
•  47 

.48 
.41 

•  06 

•  14 

.15 
.29 

•  50 

.02 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

MANSFIELD 

MIDDLEBORO 

3.47 

4.12 
3.07 
2.04 

.31   .02 
RECORD  MISSING 
1.00   .06   .03 
.05   ^06 

•  10   T 

.02 

T 

.09 

.01 

T 
.08 

T 
•  01 

•  13 

.28 
.18 

T 
3S 

.01 

•  02 

1.25 

1.39 
.38 

.12 

.22 

.90 
.38 

.38 
.17 

T 
.08 

.04 

.09 
.01 

.40 

.03 
.27 
.33 

.44 

.39 
.21 
■  09 

.07 

.59 

.32 

.05 

.16 
.30 
.20 

•  09 

•  06 

•  19 

•  04 

.40 

.03 
.09 
.05 

MIDDLETON 
MILFORO 
MILL8URY 
MONTAGUE  CITY 
MOUNT  WACHUSET 

3.74 
3.77 
4.27 
4.99 

RECORD  MISSING 
.83        .05 
.77       T 

1.17 
.64        .05 

.04 
.11 

•  26 

•  05 

•  05 

•  02 

•  02 

.01 
.02 

.21 

.77 

.71 
.85 
1.35 
.78 

.15 

.20 

.20 

.05 

.10 
.16 

« 

■  26 

■  26 

■  70 
2.27 

.03 

.55 
.28 

1.05 

.34 
.36 
.38 

•  16 

•  10 

•  03 

•  02 

.34 

T 

NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 

NEW  BEDFORD 

NEWBURYPQHT 

NEW  SALEM 

NEWTON 

1.90 
1.49 
2.91 

4.11 

T     T 
T     T     .13 
•12   ^06 
1^14 
RECORD  MISSING 

T 

.03 
.22 

T 

T 
T 

.06 

•  02 
.06 

T 
.01 

T 

•  04 

.61 
.18 
.43 
.43 

1.07 
.40 

•  23 

T 

.04 

.15 

.07   .24 
.54 
.02 
.19 

.03 
.04 

.14 
.74 

.32 

.11 

T 

.13 

.11 

.10 
.20 
.22 

.47 

•  82 
.15 

•  13 

.21 

NORTHBRIOGE 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  i,    U                             R 

3.85 
5.78 
2.30 
4.30 
3.26 

1^48        ^05 
1.09 

•  02       T 
•  01 

•82   ^09   ^04 

.17 

.04 
.28 

.06 

T 

•  05 

.01 
.01 
■  01 

T 

.37 
.64 

.23 
•  28 

.77 
.43 
.30 
.17 
.85 

.06 
.15 
.14 
.05 

.11 
.61 

.21 

.30 

.04 

.05 
.02 

.04 

.18 
1.83 

T 
2.86 

.50 

.12 
.38 

.15 

.38 
.13 
T 
.04 

.16 
.43 
.04 
.75 
.28 

•  IS 

•  12 

.31 

.23 

.14 
.03 

.10 

.03 
.10 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT   R 

PLAINFIELO 

PLYMOUTH 

PRINCETON 

PROVINCETOWN  3  N 

3.91   ,05       T 
2.62   .10 

1.73        .02   .12 
4.17  !            .09 
2.20        .10 

.07 

T 
.12 

•  02 

•  09   T 

•  03 

T 
01 

.03 

•  23 

•  27 

•  63 

•  26 
1^59 

•  17 

.08 
.10 
.11 
•  08 

.04 

.07 
.13   .56 

.06 
.04 
.34 
.40 
.07 

2.38 
T 
.02 

.10 
.93 
.06 
1.11 

.49 
.06 
.18 

.75 

.11 

.36 

.05 

.60 

.40 
.40 

.25 

.03 

.02 
.03 

T 
.22 

0UAB8IN  INTAKE 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 

SANDWICH 

5.21 
1.89 
3.57 
3.10 
2.40 

•59   ^02 

•  OS 
.21   T 
.07   .03 

•22   ^02 

T 

.17 

T 

.03 

.02 

•  05 

T     T 
T     • 
T 

.02 

T 

T 

33   .02 

T 

•  06 

•  82 
.22 

2.00 
1.42 
.04 

•  69 

•  13 

T 

•  07 

.14 

T 

.26 

.13 

.17 

.31 

.18 
.05 
.16 

.04 
.24 

.40 
.41 

.75 
.03 

.40 

.09 
.02 

.29 

.08 
.70 
.48 
.73 

.41 
.31 

.04 

.01 
.50 
.08 
.07 
.50 

.23 

.12 

.37 

SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
S0UTHBRI06E  3  E 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

1.97 
3.30 
3.43 
2.08 
4.49 

.04   .04 
.19   .01 
•47   •OS   T 
•15   •OS 
•72   •SS 

.01 

T 

.13 

.14 

.02 

T 
T 
.12 

.10 
.08 
.06 

.05 
.03 
.02 
.02 

.01 

T 
.07 

.38 
.66 
.28 
1.93 

•  58 

•  31 

•  20 

•  04 

•  05 

.03 

.28 

T 

.41 
.41 
.32 
.13 

.38 
.21 

.01 

.03 

.11 

1.07 
.12 
.43 
.81 

.02 

T 

.18 
.09 
.17 
.04 
.32 

.17 
.27 
.18 
.44 
.04 

.14 
.05 

.02 

.28 

.02 

.02 
.78 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 

ST0CKBRID6E 

SWAMPSCOTT 
TAUNTON 

3.51 
5.35 
1.64 
3.02 
2.69 

T     T     T 
•46   lOl   •OO 

•  04 

•  26   T 

•05   ^07 

.10 

.03 

T 

.06 
.02 
.01 
.01 

.02 

T 

T 

T     T 
.10 

T 
01   .02 
.05 

T 
T 

.05 

T 
T 
T 

.95 
2.00 
.25 

1.85 
.76 

•  05 

•  02 

•  04 
T 

•  08 

T 
T 

.40 
.31 
.20 

T 

T 

.56 
.09 
.59 

.27 
1.92 
.12 
.12 

.08 

.32 
.02 

.27 
.01 
.14 
.60 
.23 

.70 
.41 

.26 

.02 
.02 
.01 
.09 
.36 

•  04 

•  10 

.35 

T 

.08 

.07 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WARE 

4.97 
3.16 
3.05 
3.19 
4*40 

•  56 

•  01 
•05   (06 
•03   •OQ   ,02 
,42   ,42 

•  08 
.01 

T 

.13 

T 

T 

.07 

*10 

•  16   T 
.12   T 

.03 

.04 

T 

.03 

.03 

•  20 

T 
T 

.49 
1.06 
1.46 
1.66 

.42 

•  24 

•  14 

•  01 

•  03 

•  45 

.06 
.20 

T 
T 

.04 

.08 
.04 
.18 
.27 
.30 

.07 
.95 
.01 
.04 

.10 

2.90 

.06 
.05 
.70 

.04 

.08 
.31 
.69 
.52 
.34 

.30 
.35 

.03 
.02 
.18 
.22 
.03 

•  31 

T 

.18 
.04 

T 
.46 

WARE  2 

WEBSTER 

WEST  CUMMINGTON 

WESTFIELO 

WESTON 

5.98 
3.57 
2.97 
3.21 
4.08 

1,65   ,10 
1,10 
,04 

,65   ,17   •OS 

.06 
.03 

.10 

.08 

.06 
.03 

T 

.01 

T     T 

.32 

.01 

T 

T 

•  12 

.93 
.99 
.47 
.62 
1.00 

•  15 

•  07 

•  11 

•  14 

.25 

.18 

.48 
.33 
.09 
.42 

.17 

.08 

T 

.60 
.30 
1.63 
.31 
.60 

.08 

.32 

.21 
.27 
.30 
.64 

.45 

.02 
.85 
.14 

.27 

.03 
.10 

•  15 

•  02 

.07 
.08 
.07 

.82 
.06 
.04 
.35 

WEST  OTIS 

WESTOVER  FIELD 

WEST  RUTLAND 

WILLARO  BROOK  ST  FOREST 

WINCHENOON 

2.25 

5.72 
3.95 

•  08 
RECORD  MISSING 

•25   ^07   ^14 
RECORD  HISSING 
1^12 

.10 

•  21 

.09 
.18 
.02 

.09 
.05 

.07 

1.06 
.75 

.04 

.15 

.20 
.52 

.11 

.10 
.11 

1.84 
1.03 

.03 

•  44 

•  13 

.37 

• 
.27 

.76 

.04 

•  12 

.90 

.46 
.02 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

3.08 
3.16 

T     ^02   T 
T     T     •OS 

.09 
.06 

.01 
.04 

T 

T     T 

T 

•  14 

•  01 

.51 
,82 

.23 

.08 

.45 
.43 

1.11 
.69 

.03 
.29 

•  45 

•  65 

T 

.04 
.05 

T 
•  01 
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Table  3— Continued 


station 

3 

D07  of  month 

^ 

1        2|3 

* 

S 

6 

7    1    B    1    9 

10 

11 

12 

13  {   14 

IS 

16      17  1   18 

19  1  20  1 

21 

22 

23 

24 

25  [ 

26  1  27 

28  1 

29  1  30 

31 

Nn  HAMPSHIRE 

BATM   2    Sa 

A>*1 

1.09 

.09 

T 

.03 

T 

.06 

•  08 

.78      .07 

•  03 

1.01 

.17 

.50 

■  41 

•  09 

BENTON 

Ai9« 

1.42 

.05 

.04 

.26 

.59       .08 

.07 

.50 

.92 

.13 

.59 

■  36 

T 

BE«LIN 

9i«3 

.60 

.10      T 

.02 

.14 

.35 

.38 

.12 

1.05       .47 

.18 

T 

.12 

.95 

•  20 

.24 

■  24      T 

•  27 

BETHtEHEM 

•  •93 

1.99 

.09 

T 

.36 

.28 

.68      .08 

.19 

1.14 

T 

•  26 

.13 

.48 

■  44 

•  33 

•  12 

BLACKWATER    0AM                          R 

Ai20 

1.55 

.05 

1.15 

.12 

.38 

■  20 

■  07 

•  03 

■  69 

BOW  GARVINS    FALLS 

a.6b;2.03 

.13       .05 

.10 

T 

.04 

.02 

.90 

.77      .02 

.06 

■  07 

■  09 

•  16 

■  45 

•  17 

BRAOFORO 

5t86 

1.74 

.03 

.06 

.02 

, 

02 

.48 

1.19      T 

T 

■  48 

■  53 

■  06 

•  04 

■  95 

•07       .61 

BUCKS    CORNER 

>>32 

1.27 

.04 

•  07 

.03 

.39 

1.04      .05 

.02 

■  22 

■  56 

1^48 

.19 

CANPTON 

AaU 

1.13 

.13 

.09 

.11 

T 

.11 

.14 

.17 

.87       .09 

.01 

T 

■  23 

.38 

■  96 

.20 

CANNON    MOUNTAIN 

T.AO 

2.14 

.42 

.10 

•  07 

.02 

.19 

.30 

1^05      ^30 

.21 

.07 

.05 

■  51 

.66 

.66 

.45 

.05 

•  19 

CENTER    HARBOR 

6<2B 

1,62 

.08 

.11 

.20 

.06 

.46 

1^66      .IB 

.05 

■  27 

1.14 

.08 

.31 

■  06 

CLARCMONT 

>.«1       .il 

.03 

.06 

.03 

T 

.62 

1.30      T 

T 

T 

.33 

.22 

.07 

.66 

CONCORD  KB    AIRf>ORT             R 

2. IB      T 

T 

.04 

.01 

.06 

.08 

.05 

1.01 

T 

.14 

.06 

.09 

■  23 

•  41 

T 

OIIVILLE   NOTCH 

T.T7    2il9 

.34 

.05 

T 

.03 

.39 

.22 

•69    1^09 

1.43 

.06 

.70 

T 

•  56      T 

DUBLIN 

A, 93    I.IA 

.01 

.08 

1>05 

.43 

1.01 

.47 

.98 

•  06 

DURHAM 

».«»    1.15 

.03      .01 

•  01 

.02 

1.60 

.54 

1.12 

.09 

T 

.02 

.13 

.03 

•  21 

EAST  DEER  INC 

3.«e      .74 

.01 

.07 

T 

.03       . 

32 

1.19 

.01       .04 

.90 

.43 

■  09 

.33 

.14 

•  40 

EASTMAN   FALLS    DAM 

6. S3    3.B1 

.01 

T 

.08 

.02 

.03 

.01 

.55 

1.10      .04 

T 

■  16 

.43 

.21 

.27      T 

T 

•  01 

ERROL 

A.75    1,07 

.12 

(32 

.32 

.66 

.97      .40 

.08 

■  11 

.26 

■  12 

.32 

FABVAN 

6.6A    1,70 

T 

T 

.95 

.89       .93 

T 

T 

.35 

■  81 

.05 

.10 

1.10 

■  20 

T 

FIRST   CONN   LAKE 

6,08    1.62 

.16 

.01 

.22 

.62       .66 

1.01 

.08      .01 

■  24 

■  39 

.17 

.24 

.18       .05 

FITZWILLIAM    3    sw 

3.B6 

.01 

T 

•  16 

.05 

.87 

•  30 

.06 

■  02 

1>90 

.20 

.16 

•  45 

.06      T 

FRANKLIN    1    N« 

3,61       .SO 

.10 

•  03 

.05 

.05 

1.35 

.21       .02 

.39 

.05 

•  25 

.26       ,05 

FRA*KLIN    FALLS    DAM 

S>06    2. SO 

.07 

.02 

.01 

.02 

1.25 

.30 

.05 

■  10 

.22 

.02 

•  20 

T 

GILMANTON 

3,63    1,46 

•  06 

•  09 

.14 

.58 

.64       .16 

■  14 

.18 

•  34 

GRAFTON 

3t83l    ,60 

.05 

•  01 

.02 

.95 

.40 

■  15 

■  45 

.33 

•  44 

•  23 

HANOVER 

3<2i:    .19 

.05 

, 

31 

.07 

1.14 

.28 

T 

.16 

■  26 

.06 

.63 

•  36 

T 

JEFFERSON 

«.s*ii.oa 

.42 

T 

•  15 

T 

.02 

.60 

.10 

.83       .98 

.71 

T 

■  75 

.47 

•  34 

•  39 

•  04      T 

KEENE 

4*53    1.04 

.24 

.01 

.05 

.02 

T 

1.45 

.26 

.06 

.02 

.47 

■  23 

.10 

.28 

•  03 

•10      .01 

■  14 

LAKEPORT 

4.55    1,65 

.17 

.13 

.09      T 

T 

.61 

1.02       .04 

.01 

.01 

■  10 

.40 

.02 

•  08 

•  22 

LAKEPORT    ^ 

4,45    1.71 

.20 

.13 

.09 

.41 

.97       .16 

.02 

■  06 

.43 

•  08 

•  17 

LANCASTER 

1    - 

.26 

•  12 

.01 

.03 

• 

1.57       .55 

.23 

.30 

.50 

•  41 

•  29 

LEBANON   CAA    AIRPORT 

3,43  1    T 

.03 

•  04 

T 

T 

.02 

.04 

1.13 

.33 

■  53 

.33 

.65 

T 

•  33 

LINCOLN 

4.72! 1,51 

.09 

•  06 

T 

.15 

.26 

•84       .14 

•  03 

T 

.51 

■  56 

.10 

•  20 

■  27 

MAC  OOHELL    DAM 

3>60|1.04 

T           T 

T 

.01 

T 

.04      T 

T 

.45 

.35      T 

.10 

■  18 

1.18 

T 

.07 

.16 

MANCHESTER 

2,26  1 

.02 

.05 

.04 

.02 

T 

T 

.02 

1.10 

.13 

.18 

■  13 

■  01 

.18 

•  35 

■  03 

"Anion 

4,22 

.92 

T 

.15 

.55 

1.40 

T 

■  29 

T 

.41 

•  50 

"ASSABESIC    LAKE 

2,95 

.87 

.01 

.05 

.02 

.02 

1.18 

.07 

.07 

■  04 

■  07 

.27 

•  08 

•  20 

MILAN   T   N 

4,64 

.90 

.32 

.30 

.23 

.44 

.82       .58 

■  15 

■  44 

■  29 

.07 

■  10 

KILFORD 

2,66 

.52 

.03 

T 

.05 

.01 

.04 

T 

.67 

.33       ,28 

.09 

■  01 

■  43 

.11 

•  24 

•  07 

T 

MOUNT    MASHINQTON                 //R 

6.53 

.38 

.35 

.15 

.19 

.07 

.48 

.22 

1.57 

.37    1.46 

T 

.91 

■  31 

.86 

•  03 

•50      ^02 

■  66 

T 

NASHUA     3    N 

4.16 

1.00 

.02       .02 

.05 

.01 

T 

,01 

.86 

.98       .15 

.12 

.07 

.04 

•  25 

■  05 

.15 

.31 

•  07 

NEWPORT 

3,01 

.7B 

.03 

.06 

T 

.38 

.89 

■  09 

.47 

T 

.12 

■  19 

NORTH    STRATFORD 

5.72 ]2.25 

.30 

!■ 

.33 

.28 

.50    1.05 

.12 

.20 

■  30 

.10 

.16 

■  13 

PETERBORO      J    S 

3,16      .65 

.01       .03 

.03 

.02       .01 

.77 

.06 

.30 

.85 

■  05 

.33 

■  03 

PINKMAM    NOTCH 

6,661     .77 

.01 

.16 

.03 

.36 

.17 

T 

1.10 

1.45 

•20       .33 

.03 

.78 

.09 

.27 

.40 

.11 

.31 

•  05 

T 

PLVMOUTH    1    MNH 

5iB2    2.07 

T 

T 

T 

.18 

.34 

1.19       .10 

.40 

.42 

.90 

.22      T 

PORTSMOUTH 

3.36'     .07 

.04 

.01 

.01 

.01 

.02 

T 

2.41 

T 

.04 

.08 

.08 

.13 

.34 

.12 

SOUTH   OANeuRV 

3,66  11.64 

.02 

•  35 

1.14 

.02 

.19 

■  17 

.02 

.31 

SOUTH   LTHOEBORO 

2.64'     .06 

.06 

.05 

, 

1.12 

.44 

■  32 

.20 

.32 

•  05 

SOUTH   WEARE    1    SE 

3.65    1.37 

•  06 

.03 

.62 

.03 

•  04 

.39 

.03 

.26 

.02 

.55 

.05 

S4IRRV    MOUNTAIN    DAM 

4.64    1.66 

•  14 

.01       .03 

.46 

.93 

T 

.02 

1.08 

.08 

.05 

.36 

TAMHORTH 

7.67    1.52 

.24 

.10 

.12 

.07 

.38 

2.00      .53 

•  03 

1.50 

1.23 

.08 

■  03 

.04 

TROT 

- 

.02 

.14 

.02 

.78 

■24       .09 

.05 

T 

1.76 

.05 

.15 

.54 

.04 

NALROLE    2 

4.I2I1.I6 

.05 

.14 

T 

.06 

.47 

1.12 

T                         T 

.10 

.37 

.47 

.09 

.07 

T 

■EST   LEBANON 

3,73 

.64 

T 

.02 

.06 

T 

.01 

.29 

.85      .09 

.42 

■  25 

.78 

.30 

.02 

KEST   RUMNET 

5,57 

1.95 

.20 

.06 

.08 

T 

.08 

.60 

.38       .06 

.10 

T           T 

•  40 

.41 

■  34 

•  67 

.24 

T 

VHITEFIELD 

S.30 

1.65 

.75 

T 

.09 

T 

.01 

.66 

.07 

,54    1.00 

.12 

T 

.44 

■  24 

2^41 

.32 

T 

■  ILMOT 

3.71 

1.16 

.06 

.02 

.34 

1.06      .04 

•  06 

.19 

■  18 

.08 

•  38 

■  14 

MINDHAM 

*,3« 

.45 

T            .03 

.03 

.15      T 

T 

1.90 

.40 

.16 

•  13 

.35 

T 

.43 

.24 

■  09 

T 

•OLFESORO   FALLS 

4.01 

1.39 

.09 

T 

,01 

T 

T 

1.34 

.29 

•  04 

■  33 

.12 

.10 

■  12 

■  18 

T 

KOOOSTOCK 

4,26 

1.43 

.05 

T 

T 

T 

.75 

.43       .03 

T 

.01 

•  22 

■  61 

.39 

.22 

.12      T 

T 

T 

TORK   POND 

5.79 

1.00 

.16 

.03 

.16 

•  02 

,17 

.31 

.08 

1.02       .76 

.22 

■  68 

■  50 

.29 

.24 

.13      T 

RMOOE    ISLAND 

AUSTIN 

4,30 

.10 

.08 

.06 

.25 

1,63 

.17 

.65 

■  15 

.36 

.15 

.46 

.24 

BLOCK    ISLAND    WB    AP              R 

•ai 

.06 

.01 

T 

.07      T 

T 

.02 

.11 

T 

.12 

.04 

•  10 

.28 

BREENVILLE 

5i91 

T 

.10 

.06 

.38 

,05 

2.00 

.07 

.10 

.45 

i^se 

■  30 

.60 

.20      T 

T 

KINGSTON 

3al4 

T           .03 

T 

.05 

T 

.36      T 

,20 

T 

.85 

.29      T 

T           .17 

■  12 

.16 

•  40 

.48      .03 

PROVIDENCE    MB    AIRPORT      R 

3.72 

T 

.02      T 

.02 

T 

•  01 

,17      ,01       ,02 

.06 

1.34 

T 

.02 

.4* 

•  89 

.36 

.14 

■  22      T 

VERMONT 

BARRE 

3tSl 

1.70 

.24 

•  01 

,05 

.20 

.09 

.03       .15 

.03 

T 

■  63 

■  05 

.31 

■  02 

BELLOMS   FALLS 

3,70    1,15 

T 

•  IT 

•  01 

,02 

.42 

1.12 

T 

■  34 

■  10 

.02 

•  08 

■  27 

T 

BEWINGTON   J    NV 

2.97      ,30 

T 

T 

.03 

T           T 

,12 

.02 

.30 

.40      T 

.18 

.04 

T 

■  05 

.24 

■  34       T 

.55 

BETHEL 

3.23      ,77 

.13 

.03 

.19 

•  30 

•  06 

■  86 

■  19 

■  70 

BLOOMFIELO 

5,99    1.72 

.01 

.02 

■  14 

.45 

•70    1^40 

.14 

.30 

■  31 

■  17 

■  06 

■  57 

BURLINGTON    MB    AIRPORT      R 

4.05    1.90 

T 

T 

.22 

T 

.29 

•06      .32 

.02 

.07 

■  17 

.73 

■  29 

CANAAN 

5.33    1.40 

.29 

.01 

T 

.01 

.18 

.58    1.04 

.25 

•  05 

U24 

■  05 

■12      .11 

CAVENDISH 

3.07      ,65 

T 

T 

T 

T 

.64 

.34      T 

T 

T           .15 

•  09 

■  23 

.20 

■  04 

.68      .04 

.01 

CHELSEA 

3.15      .63 

.09 

T 

.07 

.01 

.16 

.24      .08 

.05 

•  91 

.05 

■  41 

.64 

CHITTENDEN 

2.07      .75 

.18 

.03 

.17      .06 

■  06 

•  23 

.07 

•  43 

.07 

CORNMALL    1    N 

2.47    1,43 

T 

,04 

.44 

.02      T 

.06 

.23 

•  09 

.01 

T 

•  19 

DORSET    1    s 

- 

T 

.41 

.90 

.05 

.07 

•  86 

.05 

.05 

1.10 

EAST   BARHET 

5,16    1.11 

.15 

.02 

.04 

.12 

.04 

.73 

.33       .08 

•  61 

■  03 

.03 

1^59 

.08 

ENOSBURG  FALLS 

3.63       ,74 

.03 

.04 

.40 

.03       .32 

.43 

.23 

■  30 

.03 

.78 

■  30 

ESSEI    JUNCTION 

.09 

- 

.01 

.27 

.02 

•16      .24 

.13        .01 

■  06 

.14 

•  86 

•  19 

GILXAN 

9.85    2.05 

.30 

.03 

.13 

.97 

.IS 

•84      .91 

•  05 

■  53 

.34 

•  13 

.19      T 

LEMINGTON 

4.34    1.32 

.04 

T 

.29 

.30 

.41    1.02 

.01  ' 

.21 

■  19 

.11 

.20 

•  10 

■20      ^02 

"ARS*IELO 

4.02    1.31 

.14 

.02 

.67 

• 

.38      .50 

.01 

.01 

■  53 

.03 

•  34 

■  08 

MATS   MILL 

3.25      .16 

T 

.03 

.03 

T           .02      .06 

.63 

.73      .03 

.05 

.01 

■  82 

.10 

•  29 

■  04 

.25 

MC    INOOE   FALLS 

3.36    1.12 

.13 

.05 

.03 

.07 

.06 

.47      .05 

.02 

■  57 

■  01 

•  57 

■  16 

.05 

•lOOLESEX 

3.42,1.54 

.10 

T 

.16 

.11 

•02       .41 

.07 

•  18 

■  28 

■  04 

•  36 

•  13 

NONTPELIER    CAA    AIRPORT 

2.53 

1.19 

T 

.02 

T 

.06 

.21 

.04 

.13 

.15       .04 

T 

.37 

■  08 

.16 

•  06 

T 

MOUNT   MANSFIELD 

7.36 

1.96 

.16 

•  19 

.28 

.26    2.00 

1.27 

■  22 

■  06 

l^OO 

NEmRORT 

2.36 

.61 

T 

T 

.22 

T 

.13 

.16      .09 

.32 

■  13 

■  28 

.36 

•  06 

NORTHFIELO   NORWICH  UNIV 

2.34 

1.37 

T 

.02 

.09 

.07 

■  23 

■  13 

■  02 

.45 

T 

PERU 
RAWOLPH 

4.15 

.42 

.04 

.04 

,04 

.95 

.75      .04 

.43 

.89 

■  99 

3.06 

1.12 

.01 

•  02 

.22 

.07      .09 

T 

.31 

•  07 

.06 

•  24 

•  67      T 

"ANOOLPH  CENTER 

2.96 

1.15 

.11 

.03 

.25 

.19      .10 

■  04 

.39 

.07 

■  19 

•  90 

REAOING   HILL 

3.04       .44 

.04 

.73 

.37 

■  43 

.40 

•  23 

•  40 

"EAOSBORO    1    SSE 

2.39'     .07 

.01 

.01 

.03 

.35 

.15      .13 

.07 

.84 

•  13 

■  41 

•  04 

.09 

.02 

rochester 
Rutland 

2.70 

1.13 

T 

.10 

.16      .13 

T 

■  15 

.27 

.07 

■  50 

•  17 

2.09 

.60 

T 

T 

,13 

.13 

.11       .01 

.06 

.16 

.10 

■  19 

SAINT    ALBANS 

3.73 

1.00 

.06 

•  34 

.42 

.08      .29 

•  03 

.02 

.24 

.06 

.25 

.19 

.06 

•  67 

SAINT    JOHNSBURY 
SALISBURY 

3.20 

.97 

T           7 

.01 

.02 

.15 

.33 

•45      .04 

.09 

.47 

.34 

.01 

.04 

■  13 

•  19 

2.87 

1.08 

.12 

.03 

•43      .12 

.02 

.04 

.60 

.22 

•  21 

Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 


-3 

Day  of  month 

Station 

1  1  2  1  3 

4 

5 

6 

7  I  8    9 

10  1  11 

12 

13  1  14   15 

16   17  1  18 

19   20 

21 

22 

23 

24 

2b 

26 

27 

28 

29   30 

31 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

2i92 

.20   .06 

.01 

.04 

.02 

.73 
.64 
.39 
.41 

.24   .15   T 
.25   .05 
.65   .18   T 
.56   T 

.07 
.33 

.01 

T 

.30 
•  43 

.22 

.09 

.03 
.04 

.05 
.19 

.28 

•  11 

■  47 
.01 

•  04 

SEARS8URG  STATION 

2i4e 

.13   .06   T 

T 

.05 

.01 

.12 

.35 

.02 

.20 

.35 

2.69 

.19   .03 

.12 

.40 

•  11 

.25 

SOUTH  LONDONDERRY 

2.61 

.35   .05 

SOUTH  NEWBURV 

RECORD  MISSING 

SPRINGFIELD 

3.66 

1,19   .04 

.16 

T 

• 

. 

1.54 
.34   .03 
.70   .03   .02 
.65   .03 
.09 

.02 
.05 

.34 
.08 

.43 

.03 

.08 

.05 

.57 

TOWNSHEND 

UNION  VILLAGE  DAM 

2.24 
<>.22 

.44   T 

T 

T 

.02 

.03 

T 

.45 

.19 

.22 

.40 
.37 

1.90 

.on 

.20 

.27 

.01 
.23 

T 

VERNON 
WARDS60RO 

2.8.-. 
2.31 

.73   .01 
.17 

.02 

.02 

.02 

1.11 

.02 

T     .02 

.05 

.60 

.01 

•  18 

T 

WATERBURY 

WEST  BURKE 
WEST  DANVILLE 

3.95 
3.56 

1.65   .12 
1.12   .12 
1.60   .11 

.02 

.02 

.96 

.10 
.31 

.23   .84   .20 
.35   .33   .03 
.40   .50   .10 
.65   .03 
.44   .60 

.02 

.33 

.02 

.01 

.08 
.74 
.37 
.29 

.03 
.01 
.55 

.51 

•  34 

.15 
.35 

•  44 

.02 

T 

T 

WEST  HARTFORD 

3.76 

1.00   T 

.43 

.32 

•  82 

WESTON  2  S 

3.12 

.30   .05 

WEST  TOPSHAM 

1.56 

.40 

T 

.10 

.05 
1.04   .06 

.88 

.05 

.10 

.36 

.37 

.06 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

't.O^ 

.81   T 

.02 

.0<! 

.90 

.06 

.07 

.07 

WHITINSHAM  3  W 
WILDER 

2.52 

3.78 

.08   .05 
.86   T 

T 
.02 

.Ob 

T 

T 

.09 

.28 
.72 

1.03   .02 
.26 

T 

.41 

.14 
.37 

.30 

.03 

.76 

.62 

.39 
.34 

.01 

T 

.03 

WOODSTOCK  3  EN6 

3.32 

.34 

.03 

Sm  Bel«r»iice  Nolm  Following  SlaUon  lnie% 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1954    -    1955 


NEW  ENCLAMO 


Stabon 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

comracTicoT 

ANSON  I A 

_ 

_ 

- 

- 

. 

- 

- 

BAKERSVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BALTIC 

6.0 

T 

4.5 

2.0 

- 

- 

BARKMAMSTEO 

• 

- 

- 

- 

. 

BRIOGEPOHT   MB    AP 

T 

1.1 

1.3 

3.5 

2.9 

1.1 

T 

9.9 

BRISTOL    2    W 

- 

_ 

_ 

. 

„ 

_ 

BROOKLYN 

T 

7.5 

1.0 

5.5 

4.0 

T 

T 

T 

18.0 

BULLS   BR  I  DOE    DAM 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

BURLINGTON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

COCKAPONSET    RANGER    STA 

T 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

COLCHESTER 

T 

2.5 

1.7 

. 

3.6 

.5 

. 

COLLINSVILLE    I    S 

4.0 

1.2 

5.7 

8.7 

3.0 

T 

22.6 

CREAM   MILL 

- 

8.5 

2.5 

10.0 

14.0 

19.0 

T 

T 

- 

DANBURY 

T 

3.3 

3.2 

6.8 

6.0 

3.0 

T 

22.3 

DAWSON    LAKE 

■ 

" 

- 

■ 

~ 

~ 

" 

■ 

■ 

~ 

- 

- 

- 

DERBY 

2.1 

.8 

4.7 

2.9 

1.5 

T 

11.6 

EAST    HAVEN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

EASTON   LAKE   RESERVOIR 

- 

.8 

•          1.4 

4.5 

3.0 

4.0 

T 

. 

FALLS    VILLAGE 

T 

5.0 

2.5 

10.0 

14.5 

8.0 

40.0 

GROTON 

9.8 

T 

7.0 

2.7 

T 

T 

19.9 

HARTFORD    BRAINARD    FLO 

2.0 

1.1 

3.8 

6.3 

2.5 

15.7 

HARTFORD   WB    AIRPORT 

2.S 

1.2 

5.3 

11.3 

3.6     ■ 

T 

24.2 

HEMLOCKS    RESERVOIR 

- 

3.5 

3.0 

5.0 

6.0 

4.0 

KENT 

T 

T 

2.7 

2.0 

7.9 

6.0 

2.0 

20.6 

LAKE    KONOKOC 

3.3 

- 

- 

- 

- 

- 

LAUREL    RESERVOIR 

. 

- 

- 

- 

- 

_ 

MANCHESTER 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

*. 

MANSFIELD    HOLLOW    0AM 

T 

- 

8.4 

•  6 

- 

4.3 

T 

T 

T 

- 

MEAD   POND    RESERVOIR 

- 

- 

- 

- 

. 

MIOOLETOWN    «    M 

2.2 

1.1 

3.5 

5.4 

3.e 

16.0 

MILFORO 

- 

. 

. 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

. 

_ 

. 

MOHAWK    RANGER    STA 

T 

1.0 

6.5 

2.0 

9.5 

15.5 

21.0 

T 

T 

55.5 

MOUNT    CARMEL 

T 

2.0 

.7 

4.4 

3.4 

.9 

11.4 

NATCHALQ    RANGER    STA 

- 

- 

3.0 

- 

2.0 

T 

- 

NATHAN    HALE    ST    FOREST 

4.6 

1.9 

4.6 

4.8 

2.7 

18.6 

NEW    HARTFORD 

- 

- 

- 

_ 

- 

. 

. 

NEW   HAVEN    WB    AIRPORT 

T 

3.4 

1.6 

4.3 

5.3 

1.0 

15.6 

NEW    LONDON 

7.5 

1.2 

5.0 

.2 

T 

13.9 

NORFOLK     2     SW 

T 

T 

T 

3.9 

8.5 

6.0 

14.4 

20.7 

25.3 

T 

78.8 

NORTH    BRANFORD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NORTH    GUILFORD 

- 

- 

_ 

- 

- 

. 

- 

- 

. 

. 

_ 

. 

_ 

NORWALK 

- 

- 

- 

4.2 

T 

_ 

NORWICH    5    SW 

T 

5.5 

•  5 

3.0 

.5 

T 

T 

9.5 

PAUCHAUG    FOREST 

- 

1.5 

3.5 

1.0 

1.0 

PEOPLES    RANGER    STA 

T 

2.0 

2.0 

1.0 

6.5 

10.5 

5.0 

27.0 

PROSPECT 

. 

. 

. 

_ 

. 

^ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

Putnam 

12.7 

T 

7.5 

8.2 

T 

T 

28.4 

PUTNAM    LAKE 

- 

- 

« 

T 

ROCKY    RIVER    DAM 

- 

* 

- 

. 

. 

_ 

« 

ROUND    POND 

1.0 

2.3 

6.2 

1.5 

4.6 

15.6 

SALISBURY 

T 

T 

u.e 

3.5 

11.3 

15.3 

14.5 

56.4 

SAUGATUCK    RESERVOIR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SHEPAUG    DAM 

6.6 

- 

8.7 

9.8 

12.0 

. 

SHUTTLE   MEADOW    RESVR 

1.2 

•  6 

6.2 

10.5 

5.0 

23.9 

STAFFORD    SPRINGS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STAMFORD 

- 

.2 

1.7 

5.1 

5.2 

T 

T 

_ 

STEVENSON    DAM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STORRS 

3.8 

1.1 

5.3 

4.4 

1.6 

16.2 

TMOMPSONVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

. 

TODRINGTON 

- 

3.5 

- 

- 

- 

5.0 

T 

- 

TORRINGTON    2 

T 

2.0 

- 

6«7 

12.8 

8.0 

. 

TRAP   FALLS   RESERVOIR 

- 

- 

4.0 

- 

3.0 

- 

- 

NATERBURY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

HATERBURY   CITY   HALL 

- 

T 

- 

- 

5.0 

. 

NEPAHAUG    RESERVOIR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NESTBROOK 

T 

2.6 

,7 

5.0 

4.4 

T 

12.7 

VEST   HARTFORD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WEST    HARTLANO 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

. 

WMIGVILLE    RESERVOIR 

3.0 

1.7 

8.2 

11.5 

6.0 

30.4 

WHITNEY    LAKE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

•IGWAM   RESERVOIR 

1.0 

1.5 

3.5 

3.5 

6.0 

15.5 

•ILLIMANTIC 

m. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WOLCOTT   RESERVOIR 

2.2 

1.7 

7.5 

8.5 

9.0 

28.9 

KOOOeuRY    3   w 

T 

T 

6.0 

1.0 

5.0 

5.0 

12.0 

29.0 

MAINE 

AUGUSTA   CAA   AIRPORT 

.3 

4.<> 

14.9 

14.0 

28.2 

13.0 

T 

74. a 

BANGOR   DOW   FIELD 

T 

6.5 

20.0 

28.1 

29.3 

16.9 

T 

100.8 

BAR   HARBOR 

- 

7.0 

8.5 

15.0 

5.0 

T 

BELFAST 

'..0 

13.0 

9.5 

29.0 

S.O 

T 

61.5 

SRASSUA   DAM 

'••0 

9.5 

34.6 

15.2 

35.1 

34.4 

.2 

133.2 

BR  1 DGTON 

8.3 

10.4 

8.4 

19.5 

24,3 

71.4 

BRUNSWICK 

T 

13.7 

23.2 

12.8 

T 

CARIBOU    WB    AIRPORT 

T 

.1 

7.2 

49.4 

38.5 

38.8 

47.1 

T 

T 

191.1 

CORINNA 

2.0 

6.0 

20.6 

20.9 

30.0 

21i7 

101.2 

EASTPORT 

T 

1.2 

7.6 

17.5 

22.1 

10.9 

T 

59.3 

EAST   SANGERVILLE    5    SE 

_ 

7.0 

2P.0 

16.0 

43.0 

29.0 

. 

EAST   WINTHROP 

2.5 

13.3 

10.8 

21.5 

14.5 

T 

62.6 

ELLSWORTH 

T 

T 

16.5 

9.0 

15.0 

7.0 

47.9 

FARMINGTON 

1.7 

- 

13.0 

12.7 

26.7 

19.1 

.3 

FORT    FAIRFIELD 

T 

T 

4.0 

" 

46.5 

30.5 

■ 

T 

T 

~ 

See  Reference  Note*  Following  Station  Inde« 
-  Ill    - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  ol  1954    -   1955 


MEW  KKGLAND 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

FORT  KENT 

T 

T 

4.0 

48.0 

51.6 

33.0 

42.5 

20.0 

199.1 

6ARDINER 

T 

T 

T 

6.0 

18.0 

10.8 

29.1 

12.4 

76.3 

GILEAD 

T 

9.0 

13.0 

7.5 

31.3 

11.5 

72.3 

GREENVILLE 

'•,6 

16.6 

27.7 

18.0 

34.7 

39.4 

.3 

141,3 

HIRAM  2  S 

2.6 

25.9 

4.4 

28.0 

13.4 

74.5 

HOULTON  CAA  AP 

T 

5.7 

34.2 

30.1 

40.4 

44.1 

.3 

154.9 

HOJLTON  I  NE 

T 

12.0 

35.0 

32.0 

35.0 

34,0 

T 

146.0 

JACKMAN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

J0NES80RO 

.5 

•iti 

16.0 

11.0 

- 

_ 

_ 

LEWISTON 

T 

1.0 

11.8 

5.7 

28.9 

12.3 

T 

T 

59.7 

LONG  FALLS  DAM 

3.0 

12.0 

29.3 

13.5 

28.0 

31.0 

T 

T 

116.8 

MACHIAS 

T 

3.1 

17.9 

17.3 

23.2 

13.3 

T 

74.8 

MADISON 

T 

3.7 

I3.e 

14.3 

28.0 

16.3 

1.2 

77.3 

MIDDLE  DAM 

- 

- 

- 

- 

. 

MILLINOCKET 

•  5 

11.5 

26.1 

37.5 

45(3 

30.3 

T 

151.2 

MILUNOCKET  CAA  AP 

T 

9.8 

24.5 

37.9 

37.0 

32.3 

T 

141.5 

MILLINOCKET  DAM 

T 

19.0 

35,0 

27.6 

38.0 

42.0 

161.6 

MOOSEHEAD 

T 

T 

4.7 

7.3 

33.8 

20.4 

36.1 

31.1 

T 

133,4 

OLD  TOWN 

•  3 

1.5 

13.0 

27.5 

34.0 

10.0 

S6,5 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

1.0 

3.0 

21.0 

27.1 

31.7 

16.0 

T 

101.8 

ORONO 

" 

. 

. 

. 

_ 

. 

_ 

. 

. 

PORTLAND 

T 

i.e 

15.0 

5.6 

19.6 

16.2 

T 

57.4 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

T 

l.s 

15.8 

4.7 

18.5 

14.7 

T 

55.5 

PRENTISS 

5.0 

8.8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PRESQUE  ISLE 

T 

T 

T 

10.3 

32.3 

35.8 

24.8 

38.5 

T 

T 

141.7 

RIP05ENUS  DAM 

4.3 

37.8 

29.6 

28.1 

33.8 

.5 

134.1 

ROCKLAND 

4.0 

12.8 

13.3 

24.7 

10.3 

T 

65.1 

ROXBURY 

7.0 

15.0 

13.0 

23.0 

24.0 

T 

82.0 

RUMFORD  3  SW 

T 

7.0 

16.5 

10.0 

25.5 

22.0 

81.0 

RU'-IFORD  ISSE 

T 

3.7 

17,6 

12.3 

30.9 

23.0 

.4 

T 

87.9 

SANFORD  2  NNW 

T 

1.0 

18.0 

1.5 

21.0 

18.0 

59. S 

SOUTH  ANDOVER 

T 

- 

9.5 

8.8 

- 

22.0 

- 

SOUA  PAN  DAM 

T 

T 

9.5 

32.0 

34.0 

40.0 

41.0 

T 

1S6.5 

STRATTON 

.2 

8.7 

25.5 

12.0 

21.5 

24.5 

1.0 

93.4 

THE  FORKS 

T 

T 

4.0 

30.0 

1.2 

28.0 

22.0 

85.2 

UNITY 

1.0 

6.0 

19.5 

14.0 

29.5 

12.0 

2.0 

84.0 

UPPER  DAM 

- 

16.0 

- 

- 

- 

1.0 

- 

WEST  BUXTON  2  NNW 

3.0 

23.8 

- 

20.5 

15,5 

_ 

WINSLOW 

T 

1.0 

16.5 

15.5 

20.0 

14.0 

67.0 

WOODLAND 

T 

5.5 

20.5 

26.7 

31.3 

16.6 

100.6 

BASSACHUSETTS 

ADAMS 

T 

T 

3.8 

3.3 

15.0 

11.2 

10.0 

43.3 

AMHERST 

T 

T 

.3 

7.0 

6,0 

T 

T 

13,3 

ASHBURNHAM 

3.6 

12.7 

2.1 

13.1 

16,3 

1.5 

49,3 

ASHLAND 

17.5 

T 

6.5 

7,8 

31.8 

ATHOL  3  E 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BEECHWOOD 

- 

. 

. 

5.5 

.' 

. 

. 

BELCHERTOWN 

- 

3.0 

2.0 

8.5 

9.0 

T 

- 

BIRCH  HILL  DAM 

T 

1.5 

11.5 

2.5 

10.5 

9.6 

•  5 

36.0 

BLUE  HILL 

T 

.1 

18.7 

1.1 

8.5 

13.7 

.8 

42.9 

BOSTON  W8  AIRPORT 

T 

T 

T 

10.3 

.9 

6.5 

7.0 

.4 

25,1 

BOYLSTON 

1.1 

16.6 

.3 

S.l 

6.5 

31.6 

BROCKTON 

13.8 

.7 

7.3 

6.3 

T 

T 

28.1 

CHARLTON  2 

T 

7.1 

.5 

7.5 

10.1 

.4 

T 

25.6 

CHATHAM 

17.3 

3.0 

7.5 

- 

T 

- 

CHESTER 

- 

1.0 

3.0 

- 

7.5 

- 

- 

CHESTERFIELD 

5.0 

1.0 

1.0 

13.0 

9.0 

14.0 

43.0 

CHESTNUT  HILL 

- 

11.7 

.4 

6.3 

5.3 

- 

CLINTON 

.7 

15.5 

.4 

6.7 

9.6 

33.1 

COHASSET 

- 

3.5 

.2 

7.5 

10.3 

- 

COLDBROOK 

14.0 

- 

7.0 

5.0 

- 

EAST  WAREHAM 

. 

19.1 

2.3 

6.2 

4.8 

.5 

_ 

EDGARTOWN 

T 

- 

11.5 

T 

- 

.2 

T 

. 

FALL  RIVER 

12.6 

1.6 

6.6 

4.0 

.8 

T 

25.6 

FITCHBURG 

T 

9.5 

1.5 

6.3 

10,0 

.5 

29.8 

FRAMINGHAM 

17.3 

.1 

6.6 

8,0 

32.0 

FRANKLIN 

. 

14.0 

•  2 

- 

10,5 

. 

GARDNER 

4.0 

13.5 

3.5 

13.0 

16,8 

4.0 

54.8 

GROTON 

.5 

10.0 

- 

- 

6.5 

- 

HARDWICK 

- 

- 

- 

- 

-* 

- 

HATCHVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HAVERHILL 

T 

T 

T 

18.6 

2.0 

8.3 

9.5 

T 

38.4 

HEATH 

11.5 

4.0 

4.0 

20.0 

18.0 

13.0 

70,5 

HOLYOKE 

.7 

1.2 

7.2 

8.2 

2.5 

19.8 

HOOSAC  TUNNEL 

T 

3.8 

4.5 

9.5 

26.0 

23.7 

14.5 

T 

82.0 

HUBBAROSTON 

1.0 

8.3 

.2 

11.7 

4.0 

3.0 

28.2 

HYANNIS 

. 

2.9 

. 

. 

'  . 

_ 

IPSWICH 

- 

17.0 

1.7 

6.5 

9.8 

~ 

JEFFERSON 

4.0 

9.8 

T 

8.5 

8.0 

30.3 

KNIGHTVILLE  DAM 

1.0 

T 

1.0 

9.0 

12.2 

9,0 

32.2 

LAKE  COCHITUATE 

17.0 

•  1 

6.2 

8.1 

31.4 

LAWRENCE 

T 

14.0 

.7 

6.2 

3.2 

31,1 

LEXINGTON 

T 

12.5 

T 

6.5 

8.9 

T 

- 

- 

LOWELL 

T 

16.0 

1.0 

7.0 

8.0 

32,0 

MANSFIELD 

- 

T 

- 

- 

- 

~ 

MIOOLEBORO 

- 

17.5 

- 

8.3 

- 

- 

- 

- 

MIDDLETON 

T 

16.6 

.3 

6.8 

4,0 

27,6 

MILFORO 

- 

17.0 

•  5 

4.7 

9.3 

- 

MILLBURY 

T 

15.0 

- 

4.0 

6.0 

- 

MONTAGUE  CITY 

4.0 

T 

11.0 

9.0 

1.0 

25,0 

MOUNT  WACHUSET 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

19.9 

3.0 

6.0 

3.2 

9.5 

41.6 

NEW  BEDFORD 

9.2 

1.9 

6.0 

1,4 

4.0 

24.5 

NEWBURYPORT 

. 

12.3 

.7 

6.0 

7.8 

- 

NEW  SALEM 

- 

- 

T 

- 

6.0 

T 

- 

NEWTON 

See  Belerence  Notes  Following  Station  Index 
-   112    - 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  oi  1954    -   1955 


NEW    ENGLAND 


Station 

July 

Augiut 

September 

October 

November 

December 

Januuy 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

M0RTHBRI06E 

- 

13.3 

.5 

3.2 

7.8 

- 

NORTH    TRURO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

PELMAM 

laO 

3.0 

2.0 

10.0 

13.0 

4.0 

33.0 

PEMBROKE 

- 

18.0 

1.5 

- 

- 

- 

- 

PERU 

12. S 

2.5 

16.5 

16.5 

18.0 

66.0 

PETERSHAM    k    N 

1.3 

9.5 

2.5 

14.6 

18.0 

2.0 

47.9 

PITTSFIELO   WB    AIRPORT 

8.2 

6.3 

5.1 

20.7 

15.1 

15. « 

T 

71.2 

PLAINFIELO 

10.0 

• 

14.0 

15.0 

17.0 

•■ 

PLYMOUTH 

21.0 

2.5 

7.0 

6.5 

T 

37.0 

PRINCETON 

3.0 

10.5 

2.5 

8.0 

10.0 

34.0 

PROVINCETOKN    3    N 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

OUASSIN     INTAKE 

- 

3.0 

1.0 

9.5 

9.5 

T 

- 

ROCHESTER 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ROCKPORT    I    ESE 

13.0 

3.0 

9.0 

8.0 

T 

T 

33.0 

SALEM    AIR    STATION 

T 

T 

8.0 

.3 

2.2 

5.5 

T 

16.0 

SANDWICH 

T 

T 

16.0 

1.0 

7.5 

4.5 

T 

1 

29.0 

SESREGANSET 

- 

- 

~ 

- 

- 

- 

'     l.O 

- 

SHELBURNE    FALLS 

1.5 

- 

- 

- 

11.0 

4.0 

T 

- 

SOUTHBRIOGE    3    E 

T 

5.5 

1.2 

7.0 

9.5 

2.5 

25.7 

SOUTH  egremont 

- 

2.0 

2.0 

9.0 

13.0 

8.0 

- 

SPOT    PONO 

10.5 

.2 

7.5 

8.0 

26.2 

SPRINGFIELD    ARMORV 

T 

1.5 

T 

- 

3.0 

T 

- 

STERLING 

2.0 

8.3 

- 

8.5 

8.1 

•  > 

T 

- 

ST0CKBRID6E 

T 

T 

4.0 

4.0 

15.0 

17.2 

16.0 

T 

56.2 

SXAMPSCOTT 

T 

" 

~ 

~ 

~ 

T 

T 

~ 

TAUNTON 

15.0 

.3 

- 

- 

T 

- 

TVILLT    DAM 

T 

T 

5.0 

1.2 

14.1 

15.8 

T 

T 

36.1 

TURNERS    FALLS 

T 

2.5 

2.2 

12.7 

11.2 

.5 

29.1 

KALPOLE 

T 

16.0 

.9 

7.6 

9.3 

.2 

34.0 

ITALPOLE     1     S 

- 

.1 

" 

~ 

T 

■ 

HARE 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

HARE      2 

- 

.4 

- 

- 

- 

- 

KEBSTER 

- 

- 

~ 

- 

- 

- 

- 

KEST    CUMMINGTON 

6.3 

5.3 

4.4 

21.7 

16,8 

20.0 

74.5 

XESTFIELD 

- 

- 

■ 

~ 

* 

"■ 

WESTON 

T 

16.5 

.3 

7.3 

8.7 

T 

32.8 

WEST   OTIS 

- 

1.7 

11.2 

11.0 

22.0 

- 

WESTOVER    FIELD 

T 

.4 

1.0 

7.5 

12.1 

2.0 

T 

23.0 

NEST   RUTLAND 

17.5 

- 

7.0 

6.0 

- 

WILLARD   BROCK    ST    FOREST 

- 

3.0 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WINCHENOON 

2.5 

12.3 

1.0 

. 

10.8 

2.0 

- 

WORCESTER    CAA    AIRPORT 

1.0 

6.2 

T 

4.0 

S.O 

2.0 

21.2 

WORCESTER 

T 

T 

- 

.7 

9.7 

.3 

7.1 

10.8 

1.0 

T 

- 

HE*   EAMPSBIRE 

ALEXANDRIA 

. 

_ 

_ 

- 

. 

. 

- 

. 

. 

_ 

. 

. 

_ 

BATH    2    SW 

'•.0 

9.0 

5.0 

17.0 

13.0 

1.0 

49.0 

BENTON 

T 

8.0 

26.8 

14.1 

26.2 

24.8 

4.0 

T 

103.9 

BERLIN 

T 

5.0 

16.0 

9.4 

29.5 

29.7 

T 

89.6 

BETHLEHEM 

T 

5.0 

16.5 

10. 0 

25.0 

11.0 

- 

- 

BLACKWATER    DAM 

1>.5 

8.5 

5.0 

17.5 

19.5 

3.0 

58.0 

BOW    GARVINS    FALLS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BRADFORD 

11.1 

- 

6.4 

19.0 

19.0 

6.0 

- 

BUCKS   CORNER 

T 

1».9 

11.5 

12.9 

23.2 

25.4 

3.6 

91. S 

CAMPTON 

1.0 

13.3 

- 

20.1 

15.4 

T 

- 

CANNON    MOUNTAIN 

T 

_ 

27.2 

59.1 

35.2 

57.4 

67.5 

7.2 

.3 

. 

CENTER    HARBOR 

T 

7.5 

8.0 

18.0 

12.5 

T 

46.0 

CLAREMONT 

T 

*.5 

2.6 

6.7 

17.0 

13.1 

2.0 

45.9 

CONCORD    WB   AIRPORT 

•  S 

•  5 

11.3 

.9 

13.7 

12.9 

.3 

40.1 

DIIVILLE    NOTCH 

*.7 

16.0 

10.7 

22.0 

25.2 

T 

T 

78.6 

DUBLIN 

«.o 

16.3 

2.3 

18.5 

14.9 

1.4 

T 

57.6 

DURHAM 

T 

1.0 

21.4 

1.6 

9.9 

11.9 

T 

T 

45.8 

EAST    DEERING 

- 

- 

10.0 

2.5 

14.5 

18.5 

3.5 

- 

EASTMAN    FALLS    DAM 

- 

5.7 

13. S 

16.7 

- 

ERROL 

" 

" 

~ 

- 

" 

T 

- 

FABrAN 

T 

T 

_ 

. 

34.0 

15.2 

20.0 

37.0 

T 

T 

T 

- 

FIRST    CONN   LAKE 

T 

6.4 

55.3 

42.1 

28.9 

50.0 

4.3 

187.0 

FIT2WILLIAM    3    SW 

7.0 

6.5 

3.7 

19.0 

16.5 

4.0 

56.7 

FRANKLIN     1    NW 

S.O 

6.0 

4.5 

15.0 

16.8 

.5 

47.8 

FRANKLIN    FALLS    DAM 

T 

3.0 

4.5 

7.0 

17.0 

17.0 

T 

48.5 

SILMANTON 

T 

T 

3.9 

7.4 

2.5 

16.4 

14.5 

2.1 

46.8 

GLENCLIFF 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

■■ 

- 

GRAFTON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HANOVER 

7.8 

5.3 

8.1 

IB. 4 

17.2 

4.4 

*1.2 

JEFFERSON 

T 

T 

9.0 

22.5 

14.0 

21.0 

22.5 

T 

T 

s«.o 

KEENE 

1.0 

11.4 

2.6 

14.0 

14.4 

T 

43.4 

LAKEPORT 

'•.2 

13.8 

7.2 

21.7 

17.3 

.6 

T 

64.8 

UKEPORT    2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LANCASTER 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LEBANON    CAA    AIRPORT 

5.0 

3.2 

7.0 

13.4 

10.6 

4.9 

44.1 

LINCOLN 

. 

_ 

. 

- 

. 

- 

- 

- 

28.6 

T 

. 

MAC   OOWELL    DAM 

1.7 

T 

8.1 

12.0 

2.6 

18.0 

20.6 

5.5 

68.5 

MANCHESTER 

T 

12.1 

.8 

14.3 

12.2 

)«.4 

MARLOW 

5.0 

- 

- 

14.0 

20.0 

.6 

- 

MASSABESIC    LAKE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MERIOEN 

T 

7.5 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

. 

. 

MILAN    7    N 
MILFORD 

6.5 

21.0 

19.5 

28.5 

26.5 

.5 

102.5 

.8 

11.2 

1.0 

12.3 

12.0 

T 

37.3 

MOUNT    WASHINGTON 

T 

T 

.2 

<>.9 

36.1 

83.7 

31.7 

40.8 

73.0 

36.3 

9.6 

T 

317.3 

NASHUA    3     N 

T 

11.0 

- 

11.8 

7.8 

T 

- 

NEW    CASTLE 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NEW    LONDON 

- 

* 

- 

8.0 

2.0 

5.0 

13.0 

17.0 

6.0 

T 

- 

- 

NEWPORT 

8.5 

5.5 

5.0 

11.6 

22.2 

5.0 

57.8 

NORTH    STRATFORD 

«.5 

21.8 

16.5 

22.5 

24.0 

T 

89.3 

PETERBORO      2    S 

4.3 

13.1 

2.1 

13.0 

20.3 

4.8 

57.6 

See  Reierence  Note*  Following  Station  Index 
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Continued 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1954   -   1955 


NEW  ENGLAND 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURY 
SOUTH  LYNDEBORO 

SOUTH  WEARE  1  SE 

SUNAPEE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAM WORTH 

TROY 

WALPOLE  2 
WARREN  1  SE 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 

W I LMOT 
WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 

RBODE  ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2    NW 
BETHEL 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
EN0SBUR6  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 

elLMAN 

LEMINGTON 

MAR5HFIEL0 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

PERU 

RANDOLPH 
RANDOLPH  CENTER 
READING  HILL 
READSBORO  1  SSE 

ROCHESTER 
RUTLAND 
SAINT  ALBANS 
SAINT  JOHNSSURY 
SALISBURY 

5EARSBURS  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 

SPRINGFIELD 

TOWNSHEND 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 

WARDS60R0 

WATER6URY 
WEST  BURKE 
WEST  DANVILLE 
WEST  HARTFORD 
WESTON  2  S 

WEST  TOPSHAM 

WHITE  RIVER  JUNCTION  lU 

WHITINGHAM  3  W 

WILDER 

WOODSTOCK  3  ENE 


21.5 
3«3 

T 
2.5 
1.0 

2.0 

1.5 

2.0 


9.3 

T 
3.8 
*.? 
9.5 


3.0 
2.0 


17.0 
9.0 


4.0 

T 

13. e 


7.2 
15.0 


3.8 
15.0 
15.0 

6.5 
17.1 
19.9 
22.3 
21.5 


12.0 
9.2 


It, a 

26.1 

3.7 

31.1 

7.8 

5.1 

4.0 

6.1 

- 

18.0 

2.5 

18. 0 

- 

14.0 

t.i- 

14.7 

15.5 

55.5 

24.0 
7.0 


1.5 
3.0 


2.3 

5.5 


1.0 
3.1 


8.2 

14.0 
18.8 


3.9 
12.8 
19.3 


S.O 
4.5 
4.0 


19.8 
12.6 


11.1 
24.0 


11.4 
11.0 
10.0 

10.0 
4.« 
13.0 
14.7 


17.0 
20.5 


3.9 
12.0 


7.5 
9.0 
12.0 

12.5 

17.8 

12.5 

15.1 

15.7 
31.0 
11.4 

18.5 
8.3 
20.8 
28.1 
29.5 


24.1 
15.0 
16.0 
27.5 
26.8 

21.0 

24.7 
25.6 
17.1 
20.1 

20.6 
15.5 


22.0 
24.0 
21.0 
27.1 

26.4 
32.1 


22.0 
18.8 
19.1 
30.0 
23.3 

22.0 
11.9 
22.5 
31.0 
14.0 

28.3 
32.9 
26.8 
16.3 
16.5 

17,0 
15.0 
12.3 


27.5 
33.5 
14.5 
25.0 

31.0 
14.5 
29.8 
15.0 
18.2 


2.0 
4.5 


17.1 
15.5 
8.0 


21.8 

23.0 
26.8 


18.4 

26.6 
21.0 
24,1 

27.0 
16.9 

32.8 


29.5 

20.6 


27.0 
25.0 


32.6 
24.5 


10.5 
12.8 
27.7 


33.5 
29.0 
29.1 
13.0 
25.5 

29.0 
14.0 
17.0 


1,0 
2,0 

T 
1,0 
2,0 


10,0 
2,5 


10,0 
3.0 
9.0 

4,0 

10,0 

T 

3.0 


14,0 
5.0 
6.0 
14.0 
21.0 

4.0 
3,2 
2.0 
1.0 


7,0 
16.5 

16.0 
14.0 
2.0 


1.0 
17.0 


2.5 

17.5 
2.0 


161.0 
45.7 

36.5 

47.3 

3a. 4 


74.3 

34.2 

69.9 

101.9 

114.4 


19.0 
21.8 


82.4 
102.8 


75.0 
170.5 


69.3 
69.2 


100.1 
89.0 


106.0 

ss.a 

6«.4 

42.3 
119.0 
92.9 


113.9 
126.9 
128.7 
70.3 


99.0 
97,9 


43.9 

99.2 
42.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  114   - 
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Table  5 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
JUNE  1955 

Day  Of  Month 

5 

.    2'3 

4 

5 

E 

7 

8  1  9  1  10  1  U  1  12   13 

U 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  HB  «P 

COLCHESTER 

CREAM  MILL 

OANBURV 

FALLS  VILLAGE 

MARTFORO  BRAINARO  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIODLETOWN  k   W 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEW  LONDON 

NORFOLK  2    SW 

NORWALK 

NORWICH  5    SW 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUe  DAM 

STAMFORD 

STORRS 

WATERBURY  CITY  HALL 

WESTBROOK 

WIGWAM    RESERVOIR 

MAINE 

AUGUSTA    CAA    AIRPORT 

BANGOR    DOW    FIELD 

BAR    HARBOR 

BELFAST 

BRIDGTON 

BRUNSWICK 

CARIBOU    WB    AIRPORT 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST    SANGERVILLE    5    SE 

EAST    WINTHROP 

FARMING TON 

FORT    KENT 


MAX 

72 

67 

72 

74 

71 

81 

61 

62 

59 

76 

65 

69 

74 

74 

83 

63 

78 

83 

78 

86 

86 

80 

88 

70 

75 

76 

79 

30 

87 

88 

MIN 

55 

54 

55 

53 

58 

58 

56 

63 

51 

51 

57 

57 

57 

57 

5B 

61 

52 

59 

62 

60 

64 

63 

64 

60 

66 

56 

59 

59 

60 

64 

MAX 

73 

69 

64 

69 

72 

72 

82 

61 

58 

61 

78 

68 

66 

62 

75 

82 

87 

84 

86 

60 

84 

83 

S2 

35 

70 

76 

77 

78 

81 

86 

MIN 

49 

46 

51 

40 

52 

52 

55 

46 

47 

42 

49 

50 

54 

56 

52 

50 

53 

46 

55 

5S 

60 

60 

59 

60 

50 

56 

61 

49 

51 

55 

MAX 

69 

68 

76 

70 

74 

81 

76 

66 

55 

75 

67 

65 

69 

66 

78 

82 

63 

85 

80 

lo 

84 

31 

81 

78 

75 

73 

74 

79 

.s* 

84 

MIN 

49 

53 

51 

53 

53 

52 

53 

47 

46 

45 

52 

64 

52 

53 

52 

56 

60 

58 

62 

55 

62 

59 

60 

58 

50 

52 

54 

56 

66 

62 

MAX 

69 

63 

73 

75 

77 

82 

74 

60 

68 

76 

64 

69 

71 

70 

62 

86 

85 

87 

81 

82 

86 

85 

85 

75 

77 

75 

78 

81 

66 

67 

MIN 

50 

50 

52 

47 

55 

52 

56 

47 

48 

45 

50 

51 

52 

55 

51 

51 

66 

52 

57 

58 

60 

60 

58 

60 

51 

53 

53 

53 

52 

57 

MAX 

63 

63 

74 

73 

78 

85 

35 

63 

63 

79 

75 

70 

72 

65 

81 

84 

87 

68 

67 

82 

87 

65 

84 

78 

77 

75 

76 

83 

38 

86 

MIN 

47 

46 

46 

41 

49 

49 

51 

44 

46 

40 

42 

47 

46 

51 

45 

43 

46 

47 

60 

54 

55 

54 

55 

55 

45 

49 

45 

48 

47 

43 

MAX 

69 

65 

73 

70 

76 

84 

63 

61 

60 

77 

68 

66 

72 

70 

83 

87 

87 

86 

81 

36 

86 

65 

87 

72 

79 

78 

78 

83 

39 

89 

MIN 

52 

50 

51 

45 

55 

66 

52 

47 

48 

42 

52 

51 

54 

57 

51 

52 

55 

53 

61 

58 

60 

62 

59 

56 

50 

57 

67 

56 

64 

59 

MAX 

68 

65 

74 

70 

75 

86 

62 

59 

59 

78 

67 

65 

71 

67 

83 

88 

88 

88 

83 

36 

84 

84 

85 

71 

79 

79 

62 

86 

39 

88 

MIN 

53 

51 

52 

45 

56 

58 

53 

51 

50 

46 

50 

60 

66 

59 

56 

56 

59 

65 

60 

60 

61 

61 

60 

57 

54 

57 

68 

56 

56 

61 

MAX 

64 

62 

73 

74 

78 

82 

79 

61 

59 

77 

72 

68 

70 

68 

81 

86 

86 

87 

82 

80 

35 

83 

84 

78 

77 

74 

74 

83 

85 

65 

MIN 

48 

52 

49 

49 

54 

53 

51 

50 

50 

44 

50 

62 

52 

56 

53 

61 

66 

55 

57 

56 

60 

60 

60 

60 

64 

54 

64 

54 

53 

56 

MAX 

69 

66 

71 

68 

72 

82 

62 

60 

69 

79 

77 

77 

76 

72 

82 

85 

66 

87 

82 

84 

86 

64 

36 

33 

76 

77 

78 

80 

86 

67 

MIN 

44 

46 

50 

36 

52 

54 

64 

42 

48 

38 

43 

50 

56 

57 

48 

48 

50 

47 

51 

59 

55 

58 

57  . 

59 

49 

57 

61 

48 

49 

54 

MAX 

70 

69 

66 

70 

71 

78 

84 

62 

56 

72 

77 

68 

71 

74 

76 

81 

66 

65 

86 

81 

35 

86 

33 

37 

74 

78 

78 

77 

81 

86 

MIN 

53 

52 

54 

47 

55 

56 

56 

48 

46 

47 

65 

52 

57 

58 

56 

53 

62 

54 

63 

60 

64 

63 

61 

63 

54 

56 

67 

53 

66 

63 

MAX 

69 

64 

70 

71 

71 

75 

62 

62 

58 

71 

66 

65 

70 

69 

73 

75 

75 

75 

74 

75 

78 

75 

84 

78 

73 

72 

75 

76 

81 

82 

MIN 

54 

52 

52 

48 

57 

67 

53 

49 

50 

48 

49 

63 

54 

56 

59 

57 

56 

62 

57 

61 

62 

63 

61 

60 

66 

56 

56 

53 

54 

58 

MAX 

70 

64 

72 

74 

70 

74 

61 

63 

61 

72 

65 

65 

70 

70 

62 

82 

81 

81 

74 

61 

81 

82 

85 

69 

72 

76 

77 

79 

30 

82 

MIN 

55 

54 

55 

51 

57 

55 

56 

46 

51 

51 

55 

55 

56 

57 

59 

69 

58 

64 

60 

61 

63 

64 

62 

60 

57 

67 

59 

56 

57 

60 

MAX 

73 

70 

65 

67 

80 

70 

78 

62 

69 

61 

69 

62 

63 

71 

70 

81 

82 

78 

78 

75 

79 

78 

76 

83 

72 

69 

73 

75 

77 

85 

MIN 

55 

52 

54 

49 

60 

55 

56 

49 

50 

46 

66 

63 

52 

56 

56 

59 

61 

57 

51 

61 

63 

63 

64 

62 

64 

56 

56 

58 

57 

56 

MAX 

61 

60 

57 

68 

68 

72 

79 

60 

56 

56 

74 

64 

63 

67 

63 

74 

78 

81 

82 

79 

75 

81 

79 

SO 

72 

72 

70 

71 

77 

60 

MIN 

50 

49 

47 

44 

52 

51 

53 

45 

46 

44 

60 

'•6 

51 

53 

52 

50 

52 

54 

57 

56 

67 

56 

54 

59 

50 

52 

61 

52 

51 

54 

MAX 

70 

65 

74 

77 

74 

81 

79 

64 

58 

75 

72 

73 

72 

71 

82 

87 

86 

85 

82 

84 

85 

84 

86 

80 

76 

75 

75 

S2 

87 

86 

MIN 

53 

48 

54 

47 

56 

53 

58 

52 

50 

45 

47 

53 

52 

52 

54 

52 

57 

52 

55 

59 

59 

61 

57 

60 

51 

56 

54 

52 

53 

66 

MAX 

74 

69 

66 

72 

78 

76 

80 

59 

62 

68 

78 

66 

68 

75 

72 

81 

S6 

83 

84 

SO 

81 

S3 

82 

86 

76 

76 

77 

79 

82 

87 

MIN 

50 

49 

51 

44 

54 

54 

54 

43 

44 

43 

44 

50 

55 

55 

56 

54 

55 

51 

50 

59 

60 

62 

69 

60 

54 

53 

49 

51 

52 

56 

MAX 

69 

65 

67 

67 

70 

82 

61 

57 

59 

81 

71 

67 

77 

69 

82 

87 

66 

88 

64 

84 

66 

85 

86 

72 

77 

79 

79 

81 

38 

88 

MIN 

48 

44 

47 

39 

52 

50 

51 

39 

47 

39 

45 

51 

57 

56 

47 

48 

62 

49 

56 

60 

56 

56 

59 

60 

50 

56 

51 

53 

54 

56 

MAX 

57 

60 

71 

70 

76 

81 

77 

60 

57 

74 

70 

65 

70 

64 

78 

S3 

85 

86 

60 

78 

84 

82 

81 

76 

73 

71 

74 

82 

84 

83 

MIN 

48 

49 

49 

46 

53 

52 

54 

46 

45 

43 

46 

50 

49 

53 

52 

51 

65 

57 

62 

66 

59 

58 

55 

53 

52 

52 

51 

51 

62 

57 

MAX 

65 

61 

67 

69 

71 

77 

78 

69 

60 

69 

73 

64 

70 

70 

73 

79 

80 

61 

81 

77 

SO 

82 

81 

SO 

72 

74 

72 

72 

78 

80 

MIN 

49 

49 

49 

45 

53 

52 

56 

48 

47 

45 

48 

50 

50 

54 

53 

52 

55 

53 

57 

57 

60 

59 

56 

61 

52 

52 

53 

54 

53 

54 

MAX 

72 

66 

69 

76 

72 

79 

78 

61 

57 

74 

72 

70 

73 

72 

83 

87 

66 

33 

79 

S3 

84 

83 

88 

85 

77 

74 

79 

81 

37 

89 

MIN 

53 

51 

54 

50 

67 

56 

67 

51 

49 

46 

51 

52 

53 

55 

53 

55 

62 

55 

57 

58 

63 

62 

61 

63 

54 

55 

56 

55 

56 

69 

MAX 

65 

62 

66 

64 

70 

76 

60 

53 

56 

72 

65 

63 

72 

66 

78 

82 

82 

83 

79 

81 

81 

81 

31 

67 

73 

72 

74 

76 

62 

63 

MtN 

51 

49 

50 

46 

52 

56 

50 

46 

46 

45 

46 

48 

55 

57 

55 

60 

58 

54 

57 

59 

61 

59 

60 

59 

54 

54 

56 

53 

68 

60 

MAX 

68 

72 

66 

74 

78 

78 

82 

66 

60 

76 

68 

74 

76 

76 

76 

62 

86 

87 

33 

86 

86 

90 

88 

38 

78 

32 

S6 

88 

MIN 

50 

50 

54 

46 

52 

54 

56 

52 

48 

56 

66 

52 

52 

56 

54 

54 

56 

55 

59 

58 

62 

62 

62 

62 

66 

54 

54 

56 

MAX 

69 

67 

71 

71 

73 

79 

75 

61 

59 

71 

68 

64 

72 

71 

62 

83 

31 

81 

80 

82 

80 

79 

84 

30 

73 

79 

78 

77 

as 

85 

MIN 

49 

46 

51 

41 

52 

51 

54 

46 

49 

41 

44 

52 

51 

61 

54 

46 

63 

47 

57 

60 

54 

61 

58 

59 

49 

56 

52 

49 

49 

53 

MAX 

66 

64 

70 

74 

76 

81 

81 

64 

66 

70 

73 

60 

82 

70 

74 

82 

83 

82 

86 

82 

83 

82 

82 

82 

75 

77 

78 

83 

82 

65 

MIN 

SO 

49 

50 

46 

60 

53 

52 

50 

47 

45 

49 

41 

51 

69 

56 

52 

53 

53 

56 

58 

59 

60 

58 

61 

51 

54 

54 

53 

53 

62 

MAX 

62 

60 

71 

60 

65 

78 

68 

66 

66 

66 

68 

55 

72 

74 

SO 

82 

79 

90 

95 

93 

70 

76 

86 

74 

80 

72 

SO 

85 

88 

87 

MIN 

47 

47 

45 

48 

52 

52 

51 

45 

36 

43 

46 

^l 

51 

54 

56 

57 

49 

53 

68 

64 

56 

63 

56 

57 

55 

55 

54 

57 

59 

65 

MAX 

59 

56 

69 

65 

62 

75 

62 

65 

72 

67 

68 

60 

66 

71 

76 

75 

76 

89 

89 

87 

71 

71 

80 

75 

75 

72 

79 

66 

88 

84 

MIN 

48 

48 

46 

50 

52 

52 

48 

46 

41 

48 

47 

52 

64 

55 

56 

56 

50 

54 

65 

65 

58 

55 

60 

67 

56 

57 

54 

57 

56 

66 

MAX 

62 

59 

61 

59 

70 

70 

63 

63 

66 

60 

56 

58 

65 

72 

76 

74 

83 

86 

85 

70 

63 

76 

77 

74 

74 

76 

79 

84 

84 

MIN 

48 

48 

46 

51 

48 

50 

48 

48 

43 

42 

44 

48 

46 

51 

56 

45 

64 

62 

59 

55 

50 

51 

51 

54 

53 

64 

63 

52 

68 

MAX 

63 

61 

67 

57 

61 

79 

68 

66 

70 

60 

64 

56 

70 

74 

78 

78 

77 

90 

93 

86 

70 

65 

84 

69 

78 

72 

78 

82 

90 

89 

MIN 

51 

51 

46 

51 

52 

53 

50 

50 

40 

41 

47 

62 

62 

52 

56 

59 

48 

50 

65 

60 

60 

54 

55 

56 

55 

58 

62 

54 

57 

56 

MAX 

64 

61 

73 

69 

76 

82 

70 

63 

66 

76 

69 

61 

70 

73 

76 

82 

82 

91 

90 

87 

71 

77 

31 

75 

75 

74 

80 

84 

89 

83 

MIN 

50 

57 

47 

49 

52 

57 

63 

55 

44 

47 

50 

51 

61 

49 

58 

55 

56 

56 

64 

66 

60 

56 

68 

55 

53 

56 

63 

60 

59 

64 

MAX 

64 

61 

65 

61 

59 

76 

66 

63 

65 

69 

64 

55 

66 

72 

76 

78 

74 

81 

88 

81 

66 

65 

79 

68 

75 

72 

77 

82 

86 

86 

MIN 

51 

49 

48 

49 

52 

54 

51 

46 

46 

49 

50 

52 

54 

55 

56 

59 

56 

57 

63 

64 

55 

55 

53 

58 

55 

58 

55 

56 

61 

64 

MAX 

4a 

56 

74 

70 

65 

75 

63 

64 

75 

60 

65 

65 

59 

66 

69 

67 

80 

90 

87 

78 

67 

65 

75 

70 

70 

68 

81 

84 

88 

61 

MIN 

45 

44 

39 

51 

50 

51 

45 

42 

40 

47 

49 

47 

63 

62 

52 

47 

41 

54 

62 

53 

52 

56 

56 

52 

53 

63 

60 

54 

54 

63 

MAX 

59 

60 

71 

63 

65 

78 

73 

67 

72 

70 

70 

62 

69 

72 

76 

79 

81 

91 

91 

83 

71 

77 

81 

77 

77 

73 

82 

87 

90 

64 

MIN 

46 

48 

38 

48 

52 

43 

48 

49 

34 

47 

46 

51 

51 

54 

52 

57 

45 

52 

60 

61 

56 

55 

57 

63 

56 

63 

46 

53 

53 

61 

MAX 

55 

55 

58 

53 

57 

63 

54 

58 

60 

57 

64 

56 

60 

62 

75 

70 

71 

39 

91 

76 

62 

63 

60 

66 

72 

69 

73 

69 

68 

85 

MIN 

46 

45 

43 

46 

48 

52 

42 

44 

41 

45 

38 

42 

47 

47 

50 

54 

41 

56 

55 

52 

52 

48 

49 

47 

49 

46 

46 

47 

47 

50 

MAX 

51 

57 

71 

68 

66 

76 

68 

66 

72 

68 

70 

65 

68 

72 

76 

74 

76 

90 

90 

87 

73 

74 

78 

76 

76 

78 

31 

86 

38 

83 

MIN 

45 

47 

37 

50 

51 

42 

42 

45 

32 

40 

32 

48 

49 

50 

49 

56 

44 

45 

61 

60 

57 

55 

58 

52 

51 

46 

51 

47 

57 

62 

MAX 

60 

62 

72 

71 

68 

78 

74 

68 

67 

66 

70 

66 

69 

71 

76 

SO 

76 

88 

38 

86 

76 

76 

80 

82 

77 

76 

78 

83 

87 

87 

MIN 

56 

48 

47 

48 

52 

60 

52 

60 

42 

42 

48 

52 

62 

52 

55 

55 

50 

50 

62 

64 

60 

56 

56 

55 

56 

56 

50 

54 

56 

58 

MAX 

60 

61 

73 

72 

69 

83 

76 

69 

71 

71 

69 

64 

69 

73 

77 

62 

83 

92 

91 

88 

66 

77 

82 

79 

77 

75 

81 

36 

87 

35 

MIN 

49 

49 

41 

50 

64 

49 

52 

52 

39 

44 

50 

53 

51 

53 

52 

56 

54 

49 

49 

59 

59 

56 

59 

53 

50 

54 

47 

53 

53 

55 

MAX 

51 

66 

76 

77 

77 

SO 

75 

70 

73 

78 

71 

71 

66 

72 

73 

70 

83 

93 

93 

81 

80 

75 

71 

72 

79 

80 

84 

86 

91 

91 

HIN 

45 

46 

42 

46 

47 

49 

47 

48 

47 

39 

50 

44 

44 

53 

47 

46 

38 

65 

55 

55 

53 

59 

55 

54 

47 

50 

48 

49 

43 

67 

75.9 
5810 


74.9 
54.5 

76.6 
63.1 

77.9 
47.8 

77.1 
53.7 


72.1 
56.2 

73.6 
56.7 

72.7 
56.7 

70.6 
51.3 

77.6 
53.6 

76.2 
52.4 


74 

■  4 

52 

•  1 

73 

5 

52 

i5 

77 

3 

55 

4 

72 

2 

53 

9 

78 

9 

55 

4 

75 

3 

51 

2 

74.9 
52.7 

72.7 
53.6 

70.6 
50.7 

73.2 
53.1 

75.7 
54.7 

71.5 
54.6 

70.9 
50.2 

76.2 
51.0 

65.8 
47.2 

74,1 
48.8 

75.4 
52.8 

76.3 
51.5 

76.3 
49.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S  -  Continued 


NEW    ENGLAND 
JUNE    1955 


StaKon 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SARDINER 

MAX 

MIN 

61 
49 

61 

49 

71 
45 

62 

47 

67 

54 

77 

51 

68 

52 

68 

50 

68 

42 

67 

44 

70 

48 

58 

51 

70 
52 

73 

54 

77 

54 

86 

54 

77 

51 

89 

53 

90 
•60 

87 
64 

70 
61 

75 

55 

82 

59 

74 
52 

76 
56 

72 
57 

80 
52 

85 

54 

90 

68 

86 

60 

74.6 
52.9 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

56 
46 

56 

45 

72 

41 

63 
49 

65 

53 

79 
49 

68 

44 

70 
•  45 

74 
33 

67 

74 

41 

63 
51 

70 
50 

67 
53 

72 
49 

74 
55 

82 
39 

89 

45 

88 

54 

83 
57 

63 

54 

73 
56 

79 
69 

74 
50 

73 
55 

74 
46 

80 
45 

85 
49 

83 
49 

84 
60 

73.7 
48.9 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

66 
50 

64 
48 

75 
47 

72 
44 

68 

53 

82 

,48 

70 
46 

62 

48 

67 
46 

79 
42 

72 
49 

54 
52 

73 
51 

73 
54 

79 
49 

84 
54 

81 
53 

91 
54 

90 
58 

84 
51 

63 
56 

82 

56 

84 
55 

75 
53 

76 
51 

74 
55 

79 
63 

86 
57 

36 

51 

86 
65 

75.9 
51.6 

HOUUTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

52 

*3 

54 
39 

71 
34 

61 

47 

64 
46 

75 
43 

59 
38 

61 
38 

73 

36 

61 
44 

66 
46 

65 
43 

65 
53 

66 
49 

72 
47 

68 
42 

80 
38 

92 

54 

90 
57 

81 
52 

72 
45 

65 

55 

80 
52 

73 
54 

75 

54 

67 
50 

81 
43 

36 
54 

89 

52 

83 
63 

71.6 
47.2 

HOULTON  1  NE 

MAX 
MIN 

52 
44 

55 
46 

72 
44 

67 
38 

64 
61 

72 
50 

64 
44 

61 

45 

72 
37 

67 
46 

63 
49 

66 
43 

67 
46 

65 
48 

72 
52 

75 
40 

79 
40 

9C 
53 

90 
62 

82 
62 

72 

50 

65 
55 

80 
54 

76 
56 

74 
55 

63 
53 

80 
51 

86 
56 

89 
54 

82 
63 

72.2 
49.7 

JACKMAN 

MAX 

MIN 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

56 
43 

64 

44 

61 
42 

69 

44 

56 

49 

59 
50 

72 

42 

59 

44 

62 
36 

66 
43 

62 
36 

63 

43 

55 
47 

65 

48 

70 
52 

72 

55 

73 
42 

75 
51 

84 
55 

93 
58 

83 

50 

66 

49 

60 

50 

69 
49 

72 

50 

74 

50 

69 

61 

79 

50 

78 

46 

82 

61 

68.9 

47.4 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

61 
49 

62 

49 

72 
48 

60 

50 

68 

54 

80 
53 

71 
52 

66 

49 

66 

46 

72 
47 

69 

50 

55 
52 

72 
53 

71 
55 

75 
59 

80 
59 

77 
55 

91 
54 

87 
62 

85 
64 

65 
56 

76 
54 

83 

58 

72 

58 

75 
56 

73 
59 

80 
55 

85 

60 

88 

59 

36 
63 

74.1 
54.6 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

62 
47 

54 
45 

54 
37 

73 
39 

58 
49 

69 
46 

82 

50 

70 
47 

•"0 
36 

71 
37 

66 

48 

71 
50 

52 
48 

66 

51 

68 
52 

72 
55 

76 
45 

78 
46 

89 

53 

35 
62 

84 
57 

66 

56 

70 
55 

77 
52 

81 
52 

70 
50 

68 

50 

78 
50 

82 

48 

85 
53 

71.6 
48.9 

MADISON 

MAX 
MIN 

56 

47 

59 
47 

71 
43 

73 
49 

67 
52 

79 
49 

l\ 

78 
50 

72 
39 

73 
43 

68 
48 

62 
52 

61 
50 

66 
51 

72 
52 

81 
56 

80 
50 

92 
48 

89 
54 

88 
58 

72 
59 

77 
55 

82 

59 

31 
62 

77 
55 

76 
54 

80 
47 

86 
54 

90 
52 

89 
55 

75.9 
51.1 

MILL  I  NOCK?! 

MAX 
MIN 

54 
46 

55 
38 

75 
52 

68 
50 

62 

45 

72 

44 

70 

48 

66 

39 

76 

45 

63 

49 

70 
45 

62 

52 

73 
53 

71 
55 

75 
59 

78 
42 

82 

49 

91 
61 

90 
62 

86 
52 

86 

54 

71 
50 

80 

58 

74 
58 

78 

54 

72 
54 

76 

54 

89 

53 

90 
61 

84 
66 

74.7 
51.8 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 
MIN 

53 
46 

54 
42 

73 
36 

60 

52 

63 

49 

77 
45 

65 

44 

67 

41 

75 
37 

64 

44 

68 

47 

57 
45 

63 
53 

70 
53 

77 
56 

75 
46 

82 

40 

93 

48 

93 
68 

88 
60 

66 
52 

72 
56 

81 
59 

76 
57 

79 

57 

72 

53 

86 

54 

90 
54 

93 
57 

85 
61 

73.9 
60.4 

MILLINOCKET  DAM 

MAX 
MIN 

51 
45 

53 

43 

73 
38 

69 

42 

66 

51 

78 

45 

64 

42 

67 
45 

77 
34 

67 
45 

66 

49 

62 
41 

62 
52 

69 
48 

73 
46 

74 
52 

82 

38 

89 
50 

90 

57 

83 

58 

68 

51 

72 
60 

73 
57 

72 

53 

76 

51 

71 
52 

34 

50 

91 
53 

92 

53 

80 

58 

73.3 
48.6 

OLD  TOWN 

MAX 

MIN 

65 
59 

59 

45 

72 
41 

70 
47 

63 

49 

78 

51 

74 
46 

67 

48 

72 

44 

72 
45 

69 
45 

66 

51 

66 

71 
55 

77 
53 

75 
57 

80 
48 

91 
51 

93 
60 

87 
65 

73 
53 

56 

83 
58 

81 
59 

75 
56 

75 
52 

32 

50 

87 
66 

92 

58 

88 
64 

76.2 
52.6 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
48 

56 

45 

71 
45 

58 

51 

62 

53 

77 
48 

65 
49 

67 
38 

78 
36 

60 
46 

68 
47 

59 
50 

69 
52 

72 
54 

76 
49 

74 
57 

79 
44 

92 

48 

93 
58 

91 
62 

77 
59 

76 

56 

83 
60 

73 
57 

77 
56 

73 
54 

82 

48 

88 
60 

92 

55 

36 
63 

74.5 
51.3 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

64 
52 

64 
50 

64 

50 

64 
50 

60 
52 

77 
53 

68 

51 

62 
50 

64 
49 

71 
49 

60 

51 

55 
52 

72 
53 

76 
59 

82 
60 

86 
59 

77 
56 

86 

59 

91 
69 

88 
63 

64 
55 

71 
55 

81 
57 

69 
59 

75 
55 

71 
60 

80 
57 

33 
60 

91 
62 

90 
67 

73.6 
55.8 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 
51 

64 
48 

63 
45 

66 
46 

61 

51 

77 
51 

68 

46 

61 

50 

63 

45 

73 
42 

61 
49 

55 

50 

72 
50 

73 
55 

79 
55 

84 
56 

76 

51 

86 
54 

90 
63 

86 
62 

63 
55 

72 

55 

83 

53 

69 
56 

76 

48 

72 
54 

79 
49 

33 
54 

90 
57 

87 
59 

73.2 
52.0 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

50 

45 

55 
40 

73 

37 

69 
51 

68 

49 

75 

48 

72 

44 

64 
42 

75 
38 

74 

46 

66 

49 

67 

46 

62 
53 

67 
53 

71 
51 

70 
52 

80 

40 

91 
58 

90 
61 

87 

61 

76 

48 

65 

55 

78 
56 

76 

53 

73 
52 

70 
62 

81 

51 

84 
55 

89 

54 

82 
64 

73.3 
50.1 

RIP06ENUS  DAM 

MAX 
MIN 

60 
46 

54 
45 

53 

42 

74 
42 

65 

51 

61 
50 

79 

44 

66 

45 

69 

40 

74 
44 

64 

47 

69 

48 

58 
51 

67 

50 

68 

50 

72 
52 

71 
42 

79 
42 

89 
55 

86 
60 

82 
53 

69 
54 

72 
56 

77 

51 

74 
52 

74 
51 

77 
51 

81 
55 

85 

67 

88 
59 

71.9 
49.5 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

68 

49 

62 

51 

65 
49 

60 
49 

61 

50 

78 
52 

68 

49 

65 
50 

66 

46 

59 
42 

60 
49 

54 
50 

67 

50 

75 
53 

78 

79 

54 

75 
50 

84 
50 

92 
62 

88 

61 

72 
56 

69 
■  52 

80 
55 

71 
56 

7(S 
56 

71 
57 

81 
62 

82 
55 

87 
55 

89 
59 

72.7 
52.5 

RUMFORD  3  SW 

MAX 
MIN 

57 
43 

61 
41 

71 
38 

58 
46 

67 
48 

80 
49 

68 
49 

63 

43 

67 
40 

72 
43 

72 
52 

55 
51 

68 

50 

70 
53 

74 
56 

80 
56 

81 
54 

90 
52 

88 

55 

86 
59 

69 

57 

76 
55 

78 
53 

73 
51 

74 
51 

71 
49 

79 

48 

83 
52 

88 
53 

82 
66 

73.4 
50.1 

RUMFORD  1  SSE 

MAX 
MIN 

59 
50 

62 

46 

73 
40 

60 

47 

72 
54 

84 
49 

72 
51 

67 

52 

72 

40 

74 
46 

74 
52 

59 

53 

70 
52 

73 
54 

77 
55 

82 

55 

83 
55 

93 
52 

90 
55 

90 
56 

69 

59 

78 
57 

82 

58 

75 
53 

76 

55 

74 
56 

33 

49 

86 
53 

91 
53 

86 
56 

76.2 
52.1 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

62 

50 

65 
46 

69 
42 

65 

43 

63 
52 

81 
42 

75 
52 

70 
43 

66 
40 

79 
41 

76 
44 

63 
52 

75 
48 

72 
54 

80 
51 

87 
51 

81 
46 

93 
60 

93 
60 

90 
66 

88 
56 

79 

53 

86 

52 

85 
52 

78 
49 

77 
57 

SI 
47 

85 
52 

89 

54 

83 
67 

78.0 
50.1 

UNITY 

MAX 
MIN 

58 
46 

57 

47 

70 
47 

67 

48 

66 

51 

79 
50 

70 
49 

66 

47 

69 

37 

69 

46 

67 
46 

58 
50 

66 

49 

74 
52 

74 
55 

80 
56 

77 

57 

80 
55 

88 
66 

83 

67 

73 

59 

76 

54 

80 

57 

78 
51 

74 

55 

70 
55 

79 
62 

86 
59 

88 

57 

84 
67 

73.5 
53.2 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

65 

50 

63 

49 

69 

44 

63 

45 

61 

52 

79 
46 

68 

44 

61 
49 

65 

46 

76 

41 

72 

49 

55 
52 

73 
52 

75 
55 

79 
52 

86 

53 

77 

50 

90 
52 

90 
60 

85 
56 

64 
56 

76 
50 

82 

54 

71 
55 

85 
49 

73 
56 

80 
49 

85 
51 

88 
54 

87 
58 

74.7 
51.0 

WINSLOW 

MAX 

MIN 

62 

49 

52 

49 

62 

47 

65 

49 

57 
51 

81 
49 

76 
52 

70 

51 

59 
43 

63 

45 

62 

49 

71 
50 

66 

51 

66 

54 

74 
54 

78 
65 

82 

50 

81 
52 

92 
61 

92 

72 

88 
72 

74 
58 

78 
62 

89 

59 

75 
68 

79 

57 

73 
53 

34 
56 

88 

59 

90 
63 

73.7 
54.7 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

55 
46 

57 

47 

56 
43 

69 
49 

61 
48 

62 

49 

71 
43 

56 

47 

59 
37 

71 
44 

61 
40 

65 

41 

65 
43 

62 

53 

70 
51 

76 
57 

73 
41 

82 

49 

92 
63 

94 
69 

90 
53 

70 
52 

60 
52 

77 

54 

73 
52 

76 
51 

78 
49 

33 
55 

86 
54 

92 
60 

71.4 
49.7 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

65 
55 

55 

51 

56 
41 

73 
42 

66 

45 

76 

54 

80 

65 
52 

64 
49 

65 
43 

73 
45 

65 
55 

62 

55 

64 
56 

59 
56 

73 
50 

78 
54 

88 
55 

87 
56 

86 

61 

79 
61 

84 
55 

84 
52 

81 

55 

74 

53 

70 
56 

73 
48 

7» 
60 

81 
54 

83 
55 

72.8 
52.4 

AMHERST 

MAX 
MIN 

68 
56 

63 
53 

73 
50 

67 

45 

76 
55 

86 
56 

63 

56 

60 
50 

60 
50 

77 
47 

69 
52 

61 
55 

72 
58 

66 

58 

80 
55 

85 
56 

86 
59 

89 
59 

85 
63 

85 

63 

85 
61 

85 

59 

86 

62 

70 
57 

76 
64 

77 
60 

79 
56 

85 
66 

88 
57 

87 
61 

76.3 
56.0 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

64 
51 

61 
48 

72 
43 

70 
41 

72 
51 

82 

50 

82 
52 

62 

43 

62 

45 

77 

40 

74 
45 

66 

51 

72 

55 

68 

55 

78 
50 

85 
46 

85 
48 

87 
52 

87 
54 

82 
62 

82 
67 

82 

57 

82 

58 

80 
67 

74 

48 

75 
57 

80 

45 

S4 
♦7 

S4 
49 

87 
52 

76.6 
90.3 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

71 
53 

56 

48 

57 
48 

67 

48 

60 
51 

73 
50 

56 

47 

51 

44 

52 
46 

79 
46 

74 
58 

68 

49 

75 
55 

69 
56 

79 

55 

83 
60 

78 
58 

86 

56 

86 

64 

81 
61 

71 
56 

81 
57 

85 
62 

74 
58 

75 
64 

77 
56 

76 

58 

80 
57 

86 
60 

89 

64 

73.2 
94.6 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
56 

60 
51 

58 
52 

66 
52 

59 

55 

71 
56 

60 
51 

55 
50 

55 

50 

80 
50 

77 
57 

66 
53 

80 
57 

72 
61 

84 
61 

88 
65 

72 
59 

91 
63 

90 
69 

83 
67 

69 
53 

86 
60 

89 
66 

73 
60 

79 
59 

75 
61 

76 
60 

83 
61 

91 
65 

92 

70 

75.1 
58.6 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

73 
50 

70 
50 

60 
52 

69 

41 

64 
54 

76 

49 

71 
52 

58 
40 

56 

47 

75 
38 

75 
48 

72 

52 

77 
56 

73 
56 

82 

54 

86 

51 

85 
56 

86 
52 

85 
58 

63 
64 

83 
60 

33 
59 

36 
61 

86 

60 

77 
54 

76 

57 

60 
53 

82 
67 

88 
56 

90 
58 

76.9 
33.2 

CHARLTON  2 

MAX 
MIN 

66 

51 

61 

50 

66 

49 

63 
42 

68 
53 

82 

51 

75 
52 

57 
40 

56 

46 

77 
43 

74 
44 

64 
50 

72 
57 

68 
58 

80 
55 

84 
56 

84 
53 

86 
49 

85 
56 

81 
59 

81 
58 

82 
56 

83 

55 

81 
59 

73 
53 

75 
53 

78 
52 

78 
48 

85 
59 

89 
54 

75.0 
52.0 

CHESTNUT  HILL 

MAX 

MIN 

71 
55 

69 
51 

62 

50 

65 
45 

65 

54 

72 
52 

69 

53 

57 
45 

55 
49 

80 

45 

81 
52 

71 
51 

78 
58 

77 
59 

80 
59 

85 
58 

85 
59 

90 
59 

91 
64 

35 
64 

80 
62 

86 

59 

88 
63 

87 

67 

79 
55 

80 
58 

79 
50 

80 
64 

«0 
60 

90 
65 

77.6 
9«i2 

CLINTON 

MAX 
MIN 

74 
56 

69 

51 

65 
49 

66 

47 

60 
54 

66 

54 

79 
53 

70 
45 

55 
48 

61 
46 

74 
55 

72 
51 

71 
51 

71 
59 

70 
56 

79 
59 

81 
56 

80 
62 

82 

67 

84 

63 

79 

61 

75 
57 

32 
59 

81 
59 

69 

53 

73 
59 

75 
54 

75 
56 

81 
59 

85 
66 

73.5 
55.5 

COHASSET 

MAX 
MIN 

66 

53 

72 

50 

55 

50 

55 
46 

65 
50 

58 

49 

67 
52 

56 

44 

53 
48 

54 
42 

73 
48 

76 

70 
55 

73 
55 

71 
57 

79 

57 

84 
55 

81 
55 

88 
60 

87 
64 

80 
61 

75 
57 

84 
60 

87 
62 

65 

55 

76 
56 

73 
57 

71 
99 

79 
57 

86 
60 

i 
1 

72.0 
94.2 

S«e  Reierence  Note»  Following  Station     'n^^®' 
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Table  S  •  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
JUNE  1955 

Day 

Ol  Month 

i 

SlatioB 

I 

2 

3 

« 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

u 

15 

16   17 

18 

19 

JOj 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EAST  MAREHAM 

MAX 
MIN 

53 

7* 
48 

s« 

50 

se 

44 

n 

52 

S9 

48 

T3 

52 

62 

41 

M 

48 

61 

40 

72 
51 

76 
56 

7* 
57 

56 

87 
54   57 

BO 
54 

79 

60 

80 

64 

79 
59 

89 

62 

82 

57 

»« 

98 

7* 
58 

78 

98 

T7 

60 

85 

61 

73.3 

94.0 

E06ARTOWN 

MAX 
MIN 

68 
50 

70 
47 

61 
46 

54 
43 

75 
46 

68 
46 

73 
48 

62 

47 

55 

44 

55 

43 

64 
46 

71 
49 

68 

51 

71 
50 

77  79 
51   53 

76 
43 

74 
51 

74 
56 

76 

55 

75 
97 

79 
97 

70 

91 

75 
92 

73 
53 

75 
53 

74 
55 

82 

57 

70.6 
50.0 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

7* 
55 

64 
49 

60 
51 

71 

47 

65 
53 

77 
50 

64 
49 

53 

44 

58 
48 

75 

44 

70 
51 

76 
56 

71 
59 

83 
58 

86  81 
61   58 

85 
57 

83 

63 

82 
62 

85 
62 

87 
64 

72 
60 

76 

58 

77 
58 

79 
58 

81 
61 

68 
62 

88 
68 

75.4 
96.1 

FITCHBURG 

MAX 
MIN 

79 
55 

70 
50 

66 

48 

70 
48 

64 
53 

69 
53 

83 

54 

61 
46 

55 

46 

61 
46 

81 
52 

83 
51 

62 
52 

75 
57 

71 
56 

82  87 
56   54 

85 

60 

91 
65 

89 
63 

86 
59 

82 

59 

86 
60 

71 
92 

72 
97 

76 
51 

80 
50 

84 
61 

89 
64 

76.2 
54.6 

FRAH INGHAM 

MAX 
MIN 

78 

54 

71 
51 

65 

50 

65 

44 

68 

54 

66 
53 

82 

53 

61 
46 

56 

48 

60 

45 

82 
53 

75 
51 

67 
53 

79 
59 

75 
55 

87  86 
54   54 

86 
55 

91 
63 

88 
60 

86 
62 

87 
62 

88 
61 

77 
93 

78 
97 

87 
52 

85 
52 

83 
57 

91     1  77.6 
65       54.5 

MAVERMILL 

MAX 
MIN 

70 
56 

62 

49 

65 
50 

64 
46 

61 
54 

81 
53 

69 
54 

62 

48 

61 
50 

84 
46 

79 
51 

70 
53 

76 
56 

73 
56 

89 

59 

90  87 
59   56 

92 

60 

91 
65 

86 

67 

80 

60 

88 
62 

84 
61 

78 

57 

81 

60 

81 
56 

86 
58 

92 

60 

90     !  78.3 
66       56.2 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

73 
53 

63 

47 

63 

43 

75 
43 

70 
49 

78 
54 

88 
55 

65 
48 

69 

47 

66 
42 

79 
46 

73 
53 

69 
53 

73 
55 

60 
46 

79  84 
50   51 

85 

55 

90 
57 

88 
61 

84 
56 

85 
53 

83 
55 

79 
48 

77 
54 

75 

49 

78 
50 

82 

51 

87 
55 

76.9 
91.2 

HYANNIS 

MAX 
MIN 

72 
55 

68 

51 

52 

48 

68 
49 

62 
52 

66 
48 

64 
52 

56 

40 

94 
50 

69 
49 

70 
58 

70 
52 

72 

56 

73 

57 

79 
57 

86  80 
51   55 

79 
53 

78 
60 

74 
62 

75 
55 

55 

82 
64 

76 
59 

75 
57 

72 
58 

75 
56 

76 
54 

85 
61 

88 
64 

72.4 
54.6 

KNISHTVILLE  OAH 

MAX 
MIN 

72 

55 

65 

42 

64 
47 

73 
42 

72 
50 

77 
52 

86 
52 

68 

49 

60 
48 

98 
42 

79 
45 

67 
50 

64 
54 

74 
58 

64 
46 

82   84 

50   50 

88 
52 

90 
56 

86 

60 

86 
57 

86 
46 

86 
53 

89 
96 

72 

50 

77 
56 

76 

48 

78 

48 

83 

54 

86 
54 

76.3 
50.7 

LAKE  COCMITUATE 

LAMENCE 

LEXINGTON 

LOMELL 

MIOOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEK  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  AIR  STATION 

SANDWICH 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STOCKBRIDGE 

SWAMPSCOTT 

TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WALPOLE  1  S 

WEST  CUMMIN6T0N 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 

WILLARD  BROOK  ST  FOREST 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

WORCESTER 


1  MAX   77 
I  MIN   94 


MAX   71 
MIN   56 


MAX' 

min' 

MAX 
MIN 

max! 

MIN 


MAX'  65 
MIN   53 


MAX 
MIN 


MAX   98 
MIN   52 


MAX   76 
MIN   55 


MAX 
MIN 


MAX   71 
MIN>  50 


MAX   71 
MIN   51 


MAX 
MtN 

MAX 
MIN 


MAX   71 
MIN   56 


MAX 
MIN 


MAX   58 
MIN   50 


MAX 
MIN 


MAX   74 
MIN   92 


MAX   79 
MIN   49 


MAX   68 
MIN   93 


MAX 
MIN 


MAX   74 
MIN   92 


MAX   67 
MIN   51 


MAX   72 
min'  52 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX   64 
MIN   51 


MAX   71 
MIN   54 


72   65   62 
47   51   43 


62   63   65 
50   51   45 


64   65   65 

46   49   49 


58  93  68 

51  49  51 

61  57  71 
53  51  50 

57  71  67 

49  47  43 

75  54  69 

48  50 '  46 

72  72 1  68 

50  50  45 

73  60  57 
50  52  42 

56  58  60 

49  49  45 

58  58  65 

49  51  47 

56  53;  66 
48  48'  46 

62  6ll  71 

53  47 1  46 

68  75  72 

52  53 1  47 

59  70  67 

48  45 1  41 

57  591  59 

50  501  50 

71  59'  70 

45  51 :  40 

67  63  75 

47  49!  40 

60  74 1  70 

51  51!  43 

62  98  68 

46  51  39 

62  60  68 

42  50  40 

59  70  69 

42  43  39 

68  65  67 
46  47  39 


59   66 

49   49 


65   69   64 

50   49   44 


68   66   78   61   54   59 

54   51   53   45   48   43 


68   78   72 
54   58   54 


80   63 
54   52 


57   60   80   74   65   73   70   82 
49   51   47   50   52   53   57   60 


83 

87 

84 

89 

88 

89 

78 

85 

53 

55 

55 

60 

62 

60 

99 

61 

85 

83 

90 

90 

83 

80 

79 

86 

55 

57 

58 

65 

67 

60 

55 

63 

65   84 
53   53 


75   68   61   82   82   71   79   72   84 
93   46   48   46   61   52   55   56   57 


99  64 

51  47 

65  76 

54  54 

76  80 

56  55 

61  70 

52  51 

66  75 

50  52 

72  65 

49  52 

63  69 

53  50 

60  73 

53  53' 

59  64 

51  50 

67  78 

51  53 

76  85 

46  57 

73  80 

52  55 

60  70 

50  50 

64  76 
52  50 

67  76 

49  49 

73  87 

51  52 

62  77 

52  47 

65  76 
52  60 

74  83 
48  52 

65  81 

52  48 


54   54 

50   46 


60   56   66 

51   49   49 


65   59   61 
53   48   45 


61  60 

46  51 

70  69 

48  56 

73  65 

41  48 

78  78 

41  52 

72  69 

49  56 


73  58  54  58  74 

53  40  50  40  47 

59  54  56  76  73 

49  45  47  45  48 


70   74 
56   58 


61  I  68   58   77 


64   72 
55   53 


73   82 
60   60 


54   52 

43   49 


64   59   56 
51   49   48 


78   75 
53   53 


58   52   53   74   70 

44   44   49   44   S2 


82   61   57   62   77 


86   66   60 

57   56   50 


57   64 
44   49 


58   56   54 
50   50   49 


75   57 
52   40 


79   80 
47   52 


72   70 
52   51 


77   72 
39   50 


85   60 
53   43 


47   40   44 


63   62 
47   48 


59  53  56 

50  40  47 

60  54  66 
52  38  50 

77  57  59 

55  45  45 

75  56  60 

51  42  48 


79  77 

44  47 

79  72 
39  48 

80  74 
38  50 

76  69 

38  42 

60  78 

41  48 


74]  79 
93   97 


71'  72 
96   60 


74   71 
51   56 


63   74 
51   54 


74  72 

52  56 

69  60 

53  56 

66  74 

52  51 

62  65 

51  I  54 

66'  74 

51  I  90 

73  76 

92  56 

71  61 

51  52 

66  74 

54  57 

70  77 

51  58 

68  76 

52  60 

61  69 

49  52 


76  79 

57  56 

73  79  J 

55  59 


88   89   93 
57   56   57 


58  54   50 

75  79   84 

56  58  1   58 

69  80 

60  58 


73   80 
58   56 


69   63 

58   56 


72   83 

60   60 


60   74 
55   52 


74   78 
50   66 


73   82 
58   53  ; 


74   66  1  82 


68  83 

59  48 

72  82 

58  60 

72  80 

60  50 

62  78 

53  46 

70  82 

56  55 


73   65 

55   49 


79   82 
62   60 


89   80   89 
58   58   65 


86   80 
57   49 


70   89 
57   61 


60 

86 
58 

79  82  84i 

52  54  55 

87  88  89 
58  59  58 

77  83  83 

48  48  53 

88  74  861 
66  58  62 


57   47'  47   48   52 


88   87   901 

53   54   551 


86   32   87' 


82   88 
56   52 


89   89 

53   53 


93   87 
63   64 


69   68 

57   58 


83   79 
57   58 


89   82 
62   64 


80   77 
53   56 


85   89 
58   64 


85   81 
65   64 


85   81 
58   61 


60   72 
60   62 


96   83 
57   61 


89   88 
52   61 


78   76 

53   58 


84   72 

70   70 


84   86 
61   64 


89   87 
55   62 


87   87 
58   62 


87   84 
60   62 


88   82 
64   64 


88   82 
54   57 


88   84 
61   60 


80   87   87 
57   61   60 


68   69   68 
59   60   59 


83   79   73 
64   54   53 


90   87 
63   60 


83   82 
70   60 


86   68 
64   59 


83   82 
56   57 


651  56   98   57 


86   86   86 

60   57   60 


77(  84   86   73 
58i  56   59   59 


86   88   78 


84j  83   80   71 
531  51   49   54 


86   86 
58   iO 


79   58 
54   49 


74   69   64   73   65   77 


81   85   84   78 


69   81   72   53   98   78 


52 
79 


49   56   65   56   61   59   S9|  64   60 
64   76   71   80   84   83   87|  89   84 


54   52   53   45   47   46   51   51   58   57   57 


54   57   59   60   61 


84   73 

98   60 


79   78   79   80   83   89 
62   97   52,  54   55   59 


76   79   79 
58   59   96 


77   79 
56   99 


69   67 

58   58 


SO   79   73 

65   53   56   46 


74   89   78 

60   67   66 


83   91   92 
56   59   63 


56   58   55 


80 
50   52 


83 
60 


71   76   76 
56   56   56 


58   59   67 


79 

80 

60 

57 

80 

85 

57 

68 

78 

90 

58 

61 

741  76 
54 


76   78   81 
56   59   58 

71   70   72 


74   76 
60   60 

77 


54   59   57 


51   57   51 


76   78   80 
64   50   60 

73   73   79 


48   51   44   46 


77 
51 


78   80,  84 


73   73 
53   55 

76 

93 


86  88  87 

98  58  62 

78  79  81 

50  49  50 


80   86   88 

48   45   53 


87  88 
51  58 

88  88 
54  60 

83  83 

48  50 

88  88 

54  61 


76   81   83   86 
60   60   62   66 


77   78   83   86   88 
55   50   55   64   60 


76.1 
54.1 

75.9 
55.9 


79.1 
54.9 


69.4 
53.9 

72.9 

57.1 

72.8 
52.0 

76.5 
55.1 

75.0 
57.1 

74.3 
53.5 

72.0 
54.4 

72.9 
56.2 

71.2 
54.7 

74.0 
53.5 

79.8 
55.8 

72.7 
50.3 

72.1 
57.4 

77.0 
53.7 

79.9 
49.4 

79.1 
93.1 

79.1 
92.3 

75.9 
94.0 

74.4 
48.3 

77.9 
92.4 


72.4 
59.3 

76.1 
54.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Continued 


NEW    ENGLAND 
JUNE    1955 


Station 

Day 

Ol  Month 

1 

1 

2. 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 
MIN 

'>9 

58 

44 

73 
37 

70 
43 

72 
45 

83 
46 

80 
51 

70 
42 

72 

45 

79 
42 

74 
51 

72 
53 

70 
50 

64 
S3 

75 
49 

81 
52 

84 

50 

90 
55 

87 
56 

83 
60 

80 
53 

80 
55 

78 
53 

74 
48 

73 
49 

71 
51 

78 
47 

81 
51 

84 
53 

82 
54 

76tl 
49i6 

BERLIN 

MAX 
MIN 

73 
52 

57 

45 

57 
36 

73 
42 

58 
49 

74 
44 

83 
53 

71 

45 

66 

42 

68 

39 

76 

51 

73 
54 

56 

50 

70 
64 

69 

48 

74 
55 

80 
46 

85 
47 

87 

53 

90 
58 

87 
54 

73 
56 

76 

53 

79 
48 

75 

54 

70 
60 

71 

44 

SO 
47 

84 
49 

87 
53 

74.0 
49>0 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

60 

<.9 

54 
43 

70 
40 

67 
46 

72 

48 

81 
49 

79 
53 

70 
45 

68 

S3 

74 

44 

73 
53 

68 
54 

68 
52 

73 
63 

74 
60 

78 

60 

82 

53 

87 

57 

85 
60 

83 
63 

79 
55 

77 
56 

76 
56 

74 
52 

73 
53 

70 
53 

76 

50 

80 
54 

82 
66 

82 
60 

74.5 
S2.3 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

67 

48 

64 

46 

73 
44 

70 
44 

72 

50 

85 
46 

85 
47 

76 

41 

63 

46 

81 
40 

79 
48 

71 

53 

75 
54 

71 
54 

78 
63 

85 
52 

86 

50 

91 

51 

92 
58 

87 
64 

81 
56 

77 
66 

82 
52 

81 
54 

77 
50 

76 
66 

80 
4« 

86 
6« 

89 
53 

88 

55 

78.9 
50.8 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

76 
55 

63 

47 

64 
39 

76 
42 

62 

41 

69 

45 

86 
54 

70 
45 

70 
44 

72 

40 

80 
50 

77 
54 

64 
53 

72 
54 

67 
50 

78 
49 

84 
46 

86 

53 

93 
56 

91 
59 

87 
54 

70 
59 

76 
56 

81 
51 

76 

48 

76 

64 

76 
45 

81 
51 

86 

52 

89 
54 

76.5 
50.1 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
50 

64 
48 

73 
43 

61 

44 

68 
51 

84 
61 

67 
48 

60 
44 

64 
46 

80 

42 

78 
48 

60 
64 

75 
54 

69 
54 

81 

58 

85 
52 

84 

53 

93 
56 

91 

61 

86 
64 

70 
58 

79 

67 

85 

65 

69 

57 

76 
55 

79 
65 

80 
47 

86 
57 

89 
55 

87 
57 

76.4 
62.5 

DURHAM 

MAX 
MIN 

66 

53 

61 

50 

67 
49 

64 

44 

60 

54 

79 
51 

66 

54 

58 

47 

64 
47 

78 
44 

73 

47 

69 

54 

75 
53 

71 
54 

82 
56 

87 
54 

82 

54 

92 

53 

91 
61 

84 
63 

76 
59 

76 
57 

86 

57 

83 
59 

78 
55 

78 
59 

78 
50 

83 
55 

90 
56 

89 
59 

75.9 
63.6 

EAST  DEERING 

MAX 
MIN 

48 

62 

46 

72 
42 

62 

40 

70 
48 

83 
45 

76 
62 

59 
40 

59 
45 

78 
39 

76 
45 

62 

SO 

74 
52 

67 
54 

79 
50 

84 
48 

82 
46 

90 
58 

89 
58 

83 
62 

71 
53 

78 
56 

81 
60 

71 
52 

73 
49 

74 
63 

78 
45 

82 
51 

86 

52 

86 
59 

76.1 
49.6 

FABYAN 

MAX 
MIN 

75 
51 

80 
42 

70 
45 

72 

40 

68 

40 

74 
34 

68 
35 

65 
42 

72 
48 

68 
64 

73 

40 

78 
40 

80 
42 

86 
52 

86 
49 

82 

54 

80 
49 

78 
42 

72 
39 

69 

38 

72 
39 

70 
42 

75 
40 

79 
44 

81 
47 

83 
52 

75.2 
43.8 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

69 

49 

50 
42 

51 
34 

70 
42 

65 

46 

72 
44 

78 
52 

69 

39 

67 

40 

68 

39 

70 
44 

72 
SO 

55 

50 

63 
52 

64 
46 

69 

50 

74 
46 

77 
50 

85 

55 

82 

55 

81 
54 

71 
55 

77 
53 

73 
46 

70 
65 

70 
50 

77 
46 

75 
47 

SO 
50 

82 

66 

70.9 
47.8 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

68 
53 

65 

48 

74 
45 

69 

44 

72 

51 

85 
52 

80 
54 

67 

46 

67 

48 

81 
41 

78 
49 

70 
54 

76 
54 

69 
51 

SO 
55 

84 

51 

83 

60 

92 

54 

89 

60 

88 
62 

82 

57 

77 
59 

83 
66 

SO 
55 

78 
54 

78 
56 

85 
47 

88 
53 

8e 
55 

88 
57 

78.8 
62.4 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

67 
57 

64 
46 

72 
42 

70 
43 

71 
54 

84 

50 

84 
52 

66 

45 

66 

53 

80 
40 

78 
47 

6S 
S3 

74 
53 

70 
54 

78 
53 

84 
50 

84 
50 

92 

52 

93 

59 

87 
66 

82 
56 

74 

58 

82 
56 

82 

54 

78 
53 

75 
56 

79 

47 

86 
56 

88 
54 

88 

64 

78.1 
62.1 

6RAFT0N 

MAX 

MIN 

64 

51 

63 
46 

75 
35 

71 
38 

71 
42 

85 

48 

83 

52 

64 
39 

69 
46 

79 
34 

78 
43 

68 
51 

73 
51 

67 
52 

78 
42 

84 
43 

86 

43 

91 

49 

88 
53 

86 

60 

79 
50 

79 
57 

80 
50 

77 
48 

75 
61 

74 
53 

77 
42 

85 
42 

86 

46 

86 
50 

77.3 
46.9 

HANOVER 

MAX 
MIN 

59 

53 

62 

48 

76 
42 

61 

45 

78 
48 

85 
54 

72 

55 

58 
46 

69 
48 

80 
44 

77 
50 

59 
54 

74 
54 

68 
56 

80 
50 

85 
51 

85 
52 

91 

•57 

88 
59 

88 

63 

76 
56 

84 
56 

80 
58 

75 
52 

75 
54 

74 

67 

79 
SO 

86 
55 

87 
55 

S6 
58 

76.9 
52.7 

KEENE 

MAX 
MIN 

67 
52 

66 

50 

74 
46 

63 
42 

77 
49 

86 
52 

82 

57 

57 
46 

60 
49 

80 
43 

76 

45 

64 

54 

75 
56 

67 
58 

82 

47 

91 
49 

88 

50 

90 
54 

90 
60 

88 

64 

83 
58 

86 
56 

84 
58 

78 
66 

78 
SO 

78 
69 

82 
49 

88 

50 

89 

54 

87 
54 

78.5 
62.2 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

65 
52 

65 

49 

73 
48 

59 
49 

73 

53 

86 

53 

71 

54 

64 

48 

69 

47 

82 

47 

75 
51 

67 

53 

74 
53 

70 
57 

79 
67 

84 
58 

86 

54 

91 

58 

87 
63 

86 
67 

70 
60 

79 

59 

82 

58 

75 

58 

76 
54 

76 

57 

81 
52 

86 
59 

88 
59 

86 
61 

76.5 
54.9 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
52 

61 

48 

75 
40 

62 

43 

79 

48 

85 
54 

68 

55 

65 
43 

71 
47 

80 
42 

78 

47 

60 
54 

74 
54 

65 

53 

79 
47 

85 

50 

87 
51 

94 
57 

89 
59 

85 
60 

79 
55 

85 
56 

80 
56 

76 
52 

75 
53 

75 
50 

81 

48 

85 

54 

87 
52 

86 
57 

77.0 
51.2 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

66 

53 

63 

48 

66 
48 

60 
44 

66 
53 

79 
50 

64 
51 

58 
45 

62 

47 

76 
45 

74 

51 

59 
54 

70 
55 

66 

56 

76 
66 

80 
58 

eo 

54 

80 
56 

86 

61 

79 
65 

70 
59 

79 
59 

82 
56 

71 
60 

74 
55 

74 
56 

77 
51 

SO 
59 

83 
66 

SS 
59 

72.8 
54.1 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

69 
53 

64 

44 

68 
47 

62 

41 

64 

54 

80 
47 

74 
53 

64 

43 

62 

49 

80 
40 

77 
47 

70 
53 

78 
54 

71 
49 

81 
57 

86 

50 

84 
51 

90 
52 

89 

57 

83 
65 

79. 
57' 

78 
57 

85 

54 

80 
68 

77 
53 

76 
58 

79 
48 

81 
54 

88 
63 

88 
5« 

76.9 
51.8 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

41 
29 

38 
30 

45 
30 

42 
34 

45 
38 

56 
42 

50 
34 

42 

34 

43 

30 

49 
37 

SO 
40 

46 
39 

43 
40 

44 
39 

47 
38 

53 

42 

59 
44 

64 

49 

64 
51 

59 
46 

59 
46 

56 
45 

53 

40 

S2 

39 

46 

39 

46 

39 

49 
39 

54 

44 

68 
48 

59 

47 

60.4 
39.7 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

70 
53 

64 

47 

70 
46 

64 

41 

67 

51 

83 

47 

63 

51 

57 
43 

63 

47 

79 

40 

77 

48 

62 

53 

76 
55 

70 
50 

81 
58 

86 

50 

83 

53 

90 

54 

90 
57 

83 
64 

71 
58 

80 
57 

85 
68 

7l 
58 

75 
53 

77 
67 

81 
48 

83 
52 

88 
52 

88 
56 

75.9 
51.9 

NEM  LONDON 

MAX 
MIN 

PETERBORO   2  S 

MAX 
MIN 

73 
43 

61 

47 

68 

44 

66 

42 

59 
42 

81 

42 

80 
51 

61 
45 

57 
45 

77 
42 

75 
41 

65 

51 

71 
50 

67 
54 

84 
49 

82 
56 

84 
51 

88 
50 

88 
50 

84 
60 

76 
52 

82 
55 

82 
58 

80 
56 

72 

51 

73 
51 

77 
49 

81 
49 

84 

54 

84 
61 

75.7 
49.7 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

56 
46 

54 
42 

67 
36 

53 
40 

65 
49 

75 
46 

65 

49 

58 
44 

66 

42 

69 
42 

66 

50 

67 
50 

65 
46 

64 
52 

70 
50 

76 

60 

77 
46 

84 
50 

81 

54 

80 
57 

66 

57 

70 
54 

73 
50 

6« 

50 

66 

48 

65 

50 

72 
45 

76 
50 

81 
56 

78 
56 

68.7 
46.9 

PLYMOUTH  1  WNW 

MAX 
MIN 

75 
52 

64 
46 

65 
39 

74 
42 

60 

45 

70 
47 

85 
52 

68 

45 

62 

44 

68 

40 

79 
46 

76 

51 

57 
53 

72 
J4 

68 
56 

77 
50 

83 
44 

85 

51 

90 
56 

90 
62 

86 
55 

69 

57 

75 
56 

81 
52 

74 
S3 

75 
55 

74 
46 

79 
52 

84 
52 

86 
54 

75.0 
50.2 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

65 
50 

60 
48 

61 
45 

65 
43 

59 

52 

75 
49 

60 
45 

57 

43 

60 

44 

78 
42 

67 
45 

60 
52 

75 
53 

72 

54 

31 
55 

87 
51 

74 
51 

91 
52 

90 
60 

84 
62 

64 
56 

73 
56 

87 

se 

68 

57 

77 

53 

78 
56 

76 
57 

84 
56 

89 
65 

89 
59 

73.5 
52.0 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

75 
53 

64 

48 

62 

47 

72 

41 

53 

47 

74 
52 

83 
55 

63 
42 

58 
47 

62 
38 

78 
43 

74 
53 

60 
54 

74 
56 

67 

47 

78 

48 

83 
49 

86 
53 

90 
56 

89 
63 

86 

57 

82 

56 

83 
57 

82 

55 

71 
47 

76 
58 

74 

46 

78 
49 

84 
49 

87 

53 

75.3 
60.6 

WEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

75 
55 

63 

50 

62 

42 

75 
45 

63 
49 

79 

54 

86 

55 

71 

44 

68 

48 

72 

44 

82 
47 

79 
54 

61 
55 

75 
55 

69 
50 

80 
50 

85 
52 

88 

56 

93 
59 

90 
63 

86 
56 

79 
56 

86 
68 

81 
53 

78 
64 

78 
66 

76 

50 

81 
52 

86 
55 

87 
67 

77.7 
52.5 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

74 
53 

66 
45 

69 
46 

64 

40 

63 

53 

83 
50 

70 
53 

60 
42 

61 
48 

81 
40 

79 
48 

64 
52 

7S 
55 

76 
SO 

82 
56 

88 
50 

84 
51 

91 
51 

92 
56 

84 
69 

77 
57 

78 
57 

86 
56 

79 

58 

78 

54 

78 
58 

82 
50 

85 
54 

90 
54 

90 
57 

77.6 
52.1 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

73 
54 

67 
48 

73 
43 

69 

45 

74 

53 

86 

49 

73 
54 

69 
47 

71 
47 

81 
44 

80 
50 

68 
52 

77 
52 

73 
57 

81 
53 

86 
54 

85 
51 

92 

55 

90 
60 

88 
66 

81 
58 

83 
58 

84 
55 

78 
56 

79 
55 

74 

58 

81 

60 

87 
58 

89 

55 

89 
58 

79.4 
53.2 

WOODSTOCK 

MAX 

MIN 

61 

63 

64 

47 

74 
38 

66 
42 

71 
46 

82 

48 

76 

53 

69 

44 

71 
44 

79 
41 

79 

53 

69 

53 

72 
53 

67 
55 

75 
53 

81 
54 

84 
48 

90 
54 

90 
56 

86 

61 

74 
55 

77 
61 

80 

57 

74 
50 

74 
61 

73 
56 

78 
48 

84 
52 

86 
53 

84 
55 

76.3 
51.1 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

66 

53 

53 

50 

60 

51 

66 
48 

64 
51 

74 
50 

59 
45 

56 
45 

57 
49 

64 
48 

61 
52 

64 
54 

66 

55 

68 
57 

74 
56 

77 
56 

73 
58 

74 
53 

73 
58 

77 
60 

77 
63 

72 
62 

81 
61 

72 
58 

72 
56 

70 
58 

73 

SS 

72 
61 

82 
61 

79 
62 

69.5 
55.0 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

70 
51 

62 

44 

61 
48 

75 
45 

67 
50 

78 
49 

61 
49 

52 

41 

56 

46 

78 
43 

70 
54 

65 
50 

75 
56 

73 
55 

81 
55 

85 
69 

83 
55 

85 
55 

83 
62 

83 
60 

84 
60 

83 
58 

64 
60 

73 
59 

78 
62 

78 
55 

SO 
5* 

83 
54 

88 
56 

87 
62 

76.4 
53.3 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

71 
49 

69 
45 

62 

53 

72 

43 

67 

48 

79 
42 

77 
53 

58 
39 

56 

49 

71 
38 

68 
44 

66 
52 

72 
55 

71 
56 

81 
54 

86 

51 

82 
54 

81 
49 

78 
56 

82 
61 

81 
58 

79 
62 

84 

60 

81 

61 

74 
54 

7S 
57 

77 
53 

77 
60 

86 

54 

8* 

57 

74.7 
52.2 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
54 

62 

50 

62 

50 

70 
45 

67 
52 

78 
53 

58 
46 

55 

44 

56 
49 

74 
44 

71 
53 

64 
53 

75 
56 

71 
59 

82 
58 

86 
57 

80 
58 

86 
56 

82 
62 

83 
63 

82 
62 

81 
62 

86 
63 

71 
62 

76 
58 

76 

59 

78 
59 

7« 
59 

88 
58 

88 
68 

74.6 
55.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tobl*  S  -  Continued 

Station 


NEW    ENGLAND 
JUNE    1955 


Day  Oi  Month 


U  I    12  I    13  I    U     IS 


16      17 


VERMONT 

BELLOMS  FALLS 

BENNINGTON  2  NW 

8L00HFIELD 

BUOLtNCTON  WS  AIRPORT 

CAVENOISM 

CHELSEA 

CORNWALL  1  N 

DORSET  1  S 

EAST  BARNET 

EN0SBUR6  FALLS 

LEMINGTON 

HIOOLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTMFIELD  NORWICH  UNIV 

RANDOLPH 

REA0S80R0  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS 

SAINT  JOHNSBURV 

SOMERSET 

VERNON 

WEST  BURKE 

WILDER 

WOODSTOCK  3  ENE 


MAX 

78 

65 

64 

74 

63 

80 

91 

65 

61 

70 

78 

74 

62 

78 

70 

64 

36 

90 

92 

90 

91 

79 

86 

86 

70 

62 

78 

84 

MIN 

56 

51 

50 

48 

50 

53 

56 

49 

50 

46 

50 

54 

57 

59 

50 

52 

56 

60 

62 

62 

60 

60 

60 

58 

52 

59 

51 

54 

MAX 

58 

56 

75 

68 

79 

85 

84 

76 

71 

78 

76 

69 

69 

59 

79 

82 

86 

89 

87 

82 

80 

S2 

64 

76 

75 

75 

79 

84 

MIN 

51 

50 

46 

42 

49 

50 

56 

48 

45 

43 

46 

55 

55 

54 

52 

49 

50 

58 

57 

60 

56 

60 

52 

54 

47 

57 

46 

48 

MAX 

69 

58 

75 

74 

75 

64 

84 

75 

73 

74 

75 

68 

69 

68 

74 

80 

83 

90 

68 

86 

85 

76 

80 

76 

73 

74 

78 

84 

MIN 

51 

45 

38 

44 

45 

45 

53 

41 

39 

40 

53 

55 

53 

55 

48 

50 

48 

46 

51 

57 

55 

58 

55 

47 

52 

50 

47 

48 

MAX 

57 

63 

74 

72 

76 

83 

79 

72 

73 

61 

79 

66 

70 

65 

78 

62 

85 

91 

87 

84 

80 

83 

80 

77 

76 

74 

78 

65 

MIN 

51 

49 

43 

49 

53 

54 

60 

53 

50 

54 

57 

56 

55 

56 

51 

59 

56 

61 

63 

65 

62 

62 

57 

62 

66 

55 

54 

55 

MAX 

62 

61 

74 

70 

78 

86 

S3 

65 

70 

80 

60 

67 

74 

68 

80 

66 

87 

92 

90 

86 

79 

65 

63 

79 

76 

75 

78 

84 

MIN 

52 

45 

37 

40 

44 

50 

53 

41 

45 

40 

43 

52 

53 

55 

46 

47 

45 

52 

56 

61 

54 

56 

54 

50 

49 

53 

43 

47 

MAX 

74 

60 

59 

74 

69 

79 

85 

73 

72 

73 

79 

77 

61 

70 

65 

78 

83 

8. 

90 

88 

86 

75 

84 

80 

75 

77 

75 

79 

MIN 

52 

46 

35 

39 

43 

45 

49 

41 

46 

37 

41 

50 

55 

54 

46 

48 

47 

51 

54 

58 

54 

55 

55 

47 

SO 

53 

44 

46 

MAX 

63 

60 

75 

73 

76 

63 

82 

76 

71 

78 

76 

66 

71 

73 

79 

65 

87 

89 

90 

83 

60 

83 

79 

77 

76 

74 

61 

87 

MIN 

50 

47 

43 

47 

51 

52 

59 

48 

49 

47 

50 

55 

55 

52 

61 

67 

56 

63 

64 

65 

60 

61 

57 

62 

54 

51 

51 

54 

MAX 

73 

70 

76 

79 

67 

71 

76 

81 

74 

64 

71 

64 

82 

83 

87 

87 

67 

85 

81 

84 

79 

76 

75 

74 

79 

84 

MIN 

37 

39 

47 

52 

50 

47 

39 

43 

42 

52 

53 

53 

43 

48 

46 

53 

54 

59 

53 

53 

50 

48 

43 

43 

45 

'44 

MAX 

74 

55 

57 

72 

62 

73 

82 

70 

68 

77 

72 

67 

68 

64 

64 

80 

83 

88 

85 

84 

82 

81 

81 

77 

73 

73 

70 

76 

MIN 

54 

48 

39 

44 

46 

51 

54 

44 

45 

46 

46 

56 

57 

50 

50 

53 

52 

56 

60 

56 

58 

68 

57 

49 

49 

55 

52 

55 

MAX 

62 

68 

79 

76 

83 

87 

62 

78 

77 

82 

SO 

72 

71 

70 

76 

82 

87 

90 

87 

86 

82 

81 

77 

79 

75 

74 

80 

85 

MIN 

51 

47 

39 

40 

42 

54 

52 

59 

43 

47 

47 

53 

50 

52 

47 

56 

48 

56 

66 

61 

58 

66 

55 

45 

56 

55 

47 

49 

MAX 

57 

54 

72 

63 

73 

60 

73 

71 

76 

71 

72 

61 

66 

68 

72 

77 

86 

86 

80 

84 

74 

79 

77 

75 

72 

70 

76 

61 

MIN 

50 

43 

36 

42 

46 

45 

51 

38 

39 

36 

49 

53" 

49 

55 

46 

54 

45 

49 

46 

55 

53 

57 

52 

46 

53 

48 

46 

46 

MAX 

75 

60 

61 

75 

71 

79 

64 

75 

73 

74 

61 

75 

67 

72 

65 

77 

83 

86 

90 

87 

85 

77 

83 

77 

73 

74 

74 

79 

MIN 

56 

48 

40 

44 

48 

50 

56 

46 

49 

43 

51 

56 

53 

55 

50 

52 

53 

54 

58 

60 

58 

59 

53 

46 

53 

55 

50 

50 

MAX 

57 

56 

72 

70 

77 

82 

72 

69 

72 

78 

73 

65 

69 

62 

74 

60 

84 

88 

86 

63 

74 

80 

77 

72 

73 

71 

77 

82 

MIN 

45 

44 

37 

43 

46 

49 

51 

47 

49 

41 

49 

52 

53 

53 

49 

52 

49 

62 

60 

57 

55 

56 

55 

48 

51 

51 

46 

49 

MAX 

72 

43 

66 

71 

68 

72 

62 

66 

65 

63 

51 

54 

61 

70 

72 

78 

66 

70 

59 

64 

69 

MIN 

42 

38 

42 

42 

54 

50 

38 

42 

48 

46 

46 

44 

45 

48 

54 

54 

64 

52 

46 

42 

52 

MAX 

55 

62 

75 

69 

77 

61 

77 

72 

75 

77 

75 

71 

71 

69 

75 

61 

65 

90 

89 

67 

75 

83 

78 

77 

73 

73 

79 

83 

MIN 

45 

42 

40 

46 

50 

48 

47 

45 

43 

45 

52 

55 

54 

53 

52 

54 

50 

53 

57 

58 

56 

58 

50 

48 

53 

52 

49 

52 

MAX 

64 

65 

73 

71 

76 

82 

81 

71 

70 

78 

77 

79 

69 

66 

79 

62 

86 

90 

86 

85 

83 

82 

61 

60 

75 

73 

78 

S3 

MIN 

53 

47 

35 

42 

46 

47 

56 

46 

51 

40 

48 

48 

55 

55 

50 

53 

49 

52 

55 

59 

55 

59 

52 

49 

50 

53 

45 

48 

MAX 

65 

58 

73 

70 

76 

84 

79 

66 

70 

SO 

77 

69 

71 

66 

77 

63 

87 

92 

69 

85 

80 

82 

79 

75 

76 

74 

76 

83 

MIN 

54 

48 

39 

44 

48 

51 

56 

48 

52 

42 

52 

53 

54 

56 

57 

52 

61 

62 

57 

62 

67 

67 

56 

45 

48 

54 

49 

51 

MAX 

68 

58 

56 

78 

68 

77 

62 

60 

57 

64 

78 

71 

62 

67 

61 

76 

SO 

81 

65 

86 

83 

81 

62 

78 

70 

73 

72 

76 

MIN 

53 

46 

41 

40 

47 

51 

54 

43 

45 

40 

44 

51 

52 

53 

46 

46 

48 

52 

54 

51 

54 

55 

50 

54 

47 

54 

44 

48 

MAX 

65 

57 

74 

71 

75 

82 

80 

70 

69 

76 

74 

65 

69 

65 

77 

62 

86 

86 

67 

82 

79 

81 

60 

78 

74 

72 

76 

62 

MIN 

53 

49 

45 

46 

51 

51 

57 

47 

57 

45 

49 

56 

56 

57 

59 

62 

52 

58 

61 

65 

59 

59 

57 

52 

53 

56 

49 

54 

MAX 

65 

63 

75 

72 

78 

82 

80 

74 

74 

60 

SO 

74 

69 

68 

76 

80 

65 

69 

85 

85 

80 

82 

77 

78 

74 

74 

76 

84 

MIN 

50 

47 

46 

52 

53 

55 

58 

51 

49 

55 

55 

67 

55 

55 

52 

58 

58 

66 

66 

66 

60 

59 

59 

54 

58 

53 

56 

60 

MAX 

71 

57 

73 

74 

77 

85 

63 

75 

74 

80 

78 

75 

70 

66 

76 

63 

66 

91 

90 

86 

64 

62 

61 

77 

75 

74 

60 

65 

MIN 

53 

47 

39 

45 

44 

50 

55 

44 

48 

43 

55 

54 

54 

56 

49 

50 

56 

52 

56 

60 

57 

58 

56 

48 

55 

53 

49 

55 

MAX 

64 

52 

53 

64 

62 

68 

76 

60 

55 

5Q 

69 

68 

67 

64 

56 

70 

74 

76 

82 

60 

75 

76 

75 

72 

70 

66 

64 

69 

MIN 

49 

45 

38 

37 

45 

51 

40 

44 

35 

35 

41 

50 

50 

49 

47 

46 

44 

50 

52 

58 

50 

53 

47 

48 

45 

51 

41 

42 

MAX 

75 

67 

65 

75 

66 

77 

64 

64 

60 

62 

76 

70 

60 

74 

70 

81 

66 

68 

87 

86 

87 

82 

82 

65 

70 

79 

79 

82 

MIN 

51 

43 

49 

46 

51 

52 

49 

49 

49 

44 

46 

54 

54 

54 

48 

61 

64 

55 

58 

63 

56 

57 

57 

57 

49 

56 

49 

52 

MAX 

74 

68 

68 

74 

68 

T5 

82 

75 

73  , 

78 

79 

76 

72 

72 

68 

74 

60 

65 

90 

87 

66 

75 

83 

78 

78 

78 

73 

80 

MIN 

50 

46 

35 

36 

45 

44 

44 

42 

40 

37 

39 

65 

55 

55 

47 

49 

47 

47 

51 

56 

54 

55 

53 

45 

44 

50 

44 

46 

MAX 

77 

62 

62 

76 

62 

80 

87 

68 

67 

71 

81 

78 

60 

73 

69 

81 

86 

88 

90 

89 

85 

78 

84 

80 

77 

77 

76 

82 

MIN 

52 

50 

42 

47 

48 

54 

54 

46 

50 

45 

48 

64 

65 

66 

50 

61 

53 

55 

60 

64 

57 

52 

59 

54 

55 

53 

51 

49 

MAX 

60 

59 

73 

62 

76 

82 

68 

66 

68 

79 

76 

65 

72 

66 

78 

62 

85 

91 

88 

84 

75 

83 

79 

7* 

74 

73 

78 

64 

MIN 

52 

48 

39 

44 

46 

54 

56 

44 

46 

41 

46 

54 

64 

66 

47 

50 

60 

55 

57 

61 

56 

66 

55 

50 

51 

55 

47 

51 

90 

57 


78.4 
54 1 7 

77.2 
51.5 

77.4 
49.3 

77.6 
55.7 

78.3 
48.7 

76.7 
46.2 

78.6 
53.9 

77.9 
47.7 

74.2 
51.8 

79.4 
51.1 

73.9 
47.7 

76.7 
51.9 

74.6 
50.0 

65.6 
47.4 

76.8 

50.8 

78.0 
50.1 

77.3 
52.1 

73.3 
49.1 

76.1 
53.9 

77.7 
56.5 

78.8 
51.8 

66.0 
46.0 

76.5 
52.3 

77.2 
47.0 

77.3 
52.6 

75.7 
60.9 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BOCaSSTER,  MASS. 

EVAP 

.08 

.20 

.09 

.08 

.09 

.10 

.19 

.08 

.03 

.05 

.22 

.10 

.06 

.22 

.18 

.22 

.21 

.25 

.32 

.19 

.10 

.19 

.23 

.29 

.05 

.37 

.17 

.12 

.18 

.23 

4.89 

iriKD 

20 

43 

46 

63 

7 

27 

39 

32 

95 

50 

24 

56 

51 

SO 

43 

16 

32 

27 

42 

31 

16 

17 

68 

37 

19 

29 

14 

16 

22 

17 

1049 

LAEEPORT  2,  N.  H. 

EVAP 

. 

.04 

.26 

.26 

_ 

.22 

.23 

.10 

.03 

.25 

.13 

.18 

_ 

.19 

.06 

.21 

.42 

.26 

.24 

.21 

.10 

.13 

.15 

.28 

.10 

.14 

.21 

.19 

.23 

.24 

B5.62 

WIND 

10 

20 

40 

50 

10 

2S 

15 

35 

45 

30 

40 

25 

45 

45 

35 

30 

30 

40 

30 

20 

30 

25 

35 

50 

35 

35 

30 

25 

25 

30 

940 

MASSABESIC  LAKE,  ».  H. 

EVAP 

.15 

.11 

.19 

.06 

.04 

.09 

.15 

.07 

.09 

.15 

.17 

.07 

.07 

.11 

.22 

.16 

.25 

.19 

.19 

.11 

.11 

.07 

.19 

.11 

.11 

.17 

.19 

.19 

.18 

.21 

4.17 

triiro 

26 

33 

66 

18 

24 

23 

26 

42 

65 

32 

30 

48 

34 

40 

44 

20 

16 

4 

4 

8 

25 

27 

26 

4 

16 

13 

4 

10 

12 

13 

753 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of  1954   -   1955 


NEW  ENGLAND 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normal 
July-June 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP 

0 

1 

77 

238 

608 

939 

1102 

922 

610 

437 

117 

37 

5268 

5896 

C0LCHEST5R 

1204 

995 

1049 

470 

200 

95 

CREAM  HILL 

W 

39 

192 

353 

742 

1127 

1324 

1055 

986 

475 

161 

71 

6529 

OANBURY 

10 

12 

144 

318 

706 

1031 

1201 

966 

854 

419 

147 

66 

5374 

FALLS  VILLAGE 

29 

55 

209 

403 

821 

1148 

1360 

1077 

986 

517 

214 

98 

6919 

HARTFORO  8RAINARB  FLO 

1 

7 

130 

309 

706 

1014 

1202 

961 

883 

455 

129 

70 

5867 

6139 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

3 

16 

140 

300 

694 

1031 

1198 

941 

874 

449 

129 

68 

5843 

6068 

KENT 

5 

21 

143 

325 

724 

1041 

1234 

976 

859 

"-03 

132 

65 

5926 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

16 

43 

163 

330 

735 

1044 

1216 

077 

880 

444 

192 

72 

6117 

MIDDLETOWN  4  W 

1156 

926 

844 

403 

126 

55 

MOUNT  CARMEL 

2 

2 

119 

3  09 

699 

1015 

1172 

968 

893 

488 

203 

72 

5942 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

6 

4 

116 

275 

651 

963 

1122 

938 

856 

473 

180 

53 

5637 

6025 

NEW  LONDON 

1102 

929 

836 

471 

173 

71 

NORFOLK  2  SW 

1423 

1188 

1070 

605 

222 

140 

NORWALK 

2 

4 

114 

289 

675 

415 

161 

52 

NORWICH  5  SW 

1195 

953 

886 

300 

180 

74  . 

PUTNAM 

14 

52 

184 

362 

736 

1069 

1239 

994 

924 

514 

209 

99 

6396 

SALISBURY 

22 

56 

212 

363 

775 

1121 

1327 

1067 

973 

475 

192 

97 

6670 

SHEPAUG  DAM 

1272 

1025 

944 

505 

185 

92 

STAMFORD 

0 

2 

87 

263 

637 

929 

1107 

907 

783 

381 

137 

48 

5281 

STORRS 

16 

50 

212 

355 

755 

1101 

1314 

1033 

991 

561 

196 

108 

6692 

WATERBURV  CITY  HALL 

1 

0 

104 

271 

669 

959 

1139 

928 

763 

324 

140 

42 

5340 

WESTSROOK 

18 

22 

117 

308 

684 

1006 

1172 

950 

870 

464 

214 

90 

5915 

WIGWAM  RESERVOIR 

1215 

967 

883 

456 

178 

70 

UAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

17 

66 

245 

436 

842 

1216 

1443 

1161 

1130 

624 

249 

112 

7543 

BANGOR  DOW  FIELD 

33 

60 

259 

459 

815 

1211 

1479 

1146 

1136 

669 

303 

113 

7683 

BAR  HARBOR 

46 

41 

215 

371 

73  8 

1056 

1328 

1063 

1049 

622 

276 

168 

6985 

BELFAST 

25 

49 

211 

401 

755 

1117 

1351 

1091 

1046 

648 

271 

116 

7031 

BRIOGTON 

17 

44 

219 

386 

775 

1177 

1348 

1091 

1081 

574 

19  3 

71 

6976 

BRUNSWICK 

20 

48 

220 

392 

754 

1123 

1337 

1082 

1051 

632 

267 

109 

7035 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

121 

174 

381 

636 

96  3 

1422 

1664 

1340 

1388 

813 

468 

162 

9632 

10173 

CORINNA 

40 

84 

268 

458 

856 

1290 

1520 

1205 

1180 

664 

284 

107 

7958 

EASTPORT 

107 

101 

258 

442 

745 

1047 

1324 

1100 

1070 

707 

450 

265 

7616 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

5S 

97 

317 

528 

883 

1327 

1509 

1235 

465 

316 

145 

EAST  WINTHROP 

20 

50 

230 

401 

767 

1170 

1429 

1136 

1099 

603 

229 

83 

7217 

FARMINGTON 

33 

68 

266 

436 

848 

1246 

1464 

1209 

1143 

631 

240 

78 

7662 

FORT  KENT 

61 

116 

317 

581 

955 

1305 

1570 

1313 

798 

398 

104 

GARDINER 

19 

56 

238 

417 

782 

1162 

1410 

1123 

1084 

619 

231 

96 

7237 

GREENVILLE 

87 

135 

356 

553 

917 

1379 

1633 

1324 

1291 

761 

366 

136 

6938 

HIRAM  2  S 

25 

8C 

261 

450 

837 

1229 

1405 

1146 

1100 

630 

261 

88 

7502 

HOULTON  CAA  AP 

72 

136 

342 

580 

927 

1412 

1616 

1331 

1344 

773 

43  3 

199 

9172 

HOULTON  1  NE 

60 

107 

303 

553 

886 

1330 

1552 

1290 

1257 

727 

370 

163 

8598 

JACKMAN 

386 

593 

1001 

J0NES80R0 

1390 

1177 

1143 

716 

389 

217 

LEWISTON 

16 

41 

227 

405 

797 

1175 

1373 

1119 

1096 

637 

242 

66 

7214 

LONG  FALLS  DAM 

1620 

1388 

1356 

802 

382 

163 

MADISON 

31 

66 

266 

456 

845 

12*« 

1461 

1224 

1186 

669 

291 

93 

7835 

MILLINOCKET 

39 

57 

282 

501 

867 

1320 

1555 

1242 

1216 

669 

329 

119 

82  06 

MILLINOCKET  CAA  AP 

46 

87 

306 

524 

893 

1336 

1554 

1255 

1254 

726 

351 

153 

6489 

MILLINOCKET  DAM 

81 

130 

350 

583 

897 

1420 

16*3 

1348 

1369 

787 

420 

157 

9175 

OLD  TOWN 

25 

47 

215 

422 

798 

1207 

1453 

1160 

1114 

619 

252 

88 

7400 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

42 

92 

287 

492 

837 

1276 

1534 

1200 

1197 

694 

323 

120 

8094 

ORONO 

31 

80 

2  54 

451 

PORTLAND 

2 

25 

163 

348 

730 

1070 

1245 

1013 

988 

564 

220 

97 

6465 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

34 

72 

255 

424 

785 

1160 

1315 

1065 

1065 

629 

289 

124 

7217 

7681 

PRENTISS 

48 

293 

542 

880 

1251 

PRESQUE  ISLE 

80 

115 

330 

595 

932 

1407 

1626 

1368 

1336 

785 

407 

144 

9124 

RIPOGENUS  DAM 

98 

131 

334 

534 

918 

1327 

1646 

1370 

1376 

759 

404 

165 

9052 

ROCKLAND 

32 

60 

215 

397 

742 

1066 

1297 

1062 

1020 

624 

309 

116 

6940 

RUMFORD  3  SW 

130 

333 

520 

903 

1324 

1537 

1261 

1205 

694 

301 

132 

RUMFORD  ISSE 

33 

70 

262 

451 

332 

1239 

1443 

1168 

1104 

635 

250 

62 

7669 

SANFORD  2  NNW 

15 

53 

202 

399 

775 

1149 

1315 

1068 

1037 

674 

227 

93 

6907 

UNITY 

29 

59 

232 

436 

820 

1204 

1447 

1162 

1136 

638 

254 

107 

7526 

WEST  BUXTON  2  NNW 

29 

82 

252 

428 

824 

1239 

1364 

1163 

1131 

638 

270 

106 

7536 

WINSLOW 

1453 

1209 

1147 

621 

246 

lie 

WOODLAND 

1472 

1233 

1197 

694 

358 

185 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

1400 

1175 

1043 

575 

246 

lis 

AMHERST 

4 

24 

156 

32S 

724 

1076 

1236 

1020 

927 

472 

142 

66 

6172 

BIRCH  HILL  DAM 

31 

73 

240 

399 

797 

1145 

1344 

1057 

1013 

537 

222 

87 

6945 

BLUE  HILL 

3 

21 

169 

322 

693 

1036 

1232 

985 

924 

538 

174 

104 

6201 

BOSTON  WB  AIRPORT 

0 

11 

107 

248 

612 

941 

1127 

917 

841 

469 

133 

73 

5479 

5791 

BROCKTON 

8 

27 

133 

305 

652 

964 

1167 

911 

837 

456 

170 

81 

5713 

CHARLTON  2 

19 

40  . 

201 

344 

724 

1075 

1266 

1002 

956 

496 

195 

95 

6413 

CHESTNUT  MILL 

0 

11 

100 

245 

599 

931 

1131 

908 

824 

421 

126 

71 

536« 

CLINTON 

1162 

1030 

932 

526 

179 

78 

COHASSET 

1148 

972 

893 

355 

200 

118 

EAST  WAREHAM 

1172 

994 

680 

553 

241 

98 

EDGARTOWN 

1157 

1002 

922 

640 

351 

145 

FALL  RIVER 

0 

7 

112 

251 

632 

946 

1140 

914 

834 

505 

164 

78 

5583 

FITCHBURG 

1212 

1008 

976 

513 

152 

77 

FRAMINGHAM 

1159 

989 

886 

474 

141 

79 

HAVERHILL 

1 

18 

124 

2  87 

561 

997 

1179 

934 

878 

454 

108 

SO 

6701 

HOOSAC  TUNNEL 

1339 

1151 

1039 

579 

223 

87 

HYANNIS 

17 

32 

161 

266 

619 

921 

1126 

932 

864 

564 

253 

92 

6S3S 

KNIGHTVILLE  DAM 

1307 

1123 

997 

564 

219 

98 

LAKE  COCHITUATE 

1166 

1046 

912 

318 

168 

81 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of  1954    -    1955 


NEW    ENGLAND 


SUtion 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normal 
July-June 

LAWRENCE 

1 

17 

149 

292 

667 

995 

1203 

954 

910 

481 

140 

75 

6884 

LEXINGTON 

4 

26 

167 

316 

666 

1004 

1190 

963 

696 

455 

141 

LOWELL 

0 

13 

125 

314 

700 

1052 

1219 

969 

917 

462 

119 

59 

5949 

MIOOLETON 

1 

20 

140 

302 

624 

930 

1112 

899 

8*8 

466 

155 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

12 

9 

a  33 

256 

566 

870 

1078 

904 

863 

633 

368 

158 

58*2 

6102 

NEW  SEOFORD 

6 

20 

124 

244 

613 

876 

1047 

859 

767 

468 

157 

80 

5261 

NORTH  TRURO 

3 

9 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

41 

97 

246 

416 

826 

1223 

1411 

1123 

105* 

555 

240 

115 

73*7 

7694 

PLYMOUTH 

3 

18 

111 

246 

603 

918 

1122 

891 

807 

486 

186 

80 

5*71 

PROVINCETOWN  3  N 

0 

12 

163 

245 

502 

827 

967 

863 

78* 

528 

185 

64 

5160 

ROCHESTER 

1159 

987 

860 

532 

221 

98 

ROCKPORT  1  ESE 

6 

12 

166 

323 

680 

964 

1187 

977 

919 

603 

247 

113 

6217 

SALEM  AIR  STATION 

5 

16 

119 

271 

602 

954 

1150 

949 

369 

361 

207 

90 

5593 

SANDWICH 

8 

14 

137 

276 

610 

930 

1109 

920 

839 

577 

252 

118 

5790 

SHELBURNE  FALLS 

1329 

11*8 

lOlT 

594 

221 

93 

SPRINGFIELD  ARMORY 

0 

16 

104 

254 

606 

975 

1162 

909 

827 

363 

93 

42 

53*1 

ST0CK8RID6E 

52 

114 

224 

394 

771 

1159 

1331 

1075 

968 

541 

230 

115 

699* 

SWAMPSCOTT 

5 

26 

131 

273 

644 

934 

1145 

929 

866 

496 

176 

102 

5727 

TAUNTON 

8 

19 

128 

294 

642 

957 

1159 

921 

837 

474 

184 

80 

5703 

TULLY  DAM 

1335 

1132 

1027 

576 

215 

122 

TURNERS  FALLS 

8 

27 

152 

333 

742 

1072 

1253 

1013 

939 

448 

152 

60 

6199 

WALPOLE 

10 

29 

180 

340 

688 

1020 

1196 

954 

690 

507 

203 

104 

6121 

WALPOLE  I  S 

5 

32 

177 

338 

660 

986 

1241 

989 

917 

499 

201 

92 

6137 

WEST  CUMMINGTON 

59 

126 

281 

423 

847 

1192 

1395 

1112 

105* 

693 

274 

129 

7*85 

WESTON 

5 

29 

149 

313 

663 

999 

1196 

958 

89* 

466 

168 

61 

59*1 

WESTOVER  FIELD 

9 

IS 

146 

323 

706 

1047 

1214 

981 

896 

429 

136 

WILLARO  BROOK  ST  FOREST 

11 

64 

230 

781 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

11 

52 

204 

358 

751 

1114 

1272 

1029 

994 

551 

186 

108 

6630 

WORCESTER 

9 

43 

176 

318 

716 

1063 

1221 

954 

946 

509 

179 

73 

6207 

NE¥  HAMPSHIRE 

BENTON 

71 

121 

302 

459 

855 

1318 

1569 

1215 

1146 

617 

254 

97 

802* 

BERLIN 

1567 

1339 

1243 

674 

307 

126 

BETHLEHEM 

73 

122 

304 

475 

902 

1348 

1581 

1266 

1187 

271 

91 

BLACKWATER  0AM 

22 

220 

376 

780 

1177 

1365 

1066 

1056 

368 

201 

64 

CAMPTON 

1471 

1256 

1126 

416 

254 

97 

CONCORD  WB  AIRPORT 

19 

68 

226 

418 

302 

1192 

1367 

1091 

1031 

578 

216 

89 

7087 

7612 

DURHAM 

7 

31 

171 

366 

730 

1088 

1271 

1013 

977 

524 

185 

36 

64*9 

EAST  DEER  INS 

30 

68 

226 

1169 

1350 

1086 

1050 

593 

242 

117 

FABYAN 

159 

229 

363 

514 

1396 

1664 

1290 

1255 

471 

357 

172 

FIRST  CONN  LAKE 

1739 

1454 

1414 

773 

389 

179 

FRANKLIN  1  NW 

24 

52 

216 

403 

779 

1169 

1371 

1091 

1041 

567 

197 

56 

6966 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

29 

63 

240 

433 

820 

1235 

1426 

1138 

1097 

584 

223 

64 

7352 

GRAFTON 

280 

107 

HANOVER 

32 

64 

240 

421 

816 

1237 

1461 

1157 

1081 

571 

212 

71 

7382 

KEENE 

19 

55 

203 

376 

762 

1138 

1316 

1052 

1009 

522 

189 

70 

6711 

LAKEPORT 

13 

46 

218 

400 

782 

1187 

1403 

1115 

1075 

572 

181 

63 

7055 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

40 

77 

257 

441 

830 

1256 

1490 

1169 

1104 

686 

231 

85 

7668 

MANCHESTER 

11 

59 

226 

391 

784 

1139 

1322 

1071 

1021 

607 

229 

91 

6951 

MASSABESIC  LAKE 

20 

50 

212 

389 

709 

1109 

1224 

1024 

992 

536 

211 

80 

6556 

MOUNT  WASHINGTON 

611 

663 

797 

S90 

1343 

1662 

1866 

1524 

1708 

1130 

826 

589 

13709 

NASHUA  3  N 

19 

64 

188 

380 

757 

1125 

1266 

1023 

980 

551 

203 

90 

66*8 

NEW  LONDON 

449 

836 

1154 

1428 

1099 

1115 

651 

285 

PETERBORO   2  S 

24 

90 

256 

384 

789 

1170 

1359 

1086 

1046 

553 

223 

112 

7092 

PINKHAM  NOTCH 

158 

199 

404 

536 

950 

1384 

1574 

1246 

1263 

755 

349 

198 

9016 

PLYMOUTH  1  HNW 

57 

73 

265 

808 

1234 

108 

PORTSMOUTH 

20 

57 

203 

382 

761 

1113 

1277 

1041 

997 

603 

246 

128 

6827 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

1363 

1116 

1083 

602 

252 

114 

WEST  LEBANON 

1458 

1199 

1081 

586 

219 

70 

WINDHAM 

13 

43 

192 

3  33 

711 

1069 

1229 

978 

939 

538 

196 

78 

6318 

WOLFEBORO  FALLS 

17 

47 

228 

398 

783 

1172 

1388 

1096 

1073 

582 

213 

45 

70*2 

WOODSTOCK 

62 

108 

270 

454 

839 

1257 

1468 

1174 

1095 

605 

241 

62 

76*5 

RHODE  ISLAMD 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

5 

4 

94 

229 

572 

689 

1066 

904 

643 

564 

260 

111 

5661 

5843 

GREENVILLE 

3 

22 

166 

309 

695 

1025 

1201 

960 

902 

513 

169 

95 

6060 

KINGSTON 

21 

31 

1*1 

2  79 

643 

972 

1148 

931 

8** 

508 

230 

94 

68*2 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

6 

13 

lie 

284 

658 

976 

1139 

931 

861 

481 

165 

87 

5730 

6125 

TERMOHT 

BELLOWS  FALLS 

1332 

1133 

1018 

540 

176 

67 

BENNINGTON  2  NW 

26 

56 

203 

376 

773 

1161 

1407 

1099 

1011 

498 

204 

73 

6687 

BLOOMFIELD 

80 

111 

287 

476 

861 

1308 

1575 

1232 

1173 

612 

261 

65 

6063 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

27 

57 

224 

427 

799 

1290 

1509 

1262 

1126 

568 

187 

** 

7500 

7865 

CAVENDISH 

72 

125 

293 

471 

1309 

1497 

1211 

1113 

617 

242 

88 

CHELSEA 

1618 

1347 

1218 

676 

312 

112 

CORNWALL  1  N 

27 

61 

223 

386 

781 

1234 

1485 

1212 

1108 

539 

172 

51 

7281 

DORSET  1  S 

52 

86 

240 

413 

831 

1234 

1464 

1163 

1088 

621 

248 

94 

7554 

EAST  SARNET 

1637 

1378 

1224 

642 

287 

109 

ENOSauRG  FALLS 

61 

85 

260 

460 

824 

1344 

1621 

1279 

1151 

580 

211 

52 

7926 

LEMINGTON 

123 

172 

339 

536 

912 

1377 

1687 

1330 

12*2 

699 

321 

135 

8873 

MIOOLESlX 

1625 

1176 

616 

266 

69 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

79 

128 

300 

466 

875 

1353 

1604 

1272 

1166 

646 

280 

108 

8279 

MOUNT  MANSFIELD 

1615 

1*01 

252 

NEWPORT 

73 

101 

490 

887 

1368 

1627 

1307 

1239 

669 

2S1 

80 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

70 

95 

261 

421 

826 

1311 

1566 

1238 

1126 

695 

257 

70 

7836 

RANDOLPH 

53 

91 

256 

430 

830 

1432 

1530 

12*0 

1290 

588 

228 

73 

8041 

SEAOSBORO  1  SSE 

1438 

1161 

1102 

617 

275 

137 

RUTLAND 

29 

60 

201 

366 

772 

1184 

1433 

1136 

1026 

516 

187 

60 

6970 

SAINT  ALBANS 

42 

50 

216 

401 

796 

1287 

1536 

1226 

1117 

525 

168 

37 

7400 

SAINT  JOHNSauRY 

44 

71 

230 

435 

609 

1296 

1546 

1207 

111* 

549 

206 

57 

7562 

SOMERSET 

1681 

1331 

1235 

732 

366 

238 

VERNON 

1299 

1120 

1001 

546 

185 

66 

-EST  BURKE 

1649 

1329 

12*« 

705 

315 

105 

WILDER 

1478 

1233 

1120 

593 

221 

69 

WOODSTOCK  3  ENE 

42 

87 

257 

840 

1260 

1612 

1217 

1120 

S18 

242 

96 

CEGREE    DAY   NORMALS    IN    THIS   TABLE    ARE    DERIVED    FROM   THE    PERIOD    1921-1950.      COMPUTATION   OF    DEGREE    DAY   DATA    FOR    STATIONS   MAKING  MORNING   OBSERVATIONS   COMMENCED 
JANUARY    1,    1955. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
DELAYED  DATA 


Temperature 

P 

recipitation 

?    B 
<   2 

"   1 

17 

> 

< 

a 

2    S 

II 

1 

a; 
Q 

S 
Q 

No   of  Days 

0 
H 

■3 

B 

£    0 

2  2 

0.  i 

>. 

D 

J 

O 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  oi  Days 

Station 

Max 

Min. 

1 

Q 

e 
1 

0 

S 

0 

gl 

•«l 

5  s 

"ii 

rt  0 

CONNECTICUT 

JANUARY   1955 

UOUNT  CABIIEL 

34.3 

19.6 

27.0 

1.3 

45 

2 

3 

28 

1172 

0 

11 

30 

0 

.65 

-   3.09 

.29 

2+ 

.7 

1 

22 

2 

0 

0 

VERMONT 

NOVEMBER  1954 

MOiniT   MANSFIELD 

M 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

E^ 

CONNECTICUT 

JANUARY   1955 

MOUNT  CARMEL 

.29 

T 

T 

.04 

.29 

I 

T 

.02 

.01 

.65 

MASSACHUSETTS 

DECEMBER   1954 

BEECHWOOD 

T 

T 

T 

.28 

T 

.81 

T 

2.01 

.01 

T 

1.31 

.22 

.75 

.69 

.30 

6.38 

JANUARY   1955 

BEECHWOOD 

.17 

.35 

T 

.03 

.28 

.03 

.01 

.02 

T 

.89 

MARCH   1955 

MIDDLEBORO 

.41 

.62 

.23 

.80 

.01 

.06 

.24 

.46 

.03 

.40 

.03 

.14 

3,43 

APRIL   1955 

ATHOL   3    E 

.17 

.26 

.02 

.05 

.10 

.20 

.14 

.10 

.67 

1.01 

1.11 

.33 

.07 

4.23 

BEECHWOOD 

.57 

.02 

.01 

.10 

T 

.08 

.06 

T 

.13 

T 

.08 

.11 

.01 

.68 

.87 

.24 

.02 

2.84 

.54 

6.36 

MIDDLEBORO 

.92 

.01 

.14 

.19 

.01 

.07 

.11 

.67 

.50 

.17 

1.17 

.19 

4.15 

PERU 

.06 

2.46 

.04 

.26 

.06 

.12 

.02 

.16 

.14 

.09 

.02 

.98 

1.17 

.57 

.22 

.06 

6.43 

WEBSTER 

.55 

.17 

.02 

.05 

.01 

.01 

.30 

.55 

.10 

.38 

.53 

2.67 

MAY   1955 

NEWBURYPORT 

.02 

.41 

T 

.02 

.73 

.06 

.02 

T 

.08 

.02 

.13 

1.49 

PERU 

.08 

.03 

.03 

.01 

.10 

.22 

1.28 

1.75 

VERMONT 

NOVEMBER    1954 

MOUNT  MANSFIELD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.20 

.10 

.32 

1.00 

.80 

.30 

.10 

.18 

.10 

.38 

- 

APRIL   1955 

WESTON 

1.10 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

NEW   ENGLAND 
DELAYED   DATA 

Table  5 

Day  of  month 

1 

SbboD 

1        2       3       4       S       6       7       8       9       10      11      12      13      14  1  15  ,  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1  24 

2S 

26 

27     28 

29 

30 

31 

COHNECTICirr 

JAmjARY    1955 

MOUKT   CARMEL 

MAX 
MIM 

43     45 

27      30 

43 
33 

43'    37 
25      19 

37 
29 

32;    3e 
25I    22 

40 
22 

36 
27 

35 

18 

29 

16 

27 
18 

29 

17 

32 
22 

37 
20 

34 

17 

31 
19 

34 
19 

25 

16 

34 
12 

42 

26 

37 
22 

36 
23 

36 
21 

34 
23 

38 
14 

23 
3 

26 
8 

25 
5 

27 
11 

34.3 

19.6 

VERMONT 

NOVEMBER   1954 

MOUWT   MASSFIELD 

HIN 

54 

6 

36 

30 
2 

31 

27 

1 

38 

47     46 
28      27 

51 
32 

52 
43 

51 
21 

22I    23 
15      15 

24 
20 

28 
19 

30 
21 

18 

20 

26 

20 

Greenville,  He. 


Mt.  Washington,  N.  H. 


CORRECTIONS 
MONTH:   FEBRUARY  1954 


MONTH:   MAY  1954 


month:   august  1954 


No.  of  days  with  Max  90  should  be  0. 
No.  of  days  with  Max  32  should  be  13. 


Minimum  temperature  of  32  should  be  24. 


New  Haven  WB  AP,  Conn. 


Average  minimum  temperature  should  be 
60.3 ;  average  temperature  68.9 ;  departure 
-0.9. 


New  Haven  WB  AP,  Conn. 


State,  Rhode  Island 


Houlton  1  NE,  Ue. 


Randolph,  Vt . 


Nantucket  WB  AP,  Mass. 


MONTH:   DECEMBER  1954 


MONTH:   JANUARY  1955 


MONTH:   FEBRUARY  1955 


MONTH:   APRIL  1955 


MONTH:   MAY  1955 


Average  minimum  temperature  should  be  60.3. 


State  temperature  departure  should  be  +.C 


Total  degree  days  should  be  1552. 


Total  degree  days  should  be  1240. 


Precipitation  departure  should  be  +1.24. 


Mount  Carmel,  Conn, 


Total  degree  days  should  be  203;  precipi- 
tation departure  from  normal,  -3.14. 


Wigwam  Reservoir,  Conn. 


Total  degree  days  should  be  178;  No.  days 
minimum  temperature  0  or  below,  0. 


Framlngham,  Mass. 


Minimum  temperature  on  23rd  should  be  65° 


I 


S*«  raiarvDC*  Dot«a  following  Sutlon  t 
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STATION  INDEX 


NEW    ENGLAND 

JUNE 

956 

Obser 

1 

Obser 

Station 

1 

County 

1 

■s 

1 

1 

vation 
time 

Observer 

Refei 
to 

Station 

& 

County 

1    ■§ 

1 

§ 

vatiOD 
_time 

Observer 

Refer 
to 

a 

0. 

1 

1 

1 

1 

I 

a. 
S 

tables 

s 

1 

1 

> 

tables 

A 

i 

A 

£ 

>H 

1 

J 

3 

B 

A 

CONNECTICUT 

ANSONU 

0120 

NEW    HAVEN 

*t    20 

TS   05 

20 

ANSONIA   WATER   CO 

3 

ROXBURY 

7315   OXFORD 

44   40      70   36|       72C 

HID   RUMFORD   FLS   PWR   CO 

5 

BAKERSVILlE 

0227 

LITCHFIELD 

41    50 

73   02 

710 

eA 

WATER    BUR    HARTFORD 

3 

RUHFORD   9   SW 

732! 

OXFORD 

44   31      70   54]       674 

MID  MIDjEVALINE   A.    WARREN 

2   5    5 

7 

BALTIC 

02511  NEW   LONDON 

41    37 

72    06 

140 

MID 

BALTIC    HILLS    CO 

3 

RUHFORD    1    S5E 

73301  OXFORD 

44   35      70   33 

505 

MID   MIDI  RUMFORD   FLS   PWR   CO 

2   3    5 

C 

BARKHAM5TED 

0299 

LITCHFIELD 

41    56 

72    57 

420 

8A 

WATER    BUR    HARTFORD 

SANFORD    2   NNW 

7479]  YORK 

4|49    281      70    47 

28C 

5P      5P' CLIFFORD   P.    COOK 

2   3    5 

BLOOMFIELO 

063*. 

HARTFORD 

41    50 

72   4* 

165 

HIO 

ENG    OEPT    HARTFORD 

c 

SKOWHEGAN 

762 

SOMERSET 

9   44   46      69   43 

165 

MID  CENTRAL   MAINE   POWER 

C 

BRIDGEPORT    MB  AIRPORT 

OB  06 

FAIRFIELD 

41     10 

73    OB 

7 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

2    3    5          7    C 

SOUTH   ANDOVER 

7940 

OXFORD 

44   56 

70.. 

650 

7P   RUHFORD   FLS   PWR   CO 

1 

BRISTOL    2   W 

HARTFORD 

41     41 

72   59 

640 

BA 

BRISTOL   WATER   CO 

: SOUTHWEST    HARBOR 

8301 

HANCOCK 

4*    16      68   19 

10 

HID   U.    S.    COAST   GUARD 

C 

SROOitLYN 

091 1) 

WINDHAM 

J^ 

41    47 

71    57 

275 

6P 

DONALD   J.    FIELDS 

3 

I 5QUA    PAN   DAH 

8398 

AROOSTOOK 

46   52,     68   20 

568 

7AM.    C.    STEVENS 

9 

BULLS   BRIDGE   DAM 

0961 

LITCHFIELD 

41    40 

75   29 

260 

7A 

CONN   LIGHT    6   POWER 

1 STRATTON 

8555 

. FRANKLIN 

45   06      70   27 

1150 

AR   CLIFFORD   J.    DRAKE 

INACTIVE    7/55 

BURLINGTON 

,0973 

HARTFORD 

41    4B 

72    58 

460 

BA 

WATER    BUR    HARTFORD 

9 

SWANS    FALLS 

8641(0XF0RD 

44   02 1     70   59 

400 

HID   PUBLIC   SERVICE   CO 

c 

CANDLEWOOD    LAKE 

|i093    FAIRFIELD 

41    29 

73    28 

500 

MID 

CONN    LIGHT    i,   POWER     [                                  C 

1  THE   FORKS 

8721 

SOMERSET 

45   20,     69    56 

570 

6A   GLADYS   H.    DURGIN 

5 

COCKAPONSET    RANGER   STA 

■l*Ba!MIDDLE5EX 

41    2B 

72    31 

170 

BA 

ST    PARK    t   FOREST   COH          3                     | 

UNITY 

8936 

WALDO 

4*   35l     69   20 

630 

6P 

6P    MERTON    R.    REYNOLDS 

2   5   5 

COLCHESTER 

41    35 

72    20 

435 

9A 

MARY    A.     LEAL 

2    3    5 

' UPPER    DAM 

89*2 

OXFORD 

44    521     70   52 

148* 

9P    UNION   WATER   PWR   CO 

5 

COLLINSVILLE    I    S 

15361  HARTFORD 

41    48 

72    56 

300 

BA 

COLLINS    CO 

WEST   BUXTON   2   NNW 

9314 

YORK 

\ 15143    42]     70    37 

150 

6P 

6P    CENTRAL    MAINE    POWER 

2   9   6 

CREAM   HILL 

1715    LITCHFIELD 

41    52 

73    20 

1300 

5P 

5P 

T.    S,    GOLD 

2    3    5        7 

WINSLOW 

9826 

KENNEBEC 

44    33 

69   38 

90 

BA 

6A   HOLL'WORTH/WHITMEY 

2   5   5 

DftNBURt 

1762    FAIRFIELD 

41    23 

73   28 

510 

SS 

SS 

JOSEPH    P.SIHKO,    JR. 

2    3    5         7 

WOOOLAND 

9891 

WASHINGTON 

45  oe 

67   24 

140 

6A 

MID   ST   CROIX   PAPER  CO 

2   5   5 

7 

DAWSON    LAKE 

1796    NEW    HAVEN 

41    22 

72    59 

160 

BA 

NEW  HAVEN   WATER   CO 

DERBY 

41    19 

75    05 

BIRMINGHAM  WATER   CO 

3 

MASSACHUSETTS 

EAST    HAVEN 

2169iNEW    HAVEN 

41    17 

72   52 

30 

6A 

NEW   HAVEN   WATER   CO 

EASTON    LAKE    RESERVOIR 

22BeFAIRF|ELD 

41     1* 

75    19 

260 

5P 

BRIDGEPORT   HYDRAULIC           3                     | 

AOAMS 

00*9 

BERKSHIRE 

42   39|     73    06 

790 

SA 

6A    NEW    ENGLAND    PWR    CO 

2   9    5 

, AMHERST 

HAMPSHIRE 

42   24 

72    32 

210 

HID 

HID   UNIVERSITY   OF   MASS 

2   9    5 

7    C 

FALLS    VILLAGE 

26581  LITCHFIELD 

41     57 

73   22 

5B0 

6P 

8A 

CONN    POWER   COMPANY 

2    5   5 

ASHBURNHAM 

0190 

WORCESTER 

42    39|     71    55 

1190 

6A|M.    C.     STEWART 

9 

GROT ON 

3207   NEW   LONDON 

17 

41    21 

72    02 

59 

MID 

WATER   4-  ELEC   OEPT 

ASHLAND 

0218 

MIDDLESEX 

42    IE 

71    28 

227 

7A' METRO   DIST   WTR   C0»« 

9 

HARTFORD 

3*46, HARTFORD 

41    46 

72    42 

140 

MID 

ENG    DEPT    HARTFORD 

C 

ATHOL    3    E 

02  67 

WORCESTER 

42   55|     72    10 

1000 

6A    STATE    DEPT    HEALTH 

9 

HARTFORD    6RAINAR0    FLO 

3451|HARTFOR0 

41    44 

72    39 

16 

HID 

SWG    TREATMENT    PLANT 

2    3    5        7   C 

MSRIFORD    WB    AP 

3A56I HARTFORD 

41    56 

72    41 

169 

HIO 

MID 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

2    3    5        7   C 

i  BEECHWOOO 
' BELCHERTOWN 

0551 
0562 

NORFOLK 
HAMPSHIRE 

42    13 

42    n 

70  49 
72    21 

40 
556 

Ba! state    DEPT    HEALTH 
BAl METRO   DIST   WTR   COMH 

i            I 

HEMLOCKS   RESERVOIR 

3563    ENFIELD 

41     1* 

73    16 

240 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC            3                        1 

BIRCH  HILL   DAM 

06661  WORCESTER 

42   36 

72    07 

640 

4P 

4P' CORPS   OF    ENGINEERS 

1       2    3    6 

7   C 

JEWEIT    CITY 

3657, NEW    LONDON 

17 

71    54 

HID 

JEWETT    CITY    WTR    CO 

C 

BLUE    HILL 

0736'  NORFOLK 

42    13 

71    07 

640 

7P 

7P   BLUE   HILL   OBS 

;       2   3    5 

7   C 

KENT 

3905)l1TCHFIELD 

41     44 

73   29 

380 

6P 

6P 

MARY    C       OLIVER 

2    3    5         7 

/i\  BOSTON   WB   AIRPORT 

0770 

SUFFOLK 

42    22 

71    02 

15 

HID 

HID  U.S.    WEATHER   BUREAU 

2   3    5 

7   C 

LAKE   KONOMOC 

3969'nEw   LONDON 

41    24 

180 

BA 

NEW    LONDON    WTR    WKS 

3 

LAUREL    RESERVOIR 

4096    FAIRFIELD 

1 

41     10 

73    33 

340 

BA 

STAMFORD   WATER    CO 

BOYLSTON 
BROCKTON 

0860 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

42   21 

42    03 

71    43 

71    01 

560 
BO 

4P 

AR   HRS.    BARBARA    SHITH 
4P   CITY   ENGINEER 

5 
2    3    5 

7 

MANCHESTER 

A'.'.S    HARTFORD 

41    46 

72    29 

392 

BA 

MANCHESTER    WTR    OEPT 

' CAMBRIDGE 

1097 

MIDDLESEX 

42   23 

71    07 

60 

HID  HARVARD   UNIVERSITY 

1 

C 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM 

41    45 

72    11 

250 

6P 

8A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

2    3    5             C 

CHARLTON    2 

194* 

WORCESTER 

42  oe 

71    57 

680 

6P 

5P   OLIVER    E.    KAY 

1       2   3    6 

MEAD   POND   RESERVOIR 

4599 

FAIRFIELD 

41     12 

73    31 

480 

STAMFORD    WATER    CO 

CHATHAM 

1376 

BARNSTABLE 

41    40|     69   57 

38 

6P   U.    S.    COAST   GUARD 

3 

MIODLETOWN    <.   W 

MIDDLESEX 

41    33 

72    43 

369 

lOON 

KORNEL    BAILEY 

2    3    5        7 

MILFORD 

4790 

NEW    HAVEN 

41    12 

73   06 

30 

8A 

NEW   HAVEN    WATER    CO 

CHESTER 
1  CHESTERFIELD 

1425 
1436 

HAMPDEN 
HAMPSHIRE 

42     17 

42   29 

72    69 
72    51 

600 
1360 

BAJSTATE    DEPT    HEALTH 
BAJSTAIE    DEPT    HEALTH 

3 

3 

MOHAWK    RANGER    STA 

493  3 

LITCHFIELD 

41    50 

73    18 

1440 

BA 

ST    PARK    t   FOREST   COM           3 

.CHESTNUT   HILL 

1447; SUFFOLK 

42   20j     71    10 

124 

4P 

7A' METRO   DIST    WTR    COMM 

2    3    5 

MOOOUS    RESERVOIR 

5018 

MIDDLESEX 

41    30 

72   26 

360 

HID 

FRANK    P.    O'NEILL          1                                   C 

CLINTON 

1561 

WORCESTER 

42   24 

71    41 

398 

BA 

4P 

HETRO   DIST    WTR    CCm 

2    3    5 

MOUNT    CARMEL 

5077 

NEW   HAVEN 

41    25 

72    55 

200 

MID 

8A 

CONN   AGR   EXP   STA         12   3    6        7 

ICOHASSET 

1562 

NORFOLK 

42    16 

70    50 

80 

7A 

OSCAR   JOHNSON 

2    3    5 

NATCHAuG   RANGER   STA 

5125 

WINDHAM 

17 

41    59 

72    05 

400 

ST    PARK    &   FOREST    COM            3 

NATHAN    HALE    ST    FOREST 

5131 

TOLLAND 

*^ 

41    46 

72   21 

570 

8A 

ST    PARK    6    FOREST    COM            3 

COLD BROOK 
EAST   WAREHAM 

1589 
2451 

WORCESTER 
PLYMOUTH 

42    25 

41    46 

72    05 
70   40 

6B0 
18 

BA 

BA 

HETRO  DIST   WTR   COHM 
G.    B.    ROUNSVILLE 

3 
2    3    5 

7 

NEW   HARTFORD 

5262 

LITCHFIELD 

41    53 

72    57 

580 

eA 

WATER   BUR   HARTFORD                3 

EDGAR TOWN 

2601 

DUKES 

41    23 

70   31 

20 

BA 

84 

ELIZABETH   B.    HOUGH 

2    3    5 

7 

NEW    HAVEN   WB    AIRPORT 

5273 

NEW    HAVEN 

41    16 

72    53 

6 

MID 

HID 

U.S.    WEATHER   BUREAU        2    3    5        7   C 

FALL    RIVER 

2642 

BRISTOL 

41    42 

71    10 

190 

IIP 

IIP 

RICHARD   C.    BRIGHAH 

2    3    6 

7 

NEWIN6T0N 

41    42 

72   44 

150 

HID 

ENG   DEPT    HARTFORD                                     C 

, FITCHBURG 

2B06 

WORCESTER 

42   34 

71    46 

402 

SA 

8A'DEPT    PUBLIC   WORKS 

2    3    5 

NEW    LONDON 

5309 

NEW    LONDON 

41    21 

72    06 

62 

9A 

9A 

UNDERWATER    S    LAB    USN       2    3    6 

j 

NORFOLK    2    SW 

5445 

LITCHFIELD 

41    58 

73    13 

1380 

7* 

EDWARD   C.    CHILDS 

2    3    6        7   C 

]  F RAM INGHAM 
,  FRANKLIN 

2975 
2997 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

42    17 
42    06 

71    25 
71    24 

172 
320 

BA 

7A 
BA 

HETRO   DIST    WTR    COMM 
STATE    DEPT    HEALTH 

2    3   5 

3 

NORTH   BRANFORD 

NEW    HAVEN 

41    20 

72   46 

210 

NEW    HAVEN    WATER    CO 

3 

1  GARDNER 

3052 

WORCESTER 

42   35 

71    59 

1110 

BA 

STATE   DEPT   HEALTH 

3 

NORTH    GUILFORO 

664r 

NEW    HAVEN 

41    23 

72    43 

280 

8A 

NEW  HAVEN   WATER   CO 

3 

GROTON 

3270 

MIDDLESEX 

42   36 

71    35 

320 

BA 

STATE   DEPT   HEALTH 

5 

NORWALK 

FAIRFIELD 

41    08 

73    27 

6P 

6P 

CHESTER    A.     CGMSTOCK 

2    3    5 

! HARDWICK 

3401 

WORCESTER 

42   21 

72    12 

950 

BA 

STATE   DEPT   HEALTH 

3 

NORWICH    b    SW 

69C5 

NEW    LONDON 

41    30 

72    09 

300 

lOA 

lOA 

NORWICH   WATER    DEPT 

2    3    6          7 

PACHAUG    FOREST 

'"" 

NEW   LONDON 

17 

41    35 

71    61 

270 

ST    PARK    t    FOREST    COM            3                        i 

1 

1  KATCHVILLE 
HAVERHILL 

9*71 
3505 

BARNSTABLE 

ESSEX 

41  37 

42  46 

70  32 

71  05 

70 
30 

7P 

ba; STATE   DEPT   HEALTH 

7pl EARL    F.     SMITH 

3 
2    3    5 

7 

PEOPLES   RANGER   STA 

6239. 

LIKHFIELD 

41    56 

73   00 

435 

6A 

ST    PARK    t    FOREST    COM            3                        1 

1  HEATH 

3549 

FRANKLIN 

42   40 

72   49 

1430 

BA' STATE    DEPT    HEALTH 

3 

PROSPECT 

6597, 

NEW   HAVEN 

41    30 

72    57 

420 

BA 

NEW    HAVEN    WATER    CO 

3 

: HOLYOKE 

3702 

HAMPDEN 

42    13 

72   36 

90 

BA    A.    W.     LADD 

3 

PUTNAM 

6645| 

WINDHAM 

17 

41    54 

71    54 

240 

ep 

BP 

ALPHONSE    BONNER 

2    3    5        7    C 

KOOSAC    TUNNEL 

3713 

BERKSHIRE 

42    41 

72    58 

600 

8A 

6a|nEW    ENGLAND    PWR    CO 

2   3    9 

PUTNAM    LAKE 

66551 

FAIRFIELD 

>* 

41    05 

73    38 

300 

GREENWICH   WATER   CO 

3 

ROCKVILLE 

6942 

TOLLAND 

41    52 

72   26 

610 

MID 

ROCKVILLE   WTR    t  AQU 

C 

HUB6ARDST0N 

3772i  WORCESTER 

42    29 

72    00 

1030 

BA 

STATE   OEPT   HEALTH 

3 

HYAHMS 

3621!  BARNSTABLE 

41     41 

70   17 

25 

6P 

6P 

CAPE   6  VNYRD   ELEC   CO      2    3    6 

7   C 

ROCKY    RIVER    DAM 

6966, 

LITCHFIELD 

*1    35 

73   26 

220 

7A 

CONN    LIGHT    t   POWER 

3 

.    IPSWICH 

3876 

ESSEX 

42    40 

70   52 

30 

BA 

STATE   OEPT   HEALTH 

3 

ROUND    POND 

7002 

FAIRFIELD 

41    16 

73   32 

7B5 

3P 

RIDGEFIELD    WTR    SUP 

1  JEFFERSON 

3931 

WORCESTER 

42    22 

71    54 

820 

AR 

METRO  DIST   WTR   COHM 

SALISBURY 

7109 

LITCHFIELD 

41    59 

73   27 

1015 

5P 

HAROLD    MYERS 

2    3    5 

,  KNICHTVILLE   DAM 

9965 

HAMPSHIRE 

42    17 

72    52 

540 

BA 

8A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

2   9    9 

7   C 

SAUOATUCK   RESERVOIR 

71571 

FAIRFIELD 

41    15 

75   21 

295 

6P 

BRIDGEPORT   HYDRAULI 

SHEPAUC   DAM 

7373I 

LITCHFIELD 

41    43 

73    18 

841 

NOON 

100N 

BUR    ENG   WATERBURY 

2   3    6             C 

LAKE   COCHITUATE 

I  LAWRENCE 

4012 
4106 

MIDDLESEX 
ESSEX 

42    19 
42   41 

71    23 

71    10 

57 

7A 
9P 

7A 
HIO 

METRO   DIST    WTR    COMM 
ESSEX   COMPANY 

2   3    5 
2    9    9 

SHUTTLE   MEADOW   RES 

7432 

HARTFORD 

41    39 

370 

BA 

WTR   COM  NEW   BRITAIN 

3 

LEXINGTON 

4162 

MIDDLESEX 

42    27 

71    12 

200 

5P 

5P1 JOHN    E.    WALLACE 

2    9    5 

STAFFORD   SPRINGS 

7S46 

TOLLAND 

17 

41    58 

72    18 

625 

CONN    LIGHT    6    POWER 

3 

.  LOWELL 

4313 

MIDDLESEX 

42    39 

71    16 

9C 

5P 

6P    PROPS    LKS    t   CANALS 

2    3    5 

STAMFORD 

7969i 

FAIRFIELD 

73    30 

109 

5P 

5P 

ERNEST     I.     LUHDE 

2    3    5 

1  MANSFIELD 

4449 

BRISTOL 

42    03 

71    12 

200 

BA   STATE   DEPT    HEALTH 

STEVENSON   DAM 

8065 

FAIRFIELD 

41    23 

75    10 

CONN    LIGHT    &    POWER 

3 

STORRS 

8138 

TOLLAND 

^' 

41     48 

72    15 

600 

HIO 

MID 

2    3    5        7   C 

MENDON 
HIDDLEBORO 

4667 

WORCESTER 
PLYMOUTH 

42    OS 
41    53 

71    34 

70   54 

440 
90 

HIO    HAROLD    J.    PARKINSON 
eA| STATE   DEPT    HEALTH 

9 

' 

THOMfSONVILLE 

836*.: 

HARTFORD 

42    00 

72   36 

100 

8A 

CONN    LIGHT    6-    POWER 

3 

JHIDDLETON 

4744 

ESSEX 

42    36 

71    01 

97 

SS 

BAlWiLLlAM    R.    HOELZEL 

2   3    6 

TOHRINGTON 

6436 

LITCHFIELD 

41     4B 

73    07 

580 

TORRINGTON    WTR    CO 

1 MILFORD 

4760 

WORCESTER 

42    10 

71    91 

BAI STATE    OEPT    HEALTH 

TORRlNGTON    2 

8441 

LITCHFIELD 

41     48 

73    OB 

603 

TORRINGTON    REGISTER 

3 

HILLBURY 

WORCESTER 

42    12 

71    46 

550 

BANEW    ENGLAND    PWR    CO 

3 

TRAP   FALLS   RESERVOIR 

8488. 

FAIRFIELD 

41    17 

73    09 

320 

7P 

BRIDGEPORT    HYDRAULI 

WATERBURY    CITY    HALL 

a9iii 

NEW    HAVEN 

41    34 

73    02 

475 

MID 

NOOh 

BUR    ENG   WATERBURY 

2   3    5             C 

i MONTAGUE    CITY 

4903    FRANKLIN 

42    36 

72   94 

150 

8A; MRS. MARGARET    LOBLEY 

3 

MOUNT    WACHUSET 

5077  WORCESTER 

42    29 

71    63 

■2  000 

3 

WEPAWAUG   RESERVOIR 

9007 

NEW    HAVEN 

41     18 

73    02 

180 

BA 

NEW    HAVEN    WATER    CO 

3 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 

5159! NANTUCKET 

41    IS 

70   04 

HIDHID   U.S.    WEATHER   BUREAU 

2    3    5 

WESTBROOK 

9067 

MIDDLESEX 

41    18 

72    26 

JAMES    RINTOUL 

2   3    5        7 

, NEW    BEDFORD 

52461  BRISTOL 

41    39 

70    55 

90 

HIDl     4P,CITY    ENGINEER 

2    3    5 

WEST    HARTFORD 

9162 

HARTFORD 

41     46 

72   47 

275 

8A 

WATER    BUR    HARTFORD 

3 

NEWBURYPORT 

5285   ESSEX 

42    60 

70   65 

20 

BA, STATE   DEPT   HEALTH 

3 

WEST    HARTLANO 

9174 

HARTFORD 

42    00 

72    66 

BA 

WATER    BUR    HARTFORD 

3 

WHIGVILLE   RESERVOIR 

9508 

HARTFORD 

41    44 

72    57 

500 

8A 

WTR    COH    NEW    BRITAIN 

3 

NEW    SALEM 
NEWTON 

5306:  FRANKLIN 
53171  MIDDLESEX 

42    28 
42    18 

72   20 
71    13 

750 
100 

BA'METRO  DIST   WTR   COHM 
BA   STATE   DEPT   HEALTH 

3 

3 

WHITNEY    LAKE 

9544 

NEW   HAVEN 

41    20 

72    55 

36 

eA 

NEW    HAVEN    WATER    CO 

3 

INORTHBRIDGE 

55141  WORCESTER 

42    07 

71    40 

300 

BA    STATE    DEPT    HEALTH 

3 

WIGWAM   RESERVOIR 

9566 

LITCHFIELD 

41    40 

73   08 

625 

>J00^ 

NOOh 

WATERBURY   WATER   CO 

2    3    6 

PELHAH 

625l! HAMPSHIRE 

42   23 

72   24 

1150 

BAJ METRO   DIST   WTR   COMM 

3 

WILLIMANTIC 

9592 

WJNDHAM 

17 

41    43 

72    14 

260 

CONN    LIGHT    t    POWER 

3 

PEHBROKE 

6262.  PLYMOUTH 

42    01 

70   49 

60 

BA; STATE   DEPT   HEALTH 

3 

WOLCOTT    RESERVOIR 

9759, 

NEW    HAVEN 

41    37 

72    56 

770 

8A 

WTR   COM  NEW   BRITAIN 

3 

. 

WOODBURY    3   W 

9783! 

LITCHFIELD 

41    34 

73    16 

960 

6A 

OSCAR   5.    JOHNSON 

3 

PERU 
PETERSHAH    4    N 

6311,  BERKSHIRE 
6322I  WORCESTER 

42   27 
42    32 

73    04 
72    11 

1900 
1090 

BA    STATE    DEPT    HEALTH 
BAJDIR  HARVARD   FOREST 

3 
9 

C 

MAINE 

1 

PITTSFIELD    we    AIRPORT 
PLAINFIELD 

6414   BERKSHIRE 
64251  HAMPSHIRE 

42   26 
42    31 

73    17 
72   55 

1153 

1650 

MID 

MID   U.S.    WEATHER   BUREAU 

BA, STATE    DEPT    HEALTH 

2   3    9 
3 

c 

AUGUSTA    AIRPORT 

0273! 

KENNEBEC 

44    19 

69   48 

350 

HIO 

ROBERT   A.    SMITH 

C 

PLYMOUTH 

6486    PLYMOUTH 

41    55 

70   42 

25 

4P 

4P' PLYMOUTH    CORDAGE    CO 

2   3    9 

AUGUSTA    CAA    AIRPORT 

0275 

KENNEBEC 

44    19 

69   46 

350 

MIO 

MID 

CIVIL   AERO  ADM 

2    9   5 

1 

BANGOR    OOW    FIELD 

0355 

PENOBSCOT 

44    48 

68    49 

202 

MID 

MID 

U.    S.    AIR    FORCE 

2    3    5        7 

66*4    WORCESTER 

42    27 

71    62 

1060 

ARj METRO    DIST    WTR    COHM 

3 

BAR    HARBOR 

0371  ■ 

HANCOCK 

44    23 

68    12 

30 

5P 

5P 

ACADIA    NAT    PARK 

2    3    5        7 

'  PROVINCETOWN    3    N 

66761  BARNSTABLE 

42    04 

70   13 

40 

BP 

BpIu.     S.    COAST    GUARD 

2    3    5 

BELFAST 

0460 

WALDO 

44    24 

69   00 

20 

8P 

BP 

R.    C.    TALBOT 

2    3    5        7 

1  PROVINCETOWN    1    NW 
OUABBIN     INTAKE 

6681'  BARNSTABLE 
6699!  HAMPSHIRE 

42    04 
42   22 

70   12 
72    17 

30 
560 

MID 

BA 

CAPE   t  VNYRD    ELEC   C 
METRO    DIST    WTR    COHM 

3 

' 

8RASSUA   DAM 

0814: 

SOMERSET 

45    40 

69   SO 

1100 

MARTIN    MUNSTER 

ROCHESTER 

6938    PLYMOUTH 

41    47 

70   55 

60 

BA 

BA 

NEW   BEDFORD  WTR   WKS 

2    3    5   6 

BRIDGTON 

0843 

CUMBERLAND 

44    07 

70   44 

720 

5P 

5P 

EARL    C.HOTCHKISS.JR 

2    3    6 

1 

BRUNSWICK 

0934 

CUMBERLAND 

43    53 

69   56 

MID 

MID 

U.     S.     NAVY 

2    3    5 

' ROCKPORT    1    ESE 

6977 

ESSEX 

42    59 

70  37 

80 

7P 

REV.    R.    M.    BARKER 

2   3   5        1 

c 

CARIBOU    MB    AIRPORT 

1175 

aROOSTOOK 

46   52 

66    01 

624 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

2    3    5        7   Ci 

SALEM   AIR    STATION 

7124 

ESSEX 

42    32 

70   52 

40 

9P 

9P 

U.    S.    COAST   GUARD 

2   3   5 

CLAYTON    LAKE 

1472 

AROOSTOOK 

46    37 

69   32 

1000 

MID 

ABBie   M.    PAOuET 

C 

SANDWICH 
SEGREGAN5ET 

7190 
7293 

BARNSTABLE 
BRISTOL 

41    50 

70  30 

71  07 

20 
35 

MID 

MID 

BA 

W.    A.    WINSOR 
BRISTOL   CO  AGR   SCH 

2    3    5 
3 

CORINNA 

CENOeSCOT 

44    57 

69    13 

360 

6P 

6P 

RAYMOND    R.    PALMER 

2    3    5 

SHELBURNE    FALLS 

7370 

FRANKLIN 

42    36 

72    44 

400 

eA 

BA 

NEW   ENGLAND   PWR   CO 

2    3    5 

EASTOOfil 

2*26 

WASHINGTON 

44    54 

67    00 

75 

WALTER    A.    HICKS 

2    3    6         7    C 

EAST    SANGERVILLE    5   SE 

2**2 

PISCATAQUIS 

45    OB 

69    16 

400 

6P 

5P 

MRS.    ELMER    J.LELANO 

2    3   5 

! S0UTHBRI06E   3   E 

7627   WORCESTER 

42    04 

71     59 

720 

BA 

STATE    DEPT    HEALTH 

3 

EAST    WINTHROP 

25S9 

KENNEBEC 

44     19 

69    54 

173 

4P 

AUGUSTA    WATER    DIST 

2   9    6        7 

SOUTH   EGREMONT 

T692| BERKSHIRE 

42    10 

73    25 

743 

BA 

STATE   DEPT   HEALTH 

3 

ELLSWORTH 

2620 

HANCOCK 

"" 

68    26 

24 

eA 

BANGOR   HYDRO-ELEC   CC 

9 

1  SPOT    POND 

1  SPRINGFIELD   ARMORY 

8O3O1  MIDDLESEX 
6046   HAMPDEN 

42    27 
42    06 

72    35 

199 

*P 

4P 

HETRO  DIST   WTR   COMM 
U.    S.    ARHORY 

9 
2   3    5        7 

FARMINGTON 

2766 

FRANKLIN 

44    40 

7  0    09 

420 

6P 

6P 

C.    S.    PREBLE 

2    9    5 

STATE    FARM 

6101 

PLYMOUTH 

41    57 

70   57 

80 

HID 

STATE    FARH 

c 

FORT    FAJRflELD 

286B 

AROOSTOOK 

46    48 

67    46 

460 

7A 

C.    W.    NORSWORTHY 

3 

FORT    KENT 

2B7B 

AROOSTOOK 

47    15 

68   56 

530 

6P 

6P 

LORENZO   VOISINE 

2    3    5        7   C 

STERLING 

6154 

WORCESTER 

42   27 

71    49 

555 

AR 

METRO   OIST    WTR    COHM 

9 

GARDINER 

3046 

CENNEBEC 

44    15 

69   45 

139 

SS 

SS 

SAMUAL   D.    SOULE 

2    3    6 

STERLING   3    NW 

6159 

WORCESTER 

42    26 

71    48 

690 

HID 

NUNZIO    LANCIANI 

c 

GILEAO 

3110 

3XF0R0 

44    2* 

70   SB 

700 

7P 

RUMFORD    FLS    PWR    CO 

9 

, STOCKBRIOGE 
1 SWAMPSCOTT 

8301 

BERKSHIRE 
ESSEX 

42    17 
42    26 

73    19 

70    64 

850 

20 

9P 

7P 

NESBITT   H.    BANGS 
WESTON    K.     LEWIS 

2    3    5         7 

2    3    5        7 

GRAND    LAKE    STREAM 

3261 

WASHINGTON 

45   11 

67   48 

86 

MID 

STATE    FISH   HATCHERY 

c 

1  TAUNTON 

BRISTOL 

41    54 

71    04 

20 

6P 

6P 

2    3    5 

GREENVILLE 

3353 

=ISCATAOUIS 

45    27 

69   35 

1061 

MIO 

MID 

2    3    5        7   C 

HIRAM    2    S 

3800 

UMBERLAND 

43    51 

70    46 

380 

MID 

HID 

CENTRAL    MAINE    POWER 

2    3    5 

TULLY    DAM 

8573 

WORCESTER 

42   39 

72    13 

685 

BA 

BA 

CORPS    OF    ENGINEERS 

2    3    9 

HOULTON    CAA    AIRPORT 

3892 

\R00STOOK 

46    07 

67    48 

459 

MID 

MID 

CIVIL    AERO   AOH 

2    3    5         7 

TURNERS   FALLS 

8560 

FRANKLIN 

42    36 

72   33 

200 

6P 

MID 

W.    HASS.     ELEC.    CO. 

2   3    6 

HOULTON    I    Nt 

ROOSTOOK 

67    50 

410 

6P 

6P 

WILLIAH    CUHMING 

2   15        7   C 

WALPOLE 

8756 

NORFOLK 

42    11 

71    16 

200 

PARKER    N.    CHICK 

2   3   5         7 

1 WALPOLE    1    S 

6760i NORFOLK 

42    08 

71    16 

200 

5P 

5P 

FREDERICK   Y.    LIBBY 

2   3   5 

SOMERSET             I 

45   37 

70    16 

1160 

5P 

5P 

CENTRAL   MAINE   POWER 

2    3    5 

1  WARE 

6793    HAMPSHIRE 

42    17 

72    17 

500 

BA 

WARE    WATER   WORKS 

3 

JONESBORO 

4163 

WASHINGTON 

4*   39 

67   39 

185 

IRVIN    C.    MASON 

2    3   5 

1 

lEWISTON 

4666 

INDROSCOGGIN 

44    06 

70   14 

182 

MID 

HID 

UNION    WATER    PWR    CO 

2    3   5 

1  WARE    2 

679B|  HAMPSHIRE 

42    16 

72    IB 

640 

8A 

STATE   DEPT   HEALTH 

3 

LONG    FALLS    0AM 

OMERSET 

45    14 

70   12 

1160 

BRYANT     L.     HOPKINS 

2    3    5 

WASHINGTON   2 

68431  BERKSHIRE 

42   20 

1940 

HID 

MARTHA    S.    GARDNER 

c 

MACHIAS 

487BI 

WASHINGTON 

"" 

67    26 

32 

8A 

BANGOR    HYDRO-ELEC    CO 

3 

WEBSTER 

WEST    BRIHFIELD 

6918    WORCESTER         , 

9093    HAMPDEN 

42    03 

42    10 

71  53 

72  16 

450 
425 

BA 
MID 

STATE   DEPT   HEALTH 
INA    E.    LAHB 

5 

c 

MADISON                                              1 

4927 

OMERSET 

69   54 

290 

6P 

GREAT    NORTH.     PAPER 

2   3    5 

WEST    CUHHINGTON 

91I6| HAMPSHIRE 

42    29 

72    58 

1181 

&P 

6P 

FREDERIC   S.    BROWN 

2   3    6 

MIDDLE    DAM 

5261 

»FORD                , 

44    47 

70   56  1 

1500 

TP 

EDWARD    A.    MILLER 

3 

MILLINOCKET                                   1 

5504 

ENOBSCOT         1 

45   39 

66   42  1 

388 

5P 

BA 

GREAT    NORTH.     PAPER 

2    3    5             C 

WESTFIELD 

9191    HAMPDEN 

42    06 

72    42 

260 

64 

STATE    DEPT    HEALTH 

3 

MILLINOCKET    CAA    AP 

5309 

ENOBSCOT         ' 

45   39 

68   41  I 

405 

MIO 

HID 

CIVIL    AERO   ADM 

2    3    5 

' WESTON 

93601  MIDDLESEX 

42   23 

71    19 

224 

5P 

5P 

WESTON  COLLEGE 

2    3    5 

MILLINOCKET    DAM 

591* 

ISCATAQUIS 

46    17 

66    55 

■ 

5P 

5P 

EBVIN    LOVELL 

2    3    9 

WEST   OTIS 
WESTOVER   FIELD 

9371' BERKSHIRE 
9362| HAMPDEN 

42    11 
42    12 

73    09 
72    33 

1990 
240 

HID 

9A 
HIO 

STATE   OEPT   HEALTH 
U.    S.    AIR   FORCE 

9 
2    3    5        7 

MOOSEHEAD 

6*60 

OMERSET 

45   35 

69   43 

1028 

7A 

H.     LA   MONTAGNE 

3 

WEST    RUTLAND 

9442   WORCESTER 

42    22 

71    99 

900 

BA 

METRO   DIST    WTR    COMH 

3 

OLD    TOWN 

6*20 

ENOBSCOT 

44    56 

6B   39 

5P 

5P 

T.    W.    CLARK 

2    3    9 

OLD    TOWN    CAA    AIRPORT 

6*25 

ENOBSCOT 

44    57, 

6S   40 

124 

MIO 

CIVIL    AERO  AOM 

2   3    9 

WILLARD   BROOK  ST    FOREST 

970Bi  MIDDLESEX 

42     40 

71    46 

600 

5P 

5P 

STATE    DEPT    CONSERV     ■ 

2   3    5 

ORONO                                         I 

6*30. 

ENOBSCOT 

44    52, 

6B   42 

115 

4P 

4P 

PHYS   OEPT   U   Of   ME 

INACTIvt    1/55 

WINCHENDON 

9770 

WORCESTER 

42    42 

72    03 

940 

8A 

STATE    DEPT    HEALTH       1 

5 

ORONO   2 

6*35 

ENOBSCOT 

44   53  1 

I 

6B    41 

120 

HID 

HAROLD   HAMLIN 

C 

WORCESTER   CAA  AP 
WORCESTER 

9923 

9926 

WORCESTER 
WORCESTER 

42    16 
42    18 

71     52 
71    49 

997 
626 

HIO 
7P 

T. 

CIVIL   AERO  ADM              | 
CLIFFORD   L.    0AVI5 

2   5    5 

2   5   5        7 

PORTLAND 

6900 

UMBERLAND 

43    39; 

70    19i 

66 

MIO 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

2    5   5        7 

PORTLAND  WB   AIRPORT 

6905 

UMBERLAND 

70    191 

61 

MIO 

MIO 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

2    5   5        7   C 

NEW   HAMPSHIRE 

PRENTISS                                      1 

692  7 

ENOBSCOT 

45    27, 

68    10, 

622 

L.    A.    AVERILL 

INACTIVE    2/66 

PRESOUE    ISLE 

6937 

ROOSTOOK 

46    39 

68    00 

606 

5P 

5P 

MAINE    EXP    STATION 

2    3    9        7 

ALEXANDRIA 

0098 

GRAFTON 

43   39 

71    52 

1571 

7P 

7P 

CARLTON    E.BLANCHARD 

CLOSED    12/54 

RIPOGENUS   DAM 

717* 

ISCATAQUIS 

45    53 

««   15 

965 

5P 

BA 

GREAT    NORTH.    PAPER 

2    5    9 

BATH   2   SW 
•EECH  HILL 

0496 
0527 

GRAFTON 
BELKNAP 

44    09 
43   39 

71    59 
71    55 

490 

1100 

8A 

HRS.    PHOEBE    CARR 
PUBLIC   SERV  CO  N   H 

3 

s 

ROCKLAND 
aOCKLAMD   1   W 

1 

7250  1 

MOX 

44    0« 

69   07 

40 

6P 

6P 

OLIVER  W.    HOLMES 

2   5    9        7 

•ENTON 

0675 

GRAFTON 

44    0« 

71    55 

1540 

5P 

9P 

JAMES   LEONARD 

2   9    5 

7255   1 

JIOX 

44   M 

69   08 

50 

MIO 

CENTRAL   HAINE   POWER 

C     » 

BERLIN 

0690 

COOS 

44    29 

71    10 

1110 

8A 

84 

EDW   FENN,    BROWN   CO 

2   3    9        7 

STATION  INDEX 


Stabon 


County 


•ETMLCNCM 

•LAClHATEi    MM 
•OM    GAttVINS    FALLS 
BRAOrMD 
MI5TX 

■IXCS   CC»HE« 

CAMNON    MCWWIAIN 
CENT  Ell    MAtIO* 

CtA««OMT 

CLEA*  BROOK 

CCPKOKO  WB  AltoOUT 
DUVlLLt  MOTCH 
DUBLIN 

DU*iAM 

EAST   OEERING 
EASTi«Ut   FALLS   OAM 
eiMWL 

FAST AM 

r]*ST   cam   LAKE 

FITZalLLlAM  i    SH 
CRAMKLIN  I  NW 
FRANKLIN  FALLS  OAM 


MIllSBOMO  3   I 

HUDSON 

JEFFERSON 

KEENE 

LAKE^OMT 


MAC   OOHELL   OAM 
MAMC HESTER 

MARlOM 

maSSABESIC   LAKE 

MCRIOEN 


mUfORO 

MCXMT    WASHINGTON 
NASmuA   3  N 
NEW  DURHAM 

NEM   lONOON 
NEWPORT 

NORTH   STRATFORD 
PETERSORO   3    S 
PINKMAM  NOTCH 

PITTSBURGH   RESERVOIR 
Plt?«UTh    i    iwm 

PORTSMOUTH 

SOUTH   DAN8URY 
SOUTH   LTNOEBORO 

SOUTH   SOT  TON 
SOUTH  WEARE    1    SE 
SlMAPEE 

SuRRr   MOUNTAIN  0*M 


■ALPOLE   2 
WARdEN   1    SE 

WATERVlLLE    VAlLET 
■EST     LEkAMON 

WEST   RuWEv 

WHITEFIElD 

WILMOT 

WINCHESTER 

WINOHAH 

WOLFEBORO  FALLS 

woodstock 
york  pomo 

rhcoe   island 

AUSTIN 

BLOCK     ISlANO    WB    AP 

CREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 


I  070)  GRAF TON 
OTAI    MERRIItACK 

0«)*  merrimack 
0410  herri«a:k 


1590  GRAFTON 
1M3  HERRIIWCK 
202)  COOS 

2196   CHESHIRE 


21' 


ST4I 


CORD 


228A  HILLSBORO 
242r  MERRIMACK 
28*2  COOS 
2895  COOS 
2999  COOS 

302*  CHESHIRE 

51^7  NeilwiHACK 

31S2  MERRIMACK 

J)59  8ELKN4C 

3850  GRAFTON 

, *0«2  HILLSBORO 
*29A  HILLSBORO 
491*  COOS 

14399,  CHESHIRE 
4475<  BELKNAP 

I  4480  BELKNAP 

'4$S6  COOS 
4568  GRAFTON 
*«56  GRAFTON 
*TS2  GRAFTON 

9013  KiLLSeORO 
50T2  HILLSBORO 
5150  CHESHIRE 
5211  HILLSBORO 
5362  SULLIVAN 

5*00  COOS 
5*12  HILLSBORO 
5639  COOS 
5T12  HILLSBORO 
5780  STRAFFORD 

58*3  MERRIMACK 
5868  SULLIVAN 

623*  COOS 
6697  HILLSBORO 
6818  COOS 

6856  COOS 
69*5  GRAFTON 
6980  ROCKINGHAM 
7967  MERRIMACK 
80ai  HILLSBORO 

8169  MERRIMACK 
619*  HILLSBORO 
8502  SULLIVAN 
8539  CHESHIRE 

3606  CARROLL 

8741  CHESHIRE 
8855  CHESHIRE 
8895  GRAFTON 
8960  GRAFTON 
9318  GRAFTON 

947*  GRAFTON 
961B  COOS 
9676  MERRIMACK 
9726  CHESHIRE 
9740  ROCKINGHAM 

9365  CARROLL 
99*0  GRAFTON 
9966  COOS 


loooi 


71  301 
71  30 
71  20. 
T2  04 


1 1  4*  47 
1I44  161 
5  45  06 


«P  GEORGE  E.  TUCKER 
5P  CORPS  OF  ENGINfERS 
7A  PUBLIC  SERV  CO  N  H 
BA,RUTH  S.  MOORE 
«tD|PUBLlC  SERVICE  CO 

7A1PAUL  0.  SMITH 
TXJERASTUS  DOLE 
5P' AUSTIN  MACAULAV 
7a; GEORGE  W.  BROWN 
74  I  CENT  VT  PUBLIC  SERV 

CORPS  or  ENGINEERS 
110, U.S.  WEATHER  BUREAU 
SA I  GERTRUDE  E.  NASH 
8A  DUBLIN  SCHOOL  INC 
SPlUHIVERSlTr  OF  N  H 

6P' ROONEV  L.  GILBERT 

7*  PUBLIC  SERV  CO  N  H 

6P  G.  E.  CAMPBELL 

7P  J.  C.  CREPEAU 

7A  CONN  RIVER  POWER  CO 


1200      8A  MRS. GLADYS  M.hOLMAN 
390   6P|  6P  F.  J.  SOUTHMAYD 
430   »P   5P  CORPS  OF  ENGINEERS 
960      7A  ARTHUR  G.  BROWN 

PTMOUTH  COLLEGE 


Reier 


:  10  43  32.  71  28> 


43  38   72  19 


750 

160 

1400 

490 

6P 

562 

SS 

520 

880 

960 

562 

MIO 

40   71  13   1180 


10  43  25 

5  43  22 

5  **  *S 

10  *2  51 


71  59 

72  10 
71  38 

71  57 

71  15 


10' 42  93 

10  43  19 

10  43  03 

5  43  23 

5  43  00 

13  43  52 

9  42  *9 

5  *3  05 

10  *3  55 

lOl *3  97 

5  43  3B 


INACTIVE  6/55 


1040 
540   BA 
660 


0576  WASHINGTON  4  41  36  71  S9i 

0896  NEWPORT  4  41  10  71  35. 

3306  PROVIDEMCE  4  41  53  71  34 

4266  WASHINGTON  4  41  29  71  32 

9225  NEWPORT  4  41  30  71  18 


72  11  I 
72  26, 

71  53 

71  30 

72  19 1 

71  51! 
71  36 1 

71  55 

72  25  I 
71  19 

71  12 
71  41 1 
71  20| 


MID  PUBLIC  SERV  CO  N  M 
MIO  PUBLIC  SERVICE  CO 
74  C.  C.  MC  INTIRE 
6plMERT0N  T.  GOODRICH 

74: KENNETH  E.  GOULD 

6A  PU8LIC  SERV  CO  N  M 
9A: TWIN  ST  GAS&ELEC  CO 
MID  HERMAN  L.  T I TUS 
MIO'CIVIL  AERO  AON 
SA  MRS.  KATHLEEN  BOYLE 

84  CORPS  OF  ENGINEERS 
HID  PUBLIC  SERVICE  CO 
8A  HARRIET  M.  PERKINS 
*P  MANCHESTER  WTR  WKS 
5P  GORDON  LELAND 

Bp'uNION  WTR  POWER  CO 
9A'AN0REW  E.  ROTHOVIUS 

MID  MT.WASH.  06S.  CORP. 
7A  PENNICHUCK  WTR  WKS 

HID  PUBLIC  SERV  CO  N  H 

9P  COLBV  JR  COLLEGE 
BAH.  P.  SHEPARD 
6A|NEW  ENGLAND  PWR  CO 
6P  G.  A.  MORISON 
8.  DODGE 

WATER  RESOURCES 
LARD  F.  WIGGETT 
110  DEPT  PUBLIC  WORKS 
SA  EDNA  F.  POWERS 

flY  W.  HOLT 


PUBLIC  SERV  CO  N  H 
8A  LEON  H.  GRANT        '      3 
MID  PUBLIC  SERV  CO  N  H  I 
SA  H.  G.  LAWTON        I   2  3  5 
8A10LIVE  L.  FOLKINS         3 

7A  GEORGE  DUBINA  3 

8A  MRS. MARION  W . ANDROS      3 
HID  N  N  FISH  HATCHERY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BA  GRANITE  ST  ELEC  CO    2  3  5 

7A  ELVA  M.  CHIVELL  3 
7A  PUBLIC  SERV  CO  N  H  3 
BA  MRS.  RUTH  M.  GRAfF  « 
MID  CARL  D.  GRUPE 
6P  HERMAN  E.  BAKER 


2  3  5    7  C 


2  3  5    7  C 


520  6Pi  6P  KENNETH  BERRY 
7201  6P|  6P  FRED  S.  BROWN 
1500     I  84  U.S.  BUR  FISHERIES 


84  EDMUND  R.  GREENE  3 

MID  U.S.  WEATHER  BUREAU'  2  3  5 

8P  HENRY  J.  STEERE  2  3  5 

9P  AGRICULT'AL  EXP  STa'  2  3  5 
MID  NEWPORT  WATER  WORKS 


SUtio 


County 


VERMONT 

JBARRE 
'bellows  FALLS 

BEKMINGTON   I   NH 

BETHEL 

BLOOMFIELD 

I  BURLINGTON  WB  AIRP 

CAHAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 
|CHITTENOEN 

I  CORINTH 

I  CORNWALL  1  N 

I  DORSET  1  5 
EAST  BARNET 
EN0S6URG  FALLS 

ESSEX  JUNCTION 
OILMAN 
, GRAF TON 

ihighgate  falls 
Ilehington 

manchester  center 

HARShFIElO 

mays  mill 

mc  indoe  falls 

{middlesex 

Ihontpelier  caa  air 

iHORRISVILLE 
I NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH 

PERU 

RANDOLPH 
RANDOLPH  CENTER 
READING  HILL 
READSBORO  1  SSE 
! ROCHESTER 

RUTLAND 
SAINT  ALBANS 
SAINT  JOHNSBURT 
SALISBURY 
SEARSBURG  MOUNTAIN 


SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEHBURT 

SPRINGFIELD 

STOCKBRIOGE 

TOWNSHEND 

TYSON 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 

WARDSBORO 
WATERBURy 
WEST  BURKE 
WEST  DANVILLE 
WEST  HARTFORD 

WESTON  2    S 

west  topshan 
white  river  jc .  1  i 
whit  ingham  3  w 
'wilder 

iwoodstock  3  ene 

new  stations 


LAC  FRONTIERS,  ME. 
NELSON,  N.  H. 
TUNBRIDGE,  VT. 


OKmT 
vation 
time 


4  41  44,  71  26 
4  41  54 1  71  29 


I  0563 

0640 
0690 

'1081 
i  121) 
11249 
'I960 

1'*" 

1565 


WASHINGTON 

WINOHAH 

BENNINGTON 

WINDSOR 

ESSEX 

CHITTENDEN 
ESSEX 

WINDSOR 
ORANGE 
RUTLAND 

ORANGE 

ADDISON 

BENNINGTON 

CALEDONIA 

FRANKLIN 


262e'CHITTEN0EN 
19341 lESSEX 

i3400|WIN0HAM 
3914  FRANKLIN 
I  4603  I  ESSEX 

I     I 

'*882'BENNINGT0N 
1*985  WASHINGTON 
'9029'WINDHAM 
904*  CALEDONIA 
9132  WASHINGTON 

5278  WASHINGTON 
5366  LAMOILLE 
J99*2  ORLEANS 
'9793  WASHINGTON 
6335>eENNINGT0N 

|6712 'orange 
I6717JORANGE 
|67*6iwiNDS0R 
6761 IbENNINGTON 
6893|NINDS0R 

J6995'ruTLAND 
7025 jFRANKLIN 

705'i  I  CALEDONIA 
7098!A0DIS0N 
71*2  BENNINGTON 

17152  BENNINGTON 
7*01  WINDHAM 
7617  iWINDHAN 
7646  ;ORANGE 
7994  I WINDSOR 

B057  WINDSOR 
8438  WINDHAM 
8512 [WINDSOR 
8556|ORANGE 

8&00|wiNDHAH 

:a747iwiN0HAM 
8605 'WASHINGTON 
19099  CALEDONIA 
19182  CALEDONIA 
9929lwiNDS0R 

]9*77 (WINDSOR 
9588 , ORANGE 
19691  WINDSOR 
J9735JWINDHAH 
;976*  JWINDSOR 


72  S3  I 

72  27  I 

73  19 
72  33 


5  45  00 
5  *9  29 

9  43  99 
2  43  41 


2  49  98 
2,4)  14 
5,44  20 


2144  30 
»l44  25 
9I43  11 


5'49  14 

5  43  56 
5i*3  57 i 
5|43  31! 

"  42  45 
43  52 

43  97  1 


15 1  72  03 


72  34 

72  36 
72  12 
72  40 

72  5* 


2 

43  54 

5  42  50 

42  52 

42  5B 

43  11 

44  04 

43  16 

4)  47 

43  02 

43  28 

43  48 

42  46 

5 

43  03 

i9qe* 


WINDSOR 


ROOSTOOK 
5730  [CHESHIRE 
8483  lORANGE 


li]! 


IIDIMID  U.S.  WEATHER  BUREAU'   2)5    7  C 
HID  SEWAGE  OEPT  C 


BaIgREEN  MT  power  CORP i 
BA  BELLOWS  FLS  ELEC  CO 
5P  PAUL  W.  BOHNE 
SA  G,  DOUGLAS  CURT |SS 
4P  GEORGE  L.  COOPER 


9)1  MID  MIO  U.S. 


72  17  j 

73  12 

7)  06 
72  02  I 

72  45! 


(EATHER  BUREAU 

F£ARON 

'  CENT  VT  PUBLIC  SERV 

.   CHARLES    E.DICKINSON 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 


MID  GEORGE  C.  HASTINGS 
«D  STUART  T.  WITHERELI 
6P  RUFUS  S.  GILBERT 
SA  CONN  RIVER  POWER 
ftp  L.  H.  POMEBOy 


CO 


73 

07 

270 

71 

45 

690 

72 

37 

1190 

79 

03 

150 

71 

91 

1015 

73 

0? 

900 

72 

16 

1150 

BA  NEW  ENGLAND  PWR  CO 
,  BA  GlLMAN  P4PER  CO 
MID  4VERY  H.  PARK 
MIO  ORIN  HARRIS 
•  '  7P  CONRAD  M.  BAKER 


ID 

PAUL 

ODTSCHINDER 

HA 

GREEN 

MT  POWER  CORP 

MBS. 

RED  KAY,  JR. 

HA 

CONN  RIVER  POWER  CO 

BA 

GREEN 

MT  POWER  CO 

ID 

CIVIL 

AERO  ADM 

ID 

WATER 

t  LIGHT  DEPT 

ID 

MILTO 

W.  DREW 

6P 

NORWICH  UNIVERSITY 

BA 

PAUL  R.  OSTERTAG 

72  40 
72-36, 

72  34, 

73  02  I 

72  48  I 

72  58 

73  05  I 

72  00 

73  06 
72  57 

72  55 

72  57 
72  49 
72  05 
72  27 

72  45 
72  40 
72  42 
72  16 

72  31 : 


72  09 

1400 

72  25 

410 

72  46 

1500 

72  16 

72  19 

360 

72  55 

1450 

72  IB 

370 

72  28  I   660 


72  49   3960 


15  46  42  I  70  00  1200 
5  [42  99  72  OB  1520 
5  43  55  I  72  29    620 


2  3  9 
2  9  5 
2  9  5 


6P   6P  LESLIE  W.  LAMSOH 

8A  V7  STATE  AGR  SCHOOL 

.  9P  ;i.  F.  ROWLEE 
8A  I  BA  NEW  ENGLAND  PWR  CO 

!  9AJMRS.  BERNICE  OROWAY 

6P   6P  GEORGE  L.  KIRK 
5P   5P  DONALD  E.  DAVIS 

UP       *P  FAIRBANKS  MUSEUM 

7A  CENT  VT  PUBLIC  SERV 
64  GEORGE  BRIGGS 

SA  NEW  ENGLAND  PWR  CO 

8A      8 A    NEW    ENGLAND    PWR    CO 

j  7A  RAT  E.  LYMAN 

I  8AIMRS.  ISABEL  WHITNEY 

j  9a'SPRINGFL0  TERM  RWY 

ImIO  'RAYMOND  LA  ROCK 
I  8A  MRS.  BEATRICE  SHINE 
.HID  EDITH  SPAULDING 
BA  CORPS  OF  ENGINEERS 
8A   84  CONN  RIVER  POWER  CO 

6P  WENDELL  R.  DAVIS 

BA  NEW  ENGLAND  PWR  CO 

BA  BA  GlLMAN  W.  FORD 
8A  0.  F.  BRICKETT 
BA  EVA  K.  OOUBLEOAY 

flA  CHARLES  M.  GOODWIN 
'  6P  MARY  4.  BAGLEY 
!  84  STU4RT  A.  ELLIOTT 
'  BA  IW.  J.  SUTTON 
BA  .  BA  NEW  ENGLAND  PWR  CO  | 

8P  ;  8P  , WOODSTOCK  ELEC  CO   I 


S.  CUSTOMS  1/93 

6P  DAVID  P.  WHEELWRIGHT    12/59 
6P  CHARLES  D.  AD4HS        12/52 


■1-COASTAL.       5-CO!«XECTIC0T;      6-COVTOCOOK;       7-HOUSATOIlIC ,      8-HUDSON,      9-ICBNKEBSC ;       lO-MBRRlBAC ;      ll-PEKOBSCQT;       1 2-PRKSUllPSCOT ;      13-SACO;      14-ST,    CROIX; 


REFERENCE  NOTES 


Tb*  four  dicit  ld«atltlC4tloa  auabcrs  Id  ihe  lodex  auab«r  colunn  of  tbe  Station  Index  are  aeslgi 

riturea  and  letters  tollowlsg  the  statloo  oaae,  such  sa  12  SSW,  Indicate  distance  lo  alles  and  • 

ObservstlOB  tlaea  Riven  in  tbe  Station  lodes  are  lo  local  standard  tlM. 

Delayed  data  and  correcttona  will  be  carried  only  to  the  June  and  Oecewber  Issues  of  this  bulle' 

Monthly  and  seasoaal  snovfall  and  beatlsB  depree  days  for  the  precedlos  12  nonths  will  be  carrli 

Stations  appearloK  Id  tbe  Index,  but  tor  which  data  are  not  listed  In  tbe  tables,  are  either  ali 

Unless  otherwise  indicated,  dlsenslonal  units  used  In  this  bulletin  are:   teaperature  In  *F.,  pi 
■Tcrace  of  85*  T. 

Bvaporstlon  is  asssored  is  th«  standard  Weather  Bureau  tjrpc  pan  of  4  foot  dlaweter  unless  others 

Sleet  asd  hall  vers  Included  la  sooefall  averages  in  Table  1,  beBlnolng  vlth  July  194B. 

AaouDts  lo  Tabls  3  sre  fro«  noa-recordlnc  (aces,  nnless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  asd  6   sad  saovfsll  data  la  Table  7  are  for  tbe  24  hours  eadloK  at  tlae  of  ol 


11  be  no  Oupll 


of  numbers  wli 


on  and  evaporai 
by  footnote  f< 


See  the  Stntl, 


Sao*  oe  rrouad  in  Table  7  is  at  observation  ttae  for 
eqalvalent  of  snow  on  the  cround.  It  is  aeasured  at 
tor  successive  observatloas;  conseqaeotlr  occasional 


11  , 


index  toi 
a  icround  i 


7:30  A.M.  K.8.T,   WTR  KQUIV  In  Tabic 
ent  sanplea  are  i 
aclos  In  the  record. 


• 

Aw>uDt  included  In  foUoelDc  ■eaaureMsnt.  tlse  distribution  unknown 

S 

Data  In  the  colusn  forBcrlr  headed  Ro.  of  Days  .01  or  aore  have  bee 

,' 

Thersoaetera  are  i^enerallj  exposed  la  a  shelter  located  a  few  feet 

roof  of  a  bulldlns. 

Gace  is  equipped  with  a  elndshleld. 

AM 

Dsta  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

AR 

This  entrj  in  tlse  of  observation  coIubb  la  the  Station  Index  seans 

Adjusted  to  a  full  sontb. 

C 

In  the  -Refer  to  Tables"  coluan  la  the  Station  Index  the  letter  ■C" 
Hourly  Preclpltat ton  Data. 

E 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlsated.  uslag  a  ra 

M 

One  or  sore  days  of  record  ■Issloz;   see  Table  5  for  detailed  dally 

R 

Aaounts  fros  recording  gage   (These  aaounts  are  essentially  accurat 

Storage  precipitation  statloo.   Precipitation  ■easureBents,  aade  at 

S3 

This  entry  In  tlBe  of  observation  column  In  the  Station  Index  seana 

Trace,  an  aaount  too  asall  to  aeasure. 

* 

Includes  total  for  previous  aooth. 

Addlt 

lonsl 

Inforaatloa  regarding  tbe  cllaste  of  Hew  Baglaad  say  be  obtalaed  by 

Bostoi 

Massachusetts. 

These  statlo 


special  purposes  sad  are  published  la 


I  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  now  snowfall. 

icord.  Degree  day  data,  tf  carried  for  this  station,  have  beea  adjusted  to  represeo 
lut  say  vary  slightly  froa  tbe  aaounts  to  be  published  istsr  la  Hourly  Precipitation 
regular  lotervala,  will  be  published  la  tbe  July,  August  or  dslaysd  data  Deceaber  li 


any  Weather  Bureau  Offti 


'  State  Cliaatologli 


1900  Poat  Off 


'  Superlntenden 


nsc..  AshevUle,  N.  C. 
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NEW  ENGLAND  -  JULY  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Record-breaking  heat  and  near-record  dryness  dominated 
July  weather. 

Southern  New  England  set  a  new  all-time  July  record 
for  heat,  based  on  records  going  back  to  1888.   The 
division  average  of  74.9°  exceeded  by  0.2°  the  previous 
record  set  in  1949.   Relatively,  Northern  New  England 
fared  almost  as  badly,  its  average  of  71.0°  being 
uncomfortably  close  to  the  71.4°  in  1952  and  the  all- 
time  record  of  72.1°  in  1921.   Even  more  revealing  is 
the  number  of  days  with  temperatures  90°  or  higher. 
At  most  inland  stations  such  days  were  much  more 
numerous  than  usually  expected.   For  instance,  15 
stations  in  Connecticut  reached  90°  or  higher  on  ten 
or  more  days,  20  in  Massachusetts,  17  in  New  Hampshire, 
8  in  Vermont,  and  2  in  Maine.   The  3  mainland  tempera- 
ture stations  in  Rhode  Island  each  had  eight  days  90° 
or  higher.   But  the  most  outstanding  persistence  of 
extreme  heat  was  noted  at  five  stations  which  recorded 
90°  or  higher  on  20  or  more  days,  the  greatest  being 
24  days  at  Springfield  Armory,  Mass.   In  general,  the 
usual  July  expectancy  over  New  England  ranges  from  2 
to  5  days  with  maxima  90°  or  higher.   High  temperatures 
by  divisions  were  100°  at  Mlllinocket  Dam,  Me. ,  on  the 
10th  and  102°  at  Framlngham,  Mass.,  on  the  28th;  however, 
Waterbury  City  Hall,  Conn.,  was  close  behind  with  101° 
on  the  6th.   At  the  other  end  of  the  scale,  Fabyan, 
N.  H. ,  recorded  the  Section  minimum  of  35°  on  the  13th 
while  the  Southern  Division  lowest  was  41°  at  Falls 
Village,  Conn.,  on  the  30th. 

Precipitation  was  spotty,  as  is  typical  with  thunder- 
showers,  and  averaged  nearly  1-3/4  inches  below  normal 
in  the  Northern  Division,  while  the  Southern  Division 
deficiency  was  almost  1-1/4  inches.   The  Northern  Di- 
vision has  been  drier  only  once  in  July  (1.89  inches, 
1952)  since  the  records  began  in  1888.   Numerous  Julys 
have  been  drier  than  the  average  of  2.50  inches  in  the 
Southern  Division,  but  many  of  these  were  by  relatively 
small  margins.   Greatest  monthly  precipitation  amounts 
by  states  ranged  from  7.99  inches  at  Laurel  Reservoir, 
Conn.,  to  3.79  inches  at  Kingston,  R.  I.   Laurel 
Reservoir,  Conn.,  also  recorded  the  greatest  dally 
amount,  4.18  inches  on  the  11th.   Least  monthly  amounts 
varied  by  states  from  0.24  inch  at  Peterboro  2  S,  N.  H. , 
to  1.61  inches  at  Block  Island  WB  Airport,  R.  I. 

As  a  parallel  to  the  dryness,  sunshine  was  generally 
far  more  abundant  than  usual  and  daytime  cloudiness 
was  moderately  less  than  average. 

WEATHER  DETAILS 


except  where  irrigated.   An  exception  was  in  Vermont 
where  the  corn  crop  was  reported  doing  well,  on  the 
whole,  even  though  needing  rain  badly.   Pastures  were 
producing  little  feed,  but  the  dryness  was  favorable 
for  haying  and  grain  combining  operations.   The  first 
cutting  of  hay  was  completed  and  produced  a  crop  of 
excellent  quality,  however,  the  growth  of  second-cutting 
hay  was  Just  about  at  a  standstill  as  the  month  closed. 
Maine  potatoes  were  standing  the  dryness  fairly  well 
but  blueberry  prospects  in  that  state  were  reported 
only  50%  of  normal.   Dryness  served  to  keep  apple  scab 
at  a  minimum,  and  apple  prospects  still  were  reported 
good  late  in  the  month,  although  some  orchards  were 
beginning  to  show  drought  effects.   In  Connecticut 
and  Rhode  Island,  ponds  were  low  and  some  wells  were 
reported  dry.   Woodlands  in  New  Hampshire  became  very 
dry  with  increasingly  serious  forest  fire  hazard. 

The  U.  S.  Geological  Survey  reported  generally  defi- 
cient runoff  with  ground  water  levels  mostly  well 
below  normal  except  in  southeastern  Massachusetts 
where  they  were  slightly  above  normal.   In  Maine,  the 
water  remaining  in  the  major  storage  reservoirs  was 
close  to  normal  at  the  end  of  the  month  despite  heavy 
withdrawals  during  July. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Several  violent  thunderstorms  and  suspected  tornadoes 
were  responsible  for  1  death,  44  Injuries,  and  prop- 
erty damage  estimated  at  more  than  $111,500.  Crop 
damage  was  believed  generally  slight.  The  more  note- 
worthy storms  are  listed  below  by  dates  of  occurrence 
from  information  furnished  by  the  State  Cliraatologlst 
at  Boston. 

2nd:   Central  and  eastern  Massachusetts  suffered  3 
injuries  and  about  $5,000  property  damage,  mostly  from 
lightning. 

4th:   Lightning  and  wind  disrupted  utilities  in  north- 
ern Vermont,  and  rain  caused  $500  damage  to  highway 
near  Madawaska ,  Me . 

5th:   Severe  thunderstorms,  including  a  suspected 
tornado  at  Sunderland,  Mass.,  injured  10  persons, 
caused  locally  severe  crop  losses  and  property 
damage  estimated  at  $70,000  in  Rhode  Island,  eastern 
Massachusetts,  southern  New  Hampshire  and  eastern 
Connecticut.   Hall  of  golf  ball  size  caused  severe 
damage  to  apple  orchards  in  Wilton,  Milford,  Hollis 
and  Lyndeboro,  N.  H.   The  suspected  tornado  at  Sunder- 
land, Mass.,  was  accompanied  by  hail  of  moth  ball 
size. 


The  first  week  of  July  was  mostly  showery  and  hot  while 
warm  moist  air  was  circulated  over  New  England  by  the 
prevailing  pressure  patterns.   A  weak  Canadian  air  mass 
penetrated  southward  on  the  6th,  giving  temporary  relief 
from  the  heat,  reaching  the  south  coast  on  the  7th. 
South  coastal  areas  received  light  showers  on  the  6th- 
7th  from  a  weak  disturbance  centered  off  the  New  Jersey 
coast.   Otherwise,  general  dryness  prevailed  after  the 
6th,  except  for  infrequent  showers  and  thundershowers 
which  seldom  produced  sufficient  moisture  over  more 
than  a  few  square  miles.   Hot  weather  was  resumed  on 
the  8th  and  persisted  with  few  interruptions  until  the 
last  week  of  the  month.   A  temperate  Canadian  air  mass 
arrived  on  the  25th,  preceded  by  light,  widespread 
showers,  and  was  promptly  followed  by  two  warm  days. 
The  next  three  days,  the  28th-30th,  were  seasonably 
cool  under  the  influence  of  fresh  Canadian  air  which 
produced  the  lowest  temperatures  of  the  month  at  many 
stations.   Although  generally  cool  in  the  early  morning, 
the  31st  marked  the  return  of  hot  weather  with  maxima 
rising  to  near  90°  at  most  stations  not  cooled  by  sea 
breezes . 

WEATHER  EFFECTS 

Crops  generally  were  in  good  condition  at  the  beginning 
of  the  month,  responding  well  to  the  occasional  showers 
and  warmth,  but  needed  more  moisture.   Later  in  the 
month,  however,  the  lack  of  adequate  rain  was  more 
acutely  felt  in  most  areas.   Cranberry  crops,  corn  and 
pastures  were  damaged,  and  most  vegetables  were  suffering 


6th:   Lightning  fires  and  heavy  rains  caused  property 
damage  estimated  at  $15,000  in  Rhode  Island,  southern 
New  Hampshire,  and  eastern  portions  of  Massachusetts 
and  Connecticut.   One  death  and  5  injuries  were  at- 
tributed to  the  thunderstorms. 

10th:   Severe  thunderstorms  injured  20  persons  and 
caused  about  $50,000  property  damage  in  Connecticut, 
Rhode  Island,  and  Massachusetts. 

11th:   A  suspected  tornado  at  Sheffield,  Mass.,  caused 
unknown  but  apparently  minor  damage  in  a  very  small 
area. 

16th:  Six  persons  were  Injured  and  $1,000  property 
damage  occurred  in  connection  with  thunderstorms  in 
central  and  eastern  Connecticut. 

23rd:   Severe  thunderstorms  caused  unspecified  crop 
damage  and  about  $5 , 000  property  damage  in  Vermont , 
New  Hampshire,  and  Maine.   Hail  the  size  of  golf  balls 
fell  briefly  in  Woodstock,  Vt. 

25th:   In  Danvers ,  Mass.,  a  lightning  fire  destroyed  a 
barn  and  7  cows,  valued  at  $10,000. 

FLOODS 

Other  than  local  washing  from  the  heavier  thundershowers 
no  floods  were  reported  during  the  month. 
J.  E.  Stork 
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43 

13 

37 

0 

0 

0 

0 

1.51 

-  3.81 

.56 

16 

.0 

0 

4 

1 

0 

PLYMOUTH  I  WNW 

AM 

e5.o 

55,8 

70. 4 

2.3 

O' 

11 

44 

13 

7 

7 

0 

0 

0 

2.60 

-  1.19 

.65 

28 

.0 

0 

7 

2 

0 

;   PORTSMOUTH 

85. 2 

59.4 

72,3 

9" 

23 

49 

13  + 

4 

10 

0 

0 

0 

1.33 

1.09 

27 

.0 

0 

.  1 

1 

1 

1   SURRY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

€5.6 

57, o 

72,-3 

96 

24 

45 

13+ 

5 

13 

0 

0 

0 

1.15 

.62 

3 

,0 

0 

4 

1 

0 

WEST  LEBANON 

AM 

37.6 

53.4 

73,0 

g-" 

11- 

43 

12  + 

2 

10 

0 

0 

0 

2.03 

.33 

28 

.0 

0 

6 

1 

0 

t  WINDHAM 

89.5 

58.8 

74.2 

99 

23 

43 

30 

3 

19 

0 

0 

0 

.68 

.16 

4 

.0 

0 

3 

C 

0 

WOLFEBORO  FALLS 

89.0 

51.3 

75,2 

9  7 

21  + 

50 

13  + 

0 

16 

0 

0 

0 

2.30 

-  1.24 

1.57 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

WOODSTOCK 

86.: 

57.5 

71. a 

94 

10 

46 

12  + 

6 

9 

0 

0 

0 

1.34 

.54 

6 

.0 

0 

5 

1 

0 

STATE 

72.1 

4,0 

1.85 

-  1,81 

T 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FABLE  2  -  CONTINUED 

NEW  ENGLAND 
JULY  1955 

Temperatme 

Precipitation 

11 

a,  a 

> 

< 

S 

* 

s 

2 

Q 

Q 
1 

No.  ol  Days 

1 

1 
£  0 

1  ^ 
|i 

D 
S 

s 
(5 

a 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  of  Dayi 

Station 

Max 

M 

in. 

3 
e2 

3-0 
S  0 

& 

6 
1 

s 

0 

1 

gl 

Si 

5  t 

si 

0(S 

8| 

i-i  0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 
R 

19.0 
85.6 
84.3 
85.0 

65.4 
63.6 
63.7 
65.9 

72.2 
74.6 
74.0 
75.5 

3.1 

4,8 
4.5 

91 
95 
94 
95 

22 

5 
5 
5 

58 
53 
47 
54 

13 

13+ 

13 

13 

0 
0 

2 
0 

1 
8 
8 
8 

Q 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

1.61 
2.20 
3.79 
3.34 

-   .94 

,45 
,28 

.89 

.83 

1.76 

1.74 

28 

24 

28 

6 

.0 
.0 
.0 

T 

0 

I 

0 

3 
6 

3 

4 

1 

2 

2 
2 

0 
0 
2 

1 

STATE 

74.1 

3.6 

2.74 

-   .19 

T 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 

AM 
R 

89.3 
87.^ 
07. IM 
S3.6 
88.1 

61.4 
57,9 
54. IM 
61.9 
54.5 

75.4 
72.7 
70. 5M 
73.8 
71.3 

4.1 
3.4 
3.2 

97 
93 
96 
97 

97 

22  + 
10  + 
10 
22 
22 

50 
45 
42 
51 
42 

20 
12 
12+ 

12+ 
13 

0 

4 

14 

3 
7 

19 

12 

8 

9 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

p 

.67 
4.01 
1.36 
3.10 

2.11 

-  3,12 

-  3,04 

-  ,65 

-  2.12 

.22 

1.23 
.48 
.96 
.67 

28 

2 

16 

5 
6 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
9 
5 
7 
6 

0 
2 
0 
2 
2 

0 
1 
0 
0 
0 

CHELSEA 
CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 

AM 

AM 

86.2 
87.9 
85.5 
83.4 
36.9 

52.8 
60.6 
54,5 
57,7 
55.5 

69.3 
74.3 

70.0 
70.6 
71.7 

3.0 
3.9 

2.2 

3.9 

96 
96 
94 
95 
95 

11 

10 
10 
11 
22 

42 
47 
41 
48 
42 

13+ 

12 

13 

12+ 

13+ 

17 

2 

11 

14 

9 

9 

13 

6 

4 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.42 
3.05 
2.02 
1.13 
2.15 

-  1,04 

-  .54 

-  2,67 

-  2,57 

l.OB 

1.34 

,81 

,46 

.71 

3 

6 

16 

16 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
S 

4 

5 

1 
2 

1 
0 
2 

1 
1 

0 
0 
0 

LEMINGTON 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

AM 

83.3 
85.6 

84.3 
72. 3M 
35.0 

53.8 
55.7 

55.5 
53. 9M 
55.8 

68,6 
71.2 
69,9 
63, IM 
70.4 

2.9 

94 
95 
95 

80 
95 

10 
23 
22 
22 

10 

39 
46 
43 
42 
44 

12+ 
13+ 
13  + 
12 
12 

26 

10 

14 
S2 
11 

4 
8 
5 
0 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.11 
1.90 
1.99 
3.22 
1.21 

-  3,18 

1.15 
.56 
.75 

1.93 
.40 

16 

6 

5 

16 

16 

,0 
,0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 
5 
4 
S 

1 
1 
1 
2 
0 

1 

0 

0 

1 

0 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

RANDOLPH 

READSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS 

AM 

86.7 
36.2 
84.9 
84.7 
86.2 

55.8 
56,6 
56.3 
59.5 
64.1 

71.3 
71,4 
70.6 
72.1 
75,2 

5.4 

3.5 
5.2 

95 
94 
98 
92 
95 

10 
10  + 
23 
10+ 
22 

42 

44 
46 
43 
47 

12  + 
13 
12  + 
13 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 
7 
5 
9 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.S3 
2.48 
2.53 
2.42 
2.50 

-  1.75 

-  1.67 

-  1.51 

-  ,1,17 

•  63 

1,10 
.51 
.97 
,72 

18 
6 

6+ 
6 
IB 

.0 
.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
7 
6 
6 

2 
2 
2 

1 
2 

0 

1 

0 
0 
0 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WEST  BURKE 

WILDER 

AM 
AM 
AM 
AM 

88.2 
77,9 
87.9 
84.7 
87.4 

57.0 
53.6 
59.9 
51.5 
58,8 

72,6 
65,8 
73,9 
68,1 
73,1 

4.4 
2.7 

97 

87 
97 
95 
97 

10 
23 
22 

11  + 
11 

45 
41 
45 
40 
49 

13+ 

13 

20 

13 

12 

0 
57 
0 
0 
0 

12 
0 

14 
6 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1.21 
2.45 
1.39 
.89 
3.22 

-  2,54 

-  2.11 

-  2.63 

-  3.35 

-  ,76 

.56 

.57 

.41 

.28 

1.74 

16 
3 

17 
6 

28 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
7 
5 
3 
6 

1 
2 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

WOODSTOCK  3  ENE 

85.9 

57,0 

71.5 

3.9 

96 

22 

46 

13 

0 

8 

0 

0 

0 

2.99 

-   ,96 

.73 

23 

T 

0 

7 

3 

0 

STATE 

71,1 

3.2 

2.17 

-  1,61 

T 

SECTION 

72.7 

3.4 

2.21 

-  1.47 

T 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 


Table  3 

JULY 

1955 

Station 

3 

Day  of  month 

& 

1 

2 

3 

4    1    5    I    6 

7    1    8    1    9 

10 

11   I   12 

13  1   14  1 

15 

16 

"\ 

18 

19      20      21 

22      23 

24 

25  1  26      27 

28 

29      30 

31 

COWIECTICUT 

ANSONIA 

ZtlO 

.02 

.06 

•  07 

.04 

.01 

.65 

.78 

.26 

.17 

•  02 

BAKERSVILLE 

2.ia 

.09 

■  02 

.01 

.09 

.89 

.29 

•  21 

.62 

.05 

BALTIC 

SiBJ 

T 

.10 

1.21 

1.90 

•  62 

8ARIIHAHSTED 

>•«« 

.03 

.29 

.03 

.01 

.24 

■  02 

•  43 

•  03 

.41 

.02 

•  02 

BaiDGEPOKT    KB   AP                   R 

1|42 

■  04 

.02 

•  20 

T 

■  07 

.77 

T 

.32 

T 

BRISTOL    2    « 

li«2 

T 

.89 

•  19 

.40 

.16 

T 

■  02 

BROOKLYN 

3.6G 

T 

.70 

T           T           T 

1.42      T 

.04 

•  17 

.65 

.06      T 

.39 

■  01 

BULLS    BRIDGE   0AM 

)>7a 

.04 

1^00 

.56 

•  04 

.27 

•  40 

1.47 

BURLINGTON                                  R 

2.99 

•  02 

1.79 

•  08 

•  12 

.41 

■  12 

.01 

COCHAPOWSET    RANGER    STA 

1>«0 

.37 

•  44 

.12 

•  32 

.01 

.30 

.01 

•  01 

.02 

COLCHESTER 

2.3B 

.08 

•  44 

■  03 

•  01 

.15 

.93 

.97       .02      T 

.13 

.03 

COU.INSVILLE    1    S 

2*97 

•  03 

1^80 

T 

•  06 

•  12 

.43 

•  13 

T 

T 

CREAM   MILL 

><a7 

.17 

.01 

1^03 

.01 

i.oa 

1^45 

•  05 

.05 

DANBURV 

9.BS 

.02 

.02 

•  06 

1^06 

■  02 

1.49 

•  20 

.02 

.61 

.20 

T 

OAKSOW   LAKE 

2.0S 

.02 

•  02 

.22 

•  99 

1.09 

.22 

DERBY 

2.17 

.02 

•  11 

.05 

•  93 

.51 

•  95 

EAST   HAVEN 

2il4 

.02 

.11 

.04 

•  11 

•  66 

.75 

•  34 

•  06 

•  03 

EASTON   LAKE    RESERVOIR 

2.«3 

.03 

.09 

•  12 

1^02 

.09 

1.16 

•  46 

FALLS    VILLAGE 

1.S9 

.43 

•  01 

■  60 

.12 

■  10 

•  19 

•  32 

.01 

•  09 

•  02 

GROTON 

2i91 

.42 

•  04 

T 

■  03 

.03 

•  36 

•  16 

1.45 

HARTFORD  BRAINARD   FLO//R 

2.29 

T 

■  12 

.10 

■  91 

T 

.65 

•  41 

.10 

HARTFORD    "9   AIRPORT           R 

2.99 

■  09 

■  33 

.06       .03 

■  40 

•  46 

•  05 

.77 

.07 

.31 

n£W.OCKS   RESERVOIR 

2.00 

.30 

■  17 

1*18 

•  09 

.30 

KENT 

.7« 

.04 

T           .09 

.01 

T 

.26 

.20 

.20 

•  03 

T 

LAKE    KONOMOC 

3. OB 

.10 

1.00 

1>26 

.34 

•  36 

LAUREL   RESERVOIR 

T.9« 

■  02 

.46 

.04 

.89 

4.  IB 

.02 

U86 

.05 

.41 

.04 

MANCHESTER 

3.2A 

.09 

.30 

.97 

.07 

•  11 

.13 

.20 

.74 

.22 

■  66 

•  19 

MANSPIELD    HOLLOW    DAM 

A. 23 

.49 

1.10 

.02 

•  04 

.09 

.25 

1.60 

.70 

•  02 

MEAD    POND    RESERVOIR 

5.«0 

■  01 

.17 

.01 

.79 

3.37 

.12 

•  71 

.02 

•  38 

.02 

MIOOLETOWN    «    a 

2.01 

T 

.09 

T 

.88 

.29 

•  19 

T 

•  05 

.48 

.02 

.03 

•  02 

HILFORD 

2.05 

.07 

.30 

.15 

1.00 

.09 

.35 

.04 

.05 

MOHAMK    RANGER    STA 

1.96 

■  06 

.19 

T 

.02 

.06 

.11 

•  57 

.20 

•  31 

.09 

.02 

T 

MOUNT    CARMEL 

1.63 

T 

.01 

.91 

T 

.31 

•  10 

•  41 

T 

.23 

.02 

.04 

T 

NATCHAUG   RANGER    STA 

3.62 

T 

1.28 

.42 

.39 

.06 

•  06 

•  04 

•  09 

.75 

.21 

.33 

•  07 

NATHAN   HALE    ST    FOAEST 

3.83 

■  06 

.14 

.87 

.04 

•  09 

.17 

.40 

■  61 

1.10 

•  15 

NEM  HARTFORD 

2.29 

■  03 

.12 

.06 

■  46 

•  75 

.03 

.76 

•  04 

.02 

NEW   HAVEN    WB    AIRPORT         R 

1.81 

■  01 

T 

•  13 

.01 

■  03 

.81 

■  46 

.39^ 

.01 

T 

T 

NEW    LONDON 

2.96 

T           T 

.71 

.0* 

.02 

.04 

■  50 

1^65 

NORFOLK    2    S» 

1.67 

■  01 

.04 

.27 

.05 

.17 

.08 

•  28 

■  19 

.26 

.12 

■01       .15 

T 

•  04 

NORTH  BRANFORD 

2.92 

.34 

.05 

•  92 

■  60 

■  38 

•  03 

NORTH   GUILFORD 

1.79 

.19 

.05 

•  53 

■  63 

.35 

.06 

•  02 

NORWALK 

2.69 

■  16 

.80 

•  20 

■  93 

•  69 

T 

.13 

■  02 

T 

NORWICH    i    SW 

2.6A 

U75 

•  13 

T 

.22 

■  35 

.39 

PACHAU6   FOREST 

3.77 

■  04 

1.15 

.05 

■  04 

■23      ■Ol 

1.92 

•  33 

PEOPLES   RANGER   STA 

1.2A 

.04 

■  12 

.09 

■  02 

•  45 

•  04 

.13 

■  10 

•  19 

.02 

■  08 

T 

T 

PROSPECT 

2. 36 

■  03 

1.23 

.25 

.07 

.65 

■  06 

.04 

•  05 

PUTNAM 

3.62 

.02 

1^23 

.38 

T 

•  14 

T 

■  04 

.90 

.67 

.24 

PUTNAM    LAKE 

3.7* 

.23 

■  14 

■  75 

1^00 

1.16 

•  21 

.23 

.02 

ROCKV    RIVER   0«M 

3.39 

.03 

.24 

■  32 

.10 

.67 

.25 

1.63       .11 

ROUND    POND 

2. 74 

.08 

■  21 

.18 

■  38 

■  30 

•  78 

.29 

.56 

SALISBURY 

2.12 

.74 

■  06 

.67 

.04 

•  22 

■  23 

.11 

.02 

■  01 

SAUGATUCK    RESERVOIR 

3.78 

.03 

■  29 

•  17 

1.67 

.17 

1^04 

•  02 

.43 

T 

SMEPAUG   DAM 

1.36 

.02 

.02 

.93 

•  09 

.01 

.16 

•  07 

.09 

.07 

SHUTTLE    MEADOW    RESVR 

1.98 

■  38 

•  47 

•  22 

•  29 

.13 

.02 

•  07 

STAfFORD    SPRINGS 

2.63 

l^SS 

.21 

.05 

•  01 

.18 

•  09 

.01 

.46 

.03 

•  06 

STAMFORD 

4.07 

.31 

■  36 

.52 

.30 

•  86 

1^63 

•  07 

T 

T 

T 

STEVENSON    DAM 

2.20 

.03 

.07 

.06 

.61 

•  75 

■  55 

.11 

STORRS 

3.42 

T 

■  24 

T         1.29 

T 

.17 

.24 

.68 

■  ao 

TMOMPSONVILLE 

2.30 

.12 

.14 

.53 

1.40 

•  01 

•  10 

T0RR1N6T0N 

1.97 

T 

.95 

.24 

.38 

TORRINGTON    2 

1.98 

T 

T 

T 

T 

.86 

.19 

.09 

■  05 

•  44 

.03 

TRAP   FALLS    RESERVOIR 

1.71 

.23 

.17 

.10 

.54 

•  30 

•  37 

WATERBURY    CITY  HALL 

1.33 

.04 

.17 

.21 

•  08 

.67 

.09 

■  07 

WEPAWAUG   RESERVOIR 

2.09 

•  19 

•  04 

.99 

•  35 

•  40 

.13 

•  03 

•ESTBROOK 

2.06 

.19 

T 

.38 

.18 

.57 

•  06 

•  38 

.04 

■  30 

WEST    HARTFORD 

.96 

.05 

.03 

.14 

■  22 

.04 

•  23 

.20 

.01 

•  04 

WEST   HARTLAND 

2.76 

■  IB 

.20 

1.04 

■  97 

.24 

, 

3 

WHIGVILLE    RESERVOIR 

.94 

.03 

.28 

(IS 

.02 

.15 

•  09 

•  20 

.01 

■  01 

WHITNEY   LAKE 

3.31 

.03 

■  OB 

.12 

•  11 

.99 

1.41 

•  46 

.06 

•  05 

WIGWAM   RESERVOIR 

2.19 

1.75 

.18 

•  26 

WIUIMANTIC 

1.68 

.41 

1.11 

•  16 

WOLCOTT    RESERVOIR 

1.13 

.01 

■  05 

.32 

•  22 

•21       •Ol 

•  17 

.09 

•  09 

W0008URY    3    H 

2.94 

.02 

■  02 

1.74 

.16 

•  03 

•  18 

•  36 

■  43 

MAINE 

AUGUSTA   CAA    AIRPORT 

1.40 

T 

•  01 

T 

.62 

•  26 

T 

.13 

•  09 

■  27 

T 

BANGOR  DOW    FIELD 

2.60 

■  61 

.29 

•  02 

T 

.02 

1.16 

•  01 

.26 

T 

.07 

BAR   HARBOR 

■  99 

■  02 

.04 

•  92 

•  19 

■  22 

BELFAST 

1.14 

T 

•  02 

.75 

.10 

.18 

■  09 

BRASSUA   DAM 

3.12 

.63 

T 

■  06 

.19 

.17 

la36 

.02 

.16 

•  06 

■  31 

BRIOGTON    1    NNW 

.09 

.02                   .23 

.16 

T 

.42 

■  16 

BRUNSWICK 

1.96 

^■12 

T                        .27 

T 

.09 

.04 

T 

•  04 

T 

CARIBOU   W6    AIRPORT         //R 

2.46 

T 

■  13 

T 

.16      .10 

T 

.01 

.40 

.39 

•  62 

.08       .03 

T           .16 

T 

•  18 

CORINNA 

1.30 

T 

■  06 

.08 

.04 

T 

.02 

.90 

•  06 

•  01 

•  09 

■  04 

EASTPORT 

1.92 

.01 

T 

.37 

•  68 

•  18 

.02 

T 

•  21 

■  05 

EAST   SANGERVILLE    3    SE 

1.89 

.05 

1.50 

•  OS 

T 

.05 

T 

•  20 

EAST   WINTHROP 

1.60 

•  03 

.03 

T 

•  44 

•  73 

T 

•  04 

•  06 

•  20 

■  06 

T 

ELLSWORTH 

1.91 

.34 

.03 

•  64 

■  20 

■  10 

FARMINGTON 

1.07 

.06 

.09 

T 

T 

.80 

•  08 

■  30 

•  07 

•  90 

•  07 

FORT   FAIRFIELD 

3.98 

.10 

.42 

•  49 

2.00 

.05 

•  09 

.22 

•  29 

FORT   KENT 

2.89 

.46 

.19 

.94 

•  90 

.60 

.28 

•06      .04 

•  18 

BARDINER 

1.97 

.06 

T 

.77 

•  30 

.01 

•  34 

•  09 

G I  LEAD 

■  76 

.48 

•  30 

GREENVILLE 

2.72 

.12 

.37 

.13 

.14 

T 

1.22 

•  11 

■  09 

.10      .03 

•  39 

■  06 

HIRAM   2   S 

1.99 

.10 

.03       .99 

.50 

■  20 

.04 

•  08 

■  01 

HOULTON    CAA    AP 

3.43 

.12 

.03 

.47 

•  49 

•  61 

■  IS 

■14       ,05 

.19      .48 

•  70 

HOULTON    I    NE 

3.29 

■  10 

.90 

.60 

■  90 

.10 

.18      .12 

.09 

•  70 

JACXMAN 

2.12 

■  08 

.02 

•  39 

1^07 

.07      .08 

.08 

■  37 

JONESBORO 

.67 

■  11 

.09 

•  03 

•  11 

■  28 

■  06 

LEWISTON 

1.60 

T                        .20 

T 

•  86 

T 

T 

.06 

.46 

LONG  FALLS    DAM 

■  81 

.09 

T 

T 

•  99 

■  21 

MACHIAS 

2.99 

T 

■  39 

.11 

•  04 

2^03 

T 

T 

T 

■  06 

T 

MADISON 

1.26 

■  01 

.03 

.04 

T 

•  82 

•  14 

■  02 

•  20 

T 

MI  DOLE   DAM 

1.96 

.34 

.09 

•  78 

■  02 

.01 

•  32 

"lUINOCKET 

4.99 

■  19 

T 

T 

.23 

•  36 

U24 

2^03 

.07       .01 

.17 

■  33 

NILLINOCKET   CAA  AP 

4.19 

■  19 

T 

1^43 

1<97 

■  03 

T 

.02 

T          .23 

.02 

•  30 

MIUINOCKET    DAM 

3.76 

■  16 

.26 

■  94 

•  05 

■  63 

.23 

.74      .19 

.19 

•  43 

NOOSEHEAO 

2.99 

.91 

.09 

.10 

•  08 

1.68 

■  06 

.07 

.07 

■  36 

OLD  TOWN 

1.27 

.02      .01 

.06 

.02 

•  72 

.02 

.07 

•  17 

■  06 

•  10 

OLD   TOWN   CAA    AIRPORT 

1.09 

T 

T 

•  02 

.09 

•  95 

.10 

.07 

.05 

•  14 

■  03 

PORTLAND 

1.37 

■  29 

.19      .08 

T 

•  49 

■  09 

.04 

•  19 

T 

PORTLAND  W8    AIRPORT      //R 

2.09 

.69 

•21       •OO 

T 

•  94 

■  24 

.04 

•  26 

T 

PRENTISS 

2.29 

.90 

•  29 

.70 

.90 

•  30 

PRESaUE    ISLE 

3.97 

■  09 

T 

•  08 

.37 

.62 

.52 

.03 

.39 

.09      .28 

.61 

•  37 
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Table  3-Continued 

JULY 

1955 

•3 

Day  of  month 

Station 

§ 

12   3 

4   5 

6 

7   8   9 

10 

11   12 

13  1  14   15 

16 

17 

IB 

19  1  20  1  21 

22   23  1  24 

25   26  1  27 

28 

29   30 

31 

RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 

3.33 
1<99 

.05 

.01 

•  02 

T 

•  32 

•  97 

:§J 

2.05 

.26 

•03        ^06 

T 

•  06 

.10 

•  45 

•  72 

ROXeURY 

1.61 

.06 

.09 

.60 

.06 

•OS   ^02 

.80 
•  37 

RUMFORD  3  SW 

1.20 

.04 

.03   T 

.04 

•  62 

T 

RUMFORO  1S5E 

1.19 

•  03 

•  66 

•  11 

•  37 

SANPORD  2  NNW 

l.ae 

.30   <14 

•  11 

.02 

•  12 

•  07 

T 

1^10 

SOUTH  ANOOVER 

1.24 

•  14 

.55 

.10 

.45 

SQUA  PAN  DAM 

2.» 

.02   .23 

T     T 

.05 

•  18 

T 

1.00 

■  11 

.07 

.26   .33 

•  39 

STRATTON 

- 

.46 

•  02 

- 

-    -    _ 

» 

_ 

_ 

_ 

THE  FORKS 

•  9e 

.10 

•  06 

•02   ^03 

.04 

.55 

•  16 

UNITY 

.64 

.03 

•  03 

.01 

•  01 

.37 

•  03 

.08 

•  OS 

UPPER  DAM 

l.«2 

.13 

•  06 

.48 

•  04 

.71 

WEST  BUXTON  2  NNW 

1.93 

.18 

T 

1>29 

.07 

T 

•  06 

.32 

•  01 

WINSUOW 

■  <.9 

•  05 

.29 

■  15 

WOODLAND 

3.43 

.12   T 

•  06 

•  25 

1.50 

.75 

.06 

•  60   T 

.09 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

2. AS 

.02        .22 

•  06 

.02 

•  05 

.03 

1.15 

.05 

•  55 

.30 

AMHERST 

1.99 

.82 

.10 

•  33 

T 

.68 

T 

.03 

.01 

•  02 

ASHBURNHAM 

1.70 

.04        .75 

•  29 

.17 

.08 

.05 

.26 

•  06 

T 

ASHLAND 

2.47 

T     .38 

•  20 

•  96 

.76 

.03 

■  14 

ATHOL  3  E 

2.69 

.58 

•  66 

•  29 

•  46 

.67 

•  14 

•  03 

•  06 

BEECHWOOD 

4.02 

.44 

•  04 

•  30   T 

.41 

.10 

•  09 

2.22   . 

32 

•  37 

•  03 

BELCHERTOWN 

3.16 

.75 

.26 

•  70 

•  66 

■  60 

•  15 

•  04 

BIRCH  HILL  0AM 

2.44 

.35 

.60 

.49 

•  36 

T 

•  35 

•  25 

•  04 

BLUE  HILL            // 

2.51 

•17   .16 

T 

.31 

•  19 

•  62 

•  72 

•  22 

•  03 

•  09 

BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

4.28 

T    1.11   T 

•  13 

.20 

•  01 

2^39 

■  13 

•  22 

•  01 

T 

•  08 

BOYLSTON 

3.59 

.06   .38 

.17 

1^59 

1.19 

•  20 

BROCKTON 

3.54 

.22 

T 

.03 

•  37 

2.12 

T 

•  20 

•  44 

•  16 

CHARLTON  2 

4.25 

2.31 

.44 

.04 

•  23 

T 

•  49 

T 

T 

■  74 

CHATHAM 

2.30 

.90 

.90 

T 

•  10 

•  40 

CHESTER 

2.22 

.57 

1.17 

•  01 

•  39 

•  06 

•  02 

CHESTERFIELD 

1.69 

.30 

.16 

•  08 

.63 

•  40 

•  01 

■  07 

•  02 

CHESTNUT  HILL 

5.15 

1.03 

•  34 

•  30 

2. S3 

•  31 

•  14   , 

>e 

•  09 

•  03 

CLINTON 

3. ST 

.41 

.14 

1>34 

.82 

•  90 

T 

.15 

■  11 

COHASSET 

2.97 

.67 

•  10 

•  06 

.02 

■  18 

•  10 

1^84 

COLDBROOK 

2.71 

1.10 

•  13 

•  66 

■  57 

.19 

■  06 

EAST  WAREHAM 

3.06 

.12 

•  50 

1.09 

.03 

T 

T 

1.21 

•  11 

T 

EOGARTOWN 

3.00 

1.24 

.26 

•  02 

.38 

•  66 

•  44 

FALL  RIVER 

3.67 

.46 

T 

2^43 

.07 

.22 

•  01 

•  24 

•  03 

•  21 

FITCHBURG 

1.21 

.65 

.02 

.19 

•  20 

•  09 

■  06 

FRAMIN6HAM 

3.12 

T     .54 

.03 

.88 

.66 

.64 

.05 

•  02   T 

.29 

•  01 

FRANKLIN 

2.61 

.72 

.49 

.54 

.23 

.17 

.16 

•  05 

■  15 

.10 

GARDNER 

2.51 

1.03 

.61 

.16 

T 

.53 

T 

T 

.15 

■  03 

T 

GROTON 

.62 

.02   .22 

.06 

.10 

.07 

■  13 

■  02 

T 

HAROWICK 

2.16 

.68 

•  22 

.43 

.66 

•  13 

■  04 

HATCHVILLE 

2.90 

.02 

T 

2.46 

.04 

T 

•  16   • 

54 

.12 

•  06 

HAVERHILL 

.32 

T     .10 

T 

•  10 

.04 

•  02 

•  01 

•  05 

T 

T 

HEATH 

2.45 

.45 

.24 

.57 

•  09 

.15 

•  13 

.08 

■  36 

■  35 

.03 

HOLYOKE 

1.87 

.39 

.09 

.52 

.51 

.24 

T 

T 

.12 

T 

T 

T 

HOOSAC  TUNNEL 

2.74 

.01        .34 

.34 

.01 

.18 

.88 

•  16 

T 

•  64 

■  17 

.01 

HU8BAR0ST0N 

3.61 

'  .88 

.55 

.60 

1.08 

•  3S 

■  12 

HYANNIS 

1.86 

.01 

.15 

1.05 

.02 

■  20 

■  43 

T    T 

IPSWICH 

1.46 

.30 

.53 

.14 

T 

.28 

.18 

■  01   T 

•  02 

JEFFERSON 

2.44 

.36 

.23 

1.61 

.24 

KNIGHTVILLE  DAM 

1.12 

.05        .23 

■  15 

.22 

.10 

.25 

.12 

LAKE  COCHITUATE 

2.99 

T     .59 

•  28 

•  70 

.50 

.55 

.04 

.16   T 

■  15 

.02 

LAWRENCE 

1.08 

T     .31 

•  30 

.27 

.05 

•  02 

.03 

■  02 

.06 

T 

•  02 

T 

LEXINGTON 

4.72 

.60   T 

T 

.10 

•  27 

3^25 

.37 

•  11 

.01 

.01 

LOWELL 

1.19 

.23 

•  05 

.20 

•  09 

.48 

.02 

T 

•  12 

T 

MANSFIELD 

2.87 

.40 

.49 

1^27 

•  25 

.04 

•  15 

.11   .01 

.12 

.03 

MIDDLEBORO 

2.29 

.06   .18 

.82 

•  84 

•  16 

T 

T     . 

6 

.04   .03 

MIDOLETON 

1.74 

.28   .17 

.66 

•  17 

•  16 

.25 

•  05 

MILFORD 

3.60 

.75 

•  18 

U26 

•  75 

.40 

T 

T     T 

.10 

.06 

MILL6URY 

2.40 

.55 

•  32 

•  57 

•  78 

•  03 

.02 

.10 

.03 

MONTAGUE  CITY 

2.85 

1.70 

•  07 

•  19 

.09 

•  47 

•  16 

.17 

MOUNT  WACHUSET 

2.34 

.37 

•  82 

.24 

•  6S 

.16 

.07 

NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 

1.52 

T     T     .28 

•  24 

•  27 

.07 

T 

T 

T 

T 

.15 

.24 

.27 

T 

NEW  BEDFORD 

1.78 

.06 

.15 

1.34 

.02 

.03 

.18 

NEWBURYPORT 

.45 

.04 

•  12 

•  06 

.01 

.03 

.OS 

T 

.11 

NEW  SALEM 

1.97 

•  43 

.38 

•  32 

•  55 

.19 

.10 

NEWTON 

RECORD  MISSING 

NORTHBRIDGE 

RECORD  MISSING 

PELHAM 

3.44 

.45 

1.64 

•  26 

.05 

■  86 

.14 

■  04 

PEMBROKE 

2.95 

.19 

.46 

•  45 

.17 

•  01 

.21 

1.36   T 

■  10 

PERU 

- 

.75 

- 

.08 

•  20 

■  16 

■  04 

.05 

PETERSHAM  <»  N           R 

2.58 

.65 

.10 

•  35 

.30 

•  85 

.02 

.07 

.04 

.20 

PITTSFIELD  W8  AIRPORT   R 

2.20 

T     .92 

•  78 

.07 

.19 

•04   tl5 

.05 

PLAINFIELO 

1.71 

.51 

.04 

•  07 

•  81 

.05 

■  22 

.01 

PLYMOUTH 

1.49 

T     .16 

T 

.27 

.47 

.03 

T 

T 

.06 

.32 

.16 

PRINCETON 

2^61 

•  34 

•  15 

•  58 

1.00 

.24 

•  30 

PROVINCETOWN  3  N 

.58 

•  30 

.10 

■  01 

■  05 

.05 

■  07 

QUABBIN  INTAKE 

2.50 

1.06 

•  24 

.15 

.03 

.79 

.15 

.08 

ROCHESTER 

2.49 

•  21 

.12 

1.44 

.15 

•  01 

.33   .01 

.18 

■  04 

ROCKPORT  1  ESE 

1.35 

•  IS 

T 

.06 

T 

.52 

.54 

T 

.05 

SALEM  AIR  STATION 

1.14 

.24   .04 

•  10 

.26 

.13 

.03 

.08 

.03 

.03 

.14 

.04 

.02 

SANDWICH 

2.51 

.52 

•  06 

.82 

.35 

7 

T 

.64 

.12 

SEGREGANSET 

4.61 

.46 

.23 

2.50 

.86 

.05 

•  32 

.20 

SHELBURNE  FALLS 

2.30 

T         .96 

.13 

.09 

.03 

.05 

.48 

■  03 

.34 

.18 

.01 

SOUTHBRIDGE  3  E 

2.40 

1.37 

•  04 

T 

•  03 

.02 

T 

.48 

T 

.04 

T 

•  09 

.04 

.29 

SOUTH  EGREMONT 

RECORD  MISSING 

SPOT  POND 

3.00 

.45 

.44 

•  41 

1.48 

.17 

•  04 

.01 

SPRINGFIELD  ARMORY 

2.98 

.69 

■  15 

1.45 

.03 

•  63 

T 

T 

T 

.03 

STERLING 

2.57 

•  94 

.14 

•  59 

.11 

.47 

.14 

•  01 

.17 

STOCKBRIOGE 

1.16 

•  25 

T 

.74 

T 

T 

T     .16 

T 

.01 

SWAMPSCOTT 

1.05 

•25   •OS 

T 

.14 

•  15 

.36 

.05 

■  02 

T 

T 

TAUNTON 

3.89 

•05   .35 

.35 

.16 

1^39 

1.28 

.20 

•  05 

.06 

TULLY  DAM 

3.54 

.98 

1.26 

•22   ^02 

T 

T 

•  39 

.40 

T 

•  18 

•  02 

•  07 

TURNERS  FALLS 

3.21 

1^65 

•  01 

.35 

•  01 

.27 

.56 

.02 

•  IS 

•  04 

.12 

WALPOLE 

2.61 

•21   112 

•  16 

.55 

•  13 

.81 

•  46 

.03 

T 

•  10 

T 

T 

.04 

WALPOLE  1  S 

2.44 

.50 

.34 

.24 

.44 

.50 

.08 

.12 

.12 

.05 

.05 

WARE 

3.74 

.65 

.42 

1^27 

.04 

1.15 

•  12 

.09 

WARE   2 

3.57 

.80 

.45 

1^02 

1.20 

.10 

WEBSTER 

1.89 

1.08 

.31 

•  08 

.34 

T 

•  02 

.04   .02 

WEST  CUMMINGTON 

2.08 

•  69 

T 

.67 

•  36 

T     .07 

.29 

WESTFIELO 

2.38 

•  07 

.12 

•  32 

1.32 

•  43 

.08 

•  04 

WESTON 

2.28 

•  67 

■  07 

.03 

•  51 

.53 

•  17 

.11 

T 

•  14 

T 

.05 

T    • 

WEST  OTIS 

. 

•05        ^75 

. 

•  OS 

.20 

.16 

•  04 

T 

•  05 

WESTOVER  FIELD 

1.60 

•  65 

.03 

.55 

.14 

•  15 

T 

T 

•  08 

WEST  RUTLAND 

2.96 

•  56 

.28 

1^28 

.57 

.20 

•  07 

WILLARO  BROOK  ST  FOREST 

RECORD  MISSING 

WINCHENDON 

2.04 

•  61 

.55 

•  14 

.42 

•  28 

•  04 

WORCESTER  CA»  AIRPORT 

3.07 

•  68 

.42 

.63 

•  94 

T 

.35 

T 

•  05 

WORCESTER 

2.64 

•23   •OS 

.36 

.46 

•  22 

.94 

•  24 

T 

•  14 

T 
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Table  3— Cootioued 


^ 

Day  of  month 

Station 

^ 

t" 

1 

2 

3 

4         5 

6 

7    1    8    {    9 

10       11   1   12 

13  1   14  I    15 

16 

17 

18 

19  1  20      21 

22      23      24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  !   30 

31 

NEK   HAMPSHIRE 

BATH   2    SM 

l.TS 

T 

•  63 

.08 

.48 

•  02 

•  02 

•  03 

.53 

BENTOW 

4.20 

1.75 

•  01 

■  06 

•  67 

•  67 

•  01 

•  02                   T 

•  80 

■  01 

eE»LIN 

liSl 

.03 

.17 

T 

T 

•  21 

•  38 

•  07 

•  23 

■  42 

BETnLEHEM 

3.20 

1.26 

T 

.68 

1.01 

•  05 

•  16 

■  02 

8UACKMATER   0AM                        R 

1.00 

.01 

•  04 

.28 

T 

•  09 

•  37 

■  25 

eOM    GARVINS    FALLS 

•ao 

•  06 

•  03 

.08 

T 

•  11 

•  03 

.49 

BRADFORD 

•a« 

•  10 

•  15 

.18 

T 

•  03 

.01 

•  OS 

.32      .02 

BUCKS   COKNER 

A.aa 

•  62 

•  43 

.33 

•  30 

•  06 

1>64 

•  07 

1.41 

CAMP TON 

3.37 

•  84 

.62 

.21 

.17 

•  05 

•  61 

.84      .03 

CANNON    MOUNTAIN 

2i«« 

•  21 

•  41 

■  03 

.56 

.80 

•05       •OO 

•  09 

•  09 

.66 

CENTER    MAReOR 

A. 23 

•  38 

.34 

.37 

.07 

.05 

•  05 

T 

1^62 

T 

1.35 

CLAREMONT 

2. as 

•  19 

■  23 

.34 

.16 

.11 

•  65 

•  44 

•  24 

.47      T 

CONCORD   M3    AIRI>OaT             R 

.«« 

.04 

T 

■  10 

T 

T 

T 

.10 

T 

.T           T 

■  05 

•  62 

■  05 

OUVILLE   NOTCH 

2.27 

.19 

•  16 

■  09 

■  10 

T 

•  23 

•  19 

.75 

•  26 

■  08 

.22 

DUBLIN 

.92 

' 

.31 

■  29 

•  19 

■  09 

.04 

DURHAM 

1.6* 

T 

.01 

T 

.12 

.05 

T 

T 

•  07 

•  03 

•  04 

1.32 

EAST   DEER t NO 

.«3 

.22 

.03 

.02 

.11 

•  07 

■  18 

EASTMAN   FALLS    DAM 

I. 71 

.06 

■  32 

.15 

.02 

•  14 

•  18 

■  09 

T 

.75      T 

ERROL 

1.2S 

•  31 

.12 

.53 

•  03 

•  05 

•  24 

FABTAN 

1.33 

.40 

T 

.62 

T 

.31 

T 

T 

T 

T 

FIRST    CONN   LAKE 

2. OS 

.40 

■  06 

.03 

.31 

•  45 

T 

•  08 

.73 

FITZHILLIAM    S    S> 

i.sa 

.60 

.31 

.16 

T 

.27 

•  17 

.07 

FRANKLIN    1    NU 

i>«< 

•  OS 

■  04 

.44 

.18 

•  20 

•  72 

FRANKLIN    FALLS   DAM 

i.sa 

.02 

.06 

■  OS 

.28 

.20 

•  20 

•  07 

.70 

GILMANTON 

l.SS 

.12 

* 

■  14 

•  28 

•  49 

•  19 

.42       .21 

6RAFT0N 

2.A7 

.05 

.02 

■  03 

.83 

.14 

•  06 

•  07 

•18      •OS 

•  10 

.94 

HANOVER 

*.*1 

.66 

T 

1.30 

.43 

•  03 

•10      •Ol 

1.78 

.08 

JEFFERSON 

llM 

.02 

T 

.20 

T 

.06 

•  43 

•  35 

T 

■  25 

.16 

KEENE 

ll61 

.01 

.62 

T 

.55 

.02 

.24 

•  11 

T 

■  06 

LAKEPORT 

2.»9 

.41 

.26 

.16 

T 

•  09 

•  05 

•  06 

.04 

1^96 

LAKEPORT    2 

2  .69 

.41 

■  23 

.21 

•  02 

•  07 

•  04 

■  02 

1.69 

LANCASTER 

l.»7 

■  19 

•  49 

•  43 

■  37 

■  09 

LEBANON    CAA    AIRPORT 
LINCOtN 

2.03 

.15 

.15 

■  21 

■  31 

■  84 

.08 

.03 

•  09 

•  35 

.15 

•  01 

.37      T 

.88 

T 

MAC   OOMELL    DAM 

.63 

' 

.35 

.05 

■  03 

T 

.08 

.05 

•  07 

MANCHESTER 

.92 

.07 

■  02 

.11 

.18 

T 

T 

T            .03 

.11 

T 

KARLOX 

1.31 

■  31 

.50 

■  10 

T 

■  15 

•  25 

MASSABESIC    LAKE 

.37 

.07 

T 

■  09 

■  04 

■  06 

•  11 

MILAN    7    N 

1.A2 

•  23 

•  74 

.13 

■  17 

.15 

MILFORO 

1.B5 

■  41 

•  52 

■  12 

.66 

.02 

■  08 

•  02 

MOUNT   WASHINGTON              //R 

2.69 

.02 

.53 

T 

T            .31 

■  24 

T 

T 

•  66 

.21 

.40 

T 

■03       ■Ol 

.26 

NASHUA    3    N 

1.61 

■  45 

■  66 

■  09 

.27 

•  04 

■  10 

T 

T 

NEWPORT 

RECORD   MISSING 

NORTH    STRATFORD 

1.27 

.03 

■  13 

.03 

.08 

•  32 

.44 

T 

•  05 

•  19 

PETERBORO      2    S 

.2A 

■  02 

•  05 

.04 

.03 

■  08 

•  02 

PINKHAM   NOTCH 

l.Sl 

.27 

T 

7 

•  38 

.56 

T 

■  04 

■  02 

.17 

•  07      T 

PLTMOUTH    1    WNW 

2.60 

■  23 

■  25 

.26 

.22 

•  44 

.55 

•  65 

PORTSMOUTH 

1.33 

T 

■  01 

■  09 

.05 

■  03 

.05 

1.09 

•  01 

SOUTH    DANBURV 

1.96 

■  01 

■  20 

.05 

•  04 

.71 

.12 

•74       (09 

SOUTH    LVNOEBORO 

.63 

.14 

.02 

■  30 

■  oe 

.06 

■  05 

SOUTH    WEARE    I    SE 

.44 

■  12 

■  12 

.05 

■  15 

SURRY   MOUNTAIN   DAM 

1.15 

.02 

■  62 

■  01 

T 

.01 

.29 

.10 

■  10 

TAMWORTH 

1.52 

.13 

■  30 

.40 

.26 

.14 

.12 

.17 

TRO» 

1.55 

.96 

T 

•  13 

T 

•  29 

.13 

■  04 

■ALPOLE    2 

.70 

■  11 

•  03 

•  15 

.06 

.01 

•  04 

.13 

■  17      T 

WEST   LEBANON 

2.03 

.17 

•  23 

•  24 

.15 

T 

T 

•  02 

■  39 

■  S3 

NEST   RUMNEV 

2.96 

.41 

•  45 

•  28 

.36 

•  11 

■  75 

■  oe 

.02 

■  46       ■(>* 

WHITEFIELD 

1.24 

•  35 

T 

.28 

•  25 

.05 

•  01 

■  20 

■  10      T 

WILMOT 

1.76 

.10 

■  37 

•  10 

.24 

•  16 

.22 

■  13 

■  46 

WINDHAM 

.6B 

.02 

.16       .09 

.14 

.11 

.09 

T 

.02 

.05 

T 

■OLFEBORO    FALLS 

2.39 

.25 

T 

■  45 

.04 

•  02 

■  04 

.02 

1^57 

WOODSTOCK 

1.34 

.14 

T 

■  54 

.32 

T 

■  10 

.20 

•  04 

TORX    POND 

i.aa 

T 

■  18 

•  05 

.11 

•  50 

.20 

■  60 

■  24 

RnOOE    ISLAND 

AUSTIN 

3.72 

1^80 

.04 

.06 

T 

•  62 

■  43 

•  77 

BLOCK    ISLAND    we    AP             R 

1.61 

T 

■  45 

•  10 

T 

T 

T 

.06 

■  06 

•69      ^03      T 

GREENVILLE 

2.20 

•  34 

■  20 

■  50 

•  20 

.83 

•  13 

KINGSTON 

3.79 

•  06 

1^66 

.02 

■  04 

.19 

.03 

1^76       .03 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT      fi 

3.34 

.26 

■  08 

1.74 

T 

T 

T 

•  01 

.86 

T                        T 

.39 

VERMONT 

BARRE 

1.53 

.07 

.41 

.07 

.38 

.16 

•  06 

•  02 

.36 

BELLOWS   FALLS 

.67 

.14 

•  11 

.04 

T           .02 

.01 

T 

.13 

.22 

BENNINGTON    2    NW 

4.01 

T 

1.23 

■  21 

T 

•  05 

•  98 

■  43 

•  12 

.36      .16 

.24 

■  23 

BETHEL 

3.79 

1^20 

.58 

.60 

•  06 

.05 

1.30 

BLOOMFIELO 

1.36 

■  10 

•  48 

■  35 

•  12 

.06 

.21 

■  04 

Burlington  wa  airport    r 

3.10 

J 

.90 

■  96 

•  15 

.01 

.37 

.06 

■  27 

.24      T 

.14 

CANAAN 

.94 

.05 

.05 

.06 

.20 

.12 

■  09 

•  07 

.05 

.25 

CAVENDISm 

2.11 

.19 

T 

■  07 

.67 

.53 

T 

•oe 

.12 

.12 

.33 

CHELSEA 

2.42 

1.08 

.27 

.18 

.45 

.23 

T 

•  07 

.03 

.11 

CHITTENDEN 

4.95 

U15 

1.15 

■  77 

.43 

•  04 

•  33 

.84 

.24 

CORNWALL    1    N 

3.05 

.14 

.43 

■  09 

1.34 

.61 

•  28 

•  07 

.09 

DORSET    1    s 

2.i>2 

.05 

.45 

.16 

.81 

•  25 

.30 

EAST   BARNET 

1.13 

■  06 

.19 

■  03 

•  46 

.12 

T 

•  02 

T                        .06 

.19 

ENOSauRG  FALLS 

2.15 

■  60 

.21 

.71 

•  43 

•  02 

.18 

ESSEX    JUNCTION 

2.67 

■  36 

1.35 

T 

.14 

•  11 

•  30 

.21 

.16 

GILMAN 

.59 

.24 

.35  i 

T 

LEMIN6T0N 

2.11 

.33 

•  02 

.05 

il.lS 

■  OB 

•  04 

T            .09 

.30 

.05 

MARShFIELD 

1.71 

■  03 

.41 

■  05 

1     --^ 

.10 

.41 

.29 

MAYS   MILL 

4.04 

.02 

■  40 

■  78 

.10 

.21 

.40 

■  02 

•  34 

.69 

1.04      .04 

MC    INOOE   FALLS 

2.00 

■  06 

■  24 

.04 

.37 

.70 

■  13 

.46 

HIDOLESES 

1.90 

■  20 

■  56 

.03 

.3a 

T 

•  21 

•  08 

.14 

.30 

MONTPELIER    CAA    AIRPORT 

1.99 

T 

.06 

.75 

■  13 

.03 

.44 

•  16 

T            .01 

.41 

MOUNT   MANSFIELD 

3.22 

.12 

•  03 

.91 

1.93 

.20 

.03 

NEWPORT 

1.21 

.11 

T 

•06      ^23 

.03 

.40 

•  16 

T 

.09 

.11 

PERU 

- 

- 

•  23 

.24 

■  35 

RANDOLPH   CENTER 

2.48 

■  20 

.95 

■  34 

.51 

•  12 

•  01 

•  35 

READING   HILL 

2.21 

.10 

■  18 

.35 

.60 

.29 

•  11 

.33 

.25 

ROCHESTER 

3.18 

.25 

.38 

■  55 

.52 

.17 

•  07 

.07 

1^17 

RANDOLPH 

2.48 

.15 

■  01 

1.10 

.73 

•  07 

.42 

NORThFIELO   NORWICH    UNIV 

1.63 

•  02 

T 

.45 

T 

•  63 

•  93 

T 

.20 

REA0S90R0    1    SSE 

2.53 

.01 

■  43 

.51 

T 

.23 

•  51 

•  03 

•  13 

.21 

•  47      T 

RUTLAND 

2.42 

.07 

•  06 

•  01 

.97 

•  34 

•  26 

•  09 

•  26 

T 

.21 

•  15 

SAINT    ALBANS 

2.50 

.15 

•  01 

■  05 

.18 

•  68 

•  72 

•  06 

.01       .40 

.24 

SAINT   JOHNSBURY 

1.21 

■  01 

.18 

•  01 

•  56 

■  02 

T 

■  36 

.05 

T 

SALISBURY 

4.63 

.03 

.37 

1.82 

■  61 

.08 

.53 

■  01 

•  21 

■  50 

■  47 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEK    ENGLAND 

Table  3-Continued 

JULY    1955 

■n 

Day  of  month 

Station 

7! 

H 

12        3 

4        5 

6 

7    1    8        9 

10       11       12 

13      14  I    15 

lb 

1/ 

IB 

19      20   .  21 

22  1  23      24 

25  1  26  127 

28 

29        30 

31 

SEARSBURG   MOUNTAIN 

2f09 

•  39 

•  19 

.04 

•  IS 

•  16 

.45 

•  13 

.02 

.37 

SEARSeuRS    STATION 

2.07 

.29 

•  54 

•  01 

•  07 

.11 

•  53 

.03 

T 

.49 

SOMERSET 

:■«; 

.37 

.10 

•  45 

.18 

•  33 

.29 

•  53 

SOUTH    LONDONDERRY 

li6« 

.28 

.07 

.31 

•  22 

.42 

•  03 

.01 

•  32 

SOUTH    NEWBURY 

RECORD  MISSINS 

SPRINSFIELD 

1|95 

•  54 

•  20 

.40 

.23 

.12 

.46 

TOWNSHEND 

1.69 

.04                   .64 

.04 

.07 

.01 

.07 

.43 

.39 

UNION    VILLAGE    DAM 

4>13 

1.36 

.45 

•  20 

.50 

.05 

•  10 

T 

1.25 

VERNON 

1|3« 

.23 

.22 

•  03 

.09 

•  03 

•  41 

.02 

.14 

.22 

WATERBURV 

. 

. 

. 

. 

.40 

.21 

•  21 

.13 

.20 

WEST    BURKE 

•  S9 

.07 

•  26 

•  03 

•  23 

•  08 

.11 

.03 

.06 

WEST    DANVILLE 

- 

- 

- 

- 

.44 

.0? 

•  90 

.06 

WEST    HARTFORD 

RECORD   MISSING 

WESTON    2    S 

lias 

.11 

.40 

•  46 

.37 

•  OS 

•  09 

.40 

WEST    TOPSMAM 

RECORD  MISSING 

WHITE    RIVER    JUNCTION    IN 

2i41 

.13 

•  30 

.33 

•  17 

.01 

•  06 

•  32 

1.09 

WHITINSMAM    3    W 

2.60 

T                        .30 

•  61 

.23 

•  36 

.24 

•  29 

•  24 

.33 

WILDER 

3.22 

.IS 

•  36 

.42 

.16 

•  05 

•  29 

1.74 

.01 

WOODSTOCK    3    ENE 

2.99 

.12 

.09 

.63 

T 

.26 

.10 

.01 

•  01 

•73       .27 

.01                   .72 

.02 

PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


ObBsl- 

Amount 

Snow  on 

station 

vation 

since 

date 

last  obs. 

ground 

BEECH   HILL,    N.    H. 

1954 

AUG.         6 

.41 

SEPT.      8 

2.00 

OCT.      25 

1.90 

NOV.      24 

1.99 

1955 

JAN.         4 

_ 

FEB.          7 

.65 

MAR.         7 

1.10 

14 

1.18 

HAY          4 

1.40 

JDNE        2 

1.97 

. 

JDLY        5 

1.97 

AUG.         9 

3.35 

TOTAL 

- 

CLEAR   BROOK,    N.    H. 

1954 

SEPT.      1 

6.25 

OCT.         1 

8.75 

NOV.         1 

- 

30 

4.50 

DEC.      30 

4.60 

Ob6er- 

vation 

■ince 

Snow  on 

date 

last  obs. 

ground 

CLEAR   BROOK   CONTD 

1955 

FEB.         1 

1.75 

28 

4.75 

HAR.      28 

4.50 

APR.      29 

2.75 

MAY        31 

_ 

JUNE      30 

6.00 

AUG.         1 

2.63 

TOTAL 

■ 

SOUTH  SUTTON,    N.    H. 

1954 

AUG.      30 

1.38 

SEPT.    14 

3.95 

28 

2.44 

OCT.      18 

1.28 

NOV.         1 

.71 

26 

5.18 

DEC.      29 

3.82 

1955 

JAN.      24 

.60 

FEB.      28 

3.90 

APR.         1 

3.80 

Obser  - 

Amount 

Snow  on 

Station 

vation 

since 

date 

last  obs. 

ground 

SOUTH   SUTTON  CONTD 

APR.      27 

2.80 

MAY        24 

.63 

JUNE      22 

4.99 

JULY      25 

2.48 

TOTAL 

37.96 

WATERVILLE  VALLEY,    N.H. 

1954 

SEPT.      1 

6.50 

OCT.         1 

7.50 

NOV.         1 

_ 

30 

5.60 

DEC.      30 

5.10 

1955 

FKB.         1 

1.00 

MAB.         1 

5.15 

28 

4.00 

APR.      29 

3.15 

MAY        31 

- 

JUNE      30 

4.75 

AUG.         1 

1.88 

TOTAL 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
JULY    1955 


Day  Ol  Month 


10   11   12   13   14  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  27 


CONNECT ICUT 

BRIOGEPORT  MS  AP 

COLCHESTER 

CREAM  MILL 

OANBURY 

FALLS  VILLAGE 

HARTFORD  BRAINARO  FLO 

HARTFORD  KB  AIRPORT 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDOLETOWN  4  W 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  MB  AIRPORT 

NEW  LONDON 

NORFOLK  2  SW 

NORHALK 

NORWICH  5  SW 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD 

STORRS 

WATERBURY  CITY  HALL 

MEST8R00K 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRIOCTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 

FARMINGTON 

FORT  KENT 


MAX 
MIN 

S6 
68 

93 
69 

93 

71 

MAX 
MIN 

85 
66 

88 
66 

93 
64 

MAX 
MIN 

88 
65 

91 
68 

89 
66 

MAX 
MIN 

87 
66 

92 
67 

90 
66 

MAX 
MIN 

89 
60 

92 
60 

90 
60 

MAX 
MIN 

90 
69 

95 
71 

9* 
68 

MAX 
HIN 

89 
69 

92 

69 

93 
66 

MAX 
MIN 

88 
66 

92 
57 

90 
66 

MAX 
MIN 

88 
60 

90 
62 

90 
63 

86   95 
71   70 


89   89 
61   63 


91   95 
66   68 


91   96 
61   67 


MAX  I  gg 
MtN 


MAX 
MIN 


71 


MAX  80 

MIN  69 

MAX  85 

MIN  70 

MAX  81 

MIN  '  64 

I     I 

MAX  j  S6 

I  MIN  66 

MAX  66 

MIN  '  66 

MAX  89 

HIN  65 


90   93 
70   68 


91   89 
68   68 


89 
68 

89 
69 

90 
72 

92 

7* 

82 
65 

86 
64 

92 
66 

91 
67 

90 
68 

92 

65 

91 
65 

39 
63 

94   97 
55   58 


92   98 
66   68 


93   96 
62   65 


92   92 
66   73 


89   93 
69   67 


87   89 
69   69 


88   92 

70   70 


84   87 
59   65 


90   96 
64   66 


92   90 
62   67 


85   81 
69   68 


96   88 
68   66 


86   85 
66   63 


88   85 
65   66 


88   88 
59   60 


84   85 
65   63 


87   87 
68  I  66 


32   88 
66  '  64 


97   83 
67   65 


98   88 

70  I  67 


85  I  84 
69  i  66 


85   81 

68  '  67 


90   88 
72   67 


90   91 
68   67 


91   90 
%3   63 


93   92 
55   56 


89   92 

64   64 


91   91 
64   65 


90   91 
62   63 


90   89 
59   59 


86   87 
68   67 


86   88 
66   63 


35   84 
64   64 


87   89 
71   71 


85   86 
63   61 


90   85 
68   64 


90   86 
68   64 


80  82 
66   62 

85   78 
54   48 

83   87 

57  54 

81  I  83 
56   53 

82  !  84 
45  I  47 

73   82 

56  j  53 

80  I  85 

58  55 

82  '  35 
53  !  53 


85  I  82   89   89 


64   66   53 


90   89 
71   69 


90   88 
73  I  67 


90   82 
63   62 


92  I  82 
66   67 


89  I  82 

64  I  64 


MAX   87 
MIN   67 

MAX   85 
MIN   67 

MAX  ;  90 
HIN  I  70 

MAX   84 
HIN   63 

MAX  I  86 
HIN  '  66 


89   37 
66   64 


92 

68 

92 
68 

87 

67 

88 
65 

94 
70 

97 
60 

90 
67 

94 
65 

90 
67 

91 
64 

91   94 
58   66 


85   88 
61   65 


90   98 
67   68 


36   93 
64   69 


82   83 
62 


83  ;  79 
66   63 


101 

73 


39   94 
61   65 


89   94 
62   62 


91  I  83 
67   66 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


88   39 
64   65 


86   37 
65   61 


84   88 
63   59 


89   93 
62   63 


90   90 
59  I  58 


80   81 
59   57 


56  , 


90   79 
65   61 


79  I  86 
64   60 


86  I  78 
54  :  60 


84   92   80 
56   63   64 


88   81 
72   64 


84   90 
67   62 


86   71 
66   57 


88   88 
62   67 


81   33 
53   50 


86   33 
66   67 


87   88 
60   66 


88   87 
60   61 


82   77 
52   54 


72   79 
61   61 


65   64   61 


76   82   75   80   84 
54   50   57   53   51 


34   83 
53   51 


73   77 
53   54 


86   82 
66   52 


86   85 
64   56 


78   SS 
46   46 


87   81   87 
65   60   56 


88   81 

53   58 


35   81   87 
66   60   53 


65   66   61 


88   86   87 
69   64   54 


81   87 
67   69 


81   85 
60   64 


83   87 
62   60 


82   89 
61   62 


90   90 
60   60 


89   83 
60   64 


84   85 
61   63 


89   87 
64   63 


86   86 
62   63 


94   94 
66   64 


87   89 
61   59 


90   95 
56   59 


39   90 
62   64 


86   85 

57   57 


86   86 
56   59 


88   91 
60   63 


86   87 
63   63 


91   92 
56   64 


90   93 

55   57 


73   76 
54   54 


33   91 
56   65 


37   91 
56   58 


90   94 
55   51 


36   90   80 
70   70   63 


85   32 
66   71 


80   85   37 


86   87 
67   61 


88   86   88 
67   68   56 


90   89 
64   62 


91   80 
63   61 


85   87 
65   64 


90   37 
70   63 


86   82 
66   67 


94   96 
64   68 


84   90 
64   68 


90   92 
66   64 


95   31   76 


54  60  67 

78  82  85 

57  66  63 

78  78  33 

66  70  73 


78   85 
59   66 


54   59   63 


83   89   39 
46   54   61 


56   53   59 


56  I  52 
82 


58   64   68 


75  ;  73 
59   58 


88   82 

60  I  56 


83  I  80 
55  :  43 


63 

54 

53 

80 

75 

78 

60 

55 

51 

35 
67 

85 


80   79   67 
53   57   56 


69   67   70 


85   78 
69   69 


33   92 
70   63 


32   96 

71   71 


76   89 
73   73 


81   90 
70   68 


86   85 
67   65 


34   84 
69   62 


77   95 
68   72 


85   91 
68   68 


86   94 

69   70 


75   90 
58   70 


92 

72   73 


80   36 
65   53 


83   90 
57   63 


34   92 

61   63 


84   93 
48   52 


87   94 
66   67 


86   95 
63   54 


88   95 
58   61 


86   92 
62   65 


81   39 
67   56 


77   86 
66   70 


87 
57 

89   88   88 
68   66   67 


72   38 
53   56 


68   83 
62   65 


70   76 
56   58 


78   73 
53   59 


83   92 
63   64 


83   83 
65   56 


86   92 
64   62 


83   90 

52   59 


81   34 
58   51 


33   93 
67   67 


81   89 
63   64 


86   38 

66   56 


83   90 
64   56 


38   88 
60   65 


79  -33  91 
60  56  59 

75  81  86 

58  55  63 

80  77  86 
63  54  57 


90 

87 

85 

80 

80 

74 

69 

83 

90 

75 

78 

64 

63 

56 

49 

53 

60 

60 

61 

53 

62 

55 

95 

88 

78 

80 

S3 

85 

83 

91 

90 

84 

86 

70 

65 

54 

52 

60 

60 

55 

68 

70 

64 

55 

85 

83 

76 

79 

78 

80 

70 

82 

90 

74 

74 

70 

67 

59 

54 

62 

62 

63 

65 

70 

63 

58 

95 

70 

75 

80 

71 

63 

66 

76 

79 

72 

76 

70 

55 

49 

47 

55 

59 

62 

62 

61 

51 

48 

94 

86 

78 

80 

78 

77 

72 

88 

86 

79 

82 

65 

62 

47 

43 

52 

59 

62 

60 

59 

61 

55 

75 

77 

77 

80 

74 

61 

63 

71 

87 

72 

75 

54 

56 

55 

49 

54 

53 

54 

53 

53 

57 

47 

93 

84 

74 

76 

70 

75 

68 

85 

83 

82 

81 

69 

62 

50 

46 

50 

59 

60 

64 

67 

56 

46 

92 

88 

80 

78 

78 

SO 

80 

87 

88 

86 

82 

67 

67 

54 

50 

56 

60 

64 

68 

69 

64 

56 

95 

88 

79 

85 

'76 

82 

79 

91 

86 

80 

82 

55 

59 

50 

45 

54 

55 

64 

69 

69 

60 

51 

82 
52 


94   94 
51   60 


96   90   75   83 
65   5  5   48   44 


69   80 
61   57 


36   80   82 
57   52   46 


96   94 
70   71 


93   95 
64   70 


92   91 
67   69 


95   94 
63.   68 


96   96 
55   56 


97   97 
66   72 


97   96 

70   70 


97   97 
63   65 


99   93 
62   62 


91   93 
68   68 


92   92 
68   71 


92   94 
66   68 


86   89 
62   64 


95   95 
63   66 


93   95 
65   71 


93   97 
64   66 


93   89 
63   64 


38   90 
62   64 


97   96 
67   67 


93   92 

69   71 


94   96 
66   68 


91   92 

61   61 


93   94 
61   62 


85  95 

63  63 

81  94 

59  64 

80  89 

57  55 

79  95 

60  60 

91  94 

63  63 

84  95 

69  63 

70  79 
50  63 

85  93 

52  63 

71  77 
54  52 

83  91 

53  65 

88  92 

63  62 

87  93 

61  62 


79   S3   84 
61  ;  47   62   60 


86   90 
67   72 


77   84 
61   69 


86   90 
56   67 


87   91 
64   68 


90   95 
53   62 


88   92 
66   71 


91   91 
67   70 


91   95 

67   70 


37   91 
59   69 


80   86 
66   70 


85   87 

67   70 


80  78 

64  69 

78  84 

63  66 

86  92 
66  67 

76  83 

58  69 

87  91 
55  66 

87  92 

65  68 

80  87 

66  67 

87  92 

66  70 

82  85 

59  65 

86  93 

69  70 

82  85 

60  68 

82  90 

62  70 


93  86 

54  57 

84  80 

56  61 

80  80 

50  59 

84  84 

60  59 

90  88 

59  62 

82  89 

61  63 

S3  68 

52  52 

87  85 

50  60 

73  69 

43  52 

84  77 

50  60 


76   73 
66   62 


71   83 
62   53 


83   30   78 


65   60   53   55 


84  79 

63  54 

86  89 

56  41 

83  82 

56  54 


61 

77   83   81   89 
66   60   54   59 


88   87 
61   52 


81   81 
61   49 


91   76   84   84 
67   63   54   58 


82   81 
62   60 


78   76 
63   60 


80   74   79   82 


64   64   59 


69   31 

60   43 


70  33 

62  54 

81  80 

55  48 

83  82 

62  47 

79  31 

61  53 

73  77 

65  61 


68 

70 

62   55   54   58 


77   76   32 


80   82 
69   58 


79   76 
53   54 


80   83 
60   53 


85   SI   33 
50   64   53 


78   81   78   77 
59   53   52   53 


71   77   75 


81   82   77   77 


45   47   47   57 


84   84 
58   45 


SO 

89 

85 

79 

81 

54 

54 

60 

60 

52 

81 

89 

86 

82 

84 

48 

52 

57 

60 

47 

86   89 

47   56 


42  57 

81  82 

50  59 

84  90 

48  48 

87  83 

41  46 


86.3 
68«6 

86.3 
63.2 

86.7 
63.0 

87.6 
63.7 

39.7 
96.6 

88.0 
69.2 

88.6 
65.4 

89.9 
63.2 

89.1 
61.7 

88.5 
66.8 

89.2 
66a5 

83.6 
67.2 

85.6 
67.3 

33.0 
61.3 

87.9 
64.6 

86.5 
64.0 

37.3 
61.5 

86.3 
62.0 

85.3 
63.0 

83.5 
66.5 

83.1 
63.9 

91.1 
66.1 

85.8 
63.3 

88.3 
62.7 


85.7 
99.1 

81.4 

59.7 

30.3 
96.5 


87.2 
61.7 

81.3 
62.4 

77.2 
94.5 

84.6 
57.0 

75.6 
52.7 


84.8 
60.1 

86.0 
97.4 

83.0 
92.2 
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Table  5  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
JULY  1955 

Stalion 

Day 

Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9   10 

n 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

GARDINER 

MAX 
MIN 

88 
63 

91 

66 

84 
61 

82 

57 

89 

63 

83 
65 

87 
61 

89 

58 

94 

61 

94 

69 

64 
68 

77 
66 

79 

49 

79 

57 

65 
51 

72 

63 

69 
63 

89 
68 

82 

64 

83 

57 

91 
60 

84 
63 

95 

54 

85 

70 

80 

55 

88 

54 

90 

60 

80 
60 

84 
53 

80 
52 

61 
52 

86il 
60«9 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

89 
59 

85 

56 

82 
60 

85 

J49 

32 
65 

30 
58 

68 
48 

90 

49 

92 

53 

95 

63 

64 
58 

75 
48 

79 
40 

66 

46 

72 
56 

68 
60 

89 
64 

82 

65 

75 

58 

80 
42 

84 
59 

84 
48 

89 
64 

77 
60 

80 
41 

83 
46 

76 
55 

79 
56 

61 

43 

61 
44 

90 
49 

62 13 

53.8 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

90 
62 

91 
65 

90 
58 

1  86 
'  55 

91 

64 

71 
62 

82 

49 

89 

57 

94 

59 

95 
69 

85 

62 

77 
53 

79 

47 

85 

57 

85 

56 

84 

67 

95 

67 

93 
66 

84 

56 

85 

52 

97 
56 

91 
55 

96 

64 

85 
52 

82 

58 

89 
55 

87 
58 

62 

56 

89 
59 

87 
49 

82 

46 

67.1 
56.5 

HOULTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

87 
65 

82 

52 

76 
49 

84 
48 

83 
55 

82 

52 

86 
1  ^^ 

93 

55 

95   97 

65  j  71 

74 
49 

75 
49 

85 
43 

72 
52 

64 
59 

66 
59 

86 

60 

83 
60 

72 
49 

78 
45 

82 
51 

75 
47 

83 
62 

72 

47 

78 
43 

64 
57 

69 

57 

75' 
49 

76 
45 

62 

47 

65 

56 

80.0 
53.2 

HOULTON  1  NE 

MAX 
MIN 

86 
67 

78 

50 

78 
49 

76 
62 

83 
61 

80 
56 

85 
50 

91 
60 

93   94 
57   69 

90 
60 

74 
57 

79 

45 

72 
54 

73 

54 

66 
61 

34*  81 
61   64 

76 
60 

78 
60 

80 
46 

75 

48 

82 
62 

77 
58 

82 
62 

84 
55 

72 

54 

73 
53 

75 

47 

81 
46 

84 
55 

30.1 
56.3 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

8* 
60 

85 

61 

83 

61 

82 

49 

82 

67 

84 

59 

67 
46 

69 
53 

89 

54 

92 

63 

87 
54 

78 
42 

73 
42 

75 
41 

30 
52 

72 
54 

84 
62 

80 
66 

76 
55 

76 
45 

87 

67 

62 

51 

91 
72 

35 
56 

76 
40 

78 
49 

75 
48 

61 
48 

62 

40 

84 
40 

87 
52 

82.3 
53.2 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

87 

57 

8* 
56 

91 
65 

78 

54 

82 

54 

89 

55 

84 

56 

63 

57 

90 
58 

80 

60 

38 
60 

64 
58 

80 
47 

82 
52 

73 

54 

61 

54 

74 
56 

76 
57 

88 
53 

72 
51 

78 
52 

68 

50 

70 
56 

37 
52 

81 

51 

76 
48 

77 
50 

80 
58 

77 
51 

82 
51 

74 
49 

30.5 
54.1 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

87 
67 

87 
69 

84 
62 

83 
62 

88 
71 

74 
65 

86 
61 

86 
62 

94 

63 

93 

72 

82 
65 

76 

58 

78 
54 

79 
62 

32 
50 

76 
64 

92 
67 

88 
72 

77 
62 

83 
59 

91 
64 

83 

67 

94 

67 

30 
62 

78 
59 

68 

60 

86 

52 

81 

60 

83 

57 

79 
54 

62 
54 

33.9 
52.7 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

81 
66 

85 

69 

85 
65 

79 
52 

83 
53 

84 
60 

79 
51 

65 

53 

87 

55 

90 
60 

94 

59 

77 
45 

76 
44 

75 
43 

70 
53 

78 
60 

76 
62 

86 
67 

80 
58 

75 
45 

78 
56 

64 
59 

83 

62 

85 
63 

75 
44 

77 
45 

85 

52 

71 
57 

79 
45 

82 

45 

79 
49 

80.8 
54.9 

MADISON 

MAX 

MIN 

89 

55 

87 
62 

86 
62 

84 
51 

89 
61 

86 
63 

89 

54 

69 
55 

94 

56 

95 
66 

90 
65 

75 

53 

79 

47 

79 
54 

81 

58 

79 
62 

90 
67 

87 
70 

61 
62 

82 
50 

38 
60 

88 
59 

92 

63 

87 
53 

62 

49 

68 

55 

86 

58 

82 

59 

65 

49 

84 

48 

87 
50 

85.9 

57.8 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

88 

67 

85 
56 

82 

51 

84 

48 

88 

57 

83 
53 

89 

55 

91 

62 

97 
67 

97 
65 

83 
55 

80 
46 

83 
54 

55 
59 

66 

61 

66 

61 

85 
66 

89 
60 

60 

47 

82 
49 

85 

51 

80 
61 

68 
52 

78 
46 

80 

51 

86 
62 

75 

58 

81 
52 

83 
46 

81 
55 

86 
64 

82.9 
55.4 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 
MIN 

89 
66 

83 

56 

79 
56 

87 
51 

89 

62 

83 
57 

89 

53 

93 
55 

88 

65 

91 
74 

96 

71 

69 
61 

65 
58 

37 
59 

91 

67 

67 
62 

83 
65 

84 
63 

78 
52 

81 
47 

34 
55 

81 
49 

87 
54 

73 
52 

78 
45 

66 

51 

71 
56 

76 

52 

78 
46 

81 
46 

86 
54 

83.8 
57.2 

MILLINOCKET  0AM 

MAX 
MIN 

89 
65 

88 

58 

84 
56 

85 
46 

86 

64 

87 
53 

90 
46 

93 

52 

96 

60 

LOO 
56 

6« 

57 

74 
45 

63 

41 

78 
55 

53 

54 

64 

50 

87 
63 

83 
62 

75 
58 

61 

44 

83 
60 

73 
45 

61 
52 

73 
56 

78 
43 

85 

47 

83 
54 

SO 
41 

61 
43 

85 
41 

89 
50 

82.6 
53.2 

OLD  TOWN 

MAX 
MIN 

86 
66 

87 
63 

83 
58 

80 
56 

38 
64 

85 
62 

67 
58 

92 

54 

68 

61 

94 
66 

91 
63 

77 
52 

81 
50 

79 
55 

79 

60 

73 
61 

89 
63 

87 
71 

84 
62 

63 
55 

88 
62 

85 

57 

95 
65 

90 
65 

81 
52 

87 
54 

64 
52 

79 
59 

83 
50 

33 
50 

63 
52 

64.9 

59.0 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
65 

90 
60 

83 
59 

86 
52 

88 
63 

86 
60 

90 
57 

91 
55 

96 

58 

95 

65 

62 

59 

78 
49 

80 
44 

69 

53 

78 
52 

66 
62 

87 
65 

67 
64 

79 
56 

84 
51 

89 
58 

87 
52 

96 

54 

79 

51 

63 

47 

92 

50 

79 
59 

30 
51 

36 

49 

83 
46 

83 
50 

84.6 
66.0 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

87 
70 

94 
66 

75 
58 

83 
61 

94 
69 

76 
65 

84 

61 

89 
64 

90 
66 

90 

72 

68 
67 

80 
59 

80 
58 

77 
54 

73 
63 

75 
63 

68 

71 

95 

69 

74 
52 

79 

60 

98 

64 

80 

63 

97 

69 

80 
69 

77 
61 

65 
61 

90 
68 

75 
62 

62 

58 

78 
58 

77 
57 

83.6 
64.0 

PORTLAND  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
66 

92 

64 

78 
58 

82 
56 

92 

65 

73 
63 

63 
59 

67 
56 

90 

57 

90 
58 

84 

67 

77 
52 

60 
50 

79 

53 

77 
58 

76 

64 

89 
69 

92 

67 

73 
58 

79 
53 

95 
56 

81 
53 

95 
69 

78 
62 

76 
56 

63 
52 

90 
60 

77 
55 

81 
49 

79 
47 

76 
45 

83.0 
68.9 

PRENTISS 

MAX 

MIN 

88 
60 

85 
60 

80 
62 

80 
55 

84 
56 

85 
52 

90 
56 

90 

58 

92 

65 

92 

74 

82 

45 

60 
44 

62 
45 

75 
50 

72 

55 

74 
52 

72 
50 

80 

54 

60 

55 

86 
54 

84 
50 

65 

54 

60 
52 

74 
52 

76 

50 

86 

54 

62 
52 

78 
50 

60 

52 

84 
56 

60 
46 

81.9 
53.9 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

87 
67 

85 
59 

76 
53 

83 
49 

79 
61 

79 
52 

85 

50 

91 
56 

93 

67 

95 

72 

93 

57 

74 

47 

81 
43 

73 
57 

65 

58 

55 

61 

78 
61 

80 
60 

78 

54 

78 

45 

78 

59 

76 
49 

79 
65 

78 
54 

75 
44 

83 

53 

61 
55 

75 
48 

74 
45 

81 
46 

35 
54 

80.3 
64.9 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

82 
62 

86 
66 

79 
57 

31 
53 

33 
55 

64 

60 

64 
55 

86 
57 

90 
60 

93 

64 

95 

58 

76 

51 

75 
51 

78 
53 

53 

57 

64 

59 

76 
60 

85 

65 

80 

58 

74 
49 

79 
50 

74 
54 

75 
54 

34 
54 

72 

47 

77 
52 

65 
56 

78 
52 

77 
52 

79 
50 

62 
53 

80.0 
55.6 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

87 
60 

93 
63 

74 
56 

33 
56 

91 
62 

34 
66 

84 
59 

89 
59 

86 
60 

90 
63 

65 
66 

78 
58 

80 
48 

70 
55 

71 

59 

69 

60 

64 
62 

91 
65 

78 

61 

80 
54 

93 

55 

79 
62 

91 
64 

75 
64 

78 
56 

66 
52 

83 
59 

75 
53 

61 
52 

75 
53 

77 
48 

62.0 
63.5 

RUMFORD  3  SW 

MAX 
MIN 

86 
60 

85 
63 

84 
55 

34 
52 

86 
65 

78 
59 

84 
56 

87 
54 

91 

57 

93 

63 

78 

58 

75 
56 

75 
45 

80 
52 

82 
55 

78 
64 

90 

68 

86 
62 

79 
53 

80 
50 

91 
59 

37 
61 

91 

64 

79 

58 

78 
45 

87 
54 

65 
56 

79 
48 

62 
47 

80 
43 

90 
47 

33.6 
55.9 

RUMFORD  1    SSE 

MAX 
MIN 

89 

61 

86 
63 

37 
64 

88 
56 

90 

70 

80 
64 

69 
57 

92 

54 

95 
56 

98 

67 

82 
64 

77 
54 

79 
44 

65 
56 

64 
68 

79 
55 

91 
57 

89 
69 

62 
61 

84 
52 

92 
60 

89 
65 

93 

64 

32 
59 

82 

48 

90 
55 

84 
58 

S3 
57 

87 
47 

S3 

50 

93 

49 

85.6 

58.5 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

92 
62 

94 

65 

82 
57 

90 
52 

92 

59 

87 
66 

85 
67 

90 
56 

95 

59 

96 

70 

92 

62 

86 
55 

86 
45 

86 
55 

86 
54 

82 

64 

94 

66 

93 
69 

86 
62 

85 
48 

97 
54 

37 

64 

95 

62 

95 

69 

81 

53 

90 

51 

90 
57 

82 
51 

83 

49 

80 

47 

89 
45 

88.8 
58.1 

UNITY 

MAX 
MIN 

36 
67 

87 
67 

83 
53 

33 
55 

86 
67 

84 

61 

66 

57 

90 
58 

94 
68 

94 
69 

82 
63 

77 
52 

76 
48 

75 
55 

80 
57 

71 
50 

90 
68 

66 
59 

78 
60 

81 

57 

90 
65 

86 
61 

96 
65 

88 
67 

82 
52 

89 
59 

88 
62 

81 
58 

84 
51 

82 
52 

87 
56 

84.6 
50.1 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

88 
59 

90 
64 

88 
53 

38 
56 

91 
65 

72 
62 

63 
51 

88 
54 

92 

58 

92 

68 

32 
66 

75 

54 

78 

47 

60 
58 

84 
59 

80 
54 

90 
62 

90 
66 

76 
57 

83 
51 

94 
57 

37 
67 

95 
64 

81 
61 

79 
57 

67 
54 

97 
58 

65 

57 

82 
52 

78 
46 

86 
47 

85.2 
68.1 

WINSLOW 

MAX 
MIN 

87 
6'. 

88 
66 

89 
62 

38 
56 

88 

54 

92 
63 

80 
61 

88 
59 

90 
61 

96 
69 

96 
69 

62 

59 

79 
49 

85 
68 

78 
59 

60 
62 

35 
64 

92 

71 

88 
65 

79 
57 

85 
62 

92 
62 

89 
66 

96 

71 

82 

53 

82 

57 

90 
62 

86 
51 

82 
52 

85 
50 

84 
55 

85.6 

60.6 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

88 

65 

89 
65 

90 
58 

80 
59 

92 
56 

90 
59 

66 
55 

88 
57 

95 

60 

93 
62 

95 
64 

60 
58 

80 
48 

83 
56 

73 
59 

54 

57 

79 
56 

81 
58 

86 
60 

78 
50 

81 
62 

66 
50 

75 
51 

94 
65 

77 
50 

75 

49 

35 
51 

79 
59 

79 
51 

83 
47 

84 
52 

83.6 
57.1 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

83 
64 

83 
65 

36 
66 

84 
59 

92 

60 

94 

65 

61 
62 

83 
57 

66 
64 

87 
67 

90 
50 

80 
46 

75 
46 

83 

51 

87 
59 

90 
67 

85 
68 

90 
64 

82 

65 

76 
50 

80 
54 

90 
64 

92 
52 

91 
67 

77 
62 

81 
65 

86 
54 

90 
56 

72 

57 

83 

48 

81 
54 

34.5 
60.3 

AMHERST 

MAX 
MIN 

90 
70 

92 
69 

91 
67 

91 
64 

94 
68 

31 
65 

64 
62 

89 
63 

90 
68 

38 
70 

84 
62 

79 
57 

62 
53 

89 
60 

87 
57 

8^ 
73 

92 

75 

90 
69 

84 
64 

85 
57 

94 

M 

94 
68 

95 
72 

35 
57 

81 
63 

89 
67 

92 

70 

76 
65 

85 
52 

84 
52 

83 
55 

87.1 
64.7 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

86 
62 

88 
66 

88 
64 

83 
55 

89 
59 

82 
66 

85 
61 

90 
56 

90 
59 

90 
57 

37 
63 

82 
49 

80 
47 

66 
51 

90 
60 

39 
69 

83 

71 

88 
67 

84 
59. 

82 

60 

92 

61 

95 
53 

95 
53 

92 
68 

78 
57 

86 
55 

69 
67 

87 
55 

63 
58 

83 
44 

68 
47 

67.1 
59.6 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

87 
69 

92 

68 

87 
66 

83 
63 

92 

69 

78 
62 

76 
62 

87 
65 

89 
66 

88 
67 

79 
68 

72 

60 

77 
55 

86 
51 

87 
55 

75 
68 

91 
70 

89 
71 

78 
62 

61 
60 

90 
64 

94 
75 

94 
72 

84 
67 

69 
52 

84 
62 

91 
65 

74 
50 

76 
59 

78 
58 

66 

57 

83.9 
54.7 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 

73 

96 

70 

88 
68 

93 
70 

97 
74 

76 
66 

81 
65 

67 
69 

93 
72 

92 

70 

81 
68 

78 
55 

81 
61 

69 
55 

92 
70 

77 
73 

95 
73 

94 
76 

79 
65 

86 
64 

96 
68 

93 
73 

96 
76 

86 
69 

71 
55 

69 
64 

93 
69 

59 
63 

74 
61 

72 
59 

90 
61 

85.4 
67.9 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

89 
66 

93 
68 

90 
68 

90 
59 

96 
67 

64 
68 

62 
64 

89 
57 

90 
64 

69 
74 

63 
68 

81 
59 

81 
50 

88 
58 

65 
67 

82 

70 

93 
71 

92 

73 

88 
64 

84 
63 

93 
64 

94 
67 

95 
72 

91 
70 

75 
66 

63 
51 

88 
67 

82 
54 

79 
61 

78 
54 

86 
55 

86.9 
54.2 

CHARLTON  2 

MAX 
MIN 

86 
64 

89 
55 

87 
63 

87 
53 

92 

63 

63 
65 

83 

59 

88 

60 

88 
60 

69 
65 

85 
64 

76 

60 

79 
51 

86 
53 

66 

56 

80 
69 

90 
70 

88 
69 

83 
53 

82 
58 

90 
62 

92 
65 

91 
61 

88 
69 

80 
63 

85 
54 

90 
67 

86 
52 

ai 

59 

62 

47 

86 
47 

85.7 
51.1 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

90 
68 

95 

70 

96 
65 

93 
70 

97 
71 

84 
69 

62 

64 

90 
66 

94 
68 

93 
69 

88 
70 

60 
62 

81 
57 

69 
52 

90 
59 

86 

73 

93 

71 

93 
73 

90 
66 

84 
63 

93 

65 

96 
71 

97 
74 

94 
71 

77 
65 

67 
56 

93 

69 

86 
61 

60 
60 

76 
55 

89 
59 

89.1 
65.3 

CLINTON 

MAX 
MIN 
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UB 
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NEW  ENGLAND 
JULY  1955 

Station 

Day 

Oi  Month 

1 

1 

1 

3 

4 

s 

8 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27   28 

29 

30 

31 

< 

COHASSET 

MAX 
MtN 

89 

67 

•s 

63 

99 

66 

1  74 
63 

78 

62 

84 

66 

90 
67 

89 

71 

79 
63 

73 
58 

78 
60 

86 
63 

89 
68 

76   92 

71   72 

93 
66 

78 

60 

89 
63 

•3 
66 

94 
72 

97 
70 

83 
64 

70 
96 

80   88 
60   60 

65 

60 

71 

56 

70 
56 

83a4 
64>0 

EAST  WAREMAM 

MAX  '  88 
MIN   65 

86 
66 

88   85 
68   64 

87 
66 

97 
67 

82 
63 

78 

59 

87 
67 

89 
67 

82 

70 

82   74 
59   52 

81 
62 

as 

67 

1 
84 
70 

75   84 

69   70 

94 
65 

84 
63 

89 
65 

93 
68 

93 

71 

90 

70 

86 

67 

74 
55 

82 
67 

83 

64 

67 
51 

79 
54 

76 
59 

83>7 
64>6 

EDGARTOHN 

MAX   82 
MIN   60 

81 
59 

82  :  83 
61   56 

85 

61 

90 
65 

85 
59 

80 
53 

84 
59 

82 
61 

80 
63 

81  !  75 
59   52 

81 
58 

78 
61 

78 

51 

73   79 
52   63 

89 
61 

85 
57 

76 

59 

86 
63 

92 

64 

82 
65 

79 
61 

77 
49 

78 
53 

78 
63 

72 
58 

77 
54 

81.0 
59(3 

FALL  RIVER 

MAX   88 

MIN   70 

93 
68 

90   90 
68   66 

96 

71 

87 
66 

82 

64 

89 
66 

89 
69 

S2 
69 

85 
68 

76   61 
60   57 

86 
66 

89 
68 

79 
70 

93   92 
70   74 

87 
67 

81 
65 

91 
67 

95 
73 

94 
73 

65 
69 

73 
64 

83 
59 

87 
70 

75 
63 

79 
62 

80 
56 

63 
60 

85i7 
66a4 

FITCMBURC 

MAX   89 
MIN   69 

90 
70 

93   91 
66   60 

91 
67 

90 

70 

82 
61 

90 
65 

90 
67 

92 
71 

91 
68 

88 
59 

88 
57 

83 
61 

91 

68 

93 
69 

69   94 

72   70 

92 

65 

86 
56 

8S 
61 

93 
69 

95 

64 

94 
58 

88 

61 

75 
57 

90 
69 

94 
64 

72 

54 

88 
58 

69 
59 

68.9 
64.4 

FRAMING HAM 

MAX 
MIN 

91 
71 

90 
65 

94   92 
67   64 

93 
72 

96 

70 

82 
62 

66 
62 

93 

66 

93 
68 

93 

70 

87 
61 

79 
54 

83 
61 

91 
67 

92 

71 

77   99 
71   74 

94 
68 

87 
60 

85 
64 

98 
70 

99 
73 

96 

71 

91 
64 

60 
50 

94 
66 

102 
63 

74 
59 

62 
53 

60 
57 

69.5 
65.0 

HAVERHILL 

MAX 
1   MtN 

92 
70 

94 
72 

92   93 

67  1  62 

95 
71 

82 

66 

88 
63 

91 

64 

95 
68 

95 

71 

90 
70 

86 
61 

83 
55 

92 
62 

92 

67 

83 
72 

95   94 
74   72 

85 
66 

89 
59 

100 

54 

97 

70 

99 

73 

90 
72 

79 
64 

91 

58 

94 
69 

87 
65 

85 

57 

83 
53 

92 

56 

90i9 
69.7 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

89 
60 

88 
63 

85 
63 

90 
58 

89 

61 

93 
64 

85 
59 

88 
55 

91 
61 

92 
67 

94 
59 

87 
48 

82 
48 

83 
51 

91 
56 

88 
68 

86   90 
64   62 

86 
60 

86 
48 

65 

52 

92 
56 

96 
61 

94 
54 

84 
56 

84 

60 

89 
59 

93 
62 

74 
59 

84 

50 

82 
52 

87.9 
58.3 

HVANNIS 

MAX   85 
MIN   62 

85 
67 

83 
65 

8« 
60 

97 
69 

92 

69 

77 
64 

85 

55 

87 
68 

63 
68 

83 

71 

75 
52 

78 
51 

81 
6« 

SI 
68 

76 

70 

34   92 

71   70 

67 
65 

77 
57 

90 
66 

91 
64 

89 
72 

83 
71 

86 
65 

82 
49 

82 

69 

74 
63 

75 
62 

78 
53 

77 
55 

83.3 
63iB 

KNIGHTVILLE  0AM 

MAX   87 
MIN   60 

90 
62 

93 
63 

90 
59 

93 

60 

95 
66 

84 
62 

67 
56 

92 

62 

92 

67 

94 
64 

84 

48 

78 
48 

86 
52 

92 

58 

89 
63 

87   94 
70   66 

90 
50 

86 

50 

87 

50 

96 

61 

98 
62 

96 

57 

88 

50 

82 

53 

92 

60 

95 

64 

72 
50 

84 
48 

84 
52 

88.9 
59.2 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

89 
70 

89 

70 

94 
66 

91 
66 

91 
66 

95 
69 

65 
63 

84 
61 

91 
65 

93 
68 

92 

69 

87   70 
58   52 

82 

59 

90 
55 

92 

72 

72   93 

72   71 

92 

64 

84 
62 

84 
65 

92 

67 

96 

73 

95 

71 

88 
55 

74 
56 

86 
65 

92 
64 

63 

58 

79 
51 

80 
56 

66.7 
64.5 

LAURENCE 

MAX 
MIN 

90 
70 

93 
71 

90 
66 

90 
64 

92 
69 

79 
67 

83 
63 

90 
63 

91 
67 

92 
72 

88 
72 

79   81 
62  j  58 

90 
62 

92 
66 

85 
72 

94   92 
75   72 

62 

71 

82 
50 

98 

63 

96 
68 

95 
72 

87 

71 

78 
62 

68 
58 

92 
69 

85 
65 

83 

59 

81 
69 

89 
54 

88.0 
66.2 

LEXINGTON 

MAX 
MtN 

92 

71 

92 
74 

91 

68 

94 
64 

93 
69 

61 
71 

83 
65 

92 

63 

97 

68 

95 

70 

86 
72 

80 
60 

60 
52 

88 
58 

89 
64 

83 
69 

91   91 
71   59 

81 
52 

84 
58 

93 

64 

91 

67 

94 
69 

85 

70 

75 
63 

87 

54 

94 

70 

85 
62 

82 
55 

79 

48 

68 
53 

87.6 
64.3 

LOWELL 

MAX 
MIN 

92 

70 

95 

70 

93 
66 

94 
64 

95 
66 

65 
68 

88 
62 

94 
63 

95 
63 

95 
69 

88 

70 

87 
60 

83 

57 

92 
62 

92 
67 

92 
72 

97   95 
73   72 

87 
67 

90 
60 

99 
64 

99 
72 

96 
73 

97 
71 

80 
64 

92 
58 

97 
68 

93 
65 

86 
58 

63 
53 

94 
55 

91.8 
65.3 

MIOOLETON 

MAX 
MIN 

80 
70 

88 

74 

86 
70 

84 
64 

88 
74 

80 
70 

79 
64 

84 
66 

86 

68 

68 
72 

82 
72 

78 
64 

79 
56 

84 
64 

86 

70 

60 
74 

68   88 

74   74 

82 

70 

80 

60 

90 

66 

90 
72 

90 
76 

88 

74 

84 
66 

82 
58 

88 
72 

64 
66 

76 
58 

74 
54 

84 
56 

83.9 
67.4 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
64 

72 
64 

76 
62 

82 

61 

30 
67 

80 
64 

73 

57 

77 
57 

77 
65 

75 
55 

78 

63 

70 

60 

76 

61 

76 
65 

73 
65 

72 
56 

72   85 
57   57 

60 
61 

70 
56 

75 
67 

85 
67 

77 
67 

74 
67 

70 
56 

74 
56 

73 
66 

70 
63 

69 

59 

69 
57 

73 

55 

75.0 
62.5 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MtN 

84 
68 

90 
70 

87 
71 

86 
70 

93 
71 

86 
69 

80 
67 

86 
68 

86 
70 

80 
71 

86 
72 

76 
66 

80 
64 

83 
66 

81 
70 

74 
72 

85   88 
72   74 

85 
70 

78 
68 

88 
69 

89 
76 

89 
74 

83 

72 

75 
67 

80 
64 

83 
72 

76 
66 

78 
65 

78 
64 

79 
66 

83.0 
69.2 

PITTSFIELD  W3  AIRPORT 

MAX 

MIN 

84 
63 

85 
66 

87 
65 

87 
58 

89 
64 

80 
62 

83 

60 

87 
55 

66 

65 

90 
65 

79 
56 

75 
52 

79 
51 

85 
55 

87 
56 

86 

70 

89   85 

69   56 

79 
55 

80 
51 

90 
54 

91 
64 

92 
64 

80 
55 

83 
56 

65 
65 

90 
64 

70 
61 

83 
58 

82 
51 

89 
94 

84.4 
50.5 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

91 
66 

98 
69 

92 

66 

92 

61 

98 
70 

84 
66 

74 
64 

87 
64 

92 
67 

91 
66 

85 

71 

74 
59 

77 
55 

91 
63 

90 
66 

65 
70 

96   96 

71   73 

93 
65 

79 
61 

94 

65 

97 
67 

99 

71 

92 

70 

78 
63 

86 
55 

92 
67 

85 
63 

73 
62 

73 
55 

87.8 
66.0 

PROVINCETOWN  3  N 

MAX 
MIN 

83 

69 

83 

71 

66 
68 

86 
62 

96 

74 

92 
66 

92 
64 

86 
70 

68 
72 

66 
71 

80 
70 

71 

50 

77 
57 

81 
53 

79 
69 

76 
69 

84   90 
66   76 

89 
63 

82 

58 

37 
55 

92 
68 

90 
72 

90 
58 

88 

61 

85 
51 

81 
69 

80 
64 

75 
66 

75 
64 

SO 
56 

84.3 
69«7 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

89 
64 

88 
66 

94 
64 

89 
61 

90 
67 

96 

66 

86 
64 

60 
58 

89 
63 

88 
55 

62 
71 

82 
57 

75 
50 

81 
58 

85 
67 

84 
66 

74   92 

71   71 

92 
66 

85 

64 

80 
54 

92 

68 

93 

70 

92 

70 

86 

68 

75 

51 

63 
66 

86 

66 

67 

53 

76 
56 

78 
61 

84.8 
64.1 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

S« 
68 

93 
68 

75 
60 

83 
64 

93 
70 

73 
65 

78 
61 

85 

63 

88 
67 

86 
68 

80 
65 

72 
62 

77 
58 

83 
63 

85 
65 

76 
66 

87   92 
59   72 

79 
62 

78 
60 

96 

65 

83 
68 

97 

70 

82 
56 

72 

60 

77 
56 

87 
57 

72 
60 

75 
56 

74 
55 

78 
99 

82.1 
63.7 

SALEM  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

89 
68 

94 
69 

85 
64 

87 
62 

91 
70 

77 
65 

76 
63 

64 
65 

89 
69 

86 
72 

81 
70 

77 
64 

77 
58 

80 
64 

88 
68 

76 
70 

93   92 

70   73 

81 
54 

77 
61 

96 
65 

86 

70 

95 

70 

85 
57 

72 
64 

86 
59 

90 
69 

76 
61 

74 
58 

73 
65 

80 
60 

S3. 8 
65.7 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

SI 
66 

88 
64 

78 
65 

87 
64 

90 
70 

80 
64 

74 
63 

84 
64 

84 
68 

80 
68 

78 
62 

66 
56 

86 
54 

81 
55 

79 
68 

74 
70 

90   90 
70   72 

75 
64 

60 
52 

90 
65 

94 

66 

68 
72 

64 
56 

71 
56 

SO 
56 

80 
66 

73 
62 

70 
60 

72 
56 

83 
62 

81.0 
64.4 

SMELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

86 
62 

85 

57 

87 
64 

68 
61 

91 
60 

91 
67 

79 
62 

66 
59 

86 
63 

69 
57 

88 
64 

84 

50 

79 
51 

^2 
53 

69 

56 

84 
63 

80   90 
72   55 

67 
64 

82 
52 

83 

55 

90 
63 

96 
62 

93 
66 

63 
57 

81 

60 

67 
59 

92 
61 

59 
50 

84 
53 

81 
53 

85.6 
60.4 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

90 
70 

92 

72 

93 
67 

92 
66 

96 

75 

91 
70 

86 
65 

91 

65 

93 
65 

92 
57 

90 
58 

88 
58 

85 
55 

90 
60 

91 
61 

90 
62 

94   94 
63   52 

92 

55 

86 
53 

94 
54 

96 

71 

97 

73 

97 

61 

84 
66 

92 

67 

94 

71 

93 
69 

87 
65 

66 
61 

90 
61 

91.2 
64.2 

STOCKBRIDCE 

MAX 
MIN 

83 
63 

85 
63 

83 
62 

86 
57 

86 
56 

77 
62 

60 
60 

65 
54 

64 
61 

85 
64 

80 
60 

76 
46 

77 
46 

84 

51 

85 
63 

65 

70 

66  83 

67  53 

81 
59 

80 

4-7 

87 
49 

69 
58 

91 
62 

79 
66 

82 

60 

85 

65 

90 
65 

80 
65 

81 
58 

81 

45 

67 
50 

83.9 
96.7 

SWAMP SCOTT 

MAX 
MIN 

S6 
68 

86 

70 

78 
65 

84 
65 

94 
70 

85 
67 

76 
62 

84 
65 

86 
66 

84 
70 

82 
68 

77 
65 

78 
62 

80 
65 

85 
68 

72 
56 

68   68 
65   75 

75 
65 

80 
65 

92 

59 

85 

75 

90 

70 

64 

70 

72 
66 

82 
55 

87 
65 

75 
64 

73 
63 

75 
60 

80 
63 

82.1 
66.6 

TAUNTON 

MAX 

MIN 

89 
68 

94 
69 

90 
67 

90 
61 

96 
69 

85 

66 

82 

64 

89 
66 

90 

65 

86 

63 

63 
72 

80 
56 

81 
49 

86 
61 

85 
68 

80 
70 

92   93 
72   72 

87 
55 

83 
64 

92 
56 

95 
68 

95 
72 

87 
70 

74 
65 

83 

51 

87 

70 

81 
54 

78 
61 

78 
53 

65 
58 

86.4 
69.0 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

87 
62 

89 
64 

91 
64 

90 
55 

91 

58 

91 
94 

79 
62 

86 
55 

91 
59 

90 
63 

92 
62 

85 
50 

60 
46 

80 
52 

69 
60 

91 
59 

81   92 
59   59 

89 
55 

84 

54 

85 
50 

95 
56 

95 
62 

95 
65 

82 

55 

80 
56 

92 
66 

92 
55 

77 
55 

85 

47 

91 
92 

87.6 
57.5 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

90 
65 

92 

62 

92 

65 

93 
61 

94 
60 

86 

59 

89 

59 

90 
59 

92 

64 

90 
68 

85 
62 

84 
51 

81 
50 

90 
54 

90 
62 

86 

70 

93   91 
73   65 

88 
62 

86 

50 

95 

53 

96 
54 

96 
63 

89 

67 

83 

57 

91 
65 

94 
63 

69 
67 

81 
59 

84 
50 

91 
51 

89.4 
60.6 

HALPOLE 

MAX 
MIN 

87 
67 

93 
67 

89 
66 

68 
59 

94 
67 

63 

67 

61 
62 

88 
57 

91 
64 

89 
67 

63 
57 

77 
54 

80 
50 

87 
58 

88 
65 

76 

70 

91   90 
72   69 

83 
62 

83 
61 

91 
64 

94 
66 

94 

65 

86 
70 

73 
62 

65 
51 

90 
67 

75 
«2 

79 
56 

79 
46 

86 

94  [ 

8S.6 
62.4 

NALPOLE  1  S 

MAX 
MIN 

92 
70 

94 
70 

92 
68 

88 
60 

96 
70 

84 
70 

SO 
66 

92 
58 

92 
66 

92 
70 

86 
70 

76  1 
60 

80 
48 

86 
58 

38 

SO 
72 

90   92 
72   70 

84 
60 

84 
68 

92 
66 

96 
68 

96 
72 

83 

71 

72 
68 

84 
50 

90 
70 

60 
64 

SO 
54 

66 
43 

89 
56 

86.9 
64.9 

KEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

83 
60 

87 
60 

86  ■ 
60  1 

87 
52 

91 
58 

■  1 
62 

84 
57 

87 
50 

68 
59 

89 
65 

83 
62 

76 
43 

78 
43 

86 

47 

90 
59 

85 
65 

86   85 
65   52 

80 
57 

82 
44 

90 
47 

93 

58 

93 
58 

82 
64 

80 
51 

87 
63 

92 

54 

68 
65 

82 
56 

79 
42 

86 
47 

84.8 
56.0 

WESTON 

MAX 
MIN 

88 
67 

92 
69 

89 
63 

89 
58 

93 

67 

81 
66 

84 
61 

90 
59 

91 

65 

93 
65 

67 
56 

84 
55 

61 
49 

86 
58 

91 
63 

86 

59 

92   91 

59   66 

89 

60 

83 
58 

94 

53 

98 
66 

96 
69 

93 
69 

79 
62 

69 
92 

99 

67 

89 
61 

86 
54 

85 
44 

92 
52 

69.1 
61.8 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

89 
69 

91 
71 

91 
66 

92 
65 

95 
67 

84 
66 

64 
64 

90 
64 

91 
66 

69 
69 

65 
65 

80 
60 

63 
53 

91 
61 

89 
67 

60 
74 

93   92 

74   70 

87 
65 

66 
61 

95 

65 

97 
67 

96 
69 

87 

70 

80 
66 

91 
66 

93 

70 

69 
68 

84 
59 

83 
52 

90  ; 

58  1 

1 

88.5 
69.4 

MILLARD  BROOK  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

1 

HORCESTER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
68 

87 
67 

86 
65 

88 
70 

88 
67 

79 
62 

81 
60 

85 
65 

86 
66 

90 
66 

82 
64 

75 
59 

76 
58 

84 
50 

87  1 
64  1 

75 
69 

87   87 
71   70 

62 
51 

60 
57 

87 
63 

93 
73 

93 
71 

84 
65 

71 
60 

65 
60 

91 
68 

70 
61 

79 
59 

79 
57 

37 
57 

83.5 

64.0 

WORCESTER 

MAX 

MIN 

89 
66 

91 
69 

88 
64 

i 

89 
58 

93 
67 

84 
67 

81 
58 

89 
62 

90 
64 

92 
57 

65 
68 

76 
60 

80 
53 

66 
59 

>1 
54 

79 
69 

90 
72 

89  i 
70 

85 
66 

82 
59 

89 
61 

99 
68 

92 
65 

84 
69 

74 
62 

86 
55 

92 
68 

82 
68 

B2 

58 

90 
i7 

98 
50 

86.2 
63.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 


Table  5  -  Continued 

JULl 

1965 

Station 

Day 

Of  Month 

4> 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 
MIN 

87 
65 

86 
64 

82 

60 

86 
54 

66 

60 

83 
60 

85 
61 

87 
53 

91 
57 

94 
66 

90 
54 

75 
43 

75 
46 

85 
50 

90 
53 

86 
66 

87 
62 

66 
64 

80 
60 

80 
47 

89 
53 

92 
53 

86 
69 

82 
60 

81 
50 

87 
56 

85 

57 

81 
61 

85 
50 

80 
50 

63 
50 

35.1 
56.2 

BERLIN 

MAX 
MIN 

S3 
59 

87 
64 

85 
64 

84 
54 

87 
66 

86 
62 

77 
49 

86 

49 

89 
53 

94 
64 

95 
57 

77 
41 

74 
40 

75 
50 

83 
54 

91 
57 

85 
64 

69 
59 

86 
55 

80 
44 

SI 
52 

89 
60 

92 
64 

88 
61 

77 
44 

78 
54 

86 
54 

83 
59 

82 
47 

66 
53 

78 
48 

84.3 
64.9 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

84 
65 

83 
67 

82 
64 

85 
57 

84 
65 

82 

57 

83 
54 

85 
56 

87 
61 

92 
69 

85 
55 

79 
48 

72 
49 

81 
66 

90 
58 

83 
65 

66 
65 

84 
66 

77 
56 

79 

50 

86 
56 

90 
66 

84 
68 

80 
60 

78 
50 

84 

60 

60 
62 

78' 
60 

82 
51 

61 
52 

87 
55 

83.0 
56.8 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

89 
64 

92 

64 

66 
63 

91 
54 

89 
64 

84 
64 

86 
62 

92 

54 

94 
60 

98 
65 

95 
66 

61 
52 

61 
49 

91 

50 

96 
56 

94 
67 

93 
66 

91 
64 

85 
62 

84 

50 

98 

54 

99 
64 

97 
62 

86 
66 

62 

60 

90 
54 

91 
56 

65 
64 

86 
59 

62 
46 

93 
48 

89.7 
59.1 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

86 
59 

90 
61 

89 
60 

87 
56 

69 
60 

39 
63 

77 
55 

90 
52 

90 

53 

92 
63 

95 
58 

63 
46 

79 

45 

77 
61 

88 

51 

91 

56 

66 

64 

89 
64 

90 

57 

64 
47 

83 
51 

95 
52 

95 
62 

92 

66 

80 
53 

82 

59 

79 
55 

63 

61 

81 
61 

34 
51 

81 
47 

66.3 
56.2 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

91 
68 

92 

65 

90 
61 

91 
56 

92 
63 

74 
65 

86 
62 

91 
59 

94 
61 

97 
69 

67 
60 

79 
54 

61 
49 

91 

55 

94 
69 

83 
71 

93 

67 

90 
68 

63 
56 

65 
55 

98 
53 

97 
65 

97 
67 

64 
64 

80 
60 

91 
63 

93 
68 

76 
59 

83 
54 

82 
49 

92 
48 

88.4 
59.8 

DURHAM 

MAX 
MIN 

91 
68 

94 
70 

90 
61 

92 
57 

93 

65 

65 
66 

85 
62 

69 
58 

95 
61 

95 
70 

68 
67 

83 
60 

80 
62 

86 
59 

85 
59 

79 
67 

95 
71 

92 
71 

76 
65 

87 
56 

96 

58 

96 
68 

97 

67 

91 
69 

77 
61 

91 
53 

93 
66 

84 
.63 

82 
53 

78 
50 

89 
49 

36.3 
62.0 

EAST  DEERING 

MAX 
MIN 

67 
60 

90 
65 

89 
61 

68 
53 

89 
60 

74 
64 

84 
56 

89 
55 

90 
62 

93 

65 

81 
61 

75 
46 

80 
47 

87 
51 

93 
61 

64 
70 

91 
66 

88 
66 

64 
56 

83 

47 

95 
52 

95 
62 

94 
63 

82 
61 

80 
52 

91 
53 

76 
58 

83 
54 

30 
44 

92 
45 

66.2 
57.3 

FABYAN 

MAX 
MIN 

86 
57 

79 
49 

81 
40 

83 
52 

85 
54 

81 
60 

83 
45 

85 
47 

87 
48 

90 
49 

79 
47 

73 
37 

70 
36 

79 
45 

67 
47 

89 
54 

87 
57 

85 

55 

65 

57 

85 
56 

89 
60 

93 
67 

35 

76 
54 

75 

41 

76 
44 

77 
46 

79 
45 

64 
47 

62 

47 

87 

47 

82.6 

49.7 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

80 
60 

82 

61 

fll 
65 

76 
51 

82 
59 

80 
59 

78 
46 

80 
59 

84 
58 

87 
65 

90 
53 

71 
40 

72 
38 

72 
46 

79 
57 

87 

65 

79 

60 

84 
64 

78 
52 

73 
42 

75 
50 

81 
61 

66 
64 

83 
56 

71 

40 

76 

47 

83 

55 

74 
58 

75 
41 

32 
52 

30 
52 

79.5 
54.2 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

90 
61 

92 

64 

89 
63 

91 

55 

90 
62 

85 
65 

86 
63 

90 
56 

93 
60 

96 

68 

66 
61 

76 
52 

80 
52 

69 
54 

92 

56 

67 
69 

93 
68 

91 
65 

84 
63 

85 
55 

96 
53 

97 
65 

96 
66 

90 
68 

83 
63 

90 
54 

92 
57 

81 
65 

85 
61 

82 
52 

92 

61 

86.7 
60.2 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

91 
66 

92 
62 

66 
62 

93 
54 

93 
62 

86 
64 

88 
63 

92 
55 

96 
59 

98 
67 

94 
61 

80 
49 

80 
49 

91 
53 

92 

64 

90 
67 

96 
66 

92 
64 

84 
61 

65 
52 

95 
52 

96 

63 

96 

64 

94 
67 

81 
62 

92 
52 

94 
65 

82 
63 

86 
59 

86 
50 

94 
48 

90.3 
58.9 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

88 
60 

87 
57 

86 
59 

89 
47 

87 
55 

83 
60 

66 
60 

69 
49 

91 
55 

93 
63 

92 
61 

78 
41 

76 
40 

91 
44 

92 
56 

86 
66 

89 
59 

66 
59 

61 
64 

81 
42 

93 
45 

96 
57 

92 
56 

87 
53 

80 
53 

87 
54 

89 
50 

80 
52 

64 
56 

82 
44 

90 
41 

66.6 
53.1 

HANOVER 

MAX 
MIN 

88 
65 

87 
64 

87 
65 

91 
58 

85 
62 

77 
64 

86 

60 

89 
57 

91 
61 

96 
69 

80 
69 

77 
49 

78 
49 

88 
64 

92 
56 

86 
69 

89 
66 

66 
66 

81 
61 

80 
53 

94 
55 

96 
66 

91 
65 

76 
65 

83 
56 

68 
63 

86 
58 

81 
64 

84 

51 

62 

53 

89 

51 

66.1 
59.6 

KEENE 

MAX 
MIN 

91 
63 

93 
65 

90 
64 

91 
56 

92 

58 

64 

57 

86 
64 

91 
55 

92 

61 

94 
65 

83 
62 

80 
61 

81 
46 

91 
63 

93 
61 

86 

71 

92 

71 

92 
64 

84 
59 

86 
47 

97 
49 

96 
64 

95 
63 

63 

67 

63 
54 

92 
61 

93 
59 

64 
67 

87 
58 

35 
46 

93 
49 

89.1 
69.0 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

89 
70 

87 
70 

87 
65 

90 
60 

88 
67 

77 
64 

87 
62 

91 

61 

93 
64 

95 
71 

61 
66 

79 
56 

76 
52 

89 

59 

92 

61 

87 
68 

91 

70 

88 

70 

63 
64 

84 
56 

94 
61 

96 
68 

93 
71 

80 
68 

86 
64 

91 
56 

86 
64 

81 
62 

86 
61 

84 
56 

91 

53 

87.2 
63.3 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
66 

88 
63 

87 
60 

91 
55 

86 
61 

76 
62 

86 
68 

90 
56 

91 
60 

96 
66 

60 
53 

78 
46 

79 
46 

89 
52 

93 

61 

90 
70 

90 
66 

90 
64 

83 
54 

64 
48 

95 
52 

96 
65 

90 
64 

78 
63 

84 

57 

89 
60 

86 
57 

61 
67 

65 
52 

32 
50 

92 

50 

86.9 

67.5 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

86 
69 

68 
66 

84 
66 

88 
60 

88 
66 

74 
65 

82 
61 

87 
59 

90 
63 

87 
70 

77 
66 

76 
59 

77 
63 

86 

68 

89 
64 

79 
70 

66 
69 

86 

71 

76 
64 

60 
56 

90 
59 

92 

68 

90 
71 

79 
64 

76 

60 

86 

57 

89 
60 

74 
64 

79 
56 

78 
53 

36 
52 

63.4 
62.5 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

89 
64 

92 
63 

90 
63 

90 
55 

91 
60 

67 
66 

84 
58 

90 
56 

91 
60 

93 

64 

86 
63 

80 
64 

79 
49 

89 
55 

90 
59 

87 
70 

93 
66 

91 
66 

84 
62 

84 
55 

96 
51 

95 

64 

94 
64 

91 
69 

77 
57 

69 
51 

92 

62 

86 
66 

81 
60 

78 
47 

90 
48 

88.0 
69.6 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 

MIN 

57 
49 

59 
53 

57 
47 

58 
48 

56 
51 

53 
47 

61 

45 

66 
48 

69 
64 

69 
63 

54 
40 

60 
40 

64 
40 

69 
45 

69 
63 

59 
49 

63 
53 

57 
47 

54 
44 

55 

41 

64 
49 

68 
57 

62 

50 

52 
43 

56 

44 

63 
47 

60 
52 

68 
48 

62 

45 

58 
43 

63 

47 

69.6 
47.6 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

89 
65 

92 

66 

90 
62 

90 
56 

92 
61 

77 
64 

86 
61 

90 
52 

92 
62 

92 
65 

65 
62 

76 
64 

81 
50 

90 
57 

92 
61 

80 
69 

94 
70 

92 

65 

62 
59 

87 
55 

98 

54 

97 
65 

96 

64 

67 
62 

76 
58 

90 
52 

95 
64 

77 
62 

86 

56 

82 
56 

94 
47 

88.0 
59.8 

PETER80R0   2  S 

MAX 
MIN 

86 
64 

90 
63 

66 
61 

88 
55 

86 
55 

83 
65 

84 
60 

89 
60 

90 
69 

91 
59 

67 
58 

77 

53 

84 
50 

87 
66 

92 

54 

85 

65 

90 
55 

88 
65 

83 
62 

82 
54 

94 
57 

95 
57 

92 

56 

66 
56 

80 
53 

94 
67 

91 
56 

64 
62 

84 

54 

82 

45 

89 
51 

87.1 
57.0 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

80 
62 

80 
64 

80 
58 

80 
56 

80 
68 

79 
60 

78 
60 

61 
50 

83 
54 

87 
61 

72 
58 

69 
45 

68 

43 

76 
52 

82 
62 

72 
62 

84 
60 

80 
63 

75 
56 

76 

46 

86 

54 

82 

61 

64 
66 

71 
55 

72 
47 

64 
56 

76 
56 

69 

57 

76 
50 

75 
49 

84 
50 

78.1 
65.5 

PLYMOUTH  1  WNW 

MAX 
MIN 

85 
60 

87 
60 

69 
60 

85 
53 

88 
60 

85 
63 

75 
62 

85 
51 

87 
55 

92 

60 

94 
58 

82 

47 

77 
44 

78 
49 

65 
60 

91 
56 

64 

64 

90 
66 

89 
59 

62 

47 

81 
51 

92 

60 

93 
61 

92 

62 

77 
54 

60 
56 

86 
64 

84 
56 

78 
59 

83 
49 

SO 
46 

85.0 
55.8 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

90 
66 

95 
66 

84 
60 

87 
53 

93 

67 

79 
61 

83 

60 

68 
56 

92 
62 

96 
69 

86 
61 

79 
64 

79 
49 

81 
57 

60 
58 

80 
65 

94 
69 

94 
68 

77 
56 

63 
55 

96 
57 

82 
65 

98 
62 

86 
60 

75 
56 

88 
52 

95 
66 

71 
56 

78 
52 

76 
49 

60 
53 

65.2 
59.4 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

86 
61 

89 
62 

91 
64 

87 
54 

91 
58 

90 
64 

75 
61 

86 
54 

69 
60 

91 
64 

93 
58 

79 
51 

76 
45 

79 

51 

89 
58 

93 
69 

84 
70 

92 
63 

90 
58 

62 
45 

85 
48 

94 
56 

95 
61 

96 
68 

79 
53 

83 
61 

91 
57 

91 
66 

73 
57 

83 
43 

85 
48 

86.6 
57.9 

WEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

86 
64 

89 
62 

89 
66 

86 
56 

92 
59 

88 
64 

77 
63 

87 
56 

92 
60 

92 

65 

97 
67 

60 
46 

79 
48 

78 
53 

69 
65 

94 
62 

69 
65 

90 
63 

89 
62 

81 
51 

89 
54 

96 

59 

97 
63 

93 

68 

79 
57 

85 
60 

90 
57 

87 
62 

83 
52 

66 
50 

85 
49 

87.6 
53.4 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

91 
66 

94 
66 

91 
62 

91 
54 

96 
60 

80 
56 

84 
59 

91 
55 

94 
59 

94 
60 

88 
65 

80 
55 

83 
60 

91 
54 

93 
58 

86 
68 

95 
69 

93 
66 

84 
64 

87 
52 

98 
52 

96 
63 

99 
63 

90 
69 

77 
69 

92 
49 

94 
62 

85 
62 

84 
48 

80 
43 

92 
46 

89.6 
56.6 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

91 
68 

91 
66 

69 
65 

91 
58 

91 
67 

84 

64 

66 

64 

90 
59 

94 
61 

96 

69 

90 
61 

79 

54 

81 
50 

87 
68 

96 
58 

86 

68 

94 
65 

93 
71 

87 
63 

64 
53 

97 
59 

97 
67 

97 
66 

67 
68 

85 
62 

68 
55 

91 
59 

80 
61 

86 
58 

84 
53 

90 
50 

89.0 
61.3 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

87 
62 

88 
61 

84 
62 

87 
56 

85 
60 

77 
63 

65 
64 

88 

53 

91 
56 

94 
66 

90 
62 

78 
46 

78 
46 

86 
62 

93 
66 

81 
68 

90 
64 

88 
69 

82 
58 

63 
48 

92 
51 

92 
62 

93 

61 

82 
65 

81 
52 

89 
58 

87 
56 

79 
63 

65 
56 

81 
50 

91 
47 

86.0 
57.5 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

77 
65 

83 
66 

86 
67 

84 
68 

86 
66 

66 

68 

80 
64 

60 
65 

77 
66 

78 
67 

83 
66 

76 
59 

77 
68 

76 
65 

75 
67 

73 
68 

80 
68 

87 
68 

84 
65 

73 
64 

83 
66 

91 
69 

80 

70 

80 
68 

71 
62 

77 

60 

80 
68 

72 
64 

73 
64 

70 
62 

74 
63 

79.0 
66.4 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

87 
68 

93 
67 

90 
66 

89 
63 

95 
69 

87 
66 

81 
62 

89 
63 

88 
66 

87 
63 

87 
66 

76 
67 

81 
63 

87 
62 

87 
67 

74 
69 

93 

71 

92 
69 

64 
64 

85 
61 

92 

65 

94 
69 

93 
72 

85 
66 

71 
60 

84 

56 

88 

68 

73 
61 

78 
58 

79 
53 

86 
65 

85.6 
63.6 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

85 
64 

90 
66 

90 
66 

89 
62 

94 
66 

91 
69 

81 
66 

86 
59 

86 
62 

83 
64 

85 
71 

82 
61 

79 
47 

86 
57 

82 

67 

60 
69 

68 
70 

91 
67 

86 
63 

79 
64 

89 
65 

92 
68 

91 
66 

92 

65 

74 
62 

78 
55 

82 
69 

79 
64 

76 
63 

75 
57 

76 
63 

84.3 
63.7 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
72 

92 

69 

89 
69 

90 
65 

96 
72 

B6 

66 

82 

65 

87 
65 

89 
67 

84 
69 

86 
66 

76 

67 

79 
54 

87 
64 

87 
70 

75 
70 

93 
72 

92 

72 

84 
66 

78 
65 

91 
67 

92 

72 

95 
73 

82 
69 

73 
59 

82 
66 

86 

70 

76 
64 

78 

60 

79 

58 

82 
60 

86.0 
66.9 
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NEW  ENGLAND 
JULY  19S5 

Stalkm 

Da, 

0<  Month 

tt 
ty 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

< 

VERMONT 

! 

BELLOWS  FALLS 

MAX 

MIN 

«0 
62 

92 

68 

92 
66 

91 
59 

95 
63 

91 
66 

75 
64 

92 

58 

91 
63 

92 
69 

94 
65 

88 
56 

81 
52 

83 
54 

94 
58 

93 
67 

88 

72 

94 
66 

91 
64 

84 
50 

86 
55 

97 
57 

97 
66 

96 
69 

82 
56 

85 

64 

94 
61 

91 

67 

74 
61 

8« 
53 

86 
53 

89.3 
61.4 

BENNINSTON  2  NM 

MAX 
MIN 

87 
56 

87 
63 

89 
62 

90 
57 

90 
59 

88   85 

62   57 

91 
54 

90 
63 

93 
66 

86 
56 

79 

45 

82 
46 

89 
50 

93 

61 

88 
69 

89 
65 

85 
63 

83 

57 

83 
47 

91 
52 

93 

60 

92 

64 

81 
66 

85 

53 

90 
60 

93 
58 

76 
63 

86 
54 

85 
53 

90 
55 

87.4 
57.9 

BLOOMFIELO 

MAX 

MIN 

86 
S9 

87 
54 

87 
54 

88 
61 

85 
64 

86 
52 

88 
50 

90 
54 

96 
64 

93 

51 

77 
42 

78 
42 

85 

51 

92 
51 

89 
66 

89 
60 

SB 
65 

83 

56 

80 
46 

90 
63 

93 

60 

93 

60 

87 

60 

81 

44 

88 

48 

88 

54 

82 

61 

87 

44 

86 

49 

90 
49 

87,1 
54.1 

BURLINGTON  WS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
69 

86 
68 

85 
65 

93 
62 

85 

67 

78 

63 

84 
56 

8« 
58 

90 
73 

94 
72 

75 
61 

74 
51 

77 
51 

88 
58 

93 

61 

89 
71 

89 
68 

87 
68 

77 

58 

85 

54 

92 

63 

97 
70 

92 
69 

75 
56 

SO 
52 

89 
56 

78 
62 

78 
56 

84 

51 

88 
62 

92 
68 

85.6 
61.9 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

88 
61 

88 
61 

88 
58 

92 

50 

90 
59 

87 
60 

B6 
55 

89 
51 

91 

53 

95 
64 

91 
53 

78 
44 

81 
42 

88 
46 

94 
51 

88 
67 

90 
59 

89 
63 

80 
56 

84 
45 

93 
49 

97 
60 

94 

57 

90 
64 

82 

50 

90 
56 

88 

53 

79 
63 

85 
46 

85 
46 

91 
47 

88.1 
54.5 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

85 
57 

90 
59 

88 
63 

86 
53 

90 
56 

89   80 
63   53 

87 
50 

90 
54 

92 

58 

96 
52 

79 
43 

78 
42 

80 
44 

88 
50 

83 
53 

89 

56 

90 
61 

89 
59 

79 
45 

84 
46 

93 

52 

94 
59 

90 
61 

80 

50 

83 
52 

80 
54 

S5 
58 

84 
42 

87 
43 

83 
48 

86.2 
52.8 

CORNWALL  1  N 

MAX 
MIN 

90 
66 

90 
67 

88 
64 

92 

61 

89 
68 

84   86 
62   54 

90 
58 

90 
68 

96 
72 

88 
60 

79 
47 

82 
51 

89 
55 

91 
61 

90 

71 

90 
62 

89 

65 

77 
58 

84 
51 

93 
58 

95 
68 

91 

69 

86 
63 

84 

53 

89 
58 

87 
64 

80 

60 

89 
48 

87 
56 

91 

61 

87.9 
60.6 

DORSET  1  S 

MAX 

MIN  j 

87 
57 

86 
62 

88 
59 

89 
51 

86 
58 

83 
60 

85 

50 

90 
49 

90 
58 

94 
62 

78 
55 

78 
43 

79 
41 

88 
50 

91 
56 

86 
69 

87 
61 

84 
60 

84 
50 

82 

43 

92 
50 

92 

59 

89 

60 

78 
61 

82 
49 

87 
55 

87 
51 

75 
61 

81 
50 

84 
46 

88 
52 

85.5 
54.5 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

83 
63 

B6 
67 

83 
66 

83 
58 

88 

58 

85 
62 

7S 
56 

83 
56 

86 

57 

87 
62 

95 
61 

74 
48 

73 
48 

76 
53 

84 
56 

92 
59 

85 
62 

87 
68 

86 

60 

76 
46 

81 
54 

90 
62 

94 
63 

87 
64 

74 
49 

81 
53 

88 
57 

76 
62 

81 
49 

85 
53 

81 
55 

83.4 

57.7 

EN0SBUR6  FALLS 

MAX 
MIN 

88 

6« 

85 
69 

85 

65 

91 
59 

87 
56 

83   86 
62   50 

90 
50 

92 
61 

92 
68 

86 
51 

79 
43 

78 
42 

88 
48 

92 
51 

85 
58 

90 
61 

86 
68 

78 
54 

84 
46 

90 
5B 

95 
68 

91 
72 

81 
56 

83 

48 

90 
46 

82 
54 

85 
65 

87 
42 

91 
48 

93 
68 

86.9 
56.5 

LEMINGTON 

MAX 
MIN 

86 
61 

82 
61 

80 
56 

86 
52 

84 
64 

78 
60 

83 
50 

88 
50 

90 
50 

94 

65 

86 
53 

73 
39 

75 
40 

83 

50 

90 

51 

83 
66 

86 

60 

83 
63 

76 
54 

79 
46 

85 
54 

91 
60 

86 
62 

78 
52 

79 
40 

85 
47 

77 
53 

79 
60 

85 
39 

S3 

49 

88 

60 

83.3 

53.8 

MIDDLESEX 

MAX  1 
MIN  ! 

85 
62 

88 
63 

85 
63 

84 
56 

90 
61 

85 
63 

60 
56 

84 

53 

90 
57 

91 
67 

94 
53 

77 
48 

77 
46 

78 
49 

90 
54 

94 
63 

89 
58 

89 
66 

88 
60 

78 
50 

61 

51 

91 
61 

95 
64 

69 
64 

77 
46 

82 
52 

89 
57 

SO 
62 

S3 
47 

87 
50 

84 
56 

85.6 
56.7 

HONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN  ' 

87 
66 

8« 
64 

82 
62 

89 
54 

84 
62 

77 
58 

84 
55 

88 
51 

89 
57 

92 

67 

76 
54 

75 
46 

76 
43 

86 
50 

94 
53 

88 
68 

87 
59 

86 
61 

76 
53 

80 
45 

90 
53 

95 
62 

88 
65 

77 
49 

80 
47 

87 
55 

79 
57 

31 
53 

85 
43 

82 
53 

90 
55 

84.3 
55.5 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 

MIN  1 

7* 
52 

71 
59 

72 
55 

75 
53 

76 
54 

69 
51 

69 
54 

74 
58 

77 
56 

78 

73 
49 

62 

42 

62 

49 

79 
43 

74 
57 

62 
52 

67 
50 

78 
56 

SO 
64 

78 
62 

72 
50 

68 
49 

74 
55 

71 
58 

68 
54 

71 
62 

72 

54 

77 
58 

72.3 
53.9 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

SB 

66 

86 

67 

82 
59 

89 

57 

85 
63 

80   85 
56   52 

90 

53 

92 

61 

95 
62 

75 
49 

77 
44 

76 
45 

85 
56 

94 

59 

86 

67 

87 
66 

83 

61 

78 

49 

81 
47 

86 

62 

94 

64 

90 
64 

75 
47 

82 

43 

89 
50 

SO 
58 

82 

49 

84 

44 

86 
54 

94 
56 

85.0 
55.8 

NORTMFIELD  NORWICH  UN IV 

MAX 
MIN 

87 
63 

87 
65 

84 
59 

90 
55 

88 
60 

78   84 
62   50 

90 
54 

90 
57 

95 
67 

88 
52 

76 
42 

79 
42 

87 
50 

93 
48 

88 
68 

87 
62 

88 
65 

85 

58 

81 

45 

92 

51 

93 
63 

94 
66 

85 
62 

81 

46 

88 

53 

88 
58 

80 
62 

85 
43 

86 
51 

92 

50 

86.7 
55.8 

RANDOLPH 

MAX  ' 
MIN 

87 
53 

85 
64 

85 
63 

90 
55 

88 
62 

86  ',   SS 
63  1  55 

88 
57 

90 
58 

94 
68 

76 

55 

75 
47 

79 

44 

89 
SO 

91 
49 

89 
69 

86 
62 

88 
65 

77 
60 

83 

49 

92 

62 

94 
64 

90 
64 

84 
64 

83 
52 

89 
55 

88 
57 

85 
46 

82 

45 

84 
46 

90 
52 

86.2 
56.6 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

8* 
57 

86 
63 

84 
59 

88 
55 

90 
60 

88   78 
62   59 

85 

55 

90 
56 

89 
64 

93 
57 

81 
46  1 

79 

46 

77 
47 

83 
55 

90 
62 

87 
63 

87 
62 

85 
58 

80 
50 

SO 
50 

91 

54 

98 
60 

92 
62 

80 
53 

81 
56 

SB 

60 

89 
60 

66 
56 

84 
48 

78 
50 

84.9 
56.3 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

85 
64 

86 

65 

84 
64 

88 
52 

87 
64 

82  '   81 
63   56 

87 
56 

86 
62 

92 

69 

91 
59 

75 

50 

78 
43 

85 
52 

90 
58 

88 

71 

86 

67 

87 
65 

77 
64 

80 
49 

88 

55 

92 
66 

90 
65 

84 
64 

81 

56 

84 
59 

84 

60 

76 
63 

83 

49 

83 
55 

87 
57 

84.7 
59.5 

SAINT  ALBANS 

MAX  ' 
MIN 

86 
68 

84 

71 

83 
65 

90 
63 

87 
65 

83   85 
62   59 

88 
63 

90 
73 

92 

75 

87 
55 

75 
47 

78 
53 

88 
60 

92 
70 

86 

70 

86 

71 

84 
66 

77 

57 

83 

58 

90 
66 

95 
74 

92 

74 

90 
60 

81 
54 

89 
59 

S4 
70 

78 
62 

85 
68 

SS 
62 

93 
68 

86.2 
64.1 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

88 
60 

89 
64 

87 
64 

91 
56 

88 

63 

86   86 

64   52 

89 

53 

90 

57 

97 
67 

94 

58 

77 

47 

78 
45 

87 
53 

93 

54 

90 
69 

90 
62 

89 
66 

85 

59 

82 

47 

91 
53 

95 
63 

95 
64 

94 
62 

81 

45 

88 
56 

88 
55 

81 
60 

87 
46 

87 
52 

91 
51 

88.2 

57.0 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

78 
59 

78 
63 

79 
55 

79 
49 

81 
56 

83   71 
60   54 

77 
47 

81 
54 

82 
62 

85 
61 

73  ' 
47 

70 
41 

72 
43 

79 
52 

85 

64 

78 
59 

80 
59 

77 
53 

72 
42 

74 
47 

S3 

56 

87 
57 

S3 
64 

73 
48 

75 
52 

78 
53 

83 

60 

68 

54 

75 
42 

75 
49 

77.9 
53.6 

VERNON 

MAX 

MIN 

87 
59 

91 
61 

91 
65 

92 

59 

93 
60 

93 
65 

79 
65 

89 
58 

88 

63 

89 
65 

90 
60 

85 
51 

80 
48 

82 
57 

92 
61 

89 
68 

83 

72 

94 
66 

91 

60 

83 
45 

86 

51 

97 
62 

93 

64 

96 

68 

84 

55 

82 
62 

92 

61 

90 
68 

73 
62 

88 

47 

84 
50 

87.9 
59.9 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

85 
57 

88 

57 

85 
57 

83 
52 

SB 
60 

85 
61 

80 
47 

85 
48 

89 

49 

92 

60 

95 
54 

73  I 
42 

73 
40 

74 
41 

85 
50 

93 
50 

88 

58 

88 
65 

84 
55 

78 
42 

82 
44 

90 

51 

95 
61 

90 
60 

76 

41 

83 

52 

88 
54 

78 
55 

82 
42 

88 
42 

84 
48 

84.7 
51.5 

WILDER 

MAX 
MIN 

85 
65 

90 
64 

88 
56 

89 

58 

91 
60 

87   78 
65   62 

87 

58 

90 
60 

91 
64 

97 
59 

82 
49 

SO 
50 

80 
51 

89 

56 

93 
62 

87 
67 

90 
63 

90 
62 

83 
53 

84 
55 

95 

60 

95 

58 

91 
67 

SO 
58 

84 
60 

90 
59 

89 
65 

83 
52 

86 

54 

84 
52 

87.4 
58.8 

"OOOSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

87 
62 

87 

63 

85 

63 

90 
54 

87 

60 

78   85 

63   52 

88 

55 

90 

57 

95 

67 

84 
57 

75 

47 

79 
46 

87 
50 

91  ; 

53 

87 
69 

89 
62 

88 
66 

79 
54 

83 
49 

93 
51 

96 

63 

91 
61 

77 
60 

82 

55 

88 
59 

88 

56 

79 
64 

84 
49 

81 
51 

90 
50  ! 

-A 

85.9 
57.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

ROCHESTER,  MASS. 
LAIEPORT  2,  K.  H. 
HASSABESIC  LAKE,  N.  H. 

EVAP 
WIHD 

EVAP 

WIND 

EVAP 
WIND 

1 

.26 
35 

.30 
50 

.21 
17 

.22 
40 

.17 
40 

.21 

15 

.18 
24 

.24 
35 

.17 
12 

.27 
20 

.33 
30 

.24 

18 

.26 
24 

.27 
45 

.19 
10 

.29 
32 

• 
40 

.09 

5 

.17 
18 

• 
15 

.15 
5 

.17 
13 

.41 
25 

.23 

6 

.24 

19 

.35 
25 

.18 

4 

.27 
32 

.14 
35 

.17 
6 

.14 
48 

.29 
40 

.30 
13 

.26 
27 

.32 

30 

.27 
23 

.26 
39 

.32 
25 

.17 
11 

.18 
12 

.17 
20 

.16 

5 

.24 
50 

.21 
30 

.23 

4 

.20 
60 

.03 
58 

.24 
42 

.30 
60 

.26 
24 

.26 
27 

.09 
30 

.22 
26 

.24 
29 

.32 
40 

.22 

17 

.18 
32 

.16 
45 

.20 
21 

.26 
31 

.37 
35 

.27 
20 

.23 

26 

.42 

55 

.27 
22 

.20 
32 

.30 
65 

.16 
12 

.18 
43 

.25 
30 

.21 
30 

.10 

16 

.21 
50 

.18 
15 

.18 
45 

.28 
45 

.17 

4 

.21 

46 

40 

.12 
41 

.06 
53 

.41 
35 

.18 
15 

.23 

60 

.23 
30 

.25 
30 

.22 
23 

.27 
35 

.19 
25 

6.42 
1056 

35 

.13 
22 

70 

.16 
20 

1185 

8.18 
498 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


Obser- 
vation 
time 

TTIl 


Observer 


CONNECTICUT 

AMSONU 

■AKCItSVILLE 

•ALTIC 

•ARKHAHSTED 

ILOOMFIELO 

BRIOOEPORT   Vt  AIRPORT 

■RISTOl    2   M 

•ROOKLTN 

BULLS   BRIME   DAH 

BURLINGTON 

CANDLCWOOO   LARE 
COCKAPONSET   RANGER   STA 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE    1    S 
CREAM  HILL 

OANBUKr 

DAWSON    LAKE 

DERBY 

EAST   HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS   VRLAGE 
«ROTON 
HARTFORD 

HARTFORD   BRAINARD   FLD 
'   HARTFORD   WB   AP 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

JEWETT   CITY 

KENT 

LAKE   KONOMOC 

LAUREL  RESERVOIR 

MANCHESTER 

MANSFIELD   HOLLOW   DAH 
MEAD   POND  RESERVOIR 
MIDDLETOWN   4   W 
HILFORD 

MOHAWK    RANGER    STA 
MOOOUS   RESERVOIR 
MOUNT    CARHEL 
NATCHAUG    RANGER    STA 
NATHAN   HALE   ST   FOREST 

NEW    HARTFORD 
NEW  HAVEN  HB   AIRPORT 
NEWINGTON 
'    NEW   LONDON 
NORFOLK   Z   SW 

NORTH   BRANFORD 
NORTH    GUILFORD 
NORMAL K 
NORWICH   5   SW 
PACKAUG    FOREST 

PEOPLES   RANGER   STA 

PROSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM    LAKE 

ROCKVILLE 

ROCKY    RIVER   DAM 
ROUND   POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK   RESERVOIR 
SHEPAUG    DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RES. 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD 
STEVENSON  DAH 
STORRS 

THOMPSONVILLE 
TORRINGTON 
TORRINGTON   2 
TRAP   FALLS   RESERVOIR 
f   WATERBURY    CITY    HALL 


WHITNEY    LAKE 
WIGWAM   RESERVOIR 
WILLIHANTIC 
WOLCOTT    RESERVOIR 
WOODBURY    3   W 

MAINE 

AUGUSTA    AIRPORT 
AUGUSTA    CAA    AIRPORT 
BANGOR   DOW   FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 

BRASSUA  DAM 

•RIDGTON 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON    LAKE 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANG6RVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 
FORT    FAIRFIELD 
FORT    KENT 
GARDINER 
G I  LEAD 

GRAND    UKE    STREAM 

GREENVILLE 

HIRAM   2    S 

HOULTCN    CAA    AIRPORT 

HOULTCM    1    NE 

JACKMAM 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG    FALLS    DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE   DAH 
MILLIMOCKET 
MILLINOCKET   CAA  AP 
MILLIMOCKET   DAM 

■nOSCHEAD 

OLD   TOWN 
«   0L»   TOWN   CAA  AIRPOftT 
i   ORONO 

OROHO   2 

PORTLAND 

PORTLAND  WB   AIRPORT 

PRCHTISS 

PRESeUE  ISLE 

RIPOGDIUS   DAM 


)   NEW  HAVEN 

LITCHFIELD 

NEW   LONDON 

ITCHFIELD 

ART FORD 


1093| FAIRFIELD 
1466  MIDDLESEX 

499   NEW   LONDON 
1596   HARTFORD 

CHFIELD 


17*2 


FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 

LITCHFIELD 
NEW   LONDON 
HARTFORD 
HARTFORD 


26Se 

S20T 

3AA6 

3AS1 

3456  HARTFORD 


35B3| ENFIELD 

I  NEW  LONDON 
>  LITCHFIELD 
HNEW  LONDON 
■    FAIRFIELD 


>443 


HARTFORD 
I    WINDHAH 
I    FAIRFIELD 
'   HIODLESEX 
I  NEW   HAVEN 

4933  LITCHFIELD 
5018  MIDDLESEX 
S077; NEW  HAVEN 
5125' WINDHAM 

TOLLAND 


S262I 


ITCHFIELD 
EW   HAVEN 
52eS'  HARTFORD 
S309' NEW    LONDCN 
64*5| LITCHFIELD 

5510  NEW  HAVEN 
56*1 1  NEW  HAv^N 
5892| FAIRFI  lD 
5905! NEW  LONDON 
|613l| NEW   LONDON 

6239! LITCHFIELD 
65971  NEW  HAVEN 
66451 WINDHAH 
66551  FAIRFIELD 
6942 i  TOLLAND 


6966' 


ITCHFIELD 
AIRFIELD 

ITCHFIELD 
AIRFIELD 

ITCHFIELD 


41  29 

41  26 

41  35 

41  46 

41  52 

'   41  23 

41  22 

41  19 

41  17 


I  '"'^'l 
7432  HARTFORD 
79461  TOLLAND 
7969i  FAIRFIELD 
8065  FAIRFIELD 
B138,  TOLLAND 

8364  HARTFORD 
84361  LITCHFIELD 
8*41'  LITCHFIELD 
8*88  FAIRFIELD 
8911 1  NEW  HAVEN 

9007'  NEW  HAVEN 
9067'  MIDDLESEX 
9162  HARTFORD 
j  9174,  HARTFORD 
950B^  HARTFORD 

I  9544; NEW  HAVEN 
I  9566^  LITCHFIELD 
'  9592  WINDHAH 
97591  NEW  HAVEN 
97831  LITCHFIELD 


0273  KENNEBEC 
0275  KENNEBEC 
03551  PENOBSCOT 
0371 1- HANCOCK 

^0480. WALDO        I 

0814   SOMERSET  { 

I  0843  CUMBERLAND  i 
. 0934   CUMBERLAND 

1175  AROOSTOOK 
,1472   AROOSTOOK         j 

1628  PENOBSCOT 
,2426, WASHINGTON 
I2442JPISCATAQU1S    | 

25S9   KENNEBEC 

2620|HANC0CK  '■ 

i2  765    FRANKLIN 

2868, AROOSTOOK    ! 

2878  AROOSTOOK 

3046  KENNEBEC 
,9110. OXFORD       I 

3261  WASHINGTON 
9353  PISCATAQUIS 
3800  CUMBERLAND   ' 
3892  AROOSTOOK 
3897  AROOSTOOK 

14066   SOMERSET  j 

4163  IWASHINGTCN       I 

,4566  ANDROSCOGGIN 
4781    SOMERSET 

14876    WASHINGTON 

14927   SOMERSET 
J5261 {OXFORD 
'9904   PENOBSCOT 
15909   PENOBSCOT 
5914   PISCATAQUIS 

5460  SOMERSET 
|6420   PENOBSCOT 

6429  PENOBSCOT 
16490  PENOBSCOT 
16439  '  PENOBSCOT 

16900  CUMBERLAND 
16905  CUMBERLAND 
J6927  PENOBSCOT 
|6997  (AROOSTOOK 
i71T*|P|SCATA0U.& 


73  05 

79  02 

72  06 

72  97 

72  *4 

73  I 

72  59 

71  57 

73  29 

72  58 

73  26 
72  31 
72   20 

72  56 
79   20 

73  28 

72  59 

73  05 
72  92 
79    15 

79   22 

72  02 
72  42 
72    39 


41  U 

41  44 

-   41  24 

.    41  10 

■  41  46 
*l  45 

'  41  12 

■  *1  S3 


*1  30 
*1  25 
*1    53 


41    59 

41    16 

41    42 


41  20 

41  23 

*1  OB 

'    41  30 


41    95 

41    IB 
41    59 


41    3« 

'   41    56 

41    0* 


41 

*1  20 

41  40 

41  49 

<  41  97 

'   41  3* 


49 

I    44    48 

,    44   4T 

49   99 

49   99 

46   IT 

)   49   99 

**   9* 

♦4   57 

52 

99 

.   49  9* 

<  49  99 

49  27 

\  4*  99 

49  99 


Refer 

to 

tables 


79    29 

72  11 

73  33 

72   29 

72  11 

73  31 

72  43 

79    05 

73  16 
72  26 
72    59 

72  05 
72    21 


73  00 
72    57 

71  54 
79   98 

72  26 

79  26 
79   32 

73  27 
79  21 
79    18 

72  49 
72  IB 
79  90 
79  10 
72    15 


k   ANSONIA  WATER  CO 

k   WATER   BUR   HARTFORD 

lALTIC    MILLS    CO 

lATER   BUR  HARTFORD 

'   ENG   DEPT   HARTFORD 

.    WEATHER   BUREAU 
BRISTOL   WATER   CO 
*LD  J.    FIELDS 
*   LIGHT    6   POWER 
ER   BUR   HARTFORD 

)   CONN   LIGHT    6  POWER 

3ARK   6  FOREST   COM 

I    MART    A.    LEAL 
COLLINS    CO 
>.    GOLD 

>  JOSEPH    P.SIMKO,    JR. 
.  NEW   HAVEN   WATER   CO 

,  BIRMINGHAM  WATER  CO 

>  NEW   HAVEN  WATER   CO 

RID6EP0RT  HYDRAULIC 

,   CONN   POWER   COMPANY 
ATER    6  ELEC   DEPT 

>  ENG  DEPT  HARTFORD 
TREATMENT  PLANT 

>  U.S.  WEATHER  BUREAU 

'  BRIDGEPORT  HTDRAULIi 
1  JEWETT  CITY  WTR  CO 

f    C.  OLIVER 

I    NEW    LONDON    WTR    WKS 

STANFORD  WATER  CO 

I  MANCHESTER   WTR   DEPT 
I   CORPS   OF    ENGINEERS 

STAMFORD   WATER    CO 
H  KORNEL    BAILEV 
'   NEW  HAVEN  WATER   CO 

PARK   6  FOREST   COM 

I    FRANK    P.    O'NEILL  I 

■    CONN    AGR    EXP    STA  I 

.   ST    PARK   6  FOREST    COI|l 

ST    PARK   6   FOREST   COM 

ATER   BUR   HARTFORD 

.S.    WEATHER   BUREAU 

•   ENG   DEPT   HARTFORD       | 

.   UNDERWATER   S   LAB   USN 

.  EDWARD  C.  CHILDS 

.   NEW   HAVEN   WATER   CO 
t   NEW   HAVEN   WATER  CO 
'    CHESTER    A.    COMSTOCK 
.   NORWICH  WATER   DEPT 
,   ST    PARK   6   FOREST   COM 
I 
ST    PARK   6   FOREST   COM 
NEW    HAVEN    WATER    CO 
ALPHONSE   BONNER 
k   GREENWICH  WATER   CO 
ROCKVILLE   WTR    6  AQui: 

>  CONN   LIGHT    6   POWER 
iEFIELD    WTR    SUP 

'    HAROLD    MYERS 

BRIDGEPORT   HYDRAULIC 
^  BUR   ENG  WATERBURY 

>  WTR   COM  NEW   BRITAIN 

>  CONN   LIGHT    6  POWER 
'   ERNEST    T.    LUHDE 

>  CONN   LIGHT    6   POWER 
I   U  OF   CONN   AGR   DEPT 


■    CONN    LIGHT    6   POWER 

TORRINGTON    WTR    CO 

TORRINGTON   REGISTER 

'   BRIDGEPORT   HYORAUL 

>  BUR    ENG   WATERBURY 


73    02 

72   26 

72  *7 
72  56 
72    57 

72  55 
79    08 

72  1* 
72  96 
79   16 


625XOOMVOOM 


69   *8 

69   48 

68  49 
66    12 

69  00 

69  50 
TO  44 
69   56 

68  01 

69  32 

69   19 


67   *« 

69  35 

70  *e 

67  48 
67    50 

70  16 
67  39 
70  14 
70  12 

67  26 

69  94 

70  S9 
66  42 
6B  41 
«B   95 

69  43 

68  39 
6B  40 
66  42 
66    41 

70  IB 
70  19 
6B  10 
66    00 

69  19 


NEW  HAVEN  WATER  CO 
'  JAHES  RINTOUL 
WATER  BUR  HARTFORD 
WATER  BUR  HARTFORD 
WTR  COM  NEW  BRITAIN 

NEW  HAVEN  WATER  CO 
WATERBURY  WATER  CO 
CONN  LIGHT  6  POWER 
WTR  COM  NEW  BRITAIN 
OSCAR    S.    JOHNSON 


ROBERT  A.  SMITH 
I   CIVIL   AERO  ADM 

,.  AIR  FORCE 
'  ACADIA  HAT  PARK 

:.  TALBOT 


CLOSED  7/95 


>  RAYMOND    R.    PALMER 

>  WALTER  A,    HICKS 

>  MRS.    ELMER   J.LELAND 

>  AUGUSTA  WATER   DIST 

k   BANGOR   HTDRO-ELEC   CO 

>  C.    S.    PREBLE 

k   C.    W.    NORSWORTHY 

>  LORENZO  vol  SINE 

>  SAHUAL    0.     SOULE 

'  RUMFORD  FLS  PWR  CO 

>  STATE   FISH   HATCHERY 

>  HUGH    E.     SAWYER 
I   CENTRAL   MAINE   POWER 
)   CIVIL   AERO  ADM 

>  WILLIAM  CUmiMG 

'   CENTRAL   MAINE   POWER 
k    IRVIN    C.    MASON 
)   UNION  WATER   PWR   CO 
k   BRYANT    L.    HOPKINS 
k   BANGOR   HYDRO-ELEC   CO 

>  GREAT   NORTH.    PAPER 
•   EDWARD   A.    MILLER 

k  GREAT   NORTH.    PAPER 

>  CIVIL   AERO  ADM 

>  ERVIN   LOVELL 

k   H.    LA   HONTASNE 
'   T.    W.    CLARK 
I   CIVIL   AERO  ADM 

■  PHYS   DEPT   U   OF   ME 
I    HAROLD    HAMLIN 

I   U.S.    HEATHER   BUREAU 
I   U.S.    WEATHER   BUREAU 

■  L.    A.    AVERILL 

>  MAINE    EXP    STATION 

>  GREAT   NORTH.    PAPER 


INACTIVE  1/55 


Obser-I 

Station 

i 

County 

I 

. 

1 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

1 

^ 

» 

a 

9 

§- 

.§■ 

tables 

^ 

J 

J 

i 

A 

£ 

ROXBURV 

7319 

OXFORD 

4*  Ad 

70   16 

720 

MID 

RUHFORD   FLS   PWR  CO 

9 

RUMFORD   3   SW 

7325 

OXFORD 

4*   91 

70  14 

674 

MID 

MID 

EVALIHE   A.    WARREN 

2   3    5        7 

RUMFORD   1    SSE 

7990 

OXFORD 

44   39 

70  93 

505 

HID 

MID 

RUMFORD    FLS    PWR    CO 

2    3    5             C 

SANFORD    2  NNW 

7479 

YORK 

49    26 

280 

5P 

5P   CLIFFORD   P.    COOK 

2    3    5 

SKWHEGAH 

7827 

SOMERSET 

44   46 

69   49 

165 

MIDi CENTRAL   MAINE    POWER 

C 

SOUTH   ANtOVER 

OXFORD 

*4   36 

70   44 

650 

7P   RUMFORD   FLS   PWR   CO 

, 

SOUTHWEST   HARBOR 

8901 

HANCOCK 

44    16 

68    19 

10 

MID   U.    S.    COAST   GUARD 

C 

SOUA    PAN   DAM 

8398 

AROOSTOOK 

1! 

46   12 

66    20 

566 

7A(M.    C.    STEVENS 

9 

STRATTON 

8555 

FRANKLIN 

45    08 

70   27 

1150 

ARi CLIFFORD   J.    DRAKE 

CLOSED    7/55 

SWANS    FALLS 

86*1 

OXFORD 

44    02 

70   59 

400 

hid! PUBLIC    SERVICE   CO 

C 

THE   FORKS 

6721 

SOMERSET 

45   20 

69   58 

570 

BA, GLADYS  M.    DURGIN 

3 

UNITY 

8936 

WALDO 

44   95 

69    20 

590 

6P 

6p1mERT0N   R.    REYNOLDS 

2   3    5 

UPPER   DAH 

8942 

OXFORD 

44   92 

70   52 

1464 

9P! UNION  WATER   PWR   CO 

9 

WEST    BUXTON   2   NNW 

9914 

YORK 

13 

49    42 

70   97 

150 

6P 

6P| CENTRAL   MAINE   POWER 

2   9    5 

HINSLOW 

9B26 

KENNEBEC 

44   99 

«9   98 

90 

BA 

BAJHOLL ■NORTH/WHITNEY 

2   9   5 

WOODLAND 

9B91 

WASHINGTON 

14 

45   06 

67   24 

1*0 

BA 

MID   ST   CROIX   PAPER   CO 

2   9   5        7 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

0049 

BERKSHIRE 

42   99 

79    0* 

790 

6* 

8A 

NEW   ENGLAND   PWR  CO 

2    3    9        7 

AMHERST 

0120 

HAMPSHIRE 

42   24 

72   32 

210 

MID 

HID 

UNIVERSITY   OF   MASS 

2   3    5        7   C 

ASHBURNHAM 

0190 

WORCESTER 

10 

42    39 

71    51 

1190 

BA 

M.    C.    STEWART 

3 

ASHLAND 

0218 

MIDDLESEX 

42   16 

71    28 

227 

7A 

METRO  DIST   HTR   COM* 

3 

ATHOL   3    E 

0257 

WORCESTER 

42    35 

72    10 

1000 

BA 

STATE   DEPT   HEALTH 

3 

BEECMOOD 

0591 

■ORFOLK 

42    19 

70  49 

40 

BA 

STATE   DEPT   HEALTH 

3 

BELCHERTOWN 

0562 

HAMPSHIRE 

42    17 

72   21 

55* 

8A 

METRO  DIST  HTR   COM) 

3 

j  BIRCH  HILL   DAM 

0666 

WORCESTER 

42   96 

72    07 

840 

4P 

CORPS   OF    ENGINEERS 

2   15        7   C 

1  BLUE   HILL 

0736 

NORFOLK 

42    19 

71    07 

640 

7P 

7P 

BLUE   HILL   OBS 

2   3    5        7   C 

BOSTON  WB   AIRPORT 

0770 

SUFFOLK 

42   22 

71    02 

15 

MID 

HID 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

2   15        7   C 

BOTLSTON 

0801 

WORCESTER 

10 

42   21 

71    49 

550 

AR 

MRS.     BARBARA    SMITH 

. 

BROCKTON 

0860 

PLYMOUTH 

42    09 

71    01 

60 

*P 

4P    CITY    ENGINEER 

2    15        7 

CAMBRIDGE 

1097 

NIDDLESEX 

42   23 

71    07 

60 

MIDI  HARVARD    UNIVERSITY 

C 

CHARLTON   2 

1344 

WORCESTER 

11 

42    08 

71    57 

660 

5P 

5pl  OLIVER    E.    KAY 

2    3    5        7 

CHATHAM 

1376 

BARNSTABLE 

41    40 

**   57 

96 

5P 

U.    S.    COAST    GUARD 

1 

'■  CHESTER 

1425 

HANPDEN 

42    17 

72    59 

600 

BA 

STATE    DEPT    HEALTH 

3 

CHESTERFIELD 

1436 

HAMPSHIRE 

42    23 

72   51 

1360 

SA 

STATE    DEPT    HEALTH 

9 

CHESTNUT   HILL 

1**7 

SUFFOLK 

42   20 

71    10 

124 

4P 

7A 

METRO   DIST    HTR    COHM 

2   9    5 

CLINTON 

1561 

WORCESTER 

42   24 

71    41 

996 

6A 

4P 

HETRO   DIST    HTR    COHM 

2    3   5 

COHASSET 

1582 

NORFOLK 

42    16 

70   50 

80 

7A 

TA 

OSCAR    JOHNSON 

2    3    5 

COLOBROOK 

1589 

WORCESTER 

42    23 

72    09 

680 

BA 

METRO   OlST   WTR   COMM 

3 

EAST    WAREHAM 

2491 

PLYNOUTH 

41    46 

70   40 

16 

6A 

G.    B-    ROUNSVILLE 

2    3    5        7 

ED6ART0WN 

2501 

DUKES 

41    23 

70   31 

20 

6A 

6A 
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NEW  ENGLAND  -  AUGUST  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Catastrophic  floods  caused  by  the  torrential 
rains  of  Hurricane  "Diane"  overshadowed  all 
other  weather  features  of  the  month.   Both 
the  rains  and  the  floods  were  of  record  pro- 
portions, and  the  resulting  disaster  was  of 
staggering  magnitude,  as  described  in  the 
summaries  below. 

August  rainfall  in  the  Southern  Division  was 
the  greatest  ever  recorded  in  any  month, 
averaging  13.67  inches  to  exceed  the  long- 
term  expectancy  by  9.62  inches.   Many  stations 
reported  phenomenal  rainfall  amounts,  both 
for  the  month  and  for  one  day.   Most  outstand- 
ing were  Burlington,  Conn.,  with  a  monthly 
total  of  27.46  inches,  and  Westfield,  Mass., 
where  the  greatest  daily  amount  of  18.15 
inches  was  measured  on  the  19th.   The  heaviest 
rainfall  was  concentrated  in  Connecticut  and 
Massachusetts,  as  shown  on  the  map  on  Page 
148,  and  averaged  15.06  inches  and  13.31 
inches,  respectively,  in  those  States,  and 
10.21  inches  in  Rhode  Island.   By  comparison, 
the  Northern  Division  average  of  6.26  inches 
seemed  scanty,  but  actually  this  was  the 
second  wettest  August  of  record,  being  ex- 
ceeded only  in  1892  by  a  small  margin.   The 
wettest  spots  in  this  division  were:   Mt . 
Washington,  N.  H. ,  13.14  inches;  Essex  Junction, 
Vt.,  12.60  inches;  and  Bridgton  1  NNW,  Me., 
8.12  inches.   Vermont  received  appreciably 
more  rainfall  than  the  other  two  Northern 
Division  States,  averaging  7.89  inches,  and 
having  quite  a  few  stations  with  monthly 
totals  of  10  inches  or  more. 

Temperatures  were  much  warmer  than  usual, 
approaching  within  a  degree  of  the  record-high 
August  average  of  73.3°,  established  in  1937 
in  the  Southern  Division.   The  Northern  Divi- 
sion average  of  68.9°  has  been  exceeded  only 
four  times  in  August,  the  warmest  being  71.0° 
in  1937.   Both  the  highest  and  the  lowest 
temperatures  during  the  month  were  recorded 
in  New  Hampshire,  103°  at  Windham  on  the  5th 
and  31°  at  Fabyan  on  the  28th.   The  highest 
in  the  Southern  Division  was  101°  at  four 
stations,  while  the  lowest  was  35°  at  West 
Cummington,  Conn. 

Sunshine  was  moderately  above  normal  in  the 
Boston,  Mass.,  and  Burlington,  Vt.,  areas  and 
generally  near  average  elsewhere. 

WEATHER  DETAILS 

The  first  week  was  hot  and  rather  dry  with 
only  a  few  widely  scattered  showers,  until 
relief  in  the  form  of  general  thundershowers 
accompanied  a  cold  front  passage  On  the  7th. 
Cool  Canadian  air  followed  the  front,  bring- 
ing moderately  below  normal  temperatures  during 
the  8th  -  10th  with  minimum  readings  approach- 
ing the  lows  for  the  month  in  many  areas . 
The  next  general  rains  occurred  on  the  11th 
when  a  weak  frontal  system  crossed  the  North 
Atlantic  States.   Rains  continued  with  increas- 
ing intensity  in  the  moist  air  brought  north- 
ward by  Hurricane  "Connie",  the  heaviest  falls 
occurring  on  the  12th-13th  and  causing  some 
washing  and  minor  flooding.   Winds  were  gener- 
ally below  gale  force  since  only  the  eastern 
fringes  of  "Connie"  affected  New  England  as 
the  storm  center  headed  northwestward  across 


Pennsylvania  to  Lake  Erie.   Unseasonable 
warmth  returned  on  the  13th  and  continued 
generally  through  the  23rd. 

Before  "Connie's"  heavy  rains  could  be  absorbed 
deeply  into  the  soil,  or  run  downstream  to 
the  sea.  Hurricane  "Diane"  approached  on  a 
northeastward  course  and  dumped  torrential 
rains  of  unprecedented  proportions  on  large 
areas  of  New  England  during  the  17th  to  19th. 
The  resulting  floods  were  devastating  almost 
beyond  description.   Widespread  showers  accom- 
panied frontal  passages  during  the  22nd-23rd 
and  the  27th-28th.   Cooler  air  followed  the 
fronts  and  dominated  temperatures  until  the 
31st  when  moderate  warmth  returned. 

WEATHER  EFFECTS 

Crops  which  were  suffering  from  the  long  dry 
spell  mostly  recovered  after  the  extremely 
heavy  rains  associated  with  the  two  hurricanes. 
The  over-all  benefits  to  agriculture  apparently 
outweighed  the  considerable  damage  done  to 
fields  and  growing  crops  in  some  areas.   Wind 
damage  to  crops  during  the  hurricanes  was 
mostly  minor  and  mainly  affected  corn  in  south- 
ern areas.   While  most  growing  crops,  particu- 
larly pastures,  hay,  corn,  and  apples  benefited 
markedly  from  the  rains,  some  fields  were 
waterlogged.   In  some  areas,  tomatoes  and 
potatoes  were  reported  suffering  from  blight. 
Maine  was  less  affected  by  the  heavy  rains, 
and  the  important  potato  crop  in  that  State 
was  reported  in  good  condition  with  excellent 
yields  expected.   Most  of  the  heavy  rain 
damage  to  fields  and  crops  occurred  in  Massa- 
chusetts, Connecticut,  and  Rhode  Island  where 
some  crops  were  destroyed  by  "drowning"  and 
others  were  ruined  by  silt  and  pollution. 
Cranberries  were  about  ready  for  harvest  at 
the  end  of  the  month  and  apparently  were  not 
severely  damaged.   Apples  were  reported  gener- 
ally in  good  condition  as  picking  time  ap- 
proached, and  likely  to  size  up  better  because 
of  the  rains.   Small  grains  were  harvested 
where  field  conditions  permitted.   There  was 
ample  grazing  for  cattle,  and  the  late  crop 
of  hay  was  growing  rapidly  as  the  month  closed. 

DESTRUCTIVE  STORMS  AND  FLOODS 

August  2:   A  violent  electrical  storm  in  the 
early  morning  caused  about  $10,000  damage  in 
the  southern  portion  of  Lincoln  County,  Maine, 
mostly  at  Squirrel  Island,  South  Port ,  and 
Ocean  Point.   Two  cottages  were  badly  damaged 
and  several  electrical  installations  were 
hit. 

August  5:   Thunderstorms  were  general  over 
New  England  during  the  evening.   Some  were 
locally  severe  and  damaging,  causing  one 
injury,  crop  losses  of  about  $5,000,  and  other 
property  damage  estimated  at  $25,000.   Most 
of  the  damage  resulted  from  wind-blown  trees 
falling  across  power  and  telephone  lines. 
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installations,  estimated  at  about  $750,000. 
Heavy  rains  upstream  over  the  Missisquoi  River 
caused  a  damaging  flash  flood  in  St.  Albans, 
Vt .   Treacherous  winds  capsized  sailboats  in 
Marblehead  Bay  and  Ipswich  Bay,  Mass. 

August  11:   A  torrential  rainstorm  at  North- 
hampton, Mass.,  in  the  late  afternoon  caused 
moderate  damage  resulting  from  general  flooding 
of  cellars  and  street  cave-ins,  and  stranded 
motorists  in  several  parts  of  the  city. 

August  12-13:   The  extreme  eastern  edge  of 
Hurricane  "Connie"  affected  southern  and  cen- 
tral New  England  but  wind  damage  was  confined 
to  western  portions  of  Connecticut  and  Massa- 
chusetts.  Winds  ripped  the  netting  off  300 
acres  of  "shade"  tobacco,  causing  estimated 
damage  of  $25,000  to  the  crop.   The  torrential 
rains  caused  major  damage  from  floods  and 
washouts,  especially  in  lowlands,  and  from 
trees  and  branches  falling  over  power  lines. 
Rain-softened  ground,  rather  than  high  wind 
was  an  important  factor  in  downing  so  many 
trees.   One  death  and  5  injuries  were  attri- 
buted to  "Connie" . 

August  16:   A  very  heavy  rainstorm  of  brief 
duration  at  Manchester,  N.  H. ,  caused  moderate 
local  damage  from  flooded  basements  and  wash- 
outs. 

August  17:   At  least  three  separate  afternoon 
thunderstorms  struck  the  areas  near  Massachu- 
setts bay  from  Weymouth  to  Beverly.   Several 
homes  were  struck  by  lightning,  heavy  down- 
pours flooded  streets  and  blocked  traffic  for 
varying  periods,  and  a  prize  Guernsey  cow  was 
killed  by  lightning.   Damage  was  estimated 
at  $2,500. 

HURRICANE  "DIANE" 

August  17-19:   Following  less  than  a  week 
after  "Connie" ,  Hurricane  "Diane"  moved  north- 
ward across  the  Middle  Atlantic  States  at  a 
considerable  distance  inland,  then  after 
reaching  into  southern  Pennsylvania  headed 
eastward  to  the  New  Jersey  coast  thence  north- 
eastward over  the  tip  of  Long  Island  and  across 
Martha's  Vineyard  to  the  North  Atlantic. 
Winds  diminished  below  hurricane  force  soon 
after  "Diane"  moved  inland  on  the  17th  but 
torrential  rains  fell  along  her  whple  path. 
These  rains,  dwarfing  previous  records  for 
intensity  and  falling  on  soil  still  saturated 
and  where  streams  were  still  high  from  "Connie's' 
heavy  rains,  resulted  in  the  most  disastrous 
floods  in  the  history  of  the  Northeast.   In 
New  England,  82  persons  died,  nearly  all  by 
drowning,  and  approximately  5,000  persons  were 
injured,  251  of  whom  were  hospitalized.   Pro- 
perty damage  was  staggering,  the  most  conser- 
vative estimates  exceeded  a  billion  dollars, 
including  crop  losses.   The  summaries  below 
were  necessarily  condensed.   More  complete 
details  may  be  found  in  Climatological  Data, 
National  Summary,  for  August  1955. 


CONNECTICUT  -  Damage  was  extremely  heavy  in 
Putnam,  Waterbury ,  Torrington,  Ansonia,  Derby 
and  Seymour.   Torrington  was  without  power 
or  communications  for  more  than  48  hours. 
Fourteen  Connecticut  communities  were  declared 
"health  hazards".   Many  communities  were 
without  gas  or  electricity  with  which  to  boil 
water;  others  had  no  water  at  all  and  it  had 
to  be  ferried  in.   In  Putnam,  hundreds  of 
magnesium  barrels  from  a  flood-torn  plant 
exploded  as  they  careened  through  the  business 
district  on  flood  waters.   This  State  suffered 
the  most  casualties  in  New  England  -  70  dead 
and  over  4,700  injured,  246  being  major  inju- 
ries, according  to  the  Amei ican  Red  Cross. 

MASSACHUSETTS  -  In  Worcester  it  was  estimated 
that  40%  of  the  city  was  under  water.   Charlton 
was  also  hit  hard  when  the  Ashford  Mill  Dam 
collapsed.   Westfield  was  completely  isolated 
and  could  be  reached  only  by  helicopters  or 
amphibious  vehicles.   Easthampton  was  inundated 
by  the  overflowing  of  the  Nashawantuck  Pond, 
and  the  damage  was  heavy.   In  Russell,  Brim- 
field,  and  the  entire  southwestern  section  of 
the  State  the  scene  was  one  of  incredible 
havoc.   Southbridge  was  struck  when  two  dams 
burst  upstream  on  the  Quinebaug  River  and  16 
homes  were  washed  away  in  the  Flats  section. 
The  American  Optical  Company  plant  in  South- 
bridge,  employing  5,000,  suffered  millions 
of  dollars  worth  of  damage.   Considerable 
damage  also  occurred  in  South  Egremont ,  Sout- 
hampton, Holyoke,  Warren,  Oxford,  Amherst, 
Milford,  and  Blackstone.   In  Greater  Boston, 
the  overflowing  of  the  Charles,  Sudbury,  and 
other  local  streams  flooded  thousands  of 
cellars,  washed  out  bridges  and  tore  out 
roadways  and  railways.   The  American  Red  Cross 
reported  12  deaths,  16  major  injuries,  and 
62  minor  injuries.   The  Red  Cross  also  report- 
ed that  in  Massachusetts,  6,085  families  were 
affected  by  flood  conditions,  112  homes  were 
destroyed,  201  had  major  damage,  and  1,279 
homes  were  damaged  to  a  lesser  degree. 
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VERMONT  -  Heavy  rains  extended  northward  into 
Vermont,  causing  much  damage,  mostly  to  high- 
ways and  lowland  properties  along  the  tribu- 
taries of  the  Winooski  River  and  Otter  Creek, 
but  no  casualties  occurred. 

J.  E.  Stork 
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68.2 

97 

35 

72.2 

98 

43 

4.63 

0 

4.71 

0 

1929 

63.0 

94 

30 

67.5 

94 

31 

2.87 

0 

2.60 

0 

1930 

64.1 

93 

32 

68.6 

100 

40 

2.78 

0 

2.20 

0 

1931 

65.2 

98 

33 

70.1 

99 

42 

3.26 

0 

5.00 

0 

1932 

67.3 

93 

36 

71.6 

96 

42 

4.01 

0 

4.46 

0 

1933 

65.7 

100 

33 

69.8 

102 

39 

4.95 

0 

5.36 

0 

1934 

62.5 

93 

30 

66.8 

93 

34 

2.09 

0 

2.66 

0 

1935 

66.6 

104 

34 

69.9 

99 

38 

2.33 

0 

1.59 

0 

1936 

64.4 

95 

33 

69.8 

97 

40 

3.64 

0 

5.03 

0 

1937 

71.0 

100 

35 

73.3 

99 

46 

3.08 

0 

5.23 

0 

1938 

68.6 

98 

32 

72.2 

99 

40 

3.62 

0 

3.44 

0 

1939 

69.2 

95 

37 

72.7 

94 

48 

3.46 

0 

4.59 

0 

1940 

64.5 

95 

26 

66.5 

91 

29 

1.88 

0 

1.84 

0 

1941 

63.0 

95 

29 

67.7 

96 

31 

3.03 

0 

3.03 

0 

1942 

65.5 

94 

29 

68.5 

93 

30 

2.12 

0 

3.67 

0 

1943 

64.4 

95 

33 

68.9 

96 

35 

5.00 

0 

2.27 

0 

1944 

69.2 

102 

30 

71.9 

103 

33 

1.80 

0 

1.78 

0 

1945 

66.0 

98 

32 

68.4 

96 

41 

1.79 

0 

3.48 

0 

1946 

63.4 

94 

29 

66.0 

92 

36 

5.22 

0 

7.35 

0 

1947 

69.1 

99 

32 

71.5 

99 

39 

1.82 

0 

2.36 

0 

1948 

67.4 

105 

35 

70.9 

104 

40 

2.64 

0 

2.63 

0 

1949 

67.9 

102 

33 

71.8 

JL05_ 

35 

2.88 

0 

2.84 

0 

1950 

64.7 

94 

29 

68.5 

94 

39 

4.50 

T 

4.25 

T 

1951 

64.8 

92 

31 

68.6 

93 

35 

3.84 

T 

3.90 

T 

1952 

66.8 

100 

32 

69.8 

99 

34 

2.83 

0 

7.04 

0 

1953 

65.0 

98 

29 

68.8 

104 

33 

3.56 

T 

2.45 

T 

1954 

63.2 

94 

29 

66.8 

96 

33 

4.81 

T 

6.08 

T 

1955 

68.9 

103 

31 

72.5 

101 

35 

6.26 

T 

13.67 

T 

All 
Years 

65.4 

68.9 

3.53 

T 

4.05 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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TABLE  2 


Tempera 

:ure 

n 

P 

recipilation 

1  2 

a.  S 

Si 

I2 

> 

< 

h 

1 
X 

a 

1 
►J 

Q 

Q 

P 

No.  0 

Days 

1 

g 
£  0 
B   Z 

II 

D 

1 

S 
(5 

0 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Station 

M. 

X. 

M 

in. 

•3 

si 

0 

e 

1 
1 

T 

0 

gl 

0  t 

si 

cm 

si 

rtO 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP           R 
COLCHESTER                  AM 
CREAM  HILL 
DANBURY 
FALLS  VILLAGE 

84i0 
83,0 
81.1 
03ih 
35.4 

68,1 
61,9 
62,5 
62,6 

60.5 

76.1 
72.5 
71.8 
73.1 

73.0 

4.4 
3.7 
4.7 

4.6 

96 
96 
97 
98 

100 

2+ 

6 

5 
5 
5 

53 

41 
46 
45 
45 

29 
29 
29 

29 

29 

0 
17 
15 
12 

7 

8 
6 
5 
8 
9 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9,62 
14.24 
18.54 
16.34 
17.91 

5.19 

9.73 

14.17 

13,66 

3.92 
3.80 
7.02 
4.53 
9.50 

12 
19 
19 
19 

19 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 

11 
8 

10 

6 
3 
7 
7 
5 

2 

6 

4 
5 
3 

HARTFORD  BRAINARD  FLO    //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT        R 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  4  W              AM 

84.5 
84,1 
84.2 
84.3 
84.4 

62.9 
63.6 
62.9 
60.9 
65.3 

73.7 
73.° 
73.6 
72.6 
74.9 

3.3 
2.5 

101 

101 

99 

97 

99 

5 
5 
5 

6 
6 

46 
46 
46 
41 
47 

29 
29 
29 
29 
29 

8 

8 
6 

27 
10 

8 
9 
9 
8 

10 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

13.68 
21.87 
14.09 
15.89 
14.39 

10,01 
18,33 

5.25 
7.70 
5.97 
5.05 
4.21 

19 
19 
19 
19 
19 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
11 
11 
11 
9 

6 
7 
6 
7 
6 

3 
5 

4 
6 

4 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT       R 

NEW  LONDON                  AM 

NORFOLK  2  SW                AM 

NORWALK 

82.1 
82,6 
84. b 

79.7 
85.5 

65.6 
66.7 
65.7 

59.0 
63.7 

73.9 
74,7 
75,1 
69,4 
74.6 

4.7 
4.9 
4.6 

4.8 

95 
95 
94 
93 
97 

5 
2 
3 
5 
5 

49 
50 
52 
42 

47 

29 
29 
29 
29 
29 

4 
6 
1 
36 
2 

4 
5 
4 
2 
8 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

10.40 
10.95 
7.60 
23.67 
15.80 

6.10 
6.84 
3.26 

11.09 

4.20 
3.24 
2.00 
10.67 
4.10 

19 
12 
12  + 
19 
19 

.0 

.0 
.0 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
10 

5 
11 
11 

5 
5 
5 
7 

6 

3 
4 
4 
6 
6 

NORWICH  5  SW                AM 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM                 AM 

STAMFORD 

83.2 
83.  OM 
82.2 
81.0 
85.3 

62.3 
59. 6M 
60.9 
61,1 
65,5 

72.8 
71.3M 
71.6 
71.6 

75.4 

5.2 

95 
100 
97 
96 
97 

2  + 
5 
5 
6 
2  + 

45 
40 
42 
43 
52 

29 
29 
29 
29 
29 

17 
32 

17 
24 

0 

6 
5 

6 
4 
9 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11.55 
14,74 
18,94 
19.70 
15.11 

15.42 

2.77 
5.50 
8.42 
8.58 
4.23 

19 
19 
19 
19 
12 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

11 

9 

8 

7 

6 
5 
6 
5 
6 

5 

5 
4 
4 
5 

STORRS 

WATERBURY  CITY  HALL 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR            AM 

79.1 
82. 6M 

61,4 

61,8M 

70.3 
72.  2M 

2.6 

95 

93 

5 
2 

48 
41 

29 
29 

24 
22 

2 
6 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

14.75 
11.56 

10.59 

5.69 

4.30 

19 
12 

.0 
.0 

0 

0 

12 
6 

7 
5 

5 
4 

STATE 

73.1 

4.0 

15,06 

10.76 

T 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRIDGTON  1  NNW 

80.4 
77.1:! 
77.  2M 
80.3 
82.4 

58,7 
59.3 
56.  9M 
58.7 
60.4 

69.6 
68.6 
67. IM 
69.5 
71.4 

2.3 

100 
93 
90 
98 

99 

5 
5 
5 
5 
5 

47 
48 
45 
45 

48 

25  + 

2E 

26 

10 

28 

22 
28 
33 
23 
11 

4 

i 

7 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.96 
4.28 
4.70 
4,60 
8.12 

1.46 

2.27 
1.74 

1,03 
2,73 

11 
11 

6 
11 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

7 

7 
B 

4 
2 

3 
6 

1 
2 

0 

1 
3 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT       //R 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

77,2 
74,7 
80,6 
73,8 
77,5 

60,9 
54,9 
56,4 
54,0 
65,7 

60.1 
64.8 
68.5 
63." 
66.6 

3.0 
2,7 

94 
86 
96 
87 
92 

4 

5 
20 

4fi 
40 
42 
44 
41 

26 
25 
25  + 
26 
25 

22 

85 
37 
73 
55 

1 
0 
7 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.47 
4.42 
4.44 
2.93 

5.91 

.89 
-   .02 

.70 
1.67 
1.44 
1.06 
1.50 

5 
15 

7 
11 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 

10 

7 

10 

4 
2 

4 
1 

5 

0 
2 
1 
1 
2 

EAST  WINTHROP 
FARMINGTON 
FORT  KENT 
6AR0INER 
GREENVILLE 

80,2 
81,0 
80,2 
79.9 
77,9 

59,1 
56.3 
52.7 
58.6 
54,5 

69.7 
68.7 
66.5 
69.3 
66.2 

2,9 

2,3 
3.9 

92 
94 
89 
96 
90 

5  + 
5 

5  + 
5 
22 

46 
40 
39 
46 
39 

9  + 
28 
30 
10+ 
25  + 

29 

40 
40 
23 
67 

3 
4 
0 
6 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.12 
5.19 
3.68 
6.70 
7.44 

1.48 

-   .28 

3.23 

4.07 

2.30 
1.07 
2.0s 
2.04 
2.10 

11 
7 
7 

11 
7 

.0 

.0 

.0 

T 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

11 

6 

10 

10 

2 
4 
2 
3 
4 

1 
2 

1 
3 
3 

HIRAM  2  S 
HOULTON  CAA  AP 
t  HOULTON  1  NE 
JACKMAN 
J0NES8OR0                   AM 

82. 6M 

76.4 

78.0 

76.9 

57, 4M 

54,0 

55.8 

55,1 

70. OM 

66.2 

66.9 

66.0 

1.6 
3.3 

98 
90 
88 

90 

5 
22 
22 

21 

42 
41 
40 

44 

10+ 

25 

26 

28 

28 
83 
44 

53 

7 
1 
0 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

4.60 
4.00 
3.69 

4.01 

1,40 

1,25 

.94 

1.65 
1.43 
1.00 

.74 

11 

7 
7 

12 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

7 
5 
7 

9 

3 
3 
4 

4 

2 
2 

1 

0 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM              AM 

MADISON 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

79,3 
75, 7M 
81,9 
78,5 
78,1 

61,0 
53. 3M 
57,7 
55.4 
56,3 

70.2 
64.  5M 
69,8 
67.0 
67,2 

2.8 

4.4 
2.0 
1.8 

94 
89 
102 
93 
94 

5 
6 
5 

5 
5 

60 
41 
43 
42 
42 

10 
28 

30 

28+ 

30 

16 
90 
30 
61 
55 

4 
0 
6 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.56 
6.29 

4.41 
4.21 
4.42 

3.44 

.73 
.56 
.76 

2.02 
2.21 

1.05 
1.02 
1.05 

11 

8 

7 

23 

11 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
10 
8 
8 
8 

5 
5 

3 

4 
4 

2 
1 
1 
1 
1 

MILLINOCKET  0AM 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT      //R 

78,2 
31,1 
79.5 
78.6 

78.9 

54,6 
58.6 
56,4 
62.3 
5b. 1 

66.4 
69.9 
68,0 
70,5 
68.5 

3.7 
2.1 

90 
95 
94 
96 
97 

5 

6 

5 

21 

5 

39 
44 
43 
52 

41 

25 
20 

9+ 
28 

10 

63 
19 
43 

7 
42 

1 
6 
5 
6 

5 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

4.01 
4.41 
■4.05 
3.71 
3.02 

1.40 
.43 

1.06 

1.40 

1.75 

.92 

.60 

16 

8 

11 

13 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
0 
0 
0 
0 

9 

7 
8 

6 
7 

3 

3 
3 
4 
3 

1 
2 
1 
0 
0 

PRENTISS 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
RUMFORD  3  SW 

75,6 
76,8 
76.5 
77.7 
78.7 

52.7 
54.7 
55.9 
58.5 
55.7 

64.2 
66.8 
66.2 
60.1 
67.2 

2.6 

1.4 

4.  5 

88 
56 

88 
95 

93 

3  + 
5  + 

1 

5 

46 
38 
43 
43 
41 

17 
25 
28 
26 
28 

74 
61 
65 
28 
58 

0 
0 
0 
3 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

3.60 
3.06 
4.99 
5.63 
5.34 

-   .04 
.56 

1.90 

1.20 
.89 

1.60 
1.40 
1.46 

23 
23 
23 
11 

7 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 

0 
0 
0 

7 
9 
9 
11 
9 

3 
2 
2 

4 
4 

1 
0 
2 
2 

1 

RUMFORD  1  SSE 

SANFORD  2  NNW 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WINSLOW                     AM 

81,3 
83,4 

80, 5M 
81, 2:1 
82.0 

57.5 
67.9 
5y.3M 
57.  IM 
58.9 

69,4 
70,7 
69, 9M 
69,2m 

70,5 

3.9 
5.2 

96 
97 
95 
93 
99 

5 

5+ 
5 
5 

ft 

44 
40 
44 
42 

47 

10 

10+ 

28 

10+ 
9 

30 
36 
35 

37 

16 

6 
9 
5 
7 
5 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.37 
4.39 
4.95 
4.27 
5.00 

.93 

1.7P 

1.00 
1.02 
1.43 
1.02 
1.80 

11 
13 
11 
23 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

11 

8 

8 

10 

4 
3 
3 
3 
3 

1 
1 
2 
1 
2 

WOODLAND                    AM 

80.6 

56.0 

68.3 

2.2 

92 

23 

42 

25 

30 

3 

0 

0 

0 

3.59 

.47 

1.75 

11 

.0 

0 

6 

2 

1 

STATE 

6H,0 

2.8 

4.71 

1.42 

T 

MASSACHUSETTS 

ADAMS                       AM 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL                // 

BOSTON  WB  AIRPORT        //R 

81.2 
03.6 

84.1 
30,8 
82.5 

56.7 
63.0 
58.1 
63.5 
66.6 

7  0.  J 
73,3 
71,1 
72,? 
74,5 

4.0 
5.0 

4.7 
3,0 

95 
98 
96 
"8 

100 

6 
5 
5 
5 

- 

42 
45 
37 
49 
54 

29 
29 
10 
21i 
28 

36 
13 
36 
14 
5 

5 
9 
9 
ft 
9 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

° 

0 
0 
0 

7.53 
16.10 
10.44 
18.78 
17.09 

4.03 
11.89 

14.70 
13.86 

2.13 
4.14 
2.70 
9.07 
7.06 

13 
18 
13 
19 

19 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

8 

8 

8 

5 

6 

6 
7 
7 

3 

I 
5 

5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  ■  CONTINUED 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1955 


Temperature 

"1 

Precipitation 

E  - 
<  2 

If 

«  B 

<2 

1 

> 
< 

1 

1  i 

I 

s 
a 

s 

s 

3 

Q 

1 

No  of  Days 

.2 

1  i 

II 

s 

t 
6 

D 

Snow.  Sleet,  Hail 

No.  ol  Days 

SUtioa 

Ma 

X 

M 

n. 

2  0 

a 

e 

1 

8 

s 

2 

5 

^< 

S  J 

ma 

0  I 

« 

BROCKTON 

84.', 

62.2 

73.3 

3.0 

06 

5 

44 

29 

18 

7 

0 

0 

0 

16.47 

13.02 

7.38 

19 

,0 

0 

9 

5 

4 

CHARLTON  2 

82.5 

60.4 

71.5 

96 

5  + 

44 

9 

24 

6 

0 

0 

0 

24.00 

12.76 

19 

,0 

0 

13 

8 

4 

CHESTNUT  HILL 

85.5 

64,5 

75.0 

5.1 

99 

5 

49 

20 

3 

13 

0 

0 

0 

17,57 

13.67 

6.50 

20 

,0 

0 

11 

7 

5 

CLINTON 

AM 

31.1 

62.5 

71.3 

3.6 

93 

6 

43 

10+ 

21 

3 

0 

0 

0 

15,39 

11.65 

7,10 

19 

.0 

0 

11 

7 

4 

COHASSET 

AM 

30.  IM 

63.1" 

71.6y 

06 

6 

50 

2  9 

20 

3 

0 

0 

0 

14.74 

6.83 

19 

,0 

0 

EAST  NAREHAM 

AM 

31. 5H 

63.3 

72.4" 

3.3 

93 

3  + 

46 

29 

20 

5 

0 

0 

0 

11.69 

7.97 

3.15 

19 

.0 

0 

8 

5 

4 

ED6ART0WN 

AM 

30.1 

58.7 

69.4 

o2 

3 

45 

29 

20 

2 

0 

0 

0 

4.58 

1.34 

19 

.0 

0 

FALL  RIVER 

82.2 

64.9 

73.6 

4.1 

05 

5  + 

51 

26* 

5 

5 

0 

0 

0 

9.07 

6.0? 

3.85 

19 

,0 

0 

8 

3 

2 

FITCHBURG 

AM 

85.2 

61.2 

73.2 

4.2 

100 

6 

45 

10 

12 

13 

0 

0 

0 

9.64 

5.72 

3.35 

19 

,0 

0 

10 

6 

3 

FRAM INGHAM 

AM 

35.3 

62.8 

74.1 

4,7 

100 

5 

49 

29 

9 

14 

0 

0 

0 

15.69 

11.95 

5.44 

19 

.0 

0 

11 

8 

4 

HAVERHILL 

85.7 

64.1 

74.0 

4,3 

101 

5 

50 

29 

2 

13 

0 

0 

0 

6.32 

3.41 

1.74 

19 

.0 

0 

9 

5 

2 

MOOSAC  TUNNEL 

AM 

81.3 

55.6 

68.5 

1.4 

94 

2* 

40 

29+ 

45 

4 

0 

0 

0 

10.26 

6.51 

3.32 

19 

.0 

0 

7 

4 

4 

HYANNIS 

30.5 

63.7 

72.1 

2.7 

01 

5+ 

45 

9 

18 

3 

0 

0 

0 

9.70 

6.28 

5.09 

12 

.0 

0 

6 

4 

3 

KNIGHTVILLE  DAM 

AM 

a'.. 6 

57.8 

71.2 

100 

6 

41 

29 

32 

13 

0 

0 

0 

15.27 

8.50 

19 

,0 

0 

7 

5 

3  . 

LAKE  COCHITUATE 

AM 

32.3 

62.3 

72.5 

3.7 

07 

6 

47 

26 

16 

11 

0 

0 

0 

15.35 

11.17 

5.40 

19 

.0 

0 

11 

e 

5 

LAWRENCE 

03.4 

64.5 

74.0 

4.7 

og 

5 

49 

29 

5 

11 

0 

0 

0 

0,61 

5,67 

3.75 

19 

.0 

0 

8 

5 

3 

LEXINGTON 

82.9 

62.4 

72.7 

07 

6 

45 

29 

15 

11 

0 

0 

0 

16,33 

7.96 

19 

.0 

0 

11 

6 

3 

LOWELL 

87,5 

63.9 

75.7 

5,7 

100 

If 

49 

29 

2 

17 

0 

0 

0 

11.32 

7.?^ 

4.19 

19 

.0 

0 

11 

6 

4 

MIOOLETON 

31.2 

65.7 

73.5 

92 

5 

52 

9+ 

12 

5 

0 

0 

0 

10.43 

7.20 

4.31 

20 

.0 

0 

9 

4 

3 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

R 

75.0 

64,0 

69.5 

2.4 

97 

2 

52 

9 

17 

0 

0 

0 

0 

4,66 

1.23 

1.97 

19 

.0 

0 

5 

3 

2 

NEW  BEDFORD 

80. <. 

68.6 

74,5 

5.2 

92 

2* 

56 

29 

3 

2 

0 

0 

0 

10.75 

6.63 

4.07 

12 

.0 

0 

8 

4 

4 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

30.2 

59.1 

69.7 

3.9 

Q4 

4  + 

39 

29 

37 

3 

0 

0 

0 

8.20 

3.89 

2.47 

13 

,0 

0 

10 

5 

2 

PLVMOUTH 

85.1 

65.1 

75.1 

7.9 

100 

5 

50 

26+ 

9 

9 

0 

0 

0 

13,66 

9.94 

6.16 

19 

.0 

0 

8 

8 

5 

PROVINCETOWN  3  N 

81.1 

66.4 

73. C 

6.7 

89 

1  + 

57 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

9.57 

6.61 

1.95 

18 

•  0 

0 

8 

6 

5 

ROCHESTER 

An 

81.3 

62.7 

72,0 

95 

5 

45 

26+ 

30 

5 

0 

0 

0 

9.85 

2.76 

20 

9 

6 

4 

ROCKPORT  1  ESE 

79.8 

62,5 

71,2 

3.4 

95 

5 

50 

10+ 

15 

4 

0 

0 

0 

9.94 

6.49 

3.79 

19 

,0 

0 

12 

4 

3 

SALEM  AIR  STATION 

81.3 

64,9 

73,1 

03 

5 

51 

29 

13 

8 

0 

0 

0 

10,97 

4.60 

19 

.0 

0 

9 

5 

3 

SANDWICH 

78.6 

64,4 

71.6 

91 

5  + 

50 

26+ 

29 

2 

0 

0 

0 

11,60 

3.80 

12 

•  0 

0 

8 

5 

4 

SHELBURNE  FALLS 

AH 

81.6 

58.5 

70.2 

3.9 

95 

6 

44 

29 

31 

5 

0 

0 

0 

11.52 

7. 78 

4,03 

19 

,0 

0 

9 

5 

4 

SPRINGFIELD  ARMORY 

87.3 

64,8 

76.1 

4.7 

101 

5+ 

48 

29 

2 

14 

0 

0 

0 

22.37 

18.13 

11.47 

19 

,0 

0 

11 

5 

4 

STOCKBRIDGE 

79.'. 

59. U 

69.2 

3.1 

93 

5 

41 

29 

39 

2 

0 

0 

0 

12.18 

7,70 

2.60 

19 

,0 

0 

11 

6 

4 

SWAMPSCOTT 

79.4 

65.6 

72.5 

5.2 

95 

5 

55 

10 

2 

5 

0 

0 

0 

13.34 

9,97 

5.26 

19 

,0 

0 

10 

7 

3 

TAUNTON 

33.1 

62.7 

72.9 

5.2 

95 

5 

44 

29 

25 

5 

0 

0 

0 

15.78 

11,74 

6.17 

19 

.0 

0 

9 

5 

4 

TULLY  DAM 

AM 

8*. 2 

56.5 

70.4 

09 

6 

33 

29 

38 

11 

0 

0 

0 

10,70 

3,68 

13 

.0 

0 

8 

5 

4 

TURNERS  FALLS 

85.  V 

61.4 

73.6 

4.0 

99 

6 

41 

20 

10 

12 

0 

0 

0 

12.11 

8.37 

2,65 

13 

.0 

0 

9 

6 

6 

WALPOLE 

82.1 

61,5 

71.8 

97 

6 

43 

9 

24 

6 

0 

0 

0 

20.48 

7.72 

19 

•  0 

0 

11 

8 

3 

WALPOLE  1  S 

91.7 

61,8 

71.3 

08 

5 

42 

0+ 

31 

7 

0 

0 

0 

22.40 

10,80 

19 

.0 

0 

11 

7 

4 

WEST  CUMMINGTON 

81. C 

55,8 

68.4 

95 

5 

35 

29 

63 

4 

0 

0 

0 

14.57 

3.10 

13 

,0 

0 

11 

5 

5 

WESTW 

85. '3 

61.4 

73.7 

4,9 

99 

5 

42 

10 

17 

14 

0 

0 

0 

17.05 

13.42 

7,90 

19 

,0 

0 

12 

7 

4 

WESTOVER  FIELD 

WILLARD  BROOK  ST  FOREST 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

79,7 

62.7 

71.2 

94 

5 

49 

28+ 

18 

3 

0 

0 

0 

18,63 

6.38 

19 

.0 

0 

9 

7 

5 

WORCESTER 

81.9 

61.5 

71.7 

2.3 

96 

5 

45 

25 

22 

7 

0 

0 

0 

18,58 

14.50 

7,58 

19 

.0 

0 

12 

7 

5 

STATE 

72.3 

3.6 

13.31 

9,'.': 

,0 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

80.8 

56,4 

68.6 

92 

5 

38 

28 

51 

5 

0 

0 

0 

3,23 

2,08 

18 

.0 

0 

13 

6 

3 

BERLIN 

AM 

80.3 

54.8 

67.6 

3.6 

93 

6 

34 

28 

70 

7 

0 

0 

0 

6,48 

2,86 

1,42 

12 

.0 

0 

10 

5 

2 

BETHLEHEM 

79.4 

53. 3 

58.9 

6.2 

91 

5 

42 

20 

41 

2 

0 

0 

0 

5.68 

2.19 

1,33 

11 

.0 

0 

12 

4 

BLACKWATER  DAM 

R 

'.) 

4.29 

1.00 

11 

.0 

0 

9 

3 

CAMP TON 

AM 

82.  3  M 

57. IW 

69.7" 

06 

6 

39 

29 

28 

7 

0 

0 

0 

7.36 

2.28 

18 

.0 

0 

10 

3 

CONCORD  WB  AIRPORT 

R 

33.0 

59.3 

71.2 

4.7 

100 

5 

42 

29 

23 

9 

0 

0 

0 

3,95 

.35 

.84 

19 

.0 

0 

9 

3 

DURHAM 

83. & 

60,8 

72.2 

5.0 

99 

5 

45 

10 

17 

10 

0 

0 

0 

5,67 

2.42 

1.67 

19 

.0 

0 

9 

4 

EAST  DEERING 

SI. 8 

56,7H 

59. 3K 

98 

5 

35 

10 

48 

7 

0 

0 

0 

7.57 

2.62 

13 

.0 

0 

9 

3 

FABYAN 

a:, J 

55,3 

67.7 

92 

5+ 

31 

28 

80 

5 

0 

2 

0 

7.23 

.0 

0 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 

76.3 

54,4 

65.4 

4.3 

37 

6 

32 

2S 

88 

0 

0 

1 

0 

6.34 

2.22 

1.28 

8 

.0 

0 

11 

5 

FRANKLIN  1  NW 

83.4 

59,7 

71.6 

5.0 

98 

5 

42 

20 

26 

8 

0 

0 

0 

5.34 

1.87 

1.92 

11 

,0 

0 

3 

5 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

83.8 

58.9 

71.4 

oe 

1  + 

40 

23 

27 

10 

0 

0 

0 

5,42 

1.94 

11 

,0 

0 

9 

3 

GRAFTON 

81.8 

54,0 

67.9 

94 

5 

32 

29 

61 

5 

0 

1 

0 

7.49 

2.31 

14 

,0 

0 

10 

5 

HANOVER 

81.3 

59.6 

70.5 

4.7 

94 

5 

41 

28 

25 

6 

0 

0 

0 

8.92 

5.42 

2.91 

13 

,0 

0 

10 

5 

KEENE 

35.0 

59.6 

72.3 

6.0 

102 

5 

39 

10+ 

21 

12 

0 

0 

0 

7.59 

3,73 

2.31 

13 

,0 

0 

10 

3 

LAKEPORT 

82.1 

61.0 

71,6 

96 

5 

46 

28 

14 

6 

0 

0 

0 

6.30 

2.76 

1.42 

12 

,0 

0 

U 

6 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

62.1 

57.8 

70.0 

95 

1  + 

38 

29 

35 

6 

0 

0 

0 

9.00 

2.38 

13 

,0 

0 

10 

4 

MANCHESTER 

79.1 

51.1 

70.1 

1.3 

94 

5 

45 

29 

27 

2 

0 

0 

0 

5.78 

2.39 

1.77 

19 

,0 

0 

9 

4 

MASSA6ESIC  LAKE 

MOUNT  WASHINGTON 

//R 

56.8 

46.0 

51,4 

3.7 

69 

22 

28 

28 

416 

0 

0 

2 

0 

13.14 

6.99 

4.48 

13 

T 

0 

11 

8 

NASHUA  3  N 

a4.8 

59.1 

72.0 

3.3 

100 

1* 

38 

29 

27 

14 

0 

0 

0 

7.44 

3.91 

1.93 

19 

.0 

0 

9 

4 

PETERBORO  2  S 

81.4 

60.4" 

70.9" 

96 

5 

40 

10 

30 

5 

0 

0 

0 

7.80 

2.99 

13 

.0 

0 

8 

5 

PIMKHAM  NOTCH 

74.1 

55.4 

64.8 

3.9 

89 

5 

41 

28 

87 

0 

0 

0 

0 

9.91 

5.00 

3.89 

14 

.0 

0 

11 

6 

PLYMOUTH  1  WNW 

AM 

Bl.6 

55.5 

68,6 

3.5 

9.4 

6 

40 

9+ 

43 

5 

0 

0 

0 

7.54 

3.98 

2.05 

18 

.0 

0 

11 

3 

PORTSMOUTH 

81.2 

57.7 

69,5 

98 

5 

42 

30 

41 

9 

0 

0 

0 

6.71 

1,83 

19 

.0 

0 

11 

5 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

83.2 

57.1 

70,2 

99 

6 

37 

29 

47 

10 

0 

0 

0 

7,50 

2.28 

14 

.0 

0 

10 

5 

WEST  LEBANON 

AM 

84, C 

57.9 

71,0 

97 

6 

40 

28 

23 

8 

0 

0 

0 

8.27 

2.32 

14 

T 

0 

11 

5 

WINOMAM 

85.2 

59.0 

72.1 

103 

5 

40 

10 

29 

14 

0 

0 

0 

7,16 

2.27 

19 

.0 

0 

9 

6 

WOLFEBORO  FALLS 

83.0 

60.3 

71.7 

95 

5 

45 

28 

16 

9 

0 

0 

0 

6.67 

3.70 

1.22 

14 

,0 

0 

10 

6 

WOODSTOCK 

81. C 

57.5 

69.3 

1  96 

5 

40 

28 

42 

5 

0 

0 

0 

5.38 

1.45 

11 

.0 

0 

12 

5 

STATE 

69.9 

4.3 

1 
1 

6.89 

3,31 

T 
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TABLE  2  ■  CONTINUED 


Temperature 

Precipitation 

2  1 
1  1 

«  a 
«:2 

01 

Q  1^ 

1 
2 

1 
1 

Q 

a 
1 

N 

o.  0 

Days 

"is 

3 

&  i 

Q  b 

a 

s 

13 
O 

5 

Snow,  Sleet,  HaU 

No.  of  Day* 

StaUon 

Max 

M 

in. 

1 

11 

28 

5 

e 
S 

0 

Z 
0 

8 

s< 

si 

o  i 

5  J 

hi 

s 

r-iO 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  W8  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 

R 

77.6 
81.3 
81.0 
81.5 

66.4 
62.0 
62.9 
64.3 

72,0 
71,7 
72.0 
73,0 

3.0 

4.0 
3.6 

88 
95 
92 
95 

2 
5 

2  + 
5 

56 
46 
41 
48 

29 
29 
29 
29 

2 
22 
24 
11 

0 

5 
3 
5 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

c 

0 
0 

6.34 
13.31 
10.08 
11.12 

2.88 

5.78 
7.49 

3.18 
4.70 
5.34 
3.28 

12 
19 
12 
19 

,0 
,0 
.0 

,0 

0 
0 
0 
0 

9 
9 
9 
8 

4 
5 

4 
5 

1 

5 
2 

4 

STATE 

72,2 

2,9 

10.21 

6.27 

,0 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 

AM 
R 

84.8 
83.6 
82.4 
81.3 
83.2 

60.6 
59.1 
55.5 
61.3 
55.2 

72,7 
71,4 
69.0 
71.3 
69.2 

4,8 
3.2 
3.9 

102 
95 
94 
95 
97 

6 
5 

5 

1  + 
5 

43 
38 
36 
43 

35 

29 
29 
28 
28 
29 

13 
23 
48 
29 
44 

11 
10 

7 
5 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.77 
6.36 
8.66 
11.54 
7.57 

2.49 

4.85 
8.53 
4.47 

1,96 
2,32 
2,97 
3,59 
2,60 

14 
11 
7 
17 
13 

,0 

T 
,0 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
11 
10 
12 
11 

4 
4 

6 
9 

4 

2 
2 
2 
2 
3 

CHELSEA 
CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 

AM 
AM 

82.9 
83.2 
82.5 
79.8 
83.2 

52.3 
60.6 
56,1 
57.4 
57.7 

67.6 
71.9 
69,3 
68.5 

70.5 

3.7 
4.0 

1.7 

5.0 

96 

97 
94 
93 
94 

6 
5 

I 

4 

36 
42 
35 
38 
36 

28+ 

29 

29 

28 

28 

66 
23 
37 
48 
32 

8 
6 
7 
5 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

7.34 
6,39 
9,09 
7,37 
7.78 

3.91 
3.26 

3.67 
4,46 

2,31 
1.19 
2.68 
1.36 
2.23 

14 
31 
11 
12 
7 

,0 

,0 

,0 

T 

,0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
9 
8 

13 

4 
6 
7 
5 

2 
1 
3 
3 
2 

LEMINGTON 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

AM 

78,3 
82.5 
80.x 
69. IM 
80.1 

54.8 
57.1 
55.2 
51. SM 
55,6 

66.5 
69.8 
67.7 
60. 5M 
67.9 

2,5 

91 
96 
92 
79 
93 

5 
6 

1  + 
4+ 

4 

32 
41 
36 
38 
40 

28 
29 
29 
28 
29 

73 
42 
64 
146 
55 

1 
7 
5 
0 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

1' 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.23 
7,19 
3,86 
11.65 
7.37 

4,38 

1.39 
2.00 

i.se 

2.02 
1.95 

7 
18 
13 
17 

7 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
12 
9 
11 
12 

6 
3 
1 
9 
4 

2 
3 
1 
i 
3 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

RANDOLPH 

READSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS 

AM 

83.3 
81.6 
80.9 
81.7 
82.4 

56.1 
56,9 
55,5 
60,2 
62,7 

69.7 
69.3 
68.2 
71.0 
72.6 

6.3 

4,6 
4.6 

94 
93 
95 
91 
95 

1  + 

5 

6 

5 

1 

37 
38 
39 
40 
45 

28+ 

29 

29+ 

29 

28 

47 
45 
42 
26 
19 

8 
6 
3 
5 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

c 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.01 
5.25 
11.80 
7.64 
8.51 

1,48 

7,62 
4,04 
6,23 

1.53 
4.04 
2,40 
1.73 

14 
14 
11 
31 

.0 

.0 

.0 

T 

•P 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

a 

11 
11 

3 
4 
5 
7 

2 

4 
3 

3 

SAINT  J0HNS8URY 

SOMERSET 

VERNON 

WEST  BURKE 

WILDER 

AM 
AM 
AM 
AM 

83.0 
74.7 
84.3 
81.4 
83.5 

58,0 
53,1 
58,8 
52.1 
58.7 

70,5 
63,9 
71.6 
66.8 
71.1 

4.5 
3.2 

95 
86 
100 
94 
97 

5 

6 

6 

5+ 

6 

39 
35 
42 
35 
43 

28 

28+ 

28 

28 

29 

34 
HI 
21 
77 
23 

8 
0 
9 
6 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.35 
11.26 
8.99 
8.25 
8.72 

2.64 
6.95 
4,80 
5.21 
5.65 

1.30 
3.81 
2.88 
1.95 
2,61 

14 
14 
14 
23 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

12 

9 

12 

10 

6 
6 
5 
5 

6 

1 
4 
3 
3 

2 

WOODSTOCK  3  ENE 

81.1 

57,9 

69.5 

4.8 

94 

5 

39 

29 

34 

5 

0 

0 

0 

9.25 

5.92 

2,97 

13 

.0 

0 

9 

5 

3 

STATE 

69.2 

3.8 

7.89 

4.31 

T 

SECTION 

70.5 

3.3 

9.49 

5.70 

T 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


COMNECTICUT 

AMSONIA 

BAKERSVlLLE  ' 

BALTIC 

BARKHAMSTEO 

BRIDGEPORT  WB  AP        R 

BRISTOL  2  « 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON  R 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
CREAM  HILL 
DANeuRV 
DAWSON  LAKE 

OERSr 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD    BRAINARD    F^LO//R 

HARTFORD    W3    AIRPORT  R 

HEMLOCKS    RESERVOIR 

KENT 

LAKE    KONOMOC 

LAUREL    RESERVOIR 
MAMCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MEAD  POND  RESERVOIR 
MIDDLE TOWN    4    H 

MILFOHO 

hohamk  Sanger  sta 
mount  carmel 
mat01aug  ranger  sta 
nathan  male  st  forest 

new  hartford 

new  haven  mb  airport       r 

new  london 

norfolk  2  sh 

north  br an ford 

north  guilford 

NOftWALK 
NORWICM  5  SW 
PACHAUG  FOREST 
PEOPLES  RANGER  STA 

PROSPECT 
PUTNAM 
PUTNAM  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  PONO 

SALISBURY 

SAUGATUCK    RESERVOIR 

SHEPAUG    DAM 

SHUTTLE   MEADOW    RESVR 

STAFFORD    SPRINGS 

STAIVORO 
STEVENSON   DAM 
STORRS 

Tmow>somville 
torrington 

torrington  2 

trap  falls  reservoir 

water8ury  city  hall 

wepawaug  reservoir 

westbrook 

hest  hartford 
west  hartlano 
vhigville  reservoir 
■hitmey  lake 
vi6ham  reservoir 

willimantic 

wolcott  reservoir 
woooeuRY  3  W 


MAINE 

AUGUSTA    CAA    AIRPORT 
BAMCOR    DOW    FIELD 
BAR   HARBOR 
BELFAST 
SRASSUA   DAM 

BRIOCTON    1    NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU   WB    AIRPORT         / 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST    SANGERVILLE    ^    SE 
EAST    MINTMROP 
ELLSWORTH 

FAAMINGTOM 
PORT    FAIRFIELD 

FORT    KENT 
MROINER 
fttLEAO 
GREENVILLE 
HIRAM    2    S 

HOULTON    CAA     AP 
NOULTON    1    NE 

JACKMAN 
JOHESeORO 

•-EWISTON 

LOMG  FALLS  DAM 
MACMIAS 
MMOISON 
MIQOLE  0AM 
WILLIHOCXET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MILLIMOCKET  DAM 

MOOSEHEAO 

OU)  TOWN 

OLO  TOWN  CAA  AIRPORT 

PORTLAND 

PORTLAND  MB  AIRPORT   / 

PRENTISS 

PRESOUE    ISLE 


29*03 

25i70 
9*62 


Doy  of  month 


RECORD  MISSING 


16*)« 
16«34 

ii«»e 

15*06 
ll*20i 
12*6ll 
IT. 91, 
10*11 

!  13*66 
21.67 
13*15 
1**09 
9*69 

14*46 
15*02 
15*09 
15*59 
14*39 

10iB4 
22*531 
10.401 
13*52: 
15*24 

0*95 

10*95 
7*60 
23t«7 
11*33 

' 13*04 

'  15.00 

11*55 

<     9*56< 

;  21*00 

I  13*21 

14*74 

12*50 

I  15*23 

I  17,31 

ie*94| 

14,37 
I    19.70> 

'  le.oe 

t  10*15 

I 

t   15*11 
I  13*55 

14*75 

20*40 

I  23*05 


JLL 


23ia0 
22.64 
10.72 


1*.S2 
19.32 

lSi97 


4.2 
4.70 
4.60 
5.36 

8.12 

3.47| 
4.42 
4.44 
2.931 

3.91, 

5.12| 

9.1«| 
9.611 


RECOtiD   HISSING 


RECORD  MISSING 


6.2< 
2.63 

4.41 
6i0« 
4.21 

4.42 
4.01 
7.12 
4.41 
4.0! 

3.71 
3.02 
3.6( 
3.01 


RECORD  MISSING 


73 

2.27 

33 

1.74 

04 
96 

.76 

.77 

12 

.66 

•  42 

.15      .17 

.90 

•  23      .61 


.96      .19 

.04    1.66 

1.40 


13        14 


15       16 

-  -) 


•14      .67    3.51 

•58    2*27 

•  02      •ge    U93 


3.13    3.84 


1^71    2.46 


2.87    1.16 


2.40 

I^66 

1 

•  17 

31 

.77 

2>2S 

1 

•  45 

1^49 

3>33 

•  15 

02 

1.03 

3.37 

3 

•  45 

.114 

2.93 

2 

.58 

05 

1.65 

2.15 

1 

.63 

03 

1.1? 

3.44 

4 

.71 

02 

•  96 

3.00 

.52 

07 

1^40 

2.50 

1 

.06 

12 

•  48 

3.04 

4 

.74 

01 

.99 

2.00 

•  49 

03 

.83 

1^50 

•  60 

•  58 

2.50 

1 

•  93 

•  77 

2.68 

3 

.46 

15 

3^24 

•  21 

.03 

2^00 

2.00 

.02 

10 

1,20 

2.45 

4 

.89 

•  85 

2.26 

.95 

1.57 

1.79 

1 

.96 

13 

3^10 

3.60 

1 

.40 

2.49    3^77 


2^28  1^12 
2^10  5^00 
2^64  2 •39 
2^10    2^63 


3^20    1>45 


17      18      19      20      21 


.23    4.28 

•      e^52    • 

•23    3^63 

•62&0^74  3,59 


9*00  U30 
4^60 

5^98  .34 

•  0412^77  2^n 

3^93  •51 


U56 

4^53 

U65 

4^a7 

•  09 

1^65 

4.09 

.46 

•  81 

3.32 

.02 

2^37 

4.29 

•  41 

9.50 

•  02 

1^18 

1.13 

2^60 

5.25 

.43 

6^27 

7.70 

0? 

[•84 

3.62 

.11 

•  69 

6.10 

.62 

•  65 

5.05 

•  54 

01 

.30 

4.53 

•  lO 

01 

£•08 

4.21 

•  07 

09 

U02 

2.58 

.32 

•  00 

8.79 

•  65 

35 

U30 

4.20 

•  02 

2.23 

1*60 

•18L0*67 

3.88 


07 

.68 
.40 

5.60 
6.50 

.20 

•  00 

3.10 

.07 

.64 

6.64 

.78 

•  96 

3.54 

02 

•  10 

8.42 

07 

•  52 

4.51 

01 

•  27 

8.58 

•  89 

7.76 

.56 

•  71 

7^S0 

.41 

01 

.46 

3^19 

.03 

4.52 

.47 

OB 

.54 

5.69 

.14 

12.71 

.60 

.77 

9.52 

12.10 
4.15 

.16 

4.11 
8.30 
6.65 

.93 

•  13 

.17 

1^92 
1.80 


.15    1.28 
.21      .48 

.05      .30 


26      27  I  28  ,  29  ,  30      31 

— \ ' ^ 


Sm  lUltmc*  Nom  Followtag  SUUon  tad»x 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


- 

Day  of  month 

Station 

■K 

1    I 

H 

1  I  2  1  3 

4   5  I  6 

7 

8   9 

10  1  11   12 

13   14 

15 

16  1  17  J  IB 

19    20    21 

22 

23 

24 

25  1  26  1  27 

28  {  29   30 

31 

RIPOGENUS  DAM 

4i99 

•  11 

1.45 

•OS   ^47 

.36   .12   .02 

.05 

.24 

1.68 

.25 

.11 

.09 

ROCKLAND 

9i63 

.16   .06 

1.38 

.50 

.38 

1.40   .11 

.84 

.04   .11 

.28 

.12 

.22 

.03 

R0X8URY 

3.37 

.10 

.87 

•     .72 

.10   .02 

.51   .12 

7 

.79 

.07 

•  03 

.04 

RUMFORO  3  5W 

9.3« 

.95 

.60 

1.46 

.95   T 

.36   .07 

T 

.26   .15   7 

.23 

.27 

7 

.04 

RUMFORO  ISSE 

»iJT 

.12   .78 

.68 

.88 

1.00   .04 

.17   .03 

.13   .08 

.10 

.34 

.01 

.01 

SANFORO  2  NNW 

«|39 

.18 

.21 

.36 

.81   .28 

1.02   .04 

.15 

■  44 

.20 

.54 

.11 

.05 

SOUTH  ANOOVER 

- 

.45 

.98 

•    1.08 

.32 

.45 

-     -     . 

- 

.     .     - 

SQUA  PAN  0AM 

3<26 

.32 

.65   .01 

T     .18 

T     T 

•14   .01   .03 

■  01   7 

.21 

1.20 

7 

7     .25 

•01   .04 

7 

THE  FORKS 

5.77 

.11 

.50 

.59 

1.82 

1.10 

.08 

.41   .08   .07 

■  27 

.42 

.25 

.07 

UNITY 

1.95 

.05   .04 

1.25 

1.43   .21 

.26   .02 

.05   .30   .01 

.52 

.31 

.41   .02 

.07 

UPPER  DAM 

5.»S 

.26 

.30 

1.43 

.71 

•OS   ^42 

.95   .20 

.50 

.39 

.15 

•  07 

.02 

WEST  BUXTON  2    NNW 

4.27 

.26 

.43 

.98   .21 

•  69 

7     .21   .02 

1.02 

•  45 

WINSLOW 

5.00 

.60 

.30 

.12 

1.15 

.10  1.80 

•23  •og 

.10   .20   .02 

.08 

.16 

.09 

WOODLAND 

3.59 

T     T 

.40 

.62 

1.76   .14 

7 

.04   ,16 

■  03 

7 

.36 

.03 

.03 

.02 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

7.53 

T 

.61 

T     .81 

1.18  2^06 

.02 

7     .02 

2.13 

.14 

.38 

.01 

.14 

.03 

AMHERST 

16.10 

.02 

.61 

•01  2^24  2^17 

3^2S 

.04 

.03  4.14 

2.92        .16 

.01 

.40 

.09 

.02 

ASHSURNHAM 

9.31 

.43 

T     •SO 

1^38  1^44 

.04 

.02 

3.10   .98 

7 

.37 

.24 

.4* 

.02 

ASMLAMO 

17.73 

.09 

.34 

•05   ^40 

•50  1.01 

1.59 

7.48  3.50 

1.69 

.63 

.49 

ATHOL  3  E 

10.22 

.04 

1.51 

1.42  1.65 

4.02   .76 

.06 

.16 

.22 

.23 

.10 

.05 

SEECHWOOD 

18.56 

•  14 

.32 

1.81   .01 

1.31 

6.24  5.49 

.76 

.74 

1.74 

BELCHERTOWN 

22.92 

.02 

.72 

.02   .70 

1^44  4^12 

.60|12.25   .86 

.81 

1.09 

.25 

.02 

.02 

BIRCH  HILL  DAM 

10.44 

.05 

T    1.40 

2^70  2.36 

1.05 

2.45   7 

7 

.15 

7 

.19 

.09 

BLUE  HILL              // 

16.78 

.13 

.06 

•01  1.28 

.73 

.99  4.64 

8.07   .06 

1.37 

.32 

1.02 

.10 

BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

17.09 

.28 

T 

.04  1.35 

.08 

■53  4.88 

7.06 

1.05 

7 

1.04 

.78 

BOYLSTON 

15.45 

.13 

.41 

. 

•    3.58 

.06 

•    9.96 

, 

.84 

. 

.29 

•  18 

BROCKTON 

16.47 

.45 

1.20 

.88   .05 

7 

3.66 

7.86   .20 

1.22 

.14 

.76 

•  03 

CHARLTON  2 

24.00 

.14 

1.03 

.38 

.24   .54 

3.15   .14 

•75  3^05 

12.76 

.76 

.49 

.09 

•  52 

CHATHAM 

6.60 

l.Ofl 

1.00 

• 

♦    1.00 

1.00  1.00 

1.10   ,10 

.20 

•  20 

CHESTER 

18.44 

.01 

•  04 

.80 

2.13  5.00 

.20 

1.03 

8.10   .53 

.30 

.30 

CHESTERFIELD 

15.82 

.01 

•  30 

.05   .87 

2.62  3.50 

.52 

•  76 

5^96   .72 

.17 

.34 

7     7 

7 

CHESTNirr  HILL 

17.57 

.17 

•  20 

.30 

1.52   .11 

1^22 

5^30  6.50 

,63 

.57 

1.05 

CLINTON 

15.39 

.50 

•  32 

.02  1,29 

1.55   .26 

•02  2.33 

7.10   .08 

,97 

.26 

.97 

•  12 

COHASSET 

14.74 

•  16 

* 

1.22   .02 

1.23 

5.83  4.00 

.88 

.30 

1.10 

COLOBROOK 

16.09 

.45 

.03   .61 

•    5.12 

.46 

6.87  1.02 

.17 

.SO 

•32 

.21 

•  03 

EAST  WAREHAM 

11.69 

T 

2.60   .49 

T    2.35 

.77 

.04 

7     .07 

3.15  1.79   7 

.20 

.04 

.19 

EDGARTOWN 

4.58 

.05 

•    1.15 

•06   ^59 

.04 

.08 

1.34  1.03 

.24 

FALL  RIVER 

9.07 

.21 

•  43 

T     ^22  2.85 

.06 

.81 

3.85 

.45 

.13 

.06 

7 

FITCHBURG 

9.64 

.03 

.24 

.01   .56 

1.36  1.63 

.26 

3.35   .99 

.57 

.36 

7 

.28 

FHAMINSHAM 

15(69 

.02 

.42 

.11   .81 

1.08   .58 

1.28 

5.44  4.16 

.78 

.46 

.5* 

FRANKLIN 

16.90 

.03 

.33 

.02   .45 

1.20   .61 

1.07 

9.66  1.95 

.63 

.52 

.43 

GARDNER 

9.41 

.13 

.01   .94 

1.43  1.30 

.02 

.02 

3.73   .75 

.02 

.43 

.35 

.27 

•  01 

GROTON 

12.48 

T 

.36 

.02  2.40 

1.54  1.04 

.10 

2.60  2.84 

.84 

.36 

.12 

.26 

HAROWICK 

17.94 

•  05 

.71 

.02   .78 

1.72  2.13 

.40 

8.83  1.16 

.34 

1.56 

.16 

.09 

.02 

•  01 

HATCHVILLE 

11.46 

1.15   .22 

T    6.06 

.35 

7     .05 

1.63  1.69 

.22 

.09 

HAVERHILL 

6.32 

T     T 

.06 

.08 

.69 

•12   .82 

.40 

T    UU 

1.74   .07 

.32 

.53 

.31 

•  07 

HEATH 

12.05 

•  23 

T     ^93 

2.62  3.41 

.31 

4^26 

.06 

.17 

.04 

7 

•  OS 

HOLYOKE 

20.29 

T 

.13 

T    1^15 

2.01  1.06 

.05 

•  71 

13^24  1,05 

.19 

,62 

.02        7 

.09 

•  01 

HOOSAC  TUNNEL 

10.26 

.01 

•  20 

T    1^34 

1.49  3.02 

.28 

•  06 

3.32   .06 

.08 

,35 

.04 

7 

.01 

HUBBARDSTON 

9.83 

.18 

•  58 

.72  1.85 

.06 

•  36 

3.71   .42 

.08 

,82 

.58 

.15 

.12 

HYANNIS 

9.70 

T 

.90 

•02  5^a9 

.04 

.09  1.81 

1.43 

.18 

.01 

T     7     .13 

IPSWICH 

12.12 

.01 

.09 

.13 

•  11 

1.69 

1.25 

2.63  4.30 

1.28 

.40 

.23 

JEFFERSON 

14.55 

.40 

» 

•    4.34 

.15   • 

9.22 

.04 

,20 

.20 

KNIGHTVILLE  DAM 

15.27 

.05 

•  55 

2.10  2.95 

.25 

.70 

8.50 

.15 

.02 

LAKE  COCHITUATE 

15.35 

.04 

.59 

•20   .19 

1.65   .43 

7 

1.02 

5.40  3.52 

1.00 

.64 

.67 

LAWRENCE 

9.61 

.06 

.15 

.01 

•50  1.53 

.30 

.03  2.00 

3.75 

.88 

.01 

.34 

.03 

LEXINGTON 

16.33 

.21 

.06 

.38   .89 

.89   .05 

.17  3.06 

7.96   .09 

.78 

.34 

1.09 

.40 

LOWELL 

11.32 

.08 

.22 

•05  1.23 

1.24   ,09 

.62  1.96 

4.19   .16 

.42 

.68 

.29 

.10 

MANSFIELD 

18.14 

T 

.65 

.50 

2.07   .09 

1.65 

6.50  4.90 

.80 

.47 

.51 

MIDDLEBORO 

10.65 

.02 

1.29 

1.93   .31 

1.64 

4,24   .95 

.45 

.04 

.18 

MIDOLETON 

10.43 

.11 

•  04 

•  13 

1.33 

.33 

3.00  4.31 

.53 

.29 

.3* 

MILFORD 

20.84 

.02 

.10 

•  63 

.05   .10 

1.25   .45 

2.15 

7.90  6.00 

1.40 

.68 

.51 

MILLBURY 

.02 

T 

.78 

.10   .39 

1.43  1.26 

7 

.96 

9. OS  1.40 

.22 

.11 

MONTAGUE  CITY 

10.49 

.05   .07 

2.33 

1.60  2.43 

.22 

3.05   .41 

.18 

.09 

7 

.06 

MOUNT  WACHUSET 

8. 35 

T 

.09 

• 

1.45   .96 

.05 

• 

•    4.31 

.01 

• 

.84 

.4* 

.19 

NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 

4.66 

T 

.45 

7     •OO  1^03 

.05        .53 

1.97 

.35 

7 

.22 

7 

NEW  BEDFORD 

10.75 

.02 

2.22 

•01  4.07 

.21 

1.22 

2.52   .19 

,16 

.12 

.01 

NEWBURYPORT 

7.92 

.09 

.02 

1.41 

•01   •OO 

1.10 

.01 

.01 

1.94  1.66 

,38 

.52 

.!• 

NEW  SALEM 

16.54 

•  23 

•  70 

1.94  5.50 

.90 

6.50   .50 

.08 

.24 

.01 

.27 

.07 

NEWTON 

RECORD  MISSING 

N0RTHBR1D6E 

19.07 

■  06 

.02 

.86 

•02   .84 

1.47   .71 

1.60 

LO.Ol  2.08 

1.15 

.23 

.02 

PEL HAM 

14.84 

•  02 

.67 

1.00 

1.93  2.76 

•  02 

6.45  1.21 

.12 

.38 

.18 

.03 

.07 

PEMBROKE 

14.89 

.72   .01 

•04   .77 

1.37   .01 

.35 

5.00  4.38 

.54 

.39 

1.31 

PERU 

14.07 

.41 

•  31 

•  04 

1.60 

2.41  3.62 

.25 

4.80   .01 

.05 

.26 

.02 

PETERSHAM  4  N            R 

13.28 

•  20 

.50 

1.10  3.26 

.25 

6.10   .90 

.01 

.26 

.40 

.25 

.06 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT   R 

S.20 

.72 

•  23 

.36   .66 

2.47   .17 

7    1.94 

.98        .26 

.28 

.06 

.09 

PLAINFIELO 

17.90 

.13 

•  36 

2.05 

2.17  4.98 

•  12 

6.28 

1.61 

.20 

PLYMOUTH 

13.66 

U78 

.02  1.65 

.56   7 

1.79 

5.15   .55 

.78 

7 

1.14 

.05 

7 

PRINCETON 

10.11 

.28 

* 

•    4.01 

.15   • 

4.07 

.87 

.15 

.43 

.19 

PROVINCETOWN  3  N 

9.57 

.05 

1 • 78   .09 

.12  1.05 

.49   .01 

1.95 

1.80 

1.50 

,70 

.02 

.01 

QUASBIN  INTAKE 

12.66 

.02 

.47 

•02   •OO 

•    1.40 

.56 

7.00   .50 

.38 

.79 

.72 

.06 

.09 

ROCHESTER 

9.85 

.33 

1.61   .05 

7     ^60 

1.36   7 

.11 

2.26  2.76 

.56 

■  12 

.09 

ROCKPORT  1  £S£ 

9.94 

.15 

.13 

•  45 

.51 

.13  2.60 

3.79   .33 

1.07 

■  23 

.12 

.41 

SALEM  AIR  STATION 

10.97 

.08 

.18 

.01 

•02   .44 

.64 

.15  2.91 

4.60   .05 

1.05 

■  07 

.17 

•  M 

SANDWICH 

11.60 

.13 

2.98 

.71  3.80 

7    1.28 

2.12 

.28 

7 

.24 

.M 

SEGREGANSET 

12.99 

.86 

1.49 

•  80 

.16 

4.00  3.70 

1.60 

•  38 

SHELBURNE  FALLS 

11.52 

.01 

.02 

.28 

•01  1^22 

2.26  2.39 

•  07 

.01        .13 

4.03   .91 

.49 

.10 

.01 

.02 

T 

SOUTHBRIDGE  3  E 

19.78 

•  62 

.02 

1.42 

•10   •48 

2.33  1.90 

•  03 

.44 

0.09  1.24 

.95 

■  14 

7 

.04 

•ei 

SOUTH  EGREMONT 

16.62 

.23 

.32 

.70 

1.83  2.72 

.11 

.40 

8^52 

1.38 

.25 

.03 

.08 

•M 

SPOT  POND 

18.16 

.02 

.26 

•  15 

1.56   .04 

.15 

4^25  9,92 

1.10 

■  32 

.24 

.14 

SPRINGFIELD  ARMORY 

22.37 

T 

.06 

.36 

7    1^61 

1.88   .77 

.35  4. S3 

1^47 

.03 

.47 

.29 

.10 

.12 

i0« 

STERLING 

13.11 

* 

.36 

» 

*    3.41 

.12   • 

7^46 

.03 

• 

.01 

.47 

,u 

ST0CK6RIDGE 

12.18 

.07 

.16 

.35  1.68 

2.12   .88 

.40  2.47 

2^60        ^95 

.23 

.20 

.07 

5WAMPSC0TT 

13.34 

T 

.25 

.01 

.52 

1.77 

.21  3.30 

5.26 

.62 

.50 

.25 

.*> 

TAUNTON 

15.78 

.21 

.86 

1.84 

.82 

T    4.08 

6.17   .06 

1.42 

.15 

.17 

T 

TULLY  DAM 

10.70 

.01 

.11 

.02  1.63 

3.68  1.02 

.08 

■  02 

2,85   ,63 

.07 

.29 

.04 

.1* 

.06 

.03 

TURNERS  FALLS 

12.11 

.01 

.14 

1.51  1.54 

2.55   .08 

2^03  1«69 

2,08        ,30 

,11 

.07 

7 

WALPOLE 

20.48 

T     T 

•  31 

.07 

.10  1.35 

.68 

.01 

■78  7^11 

7,72   ,01 

,88 

.42 

.34 

7 

.90 

WALPOLE  1  S 

22.40 

T 

.28 

.02  2.04 

.44   .76 

■95  4^40 

0,80   ,03 

1,46 

.36 

.47 

.20 

WARE 

20.88 

• 

1.04 

.03   .71 

1.2S  2.76 

■  31 

4,00   .13 

,55 

.03 

.01 

.03 

WARE   2 

20.65 

•  10 

1.15 

.85 

1.85  1.40 

■  SO 

1,20  2,00   .13 

1.00 

.12 

.05 

WEBSTER 

12.47 

•  25 

1.20 

.05   .52 

2.90 

.73  6.82 

WEST  CUMMINGTON 

14.57 

.10 

•  29 

.19 

.36  2.39 

3.10  2.35 

2.86 

2.24        .30 

.04 

.23 

.03 

.09 

WESTFIELD 

26.85 

•  23 

7    1.70 

3.00  1.17 

.25 

1.25 

8.15   .35 

.IB 

.52 

,05 

WESTON 

17.05 

T 

•  08 

.35 

.17   .90 

1.12   T 

.28  3.29 

7.90   .11 

.82 

.66 

,03       1,02 

7 

.92 

WEST  OTIS 

20.26 

.58 

•  07 

7    1.22 

2^12  4^43 

.18 

■  53 

9,18   .50 

1.09 

.33 

.03 

WESTOVER  FIELD 

RECOSO  MISSING 

WEST  RUTLAND 

15.95 

•  23 

.05   .86 

•    3^70 

■  55 

7.66  1.30 

.21 

.94 

.27 

.18 

•  01 

WILLARD  BROOK  ST  FOREST 

RECORD  MISSING 

WINCHENDON 

8.55 

T 

•  15 

1.25 

1*06  1.44 

.10 

2.87   .70 

.01 

.20 

.62 

.09        .05 

.09 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

18. 6e 

T 

.97 

1.18   .90 

2.74   .01 

■45  4^61 

6.38 

.26 

.05 

.13 

WORCESTER 

18.58 

T 

.77 

•  10 

1.07   ,54 

2.05   .16 

■17  4,67 

7.6S 

.03 

.14 

.00 

.13 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Conlinued 


Statian 

3 

Day  of  month 

^ 

1    I    2    1    3 

4    {    5    I 

0 

7    1 

a|9 

10  I   11   1   12 

13  1   14 

15 

16  1 

17  1   18 

'^1 

20      21 

22  1 

23  1 

24 

25  I  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

NEK  HiUWSHIKE 

BATH   2    SO 

T|21 

.02 

•  66 

•  OS 

.94 

1.79 

.08      .79 

.24 

.11 

T           .67 

.17 

1.07 

.34 

.03 

T 

,22 

BENTON 

a>23 

•  60 

U21 

1.69      .14 

.28      .60 

.28 

.02    2.08      .21 

.57 

.29 

.13 

T 

,17 

BEaLIN 

6iA8 

.04 

•  91 

•  09 

.80 

T         1.42 

.09    1.25 

.01 

.40 

.01       .37 

.51 

T 

.45 

.42 

T 

,11 

BETHLEHEM 

i.te 

.12 

•  34 

.98 

1.33       .06 

.32       .24 

.45 

.11       .24 

.85 

.50 

.14 

BLACKMATER    0AM                       R 

A. 29 

.17 

.25 

.31 

1.00      .32 

.75      .74 

.05      ,0S 

.04 

.39 

.20 

.03 

BOa   flARVINS   FALLS 

3.75 

.14 

■  15 

.03 

•12       ^48 

.55      .57 

T 

,31 

.98 

.18 

.04 

T 

.20 

T 

BR«OF0«0 

•  •31 

•  16 

■  33 

•19    1^60 

1.18    3.41 

.70 

T 

.30 

T 

•  27 

.03 

.07 

.01 

.06 

BUCKS    COANEf) 

9.0B 

1.31 

.06 

■  24 

1.93 

.34    2.84 

.15 

.06 

,29    1.13 

.24 

.22 

.27 

CAMPTON 

7.36 

•  47 

■  09 

■  29 

2^10 

.24      .92 

,02 

.01 

.43    2.28 

T 

.11 

.12 

.08 

.16 

.04 

CANNON   MOUNTAIN 

•  ■» 

.04 

T 

1.21 

1^03 

■  09 

•73    1^22 

.19      .81 

,02 

.18 

1.10      ,39 

,63 

.70 

.09 

T 

■  30 

CENTER    HARBOR 

8*69 

.61 

.83 

■  34 

2^58      ^40 

•           .96 

.31    2.60 

.05 

T 

,18 

.07 

.04 

.10 

■  02 

CLARE NONT 

6.39 

.21 

.16 

■  10 

1^70 

.99    2.20 

.46 

.11       .06 

.34 

.19 

•  29 

.06 

.12      T 

.04 

COMCORO  >S    AIRPORT              R 

3.93 

•  93 

.44 

.49      .27 

.81       .01 

T 

.16 

.84 

.06 

,19 

.19 

T 

OIXVILLE   NOTCH 

10.22 

.35 

T 

1.14 

.18 

2^13 

.18      .47 

.10    1.28 

T 

1.51 

.09      .33 

1,96 

.50 

T 

DUBLIN 

9.32 

.02 

.03 

■  08 

•           • 

*           • 

5.50 

.85      • 

1.86 

.68 

,11 

.19 

OURHAX 

9.B7 

.28 

.28 

T 

.73      .42 

.47       .01 

.01      .45 

1.67 

T 

.66 

,99 

.07 

.  .09 

EAST   OEERING 

7.57 

T 

■  34 

.39      .32 

2.62    1.86 

.25 

1.52 

.15 

.01 

.10 

.01 

EASTMAN    PALLS    DAM 

5.91 

.49 

■  20 

.44 

.09    2.04 

.42      .84 

T 

.01      T 

.10 

.04 

.59 

.05 

.02 

.18 

T 

ERROL 

6.05 

.15 

1^17 

1^02 

■  73 

.07      .71 

.69 

.76 

.17      .09 

.54 

.36 

.19 

.04 

FABVAN 

7.23 

•  69 

.70 

1^40      ^20 

•         1.69 

.09 

.42 

.05      .45 

•  10 

.30 

1.09 

.01 

T 

.08      T 

FIRST    CONN    LAKE 

6.34 

T 

.54 

.87 

■  41 

1.28 

■58      .80 

.47 

.43 

.09      .21 

.21 

•  01 

.36 

.06 

.02 

T 

FITZWILLIAM    3    Sw 

10.12 

.18 

■  04 

.10 

.04    1.26 

.96    3.48 

.02 

.06 

2.30 

.95 

.03 

.17 

.01 

.43 

.06 

.01 

FRANKLIN    t    NM 

3.34 

•  46 

■  66 

1.92       ,13 

.55       .60 

,09 

.06 

.50 

,32 

.05 

FRANKLIN    FALLS    DAM 

5.A2 

•  30 

■  56 

■  02 

1.94      .21 

.42       .72 

,40 

.09 

.35 

.05 

,32 

.04 

6ILMANT0N 

A.6« 

■  54 

• 

■  51 

1.31       .54 

•            .48 

T 

,48      ,09 

•  31 

,32 

•  08 

SRAFTO* 

7.A9 

T 

•  31 

•  87 

T 

1.57      .12 

.96    2.31 

.04 

.06      .24 

.56 

•  22 

,16 

•  07 

HANOVER 

a.92 

•  02 

1.11 

•  13 

1.93 

2.91       .85 

,08 

1.06      T 

T 

•  34 

,10      .26 

T 

•  13 

JEFFERSON 

9i71 

T 

•  35 

•  12 

.81 

.01    1.25 

■02      .26 

T 

,95 

T           ,71 

T 

•  44 

.70 

.09 

KEENE 

7.9« 

•  26 

1.48      .44 

2.31       .24 

,02 

,22      ,45 

1.50 

.22 

.45 

T 

LAKEPORT 

S.IO 

•  28 

•  30 

.69 

.20    1.42 

.99      .91 

T 

T         1.13 

.09 

.74 

.12 

.04 

,19 

.04 

LAKEPORT    2 

9.91 

•  25 

•  21 

.72 

■12    1.47 

.47      .51 

1.07 

.04 

.01 

.77 

.10 

T 

,17 

LANCASTER 

6. 40 

T 

•  46 

•  10 

•  62 

■19    1^21 

.95 

,55 

.20    1.18 

.55 

.74 

.09 

LEBANON    CAA    AIRPORT 

9.00 

T 

•  78 

T 

•  27 

T         2,87      ■OB 

2.88       .53 

,09 

.31      .06 

.01 

.22 

•  23 

.40      .17 

,03 

.09 

LINCOU 

6.28 

•  34 

•  60 

•  71 

I.a9 

.21       .58 

.04 

.20 

.10      .94 

.19 

.26 

T 

.06 

■  16 

MAC   DOHELL   0AM 

9.94 

T 

•  01 

•  13 

T         1.05 

1.32    2.36 

.22 

1.12      T 

1.50 

1.00 

T 

.15 

.03 

.07 

,08 

T 

MANCHESTER 

9.7a 

T 

■  24 

•70      ^42 

.93 

•  86 

.45 

1.77 

.22 

.16 

•  09 

MARLOM 

8.02 

.20 

•  35 

•10    1^02 

.96    3.10 

.20 

.89 

.75 

■  05 

,90 

■  10 

MASSABESIC    LAKE 

RECORD  MISSING 

MILAN    7   N 

6.90 

.20 

•  80 

1^33 

•  95 

.12    1.01 

.85 

.44      .05 

.40 

.44 

.25 

■  06 

MILFOaO 

8.48 

T 

•  17 

1^63 

1.95    1.36 

T 

2.03 

.64 

.19 

.30 

.18 

•  03 

T 

MOUNT   MASHINOTON              //R 

I3.1fc 

.01 

•  82 

•  95 

1^69      ^29 

4.48    1,31 

.85 

.29      .08 

.86 

1.14 

■  10 

,08      ,05 

,08 

■  06 

NASHUA    3    N 

7.44 

.33 

1^19 

1,44       ,31 

.06 

1.98 

1.12 

.48 

.27 

.02 

,24 

NEWPORT 

8.43 

.17 

.07 

•  10 

T         1^90 

1,03    4,14 

.11 

T 

.04      T 

.29 

.02 

.39 

.17 

T 

.02 

NORTH    STRATFORD 

7.63 

•  25 

•  38 

.52 

i.ao 

.24      .32 

T            ,47 

,10 

1.56 

T           .38 

1.02 

.48 

T 

.05 

PETERBORO      2    S 

7.80 

.02 

.04 

T 

•36      ^63 

2.99      .60 

T           .51 

2.13 

.10 

.07 

.01 

.32 

.02 

PIfKHAM    NOTCH 

9.ai 

T 

•  28 

.01 

.89 

1^91      ^21 

.88    3.89 

,01 

,41 

.19      .67 

.05 

.56 

.21 

.01 

.03 

PLYMOUTH     I     HNH 

7.94 

.40 

.19 

■  27 

1^90 

.35    1.40 

,34 

T 

.38    2.05 

.05 

.10 

.15 

T 

PORTSMOUTH 

6.71 

•  39 

.62 

•44      .74 

.60 

,44 

.02       .47 

i.aa 

.7B 

.16 

.12 

.09 

SOUTH   OANBURY 

9.97 

•  95 

•  21 

■  11 

2^27 

.40    2.75 

,92 

.92 

.12 

.72 

.20 

SOUTH   LTNOEBORO 

8.07 

.19 

•12      ^67 

•         3.78 

.52 

2.35 

•  24 

.22 

•  02 

SOUTH    KEARE    1    SE 

5.14 

.07 

•2C       •IS 

1.24      .98 

.97 

.91 

•  26 

.01       .12 

SURRV    MOUNTAIN    DAM 

7.90 
8.36 

.59 

■  24 

•02    1.18 

.82    2.28 

1.25 

.33 

.30 

.20 

.24 

.05 

TAMIiORTH 

•  24 

.61 

•  24 

3.05 

.90    1.9« 

T 

.05      .89 

T 

T 

.19 

.18 

.09 

TROY 

8.59 

■  06 

1.34 

.73    3.19 

T           T 

1.76 

.60 

.26 

.63 

.02 

KALPOLE    2 

6.77 

■  19 

■  13 

•03    1^62 

■87    2^50 

.18 

T 

.40 

T 

.50 

.35 

.02 

.02 

WEST    LEBANON 

•  .27 

T 

.76 

■  07 

•  20 

•11    2^23 

■44    2^32 

.95 

,07 

.29      .02 

.07 

.01 

.29 

.07 

.59 

.07 

.11 

•EST    RUWEY 

7.22 

T 

•  47 

■  09 

•  18 

W84 

■31    1.91 

.14 

,04 

•50    1^40 

,02 

.16 

T 

T                        .06 

.14 

■MITEFIELD 

6.4« 

■  49 

■  30 

•  98 

•02    1>32 

.06      .25 

.01 

,67 

•05    1^19 

•  41 

.97 

.01 

.13 

•  ILMOT 

9.23 

•  91 

•  11 

•  06 

2^35 

.60    2.98 

.58 

.18 

.36 

.89 

T                        .19 

.06 

•INDHAM 

7.16 

.04 

•  02 

.25 

•91       •BB 

.79      .08 

.07      .94 

2.27 

.05 

.59 

.44 

.20 

.01 

•OLFEBORO    FALLS 

6,67 

.24 

1^19 

1^02       ^26 

.76    1.22 

.93      .62 

.10 

.25 

.09 

.03 

T 

•OOOSTOCK 

5.98 

T 

T 

•  58 

.11 

.52 

1^45      ,0i 

.25      .73 

,15 

.14      .78 

T 

.07 

.21 

.21 

T 

.11 

YO*K   PONO 

4.60 

•  04 

.40 

■  08 

T 

•02    1<07 

■19      .24 

.56 

•47      ^26 

.69 

.45 

.03 

.10 

RHOOE    ISLAND 

AUSTIN 

11.24 

•  20 

T 

.61 

1^35 

2.71       .05 

•  36 

4.00 

•  55 

•  43 

.60 

.M 

BLOCK    ISLAND    aB   AP              R 

6.34 

■  13 

.98 

•30    3^18 

.18 

•  17 

.90 

.51 

.02 

.01 

■  34 

SREENVILLE 

13.31 

•  19 

■  24 

.30 

1^46 

1.39      .04 

•03    3.75 

4.70 

1.04 

.04 

■  11 

■  06 

KtNOSTON 

10.08 

•  67 

T         5.34 

.39 

.01 

.04      .68 

2.19 

•  25 

.25 

.02 

■  11 

■  1> 

PROVIDENCE    ae    AIRPORT      R 

11.12 

T 

■  33 

•  14 

.04    2.25 

.72 

T         2.85 

3.28 

1.18 

T 

■  10 

■  01 

VERMONT 

BADRE 

i,»t 

•  01 

.09 

■  01 

•  14 

.06       .23 

.09    1.74 

.06 

T            .37 

.11 

.34 

.29 

T 

•  12 

BELLOaS   FAU-S 

9.71 

■  07 

•  56 

T         1.43 

■89    1<96 

.21 

T 

.21 

.23 

T 

.14 

.07 

T 

BEIMINCTON    2    NV 

6.)« 

.19 

■  24 

2.32      .19 

1^10      .27 

.30 

T 

•  53 

.29 

.19 

•  U 

BETtCL 

6.08 

•  16 

1^45 

.39    1.56 

.56      - 

,20 

.16 

.03 

.22 

•  48 

•  87 

BLOOHFIEU) 

8.66 

.27 

.55 

2  ■•7 

•  07 

.68 

.08      .46 

1,98 

.21       .13 

.68 

.93 

.04 

.01 

BURLINGTON    aB   AIRPORT      R 

11.54 

.39 

•  9« 

■  56 

.07      .85      T 

1.83       .33 

,90 

,01 

3.59      T 

.37 

.91 

,01       ,92 

.64 

CANAAN 

6.20 

•  48 

.73 

•  30 

1^38 

.99      .65 

.01       .38 

,09 

,40 

.05      .33 

.09 

•  24 

.19 

,01 

CAVENDISH 

7.57 

T 

T 

.30 

T 

1.48      .32 

2.60    1.08 

T 

.4*      .27 

.17 

.79 

T 

,18 

T 

.» 

CHELSEA 

7.34 

.02 

.47 

.11 

.71 

1.43 

.16    2.31 

,16 

,41 

T            .01 

.18 

.16 

,8a 

T 

.a 

CMITTENOEN 

6.21 

•  59 

.22 

•  40 

T         1.58 

.50    1.46 

,02 

.21 

•  06 

T 

•  40 

.21 

.16 

.06 

.3* 

CO«N»AU.    I    N 

6.39 

•  29 

.02 

.73 

.48      .06 

.91       .81 

,60 

,07 

T 

.47 

.79 

.01 

1.19 

DORSET    1    S 

9.091 

.73 

2.68      .05 

2.0C      .73 

.73      .39 

.73 

1.09 

EAST   BARNET 

7.3T 

•  21 

.57 

.13 

.32 

.37    1.36 

.04    1.18 

.41 

.94 

.01    1.22 

.21 

.30 

.10 

EN0SSUR6  FALLS 

7.78 

.22 

1^30 

•  99 

2.23 

■  M      T 

.25      • 

.98 

.80 

.38 

.38 

.97 

ESSEX    JUNCTION 

12.60 

.09 

.29 

1.00 

.02 

.49 

■•7      ■97 

■03    1.73 

.11 

.93 

4.31 

•  03 

.36 

.65 

.96 

.5* 

6ILMAN 

7,35( 

•  02 

•  30 

.10 

.86 

■07    1.40 

.09       .34 

.09 

1.01 

2.08 

.54 

.37 

.12 

LEMINOTON 

6.23 

.35 

•  09 

•  »7 

•  10 

1.39 

.69      .03 

.27      .19 

1.00 

.65 

.70 

,15 

.02      .01 

MARSHFIELD 

7.37 

.02 

•  19 

1.71 

.18      .18 

•         1.97 

.81 

1.50 

.22 

.48 

,37 

.la 

MATS   MIU. 

11.63 

.26 

.11 

T         1,69 

1.99    3.01 

.10 

.04      .14 

3.31 

•  39 

.31 

.13 

.02 

.12 

.01 

"C    INDOE   FALLS 

6.58 

T 

•  10 

1^09 

.20 

•  26 

.04    1.41 

.06    1.70 

.36 

.20 

.01       .47 

.12 

,42 

T 

.01 

.13 

"lOOLESEI 

7.19 
3.86 

•  07 

•  36 

•  03 

.29 

.14    1.26 

.10    1.4« 

.04 

,41 

2.00 

.12 

•  02 

.19 

,21 

■  06 

.43 

"ONTPELIER    CAA    AIRPORT 

.01 

T 

•  01 

•  16 

T           .33      .03 

1.98      ^27 

.03 

T 

.34 

.13 

.40 

■  >• 

.20 

•  01 

MOUNT    MANSFIELD 

11.65 

.11 

•  86 

U9« 

1.19 

.01 

1,75 

2.02    1^90 

•  27 

.78 

.62 

.78 

SEaPORT 

7.37 

.87 

1^08 

1.95 

■03    1^37 

.41       ■38 

.24 

.39 

.12 

.23 

.17 

■  13 

T 

NORTHFIELD   NORMICM  UNIV 

5.01 

T 

•  60 

.02 

■29      .46 

•         1.99 

7 

T           .72 

.21 

,20 

.70 

T 

.30 

CERU 

9.0C 

•  09 

•  84 

.99    2,11 

1.30    2.52 

,08 

.10 

.32 

.31 

.27 

.07 

.44 

RANDOLPH 

9.29 

•  14 

T 

.17 

.48 

1.12      .11 

.90    1.93 

,32 

•11       •OS 

,38 

.12 

.03 

.19 

RANDOLPH   CENTER 

6.21 

•  07 

•  31 

.09 

•  33 

.05   i.ia 

1.00    1.64 

,02 

.58 

•  09 

.20 

,21 

.22 

.28 

iEAOIHO   MILL 

10.17 

•  52 

.46 

4.09      .29 

2.90      .53 

,11 

.28      .22 

.37 

.12 

,04 

.24 

REAOSBOm    1    SSE 

11. 8C 

•  31 

•01    2.09 

1.B2    4.04 

,12 

.17    .oa 

2.49 

.08 

.09 

.3* 

.02 

.04 

.08 

aOCHESTER 

6.91 

•  49 

•  34 

.16 

.4« 

.67      .70 

.38    1.27 

T 

,40 

.11 

.22 

,ia 

.84 

.29 

JUTLAND 

7. 64 

.03 

•46      •Ol 

•  22 

.34 

2,40      T 

1.09      .17 

,02 

1.04      .04 

.86 

.50 

.16 

,07 

.33 

SAINT    ALBANS 

8.91 

•  02 

•  06 

•  a« 

•  24 

1.48 

.39    1.37 

.35      .65 

T 

.92 

.20      .04 

.60 

1.71 

SAINT    JOHNSeURY 

6.35 

.08 

•  04 

•  7S 

.79 

.01 

.62      .13 

.19    1.30 

.10 

.70 

.24      .14 

T 

.76 

,41 

T 

T 

.09 

SALISBURY 

4.72 

•  49 

.51 

■09      .40 

•           • 

1.97 

.19 

.02 

•  05 

.38 

,08 

,41 

.97 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

O 

Day  of  month 

E- 

1    2  {  3 

4   5   6 

7 

B  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  I  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1  26  1  27 

28  29  30 

31 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

10.30 

•  20 

•  38 

•08  1.06 

1^24  3^91   .35 

.04 

•  65 

.18 

.72 

.79 

.02 

.08 

•  11 

.47  . 

SEARSeURG  STATION 

9.65 

•  26 

•  41 

.25   .98 

1^47  3.65   .11 

.03 

U16 

.01 

.02 

.39 

.61 

.05 

.06 

.19  . 

SOMERSET 

11.26 

.10 

•  13 

•  57 

•14  2^16 

1.58  3.81   .28 

.01 

.39 

.04 

.01 

.40 

1.01 

.07 

.06 

•  50  . 

SOUTH  LONDONDERRY 

6.54 

.03 

•  03 

•  16 

2.78 

U07  2.97   .20 

•  11 

.29 

.04 

.25 

.30 

.09 

.22  . 

SOUTH  NEWBURY 

RECORD  MISSING 

• 

SPRINGFIELD 

3.59 

.32 

T    1.94 

•  32 

.32 

•  62 

.07  . 

TOWNSMEND 

7.97 

T 

•  06 

.34 

.10  1.38 

1^10  3.82   .08 

.02 

.38 

.02 

.02 

.33 

.01 

.26 

•  09  . 

UNION  VILLAGE  DAM 

8.a5 

T 

.40 

•  04 

.17 

•    2.57 

.25  2.56  1.10 

.35 

.98 

.02 

.10 

.15 

•  06 

.10  . 

VERNON 

a. 99 

•  03 

.05 

•08  1.15 

.86  2.88   .02 

.14 

2.81 

.50 

•  16 

.15 

.06 

•  10 

. 

WAROSBORO 

10.1,7 

•  02 

.36 

.01 

UN   .37 

5.10  1.10 

1.24 

.02 

T 

.42 

.45 

•  09  , 

WATERBURV 

9.35 

.17 

.70 

•  10 

1.10 

.20   .61 

.30   .89   .07 

.61 

1.74 

1.67 

.03 

.34 

.31 

.11 

•  40  . 

WEST  BURKE 

8.25 

.14 

•  30 

•  32 

1.24 

•40   .20 

•06   .56  1.17 

.95 

.02 

.47 

T 

1.95 

•  37 

•  02 

•  OS  , 

WEST  DANVILLE 

7.94 

.67 

1.31 

•18   .20 

•     •    2.66 

.80 

.52 

.03 

.02 

1.08 

•  37 

.10  . 

WEST  HARTFORD 

e.92 

.07 

1^20 

•  17 

.09 

•04  1.69 

•39  2.69   .47 

.06 

.94 

.25 

.18 

•  55 

.17  . 

WESTON  2  S 

10.22 

•  12 

.55 

2.18 

1.34  4.16   .32 

.30 

.31 

.31 

.22 

•  41  . 

WEST  TOPSHAM 

6.77 

1^00 

1.35 

2.00  1*40   •IS 

•  12 

.22 

.10 

.28 

•  15 

, 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

9.14 

T 

•  77 

•  OS 

.16 

•06  2*32 

•42  2^52   ^67 

.05 

.48 

.40 

.05 

.01 

.32 

.05 

.54 

•  12 

•  12  • 

WHITINGHAM  3  W 

11.36 

T 

•  21 

•03  1^91 

1^82  4^35   •IB 

.09 

T 

2.04 

.11 

.13 

•  28 

.03 

•  09 

.13  . 

WILDER 

S.72 

.01 

•  56 

.06 

•  09 

.08  1.92 

•40  2^61   454 

.05 

.43 

.72 

.04 

.34 

.04 

.65 

.08 

.10  . 

WOODSTOCK  3  ENE 

9.25 

.70   .01 

.17 

2.27   .01 

2.97  1.49 

.09 

.70 

•  04 

.04 

.38 

.26 

.02 

.10  . 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  19S5 


StaUon 


Dor  Oi  Month 


10      11      12      13      U     15      IE      17      18      19 


20     21      22     23     24 


26     27     28      29     30     31 


cchnecticut 

bridgeport  hb  ap 

colchester 

:ream  hill 

)ANeURY 

ALLS  VILLAGE 

ARTFORO  BRAINARO  FLO 

ARTFORD  MB  AIRPORT 

ENT 

ANSFIELO    HOLLOW    DAM 

IIOOLETOHN    A    M 

OUNT   CARMEL 

4EN    HAVEN    MB    AIRPORT 

NEM    LONDON 

NORFOLK    2    SH 

NOtWALK 

NOfiXICH    3    SW 

PUTNAM 

SALISeURV 

SHEPAUG    DAM 

STAMFORD 

STORRS 

KATERBURY    CITY    MALL 

•  ESTBROOK 

UIGHAM    RESERVOIR 

MAINE 
AUGUSTA    CAA    AIRPORT 

BANGOR    DOM    FIELD 

BAR    HARBOR 

BELFAST 

BRI06T0N    1    NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  KB  AIRPORT 

CORtNNA 

EASTPORT 

:«ST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 

FARMINGTON 

FORT  KENT 


MAX 
MIN 


93   «6 
72   76 


MAX   8A   93 
MIN   66   72 


MAX   94   90 
MIN   65   71 


MAX 
MIN 


9A   92 
67   67 


7A 

92   87  87 

S6   62  68 

91  I  89  97 

bi      65  67 

89   93  98 

59   63  68 


90 
73 

96   91 

66  69 

89   8A 
70  '  6A 

9A   92 

67  70 


78   74   72   81 
65   60   59   69 


MAX '  96 
MIN   58 


91   93   95  100   9<>  I  90 


61   50   57   60 


MAX   97  93 

MIN   69  66 

MAX ;  98  94 

MIN   68  71 

MAX   97  94 

MINI  66  68 

I 

MAX  I  94  94 

MIN  ;  63  68 


91  101 
63   70 


88  :  90  101 
62   64   71 


92   94   99 


63   65 

92 
69 

91 
70 

93 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 


90   98 
70   78 


94   93 
72   73 


87   95 
72   73 


80   93 
68   76 


64   68   68  ,  71 


90   97   95  I  89 
57   66   67 


88   76   79 
62   46   51 


58   51   53 


80  81 

56  48 

78  78 

60  51 

80  78 

60  52 


81  83   74 

61  50  j  51 

76  78  I  76 

62  45  I  46 

90  80  '   80 

63  51  I  52 


93  I    88   80   79 


69   72   72   62   57 


92   91  ;  88 


78   77 
63   57 


82  68 

65  64 

60  69 

63  65 

87  73 

67  66 

87  71 

67  66 

86  70 

66  66 

76  70 

66  66 

86  74 

66  66 

80  85 

67  67 

85  71 

67  68 

87  72 

68  68 


86   82   77   75   84 


MAX '    86   89 
MIN   64   68 


MAX   9S   95 

MIN  '  67   70 


MAX  I    83   95 
MIN  ;  68   72 

MAX   94   93   88 


64  I  71   74   73  I  71 

94   87   85   69  I  69 

66  I  66   70   72  I  70   60   56  I  56   56   69 


87  I  88   90   93  i  68   65   78 
56  I    62   66   66  I  67   57   46 


90   89   97   94   90   82 
59   62   69   69  '  72   65 


94  I  65   86 
55   61   71 

69  100 


95  I  95 
67  '    69 


MIN   66   62   53   55   69   66  I  68 


MAX   94  89  90   92 

MIN   66  68 

MAX  I  89  91  90   88 

MIN   66  68  58 

MAX  !  95  97  92 

MIN   68  72  65   69   71 


77   76 
54  I  54 

77   78 
48   50 


76   78  '  78 
55   46  ,  45 


71  82 

57  62 

86  79 

65  67 

76  64 

56  66 

57  71 
0  1  64 


MAX   90   89 
MIN   68   71 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN  , 


90   93 
68   70 


67   85 
56  '  61 


93 

85 

79 

80 

74 

80 

71 

66 

67 

58 

53 

53 

54 

53 

96 

89 

87 

80 

78 

74 

64 

68 

70 

61 

46 

50 

64 

64 

90 

92 

82 

76 

74 

86 

79 

71 

74 

64 

56 

56 

66 

67 

85 

85 

73 

74 

T3 

82 

69 

68 

67 

58 

52 

50 

62 

64 

90  ,  85 
67  i  68 


75   84 
50   66 


MAX   97 
MIN   64 


MAX ,  88 
MIN   63 


86   83 
63   57 


66   80  . 
63   59  < 


85  100   87   76 

52   63   62  ,  61   55   52  i  51   58   63 


83   93   63   71 
51   61   53   61 


MAX 

81 

85 

82 

80 

90 

88 

MIN 

60 

63 

61 

50 

58 

58 

MAX 

91 

90 

86 

94 

98 

80 

MIN 

60 

67 

57 

48 

58 

68 

MAX 

9* 

91 

88 

91 

99 

96 

MIN 

61 

72 

57 

54 

64 

65 

MAX 

86 

87 

83 

81 

94 

80 

MIN 

65 

65 

60 

55 

67 

65 

74   78   72 

57   51  1  51 


79   74  I  74 
50   50   47 


78   78   72 
59   49   45 


81  I  80 
50  '  49 


74   75   72 
58   52   49 


MAX  ,  83 
MIN  I  65 

MAX  I  92 
MIN  {  62 

MAX  I  85 
MIN  I  55 

t 
MAX 
MIN 


81   73 
55   52 


90   84 
66   47 


82   76 
56   56 


84   74 
64   54 


89   84 
66   56  I 


87   83 
64   49  I 


82   85 
61   52 


86   85   80  I  66   69 
45   63   58   56   46 

88   96   9: 


77   76 
45   51 


43   62   61   59 


75   79   77 
55   44   43 


78   75   78   68   71   77   72 
46   54   57   55   55   48  '  47 


85   92   83   72 
46   52   62   59 


82   92 

48   63 


88   94 
45   59 


67   89 
44   64 


87 
62 


72  78   75 

54  45   44 

76  76  I  76 

57  46   46 

76  79  '  78 

50  45   41 

71  74   61 

48  50   45 


71  72 
58  63 

69  70 

63  65 

65  78 
54  62 

70  75 
54  61 

64  67 

51  56 

66  74 

52  52 

72  74 
60  63 

70  75 

53  60 

60  81 

54  55 


82  85  85 

70  74  73 

74  78  83 

66  69  70 


64  69  68 

79  83  85 

65  70  71 

80  87  88 
67  72  69  1 


60   65 
67   74 


77   84 
66   71 


79  86 

73  74 

79  78 

67  72 


80   76   70   75   76 


89  88  80 

74  77  75  j  71 

65  68  86j  78 

70  77  72,  72 

63  84  75  75 
65  70  70l  69 

87  88  79 1  80 

69  71  7l'  67 

89  86  86  80 

64  71  71,  58 


79  86  67 

57  73  58 

76  80  82 
66  74  73 

77  81  83 
71  74  72 


73 
67 
73 

69   73   79 
63   58   57 

80   85   66 


73 

73 

80 

85 

73 

72 

79  88  87 

66  75  68 

73  84  85 

64  68  59 

73  76  82 
64  68  70 

61  85  84 

68  72  72 

74  80  82 
64  70  69 


84   64 
73   72 


80  84 

64  67  68 

74  79  83 

65  68  67 

69  72  78 

60  61  60 

72  60  84 
64  65  64 

73  80  86 
64  68  70 

74  76  79 

66  69  68 

79  82  78 

58  66  66 

72  84  86 

63  66  70 

69  73  80 

58  59  58 

73  81  83 
62  67  71 

76  79  84 

64  68  70 

72  84  89 

62  67  67 

62  75  86 

50  54  51 


88   80 
72   73 


69   71   72 


75 
67 

75 
67 

80 
68   72   72 

89   89   66 

72  72   73 

63  87   65 

70  73   74 

64  83   77 

73  74   74 

85   86   79 

74  75   74 

87  67   66 
72   73   71 

63   64   63 
62   67   59 

89   8B   83 
66   71   73 

65  86   67 

71  71   72 

88  90   81 
59   56   71 

85   86   79 

66  71   69[  65 

84   84   851  79 

67  70   69]  63 

87   67   62 1  82 


96   93 
69   70 ! 


77   93  I 
61   661 


90   88 

66   70 


92   92 

64   66 


69   93 
63   66 


95   97 
66   69 


95   93 
54   70 


92   93 
63   66 


92   93 
60   64 


86   91 
66   76 


86   89| 

6  7   69! 


76 

74 

81 

83 

75 

77 

63 

60 

58 

66 

56 

53 

81 

76 

77 

82 

80 

73 

61 

57 

46 

56 

*7 

41 

87  78  78 

63  63  55 

89  82  77 
67  67  58 

90  86  78 


66 

82 
65 


91  82  78 
66  65  61 

89  82  77 

64  67  56 

90  81  81 
63  67  51 

92  86  81 
66  68  62 

86  82  75 

69  67  60 


93 

91 

87 

82 

68 

70 

73 

57 

87 

93 

90 

SB 

65 

70 

66 

73 

74 

85 

88 

85 

62 

65 

60 

53 

93 

95 

89 

85 

64 

65 

67 

68 

80 

92 

93 

87 

65 

65 

64 

67 

75  81 

63  51 

81  80 

53  51 

76  83 

64  52 

74  82 

56  52 

77  82 
55  52 

74  80 

50  46 

76  74 

54  50 

74  79 

57  53 

76  78 

57  54 


80 

87 

60 

56 

72 

71 

50 

49 

78 

83 

55 

51 

74 

75 

52 

49 

90   691  68   61 
63   66   51   63 


74   81 
50   45 


76   72   79 


84 

86 

89 

85 

68 

66 

63 

65 

96 

96 

69 

84 

66 

66 

67 

68 

70   85   66 


80 

55  i  44 


77'  75 
69  I  46 


65   77   72 


75 

74 

75 

78 

69 

51 

49 

57 

46 

43 

73 

82 

80 

80 

77 

56 

54 

61 

" 

52 

72 

76 

75 

68 

73 

64   65   68   64   61   65  1  52   60   66 


65   85   61 
67   73   72 


87   71 
68   6  3 


76   90   91   87   82   78  I  75 
70   61   64   66   70   63   52 


47   58  I  44 


83   68 
69   51 


80   75 
70   69 


66   76 
66   61 


86   73 
70   61 


83   71 
69   62 


78   62 
62   67 


83   76 
59   58 


85   65 
61   54 


81   72 
62   57 


81   77 
69   64 


84   81 
68   61 


79   70 
51   66 


63   89 
65   64 


82   89 
68   64 


71   87 
61   61 


73   93 
65   66 


82   92 

71   56 


75   89 
57   68 


82   83 

69   60 


61   90 
67   60 


78   87 
57   56 


91   75   72 
58   66   54 


69   75   71 
67   58   65 


87'  87   79 
62i  67   61 


74:  71 

67  I  46 


92   91   74   75 
68   50   57 


70   79   83   78 

56  I  62   53   61 


73:  T3 
51 


75   77 
48   55 


73   73   65 


82 

85 

62 

73 

77 

74 

49 

62 

74 

76 

56 

67 

81 

80 

50   45   55   69 


76   77   80   81 
48   45   60   69 


74   77   77   80 
50   46   54   67 


74   77   78   80 
53   46   52   69 


81 
69 

76 
48   47   56   70 


79   71   75 


79  I  73 
61   52 


77   77   79 
49   64   70 


74   74   80   80 


55   52   57   66 


74   65   73   74 
45   42   47   59 


79   79   82   62 
50   47   56   69 


74   73   77   76 


49   45   52 


77  75  78 

40  49  67 

74  76  77 

42  51  64 


50   48   52 


76   77 
41   47 


60 

75 

68 

72 

75 

47 

63 

47 

50 

50 

77 

74 

63 

70 

74 

49 

5*; 

48 

54 

60 

69   69   73   70 
60   64   61   53 


75   75   73 
54   50   62 


71   76   73   78 
48   52   51   63 


70   69 
57   64 


53   69   73   71 


62   60   56   47 


40   52   47  I  43   47   42   60 


90   90   81 
61   60   66 


74   77 
42 


76   86   67   69 
60   56   57   56 


75  ;  65 
55  I  45 


73   77  (  63 
44   55  I  48 


73   76   71 
50   42   62 


82   87 
66   60 


80   89 
67   66 


62   89 
65   61 


88   89 
68   69 


87 i  88  76 

60  62  55 

90 1  86  85 

64  62  64 


71   74 
52,  41 


72   75 
56   47 


77   73  ) 
47   52 


79   79   73 
48   60   46 


70 
51 


92   91   77   73   77   81   76   68   69   77 
62   69   59   54   43   47   60   40   48   47 


84   86   75 


73 

60 

81 

79 

74 

43 

66 

54 

52 

46 

60>6 
56  (4 


73   64   73i8 
46   S«   »4t0 


71 

77. S 

61 

55.7 

72 

80.2 

64 

59.1 

78 

81.0 

62 

96.3 

62 

80.2 

50 

52.7 

3*«  R«(*r«i)c*  NotM  FoOowlnq  Station     tnd*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Continued 


NEW   ENGLAND 
AUGUST    1955 


Station 

Day 

Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

~^ 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

H 

29 

30 

31 

< 

GARDINER 

MAX 
MIN 

90 
62 

87 
56 

84 
53 

85 

49 

96 

60 

85 
67 

78 
60 

74 

57 

79 
46 

75 
46 

70 
58 

73 
61 

75 
64 

78 
67 

85 
59 

84 
66 

74 
63 

so 

54 

80 
66 

90 
64 

65 

90 
64 

77 
58 

73 
55 

76 
49 

79 
48 

78 
61 

70 
46 

74 
49 

75 
48 

71 
53 

79.9 
5816 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

67 
63 

84 
56 

76 
47 

69 
41 

88 
56 

83 
59 

72 
56 

72 
50 

78 
40 

76 
40 

56 
53 

74 
56 

75 
59 

83 
56 

65 
68 

77 
65 

70 
58 

81 
60 

62 
65 

87 
59 

87 
61 

90 
60 

69 

55 

73 
52 

77 
39 

77 
45 

73 
52 

60 
46 

71 
51 

74 
39 

75 
60 

77.9 
54.5 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

95 
63 

93 
61 

91 
49 

68 
49 

96 
58 

87 
64 

87 
54 

78 
52 

81 
45 

79 
42 

69 

59 

74 
66 

76 
64 

85 
69 

68 
70 

87 
70 

75 
66 

79 
66 

78 
65 

93 
65 

92 
62 

94 
63 

79 
57 

75 
54 

77 
48 

82 

47 

78 
51 

72 

42 

75 
42 

73 

48 

82.5 
57.4 

HOULTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

62 
62 

63 
50 

75 
46 

65 
44 

85 
63 

81 
61 

67 
50 

71 
47 

60 
45 

79 
54 

65 

53 

77 
60 

79 
58 

84 
67 

84 
71 

82 

60 

61 
56 

79 
58 

79 
51 

89 
57 

83 
58 

90 
61 

65 
54 

71 
44 

75 
41 

76 
52 

70 
43 

55 
42 

71 
46 

75 
42 

68 
58 

76.4 
54.0 

HOULTON  1  NE 

MAX 
MIN 

82 
53 

82 
60 

82 
47 

64 
46 

83 
59 

79 
60 

74 
60 

70 

50 

78 
46 

80 
67 

74 
58 

76 
58 

78 
59 

84 
67 

84 
64 

80 
68 

76 
58 

75 
60 

84 
60 

86 
56 

82 
60 

86 
60 

82 
59 

70 
50 

75 
50 

74 
40 

77 
48 

67 
47 

69 
44 

74 
50 

59 
60 

78.0 
55.8 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

73 
59 

87 
61 

87 
52 

81 
49 

83 

55 

88 

63 

80 
56 

69 

57 

74 
47 

79 
48 

72 
54 

67 
58 

69 

61 

76 
61 

78 
61 

80 
62 

86 
52 

63 
52 

77 
62 

80 
62 

90 
62 

80 
65 

89 
59 

69 
66 

72 

46 

73 

45 

74 
52 

77 

44 

65 
51 

70 
47 

75 
50 

76.9 
55.1 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

90 
66 

86 
66 

84 
59 

84 
56 

94 
65 

84 
64 

78 
63 

76 

58 

77 
53 

73 
50 

68 

59 

73 
64 

74 
65 

77 
69 

87 
70 

85 
70 

70 
65 

79 
64 

79 
68 

88 
68 

93 
68 

92 
58 

76 

57 

74 
57 

75 
63 

80 
52 

76 
57 

68 

51 

72 
52 

73 
51 

73 
64 

79.3 
61.0 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

79 
53 

82 
64 

81 
49 

73 
45 

86 

46 

89 
60 

60 
49 

70 
43 

75 
43 

73 
45 

65 
54 

72 
57 

72 
63 

76 
66 

82 
66 

74 
63 

67 
60 

79 
60 

78 
51 

85 
61 

87 
63 

88 
57 

69 
52 

69 
44 

73 
46 

74 
50 

69 
41 

60 
43 

70 
47 

72 

48 

75.7 
53.3 

MADISON 

MAX 
MIN 

91 
60 

92 
65 

83 
57 

88 
57 

102 
58 

88 
62 

85 

62 

76 
55 

79 

48 

77 
45 

72 
54 

75 
59 

75 
63 

82 
67 

87 
70 

83 
70 

79 
53 

83 
64 

84 
65 

90 
62 

92 
64 

91 
63 

85 
59 

73 
54 

78 
44 

80 
44 

75 
54 

59 
44 

75 
52 

75 
43 

74 
53 

81.9 
57.7 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

86 
67 

87 
52 

62 
46 

83 
52 

93 
62 

64 
62 

70 

51 

74 
50 

80 
46 

78 

55 

66 

57 

75 
63 

77 
65 

65 
69 

86 
68 

79 
59 

67 
56 

82 
65 

80 
59 

68 

59 

87 
60 

86 
60 

66 
52 

75 
43 

79 
47 

73 
45 

73 
45 

66 
42 

74 
42 

77 
54 

72 
62 

78.5 
55.4 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 
MIN 

89 
60 

87 
59 

79 
52 

90 
45 

94 
62 

87 
52 

68 
51 

74 
50 

81 
49 

76 
47 

56 
55 

74 
62 

78 
53 

85 
70 

85 
70 

60 
64 

63 
59 

61 
63 

62 
53 

90 
59 

86 

65 

87 
62 

55 
57 

71 
46 

76 
43 

79 
50 

72 
51 

59 
46 

70 
47 

75 
42 

70 
61 

76.1 
56.3 

MILLINOCKET  DAM 

MAX 
MIN 

86 
66 

65 
63 

80 
47 

69 
42 

90 
58 

89 
59 

69 

60 

72 

43 

80 
46 

79 
43 

67 

54 

76 
60 

79 
55 

84 
67 

82 
68 

85 
66 

68 
57 

78 
59 

84 

57 

88 
59 

85 
59 

89 
60 

67 
56 

72 
63 

76 

39 

77 
46 

70 
54 

55 
42 

72 
51 

73 
44 

77 
60 

78.2 
54.5 

OLD  TOWN 

MAX 

MIN 

90 
62 

89 
69 

85 
52 

68 
49 

95 
60 

91 
65 

84 
62 

72 
56 

80 

47 

78 

49 

72 

55 

74 
65 

74 
54 

83 

68 

84 
68 

83 
67 

77 
60 

82 
52 

81 
59 

90 
64 

90 
63 

92 
64 

85 
62 

72 
55 

78 
47 

81 
46 

72 
57 

70 
44 

71 
56 

78 
47 

72 
62 

81.1 
58.6 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
60 

89 

53 

81 
50 

89 

44 

94 
61 

85 
63 

72 

51 

74 
48 

61 
43 

77 
44 

68 
59 

74 

65 

75 
55 

83 
68 

85 
70 

82 

65 

65 

60 

81 
53 

81 
67 

90 

63 

91 
53 

92 
63 

71 
66 

72 

48 

78 
46 

78 
45 

77 
66 

64 

43 

74 

50 

78 
43 

70 
63 

79.5 
56.4 

PORTLAND 

MAX 

MIN 

90 
66 

93 
70 

67 
63 

80 
60 

90 
56 

81 
66 

81 
66 

76 
50 

76 

57 

72 
53 

71 
64 

68 

63 

67 
52 

73 
65 

84 
68 

85 

70 

71 
61 

77 
65 

73 
56 

90 
68 

96 

70 

90 

72 

72 

56 

75 
58 

74 
55 

80 
53 

79 
68 

72 
52 

72 

54 

72 

57 

71 
64 

78.6 
62.3 

PORTLAND  HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
61 

91 
64 

86 
54 

82 
50 

97 
52 

81 
64 

81 
67 

75 
52 

76 
47 

73 
41 

71 
63 

70 
64 

70 
54 

74 
70 

83 
68 

87 
70 

71 
60 

77 
64 

73 
57 

91 
53 

94 
64 

91 
65 

71 

58 

74 
52 

75 
45 

78 

42 

79 
56 

70 
48 

71 
44 

73 
45 

72 
65 

78.9 
58.1 

PRENTISS 

MAX 

MIN 

86 
50 

84 
50 

68 
52 

86 

50 

70 
50 

74 
52 

70 
48 

70 
46 

72 
50 

70 
56 

72 
54 

70 
50 

68 
50 

68 
50 

70 
50 

70 
48 

76 

46 

78 
56 

78 
60 

84 
60 

86 
60 

86 
55 

80 
56 

78 
56 

76 
64 

70 
50 

70 
54 

75 
56 

72 
54 

72 
5* 

70 
54 

75.6 
52.7 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

62 
62 

81 
52 

74 
49 

85 

44 

86 
50 

61 
53 

77 

57 

70 
47 

78 

47 

76 
51 

74 
52 

77 
62 

78 
57 

85 
65 

83 
70 

80 
67 

71 
55 

75 
56 

80 
59 

86 

69 

82 
58 

85 

61 

70 
56 

70 
50 

75 
38 

74 

51 

69 

53 

60 

41 

69 

50 

76 

43 

72 
59 

76.8 
54.7 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

88 
62 

85 
66 

82 

53 

87 
49 

87 
53 

87 
62 

84 
60 

70 
50 

71 
48 

75 
49 

67 
53 

78 
54 

75 
50 

76 
62 

83 
67 

85 
65 

59 

56 

65 
57 

81 
63 

80 
65 

87 
68 

80 
61 

67 
60 

56 

53 

73 
48 

75 
50 

76 
52 

57 
43 

70 
48 

71 
47 

75 
48 

76.5 
56.9 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

87 
61 

89 
66 

84 
58 

80 
50 

95 
64 

SO 
66 

76 
60 

71 

60 

78 
51 

72 

46 

69 
57 

68 
62 

68 
62 

76 

63 

80 
66 

81 
55 

71 
50 

79 
59 

72 

65 

91 
53 

87 
65 

92 

64 

74 
53 

75 

57 

74 
47 

78 

43 

78 
59 

69 
48 

70 
51 

76 
50 

69 
61 

77.7 
58.5 

RUMFORO  3  SW 

MAX 
MIN 

90 
54 

84 
52 

61 
48 

86 

44 

93 
59 

86 

60 

76 

59 

75 
45 

76 

45 

74 

44 

53 

52 

72 

60 

71 
54 

63 
68 

86 
69 

83 
56 

69 

65 

81 
65 

80 
66 

87 
63 

90 
52 

90 

62 

76 

56 

71 
46 

76 

46 

79 
46 

73 
47 

65 

41 

72 
47 

71 
48 

78 
62 

78.7 
55.7 

RUMFORD  1  SSE 

MAX 

MIN 

93 
64 

85 
60 

64 
50 

90 
47 

96 
61 

86 
64 

79 

64 

77 
53 

80 
45 

79 
44 

65 
54 

76 
60 

73 

54 

82 
59 

89 

70 

83 

70 

73 
66 

84 
57 

83 
66 

90 
63 

94 
63 

93 
62 

79 
59 

73 
54 

79 

45 

82 
49 

75 
51 

68 
46 

75 
53 

75 
46 

31 
64 

81.3 
57.5 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

95 
62 

91 
69 

90 
49 

88 
52 

97 
62 

97 
62 

90 

64 

86 
57 

78 

45 

75 

40 

76 

57 

72 

63 

72 

64 

82 

68 

88 
70 

88 
69 

83 
64 

77 
65 

73 

67 

96 

63 

97 
63 

92 

62 

69 
65 

75 
56 

75 
45 

81 
44 

80 
59 

76 

40 

74 
40 

75 
46 

76 
62 

83.4 
57.9 

UNITY 

MAX 
MIN 

91 
66 

88 
65 

83 
54 

88 
52 

95 
66 

90 
54 

78 
58 

79 
53 

76 
50 

70 
55 

73 
63 

73 
63 

62 
65 

85 
70 

65 
69 

77 
60 

81 
64 

79 
56 

88 
66 

90 
67 

90 
70 

78 
57 

78 

53 

80 
50 

78 
49 

74 
60 

64 
44 

71 
46 

74 
50 

76 
52 

60.5 
59.3 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

93 
52 

91 
61 

85 
50 

86 
48 

98 
60 

63 
64 

88 
53 

75 
54 

76 
46 

74 
42 

72 
59 

71 
64 

72 
64 

77 
68 

97 
69 

85 
68 

75 
63 

77 
60 

76 
58 

90 
52 

93 
64 

95 
64 

82 
58 

73 
54 

75 
46 

81 
46 

80 
52 

69 
42 

73 
44 

74 
48 

81.2 
S7.1 

WINSLOW 

MAX 
MIN 

68 
61 

93 
66 

89 

57 

63 
48 

69 
58 

99 

68 

88 
61 

76 

54 

77 
47 

81 
48 

79 
54 

73 
63 

76 
55 

77 
66 

64 
70 

88 
69 

78 
53 

70 
63 

86 
56 

87 
57 

90 
67 

93 

68 

91 
54 

76 

57 

71 
49 

78 

50 

82 

53 

77 
49 

70 
53 

75 
50 

79 
53 

82.0 
58.9 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

62 
51 

89 
67 

87 
51 

81 
47 

67 
69 

91 
56 

84 
56 

79 

54 

74 
45 

81 
46 

75 
55 

67 
61 

73 
63 

80 
59 

83 
65 

85 
69 

84 
58 

76 
56 

76 
63 

82 
65 

90 
60 

86 
59 

92 

64 

78 
58 

72 
42 

78 
45 

60 
52 

78 
50 

76 
47 

72 
43 

78 
58 

80.6 
56.0 

MASSACHUSETTS 

ADAMS, 

MAX 
MIN 

88 
60 

92 

54 

85 
53 

83 
61 

92 

68 

95 

64 

90 
70 

85 
56 

79 
44 

82 
45 

77 
54 

79 
63 

70 
62 

77 
68 

80 
71 

84 
70 

82 
68 

87 
70 

73 
69 

81 
63 

88 
64 

92 
61 

87 
64 

79 
57 

75 
54 

74 
46 

77 
60 

75 

44 

65 
42 

73 
43 

71 
51 

81.2 
58.7 

AMHERST 

MAX 
MIN 

96 

70 

92 
69 

92 

58 

93 
61 

98 
72 

92 

69 

91 
72 

79 
57 

79 
51 

76 
48 

62 
67 

71 
67 

79 
67 

87 
74 

87 
73 

80 
70 

66 

74 

75 
71 

76 
69 

91 
64 

93 
68 

89 
64 

82 
54 

76 
60 

76 
55 

82 
52 

80 
67 

72 
48 

78 
46 

74 
52 

78 
65 

83.6 
63.0 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 

MIN 

94 
61 

94 
67 

89 
49 

93 
56 

96 
67 

95 

63 

90 
69 

87 
57 

80 
40 

82 
37 

69 

64 

70 
63 

74 
65 

86 

73 

86 
68 

87 
56 

88 
70 

85 
69 

73 
65 

90 

58 

90 
58 

90 
60 

88 
63 

60 
54 

75 
47 

79 
46 

78 
55 

73 
48 

74 
36 

74 
42 

77 
64 

84.1 
58.1 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

95 

67 

92 

74 

88 
62 

84 
65 

98 
68 

84 

67 

90 
66 

72 
59 

7* 

55 

78 
58 

87 
63 

68 
64 

77 
65 

85 
73 

85 
70 

86 
59 

86 
70 

75 
69 

73 
64 

90 
55 

91 
74 

88 

70 

76 
64 

68 
57 

70 
56 

78 
52 

75 
62 

68 
49 

73 
50 

72 
56 

75 
65 

80.8 
63.5 

BOSTON  WS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

98 
72 

93 
75 

84 
68 

85 

71 

100 
72 

81 
69 

92 
69 

73 
62 

73 
59 

71 
57 

69 
66 

70 
67 

77 
67 

90 
71 

89 
74 

92 

73 

89 
73 

76 

70 

73 
68 

95 
66 

97 
76 

93 

75 

76 
61 

70 
62 

71 
50 

83 

57 

79 
60 

72 

54 

71 
55 

77 
61 

78 
71 

82.5 
66.5 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

95 

67 

93 

70 

SB 
55 

84 

59 

96 

69 

93 

68 

87 
68 

82 
65 

76 

47 

77 
48 

87 
65 

86 
66 

81 
66 

85 
74 

87 
72 

89 

71 

89 
71 

85 
72 

84 
63 

93 
65 

94 
67 

91 
65 

86 
64 

76 
60 

74 
53 

81 

47 

80 
60 

73 
51 

75 

44 

74 
49 

75 
66 

84.4 
62.2 

CHARLTON  2 

MAX 
MIN 

93 
64 

91 
69 

88 
52 

88 
54 

96 

67 

96 

69 

88 
67 

77 
60 

78 

44 

77 
46 

84 
65 

78 
64 

76 
65 

85 

73 

84 
68 

85 

67 

83 
69 

79 
70 

72 
65 

90 
65 

91 

65 

87 
62 

82 
64 

78 
58 

76 
49 

78 
45 

78 
56 

71 
51 

76 
47 

75 
46 

77 
65 

82.5 
60.4 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

96 
68 

96 

76 

91 
68 

88 
63 

99 
69 

98 

71 

92 

67 

88 
64 

77 
52 

71 
56 

88 
66 

87 
64 

77 
67 

90 
75 

90 
72 

91 
69 

90 
65 

75 
71 

73 
67 

94 
66 

95 
72 

91 
70 

89 
65 

78 
62 

76 
55 

82 

51 

83 
63 

78 
53 

77 
49 

76 
57 

76 
67 

85.5 
64.5 

CLINTON 

MAX 

MIN 

84 
64 

90 
72 

91 
58 

87 
63 

89 

71 

93 
68 

84 
68 

88 
62 

75 
50 

75 
48 

77 
51 

84 
65 

69 
67 

84 
66 

85 
71 

84 
70 

84 
73 

84 
72 

81 
70 

74 
66 

89 

72 

88 
70 

89 

65 

76 
59 

72 
53 

72 

51 

75 
61 

75 
48 

69 

49 

73 
54 

73 
60 

81.1 
62.5 
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NEW  ENGLAND 
AUGUST  19S5 

Day 

0<  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

1  11 

1 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

COHASS€T 

MAX 
MIN 

8* 
60 

91 

70 

86 
62 

81 
64 

83 
67 

96 
68 

T7 

1  67 

1 

88 
65 

68  [  72 
54  1  55 

71 
62 

88 

66 

83 
67 

87 
72 

87 

70 

88 

71 

87 

70 

73 

69 

72 

66 

89 

65 

90 

59 

87 
65 

60 

67 
56 

70 
64 

78 
54 

74 
55 

69 

60 

68 

66 

78 
65 

eo.i 

63.1 

EAST  NAREHAM 

MAX 
MIN 

82 

6A 

91 

71 

93 

57 

87 
66 

85 
71 

93 
68 

83 
68 

82 
63 

69 

48 

74 
51 

7« 
65 

85 
66 

75 
66 

82 
73 

85 
70 

86 
72 

87 
73 

86 

73 

80 
72 

76 
63 

90 

70 

92 

68 

82 
66 

75 

59 

69 

54 

47 

81 
62 

80 
49 

70 
46 

72 
66 

75 
66 

81.6 
<  63.3 

EOGARTOMN 

MAX 
HIH 

77 
59 

83 
6* 

92 

61 

84 
58 

79 
58 

84 
63 

86 
60 

82 

61 

70 
53 

77 
55 

75 
57 

84 
62 

74 
63 

82 
64 

84 
53 

85 
63 

85 

66 

87 
66 

80 
65 

76 
61 

90 
62 

88 
61 

82 
64 

75  1  68 
58,  55 

78 
52 

79 
63 

" 

76 
46 

77 

48 

72 
SO 

80.1 
58.7 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

93 
69 

9* 

7* 

88 
61 

83 
68 

95 
72 

88 

72 

83 

68 

72 
60 

77 
53 

77 
52 

88 
65 

73 
66 

81 
67 

87 
74 

87 
72 

89 
72 

87 
74 

81 
73 

77 
66 

92 
66 

96 

73 

88 
72 

76 

67 

70 

58 

1  ''* 
55 

81 
51 

76 
63 

s 

77 
51 

72 
59 

74 
68 

82.2 
64.9 

FITCHeURG 

MAX 
MIN 

92 
63 

98 
73 

93 
55 

92 

61 

92 
70 

100 
67 

90 
67 

92 

60 

80 
49 

80 
45 

83 
56 

88 
65 

78 
64 

76 
65 

89 
68 

90 
67 

91 
72 

89 
70 

73 
70 

72 
67 

95 

71 

94 
66 

93 
66 

81 
68 

75 
52 

75 
48 

85 
60 

79 
47 

73 
48 

79 
50 

73   85.2 
57;  61.2 

FRAM INGHAM 

MAX 
MIN 

91 
59 

98 
76 

95 
61 

92 
63 

91 
69 

100 
71 

83 
68 

92 
62 

77 

51 

78 
50 

85 
53 

90 
56 

71 
66 

80 
70 

90 

70 

91 
70 

92 

72 

89 
72 

77 
70 

78 
66 

94 
59 

95 
69 

93 
65 

79 
59 

79 
54 

75 

61 

82  1  78 
601  50 

73 
49 

81 
53 

75  I  85.3 
62,  62.8 

HAVERHILL 

MAX 

MIN 

99 
69 

97 

74 

93 

59 

91 
62 

101 
71 

97 
69 

91 
68 

80 
63 

80 
52 

80 
51 

89 
66 

71 
66 

77 
66 

87 
71 

91 
72 

92 

69 

92 

74 

78 
73 

73 
67 

95 
66 

95 
71 

94 
67 

87 

67 

76 
53 

76 

56 

84 
51 

81 
64 

74 

79 

50 

78 
56 

78 
69 

85.7 
64.1 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 

MIN 

92 

50 

9* 
60 

89 
53 

89 
56 

88 
62 

94 
64 

87 
67 

86 

53 

78 

45 

78 
46 

78 

48 

78 
63 

68 

64 

75 
65 

76 
64 

85 
61 

86 

62 

84 
67 

72 
65 

80 
59 

87 

51 

90 

59 

88 
61 

79 
53 

77 
53 

74 
49 

77 
60 

77 
42 

68 

40 

75 
41 

69 

40 

81.3 
55.6 

HYANN  t  S 

MAX 
MIN 

88 
67 

86 
72 

84 
63 

83 
59 

91 
71 

84 
67 

83 
66 

77 
61 

75 
45 

76 

51 

83 
63 

81 
67 

78 

70 

83 
69 

84 

70 

87 
72 

86 

75 

81 
74 

77 
65 

91 

67 

91 
56 

81 
69 

75 
69 

70 
62 

72 

53 

79 
58 

77 
62 

73 
59 

70 
48 

74 
48 

77 
66 

80.5 
63.7 

KNIG«TVILLE  OAH 

MAX 
MIN 

91 
56 

97 
6* 

92 

54 

94 
60 

93 
66 

100 
66 

94 
70 

92 

57 

79 
43 

80 
43 

74 
49 

85 
65 

68 
63 

76 
68 

84 
70 

37 
63 

90 
64 

86 

70 

74 
69 

90 
62 

92 
64 

94 

60 

90 
62 

84 
56 

78 
52 

76 
48 

76 
48 

82 
42 

70 
41 

80 
46 

75 
60 

84.6 
67.8 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 

MtN 

88 
59 

95 

73 

93 

56 

90 
59 

87 
69 

97 
68 

74 
68 

70 
64 

75 

49 

76 
49 

79 
59 

90 
66 

70 
67 

81 
70 

88 
71 

90 
67 

90 
72 

90 
72 

76 

70 

78 
66 

92 
68 

96 

67 

91 
66 

80 
60 

73 
54 

74 
47 

82 

60 

78 
50 

73 
49 

78 

54 

75 
62 

82.8 
62.3 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

96 
69 

93 

75 

90 
60 

91 
64 

99 

70 

90 

70 

90 
68 

78 
62 

79 
56 

80 
55 

84 
65 

70 
67 

79 

70 

89 
72 

89 
73 

90 
69 

88 

73 

76 

71 

73 
68 

93 
66 

94 

70 

01 
63 

80 

67 

75 
60 

75 
54 

82 

51 

72 
62 

71 
50 

76 
49 

75 
55 

78 
69 

83.4 
64.5 

LEXINGTON 

MAX 
MIN 

95 
65 

92 
73 

88 
56 

90 
65 

97 
67 

89 
66 

90 
66 

77 
62 

77 
49 

77 
46 

91 
64 

70 
65 

76 
69 

38 
72 

90 
73 

89 
67 

90 

70 

75 

71 

72 
66 

91 
65 

91 
69 

91 
70 

75 
65 

76 
59 

75 
50 

80 
48 

78 
61 

75 
50 

75 
45 

76 
53 

75 
65 

82.9 
62.4 

LOWELL 

MAX 
MIN 

100 
68 

98 
76 

93 
60 

94 
63 

100 
71 

100 
71 

92 

68 

90 
62 

82 
54 

83 
55 

92 
66 

72 
66 

78 
65 

91 
72 

92 
72 

93 
68 

93 

73 

80 
72 

73 

57 

95 

65 

97 
59 

95 
69 

93 
66 

78 
58 

77 
54 

83 
51 

84 
63 

78 
50 

79 
48 

79 
54 

79 
67 

87.6 
63.9 

MIOOLETON 

MAX 
MIN 

90 
72 

90 
76 

90 
62 

84 
62 

92 
72 

90 
72 

86 

70 

82 
66 

72 
52 

74 
52 

84 
68 

80 
68 

76 
68 

82 
72 

84 
72 

84 
70 

82 
74 

78 
70 

72 
70 

88 
68 

88 
72 

89 
72 

86 

70 

76 
52 

72 
56 

76 
62 

76 
64 

72 
52 

73 
52 

76 
58 

74 
70 

81.2 
65.7 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
65 

87 
69 

78 
65 

76 
66 

79 
68 

82 
65 

77 
65 

72 

54 

72 
52 

71 
58 

77 
67 

74 
69 

77 
59 

77 
67 

76 
67 

81 
69 

80 
70 

74 

70 

74 
63 

81 
68 

81 
58 

77 
69 

74 
55 

67 
58 

69 

57 

71 
50 

70 
63 

67 
57 

69 
54 

69 
56 

72 
65 

75.0 
64.0 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

88 
70 

92 
77 

85 
70 

82 

72 

89 
72 

87 
76 

82 

74 
62 

77 
60 

76 

61 

83 

70 

74 
68 

80 
72 

85 

75 

84 

74 

86 

74 

86 

77 

79 

74 

76 

63 

89 

70 

92 

76 

86 
72 

76 
71 

71 
64 

74 
62 

77 
57 

74 
55 

68 
57 

72 
56 

72 
53 

76 
70 

80.4 
68.6 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
62 

87 

64 

89 

56 

94 
52 

94 
68 

88 
66 

85 
63 

76 
53 

76 

48 

73 

48 

78 
65 

68 
64 

75 
65 

81 
72 

83 
70 

85 
65 

84 
71 

73 
59 

78 
64 

87 
63 

39 
63 

86 
50 

77 
56 

73 
56 

72 
52 

76 
48 

77 
51 

66 
41 

73 
39 

75 
48 

76 

61 

80.2 
59.1 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

96 
67 

93 

75 

83 
59 

88 
67 

100 
70 

97 
68 

88 
68 

84 
61 

73 
51 

82 
62 

88 
65 

86 

65 

81 
69 

89 
75 

89 

77 

91 
72 

91 
72 

86 
72 

78 
67 

93 
65 

96 

73 

94 

70 

87 
67 

72 
61 

71 

64 

81 

50 

81 
62 

76 

50 

71 

50 

77 
57 

76 
67 

85.1 
66.1 

PROVINCETOWN  3  N 

MAX 
MIN 

89 
7« 

89 
72 

88 

71 

82 
69 

89 
72 

88 
69 

85 
66 

85 
62 

83 

60 

78 

57 

83 
67 

82 
61 

82 
66 

83 

70 

83 

71 

85 

71 

84 

74 

83 

71 

80 
64 

87 
66 

89 
72 

83 
68 

70 
62 

70 
60 

70 
55 

78 
63 

73 
52 

72 
60 

72 
52 

75 
63 

75 
67 

81.1 
66.4 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

82 
63 

93 

70 

94 
56 

85 
63 

82 
69 

95 
68 

86 

67 

84 
67 

67 
50 

74 
53 

75 

64 

84 
67 

75 
67 

81 
74 

85 
71 

85 
71 

89 
72 

87 

73 

79 
72 

76 
66 

92 

54 

94 
66 

87 
68 

75 
62 

63 

51 

71 
45 

81 
58 

76 
51 

72 
45 

75 
49 

73 
62 

81.3 
62.7 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

92 
69 

87 
75 

82 
65 

80 
59 

95 

68 

84 
66 

85 
66 

74 
58 

73 

53 

77 
50 

85 
64 

70 
64 

77 
64 

79 
66 

82 

56 

88 
68 

85 
70 

74 
67 

70 
56 

90 
65 

91 

71 

88 
69 

78 
52 

71 
59 

70 
53 

80 
50 

79 
63 

70 
50 

70 
51 

73 

53 

75 
64 

79.8 
62.5 

SALEH  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

96 
70 

92 

77 

82 
62 

82 
64 

98 

70 

96 
69 

85 
65 

84 
63 

76 
56 

73 
53 

86 
65 

70 
66 

73 
67 

80 
69 

84 
70 

91 

70 

85 

73 

75 
70 

70 
69 

91 
67 

95 

71 

90 

71 

82 

67 

70 
50 

71 
57 

81 
57 

77 
64 

70 
52 

67 

51 

75 
61 

73 
67 

81.3 
64.9 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

89 
70 

88 
68 

82 

60 

83 
66 

91 

72 

78 
66 

84 
67 

72 

57 

42 

54 

85 
56 

85 
66 

71 
66 

81 
67 

84 
72 

86 
70 

86 

72 

86 

74 

81 
72 

76 
64 

88 

67 

91 
72 

84 
70 

73 
54 

66 
62 

72 
62 

77 
50 

72 
62 

69 
62 

68 
50 

72 
58 

76 
68 

78.5 

64.4 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

87 
62 

94 
64 

94 
57 

88 
59 

90 
65 

95 
65 

89 
67 

88 
57 

77 
46 

77 
45 

76 
49 

78 
64 

68 

54 

75 

67 

84 
68 

85 
66 

85 

57 

84 

70 

73 
57 

74 
62 

88 
53 

93 

61 

88 
63 

78 
56 

75 

53 

75 
49 

82 

51 

76 
46 

69 

44 

79 
46 

71 
50 

81.8 
58.5 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

99 
70 

96 

75 

96 
62 

93 
67 

101 
72 

101 
72 

96 

71 

82 
63 

82 
55 

81 
51 

90 
68 

75 
67 

81 
62 

88 

71 

88 
71 

90 
70 

90 
73 

84 
73 

74 
68 

93 
64 

94 
71 

94 
67 

90 

67 

82 
62 

81 
55 

82 
54 

83 
64 

85 
50 

78 
48 

78 
56 

78 
69 

87.3 
64.8 

STOCKBRIDGE 

MAX 
MIN 

87 
60 

84 
63 

84 

90 
60 

93 

63 

86 
65 

86 
70 

75 
55 

77 
43 

74 
43 

79 

64 

67 
64 

78 
64 

83 
71 

84 
68 

85 
63 

83 

70 

73 
70 

77 
66 

85 
62 

88 
62 

85 
60 

77 
63 

72 
67 

71 
51 

75 
49 

72 
53 

66 
45 

75 
41 

76 
46 

76 
62 

79.4 
39.0 

SWAMP SCOTT 

MAX 
MIN 

87 
70 

92 

80 

82 
65 

82 
68 

95 

70 

85 
68 

81 
68 

75 
65 

70 
60 

72 
55 

82 

64 

72 
65 

74 
66 

78 
66 

80 
70 

84 
66 

78 
66 

74 

70 

72 
67 

.90 
67 

92 

75 

90 

75 

82 
69 

70 
62 

73 
59 

80 
61 

80 
61 

70 
57 

72 
58 

74 
60 

74 
61 

79.4 
65.6 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

9* 
69 

93 
72 

87 
55 

83 
61 

95 
72 

89 
68 

84 
69 

79 
64 

75 

46 

77 
45 

87 
61 

83 
67 

82 
58 

88 
75 

85 
73 

89 

72 

87 
73 

83 
74 

76 

57 

91 

65 

93 

59 

88 
59 

83 

67 

76 
61 

73 
51 

81 
46 

79 
62 

73 
48 

76 

44 

73 
50 

75 
63 

83.1 
62.7 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

91 
62 

96 
67 

93 
49 

91 
55 

94 
64 

11 

91 
66 

91 
56 

11 

82 
39 

80 
48 

81 
64 

81 
64 

76 
64 

87 
57 

88 
67 

84 
69 

88 
69 

74 
65 

73 

60 

94 
52 

92 
60 

90 
61 

80 
54 

76 
60 

78 
46 

81 

48 

77 
41 

70 
33 

78 
42 

70 
51 

84.2 
66.5 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

97 
60 

94 
68 

92 

54 

94 

58 

99 

71 

93 
62 

92 

71 

83 
60 

82 

48 

80 
45 

83 
67 

71 
65 

79 
66 

90 

70 

88 
73 

90 
69 

88 

70 

82 

73 

78 
68 

94 
63 

95 
66 

90 
61 

87 
66 

79 
66 

78 
53 

S3 
51 

82 
59 

82 
49 

76 
41 

76 

50 

81 
69 

86.7 
61.4 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

9'. 
68 

93 

70 

89 
54 

85 
60 

97 
68 

85 

67 

91 
68 

73 
57 

77 
43 

81 
44 

87 
65 

70 
64 

78 
68 

88 
75 

87 
70 

89 

70 

87 
71 

75 
72 

73 
67 

91 
65 

91 
65 

89 
66 

77 
66 

73 
58 

73 
50 

80 
48 

75 
59 

70 
48 

76 
44 

75 
50 

76 
68 

82.1 
61.5 

WALPOLE  1  S 

MAX 
MIN 

94 
70 

94 
70 

88 
51 

88 
60 

98 
74 

88 
68 

92 

70 

82 
60 

78 
42 

78 
42 

84 
68 

70 
66 

80 
70 

86 

72 

85 
70 

78 
60 

86 

70 

76 
72 

74 
66 

90 
66 

92 

70 

90 
66 

74 
66 

71 
60 

70 
50 

80 
45 

76 
58 

70 
50 

74 
42 

74 
52 

72 

70 

81.7 
61.8 

leST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

93 
57 

88 
64 

88 
48 

93 
55 

95 

64 

88 
60 

88 
66 

76 
51 

76 
38 

74 
36 

81 
66 

68 
61 

74 
63 

80 
70 

85 
64 

87 
62 

86 
70 

76 
66 

75 
64 

88 
57 

89 
59 

90 
58 

79 
62 

76 
61 

71 
44 

77 
42 

77 
54 

71 
36 

76 
35 

70 
41 

77 
65 

81.0 
55.8 

WESTON 

MAX 
MIN 

98 
67 

96 
72 

93 
55 

92 
59 

99 
68 

98 
67 

91 
66 

84 
61 

80 

44 

83 
42 

91 
64 

81 
65 

78 
66 

90 
73 

91 
70 

91 
67 

89 

70 

76 

70 

74 
66 

93 

64 

94 
70 

92 

67 

87 
66 

78 
58 

76 

49 

81 
46 

60 
60 

73 
47 

77 
46 

79 
53 

78 
66 

85.9 
61.4 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

WILLARD  BROOK  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
67 

88 
70 

8« 

65 

88 
65 

94 
69 

87 
68 

87 
68 

76 
59 

75 
55 

73 
53 

84 
64 

65 
64 

74 
65 

84 
71 

84 
69 

87 
67 

81 
71 

72 
69 

72 
65 

87 
66 

91 

70 

66 

77 
60 

73 
58 

TO 
53 

77 
63 

75 

65 

67 
49 

72 
49 

69 
56 

77 
67 

79.7 
62.7 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

93 
66 

91 
69 

87 
54 

89 

58 

96 
68 

89 
68 

90 
67 

76 
62 

78 

47 

79 

47 

87 
66 

68 
65 

75 
65 

86 
73 

86 

58 

87 
57 

84 

70 

75 

71 

73 
66 

90 
65 

92 

68 

91 
64 

77 
64 

58 

73 
49 

80 
46 

78 
60 

69 
49 

76 
49 

72 

50 

79 
66 

81.9 

61.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


NEW    ENGLAND 
AUGUST    1955 


Station 

Day 

Of  Month 

• 
< 

1   2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 
MIN 

90 
62 

88 
64 

63 
43 

90 

48 

92 
64 

88 

61 

82 
65 

72 
46 

77 
42 

77 
41 

75 
56 

76 
60 

74 
62 

64 
68 

86 
68 

82 

67 

66 
63 

82 
66 

61 
62 

69 
60 

90 
63 

91 
60 

60 
60 

74 
52 

76 

48 

76 
46 

74 
57 

65 
38 

72 
40 

72 
48 

78 
63 

80  (6 
56.4 

BERLIN 

MAX 
MIN 

90 
60 

90 
66 

84 
44 

81 
43 

92 
54 

93 
57 

85 
65 

83 
47 

73 
39 

77 
43 

76 
46 

65 
69 

75 
62 

74 
66 

80 
64 

90 
66 

63 
67 

79 
65 

63 
65 

61 
66 

68 
61 

91 
61 

90 
61 

77 
55 

73 
45 

76 
48 

80 
55 

73 
34 

64 
42 

73 
43 

71 
49 

80(3 
54.8 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

87 
65 

84 
66 

81 
51 

88 
51 

91 
69 

86 
61 

84 
66 

76 

48 

76 

44 

76 
45 

72 
61 

72 
61 

74 
62 

64 
67 

85 
69 

81 
67 

83 
65 

79 
66 

80 
65 

67 
63 

68 
66 

90 
63 

76 
59 

71 
54 

74 
46 

77 
50 

73 
56 

62 

49 

72 
42 

73 
44 

78 
63 

79.4 
58.3 

BLACKWATER  DAM 

MAX 

MIN 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

91 
60 

93 

67 

89 

48 

86 

46 

91 

65 

96 
62 

86 
66 

76 
55 

78 
42 

75 
41 

79 
46 

66 
60 

74 
64 

76 
66 

63 
70 

86 

66 

68 
66 

64 
69 

77 

66 

60 
64 

91 
62 

92 

61 

91 

64 

77 
56 

78 
46 

78 

47 

60 

64 

76 

39 

75 

47 

69 

54 

62.3 
57.1 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

96 
63 

90 
60 

67 
51 

92 
54 

100 
68 

86 
66 

90 
67 

79 

54 

79 
46 

80 
43 

76 
64 

72 
65 

75 
65 

88 
73 

68 
70 

67 
69 

90 

70 

76 

70 

72 
65 

93 
60 

92 
66 

93 
63 

80 
61 

76 
56 

76 

51 

82 

46 

78 
52 

70 
43 

76 
42 

74 
50 

78 
65 

83.0 
59.3 

DURHAM 

MAX 
MIN 

95 
63 

93 
72 

89 
56 

86 
55 

99 
65 

92 
65 

90 
67 

80 
62 

78 
49 

76 
46 

E3 
63 

72 
65 

75 
65 

83 
69 

90 
70 

90 
69 

65 
69 

75 
68 

72 
68 

94 
63 

96 
66 

95 
64 

88 
66 

72 
66 

75 
50 

63 
47 

80 
62 

76 
.47 

77 
46 

76 
48 

79 
64 

63.6 
60.8 

EAST  DEERING 

MAX 

MIN 

96 

62 

90 
62 

88 
49 

92 
52 

98 
68 

66 
62 

68 
65 

77 

61 

77 
40 

60 
35 

81 
62 

79 
61 

71 
62 

86 
69 

81 

67 
65 

69 
68 

74 
67 

69 
65 

91 
59 

90 
63 

92 
59 

77 
63 

76 
64 

73 
47 

60 
43 

76 
56 

68 
41 

74 
41 

71 
43 

78 
65 

81.8 
56.7 

FABYAN 

MAX 
MIN 

87 

58 

65 
56 

80 
38 

90 
50 

92 
60 

91 
62 

83 
52 

72 

43 

75 
32 

74 
35 

74 

58 

75 
59 

73 
60 

73 
60 

68 
66 

87 
72 

63 
70 

85 

67 

87 
70 

91 
72 

92 

73 

67 
70 

83 

65 

76 

48 

75 

51 

74 
50 

68 
42 

58 

31 

73 
44 

75 
59 

75 
51 

80.0 
55.3 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

85 
62 

86 
65 

78 
42 

76 
46 

86 
56 

87 
59 

82 
63 

76 

44 

77 
39 

76 
46 

76 
56 

67 
60 

74 
61 

70 
65 

82 
67 

80 
53 

71 
64 

76 
62 

61 
63 

80 

59 

82 

60 

85 
60 

84 
60 

70 
49 

69 

40 

73 

51 

74 
54 

66 

32 

60 
35 

66 
48 

70 
54 

76.3 
54.4 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

96 
61 

89 
71 

67 
51 

91 
65 

96 
65 

94 
65 

89 
66 

76 
51 

79 
48 

80 
45 

78 
62 

73 
65 

74 
66 

67 
71 

69 
70 

86 
69 

90 
70 

82 
63 

76 
69 

91 
63 

93 
65 

93 
62 

86 
65 

75 
47 

77 
54 

82 

51 

78 
60 

69 
42 

74 
44 

72 
49 

80 
65 

63.4 
59.7 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

98 
60 

90 
70 

87 
50 

92 

53 

97 
65 

98 
65 

86 
66 

79 
54 

80 
45 

80 
42 

77 
61 

69 
64 

73 
65 

66 
70 

90 
70 

66 
67 

69 
69 

66 
66 

74 
68 

91 
68 

94 
63 

94 
60 

90 
64 

76 
65 

76 
54 

62 
46 

79 
58 

70 
40 

76 
42 

72 
47 

76 
56 

63.8 
58.9 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

93 
53 

88 
61 

85 
41 

92 

42 

94 
59 

89 
59 

85 
64 

77 
51 

77 
37 

80 
36 

74 
69 

71 
59 

72 
63 

83 
66 

88 
65 

64 

64 

69 
67 

81 
64 

76 
65 

89 
57 

90 
59 

92 

55 

86 
62 

74 
52 

76 

45 

80 
44 

75 
52 

70 
33 

73 
32 

72 
42 

80 
64 

81.8 
54.0 

HANOVER 

MAX 
MIN 

92 
62 

87 
63 

87 
51 

92 

54 

94 
67 

87 
65 

84 

68 

76 

54 

76 

46 

78 
46 

68 
65 

73 
65 

74 
64 

61 
70 

66 
69 

67 
69 

63 
69 

74 

69 

80 
67 

92 

65 

92 

65 

90 
62 

79 
60 

77 
57 

79 

53 

82 

61 

73 
56 

66 

41 

75 
42 

72 
51 

79 

63 

81.3 
59.6 

KEENE 

MAX 
MIN 

99 
60 

93 
67 

92 

50 

96 
55 

102 
72 

92 
62 

90 
69 

81 
66 

61 
49 

84 
39 

80 
66 

71 
64 

75 
65 

88 
67 

68 
71 

90 
68 

90 
69 

80 
72 

75 
68 

94 
63 

94 
62 

95 
59 

83 
68 

78 
51 

76 
53 

83 
48 

81 
56 

72 
44 

79 
39 

72 
47 

SO 
68 

e's.o 

59.6 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

93 
67 

87 
64 

67 
56 

92 
58 

96 
68 

68 
66 

87 
66 

60 

55 

81 
50 

81 
49 

69 

61 

70 
64 

75 
64 

87 
70 

89 
70 

66 

69 

88 
70 

77 
66 

74 
66 

91 
64 

91 
67 

93 
66 

60 
64 

77 
66 

76 
65 

61 
51 

76 
53 

68 
46 

76 
46 

70 
53 

79 
64 

82.1 
61.0 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 
60 

85 
56 

68 
49 

93 
54 

95 
67 

68 
65 

65 
66 

76 
49 

79 

44 

81 
45 

69 
63 

72 
64 

74 
65 

84 
69 

68 
69 

69 
69 

69 
69 

76 
68 

61 
65 

91 
63 

94 
63 

91 
60 

78 
59 

77 
57 

78 
53 

83 
50 

75 
46 

66 
39 

75 
36 

71 
51 

SO 
59 

82.1 
57.8 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

92 
65 

83 
66 

82 
55 

66 
59 

94 

71 

82 
66 

66 
68 

75 

57 

74 
51 

76 

47 

77 
64 

70 
64 

73 
65 

64 
71 

84 
71 

65 
69 

84 
70 

75 
69 

70 
66 

66 

64 

88 
66 

87 
65 

75 
60 

73 
68 

72 

52 

76 
49 

74 
55 

66 
52 

72 
45 

72 
50 

78 
64 

79.1 
61.1 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

61 
53 

57 
44 

56 

43 

67 
49 

65 

64 

61 
50 

60 
45 

50 
34 

55 
42 

57 
44 

55 

50 

55 
47 

57 
49 

59 
55 

62 

54 

58 

53 

60 

54 

61 

55 

59 
53 

61 
53 

65 

55 

69 

49 

53 

40 

52 
40 

54 
38 

50 
42 

49 
30 

3« 

28 

47 
34 

5S 

42 

94 
46 

56.8 

46.0 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

100 
63 

95 
69 

91 
52 

93 
57 

100 
69 

86 
65 

93 
67 

81 
55 

80 
46 

82 
44 

91 
65 

71 
65 

77 
66 

92 
72 

90 
67 

92 
62 

90 
69 

75 
68 

72 
67 

95 
60 

94 

65 

94 
60 

76 
61 

72 
56 

75 
60 

82 
42 

79 
56 

74 
42 

78 
38 

75 
49 

31 
64 

84.8 
99.1 

PETERBORO   2  S 

MAX 
MIN 

93 
66 

89 

67 
54 

93 
56 

96 
69 

93 
66 

89 
66 

78 
55 

76 
44 

81 

40 

82 
63 

66 
63 

71 
63 

80 
71 

86 
66 

81 
67 

66 

67 

80 
69 

70 
64 

86 
62 

89 
67 

90 
64 

86 
63 

75 
66 

75 

77 

72 

68 
42 

77 
45 

71 

50 

77 
63 

81.4 
60.4 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

85 

61 

80 
63 

79 
50 

65 
48 

89 
65 

75 
60 

76 

61 

66 

47 

72 
42 

73 
42 

62 

54 

66 

59 

67 
60 

72 
66 

62 
66 

78 
64 

72 

64 

74 

64 

73 
62 

84 
60 

84 
60 

84 
60 

70 
56 

65 

52 

71 
45 

73 
44 

70 
52 

64 
41 

67 
45 

67 

44 

70 
58 

74.1 
55.4 

PLYMOUTH  1  WNW 

MAX 
MIN 

89 
52 

92 
63 

86 
47 

84 
47 

88 
56 

94 
63 

86 
65 

84 
53 

77 
40 

77 
40 

76 
46 

68 
60 

72 
60 

75 
64 

61 
67 

87 
65 

67 
66 

84 
64 

77 
67 

76 
65 

90 
62 

92 

61 

92 
66 

B8 

54 

74 

61 

76 

49 

80 

51 

77 

40 

67 
41 

76 
44 

78 

SO 

81.6 
55.5 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

95 
64 

91 
65 

85 
54 

83 
53 

96 
64 

SO 
63 

91 
64 

72 
52 

76 
47 

72 
44 

81 
63 

70 
63 

74 
63 

91 
65 

65 

67 

95 
65 

76 
65 

75 
66 

71 
56 

92 
62 

95 
66 

94 
64 

76 
58 

72 
63 

72 
46 

61 

47 

79 
52 

71 
44 

71 
46 

74 
42 

77 
63 

81.2 

57.7 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

92 
60 

98 
65 

89 

50 

90 
54 

95 
66 

99 
62 

91 
68 

90 
56 

76 
42 

79 
J9 

82 
52 

74 
63 

71 
65 

75 
68 

87 
69 

87 
69 

87 
68 

69 
71 

76 
68 

73 
61 

93 
63 

93 
69 

91 
60 

78 

54 

76 
50 

76 
45 

62 
52 

77 
40 

68 
37 

74 
44 

71 
49 

63.2 
57.1 

WEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

93 
58 

96 

64 

88 
51 

89 
63 

95 
56 

97 
65 

89 
69 

86 

65 

77 
45 

81 
45 

83 
47 

74 
64 

73 
65 

75 
65 

86 
67 

69 
70 

89 

70 

90 
66 

76 

68 

82 
66 

93 
65 

93 
61 

93 
63 

79 
58 

60 
54 

81 
51 

83 
54 

76 
40 

68 

41 

76 
44 

73 
54 

64.0 
57.9 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

99 
60 

95 
67 

92 
51 

91 
54 

103 
67 

97 
64 

93 

67 

80 
60 

78 
44 

60 
40 

90 
64 

69 
65 

77 
65 

90 
72 

89 
68 

92 
66 

90 
68 

77 
66 

74 
67 

94 

61 

95 
63 

94 

60 

65 
66 

75 
67 

74 
48 

83 

43 

81 
58 

72 

44 

78 
43 

76 

47 

78 
64 

65.2 
59.0 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

9<> 
64 

92 

71 

85 
53 

90 
52 

95 
66 

90 
64 

90 
66 

78 
55 

60 
46 

80 
46 

71 
62 

70 
64 

72 
65 

66 
68 

69 
70 

64 
68 

86 
69 

79 
66 

65 
68 

90 
67 

92 

65 

92 

63 

68 
64 

76 
56 

76 
52 

80 
50 

81 
63 

70 
45 

78 
47 

75 
50 

81 
66 

83.0 
60.3 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

93 
60 

86 
71 

85 
49 

91 
49 

96 
62 

66 
62 

79 
66 

75 
53 

76 
42 

78 
42 

70 
60 

76 
61 

78 
62 

60 
70 

88 
70 

85 
67 

82 
66 

76 
66 

SO 
66 

86 
62 

92 

61 

92 

60 

76 
62 

77 
55 

77 
47 

81 
48 

77 
58 

65 

40 

73 
41 

68 
46 

77 
62 

81.0 
57.5 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

60 
68 

88 
68 

61 
65 

76 
68 

83 
71 

83 
70 

82 
70 

71 
60 

73 
60 

72 
63 

60 
66 

72 
67 

78 
69 

62 
72 

62 
71 

63 
71 

62 
73 

79 
73 

75 
66 

84 
66 

64 

71 

79 
69 

77 
69 

70 
64 

71 
60 

74 
57 

73 
63 

71 
57 

72 
56 

74 
61 

74 
69 

77.6 
66.4 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

93 
66 

92 

71 

68 
60 

85 
69 

95 
69 

67 
69 

66 
67 

73 
53 

76 
50 

77 
50 

65 
65 

70 
65 

78 
65 

85 
73 

66 
70 

67 
66 

66 
71 

77 
71 

74 
65 

90 
65 

92 

70 

68 
65 

76 
64 

70 
56 

72 
52 

SO 
48 

74 
60 

70 
47 

77 
46 

74 
52 

76 
67 

81.3 
62.0 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

69 
68 

92 

72 

89 

57 

77 
62 

89 

71 

86 
68 

83 
68 

75 
59 

72 
49 

72 

54 

79 
67 

79 
66 

74 
69 

60 
73 

80 
72 

65 
71 

64 
74 

62 

74 

82 

70 

90 
64 

92 
67 

89 
65 

62 

66 

78 
62 

74 
54 

60 
43 

79 

57 

72 
4« 

77 
41 

76 
49 

74 
69 

81.0 
62.9 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
70 

93 

71 

85 
64 

84 
65 

95 

71 

86 
69 

87 
69 

74 
56 

76 
51 

76 
53 

64 
69 

74 
67 

SO 
70 

63 
74 

64 
72 

69 
72 

67 
74 

60 
74 

76 
67 

91 
66 

94 

72 

88 
69 

77 
65 

72 
57 

73 
54 

80 
49 

75 
59 

71 
51 

76 
46 

72 
54 

75 
70 

81.6 
64.3 
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Tobl*  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


'NEW   ENGLAND 
AUGUST    19SS 


Day  Oi  Month 


10      11      12      13      14     IS      IB      17      18      19 


21      22      23      24      2S 


27      28      29      30 


VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

BENNINeTON  2  NN 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  HB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CORNWALL  1  N 

DORSET  1  S 

EAST  8ARNET 

ENOSBURG  FALLS 

LEHINGTON 

MIDDLESEX 

XONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

MORThFIELD  NORWICH  UN IV 

RANDOLPH 

REA0S80R0  I    SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WEST  BURKE 

WILDER 

WOODSTOCK  3  ENE 


MAX ;  92 
MIN   60 

MAX  I  93 
MIN   60 

MAX   90 

MIN   59 

MAX   95 
MIN   72 

MAX   95 

MIN  a 

MAX   92 
MIN   52 

MAX   95 
MIN   68 

MAX  I  91 
MIN  I  58 

MAX   92 

MIN  I  60 

MAX  j  93 
MIN  ,    68 

MAX   87 
MIN   62 

MAX   92 
MIN   60 

I  MAX  I  92 
MIN  {  62 

MAX  I  72 
MIN  ■  55 


96  90 

67  55 

87  90 

66  52 

90  83 

6  7  44 


89   89 

63   45 


93   88 

60   45 


102 


97   8«   78 


70   60 

91   78 
67   62   72   53 

94   92   86   7? 
63   62   64   44 

69 
S3 

80 
48 

83 


87   93   96  > 


•8   62   63 

87   87  '  91   97   96  j  8S 
64   57   59   71   65  (  72 


87   87 

62    47 : 


91   83 
67   48 


87   85 
64   49 


81   78 
55   43 


93   85 
65   48 


84   84 
52   49 


93   94 

53   63 


71   70 
67  •  67 


91   8«   74 

58  ;  70   53 


93   86   82   70 

64   68   51   46 


88   80 
64   66 


35   80 
63   62 


82  73  71 

45  65  62 

82  80  78 

44  60  61 


75  75 

67  63 

79  69 

62  61 

81  69 

38   40  61 

83   80  76 

SO   65  64 

82   76  69 

45   62  60 

78   78  67 

45   49  65 

74   83  I  84   74  80 

46   41  I  48   64  61 


86   95   96  I  89 
50   58   65  !  67 


MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MIN   63 

MAX  I  95 

MIN   70 

MAX   91 
MIN  I  62 

MAX   81 

MIN  I  54 

MAX '  88 
MIN   61 


78   70 
55   53 


82   81 
53   50 


93   84 
63   45 


85   85 
62   42 


89   87 
61   54 


82   84 
65   52 


92   87 
70   58 


91   84 
66   48 


84   78 
61   46 


98   92 
68   52 


92   84 
59   43 


94   89 

59   52 


85   85 
65   49 


85   82 

62  I  61 


52   60   55 


93  92  85 

50  62  62 

92  94  94 

49  68  63 

90  93  86 

48  65  63 


68 

77 

79 

69 

77 

45 

41 

43 

60 

60 

85 

74 

79 

82 

72 

47 

46 

46 

54 

64 

72 

77 

79 

70 

76 

47 

38 

42 

61 

60 

66 

it 

62 

71 

39 

48 

48 

55 

54 

70 

79 

80 

72 

76 

46 

42 

50 

59 

59 

76 

4A 

78 

80 

49 

79 

77 

64  46  39   42   65   64 

84  73  77 

63  47  43 

91  89  76 


62   64 

90   85 
67   73 


92   95   92 
49   68   63 


79   83   86 


83   71   80 
67   48   50 


85   73   78 


81   83   68 

66   51   40 


91   93  100   91 
56   65   64  ;  71 


43   44   60 


55   60   66 


91   94   86 
52   63   63 


90  81 

57  44 

87   80  72 

65   46  38 


37   44   60 


89   84   77  j  80   8  0 
70   56   47  !  47   49 


74   78   79   73 


82   70 
40   60 

70 
66 

n| 


BO 

78 

76 

73 

44 

65 

65 

63 

79 

77 

75 

66 

51 

50 

63 

60 

79 

76 

72 

74 

47 

67 

64 

6S 

82 

77 

75 

75 

60 

66 

62 

65 

80 

78 

77 

77 

44 

61 

63 

63 

70 

74 

68 

64 

64   71   67    '1 

77   as   87  i  86 
61   65   67  !  66 


8S  87 

70  71 

82  88 

65  64 

76  81 

63  66 


64  67  71 

72  86  88 

63  67  66 

75  75  79 

63  66  70 

72  89  90 
62  67  69 

73  81  84 
61  67  66 


76 

85 

66 

69 

82 

87 

68 

67 

73   84   88 
60   67   68 


76   83   88 
63   68   68 


62  63  66 

69  76  86 

63  67  70 

78  74  80 
60  63  68 

79  77  84 
66  66  68 


72   80   87 
51   44  '   43   64   63  i  64   67   64  i 


92   89 

70   70 


90   83 
67   68 


78   86 

64   62 


83   85 
68   67 


89   86 

67   66 


87   891 
66   63 


87   81 
67   68 


88   79 
64   65 


79   85 
68   68 


85   86 
61   68 


84   90   90 
69   61   64 


86  90  92 

66  68  74 

79  90  92 

65  58  58 


83  91  90 

64  59  61 

60  82  88 

66  65  65 

90  91  92   90   74   78 

62  68  66   72   57   46 


96   91 
64   65 


92   81 
58   61 


90   88 

57   60 


89   67 
67   5« 


91   83 
68   62 


n      93 

66   57 


89   73   73 
66   55   52 


90   82 
58   58 


90   89 
63   63 


76 

83 

82 

85 

88 

88 

69 

63 

65 

64 

60 

62 

60 

59 

81 

90 

81 

87 

89 

92 

95 

67 

65 

66 

63 

65 

60 

61 

86 

80 

84 

87 

90 

91 

67 

63 

62 

62 

62 

64 

60 

56 

70 

69 

75 

75 

78 

66 

59 

59 

61 

60 

64 

48 

77 

85 

87 

88 

91 

90 

65 

62 

66 

63 

62 

63 

62 

51 

87 

87 

82 

90 

90 

92 

85 

54 

64 

65 

60 

62 

60 

58 

87   86 
67   60 


83   75 
64   68 


86   84 
70   67 


84   86 
67   68 


85   86 
66   67 


77   81 
63   66 


89   87 
68   71 


80   80 
66   64 


88   87 
70   69 


87   77 
68   66 


85   91 
66   63 


74   80   88 
66   60   61 


84   88   90 
66   64   66 


87   89   91 
68   70   72 


84   90   94 
66   63   64 


64  56  69 

75  76  95 

69  63  65 

84  84  88 

64  62  61 

77  82  94 

68  65  66 

80  90  92 

66  62  62 


90   94 
57   57 


92   90 
61   63 


91   78 
61   60 


82   80 
62   68 


76   8« 

63   63 


SO   7« 
48   60 


76   78   76 


79 

71 

56 

52 

81 

79 

47 

54 

79   78   83 

43   44   48 


92   78 
62   58 


89   90 
59   60 


90   86 
64   58 


90   79 
70   56 


92   86   75 
60   62   52 


83   85 

56   60 


96   89   83 
60   62   56 


78 

81 

74 

60 

53 

56 

77 

BO 

76 

47 

46 

56 

76   78 
51   53 


80   75 
50   51 


77   68 
47   52 


77   81 
51   63 


79   75 
47   46 


69   68 

48   39 


76   76 
54   61 


80   81   70 
45   62   44 


81  78 

49  43 

81  74 

91  59 

81  80 

47  50 

78  77 
61  62 

79  7« 
60  66 

81  80 

48  68 

67  72 

41  44 

79  84 

52  64 

78  79 
41  46 

79  84 
52  53 

80  75 
50  67 


81   72 
45   S3 


71   75   78   79 
40   38   48   64 


69   72   79   77 
3*   41   43   61 


66   73   79   80 
43   45   58   64 


Tl   79 
49   tl 


n 

37 


75   81   78 


36   35   49 

72   64   70 
38   41   45 


71 
»9 

77   81   80 
40   4«   62 

71   74   78 
39   42   61 


74   »7   74   7» 
42   41   42   9« 


64   73   71   77 
38   36   47   62 


76   73   73 
37   37   48 


»8 
39 


78   69   77 


74   72 
39   49 


6*   74   74   80 
41   40   49   60 


76   74   77 
38   42   69 


72   78   79 
40   50   69 


75   78   78 


49   48   68   66 


73   74   80 
41   48   66 


80   71   81   72 
42   45   47   52 


70   69   78   72 
35   38   38   47 


S4<8 
60i6 


83(6 
59.1 


82  •4 
95a9 


81i3 
61i3 


S3<2 
9»i2 


S2>9 
97.1 


69.1 
SI. 8 


81a* 
96.0 


80.9 
99tS 


•1.0 

98.0 

74.7 
99.1 

84.3 
98.8 

81.4 
92.1 

83.9 

98.7 

81.1 
97.9 


EVAPORATION  AND  WIND 


D^oimonlli 

SMioa 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

aOCHSSTEB,    MASS. 

EVAP 

.21 

.23 

.29 

.25 

.16 

.18 

.14 

.21 

.11 

.20 

.11 

.11 

.09 

.13 

.16 

.21 

.23 

.18 

.12 

.00 

.20 

.23 

.22 

.06 

.09 

.20 

.12 

.08 

.20 

.16 

.12 

5.00 

iiiro 

21 

25 

12 

17 

43 

38 

31 

50 

31 

41 

17 

31 

50 

51 

36 

28 

33 

45 

32 

35 

5 

38 

39 

28 

17 

37 

12 

12 

14 

10 

es 

944 

LAJCZPORT  2,    H.    H. 

EVAP 

.22 

.20 

.34 

.26 

.24 

.20 

.09 

.21 

.37 

.20 

.19 

_ 

. 

_ 

.07 

.38 

.03 

„ 

.08 

.00 

.18 

.21 

.37 

.19 

.20 

.07 

• 

• 

.54 

.26 

.01 

85. 87 

wiiro 

40 

25 

40 

25 

35 

35 

40 

70 

45 

20 

35 

20 

30 

70 

60 

75 

35 

35 

25 

15 

30 

60 

40 

40 

25 

30 

45 

40 

40 

25 

so 

1230 
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STATION  INDEX 


Statio 


County 


CONNECTICUT 


BRIDGEPORT  WB  A|RP> 

BRISTOL  2  H 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

CANDLEWOOO  LAKE 
COCKAPONSET  RANGER 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE  I    S 


DANBURt 

DAWSON  LAKE 

DERBY 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

HARTFORD  WB  AO 


HANCHESTEH 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MEAD  POND  RESERVOIR 
MIDDLETOWN  6  W 

MILFORD 

MOHAWK  RANGER  STA 

MOODUS  RESERVOIR 
MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NATHAN  MALE  ST  FOREST 

NEW  HARTFORD 

NEW  HAVEN  W8  AIRPORT 

NEWINGTON 

'    NEW   LONDON 
NORFOLK    2    SW 

NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK 
NORWICH  5  SW 
PACHAUG  FOREST 

PEOPLES  RANGER  STA 

PROSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM  LAKE 

ROCKVILLE 

ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 


THOMPSONVILLE 
TOHRINGTON 
TORRINGTON  2 
TRAP  FALLS  RESERVOIR 
•    WATERBURy  city  HALL 

WEPAWAUC  RESERVOIR 
WEST6R00K 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 


MAINE 

AUGUSTA  AIRFORT 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 

BRASSUA  DAM 

BRIDGTON 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 

GILEAD 

GRAND    LAKE    STREAM 

GREENVILLE 

HIRAM   2    S 

HOULTCN  CAA  AIRPORT 

HOULTON  1  NE 

JACKMAN 

J0NES6OR0 

LEHISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKEI 
MILLINOCKET  CAA  AP 
MILLINOCKEI  DAM 

HOOSEHEAD 

OLD  TOWN 
'  OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 
>  ORONO 

ORONO  2 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRENTISS 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 


NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 
I  NEW  LONDON 
0299; LITCHFIELD 
OeS'.jHARTFORD 


1B06 


FA  1 1 


lELD 


)  HARTFORD 

I  WINDHAM 

LITCHFIELD 
I  HARTFORD 


1762 

179b 

ie«4 


LITCHFIELD 

FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 
IRFIELD 


26»6   I 


i   LITCHFIELD 
'   NEW   LONDON 
34*6    HARTFORD 
3*>S1    HARTFORD 
3*56 i HARTFORD 

35831  f^AlRFiELD 

'jNEW  LONDON 
39061  LITCHFIELD 
39e9INEW    LONDON 


UNDHAM 

|*59'3|FAIRF1ELD 
*767|mIDDLES£X 

1*790  NEW  HAVEN 

1      I 
*933  LITCHFIELD 
5018  MIDDLESEX 

, 5077^ NEW  HAVEN 
5U5|  WINDHAM 
5131  TOLLAND 

LITCHFIELD 

NEW  HAVEN 

>  HARTFORD 

)  NEW  LONDON 

LITCHFIELD 

5S10  NEW  HAVEN 
5641  NEW  HAVEN 
5692  FAIRFIELD 
5905  NEW  LONOCN 
l613l| NEW  LONDON 

J6239I LITCHFIELD 
'6597: NEW  HAVEN 
I  66*5; WINDHAM 
'6655! FAIRFIELD 
I  69*2'  TOLLAND 

1*966  LITCHFIELD 


7*32  HARTFORD 

I  79*6!  TOLLAND 
'  7969  FAIRFIELD 
8065i  FAIRFIELD 
B13S  TOLLAND 

! 836*1  HARTFORD 
: 8*36  LITCHFIELD 
I  8441  LITCHFIELD 
, 8488;  FAIRFIELD 
89111  NEW  HAVEN 

;  9007i  NEW  HAVEN 
, 9067,  MIDDLESEX 
' 91621  HARTFORD 
' 917*1  HARTFORD 
I  9508'  HARTFORD 

954*1  NEW  HAVEN 

9566'  LITCHFIELD 
1  9592,  WINDHAM 
I  9759  NEW  HAVEN 

9783  LITCHFIELD 


, 0273  KENNEBEC 
, 02751  KENNEBEC 
0355  PENOBSCOT 
I  0371]-MANCOCK 
' 0*eO  WALDO 

OBI* I  SOMERSET 
I  06*3  I  CUMBERLAND   > 
I  0934 'CUMBERLAND   { 
; IITS'AROOSTOOK 
; 1472  1  AROOSTOOK    1 

I  1628  I  PENOBSCOT 
,2426  WASHINGTON 
I  2442  I  PISCATAQUIS  , 
'2»9  KENNEBEC 
I  2620, HANCOCK 

2765|FRANKLIN  1 

'2866  AROOSTOOK  I 

12876  AROOSTOOK  , 

1 3046  I  KENNEBEC  ! 

3110  OXFORD 

'  I 

3261  WASHINGTON 

|3353lPISCATAOuiS  I 

!3800  CUMBERLAND  I  : 

3692  AROOSTOOK  j  : 

3697  AROOSTOOK  I : 

'4086  SOMERSET      ' 
1*183  WASHINGTON   I 

*566  ANDROSCOGGIN  I 

4781  SOMERSET 
14678  WASHINGTON   I 

4927 'SOMERSET  I 

,5261  OXFORD  ' 

,530*|PENOBSCOT  I! 

'  5309  I  PENOBSCOT  h 

j5314JPISCATAOUlS  J! 

{54«0j SOMERSET 

16*20  penobscot  |] 

6*25  penobscot  ,] 

<6*3o:penobscot  : 

16*35  penobscot  |1 

'6900  cumberland 
6905  cumberland     ] 
6927  penobscot         ] 
6937  ahoostook       j 

717*  PISCATAQUIS  h 


41 

20 

73    05 

41 

5C 

73    02 

*l 

72    06 

41 

72    57 

*1 

50 

72   44 

41 

10 

73   06 

41 

72    59 

41 

71    57 

41 

4C 

73   29 

41 

72    58 

41 

73   28 

41 

72    31 

41 

41 

72    56 

41 

73   20 

41 

73   Z8 

41 

72    59 

41 

75    05 

41 

72    52 

41 

73   15 

41 

73   22 

41 

72    02 

*1 

72    42 

*l 

?2    39 

41 

72    41 

41 

73    16 

41 

71    54 

41 

73    29 

41 

72    11 

41  12 
41  33 
41  12 

41  50 
*1  30 
41  25 
41  S3 


41  20 

*1  23 

*1  08 

41  30 

41  35 


41  35 

41  1 

41  59 

41  15 


41  18 

41  45 

42  00 


43  S3 

46  52 

46  37 


45  11 
45  27 
43  51 


45  39 

45  39 

46  17 

45  S5 

4*  56 

44  57 

44  52 

.4  a 
3  39 

3  99 

45  27 

46  39 
45  53 


73  31 

72  43 

73  05 

73  la 
72  26 
72  55 
72  06 
72  21 

72  57 


73  00 

72  57 

71  54 

73  38 

72  26 

73  26 

73  32 
73  27 

73  21 
73  18 

72  49 

72  18 

73  30 
73  10 
72  15 


72  55 

73  08 
72  14 
72  56 


69  4B 
69  48 
68  49 
66  12 


66  36 

69  45 

70  56 

67  48 

69  35 

70  48 


70  14 
70  12 

67  28 

69  5* 

70  55 

68  42 


Obser- 
vation 
time 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
BRISTOL  WATER  CO 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN  LIGHT  &  POWER 
WATER  BUR  HARTFORD 


CONN  LIGHT  6  POWER 

ST  PARK  6  FOREST  COM    3 

MARY  A.  LEAL         I   2  3  5 


Refei 


COLLINS  CO 
CREAM  MILL  I 


ARM 


IC 


JOSEPH  P.SIMKO,  JR. 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
BIRMINGHAM  WATER  CO 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
BRIDGEPORT 

CONN  POWER  COMPANY 
WATER  fr  ElEC  DEPT 
ENG  DEPT  HARTFORD 
SWG  TREATMENT  PLANT 
WEATHER  BUREAU 

BRIDGEPORT  HYDRAULK 
JEWETT  CITY  WTR  CO 
MARY  C,  OLIVER 
NEW  LONDON  WTR  WKS 
STAMFORD  WATER  CO 

MANCHESTER  WTR  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STAMFORD  WATER  CO 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  CO 


T  PARK  &  FOREST  COM  3 

RANK  P.  O'NEILL  I 

CONN  AGR  EUP  STA  1  2  3  5 

>AHK  t  FOREST  COW  3 

'ARK  C.  FOREST  COM  3 


USN 


WATER  BUR  HARTFORD 
S.  WEATHER  BUREAU 
G  DEPT  HARTFORD 
UNDERWATER  S  LAB 
EDWARD  C.  CHILOS 


NEW  HAVEN  WATER  CO 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
CHESTER  A.  COMSTOCK 
NORWICH  WATER  DEPT 
ST  PARK  6  FOREST  COM 
i 
ST  PARK  0    FOREST  COM 
NEW  HAVEN  WATER  CO  I 
ALPHONSE  BONNER 
GREENWICH  WATER  CO  | 
ROCKVILLE  WTR  t  AQuE 

CONN  LIGHT  &  POWER 
RIDGEFIELO  WTR  SUP 
HAROLD  MYERS         | 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
BUR  ENG  WATERBURY 

WTR  COM  NEW  BRITAIN 
CONN  L IGHT  t  POWER 
ERNEST  T.  LUHDE 
CONN  LIGHT  6  POWER 
U  OF  CONN  AGR  DEPT 

CONN  LIGHT  t  POWER 
TORRINGTON  WTR  CO 
TORRINGTON  REGISTER 
BRIDGEPORT  HYDRAULI 
BUR  ENG  WATERBURY 

NEW  HAVEN  WATER  CO 
JAMES  RINTOUL 
WATER  BUR  HARTFORD 
WATER  BUR  HARTFORD 
WTR  COM  NEW  BRITAIN 


HAVEN  WATER  CO 

62 S^OOr^OOrJ  WATERBURY  WATER  CO 

CONN  LIGHT  6  POWER 

COM  NEW  BRlTAlr 

AR  S.  JOHNSON 


ROBERT  A.  SMITH 
CIVIL  AERO  ADM 
U,  S.  AIR  FORCE 
ACADIA  NAT  PARK 
R.  C.  TALBOT 

MARTIN  MUNSTER 
EARL  C.HOTCHKISS,JR 
U.  S.  NAVY 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MID  ABBIE  M.  PflOUET 


AYMONO  1 


'ALMER 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


CLOSED  7/56 


MRS.  ELMER  J.LELAND 
AUGUSTA  WATER  DIST 
BANGOR  HYDRO-ELEC  CO 

C.  S.  PREBLE 
C.  W.  NOfiSWORTMY 
LORENZO  VOISINE 
5AMUAL  D.  SOULE 
RUMFORD  FLS  PWR  CO 

STATE  FISH  HATCHERY 

HUGH    E  .     SAVlYER 

CENTRAL  MAINE  POWER 
CIVIL  AERO  ADM 
WILLIAM  CumiNG 


2  3  5 

2  3  5 
2  3  6 


CENTRAL  l>(A|NE  POWER  2  3  S 

IRVIN  C.  MASON  2  3  5 

UNICW  WATER  PWR  CO  2  3  5 

BRYANT  L.  HOPKINS  2  3  5 

BANGOR  HYDRO-ELEC  CO  3 


2  3  5 


MADISON  MILLS 
EDWARD  A.  MILLER 
GREAT  NORTH.  PAPER 
CIVIL  AERO  ADM 
ERVIM  LOVELL 

H.  LA  MONTAGNE 
T.  W,  CLARK 
CIVIL  AERO  ADM 
PHY5  DEPT  U  OF  ME 
HAROLD  HAMLIN 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
L.  A.  AVERILL 
MAINE  EXP  STATION 
GREAT  NORTH.  PAPER 


2  3  5 

3 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  9 


2  3  5 
2  3  S 

INACTIVE  1/55 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 


Station 


ROXBURY 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORD  1  SSE 
SANFORD  ^  NNH 
SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 
SOUTHWEST  HARBOR 
SOUA  PAN  DAM 
STRATTON 
SWANS  FALLS 

THE  FORKS 
UNITY 
UPPER  DAM 
WEST  BUXTON  2  NNW 
;  WINSLOW 

I  WOODLAND 

j       MASSACHUSETTS 

I  ADAMS 
I  AMHERST 
1 ASHBURNHAM 
' ASHLAND 

I ATHOL  3  E 

BEECHWOOO 
\  BELCHERTOWN 

BIRCH  HILL  DAM 
'  BLUE  HILL 
r|  BOSTON  MB  AIRPORT 


BOYLSTON 
BROCKTON 
CAMBRIDGE 
CHARLTON  2 
CHATHAM 

I  CHESTER 

I  CHESTERFIELD 

I  CHESTNUT  HILL 

1  CLINTON 

I  COHASSET 

I COLDBROOK 
EAST  HAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG 

FRAM INGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HAROWICK 

HATCHVILLE 
HAVERHILL 

I  HEATH 

' HOLYOKE 

I  HOOSAC  TUNNEL 

HUBBARDSTON 


I  LAKE  COCHITUATE 
I  LAWRENCE 
I  LEXINGTON 
j  LOWELL 
1  MANSFIELD 

I HENDON 

I MIDDLEBORO 

MIDDLETON 
•MILFORD 

MILLBURT 

I  MONTAGUE  CITY 
'  MOUNT  WACHUSET 
.NANTUCKET  WB  AIRPORT 
I  NEW  BEDFORD 
j  NEWBURYPORT 

I  NEW  SALEM 

NEWTON 
!  NORTHBRIDGE 
j  PELHAM 

PEMBROKE 

I  PERU 

1  PETERSHAM  4  N 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 
I  PLYMOUTH 

!  PRINCETON 

PBOVINCETOWN  3.  N 
I  PROVINCETOWN  1  NW 

OUABBIN  INTAKE 
I  ROCHESTER 

j  ROCKPORT  1  ESE 

I  SALEM  AIR  STATION 

I  SANDW 1 CH 

!  SEGREGANSET 

I SHELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  E 

SOUTH  EGREMONT 
I  SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
I  STATE  FARM 

I  STERLING 
\  STERLING  3  NW 
I  STOCKBRIDGE 
I  SWAMPSCOTT 
I  TAUNTON 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
MALPOLE  1  S 
WARE 

WARE  2 

WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST  BRIMFIELD 

WEST  CUtWINGTON 

WESTFIELO 
■CSTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WEST  RUTLAND 

WILLARD  BROOK  ST  FORE! 
WINCHENDCN 
WORCESTER  CAA  AP 
WORCESTER 

NEW  HAMPSHIRE 


ALEXANDRIA 
BATH  2  SW 
BEECH  HILL 
BENTON 
BERLIN 


County 


OXFORD 

OXFORD 

OXFORD 

YORK 

SOMERSET 

OXFORD 

HANCOCK 

AROOSTOOK 

FRANKLIN 

OXFORD 

SOMERSET 

WALDO 

OXFORD 

YORK 

KENNEBEC 

WASHINGTON 


BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 

WORCESTER 
PLYMOUTH 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
BARNSTABLE 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 

NORFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

DUKES 

BRISTOL 

WORCESTER 

MlODLEbEX 

NORFOLK 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

FRANKLIN 

HAMPDEN 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

WORCESTER 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 
ESSEX 

MIDDLESEX 
MIDDLESEX 
BRISTOL 

WORCESTER 
PLYMOUTH 
ESSEX 

WORCESTER 
WORCESTER 

FRANKLIN 

WORCESTER 

NANTUCKET 

BRISTOL 

ESSEX 

FRANKLIN 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 

BERKSHIRE 
WORCESTER 
BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 

WORCESTER 
BARNSTABLE 
BARNSTABLE 
HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 

ESSEX 

ESSEX 

BARNSTABLE 
BRISTOL 
FRANKLIN 


WORCESTER 
7692  BERKSHIRE 
B030  MIDDLESEX 
HAMPDEN 
PLYMOUTH 


WORCESTER 
WORCESTER 
BERKSHIRE 
ESSEX 

BRISTOL 

WORCESTER 

FRANKLIN 

NORFOLK 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

HAMPSHIRE 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

HAMPDEN 

MIDDLESEX 

BERKSHIRE 

HAMPDEN 

WORCESTER 

MIDDLESEX 
WORCESTER 
WORCESTER 
WORCESTER 


GRAFTON 
GRAFTON 
BELKNAP 
GRAFTON 
COOS 


70  36 
70  34 
70  33 
70  47 
69  43 


68  19 

15|46  32'  66  20 

46  08'  70  27 

44  02,  70  59 

45  20  69  58 

44   351  69   20 

44   52 1  70   52 

43  42 1  70  37 

44  331  69   38 

45  08  67    24 


19 

06 

24 

V 

39 

71 

IH 

28 

35 

10 

11 

49 

17 

21 

38 

07 

13 

22 

02 

?1 

43 

03 

01 

?1 

07 

41 

06 
40 

57 

42    17(     72    59 


41    23 

70   31 

41     42 

71    10 

42    34 

71    46 

42    17 

71    25 

42    06 

71    24 

42   36 

71    59 

42    36 

71    35 

42   21 

72    12 

41    37 

70   32 

42   46 

71    04 

42   4C 

72    49 

42    13 

72    36 

42   *1 

72    58 

42    29 

72   00 

41    41 

70   17 

42    *C 

70   52 

42    22 

71    54 

42    17 

72    52 

42    19 

71   23 

42   41 

71    10 

42    21 

71    12 

42    39 

71    18 

42    03 

71    12 

42   05 

71    34 

41    53 

70   5* 

42   36 

71    01 

42    IC 

71    31 

42    12 

71    45 

42   35 

72    3* 

*2    29 

71    53 

41    15 

41    39 

70   55 

42    50 

70   55 

42   28 

72   20 

42    18 

71    13 

42    07 

71    40 

«2    23 

72   24 

42    01 

70   49 

42    27 

73    0* 

42   32 

72    11 

42   26 

73    17 

42   31 

72   55 

41    55 

70   42 

42    27 

71    52 

42    04 

70    13 

42   04 

70   12 

42   22 

72    17 

41    47 

70   55 

42   39 

70    37 

42   32 

70   52 

41    46 

70   30 

41    50 

71    07 

42    36 

72    44 

42    04 

71    59 

42    10 

73   25 

42    06 

72    35 

41    57 

70   57 

42   27 

71    49 

42    26 

71    48 

42    17 

73    19 

42   26 

70   54 

41    5* 

71    04 

42   39 

72    13 

42    36 

72   33 

42     11 

71    15 

42    06 

71    15 

42    17 

72    17 

42    16 

72    18 

42   20 

73    11 

42    03      71    53 

42    10      72    16 


4? 

06 

42 

250 

47 

21 

19 

224 

42 

11 

09 

1390 

42 

12 

33 

240 

42 

22 

59 

900 

42 

40 

48 

500 

47 

42 

01 

940 

42 

16 

52 

997 

42 

18 

49 

628 

43 

39 

92 

1371 

09 

99 

490 

43 

39 

35 

1100 

06 

S3 

1140 

44 

29 

10 

1110 

Obser- 
vation 
time 


2    3    5 

2    3    5 
2    3    5 


4ID|  RUMFORD   FLS   PWR   CO    I 
*iO    EVALINE    A.    WARREN       j 
IIDI  RUMFORD   FLS   PWR   CO 
5Pi  CLIFFORD   P.    COOK         ! 
HIDi CENTRAL   MAINE   pOWErI 


7P I RUMFORD   FLS   PWR   CO  I  3 

llOlki.    S.    COAST    GUARD 
7A1M.    C.    STEVENS  3 

ARlCLlFFORO   J.    DRAKE  CLOSED 

«1D, PUBLIC   SERVICE   CO  I 

SA    GLADYS  M.    DURGIN  |  3 

6P  MERTON   R.    REYNOLDS  2   3   5 

9P    UNION   WAIEB    PWR    CO  '  3 

6P. CENTRAL   MAINE   POWER,       2   3    5 

BAiHOLL'WORTH/WMlTNEY  1       2   3    5 


id! ST   CROIX   PAPER   CO 


6A      SAInEW   ENGLAND   PWR   CO    1  2    3    5 

*ID!UNIV£RSITy   OF   MASS    1  2   3    5 

8AlM.    C.    STEWART  3 

7a!  METRO   DIST    WTR    COMH  3 

8A( STATE    DEPT    HEALTH       ,  3 

I 

BA, STATE   DEPT   HEALTH      ,  3 

8A1  METRO   DIST   WTR   C0MH|  3 

4P| CORPS   OF    ENGINEERS    j  2   3   5 

7P   BLUE   HILL   0B5  2   3    5 

.S,    WEATHER   BURCAUi  2   3    5 

AR  MRS.    BARBARA    SMITH    '  3 

4P   CITY   ENGINEER                ,  2    3   5 
IID  HARVARD   UNIVERSITY    | 

SPI  OLIVER   E.    KAY                I  2    3    5 

6P'  U.    S.    COAST    GUARD       I  3 

I 

BA' STATE    DEPT    HEALTH       1  3 

8A; STATE    DEPT    HEALTH       \  3 

TaImETRO  DIST   WTR   COMM  2   3   5 

»P,METRO  DIST   WTR   COMM,  2   3   5 

7A I  OSCAR   JOHNSON                1  2    3    5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


8A  METRO  DIST  WTR  COHM. 
8A  G.  B.  ROUNSVILLE 
BA  ELIZABETH  6.  HOUGH  ] 
IIP  RICHARD  C.  BRIGHAM  1 

8A  DEPT  PUBLIC  WORKS 

I 
7A  METRO  DIST  WTR  COfW  I 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
8A  STATE  DEPT  HEALTH  ' 
8A  STATE  DEPT  HEALTH  1 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 


BA  STATE  DEPT  HEALTH 

7P| EARL  F.  SMITH       |   2  3  5 

BA  STATE  DEPT  HEALTH 

BAI  A,  W.  LAOD 

8*' NEW  ENGLAND  PWR  CO  1   2  3  5 


STATE  DEPT  HEALTH 
CAPE  6  VNYRD  ELEC  CO 
STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COMM' 
CORPS  OF  ENGINEERS 

METRO  DIST  WTR  COMMI 
ESSEX  COMPANY 
JOHN  E.  WALLACE     I 
PROPS  LKS  t  CANALS  | 

STATE  DEPT  HEALTH   , 

HAROLD  J.  PARKINSON, 
STATE  DEPT  HEALTH  1 
WILLIAM  R.  HOELZEL  I 
STATE  DEPT  HEALTH  I 
NEW  ENGLAND  PWR  CO 


2  3  5    7  C 

2  3  5 

2  3  5 

2  9  5 

2  3  5   7 


BA  MRS. MARGARET  LOBLEY  3 

AR| FRANCIS  HARRINGTON  |  3 

MID  U.S.  WEATHER  BUREAU  2  3  5 

APiCITT  ENGINEER  2  3  5 

8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

Sa' METRO  DIST  WTR  COMM'  3 

6A  STATE  DEPT  HEALTH   j  3 

Ba' STATE  DEPT  HEALTH   '  3 

8A,  METRO  DIST  WTR  COMM  3 

6A| STATE  DEPT  HEALTH  3 

BaJ  STATE  DEPT  HEALTH   |  3 

BAIDIR  HARVARD  FOREST  3 

MID  U.S.  WEATHER  BUREAU!  2  3  5 

6aI state  DEPT  HEALTH   '  3 

*P|  PLYMOUTH  CORDAGE  CO  2  3  5 

ARMETRO  DIST  WTR  COMM  3 

BPlu.  S.  COAST  GUARD  2  3  5 
MID  CAPE  t  VNYRD  ELEC  CO 

BaImETRO  DIST  WTR  COMM  3 

BANEW  BEDFORD  WTR  WKS  2  3  5  < 


REV.  R.  M.  BARKER 
U.  S.  COAST  GUARD   I 

W.  A.  WINSOR 

BRISTOL  CO  AGR  5CH  | 
NEW  ENGLAND  PWR  CO 

STATE  DEPT  HEALTH   | 
STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COMM' 
U.  S.  ARMORY        I 
STATE  FARM 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


METRO  DIST  WTR  COM* 
NUNZIO  LANCIANI 
NESBITT  H.  BANGS 
WESTON  K.  LEWIS 
WATER  WORKS 

u CORPS  OF  ENGINEERS 
)lw.  MASS.  ELEC.  CO. 

>,  parker  n.  chick 
•i  frederick  y.  libby 
mware  water  works 


ba; STATE  DEPT  HEALTH 
MID  MARTHA  S.  GARDNER 
BA  STATE  DEPT  HEALTH 
IID  INA  E.  LAMB  \ 

6P  FREDERIC  S.  BROWN 

STATE  DEPT  HEALTH 
WESTON  COLLEGE      ' 
STATE  DEPT  HEALTH   I 
U.  5.  AIR  FORCE     j 
METRO  DIST  WTR  COMMJ 

STATE  DEPT  CONSERV  [ 
STATE  DEPT  HEALTH 
CIVIL  AERO  AOM      I 
CLIFFORD  L.  DAVIS   ; 


CARLTON  E.BLANCHARdI  CLOSED  12/5* 

MRS.  PHOEIE  CARR  3 

PUBLIC  SERV  CO  N  H  I  » 

JAMES  LEONARD       [  2  9  5 

EDN  FENN,  BROWN  CO  2  9  9   7 


2  3  5 

3 
2  9  5 


STATION  INDEX 


Subon 


Countr 


II 


KTMLCNOI 

•LACIMTCt  (MM 


MISTOt. 

■UCKS  COMeil 
OMVTOM 

CUMOM  ■OUHTAIM 
-rn:C»   NA«M« 

HtMOMT 

-  «*   IROOK 

C  :  IVlLLt  PWTCM 
OUtLiN 

DuNmam 


'ST  ;(»«  LAKC 

-.'KULlAM  S  S« 


■.ICLH 
M>C    OOWElL     CMH 

HATCHES  ten 

•US&AIESIC    LAKE 
MItOCN 


o-H   SIBATFOK 
SCHAM  NOTCH 


>D£iOltO 

HjfM   SuITON 
'.TN  «£«■£    1    SE 
-W»»fE 

UA*T    MCXMTAIN   OAH 
•MfOMTM 

BOY 
»L»OLE    3 

•  BDt  1  se 

ei»Vl;.Ll    VALLfT 
*    LEtANOH 


«400E    ISOHO 


ENVKLE 
XiSTON 


OTOS   GJU^TOl 
OTAl    HCHtlMCK 
OeS*   HKIMIHACK 
MtO  NfMIWCK 
(n«8   OAAFTON 

10*a  OAAFTON 
104*  G«*FTGN 
Ue^  GIIAFTOM 
lllf  SClkmap 
1»)2   SULLWAH 

1590   OMAntJH 
Uti   MCMINACK 
3023   COOS 
21)6   CHESHIRE 
21  T*   STVFOdP 

226*  HILLSKWO 
242'    MeRRIMACK 
28*2   COOS 
289S   COOS 
2«9«   COOS 

S02«   CHESHIRE 
31  :■'   MEiaiNACK 
3192   HERRIHACK 
5339    iEHKAO 
3850  GftAFTOH 


*M2 


HILLStOftO 

MUtStOitO 
*31»   COOS 
•399   CHESHIRE 
•  •'5    MLKNAP 

**ao  eELKMAP 
«)5«  coos 

»»*B  0«*FTOW 
A«)*  GRAl 
*T32  GRAl 


OM 


5<?1S  HILLSSORO 

5072  HlLCStORO 

5150  CHESHIRE 

52n  HIL1.SB0R0 

5362  SULLIVAN 

5*00  COOS 
5*12  HUlSSONO 
5639  COOS 
S^U  MiLLSKMtO 
5TB0  STRAFFORD 

56*3  HERRIKACK 
5668  SULLIVAM 
,623*  COOS 
669T  HIllSHMO 
•618  COOS 

6656  COOS 

69*5  &R*FTOH 

69S0  ROCKINGHAM 

7967  MERRIMACK 

8081  MlLLSSORO 

6169  HCRRiHACK 
819*  HILLS8OR0 
8502  Sullivan 
8539  cheshire 

8606  CARROLL 

97*1  CHESHIRE 
9955  CHESHIRE 
8695  GRAFTCN 
89*0  CMAFTON 
9319  GRAFTON 

9*7*  GRAFTON 
9618  COOS 
9676  MERRINACK 
9726  CHESHIRE 
97*3  ROCKINGHAM 

9865  CARROtL 
94*0  GRAFTON 
9966  COOS 


0576  HASHINGTON 
0696  NEWOORT 
3306  RROVIOEHCE 

*:66  WASHINGTON 

5225  NEWPORT 


J,*«  IT 

10  *S  19 
to  *3  10 
10  *S  19 
10  «>  16 


Obser- 
vation 
time 


Obaerrer 


Reiex 
to 


10 


«3   ** 

*3    52 

4*     10 

43   43 

43  23 

44  0* 

43  12 
II  44  52 
10i«2  54 
4   *3    06 


10|43     04 

10,43   2  7 

l| 44  4TJ 
ll  44     161 

Sl  45   06! 

5  42  45 
10  *3  2  7 
10  43  28 
1043   25 

5   43   42' 

loj  49  07 1 
10  42  47 
5|44  29' 
5  42  56 
lOi  43   33 


1406 
660 
4000 


6P  GEORGE    C.    TUCKER 
5P   CORPS   OF    ENGINEERS    ! 
TA   PU6LIC    SERv   CO  N   H 
6A   RUTH    S.    NOORE  i 

HIO   PU6LIC   SERVICE   CO 

TaIpauL   0.    SMITH  ' 

TA.ERASTUS   OOLE  I 

5P|AUSTIN  MACAULAT 
7A!«E0RGE  M.  6R0WN 
7*   CENT    VT    PU6L1C    SERV 


Tl    16 1    1600<  CORPS   OF    ENGINEERS 

71  30        399|HID  MIDiU.S.    WEATHER   tUREAU  2    3    5 
Tl    20l    1690^          ,    6A, GERTRUDE    E.    NASM  3 

72  04 1    1920.              6A,0utLlN   SCHOOL    INC  3 
TO  56           73  5P'    5P  UMIVERSITV   OF   N  H  2    3    5 

767,  6P'    6P    ROCNEY   L.    GILBERT  2    3    5 
330|          (    TA.PU6t.lC   SERV   CO  N  H  3 

1260,  I    6PiG.    E.    CAMP6CLL  3 

16201  TP(    7PiJ.    C.    CREPEAU  2    3    5 

1660>  7A      7A,C0MN   RIVER   POWER   CO  2    3    5 


10.  * 


03 


71  49, 

71  40 

71  06' 

71  27 

71  17 

72  ll 
71  40 
71    39 

71  25 

72  IT 

71  57. 
71  26, 
71  26 
T2  17 
71    26 

71  28 
71    34 

71  54 

72  19 


390      6P:    6p:p 


I    8A   HNS. GLADYS   M.HOLMAnI 


603!  epj  ep 


562      SSi    7' 


520 
880 
960 


CORPS  OF  ENGINEERS  i   2  3  5 
ARTHUR  G.  6R0WN  3 

DARTMOUTH  COLLEGE      2  3  5 

PU6LIC  SERV  CO  M  H  , 
PUBLIC  SERVICE  CO 

C.  C.  MC  INTIRE  I     3 

HERTOH  T.  GOODRICH  '   2  3  5 
KEMNEIH  E.  GOULD       2  3  5 


6A   PU6LIC    SERV   CO  N   H  3        1 

9A    TWIN   ST   GASMLEC   CO  3 

HID  HERMAN  L.  TITUS 

HID  CIVIL  AERO  ADM  2  3  5 

6A  MRS.  KATHLEEN  60VLE  1 


lOl  42  54 

10.43  00 
5  43  07' 

10142  59 1 
5  43  93 

1>4*  40 

10l42  49 
l'4*  16 
13142  46; 
10  49  26' 

10  49  29> 
5  43  22' 
5  44  49 

10  42  51 
13  4*  16 


71  59 

71  26 
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71  39!  300 
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6A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 
6P  G.  A.  MORISON 
7P'J.  6.  DODGE 

HID  N  H  WATER  RESOURCES 

-i    »!■_■  --,     -■  .    MIGGETT 
HID   HID   OEPT    c>uBi-IC   WORKS 
8A   EDNA    F.    POWERS 

TP  HARRY  W.  HOLT 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 
BA  LEON  H.  GRANT 
,N1D  PUBLIC  SERV  CO  N  H  i 
BA,  6A  H.  G.  LAWTON         i 

,  8A  Olive  l.  folkins 
<     7A  GEORGE  DUBINA 

8A  hrs.marion  w.andros 

HId'n   H    fish    HATCHERY       | 

CORPS   OF    ENGINEERS    I 

BA      8A   GRANITE    ST    ElEC   CO    I 

TA  ELV4  H.  CHIVELL 

7A  PUBLIC  SERV  CO  N  M 
8A  MRS.  RUTH  M.  GRACE  | 
MID  CARL  D.  GRUPE 
6P   6P  HERMAN  E.  BAKER 

6P  KENNETH  BERRY 
6P   6P  FRED  S.  BROWN 

SAU.S.    BUR   FISHERIES 


6A   EOMUNO   R.    GREENE 
MID, U.S.    WEATHER   BuREAUl 

BpI HENRY   J.    STEERE 
5PIA0RICULTAL    EKP   STA| 
MID   NEWPORT   WATER   WORKSl 


2  3  5 
2  3  5 
2    3   5 


Stabo 


15        County 


VERMONT 

6ARRE 

BELLOWS   FALLS 
6EIMINGT0N    2    NW 
BETHEL 
BLOOHFIELD 

6URL1NGT0N   WB   AIRPORT 
CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITIENOEN 

CORINTH 

CORNWALL  1  N 

DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
EHOSBURG  FALLS 

ESSEX  JUNCTION 
GILHAN 
GRAFTON 
HIGHGATE  FALLS 
LEHINGTON 


NONTPELIER  CAA  AIRI 
MRRISVILLE 
NEWPORT 

NORTHflELO  NORWICH 
PERU 

RANDOLPH 

RANDOLPH  CENTER 

READING  HILL 
IREADSBORO  1  SSE 
I  ROCHESTER 

RUTLAND 
SAINT  AL6ANS 

SAINT  JOHNSBURf 

salis6ury 
jsears6urg  mountain 

isearsrurg  station 

somerset 

south  londonderry 

south  newbury 

springfield 

st0ck6ridge 

townshend 

TYSON 

[UNION  VILLAGE  DAM 
VERNON 

WARDSeORO 
WATERBURr 
WEST  BURKE 
WEST  DANVILLE 
WEST  HARTFORD 

WESTON  2  S 
I  WE  ST  TOPSHAM 
IWHITE  RIVER  JC.  1  t 

WHIT  INGHAM  3  W 

WILDER 

WOODSTOCK  3  ENE 

NEW  STATIONS 

MOUNT  MANSFIELD,  V 
GRAFTON,  N,  H. 
6»IDGT0N  I  NNW,  ME. 
fuSTIS  7  NW,  ME, 


INACTIVE  STATIONS 

LAC  FRONTIERE,  HE. 
NELSON,  N.  H. 
TUNBRIDGE,  VT . 


0337IWASHINGTON 
0*99  WINDHAH 
0563  BENNINGTON 
0660  WINDSOR 
0690  ESSEX 

I 
1081  CHITTENDEN 
1219. ESSEX 
12*3  WINDSOR 
1360  ORANGE 
1*33  RUTLAND 

1565: ORANGE 
1500, ADDISON 
1T86;8ENNIMGI0N 
1962|CALED0N|A 
!2769IfRANKLIN 


*603  ESSEX 

1*882  6ENNINGT0N 
1*985  WASHINGTON 
'5029  WINDHAH 
|50«*'CALE00NIA 
15132  WASHINGTON 

I  5278  WASHINGTON 
|5366  LANOILLE 
5SA2  ORLEANS 
'5733. WASHINGTON 
|6335:BENNINGTON 

16712  ORANGE 

.6717  ORANGE 
67*6  WINDSOR 
6761  BENNINGTON 

|6893  WINDSOR 

6995  I  RUT  LAND 

7025I^RANKLIN 
705*iCALEDONlA 
709S  ADDISON 
71*2  BENNINGTON 


'605?  WINDSOR 
6*38  WINDHAM 
6512  WINDSOR 
9556  ORANGE 
3600  WINDHAH 

87*7  WINDHAH 
BA05  iWaSHINGTON 
9099  CALEDONIA 
9182  CALEDONIA 
'9329IWIN0SOR 

9*77  jwiNDSOR 

9S9B 'ORANGE 
|9691  WINDSOR 
[9735  WINDHAM 
(976*lwiNDS0R 


**20 
i5790 
8*63 
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5.43  50  72  33    560 

5  44  46  71  36    9*0 


Refer 

to 
tables 


IT  POWER  CORP 
FLS  ELEC  CO 
'  PAUL  W.  eOHNE 
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5145  00  71  92  1020       7A  P.  E.  FEARON 
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5  49  59,  72  37  B70   TA   TA  CHARLES  E.DICKINSON 
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2  1 43  58  I 
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459  :  SA 
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5  42  *5!  73  02  1122 

43  52  72  *8  860 


WINDSOR 


LAMOILLE 
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CHESHIRE 
ORANGE 


43  37 1  72  58 
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49  5*  79  06 
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I  5P  T.  F.  ROWLEE 

SA  ;  SAJNEW  ENGLAND  PWR  CO 

'  9AMRS.  6ERNICE  ORDWAY 

6P  6P  GEORGE  L.  KIRK 
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MID  RAYMOND  LA  ROCK 

BA  HRS,  BEATRICE  SHINE 
MID  EDITM  SPAULOING 
'  BA  CORPS  Of  ENGINEERS 
I  I  BA  CONN  RIVER  POWER  CO 


SA  lEVA  K.  DOUBLEDAV 

BA  CHARLES  M.    GOODWIN 
6P  NARY  A.  BiGLEY 
BA  STUART  A.  ELLICTT 
BA  W.  J.  SUTTON 
SA  JNEW  ENGLAND  PWR  CO 

BP  WOODSTOCK  ELEC  CO 


2  3  5 
2  3  5 


HCAX  BROAD 'T^NG  CORP 

.IIP  K.  enOWP.' 
ANDREW  J.  SANBORN 
LILLA  THERRIEN 
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6R  OAVID  P.  WHEELWRIGHT    12/53 
6P  ICHAftLES  D.  AOAHS        12/52 
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NEW  ENGLAND  -  SEPTEMBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 


temperatures  of  the  month  on  the  14th. 


Cool,  dry  weather  this  month  proved  a  welcome 
sequel  in  most  areas  to  the  torrential  rains 
and  warmth  of  August. 

Precipitation  was  deficient  in  every  State 
except  Rhode  Island  which  averaged  half  an 
inch  more  than  the  long-term  figure  due  mostly 
to  heavy  thundershowers  on  the  24th.   Else- 
where, State  deficiencies  ranged  from  -0.29 
inch  in  Connecticut  to  -1.98  inches  in  New 
Hampshire.   The  divisional  rainfall  contrast 
was  also  quite  large,  1.82  inches  (departure 
-1.85)  in  the  Northern  and  1.10  inches  (depar- 
ture -0.62)  in  the  Southern  Division.   Extremes 
in  monthly  totals  for  the  Section  were  6.17 
inches  at  Lake  Konomoc ,  Conn.,  and  0.62  inch 
at  Berlin,  N.  H.   Although  the  least  monthly 
amounts  were  well  under  1  inch  in  all  the 
Northern  Division  States,  they  were  more  than 
1,  2,  and  3  inches,  respectively,  in  Massachu- 
setts, Connecticut,  and  Rhode  Island. 

Temperatures  averaged  about  a  degree  below 
the  long-terra  mean  in  both  divisions,  in 
contrast  to  the  unusual  warmth  of  the  two 
previous  months.   Highest  temperatures  in  all 
Northern  Division  States  were  90°  or  above, 
93°  at  Randolph,  Vt.,  being  the  highest  in 
New  England.   In  the  Southern  Division,  tem- 
peratures in  both  Connecticut  and  Rhode  Island 
failed  to  reach  90°  by  a  considerable  margin, 
but  at  Haverhill,  Mass.,  it  climbed  to  92°. 
Freezing  temperatures  were  recorded  in  every 
State  except  Rhode  Island,  the  coldest  being 
19°  at  Grafton,  N.  H. ,  on  the  23rd  -  just 
five  days  after  the  warmest  readings  of  the 
month. 

Sunshine  generally  was  well  above  normal  but 
was  extremely  so  in  the  Burlington,  Vt.,  area 
where  20%  more  than  the  usual  expectancy  was 
recorded.   Conversely,  daytime  cloudiness  was 
less  than  usual  except  in  the  New  Haven,  Conn., 
area. 

WEATHER  DETAILS 

The  first  week  was  mostly  mild  and  dry.   Weak 
frontal  zones  brought  very  light  rains  to 
southern  areas  on  the  lst-2nd,  and  generally 
on  the  5th.   Temperatures  averaged  moderately 
above  normal  several  days  in  the  first  week 
except  in  Vermont  and  western  Massachusetts 
where  coolness  prevailed.   Active  cold  fronts 
preceded  outbreaks  of  chilly  Canadian  air 
over  New  England  on  the  8th  and  again  on  the 
12th  to  indicate  plainly  that  a  change  of 
seasons  was  under  way.   Scattered  thunderstorms 
occurred  in  the  frontal  zones,  causing  mostly 
light  to  moderate  showers  but  one  of  these 
storms  produced  severe  rain  and  hail  locally 
at  North  Anson,  Me.,  on  the  evening  of  the 
10th;  however,  no  damage  was  reported.   Nu- 
merous stations  in  Maine  recorded  their  lowest 


The  warmest  period  of  th 
during  the  15th  to  20th; 
maxima  occurred  on  the  4 
a  number  of  stations  in 
The  warm  spell  was  mostl 
ern  Maine  where  almost  d 
However ,  the  movement  of 
northeastward  offshore  o 
merger  into  an  extensive 
advancing  toward  Nova  Sc 
able  rains. 


e  month  was  felt 

however,  the  highest 
th  or  5th  at  quite 
Connecticut  and  Maine, 
y  dry  except  in  north- 
ally  rains  occurred. 

Hurricane. "lone" 
n  the  20th,  and  its 

low  pressure  system 
otia,  led  to  appreci- 


Outbreaks  of  cold  C^anadian  air  brought  freezin 
temperatures  or  frosts  on  one  or  more  days 
to  the  greater  part  of  New  England  between 
the  21st  and  27th  in  the  faster  movement  of 
the  more  vigorous  pressure  systems  that  usuall 
herald  the  transition  to  the  fall  season. 
One  of  these,  a  cold  front  on  the  24th,  was 
accompanied  by  widespread  showers  which  were 
the  only  rains  of  consequence  in  many  areas 
and  the  second  such  in  other  areas.   Consider- 
able warming  occurred  on  the  28th  in  advance 
of  an  approaching  cold  front,  but  the  last 
two  days  reverted  to  seasonable  coolness 
except  along  the  south  coast. 

WEATHER  EFFECTS 

Frosts  and  scattered  freezes  late  in  the  month 
virtually  ended  the  growing  season,  except 
for  pasture  grasses,  in  most  areas  not  near 
the  coast.   Weather  conditions  during  the 
month  were  generally  favorable  for  outdoor 
activities.   The  harvest  of  a  large  crop  of 
good  to  excellent  Mcintosh  apples  neared 
completion  as  the  month  ended  but  the  percent- 
age of  drops  was  also  large.   Dry  soils  much 
of  the  month  in  Aroostook  County,  Me.,  favored 
potato  harvesting  operations;  however,  yields 
were  heavy  and  quality  was  good  even  in  the 
areas  that  had  been  flooded  earlier.   Harvest- 
ing of  silage  corn  made  rapid  progress  all 
over  New  England.   In  Massachusetts,  most 
early  cranberries  were  in  and  harvesting  of 
late  berries  was  started.   In  Rhode  Island 
and  Connecticut,  fall  seedings  of  cover  crops 
and  winter  grains  were  reported  doing  well, 
and  the  very  high  milk  production  reflected 
excellent  grazing.   In  this  respect,  pastures 
were  reported  in  good  to  excellent  condition 
in  nearly  all  of  New  England  as  the  month 
ended . 

Ground-water  levels  were  generally  above 
average  except  in  Maine  where  they  were  below 
average,  and  farm  wells  in  many  sections  of 
that  State  were  dry  at  the  end  of  September. 

DESTRUCTIVE  STORMS  AND  FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 
J.  E.  Stork 
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N£I  ENGLAND 
SEPTEHBER  1955 


Wind  diiection 

Wind 
m. 

•peed 
p.h 

Rolat 

ve    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

ill 

ill 

1 

SUbon 

1 
1 

111 

o.a  a 

1 
1 

1^ 

g      1 
1o1 
(§       1 

•  s 
M 

4 

O  H 
..  H 
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O  H 

n  03 

..  H 

1^ 

a 
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O  H 

1 

8 
1 
3 

A 

ll 

1 

III 

BLOCK   ISLAND  WB   AIRPORT.    R.     I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

3 

4 

1 

0 

10 

- 

5.8 

BLUE   HILL,    MASS. 

NW 

1* 

12.9 

35 

S 

28 

84 

83 

60 

78 

0 

3 

3 

1 

0 

8 

64 

4.3 

BOSTON   WB   AIRPORT,    MASS. 

NW 

15 

11.6 

36« 

NW 

20 

77 

76 

54 

69 

2 

4 

2 

1 

0 

10 

75 

4.2 

BRIDGEPORT   WB   AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

77 

S6 

71 

3 

2 

4 

1 

0 

11 

- 

5.6 

BURLINGTON   WB  AIRPORT,    TT. 

S 

31 

8.8 

48 

s 

10 

82 

81 

55 

69 

3 

1 

7 

0 

0 

12 

71 

5.2 

CARIBOU  WB   AIRPORT,    ME. 

WNW 

IS 

11.4 

34« 

WDW 

21 

88 

81 

60 

76 

6 

4 

4 

1 

0 

16 

- 

6.3 

CONCORD   WB  AIRPORT,    N.    B. 

SSE 

12 

4.2 

25 

NW 

12 

89 

87 

50 

73 

1 

1 

2 

2 

0 

6 

62 

4.5 

BARTFORD  WB   AIRPORT,    CONN. 

S 

21 

9.3 

28 

W 

20 

89 

85 

51 

73 

1 

5 

3 

1 

0 

11 

82 

5.2 

MT.    WASHINGTON,    N.    B. 

w 

43 

29.8 

94tt 

SW 

21 

94 

83 

84 

87 

2 

4 

3 

2 

0 

12 

45 

6.4 

HAHTtlCIET  WB   AIRPORT,    MASS. 

SSE 

13 

11.4 

31 

NW 

20 

87 

82 

74 

88 

5 

2 

3 

3 

0 

13 

66 

6.1 

nw  HAVEN   WB  AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

6.9 

21 

SW 

28 

- 

82 

57 

- 

4 

3 

2 

1 

0 

11 

66 

5.8 

PITTSriELD   WB  AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

4 

1 

1 

0 

8 

- 

- 

PORTLA.VD   WB  AIRPORT,    ME. 

s 

16 

8.9 

28 

s 

14 

90 

85 

57 

79 

1 

1 

4 

1 

0 

0 

7 

73 

4.3 

PROVIDENCE   WB   AIRPORT,    R.    I. 

NW 

15 

7.8 

29* 

s 

28 

87 

83 

59 

79 

4 

1 

4 

I 

1 

0 

11 

65 

4.8 

•  This  datua   Is   obtained   by 
visual   observation   since   record- 
ing equlpaent    Is   not   available. 
It    is   not   necessarily   the   fast- 
est  Bile  occurring  during  the 
period. 
tt   Peak  Gust 
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1888 

56.0 

82 

18 

58.7 

88 

22 

7.21 

0 

8.60 

0 

1889 

59.0 

90 

17 

62.3 

89 

32 

3.92 

0 

4.10 

0 

1890 

58.4 

85 

20 

62.0 

86 

24 

4.65 

0 

5.72 

0 

1891 

62.0 
57.5 

92 
83 

30 
27 

65.3 
60.5 

92 
88 

34 

1.79 
2.48 

0 
0 

2.41 
2.18 

0 
0 

1892 

29 

1893 

54. 4 

84 

25 

57.8 

86 

30 

2.60 

0 

2.33 

0 

1894 

59.6 

92 

22 

64.2 

92 

28 

3.79 

0 

3.29 

0 

1895 

59.6 

100 

24 

63.9 

98 

29 

2.47 

0 

2.42 

0 

1896 

56.7 

96 

24 

60.8 

92 

30 

5.29 

0 

6.69 

0 

1897 

57.1 

96 

24 

61.5 

94 

29 

2.16 

0 

2.22 

0 

1898 

60.6 

92 

25 

64.5 

95 

33 

3.78 

0 

2.36 

0 

1899 

56.7 

87 

23 

60.7 

88 

30 

3.93 

0 

4.92 

0 

1900 

60.3 

99 

25 

65.0 

97 

32 

2.80 

0 

3.02 

0 

1901 

59.6 

94 

20 

63.8 

93 

30 

2.76 

0 

3.91 

0 

1902 

58.9 

95 

27 

61.8 

91 

32 

4.11 

0 

4.83 

0 

1903 

59.6 

95 

23 

62.4 

94 

28 

1.28 

0 

2.04 

0 

1904 

55.0 

88 

18 

61.0 

88 

22 

5.72 

0 

4.91 

0 

1905 

56.8 

88 

22 

60.8 

89 

25 

5.13 

« 

5.65 

0 

1906 

59.3 

97 

24 

63.9 

95 

26 

1.69 

0 

2.85 

0 

1907 

58.1 

89 

23 

62.9 

93 

30 

6.74 

0 

8.59 

0 

1908 
1909 

61.4 
57.6 

95 
86 

23 
24 

63.4 

61.6 

90 
86 

28 
28 

1.00 

0 
0 

1.16 
4.40 

0 
0 

5.82 

1910 

57.3 

84 

26 

61.8 

85 

28 

3.23 

0 

2.55 

0 

1911 

58.1 

88 

22 

61.1 

87 

21 

3.73 

0 

3.11 

0 

1912 

56.6 

87 

25 

61.6 

92 

26 

3.69 

0 

2.37 

0 

1913 

56.6 

96 

19 

60.3 

91 

24 

2.96 

0 

3.50 

0 

1914 

58.2 

97 

19 

61.9 

97 

18 

1.47 

0 

0.53 

0 

1915 

61.4 

96 

25 

65.2 

95 

28 

1.99 

0 

1.57 

0 

1916 

58.1 

90 

28 

62.6 

93 

28 

4.33 

0 

2.74 

0 

1917 

55.5 

90 

21 

58.6 

88 

26 

1.31 

0 

1.91 

0 

1918 

54.5 

85 

23 

59.4 

91 

29 

6.93 

0 

6.76 

0 

1919 

57.0 

90 

21 

62.1 

94 

31 

4.52 

0 

5.55 

0 

1920 

59.0 

91 

25 

63.5 

92 

28 

6.30 

0 

4.63 

0 

1921 

60.5 

96 

25 

66.0 

95 

25 

2.44 

0 

2.37 

0 

1922 

58.7 

90 

18 

63.4 

90 

26 

2.01 

0 

2.82 

0 

1923 

59.0 

87 

24 

64.2 

96 

26 

2.78 

0 

1.96 

0 

1924 

55.8 

93 

22 

60.1 

98 

27 

5.83 

0 

4.97 

0 

1925 

56.5 

92 

20 

62.6 

90 

24 

4.71 

0 

3.36 

0 

1926 

56.3 

89 

25 

60.7 

89 

31 

2.93 

0 

1.83 

0 
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58.0 

86 

21 

62.5 

88 

33 

1.94 

0 

2.77 

0 
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1 
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1 
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1 
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1 
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1928 

54.8 

84 

23 

60.0 

89 

28 

3.81 

0 

4.26 

0 

1929 

59.5 

96 

21 

63.9 

102 

29 

2.47 

0 

2.61 

0 

1930 
1931 

60.9 
60.1 

93 
97 

22 
27 

66.3 

94 
97 

32 
30 

2.10 
4.58 

0 
0 

1.23 
1.94 

0 
0 

63.6 

1932 

59.3 

94 

23 

62.7 

98 

27 

5.25 

0 

5.68 

0 

1933 

59.0 

90 

26 

63.8 

94 

25 

3.73 

0 

9.10 

0 

1934 
1935 

62.0 
55.5 

90 
86 

29 
22 

64.8 
61.1 

90 
88 

34 

6.52 
4.56 

0 
0 

7.97 
4.16 

0 
0 

28 

1936 

57.9 

89 

22 

62.5 

93 

27 

2.65 

0 

4.03 

0 

1937 

58.6 

97 

28 

61.4 

98 

30 

3.04 

0 

4.31 

0 

1938 
1939 

55.6 
57.5 

88 
96 

25 
22 

60.5 
62.4 

87 
99 

31 
30 

7.88 

0 

T 

10.57 

0 
0 

3.26 

2.48 

1940 

56.9 

87 

22 

61.0 

90 

26 

4.78 

0 

3.18 

0 

1941 

58.4 

95 

17 

63.4 

96 

21 

2.14 

0 

1.05 

0 

1942 

59.0 

96 

20 

62.7 

93 

22 

4.11 

0 

3.07 

0 

1943 

56.3 

91 

19 

61.4 

94 

24 

2.23 

0 

1.42 

0 

1944 

59.3 

90 

20 

63.6 

93 

25 

5.60 

0 

6.72 

0 

1945 

60.3 

99 

23 

65.3 

97 

29 

4.91 

0 

2.31 

0 

1946 

60.2 

90 

24 

64.1 

92 

27 

3.76 

T 

3.72 

0 

1947 
1948 

59.1 
58.8 

93 
95 

15 
24 

62.8 
63.3 

93 
93 

17 

2.23 
1.04 

T 
0 

3.28 
0.99 

T 
0 

24 

1949 

56.6 

86 

23 

61.0 

88 

28 

4.36 

0 

4.19 

0 

1950 
1951 

54.1 

88 
91 

12 

59.2 
62.6 

90 
90 

22 
20 

2.15 
3.21 

T 
T 

1.87 
2.34 

T 
0 

58.4 

20 

1952 

59.3 

92 

27 

63.2 

94 

28 

3.16 

0 

2.88 

0 

1953 

58.8 

102 

20 

63.7 

103 

20 

2.59 

T 

2.23 

T 

1954 

56.0 

86 

28 

60.3 

87 

30 

7. as 

T 

7.86 

T 

1955 

56.8 

93 

19 

61.4 

92 

25 

1.82 

T 

3.10 

0 

All 

Years 

58.1 

82.3 

3.67 

T 

3.71 

T 

Massachusetts,  Rhode  Island  and  Connecticut). 
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TABLE  2 


NEW    ENGLAND 
SEPTEMBER    1955 


Temperature 


t  I 


No.  of  Days 


Precipitation 


Snow,  Sleet,  Hail 


o  S 

2  o 


No.  of  Days 


CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP  R 

COLCHESTER  Al 

CREAM  HILL 
DANBURY 
FALLS  VILLAGE 

HARTFORD  BRAINARD  FLO    //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT        R 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  4  W  Al 

t  MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT       R 
NEW  LONDON  Al 

NORFOLK  2  SW  Al 

NORWALK 

NORWICH  5  SW  A 

PUTNAM 
SALISBURY 
t  SHEPAU6  DAM  A 

STAMFORD 

STORRS 

WATERBORY  CITY  HALL 
WESTBROOK 
t  WIGWAM  RESERVOIR  Al 

STATE 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT       //R 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 
FARMIN6T0N 
FORT  KENT 
GARDINER 
GREENVILLE 

HIRAM  2  S 
HOULTON  CAA  AP 
t  HOULTON  1  NE 
JACKMAN 
J0NES80R0  A 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM  A 

MADISON 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MILLINOCKET  DAM 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT      //R 

PRENTISS 
PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  1  SSE 
SANFORD  2  NNW 
UNITY 
t  WEST  BUXTON  2  NNW 

WINSLOW  A 

WOODLAND  A 

STATE 

MASSACHUSETTS 

ADAMS  A 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT        //R 


74.2 
75. OM 
70.6 
72.8 
72.7 

T,,3 


T,.2 
72.2 

72.8 
73.2 

75.1 
68.0 
75.1 

73.5 
73.'. 
5'^. 9 
70.0 
74. 9M 


72. 2M 
72.2 


68.4 
55.4 
67.4 
69.0 
71.5 

67.4 
62.0 
68.8 
65.3 
5^.0 

60.5 
70.5 


66.2 

70.7 
54.3 
65.4 
65.9 
66. 8M 

69.1 
66.4 
70.4 
68.3 
.67.2 

65.1 
69.9 
66. 5 
70.4 
69.5 

66.9 
64.2 
66.5 
68. 9 
68.7 

71.2 
72.9 
6B.5 
72.0 
70.8 

69.0 


72.3 
72.2 
70,2 
73.1 


57.2 
49. 3M 
50.0 
51.2 
49.0 


47,8 
52.7 

53.4 
54.6 

46.3 
52.4 

50.1 
47,4 
48.7 
48.4 
53. 9M 

50.5 

49. 9M 
50.0 


46.5 
46.8 
49.0 
47,1 
48.2 

48.9 
42,1 
43.2 
47.0 
44.4 

46,6 
42,6 
39,2 
46,1 
42.7 

44.2 
42.4 
44.6 
40.7 
44.7 

49.3 
41.3 
43.4 
44.1 
43.5 

41.6 
46.3 
42.7 
51.8 
44.5 

42.9 
43.1 
43.1 
47,7 
42,5 

44,5 
43,8 
47,6 
43.5 

45,0 

43.0 


44.1 
50.2 
45.5 
52.5 
55.8 


65.7 
62, 2M 
60,3 
62,0 
60,9 

62,7 
62.1 
62.1 
61.0 
62.5 

63.1 
63.9 

M 
57.2 
53.8 

61.8 
60.4 
59.3 
59.2 
64, 4M 


51, IM 
61.1 


58,2 

58.1 
59.9 

58.2 
52.1 
56.0 
56.2 
55.2 

58.1 
56.6 


54.5 

57.5 
53.4 
55.0 
53.3 
55. 8M 

59.2 
53.9 
55.9 
56.2 
55.4 

53.4 
58.1 
55,6 
61,1 

57,1 

54.9 
53.7 
54.8 
58.3 

55.5 

57.  B 
58.4 
58.1 
57.8 
57.9 

56.0 


56.5 
51.3 
58.9 
61.4 
54.5 


1.4 
.3 


1.7 
1.5 


.7 
2.0 


3.9 
.1 

,2 
,2 


14  + 

14 

14+ 

23  + 

23 

14 

27 

14 

27 
14 
14 
23 
26 

23 

23 
23  + 

13  + 
14 

23 

14+ 

23 

23 

27 

13 
14 
14 
23 
23 

14 
23+ 

14  + 
23  + 
14 

14 


51 
87 
167 
130 
154 

120 
129 
123 
156 
125 

107 
93 

236 
97 

132 

167 
183 

178 
85 

154 

150 
134 


234 
252 
210 
215 
179 

210 
379 
281 
262 
300 

217 
263 
358 
227 
316 

240 
343 
301 
351 
293 

190 
332 
242 
262 
292 

343 
215 
281 
143 
246 

302 
338 
301 
212 
285 

229 
221 
222 
232 
225 

263 


251 
149 
197 
140 


85 


2,64 
3,70 
3,68 
3.56 
2.97 

3.16 
3.15 
3.09 
5.01 
3.18 

3.90 
2.33 

3.10 
3.89 
3.67 

4.54 
4.42 
3.47 
3.23 
2.75 

4.14 

5.12 
3.97 


1.16 

1.15 
3.95 
2.34 
1.24 

.94 
2.81 
1.15 
3.11 
1.82 

.94 
1.26 
2.98 
1.33 
1.13 

1.48 
1.63 
1.45 
1.60 
4.21 

1.16 

.63 

.74 

1,33 

1.41 

2.16 

1.35 
1.23 
1.92 
1.56 

1.83 

2.00 

1.31 

2i 

1.23 

.95 
1.83 
1.20 
1.79 
1.41 

2.05 


3.03 
3.80 
2.51 
2.58 
2.40 


,71 
,15 
,79 


.40 

1,13 

.35 


2,18 
2,62 

2,32 

1,42 
1  .60 
1,89 


3,27 
2,50 
2,42 


1,39 
3.19 

2.47 

2.74 

2.42 
1.95 

1.91 


1.69 

.01 


1.19 
.59 


1,13 

1,03 

1,42 

.98 

.89 

1.79 
1.58 

1.51 
2.55 
1.13 

1  .94 
1.08 

1.20 
1.57 

1.26 
1.96 
1.38 

1  .40 
1.16 

2.35 

1.99 
1.22 


1.38 
.82 
.61 

.28 

1.09 
.36 
.65 
.45 

.31 
.39 
1.00 
.48 
.38 

.80 
.30 
.50 
.57 
1,13 

,52 
,30 
.27 
.43 
.33 

.39 
.33 
.28 

1.01 
.90 

.44 
.67 

.30 
.61 
.45 

.39 
1.10 
.25 
.92 
.32 


.53 


1.02 
1.50 
1.11 
1.19 
1.25 
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NEW    ENGLAND 
SEPTEMBER    1955 


Temperature 

P 

recipitation 

11 

9 

> 
< 

i 

X 

* 
Q 

1 

D 

a 

No  ol  Days 

.2 

S 
£  0 
3    2 

Ii 

D  b 

Q 
S 
1 

6 

& 

Snow,  Sleet,  Hail 

No 

.  ol  Days 

StaUon 

M 

IX 

Min. 

■3 

.2 

5-0 

§•1 

Q  0 

i 

0 
0 

0 

s< 

0  J 

si 

0  t 

5  » 

bo 

0 
0 

rH  0 

BROCKTON 
CHARLTON  2 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 

AM 
AM 

74.5 
7?.l 
75,7 
70,9 
71, 7M 

50,8 
48,2 
53,5 
50.4 
53, 7M 

62.7 
60.2 
64.6 
60.7 
62. 7M 

-  1.1 

1.3 

-  1.1 

86 
85 
90 
82 
85 

18 
18 
18 
19 
19 

36 
31 
39 
35 
44 

27 
23 
23+ 
23 

23 

123 

162 

87 

157 

108 

0 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.53 
3.86 
2.77 
1.86 

-  ,05 

-  ,81 

-  2,25 

1,24 
1,80 
1.18 
1.47 

25 

6 

25 

24 

,0 
,0 
.0 

■  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
6 
2 

4 
3 

2 

1 

1 

2 

EAST  WAREHAM 
EDGARTOMN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG 
FRAMINGHAM 

AM 
AM 

AM 
AM 

71,6 
71.7 
72,5 
74,6 
75.1 

51.5 
50.2 
53,8 
47,8 
50,9 

61.6 
61.0 
63.2 
61.2 
63.0 

-  .7 

,2 

-  .5 
,3 

82 

79 
83 
91 

90 

8 
B 

7+ 
19 
19 

37 
38 
41 
33 
36 

27 

9+ 
23 
23+ 
23 

136 
124 
106 
158 
126 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.56 
3.05 
3.67 
2.14 
1.70 

-  1,38 

,11 

-  1.52 

-  1.89 

1.48 
1.65 
1.73 
1.59 
.91 

25 
25 
24 
25 
25 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

4 
3 
3 

4 
2 
3 

1 
1 

HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 
HYANNIS 

KNI6HTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 

AH 

AM 
AM 

"'5,1 
70.6 
70.6 
12,9 

52.7 
43.2 
52.8 
43.7 
40,8 

63.9 
56.9 

61.7 
58.3 
62.3 

,2 

-  2,9 

-  1.4 

.0 

92 
84 

80 
88 
80 

18 
19+ 

7 
19 
19 

36 
30 
35 
29 
33 

23 
23 
23 
23 
23 

106 
245 
134 
217 
136 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

4 
0 
6 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.64 
2.84 
3.03 
3.35 
2.27 

-  1.65 

-  1,80 

-  ,37 

-  1,44 

.96 

1.04 

.98 

1.13 

1.00 

24 
24 
24 
25 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
5 
5 

4 

1 
3 
2 
3 
2 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

MI DDL ETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

R 

72,2 
72.8 
76.2 
71,4 
67,4 

52,4 
60,2 
51,4 
54,5 
54,9 

62.3 
61.5 
63.8 
63,0 
61.2 

.1 

.7 
-   .8 

88 
88 
91 
80 
74 

18 
18 
18 
18 

7  + 

38 
33 
36 
38 
43 

23+ 
23 
23 
23 
22  + 

129 
149 

106 
116 
126 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
.0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.35 
1.82 
1.86 
2.11 
2.58 

-  1,11 

-  1,60 

-  2.19 

-  .79 

1.30 

1.03 

1,25 

,95 

,82 

24 
24 
24 
25 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 

4 
4 
6 

1 
1 
1 
1 
3 

NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 

R 

AM 

70,4 
68.0 
"'4.1 
74,2 
72.0 

59.4 
46.0 
52,8 
56.1 
50.7 

64.9 
57.0 
63.5 
64.7 
61.4 

1.7 

-  1.3 

1.9 

7.2 

31 
83 
87 
81 
84 

7 
18 
18 

8 
19 

49 
31 
39 
41 
35 

23+ 

27 

27 

26+ 

27 

53 
242 
109 

57 
144 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3.23 
2.82 
4.14 
4,09 
4.85 

-  ,27 

-  1.41 

.45 
.67 

1.24 
1.49 
2.09 
1.30 
1.59 

25 

24 
20 
20 
25 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
5 
7 
6 

3 
2 

4 
3 
4 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 

68.9 
70.5 
69.6 
■70.3 
75.4 

51.6 
54.2 
52.3 
45.5 
52.2 

60.3 
62.4 
61.0 
57;9 
63.3 

-  .7 

-  1.7 

.0 

85 
86 
80 
83 
85 

18 
18 

7+ 
19 

5 

41 
40 
42 
32 
37 

21 
23 

22  + 

23  + 
23 

165 
120 
149 
221 
98 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.65 
1.45 
3.57 
2.70 
3.42 

-  2.46 

-  1.21 

-  .18 

1.03 
.93 
1.42 
1.19 
1.65 

24 
24 
24 
25 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

3 

3 
4 
4 
5 

1 
1 
4 
2 
3 

STOCKBRIDGE 
SWAMPSCOTT 
TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

AM 

67,6 
69.4 
73.4 
72,4 
74.4 

46.4 
55.3 
60.2 
41.7 
47.3 

57.0 
62.4 
61.8 
57.1 
60,9 

-  1.8 
1.0 

.8 

-  1.1 

80 
80 
84 
83 
85 

18+ 

IB 

18 

6 

5 

28 
44 
33 

27 

31 

23 
23 
27 
23 
23 

243 

110 
141 
245 
150 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

4 
0 
0 
6 

3 

0 
0 
0 
0 

0 

3.78 
2.77 
3.33 
2.83 
2.63 

-  .83 

-  .97 

-  .38 

-  1,14 

1.90 
1.30 
1.04 
1.00 
1.40 

24 

1 

24 

26 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
6 

4 
4 

3 
2 

3 
3 

1 

WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  CUMMINGTON 
WESTON 
WESTOVER  FIELD 

72,6 

•72,6 
5'3,5 
74.3 
72.5 

49,0 
40,2 
42,1 
49.9 
51.1 

6C.8 
60.9 
55.8 
62.1 
61  .8 

-   .3 

86 
88 
85 
89 
84 

18 
18 
18 
18 
5+ 

32 

30 
25 
30 
36 

23 

23 
23 

23 

23  + 

162 
166 
277 
151 
140 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

7 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.07 
3.19 
3.57 
1.51 
3.70 

-  3.32 

1,05 

.85 

2,08 

,91 
1.65 

24 
25 
24 
24 
24 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
4 
3 
6 

2 
6 

2 

1 
3 

WILLARO  BROOK  ST  FOREST 
WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

69,4 
72,5 

51.1 
49.0 

60,3 
60.8 

-  1.2 

83 
88 

18 
18 

40 
32 

22 
23 

165 
165 

0 
0 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

2.61 
2.35 

-  1.28 

1,31 
1,45 

24 
24 

.0 
.0 

0 

0 

5 

4 

2 

2 

1 

STATE 

61.2 

-   .9 

2.82 

-   .38 

.0 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  0AM 
CAMPTON 

AM 

R 

AM 

68.7 
69,0 
67,7 
73,8 
70,8 

43.9 
40.7 
44.7 
45.2 
40.8 

56,3 
54.9 
56.2 
59.5 

55.8 

-  1.4 

-  .6 

85 
87 
84 
90 
88 

18 
20 
18  + 
18 
19 

28 

27 
29 
28 

27 

23 
23 
23 
23 
23 

268 
310 
269 
186 
285 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
5 
4 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

1.67 
.62 
2.01 
1.66 
1.31 

-  2.94 

-  1.77 

.36 

.19 

•  94 

1.15 

.50 

12 
12 
12 
24 
25 

.0 
.0 
■  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
2 
5 
2 

3 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

CONCORD  we  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

R 
AM 

71,9 

72,7 

70.2 

68.8M 

64.0 

45.3 
4B.0 
44.2 
38.9 
39.6 

58.6 
60.4 
57.2 
53. 9M 
51.8 

-  .2 
•  2 

-  2.0 

91 
91 
89 
85 
82 

18 
18 
18 
18 
20 

27 
30 
25 
20 
26 

23 
23  + 
23 
26 
23 

210 
173 
244 
338 
397 

1 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
4 
9 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.18 
2.20 
1.86 
1.17 
1,69 

-  1.21 

-  1.53 

-  3.42 

.94 

1.44' 

1.22 

.31 

.77 

24 
24 
24 
28 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
4 
3 

4 

0 

1 
1 

0 
0 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

72.6 
72.5 
70.1 
69.7 
73.4 

46.3 
44.4 
33. 7 
47.3 
46,5 

59.5 
58.5 
54.4 
58.5 
60,0 

.  1 

-   .3 
.6 

90 
90 
86 
86 
88 

18+ 
19 
18  + 
18 
18 

28 
27 
19 
32 
26 

23 
23 
23 
23 
23 

191 
214 
316 
211 
182 

2 

1 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 

I 

1 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

1.84 
1.62 
1.66 
1.77 
2.06 

-  2,15 

-  1.47 

-  1.54 

1.07 
1.06 
1.01 
.86 
1.07 

24 
24 
24 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
3 

4 

4 

1 
1 

1 

0 
X 

LAKEPORT 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSA8ESIC  LAKE 
tMOUNT  WASHINGTON 

//R 

70.2 

70.4 
67.5 
72.6 
45.9 

48.3 
44,2 

48,3 
45.5 
32.3 

59,3 
57.3 
57.9 
59.1 
39.1 

-  2,6 

-  2.0 

87 
88 
82 

89 
61 

IS 
18 
18 

18 
19 

35 
29 

34 
28 
18 

23  + 

23 

23 

23 

22 

188 
243 
219 
198 
772 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
3 
0 
4 
16 

0 
0 

0 
0 
0 

1.64 
1.59 
2,34 

1.88 
3,04 

-  2.10 

-  1.04 

-  3,52 

.81 

.81 

1.30 

1.21 

1.06 

26 
24 
24 
24 
28 

.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 

T 

3  + 

4 
4 
5 
3 
6 

0 
0 

1 

1 
1 

NASHUA  3  N 
PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 

AM 

73.1 
69.0 
64.2 

70,5 
71,5 

46,1 
46.9 
43.0 
41.0 
46,4 

59.1 
58.0 
53.6 
55.8 

59.0 

-  1.7 

-  .5 

-  1.9 

90 
84 
32 
88 
90 

IS 

18 

18+ 

19+ 

18 

28 
29 
29 
26 
31 

23 
23 
23  + 
23 
23 

198 
219 
341 
283 
199 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

3 

7 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.92 
2.27 
1.47 
1.55 
1,93 

-  1,50 

-  4,16 

-  2,32 

1.45 

1.17 
.47 
,90 

1,28 

25 
24 
24 
25 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 

3 
4 
3 
3 

1 
1 

0 
0 

1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WEST  LEBANON 
WINOHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

AM 
AM 

71.5 
72.5 
74.2 
71.4 
69,4 

42,6 
44,1 
44.9 
47.6 
43.6 

57.1 
58.3 
59.6 
69.5 
56.5 

87 
89 
92 
36 
88 

19 
19 

le 

18+ 
18+ 

25 
31 
29 
32 
27 

23 
22  + 
27 
23+ 
23 

245 

216 
187 
185 
261 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
3 
3 
2 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

1,89 
•  92 
1.74 
1.88 
2.10 

-  2,51 

.77 

.54 

1.24 

1,03 

,78 

25 
24 
24 
24 
24 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

3 
4 
4 

0 
0 

1 

1 

0 

STATE 

57.4 

-  1.0 

1.73 

-1.98 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW    ENGLAND 
SEPTEMBER    1955 


Temperature 

Precipitation 

1  1 

»  s 

®  5 

<  is 

< 

a 
S  5 

Q  £ 

1 
X 

0 

Q 

1 

i 

& 

Q 
1 

No.  of  Days 

1 

II 

«  0. 

s 
1 

J 

1 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  D«y» 

Station 

Max 

Min. 

1 

1! 

2  0 

9 

Q 

e 

1 

1 

s 

•ol 

not 

•'1 

osS 

s 

rt  0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 

R 

69.5 
72. A 
72.8 
71.8 

67,5 
49.9 
51,4 
52.5 

63.5 
61.2 
62.1 
62.2 

,0 

.2 

-   .6 

77 
85 
82 
85 

7 
18 

7 
18 

4a 

37 
35 

40 

27 

22  + 

22 

23+ 

74 
150 
117 
116 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

I 

0 
0 

3.07 
3,85 
5,26 

3.27 

.09 

1.36 

,08 

1.04 
2.15 
1.88 

1.59 

2* 

2* 
20 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 

5 

s 

6 

2 
2 

4 
2 

1 
1 

2 

1 

STATE 

62.3 

-  1.0 

3.86 

.50 

.0 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 

AM 
R 

73.4 
71.9 
69.7 
68.0 
71,7 

46.5 

45,0 
42,6 
47,7 

40,3 

60.0 
58.5 
56.2 
57.9 
56.3 

-  .6 

-  2.0 

-  1.8 

91 

86 
84 
84 
88 

19 

19 

18+ 

19 

18 

34 
25 
26 
32 
21 

22+ 

23 

23 

23 

23 

185 
199 
274 
234 
262 

1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

5 
7 

1 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

1.78 
2.92 
1.S2 
3.15 
1.68 

-  1.68 

-  2.76 

.01 

-  2.06 

.73 

1.23 

,83 

1.58 
1.07 

25 
24 
12 

11 
24 

.0 
.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 

0 
0 

4 
4 
3 

8 

4 

1 

1 
1 
1 

0 
1 
0 

1 
1 

CHELSEA 
CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 

AM 
AM 

71.7 
71.1 
70.8 
67.5 
71.4 

36.7 
46.9 
41.8 
44,2 
43.8 

54.2 
59.0 
56.3 
55.9 
57,6 

-  2.2 

-  2.0 

-  1.8 

-  ,8 

90 
83 
85 
86 
89 

19 
18+ 

ie+ 

19+ 
19 

23 
30 
23 
30 
27 

23  + 

23 

23 

26 

23 

327 

203 
263 
286 
244 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

12 

1 
6 
5 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

1.48 
2.95 
2.39 
1.67 
2.57 

-  1.98 

-  .20 

-  1.63 

-  1,44 

.55 

1.71 

1.36 

,85 

,93 

24 
12 
24 

12 
12 

,0 
,0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 

0 

S 

4 
4 
3 
6 

1 
2 

2 
1 
2 

0 

1 
1 

0 

0 

LEMINGTON 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 
t  MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

AM 

66.9 
69.7 
57,4 
56.  3M 
68.6 

41.3 
42.4 
41.8 
37.  9M 
42.2 

64,1 
56.1 
54,6 
47.  IM 
65.4 

-  1.4 

84 
87 
87 
71 

87 

19 
20 
19 
18 
18+ 

23 
29 
25 
25 
27 

22 

23 
23 
24 
23 

331 
278 
316 
514 
300 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
7 
12 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.37 
2.08 
2.21 
3.62 
1.52 

-  2,50 

,46 

,80 

,61 

1.57 

,70 

12 

12 

11+ 

12 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

7 
7 
4 

0 
2 
2 

2 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

NORTMFIELD  NORWICH  UNIV 

RANDOLPH 

READSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS 

AM 

70,0 
70,6 
70.2 
70.9 
70,6 

42.4 
43,7 
42,5 
46,6 
49,1 

56.2 
57,2 
56.4 
58.8 
69.9 

,1 

-  ,3 

-  1.4 

87 
93 
87 
85 
85 

19 

18 
20 
19 
17 

25 
23 
29 
28 
35 

23 

23 
23 
23 
22 

268 
245 
261 
204 
177 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
5 
5 
4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.88 

3.60 
1.99 

3.01 

-  1,19 

-  1.65 

-  1.87 

-  .30 

,75 
1.30 
1.22 

.90 
1.21 

12 
24 
28 
24 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
4 
6 

2 

1 
3 
1 
2 

0 

1 

2 

0 

1 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WEST  BURKE 

WILDER 

AM 
AM 
AM 
AM 

71.0 
63.9 
73.6 
68.6 
72.1 

44.6 
38.3 
44,8 
37.7 
45.4 

67.8 
51.1 
69.2 
63.1 
58.8 

-  1.0 

-  2.8 

87 
80 
85 
85 
90 

19 
20 

6+ 
19+ 
19 

27 
24 
28 

24 
31 

23 
23 
23 
23  + 
23 

231 
411 
195 
358 
211 

0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

5 

8 

2 

12 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.31 
3.41 
2,14 
1,81 
1.35 

-  2.26 

-  1.11 

-  1.79 

-  2.60 

-  2.18 

.40 

1.17 

1.09 

.68 

.58 

12 
28 
25 
12 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
4 
4 
4 

0 
3 

1 

1 
1 

0 
3 

1 

0 
0 

WOODSTOCK  3  ENE 

69,7 

43.9 

56.8 

-   ,8 

87 

18 

28 

23 

254 

0 

0 

4 

0 

1.89 

-  1.58 

1.08 

24 

.0 

0 

4 

1 

1 

STATE 

56.7 

-  1.4 

2.15 

-1.54 

.0 

SECTION 

58.6 

-  1,4 

2.38 

-  1,33 

T 

t    DATA    RECEIVED    TOO    LATE    TO    BE 
INCLUDED    IN    STATE    AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


8        9 


10       II       >2      13      14       15 


16  :   17      18      19      20      21      22      23      24     25      26      27     28      29      30 


CONNECTICUT 

ANSON I A 

RAKEdSVtLLE 

BALTIC 

BASKHAHSTED 

amooEPOKT  IS  ap  a 

UISTOl    2   II 

emoKLvN 

BUU.S    B1)I0«£    OAH 
BUOLINSTON  R 

COCKAPONSET    RANGER    STA 

COLCHESTER 
COU.INSVILLE    1    S 
CREAM   HILL 
OANetMY 
DAWSON   LAKE 

OCTBT 

EAST   HAVEN 

EASTON  LAKE    RESERVOIR 

FALLS   VILLAGE 

(ROTON 

HARTFORD  BRA  1  HARD   FLD//R 

HARTFORD   'B    AIRPORT  R 

HEMLOCKS    RESERVOIR 

KENT 

LAKE    KONOMOC 

LAUREL    RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOM  DAN 
NEAO  POND  RESERVOIR 
MIOOLETOKN    k    a 

MILFORO 

MOHAWK  RANGER  STA 
MOUNT  CARMEL 
NATCHAUC  RANGER  STA 
NATHAN  HALE  ST  FOREST 

new  HARTFORD 

NCN  HAVEN  WB  AIRPORT    R 

NEW  LONDON 

NORFOLK  2  SK 

NORTH  BRANFORO 

NORTH  GUILFORD 
NORWALK 
NORWICH  5  SW 
PACHAU6  FOREST 
nOPLES  RANGER  STA 

RROSPECT 
PUTNAM 
PtfTNAN  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 
MUM>  POND 

SALISBURY 

SAUGATUCK   RESERVOIR 
SHEPAUG  0AM 
SHUTTLE  MEADOW   RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 

STAIVORO 
STEVENSON  DAM 
STORRS 

THWPSCNVILLE 
TORRtNGTCN 

TORRINGTON   2 

TKAP  FALLS    RESERVOIR 

MATERSURY   CITY   HALL 

WPAWAUG  RESERVOIR 

NCSTBROOK 

■EST  HARTFORD 
NEST  HARTLAND 
VHIGVILLE  RESERVOIR 
NHITNEY  LAKE 
NIGNAM  RESERVOIR 

WILLIHANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 

I 

■      MNROR  DOW   FIELD 
f!      BRR  HARBOR 

aetFAST 

BRASSUA  DAM 

8RIDGT0N    1    NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB    AIRPORT         / 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST    5ANGERV1LLE    5    SE 

EAST    WINTMROP 
ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GARDINER 
GILEAD 
GREENVILLE 
HIRAM  2  s 

MOULTON  CAA  AO 
"OUITON  1  NE 
JACKHAN 
JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS    DAM 
"ACHUS 
WAOISON 
''IMLE    DAN 
"ILLINCCKET 

"ILLINOCKET   CAA    AP 

"lUINOCKET    DAN 

"OOSEHEAD 

OLD  TOWN 

XO  TOWN   CAA    AIRPORT 

PORTLAND 

PORTLAND   we    AIRPORT      / 
■    PRENTISS 
PRESauE    ISLE 


MAINE 


i 


JiBl 
3>23 
4.17 


9.0A 
>.13 
3.79 

4aBT 


, RECORD  MISSING 


2|3T 

A>*1 
2  .ST 
3.75 

3.16 
3.19 

*.14 
3.0« 

6.17 

3.18 


2. SB 

3.9S 

.02 

3.90 

.02 

A. 21 

.35 

3.B9 

.21 

3.09 

2.33 

.01 

3.1C 

1.00 

3<B« 

.01 

3.BB 

.IB 

4.14 

.19 

3.67 

4.54 

.47 

4.05 

.43 

3.68 

.05 

3.46 

.44 

4.42 

.10 

2.97 

.09 

3.35 

.OS 

3.95 

3.47 

3.67 

3.23 

.01 

9.02 

.29 

3.73 

2.79 

5.65 

.26 

4.14 

.09 

3.19 

3.07 

3.04 

4.57 

9.12 

4.26 
3.80 
3.44 
4.24 

3.97 


RECORD  MISSING 


3.99 

2.34 
1.20 


2.B7 
1.26 
2>61 

2.98 
1.33 

1.09 
1.13 

1.48 

1>«3 


.07       .60    1.00 


2.36 
.31 

1.13 

•  34 
2.29 

.38 
■  44 

•  43 


1.07 
1.62 
2.49 


1.01 
1.9'. 
1^20 
2.04 


2.00 

1.47 
2.39 

1  .22 
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Table  3— Continued 


RIPOGENUS  0AM 

li31 

ROCKLAND 

2il5 

ROXBURY 

•  B9 

RUMFORD  3  SW 

Ii23 

RUMFORO  ISSE 

■  96 

5ANF0RD  2  NNW 

li93 

SOUTH  ANOOVER 

SQUA  PAN  0AM 

2il<> 

THE  FORKS 

.83 

UNITY 

1.20 

UPPER  DAM 

.75 

WEST  BUXTON  2  NNW 

1.  /9 

WtNSLOW 

1.41 

WOODLAND 

2.05 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 
ASHBURNHAM 
ASHLAND 
ATHOL  3  E 

BEECHWOOD 

BELCHERTOWN 

eiRCH  HILL  0AM 

BLUE  HILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

BOYLSTON 

BROCKTON 
CHARLTON  2 
CHATHAM 
CHESTER 

CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 
COLDBROOK 

EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCH8URG 
FRAM INGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

6R0T0N 

HARDWICK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 
HEATH 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HUB8ARDST0N 

HYANNIS 
IPSWICH 
JEFFERSON 
KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCMITUATE 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

MANSFIELD 

MIDDLEBORO 

MIDDLETON 
MILFORO 
MILLBURY 
MONTAGUE  CITY 
MOUNT  WACMUSET 

NANTUCKET  WS  AIRPORT    R 
NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
NORTHS RI06E 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  *  N  R 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT   R 

PLAINFIELO 
PLYMOUTH 

PRINCETON 
PROVINCETOWN  3  N 
OUABBIN  INTAKE 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SE6RE6ANSET 

SMELBURNE  FALLS 
S0UTHBRID6E  3  E 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 
STOCKBRIDGE 
SHAMPSCOTT 
TAUNTON 
TULLV  DAH 

TURNERS  PALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WARE 
WARE   2 

WEBSTER 

WEST  CUMMINGTDN 

WESTFIELD 

WESTON 

WEST   OTIS 

WESTOVER    FIELD 

WEST   RUTLAND 

WILLARD    BROOK    ST    FOREST 

WINCHENDON 

WORCESTER    CAA    AIRPORT 

WORCESTER 


Day  of  month 


U^COUl    Mli^  IN(. 


2.M 

3.53 

3.96 

3.15 

3.47 

3.26 

2.77 

1.86 

2.*1 

3.96 

3.05 

3.67 

2.14 

1.70 

3.83 

2.27 

1.95 

2.34 

2.80 

1.64 

3,06 

3.43 

2.84 

2.08 

3.03 

1.89 

2.86 

3.35 

2.27 

2.35 

1.82 

1.86 

4.26 

3.53 

2.11 

3.62 

3.0E 

2.53 

1.18 

2.58 

3.22 

2.07 

4.22 

3.60 

3.13 

2.7C 

2.S« 

2.5C 

2.82 

3.08 

4.14 

2.21 

4.09 

4.85 

1.65 

1.45 

3.57 

3.63 

2.70 

3.23 

2.98 

2.22 

3.42 

2.29 

3.7f 

2.71 

3.32 

2.83 

2.63 

2.0- 

3.1! 

2.01 

2.96 

2.S9 

3.57 

3.54 

1.91 

3.35 

3.70 

2.76 

2.57 

2.61 

2.35 

RECORD    MISSING 


.90      .13 

T 
1.60 


2.09 
.06 
1.30 


1.71 

1.90 
1.05 
1.04 


1.31 
1.49 


25   I  26      27      28  ;   29  I   30 


1.44 

1.00 
1.34 


1.70 
1.21 


See  Relerence  Nolee  Following  Station  Index 
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NEW    ENGLAND 

Table  3-Conlinu«d 

SEPTEMBER    1999 

Station 

3 

Dot  ol  month 

& 

1    I    2    1    3 

4    1    5    1 

6 

7    1    8    1    9 

10  1  u 

12 

13  1   14  1    15 

16  1   17  1   18 

19      20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28 

29        30 

31 

New  NAMPSHIIIE 

. 

MTH   2    SK 

liOB 

.09 

T 

.*9 

T 

T 

T 

.20 

.M 

T 

(EMTON 

llBT 

.01 

.02 

T 

.36 

.02 

.99 

.32 

T 

.32 

.03      .24 

aERLIN 

•  •2 

T                        T 

.07 

T 

.19 

T                        .01 

.03 

.10 

■  06 

T           .04 

.09 

.03 

BETHLEHEM 

2.01 

T 

•  OS 

.9* 

.10 

•  09 

■  34 

.31 

.18 

BLACKWATER    DAM                        R 

lt6« 

.09 

U19 

■  02 

.42 

.02 

SOU    SARVINS    FALLS 

!.•• 

.(9 

.09 

■  05 

■  99 

•n 

.03     T 

BRACFMD 

l.Tl 

.09 

T 

.07 

■  31 

.09 

.41 

T 

BUCKS   COMER 

1<42 

.02 

•  07 

.92 

.3S 

.41 

CANTON 

1.31 

T 

•  09 

.96 

.90 

.19 

.01 

CAMON   HOUHTAIN 

2.U 

T 

.10 

.*B 

.09 

■  22 

.33 

.60 

.U      .29 

CENTER    HARBOR 

>>1B 

.04 

T 

T 

.09 

.64 

.40 

.09 

CLAREHONT 

1.90 

T 

T 

•  0* 

T 

.49 

.67 

.34 

T 

CONCORD   m    AI«>0«T             R 

2. IB 

.96 

T 

■  01 

.94 

.41 

.22 

OIXVILLE   NOTCH 

1.97 

.20 

.76 

.13 

.04 

.16 

.09 

.21 

0U8LIN 

2.11 

.27 

■  02 

1.31 

•  91 

DURHAM 

2.20 

T 

•  1* 

■  13 

1.44 

.02 

.49 

.02 

EAST   OEERING 

1.B9 

•  12 

.01 

■  09 

1.72 

.01 

.44 

T 

EASTMAN    FALLS    DAM 

i.n 

T 

.01 

•  08 

.09 

1.09 

.42 

•  06 

ERROL 

1.02 

.07 

.03 

•  *s 

.04 

■  02 

.12 

.24 

•  02 

FMYAN 

1.17 

.06 

•  26 

.06 

•  14 

• 

■  28                   T 

.31 

FIRST   com   LAKt 

l.BB 

.21 

.77 

.09 

.09 

•  » 

.03 

.03 

.26 

.01 

FITniLi.lAM    3    Sll 

2.»a 

.20 

.01 

.93 

.02 

•  03 

•  09 

.37 

■  82 

.6* 

.01 

FRANKLIN    1    NX 

l.B* 

.03 

•  13 

1.07 

.48 

.16 

FRANKLIN    FALLS    DAN 

1.B2 

T 

T 

•  09 

1.09 

■  03 

.40 

•  09 

6ILMANT0N 

l.M 

•  13 

• 

.97 

.49 

SRATTON 

l.M 

.01 

.01 

T 

1.01 

•  U 

T          .22 

HANOVER 

1.77 

.06 

.01 

.22 

.03 

.86 

•n 

.17 

JEFFERSON 

l.*7 

T 

.12 

T 

.93 

.12                   T 

.14 

•  10 

T 

■  12      T 

.27 

.07 

(EENE 

2.06 

.13 

.02 

•  06 

1.07 

.01 

.66 

.11 

LAREPORT 

1.6* 

.01 

•  0* 

•  12 

■  24 

■  SI 

.41 

.01      T 

LAKEPORT    J 

1.41 

.03 

.OS 

T 

■  94 

.29 

.11 

LANCASTER 

1.11 

.17 

.*7 

.10 

.09 

•  06 

.41 

.01 

LeSANON   CAA    AIRmCT 

1.9« 

.02 

.01 

.12 

•  03 

T 

■  81 

T 

.26 

.34 

LINCOLN 

l.*« 

•  12 

.03 

•  03 

■  »7 

■  34 

.9* 

MAC   0O»ELL    DAN 

l.M 

T 

T 

•  39 

T 

.02 

■  12 

1^» 

.72 

.03 

MANCHESTER 

2.M 

.33 

T 

T 

.13 

i.to 

.18 

.20 

NARLON 

2.09 

.90 

.10 

.30 

■  92 

.61 

NASSABCSIC    LAKE 

1.6S 

.U 

.09 

1.21 

.40 

.04 

NILAN    7   N 

•  B« 

.«0 

.OB 

.10 

.27 

.04 

MILFORD 

2.09 

.1* 

•  01 

.20 

■  OS 

T 

•o 

1^21 

.31 

MOUNT   HASHINBTON              //R 

>.o* 

.03 

.OS 

.01      T 

.1* 

.12 

•  2« 

.78 

■  01                   T 

1.06 

.99 

NASHUA    i    N 

1.B2 

•  03 

T 

■  03 

•  02 

■  06 

1^49 

•  29 

.04 

NEWPORT 

1.92 

•  0* 

T 

■  77 

.37 

.34 

HBRTH    STRATFOAO 

1.21 

T 

.10 

.72 

T 

•  OB 

T 

■  03 

.03      T 

•  20 

.09 

FETERBOHO      J    S 

2.27 

•  33 

.0* 

■  07 

1^17 

•  61 

.09 

FINKHAH    NOTCH 

l.*7 

.01 

T          T 

.03 

T 

.10 

.47 

T 

.49 

.39 

PLTMOUTN    X    HNM 

1.99 

.09 

T 

.29 

■  90 

.39 

PORTSMOUTH 

l.Bl 

■  01 

•  01 

T 

T 

■  04 

1.26 

.39 

.20 

SOUTH   OANSURT 

l.BA 

.06 

.96 

■  70 

.92 

SOUTH   LTNOEBORO 

2.10 

•  26 

■  OS 

1.32 

.92 

.04 

SOUTH   NEARE    1    SE 

l.«2 

.20 

.01 

.29 

1.07 

•  27 

■01       .07 

SURRT   MOUNTAIN  DAM 

I.n 

.09 

■  04 

.06 

.33 

.77 

.60 

TAMNORTH 

1.3A 

.03 

T 

T 

•  OS 

.64 

.44 

.19 

TROK 

2. OB 

.39 

.03 

.39 

.77 

•  98 

■ALPOLE    2 

1.79 

T 

.02 

T 

T 

.01 

.12 

■  42 

.64 

•  94 

•EST   LEBANON 

.02 

.01 

.14 

.02 

•  5* 

•  20 

.01 

>EST    RUWET 

1.93 

.06 

.0* 

T 

.09 

■  49 

.92 

•  31 

.06 

•HITEFIELD 

1.20 

.01 

.01 

.66 

.03                   .02 

.07 

.09 

■  09 

.11 

•  29 

.04 

■ILMOT 

2.13 

T 

•  06 

.13 

.31 

1.09 

•  94 

T 

•  IWNAM 

1.7* 

T 

T           .10 

1^24 

•  40 

T 

KOLFEBOaO   FALLS 

l.BB 

.07 

•  94 

1^03 

.32 

.12 

•OOOSTOCK 

2.10 

T 

T           T 

.11 

.03 

•  03 

■  78 

.91 

.63 

TOOK   POMD 

1.9* 

•  19 

T           •OS 

.*B 

.18 

.11 

T 

.11 

T 

.12      .11 

RHOOE    ISLAND 

AUSTIN 

*.99 

.*«     *oe 

.2* 

■  61 

.16 

.16 

2.09 

.72 

.U 

BLOCK    ISLANO    irB   AP              R 

3.07 

.3S      .0* 

.22 

.09 

T 

.21       .06 

1.04 

.9* 

•  10 

tREENVILLE 

3.B9 

.23      .03 

■  32 

T 

•  02 

.41 

2^19 

.69 

«IN«STON 

9.2« 

,60      .03 

.06 

•  0* 

.01 

1.88 

1.76 

■  21 

.68 

PROVIDENCE    ire   AIR«>0«T      R 

3.27 

,1.0      .0* 

.1* 

T 

T 

T 

T          .47 

1.99 

.91 

.10 

VERMONT 

BARRE 

l.S* 

•  23 

T 

•  70 

.03 

.01 

.49 

.12 

.28 

.02      T 

SELLOBS    FALLS 

1.7B 

T 

.02 

•  02 

T 

.18 

.37 

.73 

.44 

.01 

aEWINOTON    2    NK 

2.«2 

.0* 

T 

•  30 

.06 

■  09 

1.29 

.71 

.91 

BETHEL 

1.90 

.2S 

.04 

■  92 

.23 

.03 

SLCOMFIELD 

1.92 

T            .09 

.06 

.06 

T 

.S3 

T           .09 

■  10 

.04 

.03 

.19 

.09 

BURUINOTON   >B    AIRPORT      R 

3.19 

.27 

T 

T         1>96 

.0* 

T           .16 

■  14 

•  37 

■  12 

.32 

.19 

CANAAN 

1.10 

.02 

•  09 

.10      T 

.66 

.03 

.02 

■  01 

.10 

T 

■  02      T 

.11 

T 

CAVENDISH 

l.<« 

.01 

■  12 

T 

T 

1.07 

T 

•  30 

.18 

CICLSEA 

l.*B 

■  IB 

T 

•  23 

.03 

.01 

.99 

■  16 

.31 

.01 

CNITTENOEN 

2.0B 

T 

.66 

.02 

•  04 

.01 

.90 

.4* 

T 

CORNNALL    1    N 

2. 99 

.09 

1.71 

.11 

.03 

.64 

.31 

.04 

DORSET    1    s 

2.39 

.20 

.09 

1.36 

.99 

.19 

CAST   BARNET 

1.S7 

•  09 

.89 

.04 

.03 

.02 

.23 

■  06      T 

.16 

.01 

EM0S9URS   FALLS 

2.97 

.13 

T 

.93 

.31 

.92 

.36 

.32 

SSSEI   JUNCTION 

2.B1 

•  23 

T 

l.*9 

.09 

.17 

.29 

■  02 

.29 

.01 

aiuuN 

1.02 

.16 

•  6* 

T 

.12 

.06 

T 

.04 

T 

LEMIHeTON 

1.37 

.03       .0* 

.06 

.10 

•  *6 

■  09 

■  10 

■  09 

T 

.97 

.01 

"ARSNFIELO 

2.03 

•  19 

.SO 

■  03 

.03 

.04 

.43 

.46 

.01 

"ATS  NILL 

3.20 

.0* 

.20 

•  09 

T 

.04 

.09 

.78 

1.24 

.80 

"C    INOOE  FALLS 

l.«9 

.09 

•  *« 

■  03 

.02 

T 

.39 

■  11 

.37 

T           T 

"IDOLESEX 

2.00 

.19 

T 

.80 

.04 

.09 

T 

.93 

•  12 

.33 

.01      .03 

■OfTPELlCR   CAA   AIRPORT 

2.21 

.21 

.61 

.29 

T           .11 

.03 

.61 

.03 

•  23 

.13 

"OUNT   MANSFIELD 

i.62 

.02 

.23 

1.57 

.30 

.33 

.31 

.07 

.66 

.11 

NE»PO«T 

1.92 

.06 

.02       .70 

.04 

.12 

.13 

.06 

■09                   ■OS 

■  22 

.07 

■"RTWIELO   NORNICM   UNIV 

l.BB 

.01 

.01 

T 

.79 

.03 

.02 

■  73 

.32 

.01 

°ERU 

2.92 

.19 

•  09 

.02 

1.69 

.39 

.66 

9AN00I.PH 

- 

T 

.11 

.39 

1.30 

.34 

.13 

'ANOOIPH  CENTER 

1.B8 

•  11 

.01 

T 

■  96 

.31 

.01 

'EAOINO    HILL 

2.*9 

•  20 

1.43 

•  40 

.42 

»EACSe0«)    1    SSE 

3.00 

T 

.2* 

•  09 

T 

T 

.03 

.94 

1.10 

1.22 

.02 

«OCMESTER 

1.B9 
1.99 

.39 

.06 

.06 

.64 

.19 

.43 

T 

9UTLAN0 

.03 

•  *9 

.07 

.01 

.90 

.33 

.16 

SAINT  ALBANS 

3.01 

.38 

1.21 

.M 

.60 

■  10 

.30 

.06 

SAINT   J0MHS8URT 

1.31 

T 

T 

.11 

.*< 

.11 

T 

.01 

.23      ^02 

.38 

.09 

■iLHBURV 

2.12 

1.02 

•  09 

.09 

.62 

.14 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Station 

3 

Day  of  month 

e2 

1  1  2  1  3 

1    i 

4  I  5 

6 

7  1  8  1  9 

10   U 

12 

13   14  1  15 

16   17  1  18 

19  '  20 

21 

22  1  23  1  24 

25 

26   27 

28 

29 

30    31 

SEARSeuRG  MOUNTAIN 

3|09 

.01 

T 

.12 

.02 

•  02 

•  01 

.03 

1.13 

.72 

1.03 

, 

SEARSBUR6  STATION 

3.63 

.01 

.08 

•  07 

•  03 

T     .01 

.03 

1.06 

1.25 

1.07 

.02 

^ 

SOMERSET 

3.41 

.06 

T 

.10 

1.02 

1.06 

1^17 

.01 

SOUTH  LONOONOERRT 

2.00 

.06 

<02 

T 

.78 

.68 

.47 

SOUTH  NEHOURV 

1.1* 

T 

.03 

.31 

.03 

.04 

.37 

.36 

T 

SPRINSFIEUO 

1.53 

.07 

T 

1.15 

.31 

TOWNSMEND 

1.99 

.02 

•  02 

.11 

.70 

.75 

.37 

.02 

UNION  VILLAGE  DAM 

.97 

T 

.07 

T 

T 

■  35 

.32 

.23 

VERNON 

2.1« 

.03 

.12 

.01 

.05 

.41 

1.09 

.43 

UAROSBORO 

«.1« 

T 

.10 

1.45 

1.43 

1.16 

WATERBURV 

2.32 

.13 

1.02 

.06 

•  OS 

.09 

.38 

.16 

.38 

.02 

•  02 

WEST  eURKE 

1.81 

.16 

.09 

.04 

.60 

•  06 

•  04 

.05 

.18 

.05 

.02 

.38 

.06 

I 

WEST  DANVILLE 

1.69 

.13 

.57 

•  04 

•  06 

.06 

.36 

.46 

.03 

T 

WEST  HARTFORD 

1.60 

.12 

.27 

T 

T 

.64 

.48 

.19 

WESTON  2  S 

2.41 

•  14 

.96 

.77 

.65 

WEST  T0P5HAM 

.76 

.30 

.10 

•  03 

.30 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

1.43 

.01 

•  30 

.01 

.62 

.36 

•  23 

T 

WHITINGHAM  3  W 

3.32 

.10 

.09 

.02 

.04 

.92 

1.15 

liOO 

WILDER 

1.35 

.03 

.25 

•  01 

•  58 

.28 

•  20 

T 

WOODSTOCK  3  ENE 

1.89 

T 

.01 

.21 

•  02 

1.09 

•  20 

•  37 

i 
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CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  W8  AP 

COLCHESTER 

CREAM  HILL 

OANRURy 

FALLS  VILLAGE 

HARTFORD  BRAINARO  FLO 

HARTFORD  KB  AIRPORT 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIOOLETOWN  4  M 

MOUNT  CARHEL 

NEK  HAVEN  «B  AIRPORT 

NEW  LONDON 

NORFOLK  2    SW 

NORWALK 

NORWICH  5    SW 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD 

STORRS 

WATERBURV  CITY  HALL 

WEST8R00K 

WISWAM    RESERVOIR 


MAINE 
AUGUSTA    CAA    AIRPORT 

BANGOR   DOW    FIELD 

BAR   HARBOR 

BELFAST 

'4IDGT0N    1    NNW 

BRUNSWICK 

C*RIBOU    WB    AIRPORT 

COOINNA 

FASTPORT 

EAST    SANGERVILLE    5    SE 

EAST   WINTHROP 

FARMING TON 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Ol  Month 


NEW    ENGLAND 
SEPTEMBER    1955 


10      U      12      13      U     15  I   16      17  I  18  I  19     20      21      22      23  j   24  I   25  I   26  I   27  >   26 1   29      30      31 


MAX 
MIN 

I  MAX 
'  MIN 

MAX 
'  MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
'    MIN 

I  MAX 
,  MIN 

J  MAX 
I  MIN 
I 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

max' 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX  ' 
MIN, 

MAX' 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN  I 

MAX 
MIN 


80   75   76 
68   65   62 


76   74   7* 
56   56   53 


60   58   56 


56   55   5* 


81   77   81 
64   58   55 


62   58   55 


78   83 
63   65 


78   77 
56   56 


78   81 

57   57 


79   84 
56   58 


86   83 
55   53 


80   86 
58   60 


79   85 
58   59 


58   58   53  I  58   55 


79   84 
55   51 


82   78   74 
66   60   58 


65   63   59 


78   74   77 
68   63   60 


76   77 
60   63 


77   (31 
60   59 


76   80 
62   55 


74   82 
63   55 


82   75 
52   60 


75   75 
51   60 


75   78 
57   62 


77!  73 
54   59 


76   78 
56   52 


77   78 
55   53 


77   76 
55  .  59 


83   76 
58  <  63 


75   80 
59  i  55 


75  '    82 
61   55 


70   73 
50   53 


65   67 
43   45 


66   72 
39   40 


69   71 
42   45 


69   71 
43   46 


69   73 

41   43 


74   73 
37   42 


77   66 
42   46 


69   71 
43   47 


70   72 
46   50 


77  76  72 

63  64  53 

70  70  72 
48  61  54 

68  67  65 

53  61  48 

74  71  69 

51  63  54 

73  71  69 

52  61  50 

72  73  68 

48  58  50 

72  72  68 

51  60  50 

74  72  69 

54  63  53 

71  74  70 
43  56  57 


69   73   74  ' 
50   64   54 


72   74 
49   57 


75   75   71 
61   62   49 


71 

70 

79 

76 

47 

50 

65 

63 

69 

68 

57 

75 

37 

37 

53 

54 

66 

53 

75 

73 

43 

41 

45 

55 

57 

67 

76 

75 

38 

41 

59 

54 

66 

68 

77 

74 

37 

39 

60  1 

51 

68 

56 

79 

76 

42 

41 

57 

57 

69 

66 

78 

73 

44 

42 

56  i' 

66 

68 

71 

78 

75 

40 

41 

53 

55 

68 

68 

T7! 

75 

35 

36 

45 

5b 

66 

66 

73 

78 

42 

42 

58i 

57 

70 

65 

78  J 

76 

44 

46 

63  1 

59 

58 

70 

76 

75 

43 

48 

55 

50 

82   80   75   84   85   83   82   77   75   79   72   77   73   57   73 


76   74   70 


80   77   79 
63   62   54 


60   58   63 


76   73 
55   64 


75   76   75 
57   56   50 


80   77   76 
65   64   59 


65   59   66  . 


79   74   75 
65   61   55  ' 


74 

77 

78 

74 

69 

62 

55 

70 

67 

60 

62 

53 

53 

53 

50 

53 

38 

41 

46 

56 

48 

39 

38 

46 

80 

82 

78 

81 

75 

73 

76 

74 

72 

71 

72 

79 

60 

65 

56 

51 

43 

44 

49 

51 

56 

37 

41 

61 

77 

80 

84 

75 

80 

69 

72 

69 

74 

70 

71 

72 

52 

64 

58 

60 

43 

44 

44 

54 

56 

41 

41 

49 

79 

84 

77 

79 

68 

72 

71 

74 

71 

68 

68 

78 

65 

66 

51 

62 

38 

43 

42 

58 

48 

38 

37 

46 

79 

81 

76 

71 

54 

59 

58 

57 

66 

64 

65 

74 

63 

64 

47 

68 

38 

48 

63 

61 

47 

37 

41 

56 

74 

75 

79 

74 

73 

65 

67 

68 

69 

65 

65 

70 

54 

56 

55 

59 

40 

42 

51 

60 

50 

41 

37 

55 

78 

83 

78 

83 

77 

71 

77 

74 

73 

68 

71 

78 

58 

60 

60 

65 

45 

48 

60 

65 

57 

41 

45 

63 

74 

80 

72 

73 

63 

67 

68 

71 

67 

66 

64 

73 

57 

57 

52 

50 

44 

47 

49 

60 

52 

44 

42 

52 

75   80 

57   53   56 


73   71   73   74   71   67   66   72 


61   39   42  I  45   59   56 


78 
62 


80   80   81 

53   57   55   55 


72   68  ■  70   71   65 
41   45   50   60   52 


36   39   58 


MAX 

78 

73 

75 

78 

MIN 

57 

54 

49 

48 

MAX 

77 

72 

72 

76 

MIN 

58 

54 

51 

51 

MAX 

74 

75 

70 

75 

MIN 

61 

55 

54 

63 

MAX 

81 

72 

72 

78 

MIN 

53 

54 

50 

48 

MAX 

78 

77 

79 

81 

MIN 

50 

52 

60 

61 

MAX 

77 

73 

74 

7* 

MIN 

60 

56 

53 

52 

81   75   73   63   68 

63   49  '  46   43   41 


80   71   72 
54   50   47 


63  64 

44  41 

68  66 

47  45 


83   71   77   69   66 
53   49   66   41   39 


79   75   75 
66   63   58 


63  68 

51  58 

61  68 

47  69 


63   73 
40   58 


66   69 
40   42 


59  63  69 

39  31  53 

59  60  66 

40  32  54 


65   61 

56  48 

69   64 

57  I  44 


71   72 
48   55 


68  ;  74 
51  '  49 


67  68 

43  41 

54  57 

44  45 


51   7  0   69  I  66 
50   59   53  !  43 


63 
24 

65 
36 


64   67 
52   61 


58  63  54  58 

50  44  38  57 

"*)<   72   68   75  '  79   75   58   65   60   63   66   70   52  53  61  56 

MIN   64   48   46   50   51   41   43   37   36   40   55   45  34  29  47 


MAX 

76 

74 

77 

80 

MIN 

61 

48 

45 

44 

MAX 

69 

68 

72 

70 

MIN 

56 

52 

49 

50 

MAX 

75 

70 

75 

78 

MIN 

60 

48 

45 

46 

MAX 

77 

75 

75 

78 

MIN 

63 

52 

48 

48 

MAX 

77 

73 

77 

82 

MIN 

57 

50 

43 

44 

81   74   71   65   67   61   68   65   60 


55  41   45 

72   69   76 

56  49   54 

79   71   70 
51 


80  73  73 

52  49  54 

82  76  74 

50  42  37 


31   39   58   69   38 


54   66 
26   50 


62  65 

41  35 

66  67 

38  37 

71  70 

34  33 


60  69 

42  53 

60  62 

45  58 

65  69 

50  60 

62  69 

44  57 


63  62  59  61 

52  44  37  49 

65  57  61  63 

54  39  28  49 

68  64  64  59 

56  38  32  52 

58  59  59  71 

51  35  29  50 


76 

78 

75 

82 

70 

66 

66 

62 

62 

64 

51 

52 

45 

47 

75 

76 

82 

81 

81 

56 

52 

52 

58 

63 

48 

34 

33 

75 

83 

80 

79 

68 

62 

68 

55 

55 

58 

55 

42 

38 

40 

75 

79 

83 

80 

69 

64 

66 

56 

54 

57 

57 

50 

36 

41 

75 

83 

83 

80 

73 

62 

67 

51 

56 

60 

64 

47 

35 

33 

77 

83 

85 

81 

65 

58 

68 

54 

58 

64 

61 

46 

39 

38 

77 

84 

84 

77 

56 

57 

65 

55 

55 

51 

61 

47 

37 

37 

75 

83 

84 

00 

72 

57 

58 

54 

56 

60 

50 

46 

35 

36 

76 

85 

85 

82 

73 

64 

57 

49 

53 

58 

67 

49 

32 

31 

70 

73 

78 

78 

78 

53 

62 

63 

58 

62 

69 

60 

37 

40 

75 

78 

76 

30 

60 

68 

67 

53 

58 

62 

63 

51 

42 

44 

74 

76 

77 

81 

68 

66 

65 

58 

57 

63 

60 

48 

41 

44 

77 

74 

79 

78 

78 

69 

59 

72   70   70 
52   46   45 


77   70   74 
57   55   62 


48   48   37   33   47   44   48 


52  I  65   52   53   71   70   54 

48 j  51   38   41  I  55   36   52 


68  I  68   53   68  |  74 
52  I  49   37   36   56 


62  I  66   54   68   74   72   67 
60   46   34   35   54   46   47 


71   67   69   80   74   71 
50   38   40   54   45   51 


59  I  59   56   67   75   72   68 
50  I  47   40   37   57   47   54 


65   68   64   70   70 
51 ;  66   37   37 '  66 


68  I  69   64   58   75   72   70 
45  I  47   34   34  I  53   41   49 


55  I  69   66   61  I  71   75   70 
51  I  49   38   38  i  55   48   60 


69  I  70   66 

65  I  48   40 


66   67  I 
41   40 

67' 
42 


74  72  71 

58  52  52 

77  72  74 

55  51  57 


67   69   70   65   55   77   76 


72   69   74  1  79 


75  1  57   56   61 


60   49   56   55   57   43   33   36   40 


80   84   73   55   57 


56   56   52  I  58   68 


76   75   80 
58   52   55 


53   47   56 


76   82 

50   68 


84   79 
60   50 


77   66   64 

50;  37   36 


56  I  63   57 
42 1  33   31 


71   73   81   82   75   69  1  60   64   59 
60   51   56   57   65   42   33   41   49 


73   71   72   75   77   79   63   61 


54   54   53 


64   45  [  36   39   43 
67   54   69 


58   60   52  I  58   67   50 

71   72   82  I  79   76   52 
54   51   56  I  58   59   45 


69 

60 

57 

63 

69 

66 

51 

35 

35 

40 

44 

46 

71 

57 

69 

75 

72 

74 

51 

39 

36 

69 

47 

51 

70 

58 

54 

68 

75 

72 

48 

40 

38 

37 

49 

49 

69 

64 

69 

77 

59 

79 

44 

36 

34 

51 

45 

49 

65 

61 

65 

70 

70 

63 

47 

35 

34 

54 

46 

49 

65 

64 

61 

68 

70 

67 

49 

38 

34 

53 

45 

50 

68 

75 

72 

73 

39 

37 

56 

46 

49 

66 

60 

64 

72 

68 

66 

47 

40 

38 

64 

49 

62 

76   75 
50   57 


78   72   64   64   69  ,  71 
67   47  -  35   39   47  I     50 


65   56   76   70   71 
38   35 '  58   48   46 


78   60   64   65   68  1  69   68   65  ,  68   72   65 
56  i  56   55   47   37   38   50   51   40   39   58   46   50 


67  72 

45  44' 

64  72 

47  48 

65  67 
52  46 

68  74 

61  44 

73  81 

61  47 

67  67 
51  48 

55  77 

37  47 

65  76 

49  40 

63  58 

51  44 

63  72 

43  40 

68  74 
54  42 

69  79 
40  40 


87   80 

55!  57 


79  1  74 
56   56 


791  71 

53I  55 


90   86 

50   61 


84   68 
53  I  62 


70]  55 
55   48 


78  80 

52  53 

80  I  79 

54  52 

85  80 

52  59 

89  81 

51  57 


70   69 
53   46 


74   54 
52   43 


73   66 
51   48 


70   66 
58   49 


78   68 
62   38 


61   55   54 
40   36   41 


57   62 
39   35 


42  33  39 

64  64  56 

40  35  38 

62  67  56 

37  35  44 


68   65  I  61   60   55 
42   37   41 


48   58   54 
37   33   35 

60   65   58 


75  64 
50  46 

65  57  I  57 

55  45  1  40 

78  59  55 

58  44  35 

76  67  62 
58  47  39 

81  67  61 

56  46 '  35 


64   61   65 ,  68   68   60 

44   38   38  I  63   46   41 


63   60   66   63   67   67 
42   37   38 ,  54   47   40 


65   62   64  I  60   64   63 


51   42   47  , 


68 

65 

67 

52 

36 

34 

65 

65 

6« 

46 

40 

35 

65   62   62 

47   41   37 


56   55 

34   35 


64   61   68   67   68 


50 
67 


72   72   61 

51   48   43 

63   68   69 

56   46   38 

61   63   57 
38 

67 


33   26   26  I  49   32   30   49   40   35 


60   55   68   59   68 


38 

39 

51 

38 

41 

60 

52 

60 

57 

65 

28 

36 

48 

34 

31 

63 

61 

66 

62 

64 

31 

38 

44 

37 

31 

66 

57 

64 

61 

69 

28 

37 

42 

30 

29 

57  64  58 

48  48  41 

66  65  66 

48  45  38 

68  65  64 

52  46  40 

73  69  60 

48  41  42 


74.2 
67.2 

75.0 
49.3 

70.5 
50.0 

72.8 
51.2 

72.7 
49.0 

74.3 
61.1 

73.0 
51.1 

73.6 
60.5 

74.2 
47.8 

72.2 
52.7 

72.8 
53.4 

73.2 
54.5 


58.0 
46.3 

76.1 
52.4 

73.6 
50.1 

73.4 
47.4 

69.9 
48.7 

70. C 
48.4 

74.9 
53.9 

69.6 
60.5 


72.2 
49.9 


72.2 
50.0 


58.4 
46.5 

66.4 

46.8 

67,4 
49.0 

59.0 
47.1 

71.5 
48.2 

67.4 
48.9 

52.0 
42.1 

68.8 
43.2 

65.3 

47.0 

66.0 
44.4 

69.6 
46.6 

70.5 
42.6 
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Table  i  ■  ConBnued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
SEPTEMBER   1955 


Day  Of  Month 


8       9       10      U      12 


13      U     15      16      17 


GREENVILLE 


HIRAM  2  S 


HOULTON  CAA  AP 


HOULTON  1  NE 


LONG  FALLS  DAM 


MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MILLINOCKET  0AM 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRENTISS 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  1  SSE 

SANFORD  2  NNW 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 


MASSACHUSETTS 
ADAMS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CHARLTON  2 

CHESTNUT  HILL 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

.MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


81   70 
5^   53 


78   75 
bi,       5  2 


75   70 
51   <.9 


77   70 
51   48 


76   70 
62   50 


65  72 

60  51 

78  75 

57  56 

T,  70 

56  50 

77  71 
56  50 

84  69 

54  49 

76  70 

53  50 

73  72 

54  47 

78  75 
56  52 

78  72 

52  50 

82  74 

62  58 

80  73 

53  52 

70  70 

56  54 

74  70 

59  47 

77  73 
56  52 

75  72 

63  52 

75  73 

52  48 

79  75 

54  50 

78  77 

60  50 

77  72 

64  58 


70   68 
50   39 


62   62   66 

38   38   32 


74  I  75 
47  I  53 


80  77  73 
40  47  42 

82  83  77 

46  52  54 

81  78  71 
50  52  44 


66  67  I  64 

41  40  I  48 

63  65  I  59 

41  31 


68   70 
34   37 


76  I  80 
53   53 


76   69 
57   45 


72   72 
44   40 


75   79 

53   47  I 


82   74   71 

56   51  i  50 


74  78  74   72 

48  48  44  !  44 

81  80  76  1  71 
43  51  43  I  50 

80  79  73   71 

54  48  54   42 

82  79  72  I  71 
46  55  47 


(,2      64 
39   35 


64  65  I  65 
40  32  j  38 

78  66  I  66 

37  38  I  41 

66  66 

46  44 

62  59 

39  34 

65  67 
37  35 

68  67 

35  40  '  52 


80 
47  I  48 


82  82  75 

46  52  47 

82  83  73 

45  51  44 

79  85  7* 
55  61  53 

78  84  72 

47  52  45 

72  72  70 

50  48  48 

80  77  70 
50  55  41 

76  79  76 

49  SO  48 


65   67 
43   35 


64   65 
38   32 


75  {  79 
49   51 


80   80 
46   46 


82   72 
55   49 


79  j  85 
43   46 


65  59  I  52 

39  33  I  39 

69  67  I  65 

48  49 

56  66 

34  42 


68  65 

42  42 

62  65 

38  33 

64  52 

42  38 

67  57 

39  40 

63  65 
38  34 


44  I  46   45 


68   64 

33  I  45 


83  82  I  74 

50  43  I  54 

80  74 

57  47 


55   52   44  I  43   54   43 


75  ]  78 
47  i  49 


68   75 
62   50 


MAX 

79 

73 

MIN 

52 

50 

MAX 

79 

76 

MIN 

59 

57 

MAX 

77 

78 

MIN 

57 

50 

MAX 

78 

70 

MIN 

55 

60 

MAX 

82 

70 

MIN 

68 

63 

MAX 

79 

78 

MIN 

57 

62 

MAX 

78 

76 

MIN 

64 

55 

MAX 

81 

87 

MIN 

67 

61 

72   75 
45  ,  42 


74  .  76   79 
48  '  48   52 


82  I  74 
47   54 


74   68 

51  I  51 


68  68 

33  40 

54  57 

41  40 

68  66 

34  41 

72  67 

39  36 

77  67 

38  36 


79   79   84   77 
55   60   51 


80   81   78 
50   52   40 


75   81   75 
60   59   54 


80   86   76 


66 

56 

58 

56 

77 

84 

82 

81 

56 

55 

54 

62 

76 

82 

80 

75 

53 

50 

47 

58 

81 

86 

83 

80 

60 

61 

" 

53 

75   69   72 
50   41   44 


75   74   70 
58   31   35 


78   65   55 

60   46   48 


67 
60 


64  73 

49  49 

69  68 

51  67 

68  64 

64  50 

70  72 

68  45 

59  64 
66  42 

71  62 

52  54 

70  65 

50  52 

51  71 
51  58 

70  66 

60  53 

63  68 
45  45 

69  58 
58  67 

69  63 
5  9  42 

58  60 

59  42 

71  54 
5  0  47 

70  57 
57  57 

70  54 

62  45 

70  72 

60  50 

72  70 

60  41 

64  62 
50  35 

69  66 

53  50 

61  69 

49  57 

71  68 

57  67 

69  64 

59  40 

I 

71  55  I 
61  49  I 

73  72 

58  60 

68  56 
56  53 

72  70 

60  42 

69  70 

48  59 

71  73 

48  60 


69   58   69 
44   61   55 


71   72   55 
54   62   48 


58   72   65 

50   58   57 


69   71   58 
52   62   57 


64   65   64 
40   29   33 


62   65   70 
41   32   50 


67   62   58 
39   25   49 


55   55   76 
37   34   54 


75   72 
64   56 


72   74   73 
43   69   62 


70 

68 

71 

58 

41 

44 

58 

59 

70 

73 

75 

73 

47 

53 

61 

62 

64   62 
3  0  45 


60   52   62 
35   28   48 


63   51   52 
40   33   37 


62   66   71 
42   38   54 


68   68   60 
42   30   34 


52   64   69 
36   30   51 


57   63   51 
30   32   42 


58   51   60 
32   28   51 


57   54   56 
35   29   49 


61   65   66 
42   32   50 


65   68 
30   52 


55   56   71 
47   43   56 


55  67  72 

37  37  55 

60  65  62 

32  45  40 

55  51  59 

38  27  49 

60  57  62 

40  30  31 

56  65  66 
40  38  51 

58  64  72 

31  30  52 


50   58   71 
36   28   53  1 


56   62   77 
37   34   39 


61   52   58 
41   33   48 


65   67 
35   33 


70   60   56 
43   30   36 


69   62   63 
41   31   37 


62   62   56 
36   36   41 


58   56   79 
40   39   59 


65   66   74 
33   32   54 


65   60   75 
45   49   62 


68   68   79 
51   48   56 


70   58   76 
47   38   46 


57   66   76 
40   36   45 


63  80  80 

34  40  40 

68  72  88 

52  44  52 

52  80  74 

39  42  58 

73  80  90 

45  43  55 

61  76  73 

38  49  55 


59  74 

38  46 

54  77 

38  43 

51  66 

48  40 

67  76 

52  48 

62  64 

44  35 

67  79 

50  41 

64  76 

47  51 

63  76 
41  47 

59  77 

34  43 

66  76 

47  44 

65  75 

45  43 

58  70 

53  51 

66  71 
44  41 

74  74 

46  46 

58  78 

35  46 

59  62 

40  40 

66  68 

54  42 

71  79 

44  48 

73  82 

48  46 

73  79 

46  39 

65  75 

49  50 

69  85 

47  41 

70  69 

60  45 

63  61 

48  42 


79  56  55 
45  46  40 

81  59  66 

59  59  47 

80  82  55 

63  54  41 

88  72  59 

56  66  39 

51 


56   57 

50   48 


80   73 
52   62 


56  54  45 

82  70  57 

62  56  47 

78  83  78 

45  55  42 

85  80  66 

48  53  45 

78  80  55 

56  45  37 

80  78  53 

56  47  43 

73  67  51 

52  53  41 


79 

78 

66 

52 

60 

45 

80 

75 

56 

62 

51 

43 

76 

72 

61 

61 

59 

48 

76 

70 

59 

59 

55 

41 

76 

70 

68 

40 

34 

36 

65 

56 

52 

48 

49 

42 

75 

74 

60 

55 

55 

43 

73   58 
58   50 


86 

82 

54 

51 

89 

84 

55 

53 

89   86 
55   56 


86   82   75 


59   78 

43   51 


78   83 
67   60 


51   60   45 


89   83 

55   58 


80   71 
53   56 


84   83 
56   54 


76   76   84 
46   43   60 


75   86 
50   57 


79   90 
53   51 


75   75   86 
58   46   58 


75   85 
46   54 


80   90  ; 
47   59 


81  75  54 
53  58  43 

82  80  73 
58  58  43 

82  75  65 

60  64  45 

86  80  67 

63  62  51 


83  80 

62  65 

81  78 

56  66 

87  84 

61  66 


61   69   61 

37   34   30 


52  55  55 
40  31  39 

65  52  50 

36  28  34 

64  62  52 

32  28  38 

51  62  62 

33  29  40 

58  59  61 
39  31  37 

54  65  60 

33  27  33 

57  69  63 

34  33  36 

51  55  53 

43  36  43 

51  56  63 

36  28  29 

61  56  61 

36  29  37 

60  64  53 

30  35  43 

59  63  53 

37  29  34 

54  50  52 
34  28  29 

60  65  59 
39  32  38 

59  55  55 
32  29  35 

65  64  56 
45  34  50 

53  62  55 
36  31  40 

65  60  58 

34  42  38 

49  58  55 

36  32  35 

55  58  63 

35  35  36 

62  62  56 

37  33  37 

58  63  50 

31  29  39 

60  59  53 

41  29  39 

53  64  62 

32  28  35 

59  54  53 

36  33  40 

63  54  66 
32  28  39 

58  S3  65 

40  33  35 

62  57  65 

37  32  34 


58  54 

26  28 

67  56 

34  50 


57   57   69 


30 

30 

30 

44 

36 

32 

66 

63 

66 

69 

69 

58 

45 

36 

22 

51 

41 

39 

60 

58 

58 

66 

66 

55 

45 

37 

34 

45 

45 

41 

51 

65 

69 

71 

70 

69 

41 

33 

27 

51 

41 

39 

50 

57 

68 

63 

67 

58 

37 

31 

39 

47 

39 

43 

60 

57 

68 

69 

65 

58 

35 

33 

35 

49 

43 

41 

55 

60 

55 

57 

58 

60 

31 

32 

33 

34 

33 

35 

56 

69 

60 

67 

57 

67 

47 

31 

35 

40 

47 

39 

63 

62 

67 

70 

59 

69 

47 

43 

37 

54 

46 

45 

57 

62 

56 

67 

62 

66 

45 

37 

38 

38 

41 

40 

64 

63 

68 

70 

70 

64 

44 

33 

29 

48 

41 

3S 

62 

60 

70 

66 

69 

62 

37 

36 

♦3 

42 

37 

45 

62 

60 

68 

64 

71 

58 

38 

38 

36 

48 

37 

38 

60 

58 

65 

63 

65 

60 

43 

33 

33 

42 

39 

36 

65 

63 

70 

64 

70 

53 

50 

32 

35 

50 

44 

40 

63   61   69 
36   36   35 


68   65   66 

48   44   41 


48   31   36 


53  71  58 

53  38  35 

69  67  61 

57  52  47 


65 

72 

66 

61 

29 

54 

39 

38 

68 

58 

68 

66 

38 

46 

44 

44 

67 

64 

63 

60 

61 

60 

36 

36 

53 

69 

38 

36 

60 

66 

33   33   30 

62  61   69 
44   34   32 

68   64   68 
37   29   28 

63  60   67 

48   36   41 

69 
28 

63 
33 

60 
35 


64 
34 


66  60  59 

48  32  32 

68  65  68 

46  40  36 


65 

62 

67 

61 

67 

26 

46 

48 

31 

29 

60 

62 

69 

62 

65 

41 

47 

50 

40 

46 

63 

62 

72 

66 

70 

43 

54 

52 

45 

46 

63 

69 

71 

70 

69 

39 

43 

43 

41 

36 

66 

61 

67 

53 

66 

31 

44 

62 

39 

33 

65 

64 

72 

70 

71 

39 

49  1 

51 

44 

39 

45  40  38 

70  62  57 

40  44  42 

61  67  61 

51  47  41 

70  68  59 

61  42  40 


72  59 

43  41 

70  52 

41  37 


56   67   64 

50   47   41 


73   71   61 
53   40   43 


71   59   68 
45   45   36 


66 

68 

71 

32 

46 

46 

73 

72 

65 

54 

44 

66 

72 

72 

67 

55 

56 

37 

72   64   69 
52   51   50 


76 

65 

68 

68 

56 

56 

75 

74 

56 

52 

52 

47 

7* 

70 

57 

52 

45 

49 

75   72   68 
54   56   51 
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Tobl*  5  -  ConUniMd 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  195S 


Day  0<  Month 


10      11      12      13      14     IS      IS      17 


24     25      26     27      28 


CLINTON 
COHASStT 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCMBURO 
FRAMINGHAM 
HAVERHILL 

HOOSAC  Tunnel 

HYANNIS 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

MIOOLETON 

NANTJCKET  wa  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  AIR  STATION 

SANDWICH 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STOCKBRIDGE 

SWAMPSCOTT 

"  »UNTON 

JLLY  0AM 
TURNERS  FALLS 
"ALPOLE 
-tLPOLE  1  S 
"EST  CUMMINGTON 
KESTON 

"ESTOVER  FIELD 
"ILLARO  BROOK  ST  FOREST 
"ORCESTER  C*A  AIRPORT 


MAX 
MIN 

MAX  Ji 

HIN  6S 

MAX  78 

MIN  67 

I  MAX :  75 

I  MIN  60 

MAX  78 

HIN  67 

MAX  80 

MIN  64 

MAX  80 

MIN  I  67 

MAX  81 

MIN  69 

MAX  77 

MIN  52 

MAX  74 

MIN  68 


75   73   72 
69   54   58 


77   68   69 
60   56   59 


72 
63 


75   81 
59   55 


76   77 

59   44 


73   78 
60   50 


73   69  66  65  i 

50  I  44  40  45  I 

73   70  64  65 

62   50  46  46 


77 

75 

81 

76 

82 

58 

58 

53 

62 

43 

77 

73 

76 

76 

79 

51 

48 

55 

57 

48 

72   76   73   66   69 
60   62   43   40   51 


71   72   73   74   76   70   68 
38  I  40   50   50   47   39   46 


69   79   77   82   77   83   69   71  |  72 
61   57   61   62   56  I  61   47   49  i  54 


80   80 
54   50 


82 
55 

82 
59 

82 
60 

74   74  I  79 
50   48   49 

72   77   74 
64   52   56 


MAX 

MINI 


MAX   78 
MIN   67 


MAX 
MIN 


MAX   80 
MIN'  67 


MAX 
HIN 


79   81   BO,  00 
53   53   47  I  50 


81   76  I  80 
60   55   58 


75 
60 


78   79 
54   59 


MAX  76 

MIN  68 

MAX  j  72 

MIN  53 

MAX 
MIN 

MAX  72 

MIN  66 

MAX  74 

MIN  68 

MAX  76 

MIN  '  63 

MAX  77 

MIN  68 

MAX  76 

MIN  66 


75   77   80 
58   52   57 


80   82   82 

57   54!  58 


78   74  i  74 
62   56  ,    62 


68   72   68 
60   59   56 


70   75   73 
65   62   64 


71   75   76 
52   47   51 


83  84 
59  47 

81  86 

59  60 

86  78  I 

60  51 

79  79 

50  46  : 

78  75 
60  60 

79  84 
52  48 

79  85 

59  55 

84  77 
59  55 

82  78 
58  48 

87  84 
58  52 


78   78   70   75 


76 

73 

63 

58 

69 

73 

76   65 
52   50 


76   70 
58   48 


741  82 
54 1  62 


73   85 
52   62 


71;  78 
58   61 


64]  98   69   62   66   72   69 
40   49   41   42  I  48   46   50 


82   74   63   62 
62   51   47   44 


70   68   76 
46   48   54 


70   69   67   79 


41 

44 

47 

80 

70 

73 

48 

46 

48 

72 

72 

74 

46 

48 

50 

71 

65 

68 

52   63   41   37 
74   75   68   70 


71 

74 

58 

61 

83 

82 

62 

63 

81 

91 

71 

52 

nn 

62 
90 

63 

71 
46   36   37  '  40   5  3   54 


43   41   49  I  58 


71   68   80 
47   40   53 


65   64   67 


80   78   70  I  70   75   73  1  68   65 
63   55   40  I  49   64   56   48   38 


39 

48 

46 

70 

69 

69 

43 

60 

50 

76   72   69   72   70   70   66   70   66   68   73   82 
50   36   39   42   54   56   36   34   36  i  48   48   54 


79   80   71   72   73   75   74   70   59 


42   44   48   59   60  ,  40   39   47 


79   TO 
57   45 


68   69   72   74 


60   45   48   53   62 


69  !  66 

59  1  45 


66   77   68   70   88 


72   70   73   74   69   66   66 


57   46   59 


80 

46 

82 

61  63   50 

87  78   72 
64   69   50 

84   84   73 
54   56   46 

76   75   66 

62  67   51 

88  84   78 
54   57   46 


63'  67 
52 

67 


38  40  •  48 

61  67  67 

42  41  49 

68  66  66 

40  33  33 

67  66  67 

39  35  43 

67  67  57 

43  36  48 

62  62  64 
32  30  32 


89 

85 

61 

62 

83 

77 

58   68   49 


63   42   43  I  48   62   61  !  43-  37   50 |  57   45 


88   84 
56   62 


68 
42 

64   66   64 


63   62 
43   35 


29 

67 
33 


76   71   73   75   73'  70   70   79   79   79   91   89   84   75  1  66   66 


69   62  !  68   70   66 

49   49   49 


68   69   70 
41   56   55 


70   66 
48   41 


64   69 
42   44 


71 
53 

55  70  67 

48  38  35 

62  71  66 

49  43  36 

74  67  72 

48  41  38 


74  70  64 

55  52  52 

70  75  72 

44  44  44 

71  75  70 

45  50  50 

76  71  56 

55  51  51 


55  64  62  68  69  59 

47  33  34  I  33  44  44 

68  63  65  [  66  66  67 

54  43  44  56  55  47 

56  68  65 ,  68  75  73 

48  32  30  1  32  42  42 

61  72  68  I  70  76  68 


39   35   42   50   49 


70 
47 

65   71 


43   45  I  49   60   52  !  43   39   52 


57   60   57 


42   36   48 '  49 


64  68  ( 

41  38  j 

62  66 

37  34 

67  71  I  75 

42  38  !  55 


75   67   66 

54   51   48 


73   68   68 
52   45   48 


78   78  '  76   74   68  |  70   74   72   70   66   74  j 
62   54   66   48   50  1  54   62   64  I  48   41   54  I 


73   72   74   66 
57   62   61   49 


79   74 
64   62 


77   72 
64   56 


73   72   72 
66   63   51 


72   70   80 
64   55   56 


68   71   75 
58   53   59 


70   72   74 
61   63   61 


66   72   74 
58   56   58 


79   73 
54   50 


85   81 
60   55 


76   76 
55   64 


75   82 
55   57 


67  57  70  73  63  63  68 

47  51  64  60  49  48  52 

81   56   57  70  76  74  i  67  66  73 

64   53   55  62  57  59  54  55  62 

66   62   57  69  67  62  I  62  56  74 

45   35   40  56  55  44  |  38  35  57 

83   78   68  74  79  74  j  71  67  78 

62   45   44  I  49  52  63  I  46  48  50  I  69   49   59  I  60   64   61 


74 

70 

80 

78 

76 

72 

50 

48 

60 

64 

70 

52 

68 

65 

70 

69 

74 

65 

69 

67 

61 

60 

53 

64 

70 

71 

78 

77 

76 

67 

50 

68 

63 

65 

67 

67 

69 

76 

83 

81 

72 

59 

48 

47 

55 

58 

53 

42 

76 

76 

87 

85 

80 

68 

62   60   58   68   64   64   70 


72   78   75   75  j 
48   50   47   62 


73   73   72   57   69   77,  77   75   74 
52   50   55   68   54   55 i  58   65   60 


75   83   69  !  71   70   75  1  74 
61   45   42   43   58   63   45 


69   67 
38   45 


76   70   74   84   82   76 


58   46   63   68 


83   73  I  79  65  69  69  71  70   55  56  71  55  67 

60   54   59  47  47  54  69  57   47  43  54  52  46 

83   72   79  64  70  70  71  69  I  67  65  77  '  68  71 

62   55   62  45  49  65  61  61   47  45  54  '  69  63 

80  64  59  70  74  74   64  55  72  55  72 

59  48  45  47  62  61   46  47  51  60  60 


MAX 
MIN 


MAX  81 

MIN  62 

MAX  70 

MIN  60 


78   75   73 
55   54   51 


76   73 
58   58 


77   82 
52   60 


80   80   81   85   84   76 


66   68   69   70 
39   42   56   56 


69   61   60   66   63 


68   72   75 
52   49   52 


MIN   68   50 


72   72 
69   60 


MAX  78 

MIN  68 

MAX  78 

MIN  57 

MAX  80 

MIN  56 


76   77   77 
61   63   58 


78   79   81 
60   46   49 


7  7   81   80 
53   50   53 


78   73 
44   5  3 


78   70 
65   69 


83   77 
57   52 


63   44 
66   60 


65   52   63  !  75   72 
39   37   38  I  61   61 


72  I  71   76   70   69   70   80   80   77 
46   54   52   57   43   44   57   66   66 

68   70   70   65   60   66 


esi  79 

66  60 

86  83 

59  61 

76  80 

50  52 

79:  83 

55  j  56 

83:  84 

66  I  62 


44  38  48 

60  63  66 

43  43  60 

59  61  68 

53  49  58 

59  63  57 

36  32  48 

67  62  62 

41  40  46 

75  74  74 

52  50  49 


65 
35 

60 
48 

51 


44   40,  58   52   52 

66   65 
52   65 


66   58   64  I  65 
56   47   49 ;  61 


60   64  I  70 
49   51  ,  62 


59   63 
35   31 


68   67   61 
47   41   53 


67 

66 

71 

74 

50 

43 

39 

51 

74 

74 

74 

74 

59 

41 

41 

44 

601  65 

48  I  48 

59  !  70 

53  50 


71   64   63  74  62 

43   35   40  50  60 

70  63  63 

42   42  1  52  51  63 


54   60   42   40 

76   76   59   53   56   64 

51   48   42   43   47   60 


81   74,  62   63   64 
57   48   35   32   32 


63   65   74 
43   42   54 

58 


65   67 
52   56 


58   66 

44   42 


56   62   50 


84   78  I  66 

61   49  I  39 


66   74   801  80   72   63 


55   35   36   52   63   52   36   34   58  '  46   46   53   68   68 


72  65 

64  49 

81  75 

61  41 

79  76 


66   70   70   65  |  70   66   72 
53   55   53   60   45   49   56 


69   70 
56   66 


70   73   75   72  |  70   69 
43   44   58   64   40   37 


77  I  72   76 


51   42   46   33   37 


73   68 
39   42 


68   69   66  I  72   70 
32   34   39  I  '•9   46 


85   77   76   76 
64   47   60   32 


72   81   73   70   69   68 
42   51   61   53   32   36 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 

MAX   83 
MIN   67 

MAX   73 

HIN  6: 

MAX 

MIN 

MAX   75 
MIN   64 


81   72   79 
64   69   52 

78   70   76 


76   78 
54   62 


83   77 
54   50 

80   78 


68   70   72 
42   41   50 


69   72   72 


70   68   68   77   70   76 


49   40   36 
73   70   68 


58   47   62   37   39   48   60   51   36   35   50  !  SI   *2 


75   72   76   78   80   75   68   63   66   71   69   65   63   64 


47   47   41 


40   50   31   33   47   55   51   32   29   54 


71   79 
43   43 


76   80   80 
57   51   58 


77   79   70 


83   79 
57   47 


53  ,  53   56   52 


74   77   76   80 
60   68   69   68 


76   67 
54   4' 


73 
40 


72   74   74   69   69   80   78   79 
47   59   59   40   36   48   55   41 


68   67   79 


80'  78 
64!  55 


84   82 

58!  61 


79   82 
49   58 


84   83 
56   62 


85   83 
61   60 


88  ;  87 
57  I  68 


85   84 

60   51 


89   85 
72   71 


33,  54 
59   63 


61 ,  68   62 
48   44   54   56   45 


65  65 

38  34 

64  64 

33  27 

67  66 

34  31 

64  63 


68  71 

44  50 

67  i  54 

29  j  47 

63  70 

48  46 


64   62  65 

34   34  I  34 

70   68  '  76 

40   38  I  57 

57   65  I  68 

32   32  55 

64  I  74 

45  I  56 

66   68  I  74 

37   33  50 


68   65 
30   29 


60   65  I  75 

36   34  I  54 


64   68   75 
41   33   50 


76   66   64   62   62  I  68 
68   60   36   30   52 !  60 


76   68   61 

61   40   29 

82 


68   66 
34   34 


72   68   66 
54   44   54 


64 
37 


65[ 
46 


53  63 

45  45 

62  70 

44  46 

56'  63 

50  47 


60   66  I  70 
28   28  I  52 


65   70 
35   32 


65   65  I  75 
39   36   58 


70 
45 


73 

73 

63 

67 

67 

70 

55 

63 

63 

54 

49 

44 

50 

50 

52 

47 

44 

43 

74   72   76   83   81 
53   62   61   68   60 


76   62   59   61   57   64   51   66   70   69   65 
55   44   40   44   47   45   41   44   54   52   52 


70  19 

50.4 


71.6 
51.5 

) 

'    71.7 

1    50.2 

i 
72.6 
53.8 

74.5 
47.8 

75.1 
50.9 

75.1 
52.7 

70.6 
43.2 

70.6 
52.8 

72.9 
43.7 

74.8 
49.8 

72.2 
52.4 

72.8 
60.2 

75.2 
51.4 

71.4 
54.6 

57.4 
54.9 

70.4 
59.4 

68.0 
46.0 

74.1 
52.8 

74.2 
55.1 

72.0 
50.7 

68.9 

51.6 

70.6 
54.2 

69.6 
52.3 

70.3 
45.5 

75.4 
62.2 

67.6 
46.4 


73.4 
50.2 


74.4 
47.3 

72.6 
49.0 

72.6 
49.2 

69.5 
42.1 

74.3 
49.9 

72.5 
61.1 


69.4 
51.1 
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Table  5  -  Continued 

Station 
WORCESTER 


NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
SEPTEMBER    1955 


BETHLEHEM 


BLACKWATER  DAM 


CONCORD  WB  AIRPORT 


EAST  OEERING 


FIRST  CONN  LAKE 


FRANKLIN  1  NW 


FRANKLIN  FALLS  DAM 


LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 

WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 
SLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 


PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


Day  Ol  Month 


14  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  {  25   26   27  ,  28  i  29  i  30  :  31 


MAX  I  80   75   79   78   83   76  I  76   68   69  1  69   74   66  I  66   66   78  |  71   79   88  |  84   80   67  |  62   66   59  |  69   63   69   75   72   67       72.5 
MINJ  64   57   51  I  57   59   48   59   42   39   47   60   51   43   37   49  |  55   46   54,  59   66   44;  38   32   43!  51   39   35   53   46   47       49.0 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

73 
50 

72 
47 

MAX 
MIN 

78 
53 

72 
48 

MAX 
MIN 

73 
54 

74 
46 

MAX 
MIN 

79 
56 

76 
50 

MAX 

MIN 

79 
53 

74 
49 

MAX 
MIN 

79 
54 

74 
51 

MAX 
MIN 

80 
66 

75 
55 

MAX 
MIN 

76 
51 

73 
48 

MAX 
MIN 

75 
61 

73 
57 

MAX 
MIN 

75 
48 

67 
45 

MAX 
MIN 

78 

57 

74 
50 

MAX 
MIN 

78 
54 

76 
50 

MAX 
MIN 

78 
46 

74 
44 

MAX 
MIN 

76 
55 

76 
52 

MAX 
MIN 

80 
56 

77 
50 

MAX 
MIN 

76 
66 

75 
53 

MAX 
MIN 

74 
53 

77 
52 

MAX 
MIN 

75 
55 

72 
53 

MAX 
MIN 

79 

61 

78 
51 

MAX 
MIN 

48 
39 

50 
36 

MAX 
MIN 

80 
57 

76 
52 

MAX 
MIN 

73 
57 

73 
51 

MAX 
MIN 

68 
53 

70 
46 

MAX 
MIN 

78 
52 

74 
47 

MAX 
MIN 

79 
57 

72 
54 

MAX 
MIN 

78 
53 

78 
49 

MAX 
MIN 

81 
54 

77 
53 

MAX 
MIN 

81 
60 

60 
53 

MAX 
MIN 

78 
58 

76 
52 

MAX 
MIN 

75 
52 

77 
48 

74   69   72 
66   64   62 


64   58   54 


79   78   74 
46   64   42 


43   45   41 


77   78   73 
47   53   41 


82  84  81 

48  52  44 

74  80  61 

44  48  41 


47  58 

72  75  73 

34  38  49 

70  73  70 

41  51  44 


82   84   78 
50   52   42 


79   80   77 
42   44   36 


81   81   76 
52   53   49 


82   84   79 
50   51   44 


80 

81 

79 

54 

57 

49 

82 

62 

77 

52 

49 

48 

76 

79 

72 

52 

57 

50 

31 

54 

79 

51 

51 

44 

58 

53 

49 

43 

37 

36 

81 

84 

78 

52 

54 

45 

76 

78 

75 

55   57   45 


75   75   69 
43   52   42 


76   80   81 
47   48   42 


80   84   74 


79   78   82 


80  62  83 

51  53  50 

80  85  80 

51  50  47 

80  83  76 
51  56  46 

81  81  76 
46  49  40 


73   74   72 
60   61   62 


78   82   76 
58   59   51 


79   77   75  1  74   79   73 
67   62   56  '  57   55   55 


MAX   77   70   76   74 
MIN  I  67   59   56  I  60 


65  I  67 
34  '  48 


71   67  I  57 


75  63  63  I  65  66  72 
43  37  32  I  36  51  49 

68  61  66   65  70  66 

50  35  37   52  55  48 

76  67  70  I  58  74  70 
52  36  39   48  55  56 

78  67  68  I  66  6  5  71 

45  35  34  i  35  53  54 


65   70 
32   53 


63   56   53 


57   62   70 


69  79  85 

42  44  56 

67  71  83 

44  40  45 

67  77  84 


53   67 
31   34 


76 

44  ,  45 


78  I  79 
45  1  55 


67   58  I  66   73   58   65   67 
34   40  ;  50   60   44   35   33 


69  I  69 
46   46 


42   36   52 


75  I  74 
41  I  47 


55   67  :  65   72   67  i  63   66   76 


52   34   39 


72   63   63 

40   27   30 


58   54   59 
52   38   41 


47   59   56  1  35   29   53 


70 
51 


66  i  58   62   71 
39  !  28   25   40 


63   65   68  I  59 

35   53   45 


67  74  67 

49  55  57 

56  72  68 

48  5  3  55 

56  71  55 

44  51  50 

70  72  65 

53  59  52 


77   69   72  I  68   75   59 


58   33   40   50 


69   65   58 


58   65   68 
38   33   42 


70   51   66 


76   67   66 
53   35   3B 


43   32   41 
26   24   25 


77   69   70 


71   63   55 
58   36   40 


52   61   50 
47   38   33 


79   69   56 
44   35   36 


70   64   68 
46   36   34 


77  67  59 

57  53  53 

80  67  73 

54  41  44 

82  79  75 

55  43  44 


50  63 

32  30  36 

65  67  75 

35  33  53 

64  67  76 

32  32  52 

50  56  72 

28  24  51 

50  66  71 

37  35  57 

68  68  79 

34  32  57 

62  56  72 


51   57   55   40   38   53 


59   71   55 


54   52   40 


66   71   53 
52   60   48 


69   73   71 
46   60   59 


53   55   47 
33   42   29 


71   74   59 
45   50   45 


56   70   63 
48   49   55 


55   55   51 
44   5  3   48 


57   64   70 
37   51   52 


57 

65 

68 

74 

70 

40 

45 

47 

58 

47 

73 

65 

69 

69 

73 

32 

39 

45 

58 

55 

67 

55 

71 

72 

73 

37 

38 

44 

55 

54 

70 

69 

72 

75 

71 

37 

38 

42 

56 

56 

68 

70 

67 

74 

59 

38 

44 

51 

60 

60 

68   69   66 
46   56   52 


71   73   72 
57   65   57 


71   73   70 
48   56   51 


70   73   72 
45   58   58 


72 

72 

52 

44 

73 

55 

55 

54 

77 

74 

51 

50 

41  32  53 

55  55  67 

35  30  46 

65  52  57 

34  30  31 


42   38   54 
65   62   67 


32   31   38 


35   36   35 


37  31  46 

62  70  74 

40  35  55 

51  54  73 

34  29  52 


36   32   51   44   42   56 ,  57 


77  64 

58  41 

87  82 

58  43 

75  62 

58  40 


66   58   78  I  75   83   90 
35   32   54 


47   44   51 


72   80   91 
49   42   52 


69   65   71 


86  87  76 
54  55  41 

87  74  62 
56  58  45 


54   41   55  I  58 


74   70* 
54   49 


72   78   89   84   73   64 

45   41   55  I  56   60   44  1 


78   81   85  I  83   66   67 
42   50   611  50   51   34 


58   53   75:  80   62   72 
38   39   45   56   58   38 


73   82   90 !  90 


53   48   63 


50   46   52 
71   80   86 


39   39   47 


68   78   66 
47   45   57 


48   46   55 


74   81   87 
60   48   55 


37   41   47   49   59   58 
21   29   41 

90 
35   33   53  !  '•■'   '•O   51 

52   54   75 


50  47  55 

56  76  82 

45  43  65 

71  72  81 
45  45  50 

65  78  90 

47  42  56 

75  74  78 

48  45  53 

72  73  63 
45  44  53 

76  60  92 
43  36  49 

72  79  86 

60  45  57 


57   47   49 


80   68   69  '  69   73   72 
56   47   48  ,  50   61   55 


56   57   48 


90   84   70 
54   55   47 


78  64 

48  43 

78  61 

59  47 

75  66 
62  45 

72  57 

56  45 

76  57 
65  37 

74  67 

57  44 

90  69 

59  48 

67  30 

31  21 


85  77  65 

58  59  41 

81  72  66 
60  62  42 

82  75  57 
54  55  39 

88  68  77 

53  56  45 

83  75  63 
58  64  43 

87  82  74 

57  60  42 

89  87  60 

54  57  48 


86  80  69 

55  59  43 

86  76  67 

55  57  46 

88  80  62 

52  55  46 


65  65  73 
53  53  61 

68  63  75 
43  39  61 

69  55  76 

41  41  46 

66  54  77  1  72   72   85 
45  43  52  1  61   49   61   61   51   45,  41   40   56  i  49   44 


73 

74 

73 

65 

61 

64 

59 

52 

54 

53 

52 

50 

50 

67 

86 

82 

78 

68 

67 

65 

65 

68 

61 

66 

45 

37 

37 

45 

78 

79 

75 

72 

55 

66 

68 

66 

63 

67 

51 

36 

40 

53 

58  66 

30  28 

52  57 

34  27 

56  64 

30  29 

62  65 

31  28 

68  62 

34  27 

63  65 

33  27 

64  64 

39  30 

51  63 

34  25 


46  53 

32  25 

61  67 

33  26 

58  65 

32  27 

59  65 
26  19 

68  63 

33  32 

56  57 

31  26 

60  55 
40  36 

51  56 

30  29 

67  60 

40  34 

63  64 

34  28 

25  39 

18  23 

65  56 

35  28 

59  52 

38  29 

54  51 

35  29 

57  60 

32  25 

64  51 
37  31 

61  51 
30  25 


69  52  56 

31  31  33 

66  64  57 

33  30  41 

50  64  57 

35  32  46 

69  64  60 

39  27  38 


66  '  59 

32  I  44 

57  [  66 

42  47 


66  65  58 

30  30;  60 

51  58  I  66 

38  28  I  33 

57  65  I  65 

32  32  I  60 


68  62 

41  46 

67  69 

39  42 

57  62 

42  48 


55  j  55  54  69  68  72  70 

4l'  46  34  29  I  52  44  44 

55  I  51  62  62  68  71  70 

29;  43  30  28;  29  39  40 


56   58 
45  I  41 


54  I  65 
27  I  35 


59  I  67 
43  ;'  43 


58  j  64 
40   45 


27   22 
70 


64   58 
35   29 


70  52 

44  50 

69  63 

45  44 


53 ;  57   52   62 ,  72   69   60 

44  I  42   33   28  >  61   41   46 


55;  70   66   70  I  75 

41!  41   36   30   63 


56   65   58 
20   25   37 


62   50   63   54   65   59   66 

27  I  43   31   29  i  29   39   39 


70  ;  74 
30   51 


60 1  64   61   70   73 

41   42   33   28   48 


61   68  I  71 
24   22  I  49 

69 


61   66 
34   33 


63   62   69  I 
47   40   35 


62   67 
30   33 


58   54 

40   35 


70   64   69 
43   32   29 


70   74 
31  ;  56 

71 
62 

72 


20   34  !  35 
65   70  I  75 


42   36   31  I  53 


60   66  I 

37   33| 


59   63 
34   29 


51   5*   61 
42   33   28 


72  58  66 
41  34  32 

56  67  62 

47  29  28 

54  64  54 

46  32  33 

73  66  70 
45  33  29 

68  61  67 

45  34  32 

68  60  56 

37  36  28 


79   75   67  1  54   65   69  !  70   54 


70   56 

38   45 


56   64 
35   40 


54   43   50 


74  53 

39  50 

70  50 

46  47 

70  62 

41  49 

55  62 

45  47 


75   63   54 
53   41   43 


40  ;  38   34   44   43   44   47 


70   66 
41   46 


71   70   55 


52 

46 


63 
50 


67  74  73 

32  40  44 

70  72  72 

36  43  43 

76  69  66 

61  45  43 


59   60 

42   43 


59   62   55  I  70   66 
64   49   46  ;  60   56 


70   54   68  I  75   70 
48   36   36   51   60 


70   68   55  I  76   71 
53   38   36   56   63 


68.7 
43.9 

69.0 

40.7 

67.7 
44.7 

73.8 
45.2 

70.8 
40.8 

71.9 
46.3 

72.7 

48.0 

70.2 
44.2 

68.8 
36.9 

54.0 
39.6 

72.6 
46.3 


73.1 
45.1 


72.5 
44.1 


65 

69.5 

56 

57.5 

67 

72.4 

60 

49.9 

66 

72.6 

52 

51.4 

65 

71.3 

66 

52.5 
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Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1955 


s». 

Day 

Ol  Month 

t 

1 

2 

3 

4 

1  5 

1  '    ' 

1" 

1  9  1  10 

1" 

1  " 

13 

1  " 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27   28 

29 

30 

31 

< 

VERMONT 

1 

1 

1 

BELLOWS  FALLS 

MAX   80 
MIN  ,  57 

61 
55 

74 
53 

81 
53 

83 
54 

85   78 
49   49 

75 
38 

67 
40 

73 
47 

70 
57 

73 
58 

66 
37 

67   66 
37   39 

78 
54 

76   82   91 

50   55 j  60 

84 
65 

74 
50 

54 
34 

66 
34 

58 
34 

55 
49 

65 
34 

64   68 
34  j  35 

74 
44 

72       73.4 
41        46i6 

BENNINGTON  2    NM 

MAX   75 
MIN   55 

76 
48 

77 
45 

79 
48 

80 

48 

78  1  71 
43  !  52 

66 
32 

72 

40 

74 
55 

73 
60 

66 

50 

65 
35 

71   74 
39   66 

72 

48 

80   85  1  86 
42   50   52 

76 
52 

69 
41 

62 

29 

69 
25 

58 
48 

1  64 
53 

63 
29 

70   68 
31  ;  55 

72 
39 

64       71.9 
51       45.0 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

78 
47 

69 

45 

77 
45 

79 

45 

77 
50 

74   72 
48   46 

62 

31 

67 
34 

67 
44 

71 
60 

70 
49 

64 
32 

64   64 
29   56 

69 

40 

77   84   84 
40   52   55 

84 
61 

65 
43 

56 
32 

65 
26 

64 

36 

56 

47 

59 
29 

67   65 
27   50 

68 
40 

69      1  59.7 
38      1  42.6 

BURLINOTON  MB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

73 
55 

71 
51 

74 
52 

80 
52 

75 
53 

75   64 
48  '    50 

62 

41 

68 
39 

74 
61 

76 

51 

64 

50 

56 
40 

68   65 
40   53 

64 
45 

76   82   64 
46   65   68 

72 

50 

55 

46 

67 
37 

64 
32 

57 
4B 

i  58 
44 

60 
34 

66   68 

34   50 

56 
41 

63      !  58.0 
55      '  47.7 

CAVENDISH 

MAX   7» 
MIN   50 

76 
45 

77 
43 

60 
45 

82 
48 

78   73 
39   47 

66 
29 

69 
35 

72 

47 

72 

50 

68 
50 

63 
30 

67   74 
32   51 

71 
41 

83   88   86 
38   49   51 

78 
49 

68 
42 

51 
26 

65 
21 

57 
43 

66 
43 

68 
26 

67   70 
29   50 

69 
34 

62       71.7 
41        40 . 6 

CHELSEA 

MAX   77 
MIN   46 

74 
42 

76 
40 

77 
40 

81 
45 

82   78 
44   42 

79 
30 

67 
30 

70 
30 

70 
50 

73 
49 

65 

31 

62   67 
28   29 

73 
40 

74   81   90 

37   42!  51 

88 
51 

80!  57 

42   27 

61 
23 

66 
?3 

51 
44 

52 
25 

63   69 

241  25 

68 
36 

71       71.7 
36       35.7 

CORNWALL  1  N 

MAX   78 
MIN  1  53 

75 

75 
51 

81 
55 

80 
59 

76 
46 

70 
53 

63 
36 

70 
38 

74 
56 

75 
60 

70 
47 

64 
37 

69   71 
37   56 

67 
46 

78   83   83 
47   60   64 

79 
63 

65 

40 

1  '^ 
36 

67 
30 

56 
45 

64 

47 

63 
35 

65   70 

35   41 

69 
42 

62       71.1 
43      '46.9 

DORSET  1  S 

max;  75 
MIN   50 

78 
49 

76 

44  1 

78 
43 

79 
54 

78 
39 

60 
30 

70 
36 

70 

35 

74 
54 

71 
52 

65 

46 

62 
30 

69   76 
35   42 

70 
43 

84   65   85 

46   50 1  51 

76 
50 

70 
42 

59 
28 

67 
23 

53 
44 

j  63 
45 

61 
29 

59   67 

28'  54 

70 
36 

63       70.8 
43        41.8 

EAST  BARNET 

MAX   78 
MIN   5* 

72 
51 

69  ! 
48 

74 
52 

75 
52 

78   73 
49  !  49 

61 

37 

61 
38 

66 
39 

66 
56 

71 
52 

62 
38 

56   66 
35   35 

70 
48 

67   77   86 
43   511  59 

86 
63 

71 
46 

53 
32 

56 
32 

63 
37 

52 

48 

58 
30 

56   65 
31   31 

67 
44 

67       67.5 
44        44  .  2 

ENOSBUR6  FALLS 

MAX   72 
MIN   49 

74 
49 

78 
43 

82 

44 

80 
56 

78   68 
43   SO 

64 
31 

72 
33 

79 
52 

79 
61 

64 
49 

60 
35 

72   69 
31   54 

65 
39 

82   87 
42   59 

89 

63 

78 

57 

65 
39 

60 
29 

70 
27 

50 
45 

1  60 
52 

62 

28 

70   67 
28  i  40 

72 
42 

64        71.4 
45      i  43.8 

LEHINGTON 

MAX 

MIN 

71 
45 

65 
46 

73  ' 
*5 

78 
44 

74 
50 

72   66 
45  '  48 

61 
29 

65 
33 

65 
42 

72 
59 

65 
47 

55 
32 

64   63 
27   55 

66 
43 

75   83 
39   56 

64 
55 

74 
54 

56 

41 

64 
23 

65 

30 

56 
37 

57 
34 

58 
26 

65   61 
26   41 

64 
48 

67       66.9 
39     ,  41.3 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

80 
SO 

74 
49 

72 
48 

77 
49 

81 
50 

78   76 
48   49 

62 

35 

62 

37 

68 
36 

74 
58 

74 

50 

65 
36 

59   67 
33   35 

70 
42 

70   62 
43   45 

86 
55 

67 
57 

72 
45 

57 
32 

56 
29 

52 

30 

52 

47 

60 
30 

60   68 
32   32 

68 
42 

69        69.7 
45        42.4 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX   70 
MIN   47 

70 
43 

75 
46 

79 
47 

77 
48 

74   66 
45   44 

60 
33 

66 

30 

72 
52 

70 

57 

61 
45 

56 
32 

64   69 
26   50 

68 

41 

79   85 

37   55 

87 
56 

76 
47 

53 

40 

56 
31 

63 
25 

50 
44 

57 
40 

58 
32 

55  '  68 
271  48 

67 
35 

61 
49 

67.4 
41.8 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX   62 
MIN   43 

57 

43 

60 

44  ; 

55 
48 

53 
44 

60  1  60 
42  1  36 

46 
30 

52 
36 

58 
39 

64 
32 

62 
37 

44 
30 

52   52 
32   45 

55 
31 

67   71 
45   47 

70 
60 

66 
58 

58 
26 

42 
29 

64 
27 

46 
25 

45 
27 

54 
37 

50 
28 

54 
36 

51 
43 

56.3 
37.9 

NEWPORT 

MAX   75 
MIN   48 

73 
47 

76  1 
43 

81 
46 

76 

47 

76  I  60 

44  .  40 

65 

33 

69 

34 

70 
53 

72 
53 

63 
45 

58 

.  33 

67   64 

30   48 

67 
38 

79   87 

45   59 

87 
62 

73 

45 

55 

35 

58 

30 

67 

27 

52 

43 

58 
41 

62 

33 

68 
29 

65 

49 

70 
37 

51       68.5 
49     1  42.2 

NOSTHFIELO  NORWICH  UNIV 

MAX  '  76 
MIN   48 

76 

47 

76 
48 

74 
45 

71 
42 

74   74 
42   50 

61 
32 

66 
31 

72 
53 

70 
58 

70 
49 

59 
34 

66   69 
29   56 

74 
48 

80   83 
40   51 

87 
52 

83 
56 

68 

44 

56 

31 

62 
25 

63 
37 

51 
38 

60 
30 

56 
26 

58 

51 

68 
32 

66      '  70.0 
45       42.4 

RAMMLPH 

MAX   73 
MIN   50 

74 
48 

76  ; 
45 

79 

47 

81 

50 

76  1  71 
47   52 

61 
33 

68 

35 

73 
52 

73 
58 

70 
46 

60 
35 

66   70 
33   57 

68 
45 

60   93 
41   54 

88 

55 

60 
55 

67 
44 

59 
32 

64 
23 

62 
25 

60 
45 

60 
32 

66   70 

30,  51 

68 
40 

63       70.6 

48      1  43.7 

READSBORO  I  SSE 

MAX   75 
MIN   50 

73 
50 

76 
49 

76 
49 

78 
50 

81   75 
45   45 

66 

35 

63 

35 

66 
42 

70 
55 

70 
53 

63 
36 

62   63 
37   37 

72 

47 

76   62 
45   50 

86 
52 

87 
54 

73 
45 

60 
32 

61 
29 

64 
33 

53 
46 

54 
31 

62   67 
31   30 

69 
40 

69        70.2 
42        42.5 

RUTLAND 

MAX ; 

MIN 

76 
54 

74 
50 

76  1 
46  { 

79 
*7 

60 
57 

76   71 
45   47 

61 
35 

69 

44 

76 
57 

77 
57 

72 
50 

59 

37 

69   70 
39   56 

74 
48 

78   84 
44   54 

85 
55 

80 
56 

66 
44 

57 
32 

66 
28 

61 
47 

63 

54 

60 
32 

63   69 

32  1     53 

70 
42 

67       70.9 
53      1  46.6 

SAINT  ALBANS 

MAX 
MIN 

72 
55 

70 
54 

76  ; 

51  1 

80 
57 

76 

58 

76  ,  74 

52  1  51 

63 

40 

69 
42 

73 

58 

74 
64 

72 
48 

60 
42 

66   66 
40   58 

65 

42 

85   82 

41   65 

83 
50 

81 
63 

68 
43 

60 
35 

65 

36 

64 
48 

50 
52 

66' 

41 

64  1  69 
35|  53 

70 
44 

68      !  70.6 
53      1  49.1 

SAINT  JOHNSBURT 

MAX   80 
MIN   53 

74 
48 

77 
46 

80 
48 

80 
50 

76   73 

49   47 

64 

33 

66 
36 

67 
51 

71 
59 

70 
50 

62 

37 

67   71 
32   55 

66 
44 

78   86 
41   54 

67 
55 

85 
60 

69 
44 

59 
30 

55 
27 

64 
44 

61 

47 

61 
30 

65   56 

26   51 

69 
42 

67       71.0 
47       44.6 

SOMERSET 

MAX   72 
MIN   46 

66 

44 

67 
42 

69 
41 

71 
44 

73  ,  70 
37   38 

63 

31 

55 
34 

62 
37 

67 

51 

65 

49 

57 
31 

55   62 
30   32 

66 
48 

65   73 

39   43 

76 
47 

80 
47 

66 

40 

52 

35 

53 

24 

59 

28 

53 

45 

57 
37 

54   63 
26  1  26 

62 
38 

63      I  63.9 
38       38.3 

VERNON 

MAX   79 
MIN   55 

79 
52 

81 
52 

81 
52 

79 
52 

85  '    76 
47   50 

77 
37 

69 
38 

71 
41 

70 
55 

73 
58 

69 

39 

71   67 
36   36 

79 
47 

78   79 
48   57 

85 
62 

82 
60 

75 
42 

66 
34 

65 
28 

67 
32 

54 
47 

69 
33 

65   67 
35   33 

75 
43 

74      :  73.5 
43      ;  44.6 

WEST  BURKE 

MAX   80 

MIN   47 

72 

43 

T2 
40 

77 
40 

80 
45 

77   75 

46  i  44 

60 
31 

63 
29 

66 
29 

68 
48 

72 

49 

64 
32 

65   68 
26   26 

66 

40 

70   78 
37   46 

c)5 

54 

85 
55 

70 
42 

S2 

56 
24 

66 
24 

51 
44 

58 
28 

61   61 
281  24 

66 
39 

66       68.5 
39     1  37.7 

WILDER 

MAX  1  79 
MIn;  55 

76 
53 

75  ; 
51 

80 
51 

60 
53 

62  ;  76 
50  1  50 

70 
38 

66 
39 

69 
43 

79 
56 

72 

54  j 

57 
39 

64   67 
37   37 

73 
46 

74   83 
47   54 

90 
59 

84 
60 

77 
48 

60 
34 

63 
31 

64 
33 

54 
48 

63 
35 

64   58 
35  '  35 

73 
45 

70       72.1 
45       45.4 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX  1  75 
MINi  52 

76 

49 

76 
46 

80 

47 

81 

51 

75  1  67 
45  1  46 

62 

34 

68 

41 

71 

41 

71 
53 

66 

49 

60 
35 

67   72 

37   53 

70 
44 

80   87 j  86 
43   55!  55 

80 
53 

1 
60 
41 

59 

31 

64 

28 

52 

52 

45 

60 
31 

65  ;  71 

31  I  53 

68 
40 

61       69.7 

43       43.9 

I    TtbU  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

3.  & 
3°5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EOCHBSTKB, 

MASS. 

KVAP 

.26 

.08 

.06 

.13 

.12 

.16 

.15 

.23 

.16 

.13 

.14 

.04 

.18 

.16 

.10 

.07 

.12 

.12 

.13 

.11 

.09 

.17 

.12 

.01 

.01 

.12 

.12 

.11 

.05 

.11 

3.56 

WIHO 

47 

9 

16 

7 

3 

31 

19 

23 

9 

12 

39 

21 

24 

8 

19 

30 

28 

22 

18 

26 

22 

30 

10 

29 

25 

16 

9 

39 

24 

21 

636 

LAEIPOST  2 

K.  a. 

BVAP 

.10 

.16 

.11 

.15 

.19 

.18 

.20 

.31 

.06 

.03 

.06 

.15 

.10 

.19 

.12 

.08 

.15 

.23 

.15 

• 

* 

.32 

• 

• 

. 

.40 

.16 

.07 

.10 

.05 

3.72 

WIHD 

SO 

30 

20 

25 

40 

50 

70 

55 

35 

45 

80 

50 

4S 

15 

100 

20 

40 

45 

20 

60 

50 

60 

40 

35 

30 

10 

15 

95 

65 

35 

1330 

MA3SABK31C 

LAKE,  H.  B. 

EVAP 

.10 

.11 

.12 

.12 

.16 

.18 

.18 

.15 

.14 

.08 

.03 

.14 

.14 

.12 

.03 

.13 

.11 

.10 

.14 

.06 

.20 

.10 

.14 

.05 

.06 

.11 

.11 

.07 

.09 

.06 

3.33 

... 

WIHD 

11 

22 

2 

14 

25 

27 

33 

30 

26 

27 

33 

32 

28 

31 

27 

24 

29 

11 

19 

14 

70 

38 

33 

44 

29 

31 

29 

34 

25 

25 

823 
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STATION  INDEX 


Station 


CONNECTICUT 

ANSON  I A 

KAKERSVILLE 

BALTIC 

BARKHAHSreO 

•LOOMFIELD 

BRIDGEPORT  Mi  AIRPORT 

BRISTOL   2   W 

BROOKLYN 

BULLS   BRIDGE   DAM 

BURLINGTON 

CANDLEWOOO   LAKE 
COCKAPONSET    RANGER   STA 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE    1    S 
CREAK  HILL 

DANBURr 

DAWSON  LAKE 

DERBY 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS   VILLAGE 
CROTON 
HARTFORD 

HARTFORD    BRAINARO    FLD 
'    HARTFORD   H6   AP 


MANCHESTER 

MANSFIELD   HOLLOW    DAH 
MEAO   POND   RESERVOIR 
HIDDLETOHN   «   W 
MILFORD 

MOHAWK    RANGER    STA 
MOOOUS   RESERVOIR 
MOUNT    CARMEL 
NATCHAUG    RANGER    STA 
NATHAN    HALE    ST    FOREST 

NEW   HARTFORD 
NEW    HAVEN   HB    AIRPORT 
NEWINGTON 
»    NEW   LONDON 
NORFOLK   Z   SW 

NORTH   BRANFORD 
NORTH    GUILFORD 
NORWALK 
NORWICH    3    SW 
PACHAUG   FOREST 

PEOPLES   RANGER   STA 

PROSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM  LAKE 

ROCKVILLE 

ROCKY   RIVER   DAM 
ROUND   POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK   RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE   MEADOW   RES 
STAFFORD    SPRINGS 
STAMFORD 
STEVENSON   DAM 
STORRS 

THOHPSONVILLE 
TORRINGTON 
TORRINGTON   2 
TRAP   FALLS   RESERVOIR 
»  WATERBURY   CITY   HALL 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTfiROOK 
WEST   HARTFORD 
WEST    HARTLAND 
WHIGVILLE    RESERVOIR 

WHITNEY    LAKE 
WIGWAM   RESERVOIR 
WILLIMANTIC 
WOLCOTT    RESERVOIR 
WOODBURY    3   W 

MAINE 

AUGUSTA   AIRPORT 
AUGUSTA    CAA    AIRPORT 
BANGOR    DOW    FIELD 
BAR   HARBOR 
BELFAST 

BRASSUA  DAH 

BRIDGTON 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON    LAKE 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SAHGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREEMVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON    CAA    AIRPORT 

HOULTON    1    NE 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG   FALLS   DAM 

MACHIAS 

NADISCM 
MIDDLE   DAH 
MILLINOCKET 
HILLINOCKET    CAA    AP 
MILLINOCKET   DAM 

HOOSEHEAD 

OLD   TOWN 
'   OLD  TOWN  CAA   AIRPORT 
'   ORONO 

ORONO   2 

PORTLAND 

PORTLAND   WB   AIRPORT 

PRENTISS 

PRESQUE    ISLE 

RIPOGENUS   0AM 


County 


NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 
NEW  LONDON 
LITCHFIELD 
HARTFORD 

FAIRFIELD 

HARTFORD 

WINDHAM 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

FAIRFIELD 
MIDDLESEX 
NEW    LONDON 
HARTFORD 
LITCHFIELD 

FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 

LITCHFIELD 
NEW   LONDON 
HARTFORD 
HARTFORD 
HARTFORD 

FAIRFIELD 
NEW  LONDON 
LITCHFIELD 
NEW  LONDON 
FAIRFIELD 

HARTFORD 
WINDHAM 
FAIRFIELD 
MIDDLESEX 
NEW  HAVEN 

LITCHFIELD 
MIDDLESEX 
NEW  HAVEN 
WINDHAM 
TOLLAND 

LITCHFIELD 
NEW   HAVEN 
HARTFORD 
NEW    LONDON 
LITCHFIELD 


S510  NEW  HAVEN 
5641 1  NEW  HAVEN 
S8g2| FAIRFIELD 
S90S  NEW  LONDON 
6131    NEW   LONDON 

6239  LITCHFIELD 
6597  NEW  HAVEN 
664S  WINDHAM 
6656  FAIRFIELD 
6942  TOLLAND 

696*1  LITCHFIELD 
7002i  FAIRFIELD 
7109' LITCHFIELD 


e36AJ  HARTFORD 
64361  LITCHFIELD 
BAAlj  LITCHFIELD 
84es! FAIRFIELD 
!  69111  NEW   HAVEN 

I  90071  NEW  HAVEN 
I  9067'  MIDDLESEX 
I  9162: HARTFORD 
9I74I HARTFORD 
I  9506| HARTFORD 

I  9&44|  NEW  HAVEN 
9666    LITCHFIELD 

I  96921  WINDHAM 
9759   NEW    HAVEN 
97631  LITCHFIELD 


0273  I  KENNEBEC 
02751  KENNEBEC 
0355   PENOBSCOT 
0371  I- HANCOCK 
0460   WALDO 


I OBI4' SOMERSET 
I  0649  I  CUMBERLAND 

0994  CUMBERLAND 
I  1175, AROOSTOOK 

U72    AROOSTOOK 

'  1628  PENOBSCOT 
|2426. WASHINGTON 

2*42  PISCATAQUIS 
I  2919; KENNEBEC 

2620  HANCOCK 

2765, FRANKLIN 
2868  I  AROOSTOOK 
2878. AROOSTOOK 

'3046  I  KENNEBEC 

|31I0   OXFORD 

13261  WASHINGTON 
■3353    PISCATAQUIS 

I  3B00, CUMBERLAND 
[3892 'aHOOSTOOK 
13897    AROOSTOOK 

I  4086  I  SOMERSET 
'4189    WASHINGTON 
4566   ANDROSCOGGIN 

4761  SOMERSET 
14878 'WASHINGTON 

14927 'SOMERSET 
6261    OXFORD 
I  5904! PENOBSCOT 
,5)09   PENOBSCOT 
|5I14'P1SCATAQUIS 

I  5460  I  SOMERSET 
6420  PENOBSCOT 
|6429  PENOBSCOT 
|6490|PENOtSCOT 
16435  'PENOBSCOT 

16900  CUMBERLAND 
1 6905  i CUMBERLAND 
♦927  PENOBSCOT 
6«9T  AROOSTOOK 
7174  , PISCATAQUIS 


41 

41 

72    59 

41 

47 

71    57 

*1 

79   21 

41 

48 

72   5S 

41 

29 

79   26 

41 

26 

72    91 

41 

35 

72    2( 

41 

48 

72   56 

41 

52 

79   20 

41 

29 

79    28 

41 

22 

72    91 

41 

19 

79    05 

41 

17 

72    92 

41 

14 

79    15 

41 

57 

79    22 

41 

21 

72    02 

41 

14 

3B 

44 

24 

10 

49    59 

46   52 
4«   97 


45    11 

45  27 
49    51 

*«    07 

46  08 

45   97 

44     99 

44     0« 


49   99 

45  99 

46  17 


49  99 
49  99 
45  17 
4«  9* 
49   59 


73  OS 
79  02 
72    Ot 


7? 

43 

369 

73 

05 

30 

7, 

IB 

1*40 

72 

26 

38  C 

72 

59 

20( 

7? 

OS 

40( 

72 

21 

570 

72 

57 

980 

72 

59 

6 

72 

19C 

72 

06 

62 

73 

19 

1380 

72 

46 

210 

7? 

43 

28C 

71 

?7 

12c 

72 

09 

30C 

71 

51 

270 

71 

00 

435 

72 

57 

42  C 

71 

54 

24C 

73 

38 

30C 

72 

26 

510 

73 

26 

220 

73 

92 

785 

79 

27 

1015 

79 

21 

295 

73 

18 

841 

7? 

49 

370 

72 

62! 

71 

30 

101 

73 

10 

6C 

72 

15 

600 

72 

96 

100 

79 

58  C 

73 

08 

603 

79 

09 

92C 

79 

02 

479 

73 

02 

160 

72 

26 

4C 

72 

47 

27S 

42    00 

72 

56 

IIBC 

41    44 

72 

97 

500 

6«  48 
69   48 

66  49 

68  12 

69  00 

69  50 

70  44 
6«   66 

68  01 

69  32 

69    13 

67  00 
69   16 

69  54 

68  26 

70  09 

67  46 

68  36 

69  45 

70  58 

67   48 

69  35 

70  48 
67  48 
67   50 


70   19 

68  10 
68  00 
««   15 


Obsex- 
vation 
tune 


Observer 


Refer 

to 
tables 


ANSONIA  WATER   CO 
WATER   BUR   HARTFORD 
BALTIC    MILLS    CO 
WATER   BUR   HARTFORD 
ENG   DEPT   HARTFORD 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
BRISTOL  WATER  CO 
DONALD  J.    FIELDS 
CONN  LIGHT  6  POWER 
WATER  BUR  HARTFORD 

CONN   LIGHT    t  POWER 
ST   PARK   6   FOREST    COM 
MARY  A.    LEAL 
COLLINS   CO 
CREAM    HILL    FARM 

JOSEPH  P.SIHKO,  JR. 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
BIRMINGHAM  WATER  CO 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

CONN    POWER    COMPANY 
WATER   fr  ELCC   OEPT 
ENG  DEPT   HARTFORD 
SWG   TREATMENT   PLANT 
U.S.    WEATHER   BUREAU 

BRIDGEPORT   HYDRAULIC 
JEWETT    CITY    WTR    CO 
NARY   C.    OLIVER 
NEW    LONDON    WTR    WKS 
STAMFORD    WATER    CO 

MANCHESTER  WTR   DEPT 
CORPS   OF    ENGINEERS 
STAMFORD   WATER   CO 
KORNEL    BAILEY 
NEW  HAVEN   WATER   CO 

ST    PARK   6   FOREST   CC 
FRANK   P.    O'NEILL         I 
CONN   AGR   EXP   STA         I 
ST    PARK   &   FOREST   CO^I 
ST    PARK   fr   FOREST   COM 

WATER   BUR   HARTFORD 
U.S.    WEATHER   BUREAU 
ENG   DEPT   HARTFORD       | 
UNDERWATER   S   LAB  USN 
EDWARD   C.    CHILOS 

NEW  HAVEN   WATER   CO 
NEW   HAVEN    WATER    CO 
CHESTER   A.    COMSTOCI 
NORWICH   WATER   DEPT 
ST    PARK   6   FOREST   COM 
I 
ST    PARK   (   FOREST   COM 
NEW    HAVEN    WATER    CO    I 

LPHONSE    BONNER 
GREENWICH  WATER   CO    | 
ROCKVILLE   WTR    t  AGUE 

CONN  LIGHT  6  POWER 
RIDGEFIELO  WTR  SUP 
HAROLD   MYERS  | 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC 
BUR    ENG  WATERBURY 

WTR   COM   NEW   BRITAIN 
CONN    LIGHT    fr    POWER 
ERNEST    T.    LUHOE 
CONN   LIGHT    6   POWER 
U   OF   CONN   AGR   DEPT 

CONN    LIGHT    t    POWER 
TORRINGTON   WTR   CO 
TORRINGTON   REGISTER 
BRIDGEPORT   HYDRAULli 
BUR   ENG  WATERBURY 

NEW    HAVEN    WATER   CO 
JAMES    RINTOUL 
WATER   BUR   HARTFORD 
WATER   BUR   HARTFORD 
WTR   COM   NEW   BRITAIN 

NEW  HAVEN  WATER  CO 
WATERBURY  WATER  CO 
CONN  LIGHT  (.  POWER 
WTR    COM   NEW    BRITAIN 

OSCAR   S.    JOHNSON 


ROBERT   A.    SMITH 
CIVIL    AERO   ADM 

R   FORCE 
ACADIA    NAT    PARK 
TALBOT 

MARTIN  HUNSTER 
EARL  C.HOTCHKISS.JR 

I.  S.  NAVY 

.S.  WEATHER  BUREAU 

BBIE  M.  PAtUET 

RAYMOND   R.    PALMER    > 
WALTER  A.    HICKS 
MRS.    ELMER   J.LELAND 
AUGUSTA  WATER  OlST 
BANGOR   HYDRO-ELEC   CO 

C.    S.    PREBLE 
.    W.    NORSWORTHY 
ORENZO  VOISINE 

SAMUAL   D.    SOULE 

S   PWR   CO 


STATE    FISH   HATCHERY 
HUGH    E.     SAWVEP 
CENTRAL   MAINE   POWER 
CIVIL   AERO  ADM 
I  AM  cumiNG 

CENTRAL   MAINE   POWER 
IRVIN    C.    MASON 
UNION   WATER    PWR    CO 
BRYANT    L.    HOPKINS 
BANGOR   HYDRO-ELEC   CO 

MAOISON  MILLS 
EDWARD  A.  MILLER 
GREAT  NORTH.  PAPER 
CIVIL  AERO  ADM 
ERVIN  LOVELL 

LA  NONTAGNE 
T.    W.    CLARK 
CIVIL   AERO  ADM 
PMYS   DEPT    U   OF   ME 
HAROLD   HAMLIN 

WEATHER   BUREAU 
WEATHER   BUREAU 
.    AVERILL 
MAINE   EXP   STATION 
GREAT   NORTH.    PAPER 
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1 

^ 

1 

1 
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time 
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Refer 
to 
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1 

tablee 

^ 

2 

J 

s 

A 

(£ 

ROXBURY 

7919 

OXFORD 

44   40 

70   96 

720 

HID 

RUHFORO    FLS    PWR    CO 

9 

RUMFORD   9   SW 

7929 

OXFORD 

44   91 

70   94 

674 

MIO 

HID 

EVALIME    A.    WARREN 

2  9  9 

7 

RUMFORD    1    SSE 

7990 

OXFORD 

♦4   39 

70   99 

905 

MID 

RUMFORD   FLS   PWR   CO 

2X9 

C 

SANFORD    Z   NNW 

7479 

YORK 

49   28 

70   47 

260 

5P 

5P 

CLIFFORD   P.    COOK 

2   9    5 

SKOWHEGAN 

7827 

SOMERSET 

44    46 

69   49 

165 

HID 

CENTRAL   MAINE   POWER 

C 

SOUTH  ANDOVER 

7940 

OXFORD 

44    16 

70    44 

690 

7P 

RUHFORO   FLS   PWR   CO 

9 

SOUTHWEST   HARBOR 

8901 

HANCOCK 

44   16 

68   19 

10 

MID 

U.    S.    COAST   GUARD 

c 

SOUA   PAN   DAM 

899B 

AROOSTOOK 

IS 

46   92 

66   20 

568 

7A 

H.    C.    STEVENS 

9 

»T RAT TOM 

8599 

FRANKLIN 

45   06 

70   27 

1150 

AR 

CLIFFORD   J.    ORAKC 

CLOSED 

7/55 

SWANS   FALLS 

8641 

OXFORD 

44   02 

70   59 

400 

HID 

PUBLIC   SERVICE   CO 

C 

THE   FORKS 

•  721 

SOMERSET 

45   20 

69   58 

570 

8a' GLADYS   H.    DUR6IH 

S 

UNITY 

8996 

WALDO 

♦4   95 

69   20 

590 

6P 

6PiMERT0N   R.    REYNOLDS 

IBB 

UPPER   DAM 

8942 

OXFORD 

44   52 

70   52 

1484 

9P   UNION  WATER   PWR   CO 

S 

WEST   BUXTOH   2   NNW 

9914 

YORK 

11 

43   42 

70  97 

150 

6P 

6P] CENTRAL   MAINE   POWER 

2  »  ft 

■INSLOW 

9826 

KENNEBEC 

44   39 

69   98 

90 

BA 

8A 

HOLL'WORTH/WHITMET 

2   B   5 

WOOOLAND 

9891 

WASHINGTON 

14 

45    08 

67   24 

1*0 

BA 

MIO 

ST   CROIX   PAPER  CO 

2   9   ft 

7 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

0049 

BERKSHIRE 

42   99 

79    06 

790 

8A 

8A 

NEW   ENGLAND   PWR  CO 

2   3    5 

7 

AWERST 

0120 

HAMPSHIRE 

42   24 

72   92 

210 

MID 

MID 

UNIVERSITY   OF   MASS 

2    3    5 

7   C 

ASHBURNHAM 

0190 

WORCESTER 

42    39 

71    53 

1190 

BA 

H.    C.    STEWART 

3 

ASHLAND 

0218 

MIDDLESEX 

42    18 

71    28 

227 

7A 

HETRO  DIST   WTR   COm 

9 

ATHOL   9   E 

0257 

WORCESTER 

42   95 

72    10 

1000 

8A 

STATE   DEPT   HEALTH 

) 

BEECHHOCe 

0551 

NORFOLK 

42    19 

70    49 

40 

8A 

STATE    DEPT    HEALTH 

3 

BELCHERTOm 

0562 

HAMPSHIRE 

42    17 

72   21 

956 

8A 

METRO  DIST   WTR   COMM 

9 

BIRCH   HILL   DAM 

0666 

WORCESTER 

42   38 

72    07 

840 

4P 

*P 

CORPS   OF   ENGINEERS 

2    9    9 

7    C 

BLUE   HILL 

0796 

NORFOLK 

42    19 

71    07 

640 

7P 

7P 

BLUE  HILL   OBS 

2   3    6 

BOSTON   WB    AIRPORT 

0770 

SUFFOLK 

42    22 

71    02 

15 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

2    9    5 

7    C 

BOTLSTON 

0801 

WORCESTER 

42    21 

71    43 

650 

AR 

MRS.    BARBARA    SMITH 

s 

BROCKTON 

0860 

PLYMOUTH 

42    03 

71    01 

80 

4P 

*P    CITY    ENGINEER 

2    9    5 

7 

! CAMBRIDGE 

1097 

MIDDLESEX 

42    23 

71    07 

60 

hid:  HARVARD   UNIVERSITY 

C 

CHARLTON    2 

WORCESTER 

71    57 

5P 

5P'  OLIVER   E.    MAY 

2   9    5 

CHATHAM 

1976 

BARNSTABLE 

41    40 

69   57 

38 

5P| U.     S.    COAST    GUARD 

3 

CHESTER 

1425 

HAMPDEN 

42    17 

72    69 

600 

6A   STATE   DEPT   HEALTH 

3 

CHESTERFIELD 

1496 

HAMPSH I  RE 

42    29 

72    51 

1360 

SA, STATE    OEPT    HEALTH 

CHESTNUT   HILL 

1447 

SUFFOLK 

42    20 

71    10 

12* 

*P 

TaInETRO  DIST   WTR   COW 

2    3    5 

CLINTON 

1561 

WORCESTER 

42   24 

71    41 

398 

APiHETRO   OlST    WTR    COMM 

2   3    5 

COHASSET 

1562 

NORFOLK 

42    16 

70    50 

80 

7A 

7a| OSCAR    JOHNSON 

2    3    5 

COLDBROOK 

1589 

WORCESTER 

42   29 

72    09 

680 

8A 

METRO   DIST   WTR  COMM 

3 

EAST   WAREHAM 

2451 

PLYMOUTH 

41    46 

70   40 

18 

6A 

8A 

G.    B.    ROUNSVILLE 

2    3   5 

7 

ED6ART0WN 

2501 

DUKES 

41    29 

70   91 

20 

eA 

6A 

ELIZABETH   B.    HOUGH 

2    9    5 

7 

FALL   RIVER 

2642 

BRISTOL 

41    42 

71    10 

190 

IIP 

IIP 

RICHARD   C.    BRIGHAM 

2   9   5 

7 

FITCHBUR6 

2806 

WORCESTER 

42    94 

71    46 

402 

8A 

8A 

DEPT   PUBLIC  WORKS 

2   9   5 

FRAMINGHAM 

2975 

MIDDLESEX 

42    17 

71    25 

172 

8A 

7A 

METRO  DIST   WTR  ZCm 

2    9   5 

FRANKLIN 

2997 

NORFOLK 

42    06 

71    24 

920 

8A 

STATE   DEPT   HEALTH 

> 

GARDNER 

9052 

WORCESTER 

42    95 

71    59 

1110 

8A 

STATE  DEPT   HEALTH 

s 

CROTON 

9270 

MIDDLESEX 

42    36 

71    95 

320 

8* 

STATE   DEPT   HEALTH 

' 

HA ROW I CK 

9401 

WORCESTER 

42    21 

72    12 

950 

8A 

STATE   DEPT   HEALTH 

KATCHVILLE 

9471 

BARNSTABLE 

41    37 

70   92 

70 

BA 

STATE   DEPT   HEALTH 

9 

1  HAVERHILL 

3505 

ESSEX 

42    46 

71    O*. 

60 

EARL    F.    SMITH 

2    9    9 

7 

HEATH 

3549 

FRANKLIN 

42    40 

72    49 

1490 

8A 

STATE    OEPT    HEALTH 

1 

HOLYOKE 

3702 

HAMPDEN 

42    13 

72    96 

90 

8A 

A.    W.    LADD 

9 

HOOSAC   TUNNEL 

3713 

BERKSHIRE 

42    41 

72    58 

800 

8A 

8A 

NEW    ENGLAND    PWR   CO 

2    9    9 

T 

I HUBBARDSTON 

9772 

WORCESTER 

42    29 

72    00 

1090 

BA 

STATE  OEPT   HEALTH 

1 

HYAIINIS 

9S21 

BARNSTABLE 

41    41 

70    17 

25 

6P 

6P 

CAPE   6  VNYRO   ELEC   Cp      2    9    5 

7   C 

1  IPSWICH 

3876 

ESSEX 

42    40 

70   52 

90 

8A 

STATE   DEPT   HEALTH 

t 

1  JEFFERSON 

3991 

WORCESTER 

42    22 

71    54 

620 

AR 

METRO   DIST   WTR   COM 

9 

1  KNIOHTVILLE    DAM 

9985 

HAMPSHIRE 

42    17 

72    52 

940 

8A 

8A   CORPS   OF    ENGINEERS 

2    9   5 

7   C 

1  LAKE   COCHITUATE 

4012 

MIDDLESEX 

42    19 

71    29 

148 

7* 

7A 

METRO   DIST    WTR    COMM 

2   9    9 

1  LAWRENCE 

4105 

ESSEX 

42   41 

71    10 

57 

9P 

HID 

ESSEX   COMPANY 

2    9    9 

1  LEXINGTON 

4162 

MIDDLESEX 

42    27 

71    12 

200 

5P 

9P 

JOHN    E.    WALLACE 

2   3    9 

:  LOWELL 

4313 

MIDDLESEX 

42    39 

71    18 

90 

5P 

5P 

PROPS   LKS   6  CANALS 

2    3    5 

1  MANSFIELD 

4449 

BRISTOL 

42    03 

71    12 

200 

BA 

STATE   DEPT   HEALTH 

9 

HENDON 

4667 

WORCESTER 

4a   05 

71    94 

440 

HID 

HAROLD    J.    PARKINSON 

C 

MIODLEBORO 

4711 

PLYMOUTH 

4?   59 

70   54 

50 

6A 

STATE    DEPT    HEALTH 

9 

MIODLETOH 

ESSEX 

42    96 

71    01 

97 

SS 

BAlwiLLIAM   R.    HOELZEL 

2    3    5 

MILFORD 

4760 

WORCESTER 

42    10 

71    91 

280 

8a! STATE   DEPT   HEALTH 

9 

MILLBURY 

4771 

WORCESTER 

42    12 

71    45 

990 

BA|NEW    ENGLAND    PWR    CO 

> 

MONTAGUE   CITY 

4903 

FRANKLIN 

42    99 

72    94 

150 

8A 

MRS. MARGARET    LOBLEY 

9 

MOUNT    WACHUSET 

5077 

WORCESTER 

42   29 

71    53 

■2000 

AR 

FRANCIS    HARRINGTON 

9 

NANTUCKET   WB   AIRPORT 

5159 

NANTUCKET 

41    19 

70   04 

43 

HID 

MID 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

2    3    5 

7   C 

NEW   BEDFORD 

5246 

BRISTOL 

41    99 

70   55 

90 

MIO 

4P 

CITY    ENGINEER 

2    9    5 

7   C 

HEWiURTPORT 

5285 

ESSEX 

42   50 

70   55 

20 

8A 

STATE   DEPT   HEALTH 

9 

NEW    SALEM 

5906 

FRANKLIN 

42   26 

72   20 

750 

6A 

METRO   DIST   WTR   COMM 

9 

NEWTON 

5317 

MIDDLESEX 

42    16 

71    13 

100 

8A 

STATE   DEPT   HEALTH 

CLOSED 

/St. 

NORTHBRIDGE 

5514 

WORCESTER 

42   07 

71    40 

900 

8A 

STATE   DEPT   HEALTH 

9 

PELHAM 

6251 

HAMPSHIRE 

42    23 

72   24 

1150 

BA 

METRO  OlST   WTR   CCHH 

9 

PEMBROKE 

6262 

PLYMOUTH 

42   01 

70  49 

60 

8A 

STATE   OEPT   HEALTH 

9 

PERU 

6911 

BERKSHIRE 

5 

42   27 

79   04 

19O0 

8A 

STATE   OEPT   HEALTH 

'  9 

PETERSHAM   4  N 

6922 

WORCESTER 

42   92 

72    11 

1090 

8A 

DIR  HARVARD   FOREST 

9 

C 

PITTSFIELD   WB    AIRPORT 

6414 

BERKSHIRE 

f 

42    26 

79    17 

1153 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

2   9    9 

7   C 

1 PLAINFIELD 

6425 

HAMPSHIRE 

42    31 

72   55 

1690 

8A 

STATE   DEPT   HEALTH 

9 

PLYMOUTH 

6486 

PLYMOUTH 

41    55 

70   42 

25 

*f> 

4P 

PLYMOUTH   CORDAGE   CO 

2    9    5 

■^ 

1  PRINCETON 

.... 

WORCESTER 

42    27 

71    52 

1050 

AR 

METRO    DIST    WTR    COMM 

3 

!  PROVINCETOWN   3   N 

6676 

BARNSTABLE 

42    04 

70   13 

40 

8P 

BP    U.     S.    COAST    GUARD 

2    9    9 

I  PROVINCETOWN    1    NW 

6681 

BARNSTABLE 

42    04 

70   12 

90 

MIO    CAPE    t,   VNYRD    ELEC    CO 

C 

OUABBIN    INTAKE 

6699 

HAMPSHIRE 

42   22 

72    17 

560 

8 A   METRO   D15T   WTR   COMM 

9 

,  ROCHESTER 

6998 

PLYMOUTH 

41    47 

70   55 

60 

BA 

BA 

NEW   BEDFORD  WTR   WKS 

2    9    9   6 

ROCKPORT    1    ESE 

6977 

ESSEX 

42    99 

70   97 

80 

7P 

7P 

REV.    R.    H.    BARKER 

2   3   5 

7  C 

SALEM  AIR   STATION 

7124 

ESSEX 

42    92 

70   52 

40 

9P 

9P 

U.    S.    COAST   GUARD 

2    3    5 

SANDWICH 

7190 

BARNSTABLE 

41    46 

70   30 

20 

MIO 

MID 

W.    A.    WINSOR 

2    3    9 

7 

SEGREGANSET 

7299 

BRISTOL 

41    50 

71    07 

95 

8A 

BRISTOL   CO  AGR   SCH 

9 

SHELBURNE    FALLS 

7970 

FRANKLIN 

42    96 

72   44 

400 

SA 

8A 

NEW   ENGLAND   PWR  CO 

2    3    5 

SOUTHBRIDGE   9   E 

7627 

WORCESTER 

42    04 

71    59 

720 

8A 

STATE   DEPT   HEALTH 

3 

SOUTH   EGREMONT 

7692 

BERKSHIRE 

42    10 

79   25 

7*3 

8A 

STATE   DEPT   HEALTH 

9 

SPOT   POND 

8030 

MIDDLESEX 

42    27 

71    06 

160 

7A 

HETRO  DIST   WTR  COMM 

SPRINGFIELD   ARMORY 

8046 

HAMPDEN 

42    06 

72   95 

199 

4P 

4P 

U.    S.    ARMORY 

2    3    5 

7 

STATE    FARM 

6101 

PLYMOUTH 

41    57 

70   57 

80 

HID 

STATE   FARM 

C 

STERLING 

6194 

WORCESTER 

42    27 

71    49 

555 

AR 

METRO  DIST   WTR  COM 

3 

STERLING   9   NW 

8159, WORCESTER 

10 

42    28 

71    48 

690 

MID 

NUNZIO   LANCIANI 

c 

STOCKBRIDGE 

8181    BERKSHIRE 

42    17 

73    19 

850 

9P 

9P 

NESBITT   H.    BANGS 

2    3   9 

7 

SWAMPSCOTT 

8901    ESSEX 

42    28 

70   54 

20 

7P 

7P 

WESTON   K.    LEWIS 

2   9   9 

7 

TAUNTON 

8367    BRISTOL 

41    54 

71    04 

20 

6P 

6P 

WATER  WORKS 

2   9    9 

TULLY   DAM 

8579 

WORCESTER 

42   39 

72    19 

685 

BA 

8A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

2    9    9 

TURNERS   FALLS 
WALPOLE      ' 

8580 

FRANKLIN 

42   36 

72   39 

200 

6P 

MID 

W.    MASS.    ELEC.    CO. 

2   3   5 

8755 

NORFOLK 

42    11 

200 

8P 

8P 

PARKER   N.    CHICK 

2   3    9 

WALROLE    1    S 

8760 

NORFOLK 

42    08 

71    15 

200 

9P 

5P 

FREDERICK   Y.    LIBBV 

2   9   5 

WARE 

8791 

HAMPSHIRE 

42    17 

72    17 

500 

8A 

WARE   WATER  WORKS 

1 

WARE    2 

8798 

HAMPSHIRE 

42    16 

72    IB 

640 

8A 

STATE   DEPT   HEALTH 

9 

WASHINGTON   2 

6849 

BERKSHIRE 

42   20 

73   11 

1940 

HID 

MARTHA   S.    GARDNER 

C 

WEBSTER 

8916 

WORCESTER 

17 

42    03 

71    59 

450 

BA 

STATE   OEPT   HEALTH 

9 

WEST   BRIMFIELD 

9099 

42'  10 

72    16 

425 

HID 

INA   E.    LAMB 

c 

WEST   CtMtlNGTON 

9196 

HAMPSHIRE 

42   29 

72    58 

1181 

6P 

6P 

FREDERIC   S.    BROWN 

2   3    9 

WESTFIELD 

9191 

HAMPDEN 

42    06 

72   42 

250 

8A 

STATE   DEPT   HEALTH 

9 

WESTOM 

9960 

MIDDLESEX 

42   29 

71    19 

224 

5P 

5P 

WESTON  COLLEGE 

2    9   5 

WEST   OTIS 

9371 

BERKSHIRE 

42    11 

79    09 

1990 

STATE    OEPT    HEALTH 

9 

WESTOVER   FIELD 

9982 

HAMPDEN 

42    12 

72   99 

2*0 

MIO 

HID 

U.    S.    AIR   FORCE 

2   9    5 

7 

WEST   RUTLAND 

9442 

WORCESTER 

42   22 

71    59 

900 

8A 

METRO  DIST   WTR   CCMM 

9 

WILLARO   BROOK   ST    FOREST 

9706 

MIDDLESEX 

10 

42   40 

71    48 

500 

»P 

9P 

STATE   OEPT   CONSERV 

2   3   5 

WINCMCNDON 

9770 

WORCESTER 

42   42 

72    09 

940 

BA 

STATE   OEPT   HEALTH 

9 

WORCESTER   CAA   AP 

9929 

WORCESTER 

42    16 

71    52 

997 

MID 

MID 

CIVIL   AERO  AOM 

2   9   5 

WORCESTER 

9928 

WORCESTER 

42    16 

71    49 

628 

7P 

*P 

CLIFFORD   L.    OAVIS 

2   9   5 

7 

HEW    HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

0098 

ORAFTOM 

10 

49   99 

71    92 

1971 

7R 

7P 

CARLTON   E.BLANCHARO 

CLOSED   12/54 

BATH   2   IW 

0496 

BRAFTOM 

9 

44    09 

71    IB 

4*0 

8A 

MIS.    PHOEBE   CARR 

9 

• 

BEECH  HILL 

0827 

BELKNAP 

10 

49   99 

71    95 

1100 

PUBLIC    SERV  CO  N   H 

BEHTOM 

0679 

GRAFTON 

9 

44   0« 

71    59 

19*0 

9R 

5P 

JAMES   LEONARO 

2   9   5 

BERLIN 

0690 

COOS 

1 

44   29 

71    10 

1110 

8A 

8A 

EOW   FENN,    BROWN   CO 

2   9ft 

T 

STATION  INDEX 
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•UCKS   COMEt 

CAMMOl    HOUHTAIH 
CPITKI   HUttm 

CLAioor 

CLCA*   MOOH 

coKoae  M  Atvi 

»lIVIULl  KOTCM 


CAST   MniMG 
CASTWM   fALLS   VAN 

rAtYAM 

FUST   COM   LAKE 

flTZVlLLlAM  t   M 
FMIKLIH    I    MM 
FtAMKLlH    FALLS    DAM 

«ltjaurTCM 

NAMOVU 

NIU.SMM   2   V 
NII»SON 
JCFFEMOH 
KCCMC 

LAM»OtT 

UUU^OtT    I 
LAMCASm 

LAWAFF 

LetAMM   CAA    AIRPORT 

LlMCOUl 

MAC   MJVfLL   OAM 
WWCMCSTCII 

HASSAUSIC    LAKE 

NCR  I SEN 

■ILAM    7    H 
MILFOKO 

momn  mash ine ton 

NASHUA    I    N 
NEW  DUMMAH 


MORTM   STRATFOm 
OETCRSORO   2    S 
PIttKNMI   NOTCH 

•ITTSauaSM   RESERVOII 
•  LTMOl^TN    1    WNV 
»0«TSMauTK 
SOUTH   DAMBURT 
SOUTH   LTNOEtOaO 


SOUTH  SUTTON 
SOUTH  VCARC  1 
SUHAPEC 


«AL»Ol.E    2 

WAtflEM     1     SE 

•ATERYlLLE    VALLEY 
VEST    LCtAHON 

VEST  RuaiET 
•HITEFItUD 
VILMOT 

VIMCHESTER 

VINOHAM 

vOLFEtORO   PALlS 

VOCDSTOCK 
tOM   «0HO 

«KIOE    ISLAND 

AUSTIN 

iLOCft    ISLAND   VI   AP 

6REEMV1LLE 

KINOSTOM 

■ev»<»T 


OTOS  OKAFTM 
OTAl    n(RR1»»CK 

|0e>*  MRRINACK 
0410  HC»RI»«CK 
I  MM   GRAFTON 

1(MS   OAAFTOI 

iMf  GRArrm 
HIT  MAFToa 
i»«  •Elkna» 

IS»1<  SULLIVAN 

ISfO   GRAFTON 
IMS   NERRin*CK 
3 02 S   COOS 

|219i;CNeSM|RE 
I2IT*  STAFFORO 

|31«4  HILLStORO 
2437  MCRRIIUCK 
2IA3   COOS 
2»W   COOS 
3t49| COOS 

103*  CNCSHIRE 
I17T  MiRRIIWCK 
)1S2  «RRIHACK 
SS>9   •ELKMAP 

ISSOICRAFTOH 

*0«3   H1LLS90R0 
*2SA  HILLStORO 
ASIA   COOS 
ASM   CHESHIRE 
*4TS|  •ELUUP 

44S0  BELKNA* 

*S9«  COOS 

4»«B  ORAFTON 

44Si  CJtAFTON 

! ATS2  ftRAFTOa 

soil  HILLStORO 
90^3  HILlSRORO 
SlfO  CHESHIRE 
9211  HILLSSORO 
|99t3| SULLIVAN 

I  34001  COOS 
' S412  HILLStORO 
»«9«i  COOS 

9713  HRLStORO 

S7B0  STRAFFORD 

964]  NERRIMACK 

S«*8  SULLIVAN 

43S4  COOS 

«t«7  HILLStORO 

salt  coos 
ss5«  coos 

t949  GRAFTON 

**90  ROCKIMSHAN 
7«7  MERKIHACK 
BOei  HILLStORO 

•1«9  MERRIMACK 
•1*4  HILLSSORO 
S902  SULLIVAN 
eSS«  CHESHIRE 
etO«  CARROLL 

07*1  CHESHIRE 
8899  CHESHIRE 

8889  OJUFTOl 
89«0  GRAFTS* 
9318    OiUFTOM 

94T4    GRAFTON 
Mlt   COOS 
U7»   MEWtlWCK 
*T2i   CHESHIRE 

9740    ROCKINGHAM 

98SS  CARROLL 
9940  GRAFTON 
99««   COOS 


0974  NASMINGTOH 
0694   NEWOOMT 
>104   VROVIDEMCE 
4344  HASMINGTOM 
932S  NEWPORT 


(Si  J 


»   «♦  17 

loUs  19 

lOi  *S  10 

101  4S  IS 

10'  *S  S« 

1  0;  4S   44 
lOi  *S    52 

9    44    10 

10    49    AS 
9   *1   2» 

10    *4    0* 

10;  *S  12 

1    *4  93 

10.  42  SA 

,    4|*>  OB 


*S     04. 

49   2TJ 

44    47  I 

44  14: 

45  04| 

.'  42    4»' 

l(4>  27 1 
I  AS  >•! 
I  49  29| 
.   49   42 


71  42 

Tl  49 

Tl  91 

71  St 

71  43 

Tl  St 
71    St 

71    »2 

71  2t 

72  21 

Tl  St 
71    SO 

71  20 

72  0* 

70  3« 

71  At 

71  40 
71    Ot 

71    27| 

71  I7I 

72  11' 

71  40 
71  St{ 
71    2S{ 

73  17 


.  10 


42  S4l  71  St 

43  OOi  71  38 
43   07|  72  12 

42  99,  71  24 

43  99  72  It 


'     1    44    40 

;  10  43  491 

114*  It 


'  10143   29!  71  39 

3  49   221  72  10 
I     3.**   45  71  38 

10!  42   91,  71  97 

I  11' 44    Itj  71  19 

'     3' 49    Os!  71  23 

10  43    "6  71  *3 

4  49    04| 

;  10    43    2tl 

10   42    93j 


TO    47 
71    93 

71    47 


I  to   43    19l  71  34 

10' 45    03I  71  42 

S   43   231  72  OS 

9   49    001  72  19 

13   49    S2|  71  It 


S|  42  49 

5   43  OS 

10|43  99 

lOl  43  57 

9   43  38' 


72  11 
72  24 
71    33 

71  30 

72  19 


43 

38 

71 

31 

A4 

23 

71 

94 

43 

27 

71 

55 

42 

4« 

72 

23 

42 

47 

71 

19 

A3 

34 

71 

12 

43 

59 

71 

41 

44 

9t> 

" 

20 

41 

It 

71 

39 

41 

10 

71 

S3 

41 

93 

71 

3* 

41 

29 

71 

32 

41 

30 

71 

It 

403 


I  10] 43    07'  71    3T| 

j 10   42   47  71    24|  140 

3I  44   29  71    2t  1400 

'     9|43    St  73    17 1  490 

j 10   49   93'  71    2t 

'  10,  49    92  71    28 

!     9'  44   29,  71    34  880| 

3   44   111  71    94'  940I 

49    98!  72    19;  9421 

j 10   44   031  71    40  830 
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time 


900 

1000    4* 
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GEORGE  E.  TUCKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PUtLiC  SERV  CO  N  H 
RUTH  S.  MOORE 
PUtLIC  SERVICE  CO 

7A,PAUL  D.  SMITH 

7A  ERASTyS  DOLE 

5P' AUSTIN  MACAULAT 

7A  GEORGE  W.  tROVN 

7A  CENT  VT  PUtLIC  SERV 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MID  U.S.  WEATHER  tUREAU 
8A  GERTRUDE  E.  NASH 
tA  DUtLIN  SCHOOL  INC 
9P  UNIVERSITY  OF  N  H 

4P, RODNEY  L.  GILtERT 
TA I PUtLIC  SERV  CO  N  H 
4PlG.  E.  CAMPtELL 
7P|J.  C.  CREPEAU 
7a|cONN  river  POWER  CO 

6A I  MRS. GLADYS  H.HOLMAN 
tP  F.  J.  SOUTHMATD 
5p! CORPS  OF  ENGINEERS 
7 A  ARTHUR  G.  ttOWN 
8P  DARTMOUTH  COLLEGE 

MlDj PUtLIC  SERV  CO  N  H 
NID  PUBLIC  SERVICE  CO 
7Ak.  C.  MC  IHTIRE 
4P  MERTON  T.  GOODRICH 
7A  KENNETH  E.  GOULD 

tA  PUtLIC  SERV  CO  N  H 
9A  TWIN  ST  GAS4ELEC  CO 

Hit  HERMAN  L.  TITUS 
MID  CIVIL  AERO  ADM 
84  MRS.  KATHLEEN  BOYLE 


8A  CORPS  OF  ENGINEERS 
HID  MID  PUBLIC  SERVICE  CO 
JKARRIET  M.  PERKINS 
MANCHESTER  WTR  WKS 
GORDON  LELAND 


BP  UNION  WTR  POWER  CO 
9A  ANDREW  E.  ROTHOVIUS 

MID  NT. WASH.  OeS.  CORP. 
7A  PENNICHUCK  WTR  WKS 

MID  PUtLIC  SERV  CO  N  M 

3P  COLtV  JR  COLLEGE 

8A  H.  P.  SHEPARD 

4A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 

4P  e.  A.  MORISON 

7P  J.  t.  DOOGE 


Refer 


MID  N  H  HATER  RESOURCES 
8A  WiLLAflD  c.  WIGGETT 

MID   DEPT    PUtLIC   WORKS 
BA   EDNA    F.    POWERS 
7PJHARRY    W.    HOLT 

I PUtLIC    SERV  CO  N  H 
8A,LE0N   H.    GRANT 
NID   PUtLIC    SERV  CO  N   H 
saIh.    G.    LAWTON 
BAjOLIVE    L.    FOLKINS 

7Ai GEORGE   DUBINA 
6A   MRS. MARION   H.ANDROS 
MIO  N  H   FISH   HATCHERY 
CORPS   OF    ENGINEERS 
8A   GRANITE   ST   ELEC   CO 

ELVA  H.    CHIVELL 
PUBLIC   SERV   CO  N  H 
MRS.    RUTH   M.    GRACE 
L   0.    GRUPE 
4P; HERMAN   E.    BAKER 

4P   KENNETH   BERRY 
4p! FRED   S.    BROWN 

baIu.s.  bur  fisheries 


BAi EDMUND   R.    GREENE 
41dIu.S.    WEATHER   tUREAU 
tP| HENRY   J.    STEERE 
SPl AGRICULT'AL   EXP   STA 
HID   NEWPORT   WATER  WORKS 


Static 


lEIMINGTON  2  NW 
BETHEL 

BLOOMFIELD 

tURLINGTON  Wt  All 
CANAAN 
CAVENDISH 
CHELSEA 
; CHIT  TEND EN 

CORINTH 
CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  tARNET 
ENOSBURG  FALLS 

ESSEX  JUNCTION 
, OILMAN 

'grafton 
highgate  palls 

LOtlNGTON 


|mONTPELIER  CAA  AIRPOI 

HORRISVlLlE 
I  NEWPORT 

NORTNFIELD  NORWICH  Ml 

PERU 

'  RANDOLPH 
j RANDOLPH  CENTER 
READING  HILL 
IrEAOSBORO  1  SSE 
I  ROCHESTER 

I  RUTLAND 
j SAINT  ALBANS 
iSAINT  jOHNStURY 
! SALISBURY 
jSEARSBURG  NOUNTAIN 

;SEARSBURG  STATION 
; SOMERSET 

I  SOUTH  LONDONDERRY 
I  SOUTH  NEWBURY 
SPRINGFIELD 

IsTOCKBRlDGE 
iTOWNSHEND 

[TYSON 

luNION  VILLAGE  DAN 

:  VERNON 

IwARDSBORO 
WATERBURY 
WEST  BURKE 
WEST  DANVILLE 
WEST  HARTFORD 

jWESTON  2  S 
I  WEST  TOPSHAM 
:WHITE  RIVER  JC .  1  N 

WHITINGHAH  9  H 

WILDER 

WOODSTOCK  3  ENE 

NEW  STATIONS 
MOUNT  MANSFIELD,  VT . 


TON, 


ME. 


inactive  stations 

!lac  frontiere,  me. 
nelson,  n.  h. 

ITUNBRIDGE,  VT. 


County 


0957  WASHINGTON 
0494  WINONAN 
0943  BENNINGTON 
0440'WINDSOR 
0690; ESSEX 

1  OBI  I  CHITTENDEN 
1213  ESSEX 
1243  WINDSOR 

1340; ORANGE 
1433  RUTLAND 


ORANGE 

ADDISON 

BENNINGTON 

CALEDONIA 

FRANKLIN 


ESSEX 

BENNINGTON 

WASHINGTON 

WINDHAM 

CALEDONIA 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

LAMOILLE 

ORLEANS 

WASHINGTON 

BENNINGTON 

ORANGE 

ORANGE 

WINDSOR 

BENNINGTON 

WINDSOR 

RUTLAND 

FRANKLIN 

CALEDONIA 

ADDISON 

BENNINGTON 

BENNINGTON 

WINDHAM 

WINDHAM 

ORANGE 

WINDSOR 

WINDSOR 
WINDHAM 
WINDSOR 
ORANGE 
WINDHAM 

WINDHAM 

WASHINGTON 

CALEDONIA 

CALEDONIA 

WINDSOR 

WINDSOR 
ORANGE 
WINDSOR 
WINDHAM 
WINDSOR 


WINDSOR 


LAMOILLE 

GRAFTON 

CUMBERLAND 

FRANKLIN 


ROOST OOK 
5790  CHESHIRE 
B483  ORANGE 


3  44  1*1 

9  49  08  I 

8 ',42  94 

5  49  50 


9  45  00 1 
5! 43  23 
3  49  39 
2  43  41 


49  581 

43  14  I 

44  20 


Obeex- 

jvation  ! 

}  time  I 


49  11 1 

»4  25 
43  49  I 


43  14 

49  56 
49  97 

43  91 
42  45 
49  52 

49  37 


42  52 

42  58 

43  11 

44  04 
43  14 

43  47 
43  02 

43  28 
43  48 

42  46 

43  03 


43  39 

42  47 

43  41 


44  32 

43  3*. 

44  04 
5  17 


At  42 

42  39 

43  33 


73  02 

73  16 
72  44 
72  03 
72  40 

72  34 
72  36 

72  12 
72  40 
72  9* 

72  40 
72  96 
72  34 

79  02 
72  46 
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NEW  ENGLAND  -  OCTOBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Torrential  rainfall  that  caused  disastrous 
mid-month  floods  in  portions  of  Connecticut 
and  Massachusetts  was  the  outstanding 
weather  feature  of  the  month.   The  damaging 
wind  storms  of  the  24th  were  also  note- 
worthy. 

Precipitation  in  the  Southern  Division 
broke  the  all-time  record  for  October. 
This  month's  average  of  9.38  inches  was 
well  over  that  of  8.12  inches  in  1890,  and 
was  nearly  three  times  the  long-term  aver- 
age.  Distribution  of  all  New  England  pre- 
cipitation is  shown  on  the  map  on  page  186. 
The  greatest  State  average  was  Connecticut's 
12.41  inches  which  tops  all  others  this 
month  by  a  considerable  margin.   Both  Massa- 
chusetts and  Rhode  Island  averaged  somewhat 
more  than  double  their  usual  October  rain- 
fall but  received  only  about  two-thirds 
as  much  as  Connecticut  where  the  worst 
floods  occurred.   In  this  division,  the 
greatest  monthly  total  amounts  were  Heath, 
Mass.,  19.77  inches.  Round  Pond,  Conn., 
19.65  inches,  and  Austin,  R.  I.,  12.42 
inches.   The  least  monthly  total  was  also 
quite  large,  4.06  inches  at  Rockport  1  ESE., 
Mass.   The  greatest  dally  amount  was  the 
whopping  10.48  inches  at  Laurel  Reservoir, 
Conn. ,  on  the  16th.   Northern  Division 
precipitation  was  much  less  spectacular 
in  terms  of  averages  but  very  large  amounts 
were  measured  at  some  stations  in  southern 
portions  of  Vermont  and  New  Hampshire  which 
were  under  the  edge  of  the  heavy  downpour 
area.   For  example,  Mays  Mill,  Vermont,  had 
a  total  of  16.99  inches  for  the  month. 
Maine  was  on  the  short  end  being  the  only 
State  with  a  subnormal  average  while  the 
other  two  were  about  2  inches  above  normal, 
thereby  shading  the  Northern  Division  aver- 
age to  exactly  1  inch  more  than  the  long- 
term  figure.   Maine  also  had  the  driest 
station  in  the  Section,  Ft.  Kent  with  only 
0.48  inch  for  the  month. 

Temperatures  were  about  as  usually  expected 
in  October,  averaging  only  slightly  above 
normal  in  the  -Northern  and  about  1°  above 
in  the  Southern  Division.   Maine  tempera- 
tures averaged  about  1°  below  the  long-term 
expectation  but  all  other  New  England  States 
were  from  0.7°  to  1.5°  above  normal.   Ex- 
tremes were  not  unusual  and  did  not  differ 
greatly  between  north  and  south.   These 
ranged  from  86°  at  Hartford  Brainard  Fid., 
on  the  11th  to  12°  at  West  Burke  and  Mt . 
Mansfield,  Vt.,  on  the  26th. 

Sunshine  was  generally  well  below  average, 
reflecting  the  excessive  cloudiness. 

WEATHER  DETAILS 

A  cold  front  that  started  across  New  England 
on  the  last  day  of  September  caused  general 
light  rains  that  were  mostly  ended  by  early 
the  next  morning.   The  large  cool  Canadian 
air  mass  that  followed  the  front  kept  aver- 
age daily   temperatures  generally  a  little 
below  normal  most  of  the  first  week,  re- 


flecting chilly  nights  and  rather  moderate 
daytime  temperatures  in  the  abundant  sun- 
shine. 
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General  rains  that  were  very  heavy  in  many 
areas  accompanied  the  arrival  and  passage 
of  an  intense  storm  area  eastward  to  the 
Atlantic  during  the  last  two  days  of  the 
month. 

WEATHER  EFFECTS 

Rainy  weather  interfered  with  harvesting 
apples,  cranberries,  and  other  late  crops 
but  these  operations  were  mostly  completed 
by  the  end  of  the  month.   The  torrential 
rains  at  mid-month  did  little  damage  to 
crops  due  to  the  advanced  stages  of  maturity 
and  harvesting.   Freezing  temperatures  in 
Aroostook  County,  Me. ,  on  the  6th  damaged 
the  small  unharvested  portion  of  the  potato 
crop.   Later  and  more  general  freezes  gradu- 
ally diminished  the  growth  of  pastures  and 
meadows  which  furnished  good  grazing  until 
near  the  end  of  October. 

According  to  the  U.  S.  Geological  Survey, 
runoff  was  deficient  throughout  Maine  and 
ground-water  levels  in  that  State  were 
generally  below  average  and  record-low  in 
some  areas.   By  contrast,  the  heavy  precipi- 
tation elsewhere  caused  excessive  ground- 
water recharge  and  unseasonal  rises  in 
ground-water  levels  in  Connecticut,  Massa- 
chusetts, Vermont  and  Rhode  Island. 

DESTRUCTIVE  STORMS 
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WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


hour  were  clocked  at  Bedford,  Mass.   Blocked 
roads,  snarled  traffic,  and  power  and  tele- 
phone failures  were  reported  by  many  com- 
munities as  thousands  of  trees,  felled  by 
the  wind,  tore  down  the  wires.   At  Barre, 
Mass.,  a  garage  roof  was  lifted  off  clean 
and  blown  into  a  field  several  hundred  feet 
away.   Hailstones  "as  big  as  mothballs" 
fell  in  Manchester  and  Winsted,  Conn.   A 
four-year-old  garage  was  ripped  from  its 
foundation  in  South  Hadley  and  smashed  as 
it  landed  on  its  roof.   In  Naugatuck,  Conn., 
the  winds  were  fierce  enough  to  carry  six 
chicken  houses  an  eighth  of  a  mile  and 
smash  them  against  a  barn,  killing  2,000 
chickens  and  several  hundred  turkeys. 
"Freak"  storms  reported  in  a  few  areas, 
on  this  same  date,  seemed  to  have  tornadic 
characteristics.   These  storms  were  re- 
ported in  the  following  places:   Perkins- 
ville  (near  Springfield),  Vt .  -  ripped  off 
part  of  a  metal  barn  roof,  picked  up  the 
huge  doors  of  the  barn  and  tossed  them 
into  a  nearby  field,  ripped  up  trees,  and 
tore  part  of  the  roof  off  a  big  covered 
bridge  near  the  farm.   Glastonbury,  Conn. 
-  destroyed  two  large  sheds  filled  with 
hanging  tobacco,  a  house  under  construction, 
and  a  small  barn;  ripped  up  a  number  of 
large  trees  and  snapped  utility  wires. 
North  Charlestown,  N.  H.  -  A  sturdily  built 
45  X  22  ft.  tool  shed,  containing  baled 
hay  and  machinery  was  lifted  into  the  air 
and  rolled  over  backwards  onto  its  roof. 


of  the  disaster  with  total  damage  that  was 
less  but  more  widespread  than  in  August. 
Damage  in  Massachusetts  was  centered  in  the 
Westfield  River  Valley  west  of  the  Connecti- 
cut River.   The  heavy  rains  extended  north- 
ward into  Windham  County,  Vt . ,  but  reports 
of  damage  for  that  area  were  not  available. 

Flood  waters  swept  away  multi-million  dollar 
repair  and  reclamation  projects  necessitated 
by  the  August  catastrophe.   Thousands  of 
families  were  made  homeless,  communities 
isolated,  and  normal  activities  disrupted 
in  large  portions  of  Connecticut  and  Massa- 
chusetts.  Scores  of  roads  and  principal 
highways  were  under  water,  and  rail  schedules 
were  disrupted,  halting  travel  and  trans- 
portation for  a  time.   On  the  16th,  falling 
temperatures  changed  the  rain  to  snow  in 
the  Berkshires  and  southern  Vermont,  creating 
hazardous  driving  conditions  in  those  hilly 
regions. 

CONNECTICUT:   More  than  4200  families  were 
evacuated  by  helicopters  and  boats.   Fair- 
field County,  which  was  relatively  little 
touched  by  the  August  disaster,  suffered 
what  was  described  as  the  worst  flood  in 
its  history,  and  along  with  Litchfield  County 
suffered  most  of  the  flood  damage  in  the 
State.   Twelve  persons  were  reported  dead 
or  missing.   Approximately  26,000  workmen 
were  out  of  jobs  because  of  industrial  damage 
and  Isolation. 


Notwithstanding  the  severity  of  the  storm, 
not  a  single  casualty  was  attributed  to  it. 

FLOODS 

Heavy  rains  and  the  resulting  major  floods 
during  October  14th  to  16th  again  brought 
devastation  to  southern  New  England,  although 
not  on  such  a  vast  scale  as  that  of  Hurricane 
"Diane"  in  August.   Reports  list  10  deaths 
by  drowning,  24  other  fatalities  in  storm- 
caused  highway  accidents,  and  numerous 
injuries.   Preliminary  overall  damage  esti- 
mates run  into  many  millions  of  dollars 
but  the  total  was  only  a  fraction  of  the 
unprecedented  August  damage.   Southwestern 
Connecticut  appears  to  have  borne  the  brunt 
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and  industrial  damage, 
number  of  injuries  were 
storm.  In  some  instance 
that  local  floods  were  s 
leaf-clogged  drainage  sy 
adding  to  the  damage. 


ern  part  of  the 
th  heavy  private 
Four  deaths  and  a 
attributed  to  the 
s  it  was  reported 
welled  further  by 
stems,  probably 


RHODE  ISLAND:   Although  this  State  escaped 
major  flood  damage,  three  lives  were  lost 
in  highway  accidents  attributed  to  the 
heavy  rains.   Property  damage  was  expected 
to  total  less  than  $1,000,000  and  was 
believed  largely  due  to  flooded  basements 
and  cellars. 

J.  E.  Stork 
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HONTHLT  PRECIPITATION  TOTALS  -  OCTOBER  1955 


SUPPLEMENTAL    DATA 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1955 


Wind  direction 

Wind 
m. 

pr-" 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

1 

SUboD 

Percent  of 
time  fiom 
prevailing 

< 

1. 

11 

Direction 

of 
fastest  mile 

Dale  of 
fastest  mile 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

I 

3 

? 

A 

gi 

l\ 

1 

.2 

III 

in 

BLOCK    ISLAND   WB    AIRPORT,    R.     I. 

- 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

4 

6 

0 

0 

1 

14 

- 

5.5 

BLUE   BILL,    MASS. 

E 

14 

16.8 

43 

S 

24 

86 

84 

66 

80 

S 

3 

4 

4 

1 

0 

17 

48 

5.9 

BOSTON  WB  AIRPORT.    MASS. 

SW 

12 

14.8 

45» 

WNW 

24 

81 

79 

62 

74 

3 

3 

« 

2 

1 

1 

16 

57 

6.2 

BRIDGEPORT    fB    AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

- 

. 

- 

" 

- 

82 

62 

75 

5 

1 

4 

I 

2 

2 

15 

- 

3.9 

BURLINGTON    WB    AIRPORT,    VT. 

s 

24 

8.6 

38 

S 

24 

78 

79 

61 

73 

5 

2 

6 

3 

» 

0 

17 

36 

7.3 

CARIBOU   WB   AIRPORT.    ME. 

wsw 

14 

11.3 

29 

wsw 

23 

84 

83 

58 

76 

5 

8 

2 

0 

0 

0 

15 

- 

6.9 

CONCORD  WB   AIRPORT.    N.    B. 

NNW 

B 

6.2 

34 

NE 

14 

88 

88 

60 

78 

4 

3 

8 

1 

1 

0 

17 

47 

6.5 

BARTTORD   WB   AIRPORT,    CONN. 

N 

12 

10. S 

40 

w 

24 

88 

88 

62 

77 

3 

3 

6 

1 

1 

3 

17 

45 

6.6 

MT.    WASHINGTON.    N.    B. 

W 

53 

37.5 

103tt 

ESE 

15 

92 

91 

92 

94 

3 

6 

8 

3 

1 

22 

33 

7.6 

NANTUCKET   WB    AIRPORT,    MASS. 

ESE 

12 

14.8 

40 

E 

14 

88 

83 

74 

86 

3 

5 

7 

1 

0 

17 

60 

5.7 

NEW  HAVEN   WB  AIRPORT,    CONN. 

" 

- 

8.9 

44 

E 

14 

- 

85 

63 

- 

3 

3 

4 

1 

2 

14 

59 

6.1 

PITTSFIELD   WB    AIRPORT,    MASS. 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

6 

4 

5 

0 

17 

- 

- 

PORTLAND  WB   AIRPORT,    ME. 

WSW 

11 

11.2 

43 

E 

14 

89 

85 

64 

82 

3 

6 

3 

2 

1 

16 

54 

6.0 

PROVIDENCE   WB  AIRPORT,    R.    I. 

SW 

10 

9.1 

39* 

SSW 

24 

85 

84 

60 

76 

5 

2 

5 

2 

2 

0 

16 

51 

5.5 

•  Tbls   datim   Is   obtained   by 
visual   observation  since   record- 
ing equlpaent    is   not   available. 
It    is   not    necessarily   the   fast- 
est  Bile   occurring   during   the 
period, 
tt   Peak  Oust 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Pr 

ecipitation 

Northern 

Southern 

Northern 

Southern 

Year 

1^ 

i 

e 

-g 

e 

S  T 

e 

s.g 

3 

t 

1 

i 

1 

D» 

X 

i 

,3 

< 

<   £ 

1 

<  s 

1888 

42.0 

67 

8 

45.6 

74 

21 

6.16 

0 

4.98 

0 

1889 

42.5 

73 

6 

47.9 

80 

16 

4.29 

0 

5.34 

0 

1890 

45.9 

80 

12 

48.5 

84 

21 

4.92 

0 

8.12 

0 

1891 

45.7 

90 

10 

49.8 

91 

16 

2.55 

0 

5.07 

0 

1892 

45.6 

77 

20 

50.0 

84 

20 

1.30 

0 

1.44 

0 

1893 

49.3 

80 

11 

53.1 

88 

11 

3.98 

0 

3.90 

0 

1894 
1895 

48.1 
42.7 

76 
77 

23 

52.8 
46.7 

80 

75 

23 

16 

3.89 
2.37 

- 

5.86 
3.80 

- 

9 

1896 

44.5 

74 

12 

48.2 

78 

20 

3.50 

0 

3.63 

0 

1897 

47.9 

88 

12 

52.3 

91 

18 

1.15 

0 

1.00 

0 

1898 

48.9 

91 

18 

52.8 

87 

23 

5.36 

0 

7.32 

0 

1899 

49.2 

82 

14 

53.0 

84 

20 

1.89 

0 

2.06 

0 

1900 

52.4 

85 

15 

55.8 

85 

17 

3.84 

0 

3.57 

0 

1901 

47.6 

78 

IS 

52.0 

82 

21 

2.88 

T 

3.09 

0 

1902 

46.5 

79 

14 

52.2 

79 

20 

4.60 

T 

5.24 

T 

1903 

47.2 

77 

10 

52.6 

79 

19 

3.23 

0.1 

3.29 

T 

1904 

44.3 

76 

11 

48.6 

81 

14 

2.43 

T 

2.02 

T 

1905 

46.5 

81 

10 

51.8 

85 

18 

1.39 

0 

X.95 

0 

1906 

47.7 

BO 

15 

51.9 

78 

18 

4.25 

T 

4.46 

0 

1907 

43.0 

78 

10 

47.4 

76 

11 

4.47 

0.6 

4.78 

0 

1908 

SO.O 

88 

14 

53.9 

93 

16 

2.64 

T 

3.19 

0 

1909 

46.8 

92 

13 

50.0 

86 

18 

1.23 

0 

1.61 

0 

1910 

47.9 

86 

10 

53.5 

89 

15 

1.69 

0 

1.61 

0 

1911 

45.9 

78 

17 

49.4 

76 

15 

3.33 

0.1 

1.72 

0 

1912 

49.2 

89 

20 

54.2 

87 

19 

3.84 

0 

2.16 

0 

1913 

52.6 

84 

20 

54.4 

87 

22 

6.03 

0 

7.34 

0 

1914 

49.9 

87 

8 

54.9 

86 

13 

1.80 

0.9 

2.58 

0 

1915 

49.2 

81 

18 

53.2 

82 

19 

2.44 

D 

3.09 

0 

1916 

48.0 

87 

18 

52.0 

85 

17 

2.09 

0 

1.79 

0 

1917 

45.1 

81 

19 

49.0 

79 

19 

5.85 

0 

5.76 

0 

1918 

48.2 

81 

19 

54.1 

82 

22 

4.32 

0 

1,27 

0 

1919 

46.6 

83 

11 

53.7 

90 

22 

4.25 

0 

2.85 

0 

1920 

52.6 

87 

18 

57.3' 

88 

27 

2.23 

0 

1.62 

0 

1921 

47.1 

90 

11 

52.3 

82 

14 

2.91 

0 

1.23 

0 

1922 

45.0 

90 

10 

53.0 

92 

13 

2.34 

1.5 

2.82 

0 

1923 

47.5 

80 

16 

52.4 

82 

19 

3.77 

0 

5.13 

0 

1924 

47.3 

80 

10 

52.2 

88 

13 

0.63 

T 

0.25 

0 

1925 

39.7 

75 

1 

46.2 

79 

16 

5.10 

6.7 

4.32 

1.1 

1926 

45.4 

87 

11 

50.6 

84 

22 

4.92 

4.3 

5.03 

0 

1927 

50.1 

89 

17 

55.4 

.94. 

21 

5.81 

0 

4.85 

0 

COHP 

ARATIV 

E  DATA 

(North 

ero: 

Maine, 

New   Ha 

npshlre 

and  VeriBont . 

South 

S 

ee  Refe 

rence    N 

otes   F 
-   1 

Temperature 

Precipitation 

Northerr 

Southen 

Northern 

Southern 

Year 

e 

1 

0> 

-s 

s. 

S>=a 

tt 

S.3 

s 

S 

% 

^  ^ 

1 

1 

,3 

i 

S 

X 

J 

i 

<  s 

1 

li 

1928 

47.7 

88 

3 

53.8 

90 

15 

2.54 

0.6 

2.49 

0 

1929 

46.0 

80 

14 

50.5 

80 

19 

2.88 

1.2 

2.79 

0 

1930 

47.5 

92 

15 

50.5 

92 

15 

2.64 

1.8 

3.25 

0.8 

1931 

49.9 

84 

21 

55.2 

86 

18 

3.76 

0 

2.80 

0 

1932 

49.9 

84 

16 

53.8 

86 

20 

3.84 

0 

6.15 

0 

1933 

46.3 

79 

11 

51.4 

79 

18 

4.47 

0.4 

3.55 

0 

1934 

44.0 

77 

19 

49.1 

79 

21 

2.30 

2.2 

3.03 

T 

1935 

47.1 

80 

16 

52.1 

82 

17 

1.17 

0 

0.96 

0 

1936 

46.5 

81 

7 

52.4 

83 

11 

5.11 

0.1 

3.95 

0 

1937 

46.4 

84 

11 

50.8 

81 

16 

5.29 

T 

4.67 

0 

1938 

50.0 

88 

19 

55.0 

91 

22 

2.30 

0 

2.50 

0 

1939 

46.6 

88 

10 

52.1 

91 

14 

4.58 

0.4 

4.79 

0 

1940 

43.7 

81 

8 

47.8 

80 

13 

1.09 

0.8 

1.54 

T 

1941 

46.1 

88 

9 

53.4 

90 

20 

3.63 

0.6 

2.32 

0 

1942 

48.9 

82 

18 

53.0 

85 

19 

2.72 

T 

3.50 

0 

1943 

47.9 

82 

14 

51.8 

84 

15 

5.47 

0.2 

5.07 

0 

1944 

46.1 

86 

9 

51.1 

88 

14 

3.54 

0.5 

2.21 

0 

1945 

45.2 

82 

15 

50.7 

86 

21 

4.41 

0.5 

2.65 

T 

1946 

50.4 

86 

15 

55.5 

90 

21 

3.23 

0.4 

1.17 

T 

1947 

53.7 

91 

13 

57.7 

90 

17 

0.74 

T 

1.95 

T 

1948 

46.5 

84 

11 

51.3 

83 

13 

2.86 

0.4 

3.29 

T 

1949 

50.9 

89 

14 

56.4 

91 

19 

2.42 

T 

2.15 

T 

1950 

48.5 

88 

10 

54.1 

89 

16 

2.42 

0.6 

1.97 

0 

1951 

48.4 

85 

15 

53.5 

86 

19 

3.57 

1.0 

4.16 

T 

1952 

45.0 

79 

11 

50.2 

81 

15 

2.60 

2.3 

1.30 

0,1 

1953 

48.8 

87 

17 

53.6 

87 

18 

3.95 

0.6 

4.98 

T 

1954 

50.5 

88 

18 

56.0 

90 

18 

3.62 

0.2 

2.53 

T 

1955 

47.7 

83 

12 

53.2 

86 

18 

4.35 

0.5 

9.38 

T 

All 

Tears 

47.3 

52.1 

3.35 

0.4 

3.52 

T 

Massachusetts,  Rhode  Island  and  Connecticut) . 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1955 


Temperature 

Precipitation 

<  2 

0.  a 

> 

< 

J 
D  1^ 

1 
IT 
X 

1 

& 

Q 

N 

o.  o 

Days 

o 

Q 

1 
0 

a 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  ol  D«y» 

Station 

Max 

Min. 

1 

^1 

0 

& 

e 
1 

1 

s 

•oi 

1% 

on 

rHO 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP           R 

66.1 

49.0 

57.6 

3.2 

80 

11 

34 

23 

229 

0 

0 

0 

0 

10.72 

7.89 

4.76 

15 

.0 

0 

9 

5 

4 

COLCHESTER                  AM 

6*. 5 

41,2 

52.9 

1.5 

80 

12 

22 

23 

355 

0 

0 

5 

0 

14.18 

10.37 

4.12 

16 

.0 

0 

9 

7 

5 

CREAM  HILL 

62.2 

43.8 

53.0 

2.7 

78 

12 

29 

23+ 

368 

0 

0 

4 

0 

11,75 

8.18 

3.00 

15 

T 

0 

13 

9 

2 

DAMBURY 

64,8 

42,9 

53.9 

80 

11 

26 

23 

343 

0 

0 

3 

0 

17.54 

6.10 

16 

.0 

0 

12 

7 

4 

FALLS  VILLAGE 

54.1 

41,2 

52.7 

3.1 

79 

11 

23 

23 

374 

0 

0 

5 

0 

10.51 

10.51 

2.48 

31 

T 

0 

12 

5 

4 

HARTFORD  BRAINARD  FLD    //R 

65.0 

44,5 

54.8 

2.2 

86 

11 

28 

23 

315 

0 

0 

3 

0 

10.85 

8.15 

3.22 

16 

.0 

0 

9 

5 

5 

HARTFORD  WB  AIRPORT        R 

63.5 

43,5 

53.5 

.6 

85 

11 

26 

23 

354 

0 

0 

2 

0 

11,61 

8.81 

3.68 

16 

T 

0 

11 

5 

4 

KENT 

66. OM 

42, IM 

54. IM 

81 

11  + 

27 

22 

330 

0 

0 

4 

0 

11,58 

3.60 

15 

.0 

0 

12 

5 

4 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

66.1 

40,7 

53.4 

81 

11  + 

20 

23 

353 

0 

0 

3 

0 

9,95 

2.62 

16 

.0 

0 

9 

9 

4 

MIDDLETOWN  ^t  W              AM 

63.5 

45,4 

55.0 

79 

12 

28 

23 

307 

0 

0 

2 

0 

13,14 

3.74 

16 

.0 

0 

11 

7 

4 

MOUNT  CARMEL 

64.0 

45,2 

54.6 

3.1 

80 

11 

25 

23 

321 

0 

0 

2 

0 

12,51 

9.20 

3.39 

16 

.0 

0 

9 

5 

4 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT       R 

64.9 

46,6 

55.8 

2.5 

78 

11  + 

30 

23 

285 

0 

0 

1 

0 

10,06 

7.06 

3.08 

15 

.0 

0 

9 

S 

4 

NEW  LONDON                   AM 

NORFOLK  2  SW                AM 

57.7 

39,9 

48.3 

70 

12  + 

23 

23 

496 

0 

0 

5 

0 

17,49 

5.31 

16 

T 

0 

14 

6 

5 

NORWALK 

67.3 

44,1 

55.7 

3,6 

84 

11 

28 

23 

285 

0 

0 

4 

0 

17,23 

13.59 

8.20 

16 

.0 

0 

10 

« 

3 

NORWICH  5  SW                AM 

65.9 

43.6 

54.8 

82 

13 

30 

23 

313 

0 

0 

2 

0 

10,37 

3.20 

17 

.0 

0 

PUTNAM 

63.9 

39.5 

51.8 

82 

11 

20 

23 

404 

0 

0 

7 

0 

8,36 

1.80 

15 

T 

0 

13 

5 

4 

SALISBURY 

62.2 

41.3 

51.8 

2,6 

77 

11 

25 

23 

406 

0 

0 

3 

0 

10,24 

6.31 

2.20 

16 

T 

0 

12 

7 

4 

SHEPAUG  DAM                 AM 

61,2 

42.0 

51.6 

74 

5  + 

25 

23 

407 

0 

0 

5 

0 

13,42 

4.22 

15 

.0 

0 

12 

7 

3 

STAMFORD 

66.4 

43. 3M 

54.  9M 

81 

11 

29 

23+ 

312 

0 

0 

6 

0 

18,01 

7.08 

15 

.0 

0 

10 

7 

3 

STORRS 

60.7 

43,6 

52.2 

1,4 

78 

11  + 

27 

23 

392 

0 

0 

2 

0 

11,03 

7.46 

3.06 

16 

T 

0 

12 

6 

5 

WATERBURY  CITY  HALL 

WESTBROOK 

65. 3M 

42,  6M 

54. OM 

80 

11 

23 

23 

332 

0 

0 

4 

0 

10,06 

.0 

0 

WIGWAM  RESERVOIR            AM 

STATE 

53.7 

1,5 

12.41 

8.80 

T 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

56.5 

38,8 

47.7 

73 

10 

27 

26 

530 

0 

0 

5 

0 

4.56 

2.35 

31 

T 

T 

26 

8 

3 

1 

BANGOR  DOW  FIELD 

55.5 

38,9 

47.2 

72 

10 

28 

26 

543 

0 

0 

7 

0 

2.96 

1.46 

31 

,0 

0 

5 

2 

1 

BAR  HARBOR 

58.7 

41,8 

50.3 

1.5 

70 

11  + 

28 

27 

450 

0 

0 

2 

0 

« 

1.73 

7 

.0 

0 

1 

BELFAST 

58.7 

40,6 

49.7 

76 

10 

26 

26 

470 

0 

0 

7 

0 

3.16 

.99 

31 

,0 

0 

6 

3 

0 

BRIDGTON  1  NNW 

59.5 

40.5 

50.0 

80 

10 

27 

23 

460 

0 

0 

5 

0 

4.90 

2.40 

31 

T 

0 

7 

2 

2 

BRUNSWICK 

57.2 

42.1 

49.7 

76 

11 

28 

23 

457 

0 

0 

4 

0 

4.62 

2.41 

31 

T 

0 

6 

3 

2 

CARIBOU  WB  AIRPORT       //R 

53.1 

34.6 

43.9 

1.8 

69 

10 

24 

25 

549 

0 

0 

16 

0 

.63 

-  2.84 

.18 

25 

,4 

T 

26-t 

2 

( 

0 

CORINNA 

56.9 

35,8 

46.4 

74 

10 

20 

23 

571 

0 

0 

12 

0 

2.65 

.54 

7 

T 

0 

8 

2 

0 

EASTPORT 

56.1 

41,1 

48.6 

.4 

71 

10 

29 

26 

501 

0 

0 

3 

0 

1.47 

-  1.90 

.38 

7 

.0 

0 

6 

0 

0 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

55.4 

36,5 

46.0 

70 

10 

25 

5+ 

582 

0 

0 

13 

0 

2.72 

.70 

31 

T 

0 

8 

2 

0 

EAST  WINTHROP 

59.1 

38,4 

48.8 

72 

10+ 

23 

23 

497 

0 

0 

8 

0 

4.60 

2.03 

31 

T 

0 

a 

3 

1 

FARMINGTON 

57.5 

37.3 

47.5 

.1 

75 

10 

21 

23 

534 

0 

0 

11 

0 

4.67 

1.15 

1.90 

31 

1.7 

0 

10 

'. 

1 

FORT  KENT 

56.6 

32.3 

44.5 

69 

10+ 

23 

6 

633 

0 

0 

21 

0 

.48 

-  3.00 

.17 

IS 

T 

T 

26 

2 

C 

0 

GARDINER 

58.7 

36.0 

48,4 

-   ,2 

75 

10 

24 

25 

609 

0 

0 

7 

0 

3.97 

-   .06 

1.56 

31 

.6 

0 

7 

2 

2 

GREENVILLE 

54,2 

34.7 

44,5 

.0 

72 

10 

23 

15+ 

528 

0 

0 

15 

0 

2,16 

-  1.40 

.81 

31 

,4 

0 

7 

1 

0 

HIRAM  2  S 

59,2 

36.3 

47.8 

78 

10 

19 

23 

525 

0 

0 

10 

0 

5,37 

2.09 

1.75 

31 

.5 

0 

9 

4 

1 

HOULTON  CAA  AP 

54.5 

33.9 

44.2 

.8 

70 

10 

23 

6+ 

635 

0 

0 

15 

0 

1.38 

-  1.89 

.25 

25 

T 

0 

7 

0 

0 

HOULTON  1  NE 

55.9 

36.1 

45,0 

.8 

73 

10 

23 

6 

582 

0 

0 

10 

0 

1,10 

-  2.17 

.27 

25 

.0 

0 

6 

c 

0 

JACKMAN 

M 

2.57 

-   .68 

1.65 

31 

.0 

0 

1 

1 

JONESBORO                   AM 

57.1 

36.4 

46,8 

72 

11 

23 

23 

556 

0 

0 

8 

0 

2.02 

.80 

8 

.0 

0 

6 

1 

0 

LEWISTON 

57.3 

40.3 

48,8 

.2 

77 

10 

28 

2ft 

495 

0 

0 

6 

0 

4.78 

1.23 

2.42 

31 

.3 

0 

7 

-. 

1 

LONG  FALLS  DAM              AM 

53.4 

33.2 

43,3 

71 

11 

25 

22  + 

656 

0 

0 

17 

0 

i99 

.30 

22 

.0 

0 

4 

c 

0 

MADISON 

58.5 

37.2 

47,9 

1.4 

78 

10 

21 

23 

524 

0 

0 

10 

0 

3.37 

-   .23 

1.47 

31 

.7 

0 

£ 

2 

1 

MILLINOCKET 

58.2 

34.7 

46,5 

.4 

72 

10 

25 

5+ 

567 

0 

0 

14 

0 

1.21 

-  2.68 

.32 

22 

.0 

0 

6 

C 

0 

MILLINOCKET  CAA  AP 

55.7 

34.7 

45.2 

-   .9 

74 

10 

25 

6 

608 

0 

0 

17 

0 

1.55 

-  2.23 

.41 

i 

T 

0 

6 

C 

0 

MILLINOCKET  DAM 

53.3 

34.1 

43,7 

68 

10 

22 

6 

652 

9 

0 

15 

0 

1.68 

.36 

18 

.0 

0 

7 

c 

0 

OLD  TOWN 

58.5 

38.4 

48,5 

.6 

74 

10 

26 

23  + 

504 

0 

0 

8 

0 

1.88 

-  2.24 

.63 

21 

.0 

0 

6 

1 

0 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

57.2 

34.7 

46.0 

74 

10 

22 

29 

681 

0 

0 

14 

0 

2.65 

.71 

31 

T 

0 

6 

2 

0 

PORTLAND 

58,5 

43.5 

51.0 

78 

11 

31 

23 

426 

0 

0 

3 

0 

6.25 

2.61 

31 

.0 

0 

7 

4 

2 

PORTLAND  WB  AIRPORT      //R 

58,4 

38.6 

48.5 

.1 

77 

11 

23 

23 

501 

0 

0 

8 

0 

6.71 

3.73 

3.05 

31 

T 

0 

7 

4 

2 

PRENTISS 

57,1 

33.6 

45.4 

68 

10 

22 

28 

508 

0 

0 

14 

0 

.50 

21 

.0 

0 

1 

0 

PRESQUE  ISLE 

54,5 

35.2 

44.9 

.8, 

71 

10 

23 

6 

614 

0 

0 

13 

0 

.93 

-  2.43 

.29 

26 

.1 

0 

4 

0 

0 

RIPOGENUS  DAM 

55,6 

34.9 

45.3 

-   .4 

70 

11 

24 

25 

504 

0 

0 

13 

0 

1.18 

-  3.24 

.30 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

ROCKLAND 

58,1 

40.9 

49,5 

75 

11 

26 

25 

474 

0 

0 

6 

0 

4.99 

2.52 

31 

.0 

0 

6 

2 

2 

RUMFORD  3  SW 

54,7 

34.9 

44,8 

,7 

75 

10 

21 

23 

618 

0 

0 

13 

0 

5.48 

2.27 

2.26 

31 

.0 

0 

10 

3 

2 

RUMFORD  1  SSE 

57,4 

37.3 

47.4 

,3 

77 

10 

23 

23 

540 

0 

0 

10 

0 

4.67 

1.36 

1.92 

31 

3.0 

7 

3 

1 

SANFORD  2  NNW 

60,8 

36.5 

48,7 

77 

11 

22 

23 

498 

0 

0 

11 

0 

7.46 

2.55 

31 

T 

0 

6 

4 

3 

UNITY 

57,0 

39.2 

48,1 

73 

10 

26 

26 

513 

0 

0 

6 

0 

2.81 

.93 

31 

.0 

0 

8 

2 

0 

WEST  BUXTON  2  NNW 

59,5 

36.5 

48,0 

78 

10  + 

20 

23 

517 

0 

0 

8 

0 

5.12 

2.40 

31 

.0 

0 

10 

4 

1 

WINSLOW                      AM 

58,4 

37.3 

47,9 

-  1,4 

78 

11 

23 

28 

526 

0 

0 

8 

0 

2.74 

-   .76 

.63 

7 

.5 

0 

9 

1 

0 

WOODLAND                    AM 

57,6 

36.3 

47,0 

,3 

73 

11 

25 

26 

552 

0 

0 

q 

0 

1.44 

-  3.14 

.39 

7 

.0 

0 

6 

0 

0 

STATE 

47,1 

-   .8 

3.20 

-   .38 

.2 

MASSACHUSETTS 

ADAMS                        AM 

58,0 

40.0 

49,0 

,6 

79 

13 

22 

23 

488 

0 

0 

4 

0 

9.58 

6.77 

2.38 

15 

T 

0 

11 

6 

4 

AMHERST 

61,7 

42.4 

52.1 

1.8 

82 

11 

24 

23 

398 

0 

0 

3 

0 

7.67 

3.99 

1.81 

5 

.0 

0 

11 

5 

3 

BIRCH  HILL  DAM 

61.7 

38.9 

50,3 

78 

11 

21 

23 

445 

0 

0 

9 

0 

6.52 

1.51 

17 

.0 

0 

12 

5 

2 

BLUE  HILL                //  , 

60,7 

45.3 

63,0 

1.9 

79 

11 

30 

23 

368 

0 

0 

1 

0 

8.12 

4.67 

2.90 

15 

.0 

0 

IC 

a 

2 

BOSTON  WB  AIRPORT        //R 

62,2 

47.9 

55.1 

.1 

82 

11 

34 

23 

307 

0 

0 

0 

0 

6.94 

4.15 

2.49 

15 

.0 

0 

IC 

4 

2 

See  Reierence  Notes  Following  Station  index 
_  188  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


NEW    ENGLAND 
OCTOBER    1955 


SlaUon 

Temperature 

n 

Precipitation 

•  i 
i   2 

<2 

> 
< 

E 
S  5 
2   2 

1  i 

1 
X 

a 

i 

4J 

Q 
S 
□ 

No  ol  Days 

1 

1  1 

& 
(5 

O 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No 

of  Days 

Ma 

X 

M 

in. 

1 

3-0 
Q  S 

2g 

* 
Q 

e 

1 

% 

• 

s 

0 

s 

•ol 
St 

.°J 

o  i 

on 

« 

0 
r-i  0 

BROCKTON 

65.3 

42.4 

53.9 

1.1 

92 

n  + 

24 

23 

338 



0 

0 

4 

0 

7.16 

3.96 

2.26 

15 

.0 

0 

9 

f. 

3 

CHARLTON  2 

67." 

40.8 

51,9 

"1 

11 

21 

?3 

399 

0 

0 

6 

0 

8,13 

1.80 

6 

T 

0 

11 

5 

3 

CHESTNUT  HILL 

64,7 

46.0 

55.4 

3.9 

82 

12 

28 

23 

295 

0 

0 

1 

0 

8.32 

4.73 

3.03 

16 

.0 

0 

9 

5 

3 

CLINTON 

AM 

62.3 

43.2 

52.3 

2.1 

85 

13 

26 

23 

37E 

0 

0 

2 

0 

9.15 

5.91 

2.90 

15 

.0 

0 

11 

5 

4 

COHASSET 

AM 

62. OM 

43. 7M 

52.9M 

80 

12 

28 

23 

373 

0 

0 

3 

0 

.0 

0 

EAST  WAREHAM 

AM 

63. e 

45.0 

54.4 

2.4 

81 

12 

26 

23 

321 

0 

0 

3 

0 

6.03 

2.26 

1.60 

17 

.0 

0 

9 

^ 

2 

ED6ART0WN 

AM 

63.6 

46.6 

55.2 

32 

12 

31 

23+ 

293 

0 

0 

4 

9 

5.74 

2.61 

17 

.0 

0 

1 

FALL  RIVER 

64.0 

47.1 

55.6 

2.5 

52 

11 

29 

23 

2Q1 

0 

0 

1 

0 

6.70 

3.13 

2.17 

15 

.0 

0 

8 

5 

2 

FITCt;BURG  2  S 

AM 

63.'> 

39.9 

51.7 

1.0 

3  3 

12 

23 

23 

'.08 

0 

n 

5 

0 

11.42 

7,o4 

2.96 

16 

.0 

0 

10 

5 

4 

FRAMINGHAM 

AM 

65.2 

42.4 

53.8 

2.0 

82 

12 

26 

23 

345 

0 

0 

5 

0 

8.67 

5.22 

2.20 

16 

.0 

0 

8 

5 

4 

HAVERHILL 

63.2 

44.3 

53.8 

,4 

81 

11 

27 

23 

344 

0 

0 

1 

0 

4.92 

2.02 

1.12 

15 

.0 

0 

10 

5 

2 

HOOSAC  TUNNEL 

AM 

59.7 

39.2 

49.5 

.8 

82 

13 

23 

23 

472 

0 

0 

5 

0 

13.61 

10. B5 

3.35 

15 

T 

0 

12 

7 

4 

HYANNIS 

6'>.0 

44,4 

54.2 

.8 

79 

11 

26 

27 

330 

0 

0 

1 

0 

4.03 

1.28 

1.09 

15 

.0 

0 

9 

4 

1 

KNIGHTVILLE  DAM 

AM 

62.5 

38.1 

50.3 

32 

12  + 

22 

23 

450 

0 

0 

8 

0 

16.95 

5.25 

15 

T 

0 

12 

5 

4 

LAKE  COCHITUATE 

AM 

64.1 

42,3 

53.2 

2.1 

13 

12 

24 

23 

366 

0 

0 

5 

0 

10.71 

7.00 

3.35 

16 

.0 

0 

8 

5 

5 

LAWRENCE 

61.6 

43.5 

52.6 

1.6 

SI 

11 

26 

23 

379 

0 

0 

2 

0 

6.05 

2.73 

2.23 

15 

.0 

0 

LEXINGTON 

62.6 

43,1 

53.0 

78 

11 

24 

23 

367 

0 

0 

-4 

0 

9.59 

4.39 

15 

.0 

0 

10 

4 

2 

LOWELL 

64.3 

44,1 

54.2 

2.4 

83 

11 

26 

23 

331 

0 

0 

2 

0 

8.33 

4.37 

2.43 

15 

.0 

0 

10 

4 

3 

MIDOLETON 

61.6 

47,3 

54.5 

74 

11 

30 

23 

328 

0 

0 

1 

0 

7.72 

4,2f 

2.55 

17 

.0 

0 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

R 

61.4 

48. S 

55.1 

2.1 

74 

11  + 

32 

23 

299 

0 

0 

1 

0 

5.44 

1.34 

2.64 

16 

T 

0 

9 

3 

1 

NEW  BEDFORD 

63.0 

52.5 

57.8 

4,6 

80 

11 

41 

23 

221 

0 

0 

0 

0 

4.92 

1.12 

1.74 

16 

.0 

0 

7 

4 

1 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

R 

59.1 

39.8 

49.5 

2.0 

76 

11  + 

22 

23 

473 

0 

0 

4 

0 

7.04 

4,11 

2.15 

6 

.4 

T 

25 

10 

6 

1 

PLYMOUTH 

64.3 

46.2 

55.3 

3.1 

82 

11 

30 

23 

306 

0 

0 

1 

0 

5.80 

1.86 

1.90 

15 

.0 

0 

3 

5 

1 

PROVINCETOWN  3  N 

65.0 

48.6 

56.8 

3.8 

76 

12 

35 

28 

250 

0 

0 

0 

0 

5.19 

1.61 

1.03 

1 

.0 

0 

9 

5 

1 

ROCHESTER 

AM 

63.7 

43.0 

53.4 

83 

12 

27 

28 

352 

0 

0 

6 

0 

7.26 

1.76 

17 

10 

6 

3 

ROCKPORT  1  ESE 

59.4 

44.7 

52.1 

1.5 

77 

11 

30 

23 

395 

0 

0 

1 

0 

4.06 

.70 

1.05 

17 

T 

0 

8 

3 

2 

SALEM  AIR  STATION 

60.7 

46.4 

53.6 

79 

11 

29 

23 

349 

0 

0 

1 

0 

4.37 

1.07 

17 

.0 

0 

9 

4 

1 

SANDWICH 

60.9 

46.2 

53.6 

77 

U 

31 

23 

347 

0 

0 

2 

0 

4.81 

1.27 

15 

.0 

0 

8 

4 

2 

SHELBURNE  FALLS 

AM 

58,7 

39.1 

48.9 

1.6 

79 

11  + 

24 

23 

492 

0 

0 

6 

0 

16.61 

13.42 

4.34 

15 

T 

0 

12 

6 

6 

SPRINGFIELD  ARMORY 

67,1 

44.8 

56. Q 

2.1 

84 

U 

26 

23 

283 

0 

0 

1 

0 

10.25 

6.54 

1.80 

30 

T 

0 

12 

9 

5 

ST0CK8RI0GE 

60.5 

39.7 

50.1 

2,3 

75 

12 

22 

23 

453 

0 

0 

6 

0 

8.34 

5.24 

1.71 

6 

T 

0 

12 

6 

3 

SWAMPSCOTT 

61.0 

49,5 

55.3 

4.3 

79 

11 

32 

23 

298 

0 

0 

1 

0 

5.03 

1.90 

1.56 

15 

.0 

0 

9 

4 

1 

TAUNTON 

64,6 

4  3',0 

53.8 

3.3 

82 

11 

23 

23 

338 

0 

0 

4 

0 

8.49 

4.70 

2.68 

15 

.0 

0 

9 

6 

3 

TULLY  DAM 

AM 

60.0 

36,2 

48.1 

81 

12 

20 

23+ 

518 

0 

0 

12 

0 

7.14 

1.37 

7 

T 

T 

17 

10 

6 

2 

TURNERS  FALLS 

64.1 

40,2 

52.2 

1.5 

81 

11 

22 

23 

391 

0 

° 

4 

0 

8.55 

5.76 

1.59 

6 

.0 

0 

11 

7 

3 

WALPOLE 

62,6 

41,8 

52.2 

80 

11 

22 

23 

388 

0 

0 

5 

0 

7,95 

2.92 

15 

.0 

0 

g 

6 

2 

WALPOLE  1  S 

63.4 

42.7 

53.1 

78 

11 

22 

23 

372 

0 

0 

6 

0 

7.86 

2.30 

15 

.0 

0 

10 

5 

3 

WEST  CUMMIN6T0N 

60.5 

36.9 

48.7 

78 

11  + 

18 

23 

496 

0 

0 

9 

0 

14.26 

4.05 

15 

T 

0 

11 

9 

5 

WESTON 

64,6 

42.5 

53.6 

2.9 

fll 

11 

22 

23 

349 

0 

0 

4 

0 

8.99 

5.36 

3.55 

15 

.0 

0 

10 

5 

3 

WESTOVER  FIELD 

62,7 

43.5 

53.1 

84 

11 

25 

23 

362 

0 

0 

? 

0 

7,40 

1.47 

30 

T 

0 

12 

6 

2 

WILLARD  BROOK  ST  FOREST 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

59.3 

43.4 

51.4 

77 

11 

30 

23 

419 

0 

0 

4 

0 

10.98 

3.49 

15 

.0 

0 

10 

7 

4 

WORCESTER 

61.9 

41.8 

51.9 

.5 

80 

11 

22 

23 

406 

0 

0 

5 

0 

3.56 

15 

T 

0 

STATE 

52.9 

1.0 

8.08 

4.66 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

58.4 

37,5 

48.0 

75 

10 

20 

23  + 

521 

0 

0 

8 

0 

2.94 

.72 

7 

2.0 

T 

26 

7 

2 

0 

BERLIN 

AM 

55.7 

35, S 

45.8 

.2 

76 

11 

21 

23 

588 

0 

0 

12 

0 

2.95 

-   .14 

.92 

31 

T 

0 

9 

1 

0 

BETHLEHEM 

57.3 

37,2 

47.3 

1.7 

■  74 

10 

20 

23 

543 

0 

0 

10 

0 

2.80 

-   .18 

.72 

7 

2.0 

0 

7 

2 

0 

BLACKWATER  DAM 

R 

61.1 

38.7 

49.9 

73 

11 

18 

23 

464 

0 

0 

11 

0 

5.90 

1.75 

31 

.5 

0 

a 

4 

2 

CAMPTON 

AM 

58.7 

35.1 

46.9 

78 

11 

19 

23 

553 

0 

0 

13 

0 

4.14 

1.24 

7 

3.0 

3 

26 

E 

2 

2 

CONCORD  WB  AIRPORT 

R 

59,9 

37.3 

48.6 

.6 

80 

11 

18 

23 

502 

0 

0 

11 

0 

4.34 

1.54 

1.27 

31 

T 

0 

ic 

2 

1 

DURHAM 

62.0 

40.0 

51,0 

1.0 

80 

11 

21 

23 

427 

0 

0 

8 

0 

7.34 

4,22 

2.96 

31 

.1 

0 

9 

3 

3 

EAST  OEERING 

58.3 

36.8 

47.6 

78 

11 

17 

23 

534 

0 

0 

10 

0 

9.85 

3.35 

15 

.0 

0 

10 

6 

3 

FABYAN 

M 

2 

25 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 

52,6 

34,2 

43.4 

,7 

70 

11 

17 

26 

660 

0 

2 

12 

0 

2.38 

-  2.07 

.42 

31 

.4 

T 

26+ 

8 

0 

0 

FRANKLIN  1  NW 

60,3 

38.0  ■ 

49.2 

1.1 

78 

10  + 

20 

23 

488 

0 

0 

7 

0 

5.11 

2.23 

1.85 

31 

.5 

0 

9 

3 

2 

FRANKLIN  FALLS  OAH 

59.5 

37,1 

48.3 

77 

10 

16 

23 

511 

0 

0 

10 

0 

4.69 

1.75 

31 

9 

2 

2 

GRAFTON 

58.9 

34,3 

46.6 

76 

11 

15 

23 

565 

0 

0 

13 

0 

4.27 

1.30 

31 

.7 

T 

26 

9 

4 

1 

HANOVER 

58.6 

39,4 

49.0 

1,6 

77 

10+ 

22 

23 

489 

0 

0 

6 

0 

2.98 

-   .12 

.83 

31 

.2 

0 

7 

3 

0 

KEENE 

62.2 

38.6 

50.4 

1.8 

82 

11 

19 

23 

444 

0 

0 

6 

0 

5.46 

2.70 

.83 

16 

T 

0 

13 

5 

0 

1   LAKEPORT 

58.2 

40.5 

49,4 

76 

10 

24 

23 

477 

0 

0 

5 

0 

5. 87 

2.62 

1.52 

7 

.3 

0 

9 

4 

2 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

58.9 

37.1 

48.0 

79 

10 

17 

23 

519 

0 

0 

8 

0 

3.16 

.81 

31 

T 

0 

8 

2 

0 

MANCHESTER 

56.7 

40.6 

48.7 

-   .3 

73 

11 

22 

23 

499 

0 

0 

4 

0 

7.83 

4.81 

2.15 

31 

T 

0 

11 

6 

2 

MASSABESIC  LAKE 

61,8 

38.3 

50.1 

80 

11 

19 

23 

454 

0 

0 

8 

0 

7.01 

1.74 

31 

10 

4 

2 

ItMOUNT  WASHINGTON 

//R 

37. C 

25.3 

31.2 

-   .5 

54 

7 

6 

25 

1042 

0 

12 

27 

0 

8.04 

2.17 

2.03 

31 

12.8 

4 

21  + 

1?) 

5 

2 

NASHUA  3  N 

61.2 

38.2 

49.7 

-   .1 

81 

11 

19 

23 

469 

0 

0 

10 

0 

9.37 

6.37 

2.20 

15 

.0 

0 

11 

5 

4 

NEW  LONDON 

57  .  2M 

38. 7M 

48. OM 

72 

11 

25 

23+ 

520 

0 

0 

7 

0 

4.89 

1.32 

7 

T 

T 

25 

6 

4 

3 

PETERBORO  2  S 

59,0 

40.1 

49.6 

76 

11 

20 

23 

473 

0 

0 

7 

0 

9.86 

3.32 

15 

.5 

1 

16 

13 

6 

3 

PINKHAM  NOTCH 

53.1 

36.0 

44.6 

1.0 

77 

10 

20 

23 

625 

0 

0 

13 

0 

6.36 

.95 

1.90 

7 

2.5 

3 

26 

10 

4 

2 

PLYMOUTH  1  WNW 

AM 

60,1 

34,0 

47.1 

1.0 

79 

11 

18 

23 

551 

0 

0 

15 

0 

5.04 

1.93 

1.70 

7 

2.5 

10 

2 

2 

PORTSMOUTH 

50,1 

37.1 

48,6 

79 

11 

23 

23+ 

501 

0 

0 

8 

0 

5.93 

1.94 

31 

.0 

0 

10 

5 

1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

60,8 

36,1 

48.5 

80 

12 

18 

23 

505 

0 

0 

10 

0 

4.89 

T 

0 

WEST  LEBANON 

AM 

69,3 

37.0 

48,2 

79 

12 

19 

23+ 

516 

0 

0 

8 

0 

3.20 

.83 

31 

.0 

0 

8 

2 

0 

WINDHAM 

64.5 

38.5 

51,5 

82 

12 

20 

23 

412 

0 

0 

9 

0 

.0 

0 

1       WOLFEBORO  FALLS 

58.9 

40.0 

49.5 

75 

11 

22 

23 

475 

0 

0 

7 

0 

5.22 

2.35 

1.66 

31 

T 

0 

8 

4 

2 

WOODSTOCK 

58.8 

36.9 

47.9 

76 

10 

20 

23  + 

522 

0 

0 

12 

0 

3.34 

1.14 

7 

3.0 

3 

26 

9 

2 

1 

STATE 

48.3 

.7 

5.25 

2.10 

.7 

S«e  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1955 


Temperature 

Precipitation 

s  ; 

1  2 

01   B 

0) 

o 

> 

< 

li 

3 

,13 

X 

a 

1 

s 

>3 

J) 
0 

D 
£ 
Q 

No.  o 

Days 

1 

a 

H 
li 

a  b. 

>* 

,3 
1 

1 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  ol  Day» 

Station 

M 

ax. 

Min. 

■3 
5 

^T3 

o 

,3 

e 

1 
z 
i 

o 

0 

s 

0 

s 

•1 

0  i 

si 

0  i 

hi 

£ 
o 

rHO 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 
R 

62.^ 
62.7 
55.1 
64.1 

50.6 
43,0 
43,3 
44.6 

56.5 
52.9 
54.2 

54,4 

2.0 

2.7 
1.7 

75 
81 
84 
82 

12 
11 
11 
11 

35 
25 
23 
26 

23 
23 
23 
23 

261 
372 
329 
326 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
2 

5 
3 

0 
0 
0 

0 

8.74 

7.45 
7.00 

5.64 

3.40 
4.17 

6.51 

3.10 
1.79 

16 

16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 

9 
9 

1 

5 
4 

1 

2 

2 

STATE 

54.5 

1.0 

7.73 

4.27 

.0 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 

AM 
R 

61.0 
62. 5M 
59.5 
59.4 
59.6 

39.0 
40. OM 
36.1 
42.0 
35.2 

50.0 
51. 3M 
47. R 
50.7 
47.4 

1.9 
2.5 

.7 

82 
77 
75 
74 
76 

11  + 
'11 
10 

7+ 
10  + 

20 
20 
20 
25 

15 

23  + 

23 

23+ 

23 

23 

459 
418 
527 
435 
540 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 

12 
5 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

6.60 
5.71 
2.66 
4.31 
8.28 

4.00 

-  1.03 
1,42 

5, IB 

1.78 
1.32 

.68 
1.03 
1.90 

17 
17 
31 

31 
31 

.0 

T 

.0 

T 

.6 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
11 

7 
10 
10 

3 
3 
2 

4 

6 

3 
2 

0 

1 
4 

CHELSEA 
CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  8ARNET 
ENOSBURG  FALLS 

AM 
AM 

59.6 
61.3 
60.1 
56.6 
61.5 

31.5 
41.3 
37,6 
36,9 
39,0 

45.7 
51.3 
48.9 
46.8 
50.3 

.8 
1.5 

.7 
3.0 

78 

77 
79 
75 
77 

11 

11 

7 

11 

10 

15 
23 
17 
22 
22 

23+ 

23 

23 

23+ 

23 

590 
417 
494 
556 
436 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

14 
6 
9 

8 
6 

0 

0 
0 
0 
0 

4,38 
3.29 
6.22 
2.92 
3.53 

1,53 
,48 

-  .12 

-  .13 

1.28 
.77 

1.05 
.86 
.95 

31 
31 
17 
7 
31 

T 

.0 

.0 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
10 
13 

8 
7 

3 

1 
4 
2 
3 

2 

0 
3 

0 
0 

LEMIN6T0N 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

AM 

57.3 
58.9 

57.3 

'tS.IM 

58.0 

35,7 
36,5 
35.6 
30.  OM 
35.2 

46.5 
47.7 
46,5 
39,  2M 
46.6 

1.1 

74 
77 
76 
62 

77 

10 
11 
10 
8 
10 

17 
20 
19 
12 
22 

23 
23 
23 
26 
22  + 

568 
528 
567 

814 
560 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
2 

0 

12 
11 
11 
18 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

2.84 
4.51 
4.10 
5.46 
3.34 

.26 

.80 
1.31 

1,12 

1,70 

,91 

31 

7 

31 

31 
31 

2.0 

.6 

T 
8.0 
1.0 

0 

T 
0 

T 

25  + 
25+ 

8 
3 
9 

8 
6 

2 
3 
3 
6 
2 

0 
2 

1 
1 
0 

NORTHFIELD  NORWICH  UNlV 

RANDOLPH 

READSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS 

AM 

60.7 
58,7 
58.9 
61.8 

61.5 

36.9 
38.1 
38.0 
41.2 
43.3 

48.8 
48.4 
48.5 
51.5 
52.4 

3.3 

3.1 
3.7 

77 
77 
78 
76 
76 

10 
11 
13 
11  + 
11 

20 
19 
21 
21 

30 

24 
23 
23 
23 
23  + 

496 

507 
506 
410 
385 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

11 
10 

8 
5 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

3.89 
4.47 
13.64 
3.21 
4.96 

1.03 

10,35 
-   ,22 

1.64 

1.18 
1.23 
2.80 

1.30 
1.93 

31 
7 
15 
17 
31 

.0 
.1 

T 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

a 

12 
8 

3 
3 
6 

1 

1 

2 
2 
6 

1 
2 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WEST  BURKE 

WILDER 

AM 

AM 
AM 
AM 

60.0 
54.1 
61.2 
56.9 
59.8 

37.2 
35,0 
38,1 
31,6 
38.0 

48.6 
44.6 
49.7 
44.3 
48. 9 

1.2 
.0 

78 
72 
83 
75 
79 

10 
12 
12 
11 
11  + 

19 
17 
21 
12 
21 

23 

23+ 

23 

26 

23 

500 
625 
470 
634 
491 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

14 

7 

15 

7 

0 
0 
0 
0 

0 

2.70 
12.00 
8.63 
2.89 
3.37 

-  .20 
7.75 
5.51 

-  .15 
.62 

.79 

2.14 

2.65 

.70 

.88 

31 

7 
31 
31 

7+ 

1.5 

4.0 

.0 

T 
T 

0 
2 
0 

0 
0 

27 

6 

13 

13 

9 

8 

b 
6 

1 
2 

0 
5 
2 
0 
0 

WOODSTOCK  3  ENE 

57.8 

37.4 

47.6 

,8 

76 

10 

18 

23 

530 

0 

0 

11 

0 

5.15 

1.98 

1.92 

31 

T 

0 

9 

3 

1 

STATE 

48.1 

,9 

5.12 

1.89 

.7 

SECTION 

50.1 

.4 

6.50 

3.05 

.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Doy  ol  month 


8       9 


13      14      15       16      17      18 


23      24 


25     26      27      28      29      30      31 


CONNECTICUT 

ANSON I A 

BAKERSVILLE 

BALTIC 

BARKHAWSTED 

eRIDGEPORT  M8  AP        R 

BRISTOL  2  M 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  0AM 

BURLINGTON  R 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 

COLLINSVILLE  I  5 
CREAM  HILL 
0AN6URV 
DAMSON  LAKE 

OCRBV 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

6R0T0N 

HARTFORD  BRAINARD  FL0//R 

HARTFORD  H8  AIRPORT     R 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

KENT 

LAKE  KONOMOC 

LAUREL  RESERVOIR 
MANCHESTER 

HANSFIELO  HOLLOM  OAM 
MEAD  POND  RESERVOIR 
MI DOLE TOWN  &  W 

dlLFORO 

HOHAMK  RANGER  STA 
MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
MATHAN  HALE  ST  FOREST 


1*.3T 

a.7o 

.27 
RECORD  MISSINO 

10.72 

BECOSC   MISSINO 
.08 

K.T2 
•  •02 
12.77 

.22 

.27      T 
.23 

11. 7i 
17.6* 
l*.lft 


RECORD  MISSINO 


RECORD   HISSINC 


"iLLIMOCKET   CA«   «P 

•lUlnOCKET   MM 

■OOSEICAO 

OLD  TOWN 

OU)  TOWN   CAA   AIRPORT 

PORTLANO 

"ORTLANO    ye    AIRPORT 

"RENTISS 
' 'RESOUE    ISLE 
, <IPO«£NgS  OAM 


HEW    HARTFORD 

NEW    HAVEN   we   AIRPORT         R 

10 

06 

HEW    LONDON 

NORFOLK    2    SW 

IT 

.4R 

NORTH   SRANFORO 

11 

■  «3 

NORTH  OUILFORD 

NORWALK 

17 

23 

NORWICH    S    SW 

10 

37 

PACHAUC   FOREST 

11 

32 

PEOPLES    RANOER    STA 

15 

37 

PROSPECT 

IS 

60 

PUTNAM 

a 

36 

PUTNAM   LATE 

IS 

21 

MKHV    RIVER    DAM 

u 

77 

•OUNO   RONC 

19 

6S 

SALISBURY 

10 

2» 

SAOOATurn    RESERVOIR 

It 

68 

SHEPAUO    DAM 

13 

4? 

SHUTTLE    MEADOW    RESVR 

1* 

*« 

STAFFORD    SPRINGS 

STAMFORD 

in 

01 

STEVENSON  DAM 

IS 

u 

STORRS 

11 

03 

THOMPSONVILLE 

TORRINGTOH 

i« 

83 

T0RRIN6T0N    2 

16 

18 

T1UP   FALLS   RESERVOIR 

17 

2* 

MATEReuRV   CITY    HALL 

MCPAWAUG    RESERVOIR 

13 

2? 

NESTeROOK 

10 

OS 

VEST   HARTFORD 

HCST   HARTLAND 

WlevlLLE   RESERVOIR 

16 

2* 

WITNEY   LAKE 

1? 

94 

KKWAM  RESERVOIR 

HILLIHANTIC 

13 

sn 

MLCOTT    RESERVOIR 

17 

0? 

WOOeuRY    3    w 

" 

3S 

MKUSTA   CAA   AIRPORT 

4.36 

MMOR  DOW   FIELD 

2.96 

•M  HARBOR 

# 

•a.FAST 

3.16 

•USSUA    DAM 

1.31 

ItlDfiTON    1    HN» 

4.90 

aauNswicK 

4.62 

CMIBOU   WB   AIRPORT         //R 

.63 

CMIWtA 

2.66 

USTPORT 

1.47 

UST  SANGERVILLE    i    SE 

2.72 

BUT  WINTHROP 

4. SO 

eULSMORTn 

2.12 

PIUWINGTON 

4.67 

Pfl«T  FAIRFIELD 

.98 

POUT  KENT 

•  48 

SMOINER 

3.97 

•lUAO 

3>29 

MKEHVILLE 

2.16 

HIiUH   2    S 

9.37 

NOULTON    CAA    AP 

1.38 

•OjLTON    1    NE 

1.10 

JACKMAN 

2.37 

J0MES80R0 

2.02 

LEalSTON 

4.78 

LON«  FALLS   DAM 

•  «9 

-■rHiAS 

2.31 

:^0N 

3.37 

.E   DAM 

3.33 

-.iwOCKET 

1.21 

9.341 

19.241 
10.64 
9.9S| 
18.62 
13.14 

14.08 
13.06 
12.51 
8.43 
12.92 


RECORD  MISSING 

•  09 
RECORD  HISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  HISSING 


1.79  2i 
.32  4 


.96  3 
•  10  3 


71  6.08 
2.51 


5^03  1 
1^78 

4^94 


20  2>62 
60  8.65 
77  3.74 

66  5.90 
57  4,09 


3.02 

2.95  1 
8.20 

2.50  3 

3.23  1 

3.72  1 

4.77  1 


3.68 
•05  3.40 
.02  3.48 


3.60  1,27 
4.70  1,50 
3.93   .88 


3.23 

.79 
2.11 


2.03 
1,90 


1^69 
2^42 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 

OCTOBER 

1955 

Station 

3 

Day  of  month 

^ 

1  I  2   3 

4    5    6 

7 

8 

9 

10   U  1  12 

13  1  14   15 

16   17  1 

13 

19 

20 

21 

22   23  1  24 

25 

26 

27 

28  1  29   30 

31 

ROCKLAND 

4.99 

•  25 

1.21 

•  05 

.02 

.47 

.01 

.10 

.08 

.28 

"~1 

2.52 

ROXBURY 

5.01. 

.17 

.72 

•  23 

l.ll 

.22 

.42 

.16 

2.01 

RUMFORO  3  SW 

5.<.e 

.01 

.27 

.57 

•  30 

.10   .05 

.10  1.06 

.03 

.21 

.26 

.19 

.01 

.07 

2.25 

RUMFORD  ISSE 

4.57 

.07 

.71 

.20 

.07 

.97 

.02 

.14 

.20 

.06 

.20 

.01 

1.92 

SANFORD  2  NNW 

7.4« 

.32 

■  02 

1.47 

.09 

■  02 

.92 

T    1.72 

.05 

T 

.28 

.02 

2.55 

SOUTH  ANDOVER 

. 

.16 

.02 

.96 

.12 

■  11 

.75 

.05 

.20 

.36 

.19 

_ 

SOUA  PAN  DAM 

1.79 

.03 

.16 

.01 

■  10 

■  05 

T     .16 

.02 

.53 

.18 

T 

.10 

.10 

.29 

.02 

•  02 

THE  FORKS 

1.23 

.0* 

.11 

■  29 

.19 

•  02 

.24 

.32 

•  02 

UNITY 

2. SI 

.27 

.57 

■  12 

.14 

.03 

.32 

.29 

.14 

.93 

UPPER  DAM 

2.67 

.04 

.23 

t22 

.06 

.13 

.02 

.41 

.35 

.15 

.09 

.04 

.93 

WEST  BUXTON  2  NNW 

«.12 

T 

.40 

.81 

.06 

.67   .33 

.12   .90 

.12 

.13 

T 

.08 

•  10 

2.40 

WINSLDW 

2.7* 

.*0        .02 

.63 

.17 

■  2S 

.07 

.30 

.08 

■  25 

.15 

.21 

.18 

WOODLAND 

1.** 

f          T 

.39 

.1* 

.22 

.07 

.36 

.11 

.15 

T 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

9. SB 

•  13 

.21 

1.80 

•  *9 

■  05 

.02  2.38 

.93  1.32 

.24 

.37 

•  02 

■  01 

.53 

.OS 

1.00 

AMHERST 

7.57 

.02 

l.Sl 

.10 

•  71 

.28   .25 

•74  1.21 

•  08 

.22 

T 

.30 

T 

T 

1.43 

.42 

ASHBURNHAM 

16. IS 

.28 

T 

1.62 

.02 

.43 

.22  5.81 

4.04   .95 

•  94 

.03 

•  07 

T 

.23 

T 

.06 

1.48 

ASHLAND 

S.IS 

.40 

1.40 

.01 

.21 

.86 

2.20  1.32 

•  02 

■  02 

.22 

.01 

1^51 

ATMOL  3  E 

S.56 

.45 

1.20 

■  0* 

.56 

.07  1.00 

1.10  1.24 

•  96 

■  04 

.19 

.36 

.05 

1^28 

BEECHWOOO 

7.53 

.53 

1.04 

.13 

.08 

T     .92 

2.28  1.30 

■  16 

.18 

T 

.91 

BELCMERTOWN 

9.11 

.50 

.05 

1^66 

.16 

.50 

.02   .66 

.63  1.30 

•  IS 

■  14 

•  18 

.38 

2.55 

BIRCH  HILL  DAM 

6.52 

.28 

•  36 

•  89 

■  35 

.02 

T     .24  1.03 

.50  1.51 

.18 

.25 

.0* 

.37 

■  50 

BLUE  HILL             // 

S.12 

.50 

T     .68 

•  66 

■  17 

T     ■Ol  2^90 

.83  1.47 

T 

T 

.09 

.0* 

.16 

T 

.15 

.46 

BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

6.9* 

.33 

T    1.33 

•  30 

■  17 

(05  2.49 

.70   .76 

T 

.02 

.04 

.16 

T 

.16 

.43 

eOYLSTON 

9.25 

.26 

, 

. 

2^10 

,     , 

ft    5.10 

.05 

.17 

•  09 

1.48 

BROCKTON 

7.16 

•  43 

.29 

•  79 

■  09 

.02 

T    2.26 

.70  1.19 

.15 

.14 

T 

1.10 

CHARLTON  2 

6.13 

•  35 

1.80 

•  41 

■  46 

.29  1.50 

.97   .51 

.02 

T 

.41 

T 

.36 

1.03 

CHATHAM 

.20 

- 

- 

■10  1.00 

1.00   .20 

.10 

.10 

T 

.20 

CHESTER 

17.51 

.26 

.18 

2^27 

■  37 

.07 

■09  4.90 

5.03   .89 

•  16 

.31 

.06 

.40 

2.52 

CHESTERFIELD 

17.33 

.33 

.12 

2^32 

■  25 

.35 

.01   .08  5.52 

3.34  1.25 

•  34 

.50 

.10 

.37 

2.45 

CHESTNUT  HILL 

S.32 

.44 

1.20 

.04 

.12 

.93 

3.03  1.52 

.07 

.14 

.10 

.73 

CLINTON 

9.15 

.35 

.45 

1.05 

.33 

T 

T     .26  2.90 

.98  1.09 

■  03 

.20 

.02 

.14 

1.35 

COHASSET 

- 

1.15 

.11 

* 

2.56  1.11 

.35 

.02 

.80 

COLOBROOK 

6.97 

.5* 

* 

1.84 

* 

.49 

*     * 

3.10  1.34 

.20 

.05 

.37 

1.04 

EAST  WAREHAM 

6.03 

.57 

.78 

.14 

.10 

■  83 

1.10  1.60 

.03 

.09 

,10 

.69 

EDCARTOWN 

5.7* 

.32   .07 

.36 

.09 

.07 

■  99 

.89  2.61 

.03 

.12 

.11 

.06 

- 

FALL  RIVER 

6.79 

•  72 

.6* 

.29 

.09 

•04  2^17 

1.4S   .06 

.02 

.13 

T 

.25 

.90 

FITCHBURG  2  S 

11. *2 

•  31 

1.98 

•  29 

.16  2.10 

2.96   .96 

.49 

■  02 

.04 

.27 

.04 

1.80 

FRAMINGHAM 

6.67 

•  38 

1^46 

.02 

.20 

.78 

2.20  1.84 

.04 

.02 

.20 

.01 

1.52 

FRANKLIN 

e.69 

.40 

1^47 

.10 

•  12 

1.02 

2.0*  1.4S 

.25 

1.81 

GARDNER 

11. S3 

.28 

1.37 

.1* 

.31 

.19  3.44 

2.70   .84 

1.13 

■  02 

.05 

T 

T 

.33 

.03 

1.00 

GROTON 

9.20 

■  *2 

1.55 

.41 

.05  1.83 

1.92  1.00 

.22 

.05 

•  01 

.20 

.02 

1.52 

HARDWICK 

7.9S 

**2 

■  0* 

1.78 

.16 

.44 

■04  1.10 

.89  1.20 

.31 

■  05 

.04 

.21 

1.30 

HATCHVILLE 

5.02 

.35   .08 

.62 

•  1* 

.07 

■  58 

.80  1.37 

.01 

•  15 

.15 

.02 

.68 

HAVERHILL 

4.92 

.51 

.17 

.58 

.25 

T 

T     ^14  1^12 

■13  1.06 

T 

.01 

T 

•  05 

.15 

.05 

T 

■  70 

HEATH 

19.77 

.25 

.2* 

2.51 

.32 

.05 

T     ^22  5.89 

3.90  1.66 

1.45 

.44 

.08 

.30 

T 

.04 

2^*2 

HOLYOKE 

9.36 

.27 

.05 

1.82 

.15 

.62 

T    1^77 

.46  1.16 

.31 

■  20 

.09 

T 

.30 

T 

2^16 

HOOSAC  TUNNEL 

13.61 

•  13 

.23 

2.75 

.20 

.01 

•12  3^35 

1.99   .85 

.74 

■  29 

.05 

T 

.50 

.08 

2^32 

MUBBARDSTON 

S.05 

•  *8 

1.34 

.35 

.10 

•08  1^58 

1.52  1.12 

.14 

.05 

.05 

T 

,45 

.12 

,67 

HYANNIS 

*.S8 

•  33 

.13 

.40 

.07 

1^09 

•71   .83 

•  12 

.13 

.02 

.06 

■  97 

IPSWICH 

5.7* 

•  57 

.96 

T 

.12 

•  59 

.30  1.70 

.10 

•  09 

.12 

.09 

1.10 

JEFFERSON 

12.26 

•  25 

» 

2.12 

.25 

•     * 

ft    7.41 

.37 

1.66 

KNI6HTVILLE  DAM 

16.95 

.30 

.05 

2.35 

.20 

.20 

.06  5.25 

3.80   .90 

.25 

.40 

.13 

,32 

2.75 

LAKE  COCHITUATE 

10.71 

.*S 

1.58 

T 

.25 

1^44 

3.35  1.S8 

.04 

.03 

,24 

.01 

1.44 

LAWRENCE 

6.05 

•  35 

• 

.95 

.29 

T     ^04  2.23 

ft    1.04 

T 

T 

.10 

.16 

.03 

.86 

LEXINGTON 

9.59 

•  45 

T     .32 

.97 

.19 

■10  4^39 

.47  1.53 

•  04 

.25 

T 

.as 

LOWELL 

8.33 

•  49 

.25 

.89 

.2* 

.01 

.32  2.43 

.38  1.73 

.02 

.08 

,20 

■  04 

T 

1.25 

MANSFIELD 

7.52 

.50   T 

1.38 

.11 

■  11 

1.23 

1.71  1,57 

.02 

,17 

.72 

MIDDLEBORO 

RECORD  MISSING 

MIDDLETON 

7.72 

.50 

, 

1.14 

.04 

.17 

.0*  1.07 

1.05  2.55 

.08 

,15 

.12 

.81 

MILFORD 

9.13 

.*0 

1.60 

.05 

.17 

1^19 

2.35  1.50 

■  03 

■  02 

.26 

1.96 

MILLBURY 

9.52 

.06 

1.96 

■  23 

N*4 

2.41  1.55 

■  02 

.29 

1.54 

MONTAGUE  CITY 

RECORD  MISSING 

MOUNT  WACHUSET 

10.63 

.35 

* 

ft 

■  77 

ft     • 

ft     ft 

7.83 

.06 

.30 

■  10 

1.22 

NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 

5.** 

.27 

.15 

•  23 

■  09 

T 

■03   ■SO 

2.64   T 

■  01 

.16 

T 

■  11 

.01 

■  03 

.41 

.90 

NEW  BEDFORD 

*.92 

•  *5 

.12 

•  48 

.79 

1.74   ^66 

.07 

.61 

NEWBURYPORT 

6.82 

.52 

1.18 

•  10 

.18 

T     .52 

.06  2.10 

.27 

T 

.03 

.14 

T 

■  08 

1.64 

NEW  SALEM 

9.69 

.*2 

.05 

1.79 

■  20 

.66 

.0*   .90 

.63  1.30 

.18 

■  16 

.26 

.51 

T 

2.80 

NORTHBRIDGE 

9.68 

.22 

T 

1.93 

•  01 

.23 

1^30 

2.54  1.60 

.01 

.37 

1.47 

PELHAM 

10.21 

.63 

.08 

1.90 

■  20 

.72 

.02   .77 

.45  1.02 

.70 

■  15 

.26 

.55 

2.76 

PEMBROKE 

6.57 

.*a  T   T 

T          .02 

•  S3 

■  04 

.12 

■  56 

1.53  1.94 

T 

T 

.27 

.10 

T     T 

.68 

PERU 

- 

- 

.*0 

2^13 

•  19 

.40 

.01   .*3  3*03 

2*76  1^28 

.05 

■  41 

.01 

.60 

.03 

.02 

2^49 

PETERSHAM  4  N           R 

8.02 

■  35 

1.45 

•  10 

■  50 

■02  1.10 

■95  1^58 

.17 

■  05 

.20 

.35 

■  05 

1^15 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT   R 

7.0* 

•  02 

2.15 

.05 

.67 

T     .*3   .67 

.87   .15 

.06 

.28 

.01 

■  56 

.02 

.02 

.91 

■  17 

PLAINFIELD 

16.70 

.37 

.27 

2.22 

.53 

.04 

.28  *.25 

2.72  1.26 

.58 

.45 

.04 

.32 

2.38 

PLYMOUTH 

5.80 

■  *5 

.20 

.65 

.07 

T 

1.90 

.96   .72 

.07 

.14 

T 

T     .62 

PRINCETON 

12.09 

.*9 

» 

• 

2.09 

ft     ft 

ft    7.10 

■  04 

.39 

1.9S 

PROVINCETOWN  3  N 

5.19 

1.03        .03 

.27 

.71 

.02 

.10 

.9S 

.67   .46 

.02 

.10 

.80 

QUABBIN  INTAKE 

7.92 

.53 

.06 

1.75 

.15 

.48 

.02   .86 

.65  1.33 

.09 

.08 

.16 

.39 

1.37 

ROCHESTER 

7.26 

•  60 

.SI 

.10 

.15 

1.19 

1.67  1.76 

.10 

.10 

.78 

ROCKPORT  1  ESE 

*(06 

.55 

■  25 

.48 

■  20 

T     .30 

.05  1.05 

T 

.12 

T 

.05 

T 

1.01 

SALEM  AIR  STATION 

*.37 

.46 

.01   .22 

.59 

.15 

■02   ■B* 

.12  1.07 

T 

T 

.03 

T 

.11 

T 

T 

.75 

SANDWICH 

*.S1 

.35 

.52 

.23 

.10 

T    1^27 

1.15   .01 

.05 

.02 

.09 

.02 

.10 

.01 

.89 

SE6RE6ANSET 

7.11 

.55 

.66 

.29 

ft 

3.65   .B6 

.18 

.92 

SHELBURNE  FALLS 

16.61 

.23 

.13 

2.23 

.16 

.15 

.06  *.3* 

2.78  1.31 

1.20 

.44 

.07 

.40 

.06 

.02 

3.03 

S0UTHBRID6E  3  E 

11.83 

.21 

.04 

1.94 

•  02 

.58 

■02  3.65 

2^05  1^30 

.06 

.05 

.06 

.03 

.46 

T 

1.36 

SOUTH  EGREMONT 

9.33 

•  1* 

.26 

1.52 

•  53 

.03 

1.02 

1.34   .71 

.03 

.65 

.07 

.52 

.16 

2.44 

SPOT  POND 

12.02 

•  *5 

1.31 

.19 

.02  3.31 

2.93  2.34 

.06 

.26 

■  01 

1.12 

SPRINGFIELD  ARMORY 

10.25 

•  35 

1.10 

.67 

.53 

.04 

.26  1.20 

1^31  ,S9 

T 

.41 

T 

.45 

T 

1.80 

1.2* 

STERLING 

11.01 

•  31 

. 

1.76 

.34 

ft     ft 

4^85  1^51 

.05 

.30 

■  05 

i.e* 

ST0CK6R1D6E 

8.3* 

•  10 

1.71 

.15 

.71 

.58   .91 

1.40   .20 

.05 

.42 

.02 

.*5 

T 

T 

1.42 

.22 

SWAMPSCOTT 

5.03 

•  47 

.32 

.75 

■  24 

T     T    1^66 

.18   .56 

T 

T 

T 

■  02 

.16 

■  01 

T 

.74 

TAUNTON 

8.*9 

•  55 

.38 

.91 

•  06 

.02 

T    2^68 

1.93   .58 

.01 

.12 

.20 

1.05 

TULLY  DAM 

7.14 

•  38 

T 

1.37 

•  14 

.27 

.05   .89 

•59   ^82 

.63 

.06 

.09 

.30 

.03 

1.32 

TURNERS  FALLS 

8.55 

•  05 

1.59 

.39 

•  41 

.22   .61 

•  92  1^42 

.01 

.98 

.27 

■  01 

.03 

.94 

1.10 

WALPOLE 

7.95 

•  44 

.78 

.58 

•  02 

.01  2.02 

1.21   .89 

T 

■  05 

.06 

■  1* 

T 

.01 

.8* 

WALPOLE  1  S 

7,66 

•  45 

.26 

.61 

•  19 

■  05 

■10  2^30 

1.20  1.54 

T 

■  04 

■  20 

T 

.02 

.88 

WARE 

S.S5 

•  42 

1.24 

•  45 

2^11 

1.22  1.13 

.41 

.11 

.15 

.*0 

1.21 

WARE   2 

■ 

•  40 

.45 

1.60 

•  30 

■  25 

1.65 

1.15  1.05 

.15 

•  15 

- 

1.35 

WEBSTER 

8.00 

•  36 

. 

ft 

l^OS 

.30 

1.32 

1.64  1.25 

.43 

1.62 

WEST  CUMMINGTON 

14.26 

•  06 

1.67 

•  68 

•  38 

.02   .80  4.05 

1.27   .96 

•  51 

.45 

.05 

1.46 

1.70 

WESTFIELO 

12.50 

•  26 

.10 

1^6* 

•  41 

.22  2.72 

2.24  1.20 

.21 

•  20 

.25 

3.05 

WESTON 

8.99 

•  41   T 

T     T     .36 

•  86 

.25 

.01 

.08  3.55 

.57  1.19 

T 

T 

.07 

T 

.19 

.02 

.17 

1.2* 

WEST  OTIS 

11.93 

•  22 

.15 

1^53 

.42 

.08 

.10  2.07 

2.91   .67 

.05 

•  68 

.08 

.55 

.02 

2.40 

WESTOVER  FIELD 

7.40 

•  13 

1.38 

•  11 

.77 

T     .32   .56 

•S5   ^76 

.08 

•  30 

T 

.41 

T 

T 

1.47 

.26 

WEST  RUTLAND 

11.53 

.31 

* 

1.95 

• 

.57 

ft    7.10 

.18 

.10 

.27 

1.05 

WILLARD  BROOK  ST  FOREST 

RECORD  MISSING 

WINCMENDON 

8.21 

•  31 

■  86 

•  60 

.20 

.10  2.00 

•88   .78 

.92 

•  06 

.16 

T 

.29 

.07 

.96 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

10.96 

•  07 

1.69 

•  32 

.41 

T     .70  3.49 

1.06   .75 

•  02 

T 

.28 

.04 

.96 

1.37 

WORCESTER 

- 

•  20 

1.42 

1^05 

.35 

.01 

T     .30  3.56 

1.35   .59 

T 

•  02 

T 

.67 

.19 

T 

.36 

- 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


13       14       15 


22     23      24     25      26      27 


28      29      30      31 


NEM  HAMPSHIRE 

BATM  2  SW 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  0AM 

BOW  GARVINS  FALLS 

BRADFORD 

BUCKS  CORNER 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARSOR 

CLAREMONT 

CONCORD  MR  AIRPORT 

OUVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

E*ST  OEERINC 

EASTMAN  FALLS  0AM 

ERROL 

FAB VAN 

FIRST  CONN    LAKE 
FITZWILLIAM  3  SM 
FRANKLIN  1  NH 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GlLMANTON 

GRAFTON 
HANOVER 
JEFFERSON 
KEENE 
LAKE PORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  OOkELL  DAM 

HANCHESTER 
HARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MILAN  7  H 
MILFORD 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

NEW  LONDON 

NEWPORT 

NORTH  STRATFORD 

PETERBORO  2    S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURY 

SOUTH  LVNDEBORO 
SOUTH  WEARE  1  SE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH 
TROY 

HALPOLE  2 
WEST  LEBANON 
IIEST  RUHNEY 
WilTEFIELD 
MILMOT 

HINOHAM 

VOLFEBORO  FALLS 
VOODSTOCK 
YORK  POND 


RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

CREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE   WB    AIRPORT 


2.96 
2*94 
2.9& 

2.80 
S<90 

5.76 
7.10 
».39 

A*14 
^•62 

^•12 

5*14 

10.36 


2a3i 

e.33 

5*11 


10»06 

7*33 
6.8S 
7*01 
2i56 

10*13 

8«0<> 


2.06 

9.86 
6*36 
9.04 
5*93 

5*92 


6*44 
3*20 
5*42 
2.69 


VE8M0NT 

BWmE 

3t7S 

KLLMS   F«LLS 

<.eo 

BENNIMSTON    2    KU 

5.71 

BETHEL 

«|47 

BtOOHFIELO 

2.<« 

eufiUlWjTON    WB    AIRPORT      R 

A. 31 

CAMAAN 

1.93 

CAVENDISM 

«>2a 

CHELSEA 

At38 

CMITTEMDEN 

«|«3 

CORNWALL    1    N 

3*29 

DORSET    1    s 

«.22 

EAST   BASNET 

2.92 

ENOSSURO   FALLS 

3*33 

ESSEX    JUNCTION 

3.77 

«ILHAN 

2.<1 

LEMINGTON 

2.S« 

«A»SHF1EL0 

3.70 

HAYS   MILL 

16.09 

MC    INOOE   FALLS 

3.33 

HIOOLESEX 

t.51 

■ONTPELIER   CAA    AIRPORT 

«.10 

MOUNT    MANSFIELD 

NEHPORT 

3.34 

morthfield  NORKICH  UNIV 

3.69 

PERU 

11.62 

RAHOOLPn 

4.^7 

RANDOLPH  CENTER 

A. 66 

REAOINfi  HILL 

READSBORO    1    SSE 

13. 6« 

ROCHESTER 

6.22 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS 

4.9S 

SAIMT   JOHhSBURV 

2.70 

SALISBURY 

2.7* 

03 

.37 

2.20 

.38 

1.23 

09 

.02 

1.73 

*7A 

.70 

•  16 

2.79 

20 

■  06 

2.*3 

.49 

.36 

03 

.03 

.19 

T  tQt*       .03 

T 
•37    2*23 

•01  (46  1*29 
•20  .80 
•10    1.53 


19      ■ 

50      . 

•  06 

18      . 

21      . 

98 

.17 

66      ■ 

.A7    1 

03      ■ 

55      . 

34      . 

21       . 

13       ■ 

.09 

88       • 

.»5 

35      T 

33      • 

.97    1 

59      ■ 

•  04    1 

29      T 

1.15 

e»    ■ 

.08 

41       . 

31       . 

• 

»           « 

•  02 

05      . 

.42    1 

OS    1. 

65 

46       * 

T 

21       . 

65       . 

.OS 

66      T 

.83 

56      . 

•  09 

74       . 

.06 

57      ■ 

02      ■ 

■  IS 

49 

1.30    1 

90      • 

■  64 

68      T 

■  30    2 

10      ■ 

•  48 

94      ■ 

13       . 

.78    1 

09      . 

.03 

90       . 

i.oe 

97      • 

•  85    1 

04 

.17 

85       . 

.05 

03       • 

1.16    1 

29      T 

T 

53       . 

35      . 

.69 

78 

.73 

43      . 

,90    1 

14 

1.59    1 

12      . 

.05 

•         1. 

T 

51       ■ 

•  49 

99      . 

•  14    1 

59      . 

•  01 

41      . 

•  04 

99      • 

.02 

■  08 

52      . 

■  25    1 

43      T 

T 

55       • 

26       . 

■  13 

32      . 

1.03    1.09 


11    4.96    4^09    1.62 


2.10    1.16    1.11 


.24 

.36 

.48 
•  38 
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Table  3-Conlinued 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13       14       15 


19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


SEARSBURG  MOUNTAIN 

13.93 

SEARSBURG  STATION 

X3.77 

SOMERSET 

12*00 

SOUTH  LONDONDERRY 

9.97 

SOUTH  NEWBURY 

3.33 

SPRINGFIELD 

6.1<> 

TOWNSHENO 

10.74 

UNION  VILLAGE  DAM 

3*oe 

VERNON 

6.63 

WAROSeORO 

13.19 

WATER6URY 

4.74 

WEST  BURKE 

2.89 

WEST  DANVILLE 

4.02 

WEST  HARTFORD 

4.97 

WESTON  2  S 

9.15 

WEST  TOPSHAM 

- 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

3.80 

WHITJNGHAM  3  W 

15.94 

WILDER 

3.37 

WOODSTOCK  3  ENE 

S.13 

1.30 
IflO 
liBO 


2iOs  ltd;  lili 


la60    liTl 


1.05    1.93 


2,95    1>29    li02 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1955 


Day 

Of  Month 

E 

Siation 

I 

2 

3 

^ 

M 

s 

'\ 

"i 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

[»l 

Ul 

22  1 

"l 

24 

25, 

25| 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

< 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  KB  «P 

MAX 
MIN 

67 
56 

70 
48 

70 
48 

72 
48 

70 
56 

65 

58 

75 
60 

70 
54 

71 
47 

75 
48 

80 
53 

79 
54 

67 
56 

66 
62 

67 
61 

61 
44 

59 
46 

63 

42 

59 
49 

66 
43 

67 
48 

55 
39 

59 
34 

69 
48 

50 
40 

61 
43 

60 
40 

66 
41 

63 
46 

64 
58 

64 
50 

66.1 
49.0 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

70 
57 

63 

40 

67 
36 

69 
36 

67 
46 

71 
46 

65 

50 

73 
50 

68 
41 

77 
39 

75 
47 

80 
45 

79 
51 

64 
53 

64 
55 

61 
48 

48 
42 

55 

31 

62 
36 

54 
39 

61 
44 

65 
33 

53 
22 

60 
31 

64 
35 

48 
30 

67 
36 

55 
29 

66 
36 

69 
42 

62 
51 

64.6 
41.2 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

61 
52 

67 

40 

66 
44 

66 
46 

69 
49 

61 
46 

68 
54 

67 
52 

67 
42 

71 
46 

77 
56 

78 
56 

69 

48 

55 

51 

63 
50 

54 
38 

58 
39 

61 
42 

56 
43 

52 
46 

59 
43 

53 

32 

53 
29 

64 
39 

61 
31 

54 
29 

53 

37 

65 
40 

65 
49 

56 
44 

60 
44 

62.2 
43.8 

OANBURY 

MAX 
MIN 

64 
56 

67 
41 

68 
39 

69 

36 

74 
48 

62 

52 

74 
61 

69 
55 

66 
40 

74 
40 

80 
46 

79 
47 

65 
52 

61 
56 

65 

57 

60 

40 

56 

40 

62 
37 

55 
37 

63 
37 

68 
45 

57 
36 

58 
26 

68 
39 

50 
36 

57 
34 

56 
32 

69 

31 

68 
38 

62 
61 

62 
44 

64.8 
42.9 

FALLS  VILUASE 

MAX 
MIN 

65 

5'> 

68 
39 

70 
38 

70 
36 

72 
43 

65 
50 

73 
55 

71 

55 

67 
38 

74 
37 

79 
43 

77 
48 

69 

50 

59 
54 

65 
54 

57 
42 

54 

40 

59 
37 

55 
47 

62 

37 

53 

36 

60 
30 

58 
23 

60 
42 

51 
31 

56 
28 

55 
36 

68 
29 

70 
35 

62 

48 

62 
43 

64.1 
41.2 

HARTFORD  6RAINARD  FLO 

MAX 
MIN 

66 
51 

67 
42 

70 
42 

69 
43 

71 
49 

64 
52 

74 
64 

71 
48 

70 
43 

^77 
45 

86 
47 

81 
48 

64 
52 

64 
57 

66 
55 

54 
41 

56 

41 

61 
40 

54 
45 

65 
43 

67 
46 

52 

30 

56 
28 

68 
43 

48 
34 

58 
38 

56 
36 

67 
32 

66 
42 

63 
52 

65 
49 

66.0 
44.5 

HARTFORD  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
50 

66 

42 

70 
40 

69 

40 

68 
49 

58 

50 

73 
55 

70 
50 

69 
42 

76 
45 

85 
55 

78 
49 

61 
50 

61 
54 

64 
52 

53 
39 

54 
40 

58 
34 

54 
47 

63 
42 

65 
45 

52 
31 

56 
26 

67 
42 

46 
34 

57 
34 

57 
39 

66 
34 

66 
41 

57 
48 

64 
48 

63.5 
43.5 

KENT 

MAX 
MIN 

70 
41 

68 
39 

71 
38 

74 
45 

66 

51 

71 
56 

69 
53 

67 
41 

77 
39 

81 
45 

81 
48 

67 
52 

62 

56 

65 

55 

63 

41 

54 

40 

62 
37 

57 
48 

65 
36 

65 

38 

61 
27 

61 
28 

64 
34 

59 
30 

67 
38 

60 
31 

68 
38 

65 
42 

63 

49 

68 
46 

66.0 
42.1 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

68 
57 

67 
38 

70 
33 

70 
36 

70 
42 

64 
50 

72 
54 

72 
57 

68 
39 

75 
35 

81 
41 

81 
42 

79 
52 

61 
55 

64 
SO 

55 
41 

55 

42 

62 
33 

60 
46 

63 
37 

66 
35 

63 

33 

57 

20 

66 
38 

64 
33 

57 

27 

56 

34 

66 
27 

71 
34 

61 
49 

65 
53 

66.1 
40.7 

HIDOLETOWN  »  W 

MAX 
MIN 

70 
59 

64 
42 

62 

42 

65 

45 

66 
52 

70 
51 

68 
52 

72 
58 

60 
48 

66 

50 

72 
52 

79 
52 

75 
52 

65 
58 

65 
57 

62 
48 

50 
40 

55 
36 

60 
50 

58 
44 

62 

48 

66 
36 

50 
28 

64 
46 

65 
38 

56 
32 

56 
41 

56 
36 

62 

43 

66 

51 

62 
52 

63.5 
46.4 

MOUNT  CKRMEL 

MAX 
MIN 

64 
52 

67 

45 

69 
44 

68 

42 

75 
52 

65 
54 

71 
65 

69 
52 

67 
43 

76 
48 

80 
48 

79 
54 

65 
55 

63 
59 

64 
55 

54 
43 

56 

42 

60 
34 

57 
47 

62 

39 

65 

43 

53 
33 

55 
25 

66 

48 

45 
35 

59 
36 

58 
36 

64 
32 

64 

41 

61 
53 

64 
47 

64.0 
45.2 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 
53 

67 
46 

69 
45 

70 
44 

73 
56 

66 
54 

74 
65 

69 
52 

68 
48 

71 
43 

78 

54 

78 

50 

66 

54 

65 
60 

66 
58 

58 
42 

59 

41 

62 
39 

57 
46 

65 

42 

65 
46 

54 
33 

58 
30 

I] 

49 

40 

59 
42 

69 
37 

63 
35 

66 

41 

62 
55 

63 
47 

64.9 
46.6 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
MIN 

62 

51 

59 
39 

62 

39 

61 
39 

61 

44 

69 
46 

63 
46 

69 
52 

55 
42 

59 
46 

67 
49 

70 
48 

70 
46 

55 

47 

61 
50 

61 
44 

44 
36 

47 
33 

54 
38 

49 
39 

54 
40 

58 
30 

43 
23 

51 
24 

64 
30 

40 
28 

50 
35 

47 
32 

62 
34 

64 
44 

57 
43 

57.7 
39.9 

NORWALK 

MAX 
MIN 

66 
58 

69 
42 

73 
40 

70 
39 

74 

45 

67 
56 

76 

62 

71 
56 

69 
40 

77 
41 

84 
45 

81 
46 

68 
52 

64 
60 

66 
61 

64 
48 

58 
42 

64 
35 

59 
49 

65 
38 

69 
42 

61 
33 

60 
28 

70 
45 

57 
35 

61 
31 

60 

30 

67 
31 

69 
37 

63 
56 

63 
45 

67.3 
44.1 

NORWICH  5  SW 

MAX 
MIN 

7* 
50 

66 
42 

69 
42 

72 
41 

70 
40 

69 

47 

71 
50 

65 
52 

64 
50 

71 
50 

68 
45 

74 
49 

82 

51 

79 
52 

66 

57 

65 

47 

57 
40 

50 
33 

64 
38 

57 

41 

67 
50 

62 

31 

58 

30 

56 
45 

60 
36 

59 
36 

66 

42 

66 
36 

64 
34 

56 

48 

66 
47 

65.9 
43.6 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

67 
48 

67 
39 

70 
36 

69 

^9 

67 

44 

59 
49 

71 
57 

70 
52 

68 
39 

76 
38 

82 
41 

79 
45 

61 
51 

60 
53 

64 
52 

54 

41 

53 
36 

63 

31 

56 
46 

64 
34 

67 

37 

52 
26 

57 

20 

66 
38 

49 
28 

56 
28 

56 

30 

69 
27 

68 
36 

55 
46 

67 
42 

63.9 
39.6 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

63 

51 

67 
41 

65 
39 

67 
38 

69 

39 

62 

47 

67 

50 

65 
53 

66 
39 

72 
42 

77 
47 

76 
48 

67 
49 

57 
52 

61 
49 

55 
39 

49 

37 

57 
34 

52 
46 

60 

37 

58 
42 

55 
33 

53 
25 

66 

45 

62 

31 

54 
28 

53 
35 

66 
33 

67 
43 

62 

46 

57 
43 

62.2 

41.3 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

64 
52 

61 
40 

63 
40 

64 
37 

74 
44 

67 
50 

64 
49 

67 
58 

58 
42 

62 
42 

71 
48 

74 
47 

73 
50 

60 
54 

63 
52 

61 
46 

49 
38 

55 
32 

56 
46 

55 
36 

59 
39 

62 
32 

48 
25 

60 
44 

64 
33 

47 
29 

57 
37 

54 
31 

62 
37 

63 
45 

69 
46 

61.2 
42.0 

STAMFORD 

MAX 
MIN 

65 

58 

68 
42 

70 
43 

70 
40 

73 

44 

66 
56 

76 
61 

77 
56 

68 
39 

75 

38 

81 

43 

78 
44 

70 
52 

64 
60 

66 
59 

63 
46 

57 
42 

64 
36 

60 

48 

65 
35 

68 
38 

62 

30 

55 

29 

64 
32 

55 
34 

60 

69 
29 

65 
31 

66 

37 

63 
54 

66 
42 

66.4 
43.3 

STO«RS 

MAX 
MIN 

63 
50 

65 

44 

66 

42 

65 

40 

66 

48 

56 
48 

69 
56 

66 
52 

63 
43 

71 
46 

78 
53 

78 
51 

60 

50 

58 
52 

60 

51 

" 

51 
40 

58 
36 

51 
46 

59 
42 

64 

43 

48 
30 

54 
27 

62 

46 

46 

34 

53 

34 

53 
38 

66 
36 

66 

41 

55 

45 

60 
46 

60.7 
43.6 

WATERBURY  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

WEST8R00K 

MAX 

MIN 

67 
60 

67 

44 

69 

39 

67 
38 

71 
45 

62 

52 

72 
58 

69 
58 

68 

39 

72 
42 

80 
45 

76 
45 

68 
54 

62 

65 

46 

59 
42 

62 
34 

59 
49 

63 
36 

67 
39 

63 

31 

55 
23 

66 

48 

64 

37 

59 
29 

57 
33 

61 
28 

66 
37 

61 
64 

63 
51 

66.3 
42.6 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
42 

65 
38 

64 
38 

64 
39 

59 

37 

50 
31 

63 

47 

66 
51 

63 

44 

73 
43 

72 
50 

57 
42 

59 
42 

55 

42 

56 
42 

46 
38 

47 
42 

58 
40 

55 
39 

60 
46 

51 
38 

44 
31 

48 

30 

61 
38 

48 
30 

40 
27 

44 
34 

55 
30 

58 
35 

62 

35 

49 
46 

56.5 
38.8 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

69 
44 

58 
39 

64 
39 

61 
35 

54 
37 

52 
32 

60 
46 

64 
53 

64 
45 

72 
44 

70 
51 

56 

43 

96 

40 

52 
39 

59 
41 

47 
37 

49 

44 

55 

45 

55 
39 

57 
48 

51 
36 

42 
32 

47 
29 

59 
38 

50 
30 

40 
28 

45 
33 

55 
31 

58 
30 

61 
34 

50 
45 

55.5 

38.9 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

67 

54 

66 

39 

63 

40 

63 
39 

60 

50 

56 

36 

57 

47 

66 

46 

62 

50 

69 
54 

70 
59 

70 
42 

54 
42 

54 
45 

55 
46 

53 

40 

50 

44 

57 
44 

55 

39 

59 
46 

59 

49 

50 
34 

50 

31 

60 
33 

59 
39 

57 
29 

58 

28 

64 
35 

58 
37 

57 
35 

51 
44 

58.7 
41.8 

BELFAST 

MAX 
MIN 

73 
56 

63 
38 

69 
37 

65 
36 

61 
47 

54 
33 

58 
48 

70 
57 

67 
43 

76 
42 

75 
58 

62 
40 

57 
47 

56 
46 

59 
49 

53 

40 

50 
46 

59 

41 

55 
40 

61 
47 

52 

43 

46 
32 

50 
29 

63 
32 

60 
34 

43 
26 

47 
32 

58 
31 

57 
28 

51 
33 

51 
47 

58.7 
40.6 

BRIOGTON  1  NNW 

MAX 
MIN 

71 
55 

65 
36 

69 
37 

69 

38 

68 
48 

54 
42 

58 
46 

65 
56 

69 

42 

80 
44 

76 
59 

70 
46 

61 
42 

53 

45 

53 

45 

51 
37 

46 
42 

60 
39 

51 
40 

64 
43 

54 
45 

46 
32 

48 
27 

66 
36 

63 
33 

39 

28 

46 
31 

61 
30 

64 
32 

67 
35 

48 
45 

69.5 
40.5 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

68 
56 

64 
40 

65 
39 

61 
38 

59 

48 

52 

39 

60 
50 

65 
58 

63 

43 

70 
41 

76 
55 

61 

48 

56 
43 

53 

49 

54 
48 

48 

40 

50 
45 

57 
44 

57 
44 

63 

47 

53 
43 

43 
34 

47 
28 

61 
44 

59 
35 

42 
29 

45 
33 

57 
31 

59 
32 

55 
34 

51 
48 

57.2 
42.1 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 
3<S 

56 

28 

59 
32 

52 
35 

50 
29 

50 
25 

53 
41 

64 

47 

62 
41 

69 
47 

58 
38 

55 
35 

56 
31 

54 
32 

59 
35 

49 
30 

50 
43 

50 
42 

56 

43 

55 
41 

45 

31 

41 
27 

49 
25 

58 
32 

50 
28 

39 
24 

38 
28 

47 
30 

65 
31 

56 
40 

53 

45 

53.1 
34.6 

CORINNA 

MAX 
MIN 

69 
53 

61 

29 

66 
28 

63 

30 

59 

38 

56 

30 

56 
42 

67 
55 

65 

40 

74 
38 

71 
53 

59 

35 

58 
37 

54 
38 

36 
•43 

56 
33 

48 
42 

59 
42 

57 
31 

59 

45 

50 
39 

43 
27 

47 
20 

59 
39 

60 
33 

36 
21 

47 
29 

56 
25 

60 
23 

50 
29 

48 
42 

56.9 
35.8 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

65 
53 

59 
43 

63 
39 

59 
37 

65 
46 

53 

38 

55 
39. 

64 

54 

64 
48 

71 

46 

69 
51 

57 
43 

53 
♦3 

53 

43 

54 
45 

49 
36 

51 
44 

55 

44 

50 
41 

60 
44 

51 

40 

44 
33 

51 
30 

57 
40 

57 
37 

47 
29 

47 
34 

52 

31 

67 
35 

55 
43 

52 
45 

56.1 
41.1 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

II 

63 
32 

64 
30 

58 
32 

57 
45 

50 
25 

55 

50 

65 
55 

65 

42 

70 
45 

68 
50 

58 
35 

58 
37 

58 
37 

94 
42 

50 
35 

47 
42 

57 
42 

56 

33 

56 

44 

54 
38 

40 
27 

46 
25 

59 
28 

58 
31 

35 
29 

43 
25 

52 
28 

59 
27 

47 
31 

48 
41 

55.4 
36.5 

EAST  WINTHROP 

MAX 
MIN 

69 

54 

63 
38 

64 
34 

64 
33 

62 
48 

58 
34 

60 
45 

64 

58 

65 
38 

72 
39 

72 
48 

70 
40 

66 

40 

56 
42 

99 
46 

56 
38 

49 
42 

59 
40 

56 
38 

62 
46 

58 
40 

46 
30 

49 
23 

62 
32 

61 
38 

41 
24 

46 
32 

56 
26 

60 
27 

57 
30 

50 
47 

59.1 
38.4 

FARMING  TON 

MAX 
MIN 

67 

67 
30 

66 
29 

65 
32 

60 
45 

52 
33 

54 
44 

64 
53 

66 
53 

75 
45 

72 
50 

63 

37 

58 
37 

65 
42 

55 

44 

50 
37 

47 
43 

59 
38 

54 
33 

60 
45 

55 

41 

43 
26 

46 
21 

60 
27 

57 
33 

1 

39 
29 

42 
30 

65 
23 

62 
26 

51 
30 

48 
45 

57.6 
37.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 -Continued 


NEW    ENGLAND 
OCTOBER    1955 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

FORT  KENT 

MAX 
MIN 

64 
27 

59 

31 

58 
31 

60 
32 

51 
29 

53 
23 

63 
35 

64 

35 

63 

37 

69 

38 

69 

41 

57 
30 

54 
26 

55 

27 

54 
28 

52 

26 

57 
49 

56 

48 

57 

49 

56 
32 

54 

38 

56 
28 

59 
29 

59 
28 

59 
29 

38 
24 

40 
29 

49 
27 

63 

28 

54 
34 

54 
32 

96  •6 
32.3 

GARDINER 

MAX 
MIN 

70 
55 

62 
35 

67 
33 

65 
34 

59 
44 

53 
34 

60 
45 

67 
57 

65 

37 

75 
39 

74 
48 

65 
40 

62 
42 

57 
41 

56 
47 

52 
38 

49 
43 

60 
40 

56 
39 

51 

44 

55 

39 

45 
31 

48 
25 

63 
33 

60 

33 

42 
24 

45 
31 

59 
25 

51 
26 

55 

30 

50 
46 

68.7 
38.0 

GREENVILLE 

MAX 

MIN 

62 

48 

60 
31 

62 
29 

54 
29 

53 
36 

50 
25 

54 

40 

63 
50 

64 

40 

72 
39 

65 
53 

57 
36 

57 
34 

48 
37 

54 
34 

56 

23 

48 
41 

55 
44 

55 
30 

56 

43 

49 
35 

41 
28 

46 
28 

57 

31 

58 
28 

34 
23 

44 
29 

52 
30 

55 
32 

49 
28 

48 
41 

64.2 
34.7 

HIRAM  2  S 

MAX 

MIN 

70 
41 

64 

34 

69 
32 

70 
33 

64 

45 

49 

42 

57 

47 

67 

48 

70 
34 

78 

46 

77 

45 

64 

43 

57 
36 

64 

46 

62 

41 

45 
38 

47 
43 

50 
39 

53 
38 

54 
39 

58 

40 

41 
23 

47 
19 

67 
32 

46 
25 

40 
23 

48 
26 

61 
24 

63 
28 

65 

29 

49 
45 

59.2 
36.3 

HOULTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

67 
39 

62 
28 

62 

30 

57 
33 

51 
27 

56 
23 

56 
42 

65 

50 

65 

43 

70 

47 

53 

41 

54 
31 

56 

29 

55 

33 

57 
36 

46 
24 

50 
42 

52 

43 

55 
38 

55 

44 

49 
28 

42 
23 

50 
25 

59 
35 

60 
27 

42 
23 

39 

30 

49 
27 

54 
30 

52 
36 

50 
43 

54.5 
33.9 

HOULTON  1  NE 

MAX 
MIN 

62 

44 

57 
30 

60 

30 

54 
35 

53 
37 

54 
23 

57 
40 

65 
52 

64 

50 

73 
48 

67 

39 

65 
38 

62 
28 

54 
34 

60 
40 

65 
37 

50 
43 

55 
43 

57 
42 

57 
37 

52 
30 

45 
24 

49 
34 

59 
35 

59 
33 

43 
26 

39 
32 

49 
30 

54 
32 

49 
34 

53 
38 

55.9 
36.1 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

60 
44 

69 
37 

63 
36 

65 

35 

63 

37 

58 
31 

53 

34 

61 
48 

63 

44 

65 
42 

72 

47 

70 
35 

68 
35 

56 
37 

53 

40 

57 
37 

49 

40 

51 
42 

55 
38 

53 

42 

51 
42 

49 

30 

50 

23 

55 

30 

50 
36 

48 
24 

46 
27 

45 
28 

53 
30 

55 
35 

55 

41 

57.1 
36.4 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

68 
46 

61 

40 

65 
39 

66 
40 

52 

43 

51 
41 

60 
48 

66 

51 

66 
43 

77 
44 

74 
48 

52 

47 

50 
43 

54 
44 

57 
43 

45 
41 

48 
44 

58 
43 

56 
41 

50 
44 

52 

40 

43 
30 

47 
29 

63 
40 

45 
29 

40 
28 

43 
32 

58 
31 

51 
33 

59 
36 

50 
47 

57.3 
40.3 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

60 
46 

60 

29 

60 
29 

61 
29 

57 
35 

55 
32 

47 
32 

64 

45 

63 

43 

62 

46 

71 
49 

65 

35 

52 
36 

57 
41 

50 
41 

52 
27 

54 
30 

46 
38 

51 
32 

53 
33 

55 

34 

47 
25 

38 
25 

44 
28 

55 
29 

36 
26 

37 
26 

40 
25 

56 
25 

60 
26 

48 
34 

53.4 
33.2 

MADISON 

MAX 
MIN 

68 
54 

63 
36 

69 
30 

63 

33 

59 
47 

56 

31 

58 
43 

66 
62 

67 
41 

78 
42 

73 
48 

65 
38 

61 
40 

55 
41 

59 
44 

54 
38 

49 

44 

59 
37 

58 

33 

60 
47 

55 
39 

42 
28 

47 
21 

60 
27 

50 
34 

38 
26 

45 
30 

60 
24 

67 
28 

50 
32 

48 
44 

58.5 
37.2 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

65 
31 

63 
32 

65 
33 

60 
39 

65 
26 

56 
29 

65 

45 

65 
42 

65 

40 

72 
43 

68 
44 

52 

30 

55 
35 

55 
39 

58 
30 

56 

34 

51 
45 

55 
33 

59 
34 

58 
46 

52 
30 

61 
27 

50 
31 

58 
37 

53 
28 

52 
29 

45 
30 

55 
26 

62 
29 

56 
35 

60 
43 

58.2 
34.7 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 
MIN 

67 
36 

65 

29 

65 
31 

55 

33 

53 
29 

56 
25 

57 

43 

64 
51 

66 

40 

74 
41 

67 

48 

57 
32 

56 

30 

53 
33 

57 
37 

50 
32 

49 

44 

56 

42 

57 
32 

55 
45 

52 

30 

44 
30 

50 
27 

58 
32 

48 
30 

38 
27 

43 
34 

64 
29 

59 
28 

52 
32 

49 
43 

55.7 
34.7 

MILLINOCKET  DAM 

MAX 
MIN 

65 
52 

57 
26 

59 
28 

54 

30 

52 

38 

52 
22 

50 
41 

62 

49 

61 
44 

68 
41 

53 

40 

55 

31 

54 
27 

52 

38 

56 
38 

49 
24 

48 
41 

51 
42 

58 
38 

55 
43 

51 

38 

40 
25 

48 
25 

53 
28 

52 

34 

40 
24 

42 
31 

52 
26 

55 
23 

51 
28 

45 
42 

53.3 

34.1 

OLD  TOWN 

MAX 
MIN 

71 
57 

69 
33 

71 
35 

65 
34 

59 
47 

53 
31 

57 
45 

66 
55 

66 

44 

74 
41 

70 
52 

55 

40 

60 
38 

64 
37 

59 
42 

55 
34 

50 
44 

58 
45 

56 

35 

59 

44 

55 

40 

43 
30 

48 
26 

59 
36 

59 
37 

40 
26 

45 
32 

56 
27 

60 
27 

59 
32 

62 

45 

58.5 
38.4 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
38 

65 
32 

67 

31 

62 
32 

55 
28 

54 
28 

62 
46 

65 
49 

66 

42 

74 
38 

71 
50 

60 

35 

60 
33 

55 
36 

59 
39 

50 
35 

51 
45 

58 
37 

58 
32 

59 
42 

48 
34 

42 
26 

49 

24 

59 
38 

53 
26 

40 
25 

45 
30 

56 
25 

59 
22 

52 
31 

50 
47 

57.2 
34.7 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

71 
50 

60 
43 

66 
42 

64 
42 

62 

47 

54 
44 

61 

52 

65 
56 

68 

47 

77 
52 

78 
53 

50 
49 

58 
44 

55 
50 

53 

48 

49 

42 

51 
46 

51 

41 

50 
46 

64 
45 

58 

44 

46 
33 

50 
31 

64 
46 

46 
33 

44 
32 

49 
33 

56 

32 

56 
38 

54 
39 

62 

48 

58.6 
43.5 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
45 

60 
37 

66 
35 

64 
33 

60 
39 

54 
43 

61 
54 

66 

51 

67 

38 

76 
44 

77 

45 

59 
42 

58 
43 

54 

50 

52 

45 

48 
41 

51 
45 

51 
41 

60 
42 

63 

39 

59 
42 

45 
26 

50 
23 

66 

42 

47 
27 

44 
26 

48 
26 

59 
25 

61 

30 

54 
30 

32 
4« 

98.4 
38.6 

PRENTISS 

MAX 
MIN 

60 
38 

56 

40 

56 

42 

58 
44 

56 
42 

52 

50 

58 
40 

60 
42 

60 
44 

68 
42 

66 

38 

68 
36 

60 
34 

58 
34 

58 
34 

58 
34 

58 
34 

56 
32 

56 

30 

58 
30 

56 

30 

55 
28 

55 
28 

55 
26 

56 
26 

54 
26 

55 

24 

54 
22 

52 
24 

54 
24 

32 
24 

97.1 
33.6 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

63 

53 

58 
26 

60 

33 

57 
32 

50 
37 

52 

23 

50 
37 

65 

49 

63 

42 

71 
47 

58 

43 

55 
30 

55 

34 

55 
32 

57 
34 

55 
26 

50 
41 

52 
43 

56 

44 

54 
43 

53 
38 

41 
25 

50 
25 

55 
31 

58 
34 

40 
25 

38 
29 

4« 
28 

63 

28 

54 

33 

96 
45 

»4.9 
39.2 

RtPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

61 

45 

63 

30 

61 
36 

62 
36 

63 
39 

55 
28 

64 

30 

65 
42 

63 
43 

62 
45 

70 
49 

65 

40 

60 
34 

56 
38 

50 
38 

50 
28 

57 
35 

50 
43 

62 
35 

56 

38 

54 
43 

44 
28 

43 
26 

45 
28 

50 
32 

49 
24 

42 
25 

40 
27 

62 
28 

59 
30 

92 
38 

55.6 

34.9 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

72 
56 

62 

43 

65 
38 

65 
37 

58 
48 

53 
41 

59 

48 

65 

57 

65 

41 

74 
41 

75 
50 

52 
41 

59 

50 

56 

50 

54 
50 

52 

41 

52 
46 

59 
45 

56 

40 

61 

41 

54 
41 

47 
34 

51 
26 

61 
26 

58 
37 

44 
25 

48 
31 

56 
30 

57 
31 

50 
34 

90 
48 

58.1 
40.9 

RUMFORD  3  SW 

MAX 

MIN 

65 

34 

60 

31 

64 

31 

64 
32 

62 
42 

47 
40 

56 

44 

65 

43 

64 

43 

75 
46 

71 
41 

58 
41 

56 
37 

52 

37 

54 
37 

45 
36 

45 
42 

57 
36 

49 
35 

58 
39 

50 
32 

40 
23 

45 
21 

61 
25 

42 
26 

34 
24 

38 
30 

58 
28 

62 
28 

51 
30 

47 
4« 

94.7 
34.9 

RUMFORD  1  SSE 

MAX 
MIN 

66 

44 

65 
32 

66 

30 

68 

33 

67 
45 

49 
42 

56 

44 

66 
52 

67 
44 

77 

42 

73 
47 

53 

41 

59 
36 

55 

43 

56 

45 

49 

31 

48 
41 

57 
38 

53 
35 

69 
42 

52 

40 

42 
28 

48 
23 

63 

28 

49 

31 

37 
25 

41 
34 

60 
35 

66 
28 

53 

32 

49 
49 

57.4 
37.3 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

70 
57 

65 

31 

67 
34 

70 
30 

65 
42 

57 
36 

63 
47 

68 
58 

67 
33 

76 
38 

77 
44 

74 
39 

58 
37 

54 
48 

51 
42 

49 
39 

49 
40 

50 
31 

57 
39 

62 
33 

69 
39 

56 
27 

50 
22 

70 
30 

64 
37 

43 
24 

49 
28 

62 

24 

62 

28 

58 
29 

53 

47 

60.8 
3«t5 

UNITY 

MAX 

MIN 

68 

41 

62 

36 

64 

37 

65 

38 

58 
45 

53 
31 

58 
43 

68 
56 

64 

45 

73 
50 

70 
54 

65 
43 

58 
41 

54 
40 

59 
45 

48 
37 

47 
43 

58 
43 

55 
38 

57 
46. 

52 
39 

40 
29 

46 
27 

50 
38 

60 
33 

47 
26 

4« 
31 

54 
28 

59 
33 

51 
36 

49 
44 

97.0 
39.2 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

72 

42 

62 
35 

67 
36 

72 
33 

63 

38 

60 

38 

65 

54 

74 

48 

68 

37 

78 

45 

78 

44 

61 
40 

56 
37 

61 

47 

53 

44 

48 
39 

49 

44 

61 
42 

59 

40 

64 
36 

50 
41 

44 
24 

50 
20 

68 
33 

45 
25 

43 
23 

47 
22 

59 
22 

60 
26 

57 
28 

52 

47 

99.5 
3«.9 

WINSLOW 

MAX 
MIN 

60 
42 

70 
37 

62 
36 

68 
39 

68 
40 

60 
36 

54 
38 

69 

53 

67 
34 

69 
42 

78 
52 

74 
41 

56 
42 

62 
42 

56 
46 

61 
38 

48 
39 

50 
43 

60 
39 

59 

39 

59 

45 

53 
31 

45 
24 

49 

29 

63 

34 

49 
26 

42 
32 

45 
23 

45 
29 

61 
29 

49 
34 

98.4 
37.3 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

59 
44 

71 
39 

69 
36 

66 
32 

60 
38 

58 
27 

57 
34 

63 
45 

61 

42 

65 
40 

73 
47 

69 
45 

61 
31 

56 
35 

53 

37 

58 
35 

56 
36 

54 
45 

54 
34 

52 
37 

59 
47 

48 
30 

50 
29 

60 
38 

61 
38 

45 
26 

46 
28 

43 

30 

52 
32 

50 
33 

58 
39 

97.6 
36.3 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

61 
56 

60 

40 

67 

39 

62 

35 

66 

37 

63 

46 

54 
46 

69 

54 

60 
45 

65 
39 

71 
46 

76 
42 

79 
44 

55 

50 

57 
50 

58 
46 

47 
39 

44 
38 

55 

40 

62 

46 

54 
39 

56 
34 

48 
22 

53 
23 

58 
34 

40 
34 

♦4 
38 

63 

29 

54 
29 

69 
34 

50 
46 

98.0 
40.0 

AMHERST 

MAX 

MIN 

68 

50 

66 

41 

69 

38 

70 
38 

63 

50 

54 

49 

68 
54 

69 

48 

68 

40 

78 
43 

82 
52 

78 
48 

68 

48 

59 
56 

60 
51 

52 
38 

50 
39 

58 
37 

53 

45 

62 

38 

61 

45 

48 
29 

52 
24 

68 
42 

44 
35 

52 
35 

5« 
36 

64 
32 

67 
37 

54 
48 

61 
47 

61.7 
42.4 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

67 
57 

67 
32 

67 
30 

68 
29 

66 

47 

57 
46 

68 

49 

68 
55 

67 
47 

74 
38 

78 

45 

76 

39 

56 

47 

53 

48 

67 
48 

52 
35 

52 

37 

57 
30 

55 

44 

56 

35 

58 
37 

58 
28 

51 
21 

67 
42 

65 
35 

44 
29 

51 
33 

66 

25 

64 

31 

58 
38 

57 
48 

61.7 
36.9 

BLUE  HILL 

MAX 

MIN 

66 

59 

59 
42 

64 
44 

68 
48 

61 

50 

53 

49 

68 
52 

68 
54 

65 

46 

76 
49 

79 
57 

70 
51 

57 
50 

55 
53 

68 
50 

51 
41 

52 

44 

50 
41 

56 

48 

63 
42 

67 

47 

54 
34 

54 
30 

63 

44 

51 
35 

52 

33 

52 
36 

65 
38 

58 
43 

55 
45 

63 

SO 

60.7 
49.3 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
55 

59 
45 

66 

45 

71 

53 

63 
54 

57 

54 

71 
56 

72 
57 

69 
52 

78 
52 

82 
61 

65 

51 

58 
50 

57 
55 

57 
52 

54 
44 

55 
47 

55 
43 

59 
51 

66 
49 

58 
45 

49 
37 

57 
34 

67 
49 

54 
39 

54 
37 

55 
42 

64 
37 

56 

44 

54 
44 

61 
52 

62.2 
47.9 

BROCKTON 

MAX 
HIN 

70 
61 

68 

45 

69 
35 

69 
35 

66 

52 

57 

51 

70 
53 

70 
56 

67 
46 

77 
40 

82 
43 

82 
45 

60 
49 

59 
50 

59 
62 

56 

47 

54 
47 

69 
32 

60 
45 

66 

36 

70 
41 

65 

37 

55 
24 

66 
38 

55 
39 

57 
27 

56 

35 

66 
27 

65 
35 

59 
39 

71 
92 

65.3 

42.4 

CHARLTON  2 

MAX 
MIN 

65 
58 

66 
39 

68 
36 

68 

33 

63 
46 

62 

47 

69 
52 

68 
55 

67 

38 

74 
39 

81 
52 

78 
47 

62 
49 

55 

52 

59 

52 

53 

39 

49 
39 

60 

31 

56 

45 

62 

33 

63 

40 

57 

31 

55 
21 

65 
42 

62 
36 

53 
26 

55 

32 

68 
28 

65 

35 

55 

42 

69 

49 

62.9 
40.8 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

68 
62 

68 

44 

68 
42 

73 
45 

72 

54 

60 
52 

72 
52 

72 

57 

69 

47 

78 
47 

81 
52 

82 
53 

61 
48 

62 

54 

57 
53 

54 
46 

54 
43 

64 
37 

64 
48 

66 
44 

67 
48 

65 
38 

57 
28 

67 
46 

65 

40 

53 
34 

56 

40 

60 
43 

58 
41 

54 
44 

60 
49 

64.7 
46.0 

Sm  Belerencfl  Notn  Following  Station     ^<^*x 
-    196    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Tabl«  i  -  ConMnmd 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  19S$ 


Day  Oi  Month 


16   17 


26  27   28   29   30   31 


CLINTON 

COHASSET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

FITCHBURO  2  S 

FRAM INGHAM 

HAVERHILL 

HOOSAC  TUNNEL 

HYANNIS 

KNIGHTVILLE   0AM 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

MIDOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELO  W8  AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  AIR  STATION 

SANDWICH 

SHELBURNE  FALLS 

SPRIN6FIEL0  ARMORY 

STOCKBRIOGE 

SWAMPSCOTT 

TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WALPOLE  1  S 

WEST  CUMMINGTON 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 

KILLARD  BROOK  ST  FOREST 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 


MAX  I 
MIN 

MAX 
MINI 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAXi 

MINI 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

max! 

MINI 

I 

MAX  I 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAXI 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


67   6S   62 

*3   50   "iT 


70   61;  70 
♦I   50 1  52 


62   65   67   63   62   68   71 

37 1  38   51   52   34   61   47 


68   67 
56   54 


68   66 
58   45 


70   72 
54   40 


70   70 
55   41 


67   64 
62   53 


70   70 
49   42 


66   62 

50   54 


69   72 
59   51 


69   68 
43!  43 


72   62 

46   49 


74   65 
46   51 


69   55 

55   49 


70   59 
38   46 


70   66 
34   47 


69  68  66 

58  56  48 

66  76  60 

49  56  38 


74 
62 


47   54   38 


72   661  63 

43   491  52 


70   63   55 

40   52   52 


70  62  54 

42  52  50 

72  70  58 

40  55  521  51 


73   71 
62   43 


66 
42   42 


66 

58 


65   61 
58   47 


62   65 
43   38 


73   73 
60   52 


67   64 
58   43 


66   59 
57   44 


61   64 
55   37 


69   59 

58   50 


72   67 
56   37 


68   62 
64   32 


71 
41 


66   60 
51   50 


66   66   66   62 

50   53   58   57 


63   66   65   53 

33   33   48   45 


64   63 

52   51 


62   66   68   64 
39   36   41   52 


60   56 
49   49 


52 


69   68   63 


71  73  68 

53  59  47 

65  70  70 

49  52  53 

62  70  71 
53  60  48 

63  68  65 

53  55  45 

67  69  67 

52  58  48 


52 

47 

74  I  73 


40   40   42  I  51   51   44 


66   58 
43   43 


71   70   63 
53   48   37 


66  '  67   60   56   66 

45  I  56   57   55  I  56 


57  I  69 
il      54 


69   60 
32   48 


67   62 
48   48 


64   70   64 
36   38   52 


55   71 
51  I  54 


56  1  68 
52   54 


69   66 
61   39 


65  68  60  57 

30  30  42  42 

70  71  68  58 

36  40  52  50 


64   66   70 
46   42   46 


65   57 
50   50 


67 
55 


70 
56 

70 


56   52   47 


66  72 

50  54 

68  77 

47  50 

66  75 
47  48 

67  73 
52  53 

74  82 

54  55 

70  79 

40  48 

70  78 

44  49 

79  81 

47  56 

65  73 

41  46 

74  79 

45  46 

68  78 

39  39 

69  78 

42  47 

79  81 

47  52 

77  78 

48  51 

79  83 

46  55 

72  74 

50  58 

67  74 

56  55 

70  80 

55  58 

73  76 
42  54 

77  82 

51  57 

72  74 

40  53 

67  75 
42  47 

74  77 

48  57 

77  79 

49  55 

74  77 

54  57 

65  79 

39  41 

79  84 
46  57 

72  74 

38  50 

71  79 

52  59 

77  82 

42  45 

68  77 
36  37 

80  81 

39  47 

76  80 

40  46 

74  78 

44  46 

74  78 

38  53 

77  81 

42  50 

78  84 

43  54 


66   60   53   67   66   64   71   77 
45   50   48  I  53   50   45   49   58 


as  60  64 

44  48  51 

62  60 

51  54 

79  62  69 

92  56  94 

77  69  62 

50  57  58 

63  63  63 
50  57  94 

71  97  98 
47  48  46 

72  60  60 
46  48  S3 

97  55  96 

44  52  52 


62   62 

54   49 


56   60 
49   48 


62   60 
56   55 


69   57   58 
46   55   52 


60   58   58 


62   61   61 


57  58  55 

63  64  64 

58  61  57 

56  56  57 

49  50  47 

99  98  58 

59  56  54 


73  62  61 

56  56  50 

77  62  65 

50  57  58 

59  56  57 

48  52  51 


59  94  52 

75  55  97 

46  50  50 

79  59  63 


60   58   96 


49   57   55 


55   57 

49   49 


67  56  61 

44  40  39 

98  57  59 

46  54  52 

60  58  60 

42  56  58 

69  52  99 

44  47  46 

60  97  97 

44  51  52 

98  59  61 

51  54  52 


59   59 
59   49 


60   55 
51   48 


58   60 
48   41 


56   57 
37   37 


53   53 

40   42 


52   50 

40   41 


52   52 
46   46 


55   60 
50   52 


59   52 
50   47 


53   53 
47   42 


52   53 
46   48 


50   58 
48   40 


58   69 
42   39 


51   50 
38   39 


56   55 
46   46 


52   55 
42   39 


58   56 
46   42 


50   47 
33   33 


57   54 
41   41 


51   53 
38   38 


57  j  70 
321  33 


94  62 

43  47 

51  65 
43  44 

60  63 

41  49 

63  62 

42  42 

63  66 

45  52 

59  63 

36  38 

63  71 

42  44 

66  62 

42  50 

52  59 

41  39 

63  67 

45  44 

53  62 

43  38 

57  66 

32  42 

65  63 

44  48 

65  66 

40  46 

65  63 
43  47 

60  62 

48  50 

61  63 

46  52 

61  64 

61  55 

59  55 

40  38 

66  69 

43  49 

66  60 

47  52 

59  64 

42  42 

62  66 

41  46 

63  63 

46  51 


63   64  I  49 
44   48   32 


51 

38  i  46 


58 
34 

56!  55 
37  I  47 


51   60 
37   39 


63   63 
42   47 


60   56 

43   35 


65   65 
49   52 


66   69 
37   42 


52   61 
32   33 


63   51 
34   40 


65 

69 

38 

41 

66 

70 

36 

44 

56 

54 

35 

33 

60   54 
36   45 


65   72 

41   44 


62   62 

41   43 


54   55   57'  48   48   57  1  51   60   62 
47   50   48   38   40   40  |  45   41   41 


63  50  55 

34  26  27 

68  49  53 

40  28  42 

65  90  69 

38  26  32 

69  93  58 
43  31  31 

57  95  69 

36  29  47 

69  90  56 

30  23  25 


50   58 
26   28 


56   69 
27   43 


58   63 
34   36 


67 
37 

60 
35 

98 
29 

99 
36 

60   48   58 
31   22   24 

67   50   57 
35   24   28 

53   95   68 

35  26   43 

59   54   68 
34   24   44 

62   57   69 

36  26   45 


66   49   55 
41   33   38 


66   47   54 
40   36   35 


67   51   58 
41   31   42 


68   46   52 
34   34   36 


48   53 
32   37 


48   55 

34   38 


42   46 
34   35 


34   27   36 


67   47   52 
39   33   33 


62  52  66 

40  30  48 

51  56  66 

39  32  49 


55   55   66 

44   41   52 


43   53   67 
25   22   38 


90   55 
34   32 


48   55 
33   38 


52   52 

38   40 


58   51 
37   35 


57   53 

46   44 


49   51 
35   37 


56   69 

30   41 


58   56   64 


44   44   48 


67   52   59 
38   28   29 


65   57   55 
38   33   36 


60   63   62 

40   43   46 


60   47   58 
40   31   37 


48  50  65  !  60   50 

38  30  47 

60  51  64 
38  29  49 

54  67 

32  31  47 

57  46  49 

29  24  25 

61  56  67 

38  26  48 

47  55  68 

30  22  45 

62  52  64 

39  32  50 

62  56  66 

38  23  39 

SB  46  63 


20 

20 

52 

68 

22 

44 

50 

65 

22 

44 

50  55 

37  38 

56  53 

35  36 

39  48 

31  37 

56  58 

33  41 


45   52   55 
32   29   35 


62   92   52 
40   39   39 


64   97   55 
39   29   33 


58   56   66 
36   22   48 


45   53   65 
31   30   43 


65   43   46 
35   29   33 


65   52   57 
36   31   34 


54   54 
28   31 


64   56   54 
38   30   30 


55 

66 

61 

49 

51 

18 

34 

30 

27 

34 

56 

67 

65 

91 

55 

22 

44 

38 

30 

35 

54 

66 

50 

53 

57 

25 

46 

35 

33 

36 

42   SO   53 
32   32   34 


54  64  64  97 

34  38  38  41 

52  59  57  59 
30  32  39  51 

54  60  69  64 

29  38  41  49 

56  62  62  61 

32  42  46  51 

62  66  59  68 

35  45  45  54 

56  71  69  99 

29  32  36  45 

57  71  62  61 

30  32  40  44 

64  63  57  58 

34  36  36  51 

53  67  65  90 
30  30  36  49 


56   60   57   66 
36   38   38   52 


56  68  68  94 

28  30  34  44 

67  70  61  60 

28  30  39  44 

65  5  0  56  58 
32  40  39  50 

63  61  65  62 

29  36  35  50 

68  63  59  59 
32  37  39  50 

60  58  58  60 

34  40  42  52 

56  62  57  62 

38  47  47  93 

58  61  58  68 

44  50  50  60 

66  68  52  57 

30  39  34  42 


54   71 
45   52 


60   64   62 

46   46   45 


55   65   65   61 
27   28   43   50 


50  ;  54   55   57 
36   33   40   39 


57  55  54  57 

35  42  42  51 

57  57  69  66 

36  43  44  52 

54  64  65  56 

30  30  35  47 

66  67  66  63 

33  44  59  52 

68  69  56  59 


28 

33 

44 

41 

52 

54 

59 

97 

39 

42 

48 

50 

65 

65 

59 

70 

26 

37 

38 

53 

55 

66 

64 

94 

26 

27 

35 

38 

66 

68 

57 

61 

29 

34 

44 

90 

67 

62 

55 

68 

28 

36 

39 

51 

64 

62 

68 

66 

28 

34 

36 

54 

66   65   52   58 
27   33   42   41 


66 

66 

63 

34 

35 

50 

68 

57 

62 

41 

49 

50 

68   61   50   64 
39   44   42   48 
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Table  S  -  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1955 

Stalion 

Day 

Ol  Month 

26 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

68 

53 

62 

41 

70 
39 

71 
39 

62 

50 

54 

49 

70 
52 

67 
53 

67 

39 

76 

42 

80 
57 

73 
48 

57 
47 

55 

51 

58 
51 

51 
38 

50 
40 

61 
33 

63 

45 

64 

38 

65 

43 

54 
32 

57 
22 

67 
45 

50 
35 

52 

27 

56 

30 

69 
29 

63 
36 

53 
40 

63 

49 

61.9 
41.8 

NEW  HAMPSHI IE 

BENTON 

MAX 
MIN 

61 

48 

63 
28 

65 
33 

66 
35 

65 

47 

58 
45 

69 

45 

66 

55 

66 

39 

75 
42 

72 
50 

69 

44 

61 
34 

53 
42 

53 

44 

55 
39 

47 
38 

55 
38 

50 
36 

58 
42 

53 
39 

39 

25 

46 
20 

64 
33 

62 
30 

38 
20 

44 
32 

59 
26 

64 
32 

58 
38 

55 
44 

58.4 
37.5 

BERLIN 

MAX 

MIN 

62 

52 

60 
29 

63 
31 

64 
31 

66 

37 

65 

43 

54 
43 

72 

53 

57 

41 

.65 
38 

76 

45 

72 

43 

63 

44 

56 
44 

51 

44 

50 
35 

43 
36 

46 
40 

53 
33 

49 
35 

58 
44 

47 
27 

39 
21 

46 
22 

63 
32 

38 
24 

37 
28 

40 
25 

67 
26 

66 
28 

50 
36 

65.7 
35.8 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

60 
30 

60 
27 

63 

34 

64 
36 

69 
46 

53 
45 

67 
46 

66 

50 

63 

40 

74 
46 

72 
54 

71 
46 

61 

40 

52 

45 

52 
45 

51 
36 

46 
38 

54 
39 

49 
38 

58 
44 

52 
37 

40 
24 

44 
20 

63 
31 

62 
28 

34 
22 

39 
27 

58 
26 

64 
32 

60 
38 

55 

44 

57.3 
37.2 

BLACKWATER  0AM 

MAX 
MIN 

67 
56 

67 
32 

68 

30 

73 
30 

71 
48 

58 
49 

58 
48 

64 

56 

66 

40 

76 
42 

78 
58 

77 
42 

60 

35 

53 
48 

51 
48 

48 
38 

46 
40 

60 

30 

56 

44 

62 

38 

59 
40 

57 
27 

54 

18 

67 
38 

64 
32 

42 

24 

51 
37 

68 
27 

62 

30 

62 

30 

50 
46 

61.1 
38.7 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

59 
'•9 

65 
30 

64 
30 

66 
32 

69 
38 

64 
46 

54 
45 

67 

51 

61 
35 

63 
36 

78 
39 

76 
29 

66 
36 

58 
38 

55 

47 

52 

40 

51 
40 

50 
38 

69 
36 

64 
41 

60 
36 

51 
32 

42 

19 

49 
26 

65 

30 

43 
21 

49 
29 

48 
25 

65 
26 

62 

29 

54 
39 

58.7 
35.1 

CONCORD  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 

<.o 

65 
31 

68 
35 

72 

31 

61 

47 

54 
46 

65 

54 

68 

48 

68 
36 

79 
37 

80 
46 

67 
42 

56 

40 

54 
48 

54 
47 

48 
40 

48 
38 

61 

31 

53 
38 

63 
35 

59 
42 

44 
23 

55 
18 

68 

42 

44 
30 

45 
27 

51 
29 

65 
26 

63 
29 

57 
31 

53 

48 

59.9 
37.3 

DURHAM 

MAX 
MIN 

71 
57 

66 
39 

69 
34 

72 
32 

65 
48 

64 
41 

62 

51 

70 
58 

68 
40 

79 
39 

80 
48 

74 
44 

57 
41 

55 
50 

54 
50' 

52 

41 

51 
42 

62 
32 

58 

41 

65 

39 

59 
47 

58 
32 

52 

21 

69 
36 

65 

37 

45 
28 

52 
33 

62 
26 

61 
32 

58 
32 

57 
49 

62.0 

40.0 

EAST  DEERING 

MAX 
MIN 

68 

55 

65 
28 

68 
28 

70 
32 

60 
47 

52 

46 

59 
47 

68 
44 

66 
36 

77 

40 

78 
48 

66 

41 

53 

33 

50 
46 

52 

45 

47 
36 

46 
40 

58 
30 

52 
39 

62 
35 

57 
39 

46 
26 

52 

17 

67 
37 

44 
30 

44 
28 

52 

37 

61 
24 

63 
28 

52 

34 

52 
46 

58.3 
36.8 

FABYAN 

MAX 
MIN 

65 
27 

61 
23 

56 
23 

68 

34 

64 
48 

58 
42 

64 
42 

58 
37 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

60 
'.6 

63 

30 

59 
28 

59 
30 

55 
37 

60 
41 

48 
39 

68 

48 

56 

40 

60 
40 

70 
52 

65 

38 

60 
41 

53 
40 

46 
41 

48 
33 

51 
34 

45 
39 

47 
35 

51 
35 

53 
40 

44 
21 

38 
18 

42 

28 

65 
28 

30 
17 

32 
27 

33 
22 

55 
21 

65 
30 

49 
42 

52.6 
34.2 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

67 
53 

64 
33 

68 
36 

73 
33 

68 

47 

58 
48 

58 
48 

65 
48 

68 
36 

78 
39 

78 
47 

70 
41 

56 
35 

59 
50 

52 

49 

49 
40 

48 

40 

62 
34 

53 
42 

63 

34 

55 
41 

48 
32 

51 
20 

67 

31 

64 
36 

38 
23 

60 

34 

65 
25 

63 
25 

59 
30 

52 
47 

60.3 
38.0 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

65 
51 

64 
32 

67 
34 

71 
31 

68 
49 

58 
40 

58 
48 

64 
56 

66 
36 

77 
38 

76 
46 

74 
40 

60 
34 

53 
48 

50 
47 

49 
39 

46 
40 

60 
32 

55 
42 

60 
34 

57 
40 

52 
32 

49 
16 

65 

30 

65 
36 

38 
21 

47 
33 

64 
24 

61 
27 

57 
28 

50 
46 

59.5 
37.1 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

65 
<>5 

63 
27 

65 
26 

70 
?6 

66 
45 

58 
45 

58 
46 

68 
56 

66 

30 

75 
^31 

76 
36 

70 
35 

58 
34 

54 
46 

49 
45 

49 

41 

45 
38 

58 
39 

53 
35 

60 
30 

54 

35 

45 
27 

52 

15 

65 
26 

63 

33 

37 
19 

49 

34 

62 
22 

63 
25 

57 
27 

53 

45 

58.9 

34.3 

HANOVER 

MAX 
MIN 

63 

45 

63 
35 

56 

37 

70 
35 

65 

51 

57 

47 

64 

48 

68 
52 

67 
38 

77 
39 

77 
46 

73 
42 

58 
41 

55 
48 

54 
49 

51 
42 

47 
4i 

58 
38 

51 
42 

60 

42 

60 

42 

44 
28 

48 
22 

64 
36 

46 

31 

39 
27 

50 
35 

58 
26 

62 

30 

65 

41 

57 
46 

68.6 
39.4 

KEENE 

MAX 
MIN 

71 
54 

70 
32 

71 
34 

72 
33 

62 
52 

57 
48 

66 
39 

68 
56 

70 
36 

81 
35 

82 
42 

77 
43 

57 
38 

52 

48 

57 
50 

50 
34 

48 
36 

59 

36 

53 

47 

65 
36 

59 

43 

48 
27 

53 
19 

67 
38 

55 
34 

47 

30 

57 
36 

68 

25 

69 

30 

64 
38 

62 

49 

62.2 

38.6 

LAKEPORT 

MAX 

MIN 

65 
42 

62 
35 

65 
38 

71 
37 

65 
53 

53 
47 

64 

47 

66 

58 

66 

44 

76 

49 

75 
54 

65 
45 

58 
41 

54 

47 

50 
46 

46 

38 

48 
40 

59 
36 

54 
43 

61 
43 

55 
47 

47 
28 

50 
24 

67 

34 

43 
30 

41 
27 

48 
35 

65 
32 

60 
34 

56 
36 

50 

45 

58.2 
40.5 

LEBANON  CAA  AIRPORL 

MAX 
MIN 

66 
35 

65 
34 

67 
35 

72 
32 

63 
62 

54 

48 

70 
49 

69 
46 

67 
36 

79 
37 

78 
44 

74 
42 

55 
35 

53 
47 

52 

49 

49 

42 

45 
39 

58 
36 

52 
42 

60 
40 

52 

37 

41 
22 

50 

17 

66 
38 

42 
25 

41 
23 

51 
27 

60 
26 

64 
32 

55 

37 

57 
48 

58.9 
37.1 

MANCHESTER 

MAX 
HIN 

t^ 

59 
36 

62 
38 

66 

35 

60 
50 

53 
50 

63 
54 

67 
51 

62 
44 

72 

44 

73 
50 

62 
46 

56 

40 

53 

48 

53 

48 

48 
38 

47 
42 

56 
34 

52 

43 

58 

41 

57 
41 

41 
30 

SO 
22 

64 

44 

44 
33 

48 
32 

46 
33 

59 
29 

57 
34 

54 
34 

62 
48 

56.7 
40.6 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

69 
58 

66 
33 

68 
34 

72 
31 

67 
48 

56 

48 

64 
50 

69 
52 

67 
36 

79 
38 

80 
44 

74 
42 

56 
35 

55 

49 

55 

50 

51 
40 

49 
40 

61 

31 

56 

41 

64 
35 

60 
39 

58 
30 

54 
19 

69 
35 

66 

37 

46 
26 

53 
33 

61 
26 

62 
29 

55 

31 

56 

48 

61.8 
38.3 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

46 

31 

40 
30 

38 
27 

42 

31 

42 

30 

40 
30 

54 
35 

52 
29 

36 
26 

48 
32 

43 
36 

46 

38 

39 
26 

31 
24 

35 
24 

32 

24 

29 

23 

32 
25 

32 
26 

30 
26 

32 
14 

21 
9 

36 

20 

43 
23 

20 
6 

22 

6 

25 

14 

43 
22 

46 
36 

41 
30 

32 

30 

37.0 
25.3 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

70 
49 

67 
34 

69 
37 

70 
32 

61 
49 

53 

49 

70 
52 

70 
48 

68 
38 

79 
38 

81 
47 

67 
41 

57 
39 

55 

50 

56 
49 

51 
40 

49 
35 

62 

30 

55 
42 

64 
36 

62 
42 

47 
25 

55 
19 

69 

41 

48 
29 

47 
27 

54 

30 

65 
25 

63 

31 

56 

31 

57 
50 

61.2 
38.2 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

59 
64 

66 
42 

62 

51 

61 
38 

56 

45 

65 
53 

60 
43 

71 
46 

72 

49 

71 
53 

69 

39 

49 
42 

49 
42 

48 
31 

44 
34 

53 
39 

50 
36 

55 
42 

54 
42 

60 
30 

54 
25 

62 

33 

62 
26 

34 
26 

61 
29 

56 
28 

57 
39 

64 
33 

54 
34 

67.2 
38.7 

PETERBORO   2  S 

MAX 
MIN 

66 
56 

63 
32 

65 

37 

67 
36 

58 

47 

52 

45 

66 

48 

66 

54 

64 
42 

74 
46 

76 
56 

70 
47 

54 
42 

50 
46 

53 
47 

47 
32 

44 
34 

56 
31 

49 

42 

59 
39 

57 
42 

66 
30 

53 

20 

66 
42 

61 
33 

49 

30 

62 

40 

66 

30 

63 

34 

56 

37 

61 

46 

69.0 

40.1 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

63 
42 

58 
29 

61 
31 

61 
32 

61 

45 

51 
40 

57 
40 

65 
51 

65 
44 

77 
52 

69 
57 

63 
44 

49 
36 

45 
40 

49 
41 

44 
30 

40 
35 

50 
34 

47 
32 

56 

41 

49 
35 

37 
27 

42 

20 

57 
30 

47 
26 

34 
23 

39 
28 

57 
25 

63 
30 

46 
36 

45 
41 

53.1 
36.0 

PLYMOUTH  1  WNW 

MAX 
MIN 

59 
49 

67 
29 

63 
31 

65 
29 

72 

30 

66 

46 

58 
45 

68 

50 

63 
38 

77 
36 

79 
37 

75 
38 

66 
32 

56 
42 

63 
45 

51 
40 

47 
36 

47 

35 

60 
36 

59 

40 

57 
39 

60 
28 

52 

18 

41 
20 

47 
30 

65 

21 

46 
26 

40 
26 

67 
26 

64 

30 

63 
28 

60.1 
34.0 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

68 
43 

61 
36 

70 
35 

67 
33 

60 
40 

55 

40 

66 
52 

70 
50 

67 

40 

77 
41 

79 
47 

60 
43 

56 
37 

55 
33 

55 
46 

63 

40 

52 
40 

62 
33 

60 

40 

64 
37 

60 
43 

47 
27 

54 
23 

70 
40 

47 
29 

47 
27 

62 
29 

57 
26 

68 
28 

66 
23 

67 
49 

60.1 
37.1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

61 
53 

67 
32 

69 
28 

70 
29 

70 
35 

64 
46 

54 
47 

69 

53 

60 
35 

70 
35 

78 
40 

80 
41 

79 
36 

55 

45 

56 
48 

67 

44 

45 
33 

48 
36 

58 
36 

53 

36 

64 
38 

57 
28 

42 

18 

61 
24 

66 

36 

45 
27 

46 
34 

62 
26 

68 
26 

68 
30 

53 
47 

60.8 
36.1 

WEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

62 
52 

66 
36 

67 
37 

70 
34 

70 
35 

62 

49 

52 

48 

69 
52 

64 
36 

69 
37 

78 
39 

79 
43 

73 
35 

57 
36 

55 
48 

53 
45 

46 
42 

46 
38 

60 

38 

55 
41 

60 
43 

52 
28 

40 
19 

50 
19 

67 
35 

42 
24 

42 

32 

52 
27 

60 

29 

64 
32 

57 
39 

59.3 
37.0 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

70 
60 

69 
35 

76 
34 

73 
31 

70 
49 

58 
48 

70 
50 

71 
57 

69 

34 

80 
36 

81 
48 

82 

41 

58 
37 

56 

50 

56 
49 

52 
39 

49 
40 

63 

30 

61 

41 

66 
35 

65 
39 

60 
30 

56 
20 

69 

35 

66 

38 

48 
26 

66 

31 

63 
28 

67 
25 

60 
30 

58 
49 

64>5 
38.6 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

67 
55 

61 
34 

65 
35 

70 
36 

65 
50 

56 
46 

58 
48 

66 

58 

65 

40 

73 

40 

75 
50 

66 
42 

58 

40 

54 
47 

51 
46 

48 
39 

48 

41 

58 

39 

59 

41 

61 
44 

57 
47 

50 

30 

49 
22 

66 
32 

62 
37 

40 
30 

47 
35 

60 
28 

61 
30 

56 

32 

51 
46 

58.9 
40.0 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

65 
50 

62 
29 

65 
29 

70 
32 

70 
50 

58 
46 

58 
46 

64 

54 

66 
36 

76 
35 

75 
47 

67 
36 

59 
32 

56 
46 

55 

46 

57 
35 

49 
40 

60 
38 

60 
36 

60 

35 

50 
41 

44 
31 

46 
20 

65 
36 

52 
29 

34 

20 

45 
32 

63 
32 

65 

28 

55 

32 

63 
46 

58.8 
36.9 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

66 
56 

65 
48 

64 
46 

65 

56 

68 
56 

62 
54 

68 
62 

68 
58 

63 
52 

68 
57 

73 
60 

75 
59 

61 
58 

63 
60 

64 
57 

57 
48 

57 
44 

61 
43 

60 
51 

60 
50 

63 

51 

53 
39 

57 
35 

65 

46 

50 
42 

68 

44 

55 
43 

59 

41 

63 
47 

60 
54 

63 
51 

62.4 

50.6 

GREENVILLE 

MAX 
HIN 

66 
56 

64 
40 

67 
41 

69 

43 

65 
50 

58 
48 

70 
57 

69 
56 

66 
42 

75 
42 

81 
54 

76 
52 

59 
46 

58 
53 

62 
52 

53 
40 

51 
41 

62 
35 

57 
46 

64 
39 

67 
44 

55 
33 

56 
25 

64 
43 

47 
33 

57 
29 

66 
34 

67 
33 

65 

40 

55 
43 

63 

44 

62.7 
43.0 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

69 
62 

66 
46 

67 
43 

66 

45 

68 

47 

61 
51 

69 
56 

69 
49 

66 

43 

76 
40 

84 
46 

82 
46 

64 
51 

61 
53 

63 
56 

60 

45 

59 
46 

63 
34 

60 
47 

63 

41 

66 

41 

63 
31 

»4 
23 

66 
39 

63 
33 

60 
28 

67 
32 

62 

28 

65 

37 

61 
47 

66 
56 

65.1 
43.3 

See  Hafeience  Note«  Following  Shxtioo     Index 
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NEW    ENGLAND 
OCTOBER    19SS 


Station 

Day 

Oi  Month 

P 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

IP 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

"i 

28  { 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 

64 

44 

68 
40 

68 

43 

67 
50 

62 
52 

70 

61 

TO 

55 

68 

47 

76 
45 

82 
52 

77 
51 

63 

53 

64 

57 

63 
53 

53 

45 

56 
38 

64 
36 

60 

49 

64 
44 

68 
46 

52 

29 

57 
26 

66 

48 

48 

34 

58 
33 

57 

35 

60 
32 

66 

40 

69 

45 

70 

48 

64  .1 

44.5 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

62 
55 

70 
39 

70 
39 

73 
36 

70 
36 

60 
50 

52 

50 

68 
52 

60 
39 

39 

82 
41 

82 
48 

75 
42 

55 
43 

56 
50 

57 
47 

47 
37 

48 
37 

56 
38 

53 
37 

64 
39 

60 
30 

53 
20 

50 
20 

56 
37 

47 
34 

46 
36 

55 

30 

54 

30 

66 
35 

51 
43 

51.0 
39.0 

BENNINGTON  2  NW 

MAX 
MIN 

67 
51 

68 
32 

67 
31 

74 
34 

63 
65 

60 

44 

75 
52 

72 
53 

66 

38 

74 
38 

77 
45 

76 

40 

66 
47 

57 
60 

59 
50 

53 
36 

45 
39 

54 
35 

55 

44 

60 
42 

55 
39 

46 
30 

67 
20 

70 

30 

46 
33 

55 
37 

69 
28 

71 
36 

53 
47 

55 

45 

62.5 
40.0 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

61 

l,t. 

62 
32 

64 
32 

64 
32 

65 
43 

63 

35 

64 

47 

70 
54 

66 
37 

75 

,37 

74 
44 

74 
41 

70 
35 

60 
45 

52 

47 

55 

28 

51 
40 

60 
42 

53 
38 

58 

43 

55 

41 

43 
25 

43 
20 

65 
29 

54 
30 

36 

20 

39 

33 

68 
22 

58 
27 

56 
30 

57 
45 

59.5 
35.1 

BURLINGTON  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
39 

62 
35 

63 
35 

64 
J9 

58 
45 

55 
51 

74 
62 

74 
52 

68 

46 

74 
49 

74 
49 

68 
46 

66 

47 

59 
49 

52 
54 

57 

44 

48 
44 

55 

45 

57 

44 

58 
49 

53 

35 

42 
29 

51 
26 

67 

41 

41 
32 

41 
33 

48 
31 

62 

30 

58 
37 

50 

51 

52 

45 

69.4 
42.0 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

6<> 
48 

63 
31 

66 
28 

70 
28 

65 
48 

59 
46 

64 
47 

68 
54 

67 
33 

76 
34 

76 
45 

75 
37 

65 
33 

63 
45 

53 
45 

49 
37 

45 
32 

58 
30 

53 
42 

50 
33 

58 
36 

44 
23 

49 
15 

64 
28 

62 

30 

39 
24 

51 
36 

62 
22 

54 
26 

53 
32 

53 
44 

69.6 
35.2 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

60 
SO 

64 
28 

66 
26 

67 
26 

70 
33 

68 
44 

51 
46 

68 
49 

60 
3* 

68 
33 

78 
33 

76 
35 

73 
30 

57 
30 

55 
46 

66 
33 

56 
33 

47 
37 

58 
35 

55 

38 

60 

40 

53 
20 

53 

15 

47 

16 

64 
28 

44 
18 

44 
27 

49 

18 

66 

21 

57 
25 

11 

59.8 

31.5 

CORNWALL  I  N 

MAX 
MIN 

62 

48 

65 
30 

65 
35 

67 
42 

64 
47 

57 
47 

7, 
48 

74 
56 

68 
46 

74 
48 

77 
61 

73 
49 

71 
43 

66 
50 

60 
47 

56 

41 

48 

41 

58 
38 

69 
42 

61 
43 

55 
40 

43 
30 

48 
23 

68 
42 

50 
32 

43 
27 

51 
34 

62 
29 

70 
41 

57 
49 

55 
42 

51.3 
41.3 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

63 
37 

66 
28 

65 
28 

70 
32 

69 
50 

66 
44 

79 
49 

73 
54 

66 

46 

73 
41 

77 
43 

75 
37 

69 
44 

53 
48 

55 
47 

50 
33 

44 
35 

54 
34 

53 
43 

60 
43 

54 
39 

42 
28 

50 
17 

70 
43 

48 
32 

40 
30 

53 
37 

68 
25 

68 

30 

69 
33 

52 

35 

60.1 
37.6 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

60 
52 

58 

35 

60 
35 

63 

36 

61 

37 

62 

43 

52 

48 

70 
50 

59 
40 

66 
40 

75 

44 

71 

40 

72 
38 

61 
38 

65 

50 

55 
38 

51 
38 

50 
42 

63 
39 

52 

41 

58 

46 

48 
28 

41 
22 

44 
22 

64 
33 

36 
24 

38 

24 

45 
26 

57 
30 

62 
32 

57 
36 

55.5 
36.9 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

64 
38 

63 
38 

65 
29 

65 
34 

64 
39 

58 
38 

76 
50 

75 
54 

70 
40 

77 
61 

74 

45 

72 

41 

68 
45 

59 
48 

59 
49 

63 

39 

52 

41 

50 
41 

69 

40 

50 

45 

54 
42 

46 
27 

46 
22 

74 
42 

53 
25 

39 
26 

48 
33 

53 

24 

63 
35 

62 
42 

56 
45 

61.5 
39.0 

LEMINGTON 

MAX 
MIN 

61 
38 

61 
31 

62 
29 

59 
29 

61 
32 

61 
40 

64 
46 

70 
53 

65 
37 

74 
41 

69 
43 

70 
39 

60 
40 

51 
41 

51 
46 

63 
30 

49 
40 

50 
40 

55 
38 

57 
37 

57 
41 

48 
38 

43 
17 

67 

33 

61 
29 

36 
23 

38 
32 

68 
20 

57 
29 

55 

30 

60 
45 

57.3 
35.7 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

65 

60 
31 

65 
34 

65 
32 

64 
39 

62 

43 

52 

49 

68 
51 

63 
40 

59 
37 

77 
38 

74 
40 

72 
38 

50 
41 

59 
49 

61 

65 
37 

46 
39 

55 
39 

56 
42 

58 

45 

50 
28 

42 
20 

46 
22 

64 
32 

39 
23 

42 
32 

60 
26 

53 
26 

67 
31 

57 
42 

58.9 
36.5 

MCNTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
33 

64 
30 

62 
28 

67 
30 

60 
45 

57 
42 

68 
45 

68 
51 

66 
44 

76 

43 

71 
46 

71 

38 

59 
36 

63 
43 

57 
47 

52 
33 

43 
38 

66 
34 

63 

35 

57 
43 

52 

31 

38 
22 

44 

19 

63 
34 

39 
26 

38 
25 

45 
25 

62 

21 

58 
28 

54 
44 

52 

44 

57.3 
35.6 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

52 
33 

56 
30 

59 
31 

49 
37 

49 
37 

46 
37 

61 

62 

59 
42 

59 
46 

61 
44 

50 

45 
30 

42 

30 

34 

21 

36 

31 

38 

31 

40 
31 

52 
29 

42 

17 

42 

18 

58 
32 

54 
15 

27 

12 

30 
14 

61 
26 

52 
38 

38 

48.4 
30.0 

NEKPORT 

MAX 
MIN 

61 
33 

64 
29 

65 

30 

58 
32 

60 
35 

54 
40 

69 
45 

69 
47 

68 

41 

77 
50 

70 
46 

72 
42 

67 

40 

55 
44 

54 

42 

52 
29 

46 
39 

50 
40 

68 
36 

50 
42 

48 
29 

43 
22 

43 
24 

65 
34 

37 
22 

38 
26 

42 
26 

60 
23 

66 
27 

62 

35 

56 
43 

68.0 
36.2 

NORTHFIELO  NORWICH  UNIV 

MAX 
MIN 

65 
36 

63 
27 

64 
29 

68 
32 

65 
48 

61 
46 

63 

47 

70 
58 

68 
42 

77 
42 

76 
47 

74 
41 

73 
36 

65 
48 

57 
48 

58 
35 

67 
35 

56 
37 

66 
37 

50 
46 

58 

40 

41 
27 

51 
23 

62 
20 

62 

30 

37 
22 

49 
24 

61 
25 

54 
29 

51 
39 

53 
47 

60.7 
35.9 

RANDOLPH 

MAX 
MIN 

63 
52 

63 
31 

66 
32 

69 
32 

65 
50 

56 
46 

62 
48 

69 

58 

67 

40 

75 
42 

77 
47 

73 
42 

64 
36 

54 
47 

63 

45 

51 
40 

43 
38 

58 
38 

66 
38 

60 
42 

55 
41 

42 

30 

45 

19 

53 
32 

50 
33 

37 
25 

50 
24 

63 
22 

53 

30 

54 
39 

64 
40 

68.7 
38.1 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

60 
52 

64 
34 

64 
34 

62 
34 

67 
36 

62 

4b 

51 

44 

70 
46 

56 
46 

66 
37 

74 
50 

77 
47 

78 
46 

53 
47 

67 
48 

57 
62 

55 
32 

42 
35 

55 
37 

60 
39 

58 
35 

58 
29 

47 
21 

66 
22 

57 
33 

40 
32 

45 
32 

51 
28 

69 
28 

64 
34 

50 
44 

68.9 
38.0 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

62 

51 

66 
31 

64 
33 

70 
36 

69 

49 

57 
47 

73 
50 

72 
53 

69 
45 

73 
44 

76 
47 

76 
43 

57 
47 

55 
51 

61 
51 

55 

40 

46 
39 

56 
36 

56 

43 

62 

44 

57 
40 

44 
29 

54 

21 

71 
44 

66 
35 

44 

30 

51 

39 

69 
28 

70 
34 

60 
49 

55 

49 

51.8 
41.2 

SAINT  ALBANS 

MAX 
MIN 

62 

48 

64 
36 

65 
42 

62 

43 

61 
42 

59 
44 

74 

51 

74 
66 

69 
48 

75 
62 

76 
52 

74 
50 

55 

50 

56 
48 

60 
48 

53 

41 

56 
42 

50 

41 

68 
44 

58 

47 

55 
38 

46 
31 

48 

30 

68 
46 

65 

30 

38 
33 

49 
35 

65 
32 

67 

41 

65 
51 

66 
45 

61.6 
43.2 

SAINT  J0HNS8URY 

MAX 
MIN 

63 

49 

62 
30 

65 

31 

63 
32 

63 

44 

61 

40 

V. 

69 
57 

68 
37 

78 
48 

76 
48 

72 
38 

59 

36 

61 
39 

54 
48 

53 
39 

62 

41 

54 
39 

53 
38 

61 
42 

57 
41 

43 
26 

44 
19 

65 
29 

64 
32 

36 
21 

45 
34 

60 
23 

66 
27 

53 
32 

57 
47 

50.0 
37.2 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

58 

50 

63 
31 

61 
29 

58 
29 

66 
30 

59 
42 

60 
42 

66 

48 

54 
41 

58 
42 

68 
49 

72 
37 

71 
36 

49 
43 

61 

44 

51 
40 

40 
33 

40 
32 

49 
35 

47 
34 

52 
40 

51 
29 

36 

17 

50 
17 

63 
29 

34 
28 

39 

30 

46 

27 

65 
28 

64 

31 

47 
42 

54.1 
36.0 

VERNON 

MAX 
MIN 

64 
52 

70 
35 

70 
36 

72 
36 

72 
37 

61 
48 

63 
48 

69 
52 

59 
39 

70 
38 

81 
41 

83 
47 

80 
42 

61 
49 

58 
51 

59 

45 

46 
32 

48 
36 

51 
34 

52 
37 

64 
36 

60 
31 

45 
21 

61 
23 

66 
37 

46 
30 

50 
34 

57 
27 

51 
28 

67 
34 

61 
45 

51.2 
38.1 

WEST  BURKE 

MAX 

MIN 

60 
43 

58 
29 

60 
27 

59 
23 

58 
29 

62 
35 

63 
40 

68 
44 

60 
34 

63 
36 

75 
43 

70 
39 

74 
34 

67 
32 

55 
46 

65 
32 

60 
36 

52 

40 

51 
36 

55 

36 

58 
44 

48 
24 

40 
17 

42 
IB 

64 
28 

35 
12 

37 
26 

42 
20 

60 
21 

63 
26 

60 
33 

56.9 
31.6 

MILDER 

MAX 
MIN 

63 
53 

68 
37 

66 
37 

70 
35 

71 
35 

68 
50 

54 
49 

69 
52 

62 
39 

69 
39 

79 
40 

79 
43 

74 
37 

55 
36 

65 
48 

53 
46 

48 
43 

47 
39 

58 
38 

53 

42 

61 
42 

52 

32 

43 
21 

49 
22 

66 

36 

43 
25 

42 
33 

63 

28 

63 
29 

65 
32 

65 

42 

59.8 
38.0 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

65 

48 

61 
32 

65 

31 

69 
31 

59 

48 

54 
47 

62 

48 

68 
49 

65 
36 

76 
38 

75 
46 

72 

44 

55 
34 

54 

47 

52 

47 

50 
41 

45 

40 

58 
34 

54 

42 

58 

37 

54 
39 

42 
26 

47 
18 

64 
31 

49 
32 

40 
29 

49 
29 

68 
24 

. 

63 
29 

54 
36 

55 
46 

57.8 
37.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

lOCBESTEK,  KASS. 
LAXKPORT  2,  N.  B. 
MASSABESIC  LAKE,  S.    B. 

ETAP 
WIND 

EVAP 
irillD 

EVAP 
WIND 

.03 
1.8 

.04 
50 

.06 
16 

.16 
10 

.20 

30 

.09 
24 

.11 
18 

.09 
30 

.10 
25 

.10 
9 

.12 
30 

.10 
34 

1 1 

.09 
18 

.03 
55 

.07 
30 

.09 
36 

.11 
40 

.04 
51 

.03 
40 

.16 
40 

• 
32 

.01 
98 

SO 

• 
43 

.00 
15 

60 

.22 
32 

.13 
14 

.12 
50 

.10 
39 

.10 
20 

.04 
40 

.10 
39 

.10 
6 

.06 
35 

.11 
44 

.09 
37 

.12 

35 

.06 
52 

.03 
56 

.07 
6S 

.01 
135 

.03 
86 

130 

169 

.00 
130 

120 

• 
131 

.01 
76 

85 

* 
98 

1 

.04 
22 

6S 

.06 
23 

.05 
14 

30 

.01 
8 

.05 
13 

.12 
10 

.06 
33 

.08 
21 

.11 
SO 

.05 
29 

.02 
38 

.09 
45 

.03 
51 

.13 
20 

.04 
40 

.05 
17 

.05 
27 

.03 
42 

.07 
108 

.08 
82 

.10 
64 

.07 
14 

.04 
S3 

.03 
27 

.08 
20 

.03 
11 

.05 
14 

.03 
11 

.03 

9 

.06 
43 

.07 
99 

.13 
76 

1.99 
1209 

B1.84 
1461 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
OCTOBER   1955 


Day  of  month 


CONNECTICUT 
CREAM  HILL 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

PUTNAM 

STORES 

MAINE 
CARIBOU  V»B  AIRPORT 

EAST  WINTHROP 
FORT  KENT 
GREENVILLE 
HODLTON  CAA  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESQUE  ISLE 

MASSACHUSETTS 
ADAHS 

CHARLTON  2 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

ROCKPORT  1  ESE 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STOCKBRIDGE 

WESTOVEH  FIELD 

WORCESTER 

NEW  HAMPSHIRE 
BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURBAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

MOUNT  WASHINGTON 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0 
.5 
T 


See  reference  notes  fotlowing  Station  fndex 
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Table  7  -  Cont  Inued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ITED   ENGUUID 
OCTOBER   1955 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PINKHAll  NOTCB 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

T 

.5 

1 

2.0 
3 

T 
2 

T 

SDRKY  MODKTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GMD 

T 

T 

WOLFEBORO  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

- 

VERMONT 

BEXNINGTON  2  in 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH  EQUIV 

T 

T 

T 

CAVERDISB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

.4 

EHOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LEMIXCTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

1.5 

MIDDLESEX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

.3 

T 

MOUNT  MANSFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

- 

_ 

. 

_ 

- 

_ 

- 

1.0 
1 

1.0 

. 

. 

- 

- 

- 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

.5 

T 

ROTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SAINT  JOHNSBURT 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1.5 

SOMERSET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.0 
2 

1 

WILDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  reference  notes  follovnng  Station  Inde 
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STATION  INDEX 


Station 


CONNECTICUT 

ANSON  I A 

■AKERSVILLE 

BALTIC 

lARKHAMSTEO 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT   «B  AIRP< 

BRISTOL   2   H 

BROOKLYN 

BULLS   BRIDGE   DAM 

BURLINGTON 


IKE 


CANDLEUOOO   I 
COCWPONSET 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE    1    5 
CREAM   HILL 

DANBURY 

DAWSON   LAKE 

DERBY 

EAST   HAVEN 

EASTON   LAKE   RESERVOIR 

FALLS   VILLAGE 
GROTON 
HARTFORD 

HARTFORD   6RAINARD   FLD 
'    HARTFORD    WB    AP 

HEMLOCKS   RESERVOIR 


MANCHESTER 

MANSFIELD   HOLLOW    DAM 
MEAD   POND   RESERVOIR 
MIDOLETOWN   4  W 
MILFORD 

MOHAWK   RANGER   5TA 
MOOOUS   RESERVOIR 
MOUNT   CARMEL 
NATCHAUO   RANGER   STA 
NATHAN    MALE    ST    FOREST 

NEW  HARTFORD 
NEW    HAVEN    we    AIRPORT 
NEVINGTON 
«    NEW    LONDON 
NORFOLK    2    SW 

NORTH   BRANFORD 
NORTH    GUILFORD 
NORWALK 
NORWICH    f,    SN 
PACHAUG   FOREST 

PEOPLES   RANGER   STA 

PROSPECT 

PUTNAM 

putnam  lake 
rockville 

rocky  river  dam 
round  pond 
salisbury 

saugatuck  reservoir 
shepaug  dam 

shuttle  meadow  res 
stafford  springs 
stamford 
stevenson  dam 

5T0RR5 

THOMPSONVILLE 

T0RR1.NGT0N 

JpewflTNGTCN   2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURT   CITY   MALL 

WEPAWAUG   RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST   HARTFORD 
WEST    HARTLAND 
WHIGVILLE   RESERVOIR 

WHITNEY   LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WILLIMANTIC 
WOLCOTT    RESERVOIR 
WOODBURY   3   W 

MAINE 

AUGUSTA   AIRPORT 
AUGUSTA    CAA    AIRPORT 
BANGOR   DOW   FIELD 
BAR   HARBOR 
BELFAST 

BRASSUA  DAM 

BRIDGTON 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON   LAKE 

CORINNA 

EASTPOBT 

EAST   SANGERVILLE   »   SE 

EAST   WINTHROP 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HIRAM  2   S 

HOULTOH  CAA   AIRPORT 

HOULTGN   1   NE 

JACCMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG   FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 
Ml BOLE  BAH 

MILLINOCXET 
MILLIMOCKET   CAA  AP 
MILLINOCKET   DAM 

MOOSEHEAD 

OLD   TOWN 
I   OLD   TOWN   CAA   AIRPORT 
I   ORONO 

OROHO   2 

PORTLAND 

PORTLAND  WB   AIRPORT 

RBCNTISS 

PRESeuE    ISLE 

iiRoemus  DAM 


County 


NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 
NEW  LONDON 
LITCHFIELD 
HARTFORD 

FAIRFIELD 

HARTFORD 

WINDHAM 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

FAIRFIELD 
MIDDLESEX 
NEW    LONDON 
HARTFORD 
LITCHFIELD 

FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 

LITCHFIELD 
NEW   LONDON 

FORD 
HARTFORD 
HARTFORD 

lELO 

NEW   LONDON 

ITCHFIELD 

NEW   LONDON 

FAIRFIELD 

HARTFORD 

INOHAM 
FAIRFIELD 
MIDDLESEX 
NEW  HAVEN 

LITCHFIELD 
MIDDLESEX 
NEW  HAVEN 
WINDHAM 
TOLLAND 

LITCHFIELD 
NEW  HAVEN 
HARTFORD 
NEW   LONDON 
ITCHFIELD 

NEW  HAVEN 
NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 
NEW  LONDON 
NEW   LONDON 

ITCHFIELD 
NEW    HAVEN 
WINDHAM 
FAIRFIELD 
TOLLAND 

LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
LITCHFIELD 

HARTFORD 
TOLLAND 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 


61381  TOLLAND 


6364 

HARTFORD 

6A36 

LITCHFIELD 

e**i 

LITCHFIELD 

6486 

FAIRFIELD 

6911 

NEW  HAVEN 

9007 

NEW    HAVEN 

9067 

MIDDLESEX 

91«2 

HARTFORD 

9174 

HARTFORD 

9506 

HARTFORD 

9544 

NEW  HAVEN 

9566 

LITCHFIELD 

21  WINDHAM 

9'  NEW   HAVEN 

9783i  LITCHFIELD 


0273 
0275 
0355 
0371 
0460 


084S 
0934 
1175 
1472 

1626 
2426 
24*2 
2M9 

2620 

2765 
2666 

2876 
1046 
3110 

3261 
3353 

3600 
3692 

3697 


4B27 
5261 
5304 
3309 
5114 

5460 

6420 
642S 
6430 
6435 


KENNEBEC 

KENNEBEC 

PENOBSCOT 

HANCOCK 

WALDO 

SOMERSET 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

PENOBSCOT 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

KENNEBEC 

HANCOCK 

FRANKLIN 
AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
KENNEBEC 
OXFORD 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 
CUMBERLAND 
AROOSTOOK 
AROOSTOOK 

.   SOMERSET 
I   WASHINGTON 
•  ANDROSCOGGin 

SOMERSET 
I    WASHINGTON 

SOMERSET 
OXFORD 
PENOBSCOT 
PENOBSCOT 

PISCATAQUIS 

SOMERSET 

PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
PDtOBlCOT 

1  CUMBERLAND 
i  CUMBERLAND 

PENOBSCOT 
'  AROOSTOOK 

PIBCATAOUIS 


41  20 

41  50 

41  37 

41  56 

41  50 


41  29 
41  26 
41  35 
41  46 
41    52 

41  23 

41  22 

41  19 

41  17 


41  57 
41  21 
41  46 
41  44 
41  36 

41  1 
41  36 

41  44 
41  24 
41  10 


41  53 

41  1 
41  42 
41  21 
41  56 

41  20 

41  23 

41  06 

41  30 

41  35 


41  18 
41  59 
41  15 
41  43 


41 

42  00 
41  46 
41  48 
41  17 
41    34 

41  18 
41    1 

41  45 

42  00 


41    43 

41    37 
41    34 


45  40 

44   07 
43    53 

46  52 
46   37 

■  57 


44   40 

46  46 

47  15 

44  13 
I   24 

45  11 

45  27 
43    51 

46  07 

46   06 


44  47 

45  39 
45   39 


I   S3 

45   39 
43   39 

45  17 

46  3« 
45   S3 


73  05 
73  02 
72  06 
72   57 

72  44 

73  08 

72  59 

71  57 

73  29 

72  56 


72 

59 

73 

05 

72 

52 

73 

15 

73 

?2 

72 

02 

72 

42 

72 

19 

72 

41 

73 

16 

71 

54 

7^ 

29 

72 

n 

73 

33 

72 

29 

72 

11 

71 

31 

72 

41 

73 

05 

73 

16 

7? 

26 

72 

95 

7? 

05 

72 

21 

72 

57 

72 

^3 

72 

44 

72 

06 

73 

13 

72 

46 

72 

43 

73 

27 

72 

09 

71 

51 

73 

00 

72 

57 

71 

^4 

73 

38 

72 

26 

73 

26 

73 

32 

71 

?7 

73 

21 

73 

IB 

7? 

49 

72 

18 

/3 

30 

73 

10 

72 

15 

72 

36 

73 

07 

73 

06 

73 

09 

73 

02 

73 

02 

72 

26 

72 

72 

56 

'2 

57 

72 

55 

73 

06 

14 

72 

56 

/3 

16 

69 

46 

69 

48 

68 

66 

12 

69 

00 

69 

50 

70 

44 

69 

56 

68 

01 

69 

32 

69 

11 

67 

00 

69 

16 

69 

54 

66 

26 

70 

09 

67 

46 

6B 

36 

69 

70 

56 

67 

4B 

69 

35 

70 

46 

67 

4B 

67 

50 

70 

16 

67 

39 

70 

14 

70 

12 

67 

26 

69 

54 

70 

55 

6B 

42 

66 

41 

6B 

55 

69 

43 

68 

39 

66 

40 

66 

42 

66 

41 

70 

19 

70 

19 

66 

IC 

66 

00 

69 

15 

69 

07 

69 

OB 

Observer 


Refer 


ANSONIA  WATER   CO 
WATER   eUR   HARTFORD 
BALTIC    MILLS    CO 
WATER   BUR   HARTFORD 
ENG   DEPT   HARTFORD 

U.S.   WEATHER   BUREAL 
BRISTOL   WATER   CO 
DONALD   J.    FIELDS 
CONN   LIGHT    6  POWER 
WATER   BUR   HARTFORD 

CONN    LIGHT    L   POWER 
ST    PARK    fr    FOREST    COM 
MARY    A.     LEAL 
COLLINS   CO 
CREAM   MILL   FARM 

JOSEPH  P.SIMKO,  JR. 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
BIRMINGHAM  WATER  CO 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
IDGEPORT   HYDRAULIt; 

CONN   POWER   COMPANY 
WATER    6  ELEC   DEPT 
ENG   DEPT   HARTFORD 
SWG  TREATMENT   PLANT 
U.S.   WEATHER   BUREAU 

BRIDGEPORT   HYDRAULU 
JEWETT    CITY   WTR   CO 
MARY   C.    OLIVER 
NEW   LONDON   WTR  WKS 
STAMFORD   WATER   CO 

MANCHESTER  WTR   DEPT 
CORPS   OF    ENGINEERS 
STAMFORD   WATER  CO 
KORNEL   BAILEY 
NEW  HAVEN   WATER   CO 

ST   PARK   6   FOREST  COM 

FRANK    P.    O'NEILL  ( 

CONN  AGR   EXP   STA  I 

ST    PARK   fr  FOREST  COf 

ST   PARK   (  FOREST  COM 

WATER   BUR  HARTFORD 
U.S.    WEATHER   BUREAU 
ENG   DEPT   HARTFORD      | 
UNDERWATER   S   LAB  USN 
EDWARD   C.    CHILDS 

NEW  HAVEN   WATER   CO 
NEW  HAVEN  WATER   CO 
CHESTER   A.    COMSTOCK 
NORWICH  WATER   DEPT 
ST   PARK   6  FOREST    COM 
I 
ST   PARK   6  FOREST   COM 
NEW  HAVEN   WATER   CO 
ALPHONSE   BONNER 
GREENWICH  WATER  CO 
ROCKVILLE    WTR    6  AQUI: 

CONN   LIGHT    6  POWER 
RIDGEFIELO   WTR   SUP 
HAROLD   MYERS 
BRIDGEPORT   HYDRAULIC 
BUR   ENG  WATERBURY 

WTR   COM  NEW   BRITAIN 
COMN    LIGHT    6    POWER 
ERNEST    T.    LUHDE 
CONN   LIGHT    6   POWER 
U   OF   CONN   AGR   DEPT 

CONN  LIGHT  fr  POWER 
T0RRIN6TON  WTR  CO 
TORRIMGTON  REGISTER 
BRIDGEPORT  HYDRAULI 
BUR  ENG  WATERBURY 

NEW  HAVEN  WATER   CO 
JAMES   RINTOUL 
WATER   BUR  HARTFORD 
WATER    BUR    HARTFORD 
WTR   COM  NEW   BRITAIN 

NEW  HAVEN  WATER  CO 
WATERBURY  WATER  CO 
CONN  LIGHT  &  POWER 
WTR  COM  NEW  BRITAIh 
OSCAR    S.    JOHNSON 


ROBERT  A.  SMITH 
CIVIL  AERO  AOM 
U.  S.  AIR  FORCE 
ACADIA  NAT  PARK 
ft.    C.    TALBOT 


RAYMOND   ft.    PALMER 
WALTER   A.    HICKS 
MRS.    ELMEft   J.LELAND 
AUGUSTA   WATER  DIST 
BANGOR  HTDRO-ELEC   CO 

•  .    PREBLE 
I.    NORSWORTHY 
LORENZO  VOISINE 
GAHCINER   WATER   OlST 
RUMFORD   FLS   PWR   CO 

STATE  FISH  HATCHERY 
HUGH  E.  SAWYEP 
CENTRAL  MAINE  POWER 
CIVIL  AERO  ADM 
lAM   CUN4ING 

CENTRAL    MAINE    POWER 
IRVIN    C.    MASON 

N  WATER  PWR  CO 
BRYANT  L.  HOPKINS 
BANGOR   HYDRO-ELEC   CO 

MADISON   MILLS 
EBWARD   A.    MILLER 
GREAT   NORTH.    PAPER 
CIVIL  AERO  ADM 
ERVIN   LOVELL 

LA  MONTAGNE 
T.    W.    CLARK 
CIVIL   AERO  ABM 
PHYS   DEPT   U  OF  ME 

HAROLD   HAMLIN 

i.S.    WEATHER   BUREAU 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

A.    AVER ILL 

INE   EXP   STATION 

GREAT   NORTH.    PAPER 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2   3    5 


2  5  5 
2  5  5 
2   3    5 


2   3   5 
2   5    5 

2   3    5 


lObser- 

Station 

i 

County 

1 

} 

g 

vation 
time 

Observer 

Refe 

to 

table. 

1 

1 

9 

ROXBURY 
RUMFORD   3   SW 
RUMFORD   1    SSE 

SANFORD    3  NNW 
SKOWHEGAH 

731! 
7323 
738C 

7471 
7827 

OXFORD 

OXFORD 

OXFORD 

YORK 

SOMERSET 

44   4C 
44   51 
44    91 
49   2B 
44   4f 

70   36 
70   34 
70  33 
70   47 
69   43 

720 
674 
905 

260 
169 

HID 
HID 
5P 

HID 
HID 
MID 
5P 

HID 

ROHFORD    FLS    PWR   CO 
EVALIME   A,    WARREN 
RUMFORD   FLS   PWR   CO 
CLIFFORD   P.    COOK 
CENTRAL   MAINE   POWER 

3 

2   3   9 
2   3    9 
13   5 

7 
C 

C 

SOUTH  ANDOVER 
SOUTHWEST   HARBOR 
SOUA    PAN  DAM 
STRATTOM 
SWANS   FALLS 

B30] 
6396 
6555 

6641 

OXFORD 

HANCOCK 

AROOSTOOK 

FRANKLIN 

OXFORD 

1! 

44   36 

44  16 
46   92 

45  06 

44   02 

70    44 
68    19 
68   20 

70   27 
70   59 

6&0 
10 
588 

1150 
400 

7P 
HID 

Af 

HID 

ALLAN    M.     FRflSER 

U.    S.    COAST   GUARD 
M.    C.    STEVENS 

CLIFFORD   J.    DRAKE 
PUBLIC    SERVICE   CO 

3 

5 

CLOSED 

C 

7/66 
C 

THE   FORKS 

UNITY 

UPPER   DAM 

WEST    BUXTON   2   NMW 

WINSLOW 

8721 
6936 
6942 
9314 
9826 

SOMERSET 

WALDO 

OXFORD 

YORK 

KENNEBEC 

11 

45   20 
44   35 
44    52 

43  42 

44  33 

69   98 

69  20 

70  52 
70   37 
69   36 

570 
530 

1464 
150 
90 

6P 

6P 
flA 

6P 
9P 
6P 

6A 

GLADYS    M.    DURCIN 
HERTON    R.    REYNOLDS 
WION    WATER    PWR   CO 
CENTRAL   MAINE   POWER 
HOLL 'WORTH/WHITNEY 

3 
2    3    5 

2    3    5 
2   3    5 

HOOBLAND 

9891 

WASHINGTON 

14 

45   08 

67   24 

140 

8A 

MID 

ST   CROIX   PAPER   CO 

2   19 

7 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 
ASHBURNHAM 
ASHLAND 
ATHOL   3   E 

0049 
0120 
0190 
0216 
0257 

BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 

IC 

42   39 

42   24 
42    39 
42    16 
42   35 

71  06 

72  32 
71    53 

71  28 

72  10 

790 
210 

1190 
227 

1000 

aA 

MID 

6A 
MID 

•A 

HEW   ENGLAND   PWR   CO 
UNIVERSITY    OF    MASS 
M.    C.    STEWART 
METRO  DIST   WTR  COm 
STATE   DEPT   HEALTH 

2   5   5 
2   15 

1 
3 
3 

7    C 

BEECHWOOB 
BELCMERTOWN 
BIRCH  HILL   DAM 
BLUE   HILL 
BOSTON  WB  AIRPOBT 

0951 

0562 
0666 
0796 
0770 

NORFOLK 
HAMPSHIRE 

WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 

42    13 

42    17 
42   36 
42    13 
42   22 

70  49 

72    21 
72    07 

71  07 
71    02 

551 

640 
15 

4P 
7P 
MIB 

8A 
4P 
7P 
MID 

STATE   DEPT   HEALTH 
METRO   DIST   WTR  COMM 
CORPS   OF   ENGINEERS 
BLUE   HILL   OBS 
U.S.    WEATHER   BUREAU 

1 

1 
2   3    9 
2    9    5 
2   1    5 

7    C 

BOYLSTOM 
BROCKTON 
CAMBRIDGE 
CHARLTON   2 
CHATHAM 

0801 
0860 
1097 
1344 

1376 

WORCESTER 
PLYMOUTH 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
BARNSTABLE 

10 

42   21 
42    03 
42   23 

42    06 

41    40 

71   43 

71    01 
71    07 
71    57 
69   57 

550 
80 
60 

660 
36 

4P 
5P 

AR 
4P 
HID 
5P 
5P 

MRS.    BARBARA   SMITH 
CITY   ENGINEER 
HARVARD   UNIVERSITY 
OLIVER    E.    MAY 
U.    S.    COAST   GUARD 

5 
2   3   5 

2   9   5 
3 

c 

7 

CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTMUT   HILL 
CLINTON 
C0HA5SET 

1429 
1436 

1447 
1561 
1582 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 

NORFOLK 

1« 

42    17 
42    23 
42   20 
42   24 
42    16 

72    59 

72    51 
71    10 
71    41 
70   90 

1360 
124 
396 

6A 

eA 

4P 

STATE   DEPT   HEALTH 
STATE   DEPT   HEALTH 
METRO    DIST    WTR    COMM 
METRO   DIST    WTR    COW 
OSCAR   JOHNSON 

3 

3 
2   3   5 
2    3   5 
2   3    5 

COLDBROOK 

EAST   WA REMAN 
ED«ART0WM 
FALL   RIVER 
FITCHBURG   2    S 

1569 
2491 
2501 
2642 
2B06 

WORCESTER 

PLYMOUTH 
OUKES 
BRISTOL 
WORCESTER 

10 

42   21 

41    46 
41   23 

41  42 

42  3* 

72    03 
70   40 

70  31 

71  10 
71    46 

660 
16 
20 

190 

8A 
8A 
IIP 
8A 

6A 
6A 

6A 

IIP 

8A 

METRO  DIST   WTR   COMM 
6.    B.    ROUNSVILLE 
ELIZABETH   B.    HOOGM 
RICHARD   C.    BRIGHAM 
DEPT    PUBLIC   WORKS 

3 
2    3    5 
2    3    5 
2    3    5 
2    3    5 

7 
7 
7 

FRAMINOiAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

SROTON 

HARDWICK 

2975 

2997 

3052 
3270 
3401 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

10 
10 

42    17 
42   06 
42   35 
42   36 

42    21 

71    25 
71    2* 
71    59 

71  15 

72  12 

172 
320 
1110 
320 
950 

8A 

&A 

6A 
6A 
6A 

METRO  DIST   WTR  COMM 
STATE   DEPT   HEALTH 
STATE   DEPT   HEALTH 
STATE   DEPT   HEALTH 
STATE   DEPT   HEALTH 

2   3   9 

3 
1 
1 
1 

HATCHVILLE 
HAVERHILL 
HEATH 
HOLYOKE 
HOOSAC   TUNNEL 

3471 
3505 
3549 

3702 
3713 

BARNSTABLE 
ESSEX 

FRANKLIN 
HAMPDEN 
BERKSHIRE 

IC 

41  37 

42  46 

42    40 

42    13 
42    41 

70  32 

71  04 

72  49 

72    36 

72    56 

60 

1430 

90 

800 

7P 
8A 

6A 
7P 
64 
6A 
eA 

STATE   DEPT   HEALTH 
EARL    F.    SMITH 
STATE   DEPT   HEALTH 
A.    W.    LAOD 
NEW   ENGLAND   PWR   CO 

3 
2    3    9 

9 

9 

2    3    9 

7 

HUBBARDSTON 
HYAJWIt 
IPSWICH 
JEFFERSON 
KNIOHTVILLE   DAM 

3772 
3821 
3676 
3931 
3965 

WOHCESTER 
BARNSTABLE 
ESSEX 

WORCESTER 
HAMPSHIRE 

u 

42   29 

41  41 

42  40 
42   22 
42    17 

72    00 

70  52 

71  54 

72  52 

1030 
25 

SO 
820 
540 

6P 
8A 

BA 
6P 

eA 

AR 

BA 

STATE   DEPT   HEALTH 
CAPE   6  VNYRD   ELEC   C 
STATE   DEPT   HEALTH 
METRO   DIST   WTR   COM! 
CORPS   OF    ENGINEERS 

3 

)      2    3    9 

3 

3 
2    3   5 

7  C 
7   C 

UKE   COCHITUATE 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

MANSFIELD 

4012 
4105 
4162 
4313 
4449 

MIDDLESEX 
ESSEX 

MIDDLESEX 
MIDDLESEX 
BRISTOL 

10 
10 

42    19 
42   41 
42    27 
42   39 

42   03 

71    29 
71    10 
71    12 
71    18 
71    12 

148 
57 

200 
90 

200 

7A 
9P 
9P 
5P 

HID 
5P 
5P 

6A 

METRO   DIST   WTR   COMM 
ESSEX   COMPANY 
JOHN   E.    WALLACE 
PROPS    LKS    6   CANALS 
STATE   DEPT   HEALTH 

2   3    5 
2   3    5 
2   3    5 
2   3    5 
3 

7 

MENDOH 
MIDDLEBORO 

MIDDLETON 

MILFORD 

MILLBURT 

4667 
4711 
4744 
4760 
4771 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

ESSEX 

WORCESTER 

WORCESTER 

42    05 

41  53 

42  16 

42    10 
42    12 

71    34 

70  54 

71  01 
71    31 
71    45 

440 
50 
100 
260 
BSD 

SS 

MID 

6A 

eA 

8A 

8A 

HAROLD   J.    PARKINSON 
STATE   DEPT   HEALTH 

DANVERS    WATER    WORKS 
STATE   DEPT   HEALTH 
NEW   ENGLAND   PWR   CO 

3 
2   3    5 

3 
3 

C 

7 

MONTAGUE    CITY 
MOUNT   WACHUSET 
NANTUCKET   WB   AIRPORT 
NEW   BEDFORD 
NEWBURYPORT 

4903 
9077 
9159 
5246 
5285 

FRANKLIN 

WORCESTER 

NANTUCKET 

BRISTOL 

ESSEX 

10 

42   35 

42    29 

41    15 

41  39 

42  50 

72    34 
71    53 

70   04 
70   55 
70   55 

150 

■2000 

43 

90 
20 

MID 
MID 

AR 
MID 

BA 

MRS. MARGARET   LOBLEY 
FRANCIS    HARRINGTON 
U.S.    WEATHER   BUREAU 
CITY    ENGINEER 
STATE   DEPT   HEALTH 

3 

3 
2    3    5 
2    3    5 

3 

7   C 
7   C 

NEW   SALEM 

NEWTON 

NORTHBRIDGE 

PELHAN 

PEMBROKE 

5306 

5317 
5514 

6251 
6262 

FRANKLIN 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 

42   28 
42    18 
42    07 
42   21 
42    01 

72   20 
71    IS 

71  40 

72  24 
70   49 

750 
100 
300 
1190 
60 

eA 

6A 
8A 

6A 

HETRO  DIST   WTR   COMI 
STATE   DEPT   HEALTH 
STATE   DEPT   HEALTH 
HETRO  DIST   WTR   C0« 
STATE   DEPT   HEALTH 

3 
CLOSED 
3 
3 
1 

9/54 

PERU 

PETERIHAM   4  M    ' 
PITTSFIELD  WB   AIRPORT 
PLA INFIELD 
PLYMOUTH 

6311 
6322 
6414 
6425 

BERKSHIRE 
WORCESTER 
BERKSHIRE 

HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 

42   27 
42   12 
42   26 
42   31 
41    95 

73   04 

72  11 

73  17 
72   55 
70   42 

1900 
1090 
1153 
1650 
25 

MID 
4P 

BA 
6A 
MID 
•A 

4P 

STATE   DEPT   HEALTH 
OIR  HARVARD   FOREST 
U.S.    WEATHER   BUREAU 
STATE   DEPT   HEALTH 
PLTHOUTH   CORDAGE   CO 

1 

1 
2   3    5 

3 
2   3    9 

C 

7   C 

7 

PRINCETON 
PftOVIHCETCMN   3   N 
PROVINCETOWN    1    NW 
OUABBIN    INTAKE 
ROCHESTER 

6644 
6676 
6661 
6699 
6938 

WORCESTER 
BARNSTABLE 
BARNSTABLE 
HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 

42    27 
42    04 
42    04 
42    22 
41    47 

71  52 

70   13 
70   12 

72  17 
70   59 

1090 
40 
30 
960 
60 

8P 
BA 

8P 
HID 
8A 
8A 

HETRO   DIST   WTR   COW 
U.    S.    COAST   GUARD 
CAPE   t   VNYRD   ELEC   C 
METRO  DIST   WTR   COMH 
NEW   BEDFORD  WTR  WKS 

3 
2   3   5 
) 

3 
2    3   5   6 

C 

ROCKPORT    1    ESE 
SALEM  AIR   STATION 
SANDWICH 
SEGREOANSET 
SHELBURNE    FALLS 

6977 
7124 
7190 
7291 

7170 

ESSEX 
ESSEX 
BARH5TABLE 

BRISTOL 
FRAHKLIH 

42   19 
42   32 

41    46 

41  50 

42  36 

70   37 
70   92 

70  30 

71  07 

72  44 

80 
40 
20 
95 

400 

7P 
9P 
HID 

9P 
HID 
BA 

BA 

REV.    R.    N.    BARKER 
U.    S.    COAST   GUARD 
W.    A.    WIHSOR 
BRISTOL   CO  AGR   5CH 
NEW    ENGLAND    PWR   CO 

2   3   5 
2   3    5 
2   3    9 

3 
2   3   9 

7  C 

7 

SOUTHBRIOGE   3   E 
SOWTH   EGREHOHT 
SPOT   POND 
SPRINGFIELD   ARMORY 
STATE   FARM 

7627 
7692 

B090 

•  046 

•  101 

WOftCESTER 
BERKSHIRE 

HIDDLESEX 

HAHPDEH 

PLYMOUTH 

17 

42    04 
42    10 
42    27 
42    06 

41    57 

71    99 
73   29 

71  06 

72  35 

70   97 

720 
743 

160 
199 
80 

4P 

6A 

4P 
HID 

STATE   DEPT   HEALTH 
STATE   DEPT   HEALTH 
HETRO  DIST   WTR   COOT* 
U.    S.    ARMORY 
STATE   FARH 

3 

3 

1 

2   15 

C 

STERLIHS 
STERLING   3   HW 
STOCKBRIDGE 

SWAHPSCOTT 
TAUNTON 

6154 

•  159 

•  111 
B501 
6567 

WOftCESTER 
WORCESTER 
BERKSHIRE 
ESSEX 

BRISTOL 

10 
10 

42   27 
42   28 
42    17 
42    26 
41    94 

71    49 

71    48 
79    19 

70  54 

71  04 

555 

690 
850 
20 
20 

9P 

7P 
6P 

HID 
9P 

6P 

METRO  DIST   WTR   COm 
MUNZIO   LANCIAHI 
NESBITT   H.    BANGS 
WESTON   K.    LEWIS 
WATER  WORKS 

1 

2    3    9 
2    15 
2    3    5 

C 

7 

TULLY   DAM 
TURNERS   FALLS 
WALPOLE 
WALPBLE    1    S 
WARE 

6575 
•SBO 
•  755 

8760 
8793 

HOftCESTCft 

FRAHKLIH 
HOftFOLK 
HOftFOLK 

42   39 

42   16 
42    11 
42    06 

42    17 

72    13 
71   13 

71    15 
71    15 

71    17 

689 

100 
100 
100 
900 

6P 
9P 

64 
MID 
6P 
5P 

8A 

CORPS   OF   ENGINEERS 
W.    MASS.    ELEC.    CO. 
PARKER   M.    CHICK 
FREBERICK   Y.    LIBBY 
WARE  WATER  WORKS 

2    3   5 
2   3    9 
2   3    5 
2    3   3 

3 

7 

WARS   2 

WASM1N«T0M   2 

WEBSTER 

WEST   BftlMFIELB 

WEST   CUMIIHGTON 

8798 
8B49 
8918 
9093 
9156 

HAMPSHIRE 
BERKSHIftE 

WOHCESTEft 

HAMPBEH 

HAMPSHIRE 

17 

42    16 
42   20 
42    01 
42   10 
42   29 

72  IB 

73  11 

71  53 

72  16 
72   58 

640 
1940 
450 
425 

1161 

6P 

BA 

MID 
8A 

MID 
6P 

STATE   DEPT   HEALTH 
MkRTHA   S.    GARDNER 
STATE   DEPT  HEALTH 
INA   E.    LAMB 
FREDERIC   S.    BftOWM 

9 

3 

2   3    5 

C 
C 

WE  ST Ft ELD 
WESTOH 
WEST   OTIS 
WESTOVER   FIELO 
WEST    RUTLAMB 

9191 
9360 
9371 
9362 
9442 

HAMPBEM 

MIDDLESEX 

BERKSHIRE 

HAMPDEN 

WtRCESTEft 

42    06 
42    25 
42    U 
42    12 

42   22 

72  42 

71  19 

73  09 

72  13 
71    59 

290 

224 
1390 

240 
900 

IP 

HID 

8A 
IP 
BA 

MIB 

BA 

STATE   DEPT   HEALTH 
WESTON   COLLEGE 
STATE   BEPT   HEALTH 
0.    S.    AIR   FORCE 
HETRO   DIST   WTR   COMM 

1 
2   5   5 

3 
2   19 

1 

7 

WILLARD   BROOK   ST    FOREST 

WIHCHENBON 

WORCESTER  CAA  AP 

WORCESTER 

9709 
9770 
9923 
9928 

NIBBLES EX 
WORCESTER 
WORCESTEft 
WOftCESTEft 

*5 

42    40 
4X   42 

41  16 

42  18 

71  48 

72  01 
71    52 
71    49 

900 
940 
997 
626 

9P 

MIB 

7P 

5P 
•A 

HID 
6P 

STATE   DEPT   CONSERV 
STATE   DEPT   HEALTH 
CIVIL   AERO  ADM 
CLIFFORD   L.    DAVIS 

2   15 

1 
2   5   5 
2   1    5 

7 

NEW  HAMPSHIRE 

1 

ALEXAHBRIA 
BATH  2   BW 
BEECH  HILL 

iEHTOH 
•ERDH 

0038 
0496 

0927 
0675 
0690 

•RAFTOM 
GRAFTON 
BELKNAP 
eftAFTCH 
COOS 

10 

9 
10 

9 
I 

41   19 

44   09 

43  39 

44  06 
44   29 

71    51 
71    59 
71    19 
71    91 

71    10 

1971 
490 
1100 
1140 
1110 

5P 
8A 

6A 

5P 

BA 

CARLTON   E.BLANCHARD 
MBS.    PHOEBE   CARR 
PUBLIC   SERV  CO  N  H 
JAMES   LEONARB 
EDW   FEIM.    BROWN   CO 

CLOSED   12/5«Li 

t 
2   1    5 
2   19        7 

STATION  INDEX 


Stabo 


■fTNLfMCM 

»LACK.MATtl    Vm 
10*    MCVIHS    FALLS 

MISTOL 


CLU*   UOOK 

ccNCoao  n  Aitn 

DIIVILLC   NOTCH 


EAST   OCEIIIMC 

CASTWUI   FALLS   MM 

CMTOL 

fAtVAM 

FIRST   COM   LAKE 

FITZWlLLIAM   i    SH 
FUMlLlN    t    M 

FRANKLIN    FAllS    DAM 


NIlLSMMO    1    W 
HUOSOl 
JEFFERSO* 
KEEHE 

LA«E»ORT 

LAKE^OMT  2 
LANCASTER 

LAMOAFF 

LESANOM  CAA   AIRPOBT 

LINCOLN 

MAC   DOMElL   dam 
MNCHCSTE* 
«A«LO« 
HASSAtESK     LAKE 

HEIIDCN 

MILAN    7    N 

HILFORO 

HOMIT   WASMINSTON 

MA$*«M    1    N 

NEW    DUMMAM 

MEW    LtMOON 

NEWPORT 

NORTH    STRATFOm 
PETER»OltO   2    S 
PINUtAH  MOT  CM 

PITTStuNCH   RESERVOIR 

PLTMOUTM    1    WNW 
*CIITSM0UTM 
SOUTH   DAMRUirr 
SOlTM   LTNOCMM 

sown  SUTTOH 

SOUTH  KAH    1    SE 

StaiAPEC 

kVKRv   MOUNTAIN   MM 

TAMKMrH 

TROr 
KALPOLl  2 

VAMEM  1  se 

■ATERVILLE    VALLtT 
VEST   LCtAMOM 

WEST   RUMirr 
W4ITEF1EL* 
WIlNOT 
wtMCxeSTIR 


MOOE    ISLAND 

AtfSTlM 

tLOCK     ISlAMO   Vt   kP 

WEEMVILLI 

KIH6ST0H 


CoontT 


OTOS  eUAFTON 
0T«1    HCRRINKCK 
Q6S*   HCRIIINACK 
&«tO  MCRNIMACK 
09«8    CJUFT{M 

tO*0,OAAFTaN 
tOt«  GAAFTON 
UtT  GJUFTOl 
111*  tCLKMAP 
1»»2    SULLIVAN 

15t0  QAAPTOM 

IMS  NCRRIWCK 

202)  COOS 

21>t  CHESMIRE 

21T*  STAFFORO 

22S«  HlLLStOHO 
2*2  7  MERRIMACK 
I  2*42 j  COOS 
2««sl  COOS 
2M«|C00S 

! 103*' CHESHIRE 
3177  MERRIMACK 

:  S1B2  ICRRIMACK 
13)4  BELKNAP 

.  3630  GAAFTOt 

*0«2  HILLSWRO 
*21*'HlLLS«0aO 
*S1«  COOS 
*SM  CMCSHIRE 
*4TS  ULKNA^ 

4*iO  tCLKMA* 
*S»*  COOS 

*MS  MAFTON 

1*454  CIUFTOM 
*T$2  fitUFTOH 

:301s  HiLLStORO 
30T2  HiLLSWMtO 
,3150  CHESHIRE 
,3211  MlLLSRORO 
I  3942  SULLIVAN 

,5*00,  COOS 

5*12  HiLLStOtO 

343*  COOS 
,3712  HILLSMMO 
I 3T90  STRAFFOdO 

I  58*)  MERRIMACK 

; 5648  5ULL1VAM 
425*1  COOS 

44«T   HILLSMMkO 

48181  COOS 

I  48341  COOS 
I  49*31 GMAFTOM 
4980,  ROCKIHCHAM 

.744T|  MERRIMACK 
8081|HILLS»OIIO 

ai4«  HCRRIMACK 
81«*  HiLLStOMO 
8302  SULLIVAN 
8399  CHESHIRE 
8404   CARROLL 

97*1  CHESHIRE 
8835  CNCSMIRE 
B885  GIUFTON 
8940  eiUFTQN 
9318  CAAFTOH 

9*7*  fiMAFTOH 

,•418  COOS 
9474,  HCmiMCK 
9724  CHESMItE 

I  9740,  HOCKINGMMI 

9843  CARROLL 
99*0  MAPTOM 
9944  COOS 


05T4  WASMIHerCM 
0494  NCVPOKT 
5904  PROVIVEMCE 
*244  ■AtHIHCTOM 
, 9221  NCVPOAT 


*9  19 
*S  10 
45  IS 
*9  94 


0 

*J    *) 

5|  *9    25 

*4    04 

fl 

45   U 

44   32 

»2    54 

49    06 

49   0* 

0 

49   27 

44    47 

44    14 

45   04 

3 

*2    *9 

*)    27 

10 

*l    25 

5 

*3   42 

10 

*5   07 

IC 

42   47 

5 

4*   25 

9 

42    54 

10 

49   99 

10 

49   92 

3 

*4   29 

9 

44    11 

9 

45   58 

10 

4*   03 

10  *2  5*< 

10  *)  00 
5  *)  07 


10 

*2    59 

5|*)   3) 

1 

44    40 

Ifl 

42   49 

1 

*4    14 

10 

42   48 

10 

49   24 

10 

45   25 

5 

49   22 

9 

44   43 

10 

*2   51 

19 

**    14 

9 

49   09 

10 

49    *4 

49    04 

10 

45   29 

10 

42    59 

10 

45    19 

10  *)  051 

3  *)  2)! 

5  *S  001 

IB  *3  52 1 

I 

5  *2  49 

5  4)  05 
10  *9  39 
10  *5  57 

5  *5  38 


10 

*5   58 

9 

**   29 

49   27 

( 

42   44 

10 

42   47 

10 

49   94 

10 

49    59 

9 

44   50 

* 

*1    54 

41    10 

* 

41  n 

41    29 

* 

41    90 

71  42 

71  45 

71  91 

71  58 

71  45 


71  98 
71  90 

71  20 

72  04 
TO  94 

71  49 

71  *0 
71  04 
71  27 

71  17 

72  11 
71  40 
71  59 

71  25 

72  17 

71  57 
71  24 

71  24 

72  17 
71  28 

71  28 
71  54 

71  94 

72  19 

71  40 

71  39 

71  28 

72  12 

71  24 

72  14 

71  19 
71  59 

71  18 
71  29 

71  10 

71  99 

72  10 
71  98 
71  97 
71  IB 

71  25 


71  54 

71  *2 

72  09 

72  19 

71  14 

72  11 
72  24 
71  59 

71  50 

72  19 

71  51 
71  54 

71  99 

72  25 

71  19 

71  12 

71  41 
71  20 


71  99 
71  95 
71  5* 
71  52 
71  18 


ObMI- 
TdtiOO 

time 


Obaarvex 


eEONce  e.  tucker 

CORPS  Of  OtGlNEERS 

PUtLiC  SERV  CO  N  H 
RUTH  S.  HOONE 
PU8L1C  SERVICE  CO 

PAUL  0.  SMITH 
CRASTUS  OOLE 

AUSTIN  MACAULAY 
CEORGE  W.  8R0WN 
CENT  VT  PUtLIC  SERV 

CORPS  or    EHCINEERS 
U.S.  WEATHER  MRCAU 
6ERTRU0E  E.  NASH 
OUtLlN  SCHOOL  INC 
UNIVERSITY  OF  H  H 

ROONEY  L.  GILBERT 
PUtLIC  SERV  CO  N  H 
a.  E.  CAMPBELL 
J.  C.  CREPEAU 
C<MN  RIVER  POMER  CO 

MRS. GLADYS  M.HOLMAN 
F.  J.  SOUTHMAYO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ARTHUR  G.  BROWN 
DARTMOUTH  COLLEGE 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 
PUBLIC  SERVICE  CO 
C.  C.  MC  INTIRE 
MERTOM  T.  GOODRICH 
KCNHETM  E.  GOULD 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 
TWIN  ST  GA&MLEC  CO 

HERMAN  L.  TITUS 
CIVIL  AERO  ADM 
MRS.  KATHLEEN  BOYLE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERVICE  CO 
HARRIET  N.  PERKINS 
MANCHESTER  WTR  WKS 
GORDON  L ELAND 

UNION  WT*  POWER  CO 
ANDREW  E.  ROTMOVIUS 
HT.WASH.  OBS.  CORP. 
PENNICHUCK  WTR  WKS 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 

COLBY  JR  COLLEGE 

H.  P.  SHEPARO 
NEW  ENGLAND  PWR  CO 
6.  A.  MORI  SON 
J.  B.  DODGE 

H  H  HATER  RESOURCES 
WILLARD  F.  WIGGETT 
OEPT  PUBLIC  WORKS 
CDMA  F.    POWERS 

HARRY  W.  HOLT 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 
LCOM  K.  GRANT 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
M.  «.  LAWTOH 
OLIVE  L.  FOLKINS 

GCOBSE  DUBINA 
MRS. MARION  W.ANDROB 
H  H  FISH  HATCHERT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CJtANITC  ST  ELEC  CO 

CLVA  H.  CHIVELL 
PUBLIC  SERV  CO  N  M 
MRS.  RtTTH  M.  GKACC 
CARL  D.  9RUPC 
HERMAN  E.  BAKE* 

KENNETH  BERRY 
FRED  S.  BROWN 
«.S.  BUR  FISHERIES 


EBMUHD  R.  GREENE 

M.S.  WEATHER  BUREAU 
HCHRT  J.    STEERE 
AMICULT'AL  CXP  STA 
HEWPOMT  HATER  WOBKS 


Raiei 


2  5  9    7  C 


2  9  5 
2  5  9 
2  5  5 


Station 


BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BEIMIIMGTBM  I  MW 
BETHEL 

BLOOHFIELB 

BURLINCTflH  WB  AIRPORT 

CANAAN 

CAVEWItH 

CMILSCA 

CNiTTEMDCH 

CORINTH 
CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
CAST  BARNET 
CNOSBURG  FALLS 

ESSEX  JUNCTION 

OILMAN 

GRAFTON 
HI«M«ATC  FALLS 
LCHINGTON 

MANCHESTER  CENTER 

HARSNFIELO 

HAYS  HILL 

HC  IHDOC  FALLS 

HIDDLESEK 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MORRISVILLC 

MEWPORT 

MORTHFICLD  NORWICH  «»II 

PERU 

RANDOLPH 
RAHDOLPH  CENTER 
READING  HILL 
READSBORO  1  SSE 
ROCHESTER 

RUTLAND 
SAINT  ALBANS 
SAINT  JOHNSBURY 
SALISBURY 
SEARSBURG  MOUNTAIN 

SCARSBURG  STATION 
SBHERSfT 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 
SPRINGFIELD 

STOCKBRIDGE 

TOWN SH END 

TYSON 

UNION   VILLAGE   BAH 

VERHOH 

WARDSBORO 
HATERBURY 
WEST  BURKE 
WEST  DANVILLE 
WEST  HARTFORD 

WISTOH   2   S 

WEST    TBPSMAM 

MITE   RIVER   JC.    1   R 


NITIRi 


I    5   H 


WILDER 
WMRSTOCK    5    EHE 

HCW   STATJQMS 

MOUNT   MUaSFICLD,    VT . 

GRAFTON,  N.  H. 
BRIDGTON  1  NNW,  HE. 
EUSTIS  7  HH,  ME. 


INACTIVE  STATIONS 


LAC  FRONT I IRE,  I 
NELSON,  H.  N. 

TUNBRIRttl,  VT. 


County 


NABHINRTOH 

■INOHAM 

BENNINGTON 

WINDSOR 

ESSEX 

CHITTENDEN 
ESSEX 
WINDSOR 
ORANGE 

RUTLAND 

ORANGE 

ADDISON 

BEIMINGTQN 

CALEDONIA 

FRANKLIN 

CHITTENDEN 

ESSEX 

WINDHAH 

FRANKLIN 

ESSEX 

BENNINGTON 
WASHINGTON 
WINDHAM 
CALEDONIA 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

LAMOILLE 

ORLEANS 

VASHINGTON 
BeNNIMGTOH 

ORANGE 
ORANGE 
WINDSOR 
BENNINGTON 

WINDSOR 

RUTLAND 

FRANKLIN 

CALEDONIA 

ADDISON 

BEimiNGTON 

BENNINGTON 
WINDHAH 
INDNAM 


WASHINGTON 
CALEDONIA 
CALEDONIA 
INDSOR 


M  INDSOR 
W INDNAM 

WINRSOR 


LAMOILLE 
GRAFTON 
CUMBERLAND 
FRANKLIN 


AROOSTOOK 
CHESHIRE 
ORANGE 


45  OB 
41  54 
45  90 


*4  24 
45  00 
49  29 
49  99 

45  41 

44  02 

45  98 
49  1* 

4*  20 
**  92 

**  90 

44  25 

45  11 

44  54 
4*  54 

45  11 
4*  29 
42  45 


45  54 
45  97 
45  51 
*2  *9 
*9  92 

*9  97 

**  *9 
**  25 
*9  5* 

*2  50 

*2  52 
*2  98 
*9  11 


*5  02 
45  28 
45  *8 

42  44 


49  59 

*2  47 
45  41 


44  42 
42  59 

45  55 


72  55 
72  27 
79  IB 

72  38 
71  54 

78  09 
71  52 

71  95 

72  57 

72  57 

72  17 
75  12 

79  04 
72  02 
72  49 

75  07 

71  '.S 

72  57 
75  05 

71  51 

75  02 

72  IB 
72  44 
72  09 
72  40 

72  94 
72  94 

72  13 
72  40 
72  5* 

72  *0 
72  94 
72  9* 

75  02 
72  *B 

72  38 
79  05 

72  00 
75  04 


72  33 

72  97 
72  49 

72  05 
72  27 

72  43 

72  40 
72  42 
72  14 
72  51 

72  47 
72  44 

71  58 

72  09 
72  23 

72  48 

72  18 

72  19 

72  53 

72  le 

72  28 


72  49 

71  57 
70  43 
70  35 


70  00 
72  08 
72  29 


ObMT- 

▼ation 
time 


Ob«erver 


GREEN  NT  POWER  CORP 
BILLOWS  FLS  ELEC  CO 

PAWL  W.  BOIBIE 
CENTRAL  VT^POWER  CO 
GIORGE  L.  COOPER 

B.S.  WCATHCR  BURUU 
P.  E.  FEARBN 

CENT  VT  PVBLIC  SERV 
CHARLES  C.DICKINSON 
CENT  VT  PUBLIC  SERV 

GEORGE  C.  HASTINGS 
STWART  T.  WITHBRELL 
RVFUS  S.  GILBERT 
CONN  RIVER  POWER  CO 
i.    POMEROY 

hew  england  pwr  co 
oilman  papcr  co 
avcry  h.  park 
orih  harris 
cohrad  w.  baker 

.  rOOTSCHINDER 
GREEN  HT  POWER  CORP 

,  FRED  MAY,  JR. 
CONN  RIVER  POWER  CO 
GREEN  HT  POWER  CO 

CIVIL  ACRO  ADM 
WATER  4  LIGHT  DEPT 
HILTON  W.  DREW 
NORWICH  UNIVERSITY 
PAUL  R.  OSTCRTAO 

LESLIE  W.  UHSON 
VT  STATE  AGR  SCHOOL 
T.  F.  RONLCC 
NCW  CNOLARD  PWR  CO 
m%.    BCRMICC  ORDWAT 

GEORGE  L.  KIRK 
DONALD  E.  DAVIS 

IRBANKS  HUSEUH 
CENT  VT  PUBLIC  SERV 
GEORGE  BRIGGS 

HCW  ENGLAND  PWR  CO 
NCW  CNGLAND  PWR  CO 
RAY  E.  LYHAN 
MRS.  ISABEL  WHITNEY 
SPRINGFLD  TERM  RWY 

RAYMOND  LA  ROCK 

BEATRICE  SHINE 
CDITH  SPAULDIHG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
COmi  RIVER  POWER  CO 

WENDELL  R.  DAVIS 
HEW  ENGLAND  PVR  CO 
OILMAN  W.  FORD 
'.  BRICKETT 
K.  DOUBLEDAY 

CHARLES  H.  COOONIH 

'   A.    BAGLEY 
STUART   A.    ELLIOTT 

I.  SUTTOH 
HEW  CHGLAHD  PWR  CO 

WOODSTOCK  ELEC  CO 


HCAX  BROAD 'TIHG  CORP 

.LIP  K.  BROWN 
ANDREW  J.  SANBORN 
LILLA  TMERHIEN 


i.  CUSTOMS 
DAVID  P.  WHEELWRIGHT 
CHARLES  D.  ADAMS 


to 
tablea 


2   5   5        7   C 


2    9    5 
2    9    9 


2  3  5 

2  9  5 

2  9  9 

2  9  5 


2   9    5 
2    9    5 


2    9    5 

5 

5 
2   5    5 


2  5  5 
2  5  9 
2   9    9 


2    9    5 

CLOSED    10/55 

5 
2    5    5 


2   5    5 

2    3    5 
2    3    9 


1/M 
12/M 
11/52 


4 -COkStU. ;   S-COnnCTICOT ;   6-CORTOCOOK ;   T-HOOSATOIIIC  ;   e-BUDSOK ; 


lO-mRRIHAC;   ll-PDOBSCOT;   ta-PUaOMPSCOT;   13-8AC0;   14-8T.  CtOIX; 


I  of  Duabcra  vltbln  a  Btatw. 


RinBISCB  ROTia 
Tk*  foor  dlflt  14«Btlf Icatlow  Duatwrs  1b  the  lod«x  BiiBb«r  coluan  of  th«  StAtlon  lodez  at*  Aaalcnad  on  *  atAt*  baals.   Tharo  vlll  ba  bo  duplli 
rifxtraa  aad  lattars  folloalBf  tba  atatlOB  amjtm,    aucb  «a  13  891,  lodlcata  dlatAoce  1b  allaa  aod  dlractlon  froa  tba  poat  offlea. 
OftaariAtioa  tlaaa  (Ivaa  1b  tba  StatioB  lodaz  at*   la  local  ataadard  tlaa. 

Dalayad  data  aad  corractloos  will  ba  carrlad  oalj  1b  tba  Joaa  aad  Dacaabar  laauaa  of  thla  bvllatla. 

■oatblr  asd  aaaaoUl  aaovfall  aad  baatlac  dagraa  daya  for  tba  pracadlof  12  aontba  vlll  ba  carrlad  la  tba  Jnaa  laaua  of  thla  bullatln. 
ttatlosa  appaarlBf  la  tba  In4az,  bat  tor  vblcb  data  ara  aot  llatad  1b  tba  tablaa,  ara  althar  alaataf  or  raealrad  too  lata  to  ba  laeladad  1b  tbls  lasua, 

I  bnllatls  ara:   taaparatura  la  *P. ,  praclpltatloa  aad  avaporatloa  la  lachaa,  aad  vlad  ■oraaaBt  la  allaa. 


Dagraa  daya  ara  baaad  ob  a  dallj 


■vaporatloB  la  aaaavrad  la  tba  atasdard  faatbar  Baraaa  trp*  paa  of  4  foot  dlaaatar  nalaaa  otharvlaa  abovB  by  footBota  tollovlBf  Tabla  0, 

■l««t  aad  ball  vara  laeladad  la  aaovfall  avafaraa  la  Tabla  1,  baflBalBc  vltb  Jaly  1MB. 

taovata  la  Tabla  3  ara  fro*  aga-racordlag  ca«aa.  oalaaa  otbaralaa  ladlcatad. 

Data  la  Tablaa  3,  5  aad  6  aad  aaovfall  data  la  Tabla  7  ara  tor  tba  34  hotira  aadinc  at  tlaa  of  obaarratloa.   Saa  tha  Btatloa  ladas  for  obaarvatloo  tlaa. 


>*  OS  frouad  la  Tabla  7  la  at  obaarvatloa  tlaa  for  all  azcapt  Vaathar  Boraaa  aad  CA4  atatloaa.   For  tbaaa  atatloaa  aaov  oa  fronnd  ▼alaaa  ara  at  7:30  A.M.  B.8.T.   ITK  BQUIT  la  Tabla  7  aaaaa  tba  vatar 
ilvalaat  of  aao«  oa  tba  crooad.   It  la  aaaaorad  at  aalactad  atatloaa  vbaa  tba  daptb  of  bbow  ob  tba  cronad  la  two  lacbaa  or  aors.   fatar  aqnlvalaBt  aaaplaa  ara  aaoaaaarlly  takaa  troa  dltfaraat  polata 
la;  coaaaqaaBtly  occaaloaal  drlftlag  aad  otbar  cavaaa  of  local  varlAbllltr  la  tba  aaovpack  raault  la  apparaat  iBcoBalataBolaa  la  tha  raeord. 


tor  aaecaaaiTB 


iRtara  ara  aspoRad  la  1 


Aaouat  iDcludad  Id  tollovlBC  aaaauraaaat,  tlaa  dli 

Data  la  tba  colnaa  fonerlr  baadad  lo.  of  Days  .0 

Tbaraoaatara  ara  fUT^llj   azpoaad  lo  ■  abaltar  li 

root  of  a  bulldlac 

Oac*  la  aqalppad  vltb  a  vlBdahlald. 

Data  baaad  oa  oba«r*atloBal  day  aadlaf  bafora  boob. 

Tbla  aatry  1b  tlaa  of  obaarvatloa  coln^  la  tba  Btatloa  ladaz  aaaaa  aftar  rala. 

Adjnatad  to  a  fall  aoatb. 

1b  tba  "lafar  to  Tablaa*  eoloaa  la  tba  Btatloa  ladax  tba  lattar  "C"  ladlcatas  raeordar  atatloaa.   Thaaa  1 

Boorlr  Praclpltatloa  Data. 

Vatar  aqalTBlaat  of  aaovfall  vbollj  or  partly  aatlaatad,  oalag  a  ratio  of  1  laoh  vatar  aqalralaat  to  avvry  10  laobaa  of  aav  aaovfall. 

Qaa  or  aora  daya  of  raeord  alaalaci   aaa  Tabla  8  for  datallad  dally  raeord.   Dagraa  day  data,  If  earrlad  for  thla  atatloa,  hava  baaa  adjaatad  to  rapraaaat  tba  raloa  for 

Aaovata  froa  racordlnc  gaga   (Thaaa  aaooata  ara  aaaaBtlally  accvrata  bat  aay  vary  allgbtly  froa  tha  aaouBta  to  ba  pabllahad  latar  la  Roarly  Praclpltatloa  Data). 

Storaga  pracipitattoa  atatloa.   Praclpltatloa  aaaavraaaata,  aada  at  Irragalar  Istarvala,  vlll  ba  pvbllabad  la  tba  Jvly,  logvat  or  dalayad  data  Oaevabar  laauaa  of  tbla  pabl 

Tbla  aatry  is  tlaa  of  obaarvatlOB  eolu^  la  tha  Btatloa  ladav  aaaaa  aonaat. 


abaltar  locatad  1 


proeaaaad  for  apaclal  pnrpoaaa  aad  ara  pvbllahad  latar  la 

full  aoBth. 


<   of  Rav  toglaad  aay  ba  obtalaad  by  vrlttag  to  aay  faathar  Roraaa  Offloa  or  to  tba  Btata  Cllaatoloclat  at  Baathar  Boraac  Oftlca,  IBOO  Poat  Offlea  Bldg. , 

Cbaoka  aad  aosay  ordara  abonld'  bo  aada  payabla  to  tba  BuparlatasdaBt 

1  Of;--  -     ■  ■  -      -      - 

RTBC.,    Aabavl 
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NEW  ENGLAND  STATES 


STATUTE  MILES 


7&TH   MERIDIAN  TIME   ZONE 


"^  1  I  -O  Enosbure   Fall 


^ 


/ 


.,      / 


f  First  Conn  L 

o-        I   I 

•  Pittsburgh  Bes. 


/ 


M-.  ^  Errol  »  'i  O  Middle   Dao^ 

N.> '  ^       Horth,  Stratford  1 |  Q  Boxbury 

O-.West  Burke.  O  I  '  ' 

V.  •  Milan   7   N   J 

\  •  /..    /  .  /  York   Pond  '■  ,^,„^,». .    .  .— - 


irBhlleld^ 


T  .at.iBdr;  O 

\  Udd'^. 

'  .on.pell„C*.AP@y-^_  I  U,      cannon   M.         ~       T^PLk...  /  If-y^ 

/»or.ni.o.dK^^lon.Y^;^  lO^andal,  )Y         ^J^^^^,^        \  --"h'^ 

/        ■<> Corlnth-T ;        I  T  •       _/•    _..-.„,,  J, 


Barre  IBcIndoo  rails       <>      .  _:P-    <>.       ^ . ^  [ 

g°  rC-    ^1    =r-';n'o-n"-MOn  -^-""•- 


'U^O-O  Randolph   ( 


-O-   Plymouth   1   WOTT 
Corner,A>,"nt.r  Ha. 


.«.v'  B.ii?oirn/-^-5^'  7 

) !  Stockbrldge  „„j„  ^,f,j, 

y  Chl.tindon   I  ""t"  ^"<- 

/  10  3  HartlordOVv*  »■ 

f-  '.O0d=took-3E«-0-,.S®C'- 

J_,Cto.Ts  ;        «"pW     I     0^->Black.a,  =  r-baii;_/  N 

Uondond„rO  .sJ^^^J-^.^     }\^  ^^  /\«-(  / 

"1...  1?V     „.„,•.„   L..r"°°  t"^       0--    •  1,.Vbo.   =ar,lna    Pall.  l^\^ 

f--^   .;  _  To.n,hond     /        -»-  'I      ■°-^,„..b..ld   Lak.         /         "I 


I  ..a.u  = «      (,     walpole   2  I  £   Deerlng         —"v^?^"* portamouin ^ 

oearsourg   HtnO  Searsburg   Sta.   Peterboro   2   S -O  r,  Nashua   3   H     -^    ,    „   7 

Readsboro    1    SSE -6"  \  Vernon  OTroyll  O    ^    -0-"Uv  Wlndh^    1    °    ^ 

>     •bl.lngha.    3   .b  May.   Mlll^         .inobe.tor      IS  ""'"«  »  "SL,   I       -O-Haverblll 

».V,     1.- .J      O -OS    *  O  Fll..llUa.   3   SW  Hudson^  I„..lcl,        Roikporl    1    ESE 

/  Hoo.ac   Tunnel  Heath  Wlnchondon  „A.bburnha.  , ."i raTTBrook   S t -Q-  '    O     ^    /V 

JM^.^^  ■OBlrcbHinO..^      l\)V-0-;i;',„„„5>.<^La.re.ce  \^ 
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NEW  ENGLAND  -  NOVEMBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  month's  weather  was  characterized  by  slightly  below 
normal  temperatures  and  frequent  precipitation  that 
produced  excessive  moisture  in  southern  New  England. 

Temperatures  were  below  normal  for  the  fourth  time  this 
year,  averaging  about  1°  below  the  long-term  mean  except 
in  Rhode  Island  where  the  departure  was  -2.0°.   Most 
of  the  stations  having  long-term  means  registered  sub- 
normal averages  but  quite  a  few  stations  in  northern 
Maine  were  warmer  than  usual  this  month,  some  having 
average  temperatures  as  much  as  2.0°  above  normal. 
Subzero  temperatures  occurred  only  in  Vermont  (excepting 
Mt.  Washington,  N.  H. ,  which  has  its  own  climate),  the 
coldest  being  -3°  at  Lemington  on  the  23rd,  closely 
followed  by  -2°  at  Mt .  Mansfield  and  West  Burke  on 
later  dates.   At  the  other  extreme,  the  warmest  during 
the  month  was  the  70°  reading  at  Rochester,  Mass.,  on 
the  1st,  followed  by  readings  in  the  high  60' s  elsewhere 
in  Southern  New  England,  and  in  the  low  60 's  in  the 
North  on  several  dates  in  the  first  two  weeks. 

Precipitation  and  snowfall  presented  some  contrasts. 
Although  the  Northern  Division  precipitation  averaged 
almost  normal,  snowfall  averaged  about  1/3  less  than 
usually  expected.   On  the  other  hand,  precipitation  in 
the  Southern  Division  was  uniformly  well  above  normal, 
and  snowfall  averaged  considerably  more  than  usual. 
The  large  snowfalls  at  scattered  stations,  particularly 
the  22.5  inches  at  Peru,  Mass.,  and  the  November  record 
fall  of  18.5  inches  at  Pittsfield  WB  Airport,  Mass., 
contributed  heavily  to  the  3.9  inch  average  in  this 
division.   Maine,  with  a  snowfall  average  of  only  1.4 
inches  was  the  most  deficient  State  in  this  respect, 
Vermont  and  New  Hampshire  averaging  about  6  inches 
each.   Although  there  were  no  significant  differences 
among  the  State  precipitation  averages  within  each 
division,  there  was  a  large  difference  between  the  two 
divisions.   The  Northern  Division  averaged  3.39  inches 
for  the  seventh  monthly  deficiency  in  1955,  although 
by  a  margin  of  only  -0.13  inch  this  time.   After  the 
deluges  of  August  and  October,  the  Southern  Division 
average  of  5.24  Inches  was  not  so  spectacular  even 
though  it  was  1.42  inches  more  than  the  long-term  mean. 
The  greatest  monthly  total  in  each  State  exceeded  5 
inches  but  the  greatest  in  the  Section  was  8.42  inches 
at  Blue  Hill,  Mass.   At  the  other  extreme,  the  smallest 
totals  all  approached  2  Inches,  or  more,  except  the 
scanty  0.21  inch  at  Fort  Kent,  Me.   Blue  Hill,  Mass. 
was  also  the  wettest  spot  on  a  daily  basis,  measuring 
4.26  inches  on  the  5th. 

Sunshine  and  cloudiness  varied  considerably  over  New 
England.   Sunshine  generally  was  far  below  average  in 
northern  areas  of  Vermont  and  New  Hampshire  and  in  the 
Nantucket,  Mass.,  area,  along  with  correspondingly 
greater  daytime  cloudiness.   Elsewhere,  sunshine  and 
daytime  cloudiness  were  mostly  near-normal  except  in 
the  Boston,  Mass.,  area  where  both  elements  were  more 
than  average. 

WEATHER   DETAILS 

The  first  few  days  of  the  month  were  unseasonably  mild. 
This  was  particularly  noticeable  in  northern  and  coastal 
Maine  where  the  abnormal  warmth  dominated  most  of  the 
first  twelve  days  while  pressure  patterns  circulated 
air  masses  over  those  sections  that  had  been  well  exposed 
to  the  relatively  warmer  ocean  areas.   Stations  scattered 
throughout  northern  and  western  New  England  registered 
their  warmest  temperatures  of  the  month  during  the  first 
three  days ,  but  many  of  these  repeated  their  high  values 
about  mid-month  when  maxima  occurred  generally  over  the 
Section.   Several  cold  air  masses  intruded  into  much 
of  New  England  during  the  first  half  but  had  little 
effect  due  to  their  fairly  rapid  movement  and  quick 
replacement  by  warmer  air.   Unseasonable  warmth  was 
circulated  northward  during  the  12th  to  16th  period  by 
Lows  moving  northward  offshore  and  eastward  across  the 
Great  Lakes  region.   The  general  mildness  was  abruptly 
terminated  on  the  18th  when  the  first  of  a  series  of 
Arctic  air  masses  began  moving  into  western  areas  and 
covered  all  of  New  England.   Only  occasional  days  of 
near-normal  temperatures  occurred  thereafter  in  the 
month  while  the  coldest  readings  generally  were  recorded 


in  the  last  week.   Only  in  northern  Maine  was  the  cold 
air  modified  appreciably,  since  it  continued  to  be 
tempered  by  the  effects  of  low  pressure  areas  over  the 
Canadian  Marltlmes. 

November  precipitation  occurred  very  frequently,  particu- 
larly in  the  first  three  weeks  of  the  month,  featuring 
very  heavy  rains  on  the  4th  and  5th,  and  mostly  light 
to  moderate  precipitation  thereafter.   While  snowfall 
generally  was  lighter  and  less  frequent  than  usual  in 
central  and  northern  areas,  the  storm  of  the  4th-5th 
produced  a  damaging  snowstorm  In  southern  Vermont  and 
western  Massachusetts.   Southern  areas  of  Vermont  and 
New  Hampshire  bore  the  brunt  of  another  damaging  early 
season  snowstorm  on  the  11th. 

WEATHER  EFFECTS 
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According  to  the  U.  S.  Geological  Survey,  record-high 
ground-water  levels  were  observed  in  some  wells  in 
Connecticut  and  Massachusetts,  and  runoff  was  record- 
high  at  some  stations  in  those  States. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Several  storms  during  the  month  caused  one  fatality,  6 
injuries,  and  total  property  damage  estimated  at  $53,500. 
These  storms  are  listed  below  by  dates. 

5th:   An  early  season  snowstorm  in  northwestern  Massa- 
chusetts and  southern  Vermont  caused  a  North  Adams, 
Mass.,  girl  to  be  killed  when  a  power  line  fell  across 
the  car  in  which  she  was  riding.   The  town  of  Richmond, 
Mass.,  was  isolated  when  telephone  and  electric  wires 
were  pulled  to  the  ground  by  falling  tree  limbs.   In 
Windham  County,  Vt.,  29  telephone  lines  were  knocked 
out.   Up  to  10  inches  of  snow  fell  in  parts  of  Windham 
County,  Vt.,  and  Berkshire  County,  Mass.,  with  total 
property  damage  estimated  at  $25,000. 

11th:   A  3  to  5  inch  snowstorm  over  southern  areas  of 
New  Hampshire  and  Vermont  caused  about  $10,000  damage, 
mostly  to  utility  lines  downed  In  New  Hampshire  from 
Portsmouth  to  Keene.   Many  Veterans  Day  activities  and 
football  games  were  canceled  in  the  affected  areas. 

14th:   An  electrical  storm  in  the  early  morning  knocked 
out  transformers  and  power  lines  in  the  Waterbury ,  Conn., 
area,  causing  damage  estimated  at  $3500. 

17th:   A  straight-line  windstorm  with  snow  affected  all 
New  England.   Winds  exceeded  50  M.P.H.  over  widespread 
areas  as  a  cold  front  advanced  eastward  to  the  ocean. 
In  Wakefield,  Mass.,  a  large  tree  crashed  onto  the  roof 
of  a  house,  causing  more  than  $3,000  damage.   In  Vermont, 
the  winds  were  accompanied  by  snow  and  the  combined 
effects  knocked  out  power  lines  and  caused  dangerous 
road  conditions  in  some  areas.   A  number  of  store  win- 
dows were  blown  In.   The  total  damage  attributed  to 
this  storm  was  about  $7500. 

20th:   The  east  coastal  area  of  Washington  County,  He., 
was  buffeted  all  day  by  a  northeast  windstorm  carrying 
light  snow,  sending  rolling  seas  against  the  shore,  and 
making  highways  treacherously  slippery.   A  41-foot  seining 
boat  valued  at  $5000  was  washed  up  and  wrecked  against 
Jagged  rocks  in  Johnson  Bay.   Icy  pavements  caused  at 
least  6  automobile  accidents  and  about  the  same  number 
of  injuries.   This  storm  caused  total  damage  of  about 
$7,500. 

FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 
J.  E.  Stork 
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42.4 
44.5 
41.7 
39.9 

77 
75 
76 
74 
70 

2 

5 
10 

9 

7 

5.76 
1.96 
3.26 
4.61 
3.39 

11.2 
2.8 
0.8 
5.1 
4.0 

6.86 
2.55 
4.61 
5.65 
5.24 

2.7 
0.4 
1.9 
0.5 
3.9 

All 
Years 

35.2 

41.1 

3.52 

6.2 

3.82 

2.4 

COMPARATIVE  DATA  (Northern:   Maine,  New  Hampshire  and  Vermont   Southern:  Massachusetts,  Rhode  Island  and  Connecticut). 
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TABLE  2 


NEW    ENGLAND 
NOVEMBER    1955 


Temperature 


No,  of  Days 


Ma 


Min. 


Precipitation 


B 
£    5 

s.  i 


Snow,  Sleet,  Hail 


^■2 
a  s 
®  3 
Q  2 
G 


CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP  R 

COLCHESTER  AM 

CREAM  HILL 
DANBURY 
FALLS  VILLAGE 

HARTFORD  8RAINARD  FLO    //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT        R 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDOLETOWN  4  W  AM 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT       R 
NEW  LONDON  AM 

t  NORFOLK  2  SW  AM 

NORWALK 

NORWICH  5  SW  AM 

t  PUTNAM 

SALISBURY 
t  SHEPAUG  DAM  AM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WATERBURY  CITY  HALL 
WESTBROOK 
t  WIGWAM  RESERVOIR  AM 

STATE 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT       //R 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 
FARMINGTON 
FORT  KENT 
GARDINER 
GREENVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  CAA  AP 

HOULTON  1  NE 

JACKMAN 

JONESBORO  AM 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM  AM 

MADISON 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MILLINOCKET  DAM 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT      //R 

PRENTISS 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  1  SSE 

SANFORD  2  NNW 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WINSLOW  AM 

WOODLAND  AM 

STATE 

MASSACHUSETTS 


ADAMS 

AM 

43.6 

AMHERST 

44.7 

BIRCH  HILL  DAM 

44.1 

BLUE  HILL 

1  / 

45.2 

BOSTON  WB  AIRPORT 

//R 

4/.4 

50.4 
49. 3M 
44.6 
48.2 
46.8 

46.9 
46.5 
49.6 


47.5 
49.3 


41.2 
51.6 


50.5 
48.0 


46.5 
50,2 


51. OM 
49. IM 


40.7 
40.9 
46. 3M 
44.4 
42.2 

43.6 
35.9 
39.9 
43.6 
38.5 

43.1 
40.1 
39.8 
42.9 
36,7 

41.8 
37.7 


42.3 

41,1 
36,8 
40.9 
39.8 
38.8 

36.9 
42.6 
41.3 
43.4 
44,2 

43.5 
40.8 
35,0 
37.3 
44. B 

38.5 

40.8 
43.3 
40.2 
43.4 

42.9 
42.4 


35,3 
30. 2M 
29.6 
31.6 
30.4 


32,3 
32.7 
31.6 
30.3 
34,1 

32.4 
33.9 

27.9 
31.4 

32.5 
29.2 

29.1 
31.3 


31. 4M 
32. 2M 


29.8 

30,6 

31.8M 

31.1 

29.6 

31.9 
25.3 
27.5 
31.4 
27.0 

29.7 
29.0 
24.5 
29.5 
25.5 

26.8 

25.1 
27.8 

27.6 

31.3 
24.9 
28.1 
28.0 
28,2 

25,3 
30.1 
28.2 
31.4 
33.0 

28.7 
24.8 
25.6 
26.4 
31.4 

27.5 
29.2 
28,3 
29,1 
26.8 

29.4 


29.2 
32.2 
2B.4 
32,1 
36.4 


42.9 
39. 8M 
37.1 
39.9 
38.6 

39.6 
39.6 
40.6 
39,5 
41,4 

40.0 
41.6 

34.6 
41,5 


41. 2M 
40.  7M 


35.3 
35.8 
39. IM 
37.8 
35.9 

37.8 
30.6 
33.7 
37.5 
32.8 

36.4 
34.6 
32,2 
36.2 

31.1 

34.3 
31.4 
33.1 


36.2 
30.9 
34.5 
33.9 
33.5 

30.5 
36.4 
34.8 
37.4 
38.6 

36.1 
32.8 
31.2 
31.9 

38.1 

33.0 
35.0 
35.8 
34.7 
35.1 


38.5 
36.3 
38.7 


.1 
1.3 


2.1 
1.8 


48 

2 

54 

7 

50 

7 

51 

7 

48 

1 

53 

7 

53 

7 

52 

7 

55 

7 

58 

13 

52 

1 

64 

3 

59 

13 

57 

7  + 

56 

12  + 

60 

12 

557 
745 
830 
746 
786 

755 
754 
725 
750 
599 

744 
693 

907 
698 


810 
721 


709 
725 


882 
872 
760 
809 
867 

808 
1022 
930 
817 
958 

853 
907 
978 
856 

1010 

913 
998 
949 

894 

855 
1015 
907 
926 
938 

1024 
853 
899 
820 
735 

861 
961 
1007 
988 
797 

951 
893 
857 
906 
891 

860 


860 
792 
855 
785 
685 


5.04 
4.53 
5,92 
6,84 
E    5,72 

4,28 
4.83 
5.56 
5.12 
6.32 


7.09 
5.94 

4.26 

5.21 
4.51 
6.18 
5.91 

4.75 

5.68 
6.12 


3.42 
3.21 

V9.2  5 
6.73 

3.01 

3.87 
1.21 
5.31 
3.92 
5.54 


3.49 

3.12 
1.59 
1.53 
1.99 
5.29 

3.74 
4.39 
3.70 
2.27 
2.07 

2.13 
4.47 
2.57 
4.26 
4.25 

3.73 

1.34 
2.57 
5.45 

3.75 
3.55 
4.28 
3.96 
3.65 


3.52 


1.45 

.52 

2.37 


,43 
1.35 


.51 
1,65 


,09 

2,53 

.19 

•  41 

.83 

.87 

.93 

1.16 


.36 

1.44 
1.64 


1.26 
.72 


3.43 
.62 


1.46 
.83 


4.22 
2.19 


2.77 
1.92 
2.00 
2,52 
1,68 

2,35 

2.14 
1.63 
2.44 
2.30 

2,16 
2,58 

3.13 
2,40 

1,89 
1  .60 
1.38 
2.06 
2,71 

2.31 


1.38 
.92 

3.68 
.83 

1.32 
.33 

2.90 
1.24 

2.70 

1.65 
1.35 
.15 
1.50 
1,73 

.79 
.39 
.41 
.42 
1.35 

1.05 

2.20 

1.94 

.70 

,74 

,45 
2.55 

.81 
2.36 
1.22 

•  94 
.60 
.38 
.70 
2.54 

1.08 
1.04 
1.15 
1,47 
.92 

3.60 
.70 


2.13 
1.72 
1.15 
4.26 
3.33 


11.0 
3.9 
6.0 

2.4 
3.0 
2.0 
2.0 
3.3 

2.4 
3.0 

20.2 
4.0 


3.0 
3.1 


5.0 
3.0 


.7 
6.5 
1.0 
2.9 


1.1 

T 
1.0 
3.9 

1.0 
1.0 
2^4 


•  5 

1^0 
.5 
.5 


4.1 

T 


1.4 

T 
1.4 
3.6 

T 

1.0 
1.8 

4.0 


4.1 
1.4 


4.0 
3,8 
3,0 
5.2 
2.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


NEW    ENGLAND 
NOVEMBER    1955 


Temperatuie 

Precipitation 

It 
11 

c  B 

?  i 

<2 

< 

D  £■ 

s 

X 

Q 

1 

Q 

n 

1 
1 

No.  ol  Days 

1 

ll 

a 
1 
1 

(5 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  of  Dayi 

Station 

Max 

Min. 

i2 

2  5 

e 

z 
i 

J 
s 

5i 

So 

Si 

0  } 
bra 

4 

.HO 

BROCKTON 
CHARLTON  2 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 

AM 
AM 

49.1 
'.S.B 
'.9.3 
'tT.O 

33,0 
29,3 
34,7 
32,0 
34, 2M 

41.1 
37.6 
42.0 
39.5 
40. 9M 

-  .7 

.3 

-  1.0 

60 
59 
59 
59 
63 

12 

12  + 
1  + 
1  + 
1 

18 
11 
20 
18 
21 

23 

27 

29+ 

29+ 

30 

712 
816 
681 
757 
715 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

15 
19 
10 
14 
14 

0 
0 
0 
0 

0 

7.20 
3.97 
6.38 
5.24 
5.73 

3.99 

2.55 
1.58 

3.88 
1.12 
4.06 
1.64 
3.51 

5 
4 
5 
5 
5 

4.5 
2.1 
2.5 

6.7 
1.0 

5 

1 
0 

20 
19 

9 
6 

a 

8 

8 

3 

4 
2 
4 
3 

EAST  >*AREHAM 
ED6ART0WN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 

AM 

AM 

AM 
AM 

'>8,e 

50,7 

'>6.5 
'.7.5 

33,2 
35,3 
34,9 
31.1 
32.5 

41.0 
43.0 
41,5 
38,8 
40.0 

-  1.5 

-  1.2 

.0 

-  .8 

68 
66 
57 
63 
54 

1 

1 

12 

14 

1 

19 
21 
20 
16 
19 

23 
23 
29 
29 
30 

713 
551 
597 
781 
74  5 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
14 
12 
15 
15 

0 
0 
0 

I 

5.39 
5.21 
4.76 
4.45 
4.34 

1.51 

1.09 
.98 
.61 

1.96 
1.09 
1.28 
2.14 
2.02 

5 
11 
4 
5 
5 

3.0 

3.4 
8,0 
3.5 

3 

3 
6 

20* 

19+ 
11 

9 
9 
9 
6 

7 

3 

4 
4 
2 

2 

HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 
HYANNIS 

KNI6HTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 

AM 

AM 

AM 

'^7,0 
<.3.7 
'.8.8 
'.6.7 
'.7.9 

33.0 
29,3 
34,1 
27,7 
31,5 

40,0 
36,5 
41.5 
37.2 
39.7 

-  1.7 

.2 

-  2.1 

-  .2 

60 
59 
54 
66 
65 

13 
1 

17 
2 

1 

21 

13 
19 
14 
19 

30 

30 

23 

29+ 

25+ 

742 

847 
699 
830 
752 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
19 
15 
23 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

3.28 
4.76 

5.74 
4.69 

.21 
1.29 

.75 

1.00 
2.03 
1.20 
2.60 
2.53 

11 
S 
6 

5 

5 

2.4 
4.8 

3.5 

T 
2 

2 

19+ 
11+ 

20 

6 

7 

9 

7 

2 
4 
5 
3 
2 

LAWRENCE 
LEXINGTON 
LOWELL 
MIOOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

R 

',6.1 
'.6.2 
46.0 
'iS.'. 

'.g.s 

33,3 
32,6 
33,9 
36,1 
38,0 

39.7 
39.4 
40.0 
42.3 
43.7 

.2 

.0 
-   .8 

59 
59 
59 
50 
59 

12  + 

13 

13 

1 
1 

19 
19 
20 
24 
24 

30 
23+ 
29+ 
27+ 
23  + 

751 
761 
747 
683 
634 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
12 
12 
9 
10 

0 
0 
0 
0 

0 

4.62 
5.55 
4.17 
5.42 

5.09 

1.08 

.48 

2.20 
1.37 

1.47 
2.17 
1.22 
2.75 
1.10 

5 

5 
11 

5 
11 

2.1 

3.0 
3.0 
3.3 
1.2 

0 
2 
1 
3 

T 

20 
19+ 
20 
30 

6 

9 

7 

7 

10 

3 

3 
3 
2 

4 

t  NEK  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 

R 
AM 

47.5 
42,7 
49.1 
53.6 
49.2 

39.0 

27,6 
34.5 
37.3 
32.8 

43.3 
35.2 
41.8 
45.5 
41.0 

-  .2 

-  1.7 

-  .1 
1.8 

55 
51 
58 
53 
70 

1 
2 

12 
1 
1 

26 

10 

21 
26 

18 

29 
29 
27+ 
23  + 
23 

645 
887 
688 
579 
715 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

5 
0 
0 

1 

10 
20 
12 
11 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

3.46 
4.38 

5.45 

-   .67 
,40 

1.45 
1.08 
1.87 
3.37 
1.97 

5 
4 
5 

5 

5 

.0 
18.5 

0 

7 

T 

11 
19 

7 
9 

9 

2 
2 
3 

3 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDNICH 
SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 

46.1 
46.5 
48.4 
44.1 
48.6 

33.3 
35.1 
34.9 
29.6 
33.8 

39.7 
40,8 
41,7 
36,9 
41,2 

-  1.5 

-  .4 

-  1.0 

58 
58 
58 
50 
63 

12 

12  + 

1 

1 
12 

20 
19 
22 

15 
17 

29+ 

30 

27 

29 

29 

751 
718 
695 
839 
707 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

15 
10 
13 
19 
12 

0 
0 
0 

0 
0 

5.67 
4.25 
4.96 
5.66 
5.18 

1,78 

1,86 
1,67 

1.75 
1.70 
1.24 
2.68 
1.40 

S 
5 

4 

5 
4 

2.0 
2.0 

1.0 

T 

1 
2 

0 

19 
19+ 

9 

7 

10 

8 

6 

3 

3 
3 
3 

4 

STOCKBRIDGE 
SKAMPSCOTT 
TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

AM 

45.9 
46.4 
48.4 
44.2 
46.9 

29.0 
36.6 

33,0 
27,7 
30,0 

37,5 
41.5 

40,7 
36.0 
38.5 

-  .1 
■  8 
.5 

-  .6 

53 
60 
59 
50 
62 

2 
12 

1  + 

1 

2 

12 
21 
17 
10 
15 

29 
30 
23 
27 
27+ 

820 
699 
723 
864 
788 

0 
0 
0 

0 

0 

3 

1 

0 

3 
0 

21 
12 
13 
21 
18 

0 
0 
0 

0 
0 

5.45 
4.30 
5.51 
3.91 
4.32 

1.41 
1,21 
1,45 

,92 

1.48 
1.75 
2.33 
1.66 
1.53 

4 
5 
5 
5 

4 

11.0 

3.5 

1.5 

3 

4 

3 

19 
20 

11 

9 

7 
9 
7 
9 

4 
3 
3 
3 

2 

MALPOLE 
HALPOLE  1  S 
WEST  CUMMINGTON 
WESTON 
WESTOVER  FIELD 

47.1 
46.3 
43.5 
47.3 
46.3 

31,5 
33.0 
25,9 
32.3 
33.3 

39.3 
39.7 
34.7 
39.8 
39.8 

-   .2 

60 
50 
59 
50 
61 

12 
12 
2 
13 
12 

15 
18 
10 
18 
17 

27 
27 
29 
23  + 
29 

762 

760 
900 
748 
748 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

3 
0 
0 

17 
17 
26 
14 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

6.39 
6.90 
6.63 
5.16 
4.81 

1.76 

2.60 
2.91 
1.63 
2.20 
2.20 

5 
5 
5 
5 

4 

12.4 
l.S 
2.6 

4 

4 
2 
2 

20 
19 
19 
19 

9 

« 
7 
7 
8 

3 
3 
9 

4 
2 

WILLARO  BROOK  ST  FOREST 
WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

43.1 
45.2 

30.4 
30.4 

36.8 
37.8 

-  1,9 

59 
50 

13 

7  + 

12 
14 

29 
27 

841 
811 

0 
0 

3 
2 

19 
17 

0 
0 

4.S4 
4.71 

1.03 

i.es 

1.50 

4 
4 

4.3 
6.0 

3 

20 

8 

7 

3 

3 

STATE 

39.6 

-  1.4 

5.19 

1.44 

4.1 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
8LACKWATER  DAM 
CAMPTON 

AM 

R 

AM 

38.9 
38.7 
38.0 
42.1 
42.1 

25.2 
25.8 
24.6 
29.0 
27.7 

32.1 
32.3 
31.3 
35.6 
34.9 

-  .9 

-  1.4 

52 
53 
50 
58 
56 

13 

2 

1  + 
13 

1 

6 
6 

8 
15 
12 

23 

23 

29+ 

27 

23+ 

981 
973 
1005 
875 
897 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 
9 
4 

4 

23 
22 
23 
22 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

3.01 
2.42 
1.73 
4,15 
2.74 

-  .91 

-  1.05 

.70 

.82 

.29 

1.16 

1.27 

5 
9 

1 
5 
5 

16.0 
2.7 
S.5 

4.5 
1.6 

4 

1 
T 
1 

21 

21+ 
11+ 
11+ 

9 

7 
6 
9 
6 

2 

0 
0 
0 

1 
1 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

R 

AM 

43.2 
44.6 
42.3 

38.7 
34.1 

29.2 
30,8 
27,9 
22.3 
21.9 

36.2 

37.7 
35.1 
30.5 
28.0 

-  .5 

-  ,8 

-  2.2 

60 
58 
59 
55 

50 

13 

13 

13 

1 

2 

17 

18 

12 

7 

2 

23+ 
23  + 
27 
23  + 
23 

857 

809 

856 

1028 

1101 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 

1 

9 

11 

20 
19 
21 
26 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

4,06 
4,16 
4,84 
3,35 
4,03 

.49 
.94 

-   .12 

1.40 
1,10 
1,23 
1.10 
.77 

4 
11 
4 
5 
i 

3.5 

5.4 

7.0 

9.0 

29.0 

2 

3 
3 

4 
8 

11 
11 
11 
22 
19+ 

8 

8 

S 

12 

12 

1 

I 

1 

0 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

42.7 
40.9 
40.7 
41.5 
44.9 

29.7 
28.8 
26.9 
28.3 
29.0 

35.2 
34,9 
33.8 
34,9 
37.0 

,3 

-   ,2 

.3 

58 
56 
55 
55 
51 

12 
12 
12+ 
12  + 
13 

17 
16 
11 
14 
11 

27+ 
26+ 
2  6+ 
23  + 
27 

857 
897 
925 
896 
833 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
5 

3 
1 

19 
21 
23 

23 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

3,63 
3,17 
2,63 
2,77 
4.08 

.38 

-   .08 
1.05 

1.12 

.87 

.81 

1.12 

1.07 

4 
4 
4 
4 
4 

2.0 
3.9 

3.6 
6.2 
3.9 

T 
1 

1 

11+ 
21 

19+ 

9 
8 
6 
6 
8 

1 

0 
0 

1 
1 

LAKEPORT 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSA8ESIC  LAKE 
XOUNT  WASHINGTON 

//R 

41.7 
41.4 
41.3 
44,5 

24,0 

29.7 
26.6 
30.9 
29.6 
10.7 

36.7 
34.0 
36.1 
37.1 
17.4 

-  2.8 

-  2,5 

56 
58 
54 
58 
41 

12  + 
13 

7 
13 

2 

15 
12 
19 
13 
-11 

29 
23 

2  7+ 

27 

29 

873 
923 
861 
833 
1422 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
4 
0 
21 

19 
25 
19 
21 
30 

0 
0 
0 
0 
7 

3.29 
3.16 
5.00 
4.36 
4.46 

-  .46 
1.67 

-  2,12 

1.69 

1.49 
1.48 
1.00 
1.35 

5 

4 

4 

11 

4 

2.0 
9.6 
5.3 

21.2 

1 
9 

9 

11+ 

9 

11  + 

7 
8 
9 
7 
11 

I 
1 

2 

1 
1 

NASHUA  3  N 
NEW  LONDON 
PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 

AM 

44,4 
41,8 
41,3 
35,1 
42.3 

28.9 
26.7 
29.1 
23.4 

27.0 

36.7 

34.3 
35.2 
29.8 
34.7 

-  2.4 

-  1.8 

,7 

58 
52 
56 

50 
60 

7  + 

14 

13 

13 

3 

13 
12 
13 
9 
14 

27 
29+ 
29 
23  + 
29+ 

843 

914 

887 

1049 

901 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
3 
11 
3 

22 

23 
19 
24 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

4.63 
2.43 
6.34 

3.78 

1,38 
-   .53 

1.96 
.93 

1.42 
.65 

1.35 

5 

4 
S 

4 
5 

6.5 

2.0 
10.8 
12.5 

2.4 

5 

2 

7 

11 

11 

21 

a 

9 

8 
9 

2 

0 
2 

0 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

WINDHAM 

"OLFEBORO  FALLS 

AM 
AM 

46,8 
44.7 
42,6 
46,8 
42.1 

30.3 
27.6 
27,5 
29,2 
30,2 

38.6 
36.2 
35.1 
38.0 
36.2 

58 

50 
57 
61 
55 

13 

3 

1  + 
13 
12+ 

17 
9 
10 
13 
17 

23+ 

27 

27 

27 

23 

824 
857 
892 
802 
858 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 

5 
0 

1 

19 
21 
22 
21 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

4.76 

3.74 
2.87 
4.04 
2.75 

-   .96 

2.07 
1.26 
1.56 
1.28 
.74 

4 
5 
5 

11 

4 

4.5 
4.4 
6.6 
2.5 
1.2 

2 
2 
5 

3 

T 

11 

11  + 

9 

11 
20+ 

7 
8 
6 
7 
8 

1 
1 
1 
1 
0 

■•OOOSTOCK 

40.7 

28.0 

34.4 

54 

1 

13 

23+ 

911 

0 

7 

23 

0 

2.50 

.69 

4 

3.1 

2 

21 

8 

1 

0 

■   STATE 

34.8 

-   .8 

3.57 

.16 

6.2 

S«e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 


TABLE  2  -  CONTINUED 

N 

OVEM 

BER 

19 

55 

Temperature 

Precipitation 

ll 
1  1 

<2 

1 
< 

E 
2  o 
2   2 

|i 

Q  £ 

XT 

X 

•0 

a 

1 

Q 

a 

Q 

No.  oi  Dav 

s 

1 

£  1 

li 

s 

Q 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Station 

Max 

M 

in. 

1 

dT3 

Q  2 

a" 

e 

1 

s 

s 

0 

2 

0 

°. 

gl 

si 

5  J 

sl 

0(S 

f-i  0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  W8  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 

R 

i.9.3 
46.7 

48.3 

38.2 
31.6 
31.5 
33.9 

43.8 
39.2 
40.3 
41.1 

-  1.5 

-  .6 

-  1.5 

58 
59 
62 
60 

1+ 

12 
12 
12 

22 
■  17 
15 
21 

29 
29 
27 
29+ 

629 
768 

730 
711 

0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 

10 
14 
14 
14 

0 
0 
0 
0 

4.48 
5.06 
5.93 
5.60 

.95 

1.69 
1.86 

1,73 
1,73 
2.01 
2.29 

4 
5 
5 
4 

2.5 
3.2 
3.0 
3.6 

1 

3 
4 
3 

20 
19+ 
20+ 
20 

8 

7 
7 
8 

4 
4 
5 
4 

1 
1 
2 

1 

STATE 

41.1 

-  2,0 

5.27 

1.44 

3.1 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BLOOMFIELO 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 

AM 
R 

43.9 
45.0 
39.2 
41.5 
42.8 

30.0 
27.6 
24.9 
29,4 
25.1 

37.0 
36.3 
32.1 
35.5 
34.0 

-  1.4 

-  .9 

-  .2 

60 
60 
54 
57 
59 

2 

1 
2 
2 

14 
12 

2 
12 

5 

27+ 

29 

23 

23 

27 

837 
852 
962 
878 
924 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
9 

5 
3 

16 
23 
22 

18 
24 

0 
0 
0 

0 
0 

5.16 
3.15 
2.66 
2.78 
3.15 

2.27 

-  .30 

-  .07 

-  .12 

2,64 

1.00 

.72 

.70 
.84 

5 
4 

5 
4 
4 

1.0 
2.0 
10.5 
5.5 
4.8 

T 
2 
6 

3 

1 

11 
20 
21  + 
22 

11  + 

7 

9 

10 

10 

7 

3 

2 

1 
1 
0 
0 
0 

t  CHELSEA 

CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 

AM 
AM 

40.2 
42.2 
43.4 
38.9 
41.6 

23.7 
27.0 
26.0 
27.5 
25.9 

32.0 
34.6 
34.7 
33.2 
33.8 

-  .8 

-  2.2 

.5 

-  .6 

58 
57 
61 
56 
58 

3 

2+ 

2 

1 
2 

10 
10 
10 
10 

5 

23+ 
28 
29 
23+ 
23  + 

962 
904 
901 
948 
933 

0 
0 

0 
0 
0 

6 

5 
3 
9 
8 

23 
21 
25 

21 
23 

0 
0 
0 
0 

0 

2.27 
1.95 
3.11 
2.41 
2.48 

-  .77 

-  .75 

-  .39 

-  .83 

.84 
.63 

.74 
.99 
.60 

5 

4 

14 

5 
5 

4.0 
2.7 
2.3 
2.9 
9.0 

3 

1 
1 

22  + 

21  + 
21+ 

9 
5 
8 
6 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

LEMINGTON 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

AM 

38.2 
41.3 
38.6 
30.8 
38.3 

23.0 
27.4 
25.1 
16.5 
23.4 

30.5 
34.4 
31.9 
23.7 
30.9 

-  2.1 

53 
55 
55 
54 
51 

1 
3 
2 
2 
2  + 

-  3 
7 
7 

-  2 
5 

23 
23 
23 
29 
23 

1021 

911 

987 

1235 

1017 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
6 
9 
15 
10 

25 
21 
24 
28 
25 

1 

0 
0 

1 

0 

2.37 
2.08 
2.70 

2.94 

.53 

.63 
1.15 

.88 

5 

4 

4 

17.5 

5.2 

11.0 

11.7 

8 
4 
3 
12 
3 

18 
2  2+ 
22 

30 
21  + 

7 
6 

12 

0 

0 

1 

0 
0 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

RANDOLPH 

REAOSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS 

AM 

41.8 
43. OM 
43.5 
44.9 
41.7 

26,4 
28, OM 
27,4 
28.8 
29.7 

34.1 
35, 5M 
35.5 
36.9 
35.7 

1.3 

1.0 
-   .2 

55 
57 
63 
62 
61 

2  + 
2  + 
3 
2 
2 

5 
13 
11 
14 
15 

29 

29 

29+ 

29 

29 

919 
867 
878 
837 
872 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
5 
2 
6 

23 
23 
24 
21 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

2.61 
2,10 
5.21 
2.43 
2,75 

-  .32 

1.61 

-  .88 
.46 

.60 
.63 
2.10 
.68 
.72 

5 

4 
5 

4 
5 

1.4 
5.2 

1.8 
7.0 

2 
1 
4 

11+ 

5 
21 

9 
6 
9 

7 
8 

0 
0 

1 

0 
0 

t  SAINT  JOHNSBURY 
t  SOMERSET 

VERNON 

WEST  BURKE 

WILDER 

AM 
AM 
AM 
AM 

41.1 
38.2 
46.0 
39.1 
42.9 

27.5 
24.5 
27.7 
22.1 
28.0 

34.3 
31.4 
36.9 
30,6 
35.5 

.1 
-   .5 

55 
59 
62 
55 
57 

1 
3 
3 

1  + 
1  + 

6 

3 

12 

-  2 

13 

23 
30 
27 
30 
27+ 

910 
1000 

838 
1027 

878 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
10 

1 
10 

4 

22 
25 
22 
23 
22 

0 
0 
0 
3 
0 

2.70 
4.41 
4,18 
3,15 
2.79 

-  .10 

-  .24 
.55 
.00 

-  .44 

.55 
1.32 
1.71 

.85 
1.44 

5 
5 
5 
5 
5 

5.8 
8.8 
3.0 
7.0 
3.0 

2 
9 

2 

21 

11 

5 

9 
8 
7 
11 
7 

0 

1 

1 

0 

1 

WOODSTOCK  3  ENE 

41.5 

26.4 

34.0 

-   ,7 

55 

2  + 

10 

27 

924 

0 

4 

21 

0 

2.42 

-   ,82 

.82 

4 

1.2 

1 

19+ 

8 

1 

0 

STATE 

33.8 

-  1  .2 

2.94 

-   ,27 

5.5 

SECTION 

36.7 

-  1.5 

4.16 

.47 

4.0 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  rO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10       11      12 


13      14      15 


16      17      18 


19      20      21 


25      26      27 


28      29      30 


CONNECTICUT 

ANSON  I A 

SAKCRSVILLE 

BALTIC 

BARKHAMSTED 

BRIDGEPORT  MB  AP        R 

BRISTOL  2  W 

BROOKLVN 

BULLS  BRIOCE  DAM 

BURLINGTON  R 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 
CREAM  MILL 
0AN8URV 
DAWSON  LAKE 
OERBV 

EAST  HAVSN 

EASTOH  LAXE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

6ROT0N 

HARTFORD  BRAtNARO  FLD//R 

HARTFORD  U9  AIRPORT     R 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

KENT 

LAKE  KONOMOC 

LAUREL  RESERVOIR 

HANCHESTgR 

kUNSFIELD  HOLLOM  DAM 
MEAO  PONO  RESERVOIR 
HIDOLETOWS  fc  W 
MILFORD 

HOHAMK  RANGER  STA 
MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NAThtAN  HALE  ST  FOREST 
NEW  HARTFORD 

NEM  HAVEN  W8  AIRPORT    R 
NEm  LONDON 
NORFOLK  2    SH 
NORTH  BRANFORO 
NORTH  GUILFORD 

NORWALK 
NORWICH  5  SW 
PACHAUG  FOREST 
PEOPLES  RANGER  STA 
PROSPECT 

PUTNAM 
PUTNAM  LAKE 
aOCKV  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEAOOX  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5   N 

STEVENSON  DAM 
STORRS 

THOHPSONVILLE 
TORRINGTON 
TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 
MATERBURV  CITY  HALL 
UEPAWAUG  RESERVOIR 
HESTBROOK 
WEST  HARTFORD 

WEST  HARTLAND 
MHIGVILLE  RESERVOIR 
WMITNEV  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WILLIMANTIC 


MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  :'CW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRAS SUA  OAM 

BRIOGTOS  1  HHV 

BRUNSWICK 

CARIBOU   WB   AIRPORT 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE    5    S 
EAST  WIfJTMROP 
ELLSWORTH 
MRMINGTON 
POPT    FAIRFIELD 


:.LTON    CAA    AP 

—LTON    1    NE 
JACKMAN 
J0NES6OR0 
LfWISTON 

'■-•'3  falls  oam 
-;hi*s 

■-ISDN 
iLE    OAM 
-LINOCKET 

..LINOCKET    CAA    AP 
■:^LIMOCKET    DAM 
NOOSEHEAO 
OLD   TOWN 
OLD    TOWN    CAA    AIRPORT 

OROHO 

PORTLAND 

PORTLAND    W8    AIRPORT 

"RENTISS 

^*ESOUE    ISLE 


5i91 
A«52 
5«6S 

5*04 

6al7 
4.79 
5i23 

6i90 
5*83 

4i53 
5*92 

6«S4 
5>a9 
0i91 

5i44 

6a2« 
5*72 
»»05 
4.26 

4*83 
at71 
5«56 

4«04 
6«32 

4a93 

5«12 
7.12 
6«32 
0aa5 

5*43 
9*26 

4«17 
4«37 
5.74 


7.09 
S«34 

5*22 

5  •94 

4t26 

4«S7 
5«4B 


5*99 
Ai20 
4«S1 


6.18 
6«58 
4448 
5*91 

6.81 
4.76 
4«6e 
$•78 
5i54 

6i41 

5|98 
5<6B 
5<06 


RECORD   HISSING 


RECORD    MISSING 


V9.25    3,30       ,0 
6i73    3.68 
4*49    2*03       •& 

3*01       .60 
3i87    1,32      T 


3.se 

1.6S 

6.03 

2.73 

3.66 

1.3S 

l.«3 

•  21 

«.06 

1.50 

2.ti 

.10 

3a*9 

1.73 

3.12 

.«« 

l.SD 

T 

1|53 

.01 

I.«9 

9.29 

•  95 

3.74 

1.05 

4.39 

2.20 

5.31 

.71 

3.70 

1.94 

2.41  1 
1.25  2 
1.09  2 
.15    2 


.04      .02 
.04      T 
■  04      T 


•09  .02 

•20       .04  ,11 

T  •IS  T 

•15  •lO 


39 

.13 

■  02 

T 

39 

.10 

T 

•  OS 

■  03 

■  04 

.09 

08 

■  35 

■  05 

.09 

56 

•  07 

T 

•  13 

63 

■  23 

■  04 

•  04 

06 

■  26 

■  02 

•  01 

•  05 

52 

■  24 

•  06 

T 

.02'  ■73 

.66 

.03       .01       .58 


E.20 
■  13  T 

T  T 


■05  ■«: 

■11  .01      7 
■  02 

■11  ^02       ■Ol 


T  T 


T  T 

.02      7  7 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 


Table  S-Continued 

NOVEMBER 

1955 

Station 

Da7  of  month 

1 

2 

3 

4  1  5  1 

6 

7  1 

8  1  9 

.0 

11  1 

12 

13  1  14  1 

15 

16 

17  1  18 

19 

20 

21 

22  1  23  1 

24 

25  1  26   27 

28 

29  1 

30 

31 

RIPOSENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROXSURY 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORO  ISSE 

2.57 
5.45 
2.76 
3.75 
3.55 

2.54 
.30 
1.06 
1.04 

.70 

•  33 

•  03 

•  01 
•30   •59 
•  66 

•96   .32 
•79   ^36 

•  24 

•  40 

•  14 

•  11 

•  02 

.07 
.01 

.11 

•01   .03 
.05   .03 
.U 

.03 
.11 

•  04 

•  04 

.67 
.44 
.20 
.26 

.03 

•  07 

■  03 

•  22 

•  23 

•  24 

•  20 

.11 

«43 

.40 
•  20 

•2«   •02 

•  60 

•  06 
•11   •Ol 
•28   •Ol 

T 

T 

T 

T 
.02 

•  12 

•  13 

•  16 

•  37 

•  08 

T 

•  03 

•  02 

•  09 

•  04 
.02 
.03 

■  14 

~T~ 

SANFORO  2  NNW 
SOUTH  ANDOVER 
SQUA  PAN  OAH 
THE  FORKS 
UNITY 

4.28 
3.64 
2.06 
4.21 
3.96 

1.15 
.96 
.08 
2.25 
1.47 

.29 

.02 

T 
T 

•39   ^83 
•70   ^70 
•03   ^07 
•  49 
•12   ^45 

•  U 

•  10 

•  23 

•  17 

•  49 

.13 
.09 
.09 

.09 
.11 

.03 

•  06 

•  11 

.69 

.29 

.21 
.39 

T 

.32 

.03 

•  08 

•  19 

•  23 

•  29 

.10 

.34 

•  20 

•  38 

•  12 

•  49 

•34  •oe 

.46 

.04 
.25 

T 

•  04 

T 
T 

T 

.11 

•  18 

•  21 

•  18 

•  18 

T 

T 
.01 

.12 

■  20 

T 

T 
•  01 

UPPER  DAM 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

MINSLOW 

WOODLAND 

2.63 
3.65 

6.46 
3.00 

.40 

.92        T 
RECORD  MISSING 
3.80   .39 

.32        T 

.47   .31 
.66   .98 

•  03 

•10   .70 

•  04 

•  01 

•  93 

•  19 

.19 
.13 

•13   .05 

.15   .05 

.04 

T 

.26 

•  44 

•  39 

•  96 

.10 

•  17 

•  09 

•  20 

•  26 

.18 

•  11 

•  48 

•  44 

.37   .05 

.33 

•  07 

T 

•  10 

.06 

T 

•  17 

•  12 

•  08 

•  04 

•  13 

T 

T 
.12 

.13 

T 

T 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 
ASHBURNHAM 
ASHLAND 
ATHOL  3  E 

5.00 
4,46 
4.66 
5.05 

T 
.09   T 
T     .20   .01 
RECORD  MISSING 

•29  2^13 
1^72   ^23 
•02  2^34 
•10  2.71 

•  19 

•  16 

•  21 

.07 

.11 

.03 
.01 

•  03 

•  40 

•  98 

•  72 
1^13 

•  60 

•  04 

•  01 

T 

•  59 

•  77 

•  26 

•  37 

.23 

.03 
.03 

.03 

•  28 

•  98   T 

•  02 

•  36   T 

•  26 

•  16 

•  11 

•  17 

•  29 

T 
T 

T 

•  04 
•  01 

•  19 

•  05 

•  06 

■  01 

T 
T 

BEECHWOOD 

BELCHERTOWN 

BIRCH  HILL  DAM 

SLUE  HILL             // 

BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

7.32 
4.66 
4.22 
S.42 
9.68 

T 

.02 
•  19 
.06 

.20 

T 
T 

.06 

T 
•  12 

.03 

.06  3.79 

.14  1.96 

1.02   .96 

1.47  4.26 

2.18  1^90 

.70 
.30 

•  02 

•  11 

T 

T 

T 

.08 

.07 

T 
T 

•  10 

•  97 
1^28 
1^19 
.88 
.73 

•  09 

T 

•  34 

•  55 

•  30 

•  45 

•  44 

•  10 

T 

T 

•  02 

•  17 

•  21 

•  21 

•  30 

•  30 

•  31   T 

•  02 

•  05 

•  22 

•  25 

•  94 

•  18 

•  10 

•  32 

•  02 

T 
T 

T 
•  01 

•  04 

•  05 

•  09 

•  02 

T 

•  19 

•  13 

■  21 

T 

BOYLSTON 
BROCKTON 
CHARLTON  2 
CHATHAM 
CHESTER 

9.30 
7.20 
3.97 
3.65 
9.36 

• 

•  12 
T 

•  29 

T 
.02 

* 
•  04 

T 

•    2^67 
•64  3^86 
1.12   .87 
1.49   .20 
•47  1^97 

•  14 
.09 

T 
•  12 

1.25 
.99 
.94 
.10 

1.02 

•  41 

•  51 

•  70 

•  83 

•  66 

•  06 

•  25 

•  28 

•  40 

•  12 

•  04 

T     T 

•  10 

•  49 

•  06 
.07 

•  34 

•  40 

•  04 

•  21 

T 

•  16 

•  04 

•  12 

•  20 

•  04 

.19 
.29 

T 

CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 
COLD8R0OK 

9.91 

6.38 
9.24 
6.73 
5.22 

•  16 

•  02 

•  14 

•  03 

•  23 

.01 

•  04 

•  02 

•  03 

•38  2^40 
•06  4^06 
•96  1.64 
.05  3.91 
T    2.40 

.09 

•  29 

•  04 

.01 

•  12 
.02 
.04 

1^06 
•  79 

1.21 
.90 

* 

•  09 

•  66 

•  21 

•  98 

•  40 
2^08 

T 

•  16 
T 

•  06 

•  02 

•  16 

•  03 

•  40 

•  22 

•  06 

•  28 

•  35 

.11 

•  21 

•  24 

•  18 

•  43 

•  16 

•  02 

T     T 

.03 
.03 
.03 

.05 

T 

■  06 

■  19 

T 
T 

EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
ED6ART0WN 
FALL  RIVER 
FITCH8URG  2  S 

5.39 
9.21 
4.76 

4.49 

•  19 

•  23 

•  07 

•  01 

•  12 

•  03 

•  09 

•  01 

.09  1.96 
.03  1.01 
1.28   .77 
.04  2.14 

•  66 

•  51 

•  02 

•  06 

.02 

T 

T 
.02 

.02 

.17 

•  12 

•  69 
1^00 

•  62 
1.10 

•  06 

.30 

T     .30 

.19 

•01  •go 

•  36 

.10 
.30 
.07 
.03 

•  01 

•  13 

•  20 

•  26 

•  19   T 

•  39 

•  31 

.38 

•  16 

•  29 

•  97 

•  08 
.21 

T 
T 

•  06 

.02 

.09 
.03 

.09 

T 
.25 

■  35 

■  47 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

SARONER 

GROTON 

HAROWICK 

4.34 
5.62 
4.39 
4.48 
4.27 

T 

•  20 

•  21 

•  04 

•  22 

•  01 

•  02 

•  01 

•  01 

.09  2.02 
.11  2.68 
.07  2.31 
.03  1.88 
.11  1.76 

.21 

•  24 

•  04 

•  14 
.02 

.01 

.04 
.02 

.09 

•  94 

•  88 

1^09 
1^28 

1^10 

.02 
•  02 

.37 
.04   .42 

.31 
.37 
.60 

.09 
.09 
.02 
.02 

T 
•  06 

•  23 

•  29 
.29 

•  26 
.31 

.27 

■  33 

■  14 

■  20 

■  20 

.02 

.09 
.06 
.09 

.04 

•  09 

T 

T 

HATCHVILLE 
HAVERHILL 
HEATH 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 

5.41 
3.28 

5.15 
4.64 
4.76 

•  09 

T 

.12 

T 
T 
•  02 

T 
T 

.13  1.49 
•43   ^76 
•41  2^27 
.24  1.91 
•34  2.03 

.66 
.08 
.02 
.02 
•  07 

.02 

.14 

.04 

.03 

T     .02 

.06 

.11 

•  04 

•  89 
1^00 

•  75 

1.28 
.73 

•  06 
T 

T 
T 

•  03 

•  39 

•  44 

•  60 
.40 

•  56 

.19 

T 

.04 
•  01 

.07 
.25 

T 

.04 

T 

•  13 

•  05 

•  57   T 
.37 

•  62   T 

.02 

■  72 
.10 

■  22 

.15 

■  11 

T 
T 

T 

.09 

T 

.02 
.03 

•  13 

.02 

•  09 

T 

•  32 

T 

T 
T 
T 

HUB6ARDST0N 
MYANNIS 
IPSWICH 
JEFFERSON 
KNIGHTVILLE  DAM 

4.47 

5.65 
4.78 
5,74 

•  07 

•  01 

* 

•  09 

•  04 

•  23 

•  01 
.04 

•  01 

.14  2.07 
•49  1^20 
.03  2.72 
*    2.56 
.39  2.60 

•  11 

•  90 

•  59 

.05 

T 

.19 

1.01 
.96 

1.19 
•  60 

1^05 

•  05 

•  10 

•  60 

•  50 
.17 
.71 
.70 

•  02 

•  21 

•  10 

T 

•  23 

•  31 

•  44 

•  04 

•  12 

.76 

•  30 
.71 
.20 

•  02 

•  09 

.06 

•  44 

.01 

T 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 
LEXINGTON 
LOWELL 
MANSFIELD 

4.69 
4.62 
5,95 

4.17 
6.89 

•  01 

•  07 

•  16 
.14 

•  14 
T 

T 
.28 

T 
T 
T 
T 
.01 

.04  2.53 
1.03  1^47 
.95  2.17 
.77  1.04 
.06  4.05 

•  19 
T 

•  10 

•  06 

•  30 

T 

•  01 
.03 
.01 
.02 

.88 
1^11 
1^17 
1^22 

•  87 

T 

.39 
T    .40 

•  43 

•  40 

•  26 

.04 
.16 

T 

•  37 

•  26 

•  26 

•  02 

•  22 

T     T 

•  07 

•  27 

•  10 

•  04 

.26 

•  10 

•  20 

•  11 

•  36 

T 

•  04 

•  02 

•  02 

•  08 

T 

T 
.11 

MIDDLEBORO 
MIDDLETON 
MILFORD 
MILLBURY 
MONTAGUE  CITY 

6.03 
9.42 
9.04 
3.90 
4.91 

.10 
.19 
.20 
•  01 

.04 
.01 
.02 
.01 

•04   ^23 
•08  2.75 
•02  2^08 
.04  2.25 

.15  2.14 

2^64 

.41 

•  63 

•  08 

.10 

.19 

.01 

T 
.15 

1^13 

•  80 

•  73 

1.02 

1^12 
•  03 
.02 

T 

•  30 

•  40 

•  35 
.50 

•  45 

•  09 
.04 
T 
.06 

•  01 

•  02 

•20   .03 

.25 

.25 

.19 
.57 

•  20 
.30 

•  22 

.15 

•  66 

•  05 

•  02 

.07 

•  06 

.29 

•  01 

T 

MOUNT  WACHUSET 
NANTUCKET  HB  AIRPORT    R 
NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 

9.09 
3.46 
5.76 
4.38 

■  01 
•  09 

.03 
.04 

• 

•  02 

•  16 

« 
T 
.01 

•    2^51 

•34   .36 
.33  1.45 
.08  2.75 
.05  1.70 

•  11 
.18 

•  39 

•  15 

.02 

.04 
.09 

•  16 

1^26 

1.10 

.66 

1.33 

1.10 

T 

T 
T 

•  46 
T     •Tl 

.45 

•  37 

•  76 

.05 

.10 

T 

.35 

.16 

.02 

T 

.01 
.40 
.33 

•  72 

•  93 

•  04 

•  19 

T 

T 
T 

•  03 

T 

.02 
•  04 

■  46 

.16 

•  09 

T 

T 

N0RTH6RID6E 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  4  N           R 

3.99 
4.29 
6.39 

5.50 
4.99 

T 

•  09 

•  22 

•  04 

.06 
.01 

.05  2.09 
.10  1.60 
.11  2.68 
.60  2.00 
•06  1.80 

•  10 

•  04 

•  75 

•  09 

•  20 

.04 

.10 

.10 
.06 

•  04 

.73 
.92 

•  79 

•  95 

•  69 

T 
.05 

•  01 

•  06 

•  36 

•  76 
T     .30 

•  68 

•  90 

.02 
.04 
.02 

.04 
T 

.01 
•  02 

.25 
.33 
.22 

.38 
.18 

•  28 

•  19 

•  71 

•  22 

•  72 

•  20 

•  04 

•  04 

•  05 

•  09 

•  06 

•  21 

•  01 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT   R 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

PRINCETON 

PROVINCETOWN  3  N 

4.36 
5.97 

4.76 

.11 

•  06 

.03 

T 
.11 

1.06   .49 
•96  2^68 
•37  1^67 

•46  ^•37 

•  33 

2^47 
1^00 

•  14 

T     T 
.13 

T 

•  33 

•  46 

•  85 
1^00 

•  90 

U07 

1^03 

•  76 

•  63 

•  49 

.01 

•  46 

■  10 

•  21 

■  17 

T 
.38 
T 

.32 
.08 

•  15 

T 
.02 

•  20 

•  57 

•  24 

•  75 

T 

•  10 

T 

T 

T 

•  10 
T 

•  09 

■  01 
.27 
.45 

•  05 

•  01 

OUABBIN  INTAKE 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 

4.99 
5.45 
9.67 
4.25 
4.96 

.28 
.19 
.18 

•  11 

.03 

T 

.09 
T 

•  03 
.01 

•36  1^56 

•06  1>97 
1^90  1^79 

•68  1^70 
1^24  1^16 

•  29 

•  38 

•  08 

•  10 

•  06 

T 
T 

.10 

.02 
.02 
.01 

•  20 

1^49 
1^00 

•  99 

•  64 

•  52 

T 
•  05 

T 
T 

•  60 

•  35 

•  33 

•  33 

•  41 

T 
.13 

T 

■  07 

•  02 

•  20 

•  18 

•  18 

•  34 
.21 

T     T 
.04 

T 

.20 
.05 
.39 

•  19 

•  71 

•  20 

•  02 

•  35 

T 
T 

•  01 

•  03 

•  09 

•  09 

•  01 

T 

.14 
.08 
.24 

•  32 

SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIOSE  3  E 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

4.39 
9.68 
9.21 
3.70 
7.26 

•  16 
T 

•  33 

.06 
.04 
.02 

T 

•19  2^70 
•39  2^6e 
.22  2.63 
•93   •88 
.08  4^29 

•  22 

•  03 

•  09 

•  14 

•  96 

.13 
.02 

.09 

•  01 

T 

1^19 
1^00 
•  86 
1^20 

•  01 

T 

•  39 

•  47 

•  39 

•  40 

■  99 

•  03 

•  04 

•  09 

T 

•  02 

•  17 

.49 

.45   T 
.29 

.39 

•  95 

•  11 
.30 
.19 

.14 

T     T 

•  10 

•  05 

•  02 

•  02 

T 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
ST0CK8RI0GE 
SWAMP SCOTT 
TAUNTON 

9.16 
4.67 
9.45 

4.30 
5.51 

.12 
.14 

•  19 

T 

T 

T 
T 
.06 

1.40  1.26 
•    2^54 

1.46   .92 
.66  1.75 
.59  2.33 

•  07 

•  02 

•  13 

•  12 

.07 
•  03 

T 
T 

•  19 

1^17 

•  72 
1^00 

•  80 
1^04 

•  56 

•  59 

•  86 

•  39 

•  47 

•  06 

T 

•  35 

•  01 
.30 

•  24 

•  21 

.06 
.36 

.24   T 

.01 
.01 

T 

.19 

.20 

.07 

.07 

.22 

T 
.22 

.19 

T 

•  09 

T 

•  03 

T 

•  03 

.06 
.24 

•  01 

T 
T 
•  09 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 

WARE 

3.91 
4.32 
6.39 

6.90 

4.64 

•  20 

•  24 

.01 
•  02 

.02 
•  07 

.13  1.66 
1.93   .49 
1.48  2.60 
1.28  2.91 
2.36 

.01 

.07 
.16 
.05 

•  14 

•  10 
.04 

•  29 

•  94 

•  76 

•  84 

•  92 

1.15 

T 

•  30 

•  40 

•  39 

•  26 

.46 

T 
T 
.04 

•  32 
.23 
.28 

.04 

.60 
.22 

.01 
.04 
.28 

.14 
.18 
.04 

.13 
.01 
.23 
.41 
.18 

•  06 
T 

•  03 

•  03 

•  01 
T 
.05 

.13 

.22 

T 

WARE   2 

WEBSTER 

WEST  CUMMINGTON 

WESTFIELD 

WESTON 

4.10 
4.36 
6.<3 
9.34 
9.16 

.17 

•  02 

•  09 

•  09 

.19  1.T3 
■09  2.28 
1^61  1^63 
■23  2.26 
.69  2.20 

.07 

.03 
.19 

•  09 

.09 

.09   .09 

1^19 

•  68 

•  90 
1^16 
l^OO 

•  06 

•  49 
1^19 

•  64 

.90 
.91 

•  40 

•  51 

•  11 

•  20 

.35 

.15 
.65 

.05 

.29 

.09 

.22 
.26 

.09 
.19 

T 

•  06 

T 
•  04 

•  04 

WEST  OTIS 

WESTOVER  FIELD 

WEST  RUTLAND 

WILLARO  BROOK  ST  FOREST 

WINCHENDON 

9.04 
4.61 
4.38 

4.32 

T 
.02 

RECORD  MISSING 
•02   ^05 

.68  1.85 
2.20   .37 

•06  i^se 

.01 
.07 

.06 

.12 

.09 

•  32 

1^07 
.63 
2.74 

1.00 

•  92 

•  46 
1^23 

•  09 

T 

.04 

.01 

.18 

.12 

.34 

.02 

•  42 

•  01   T 

•  39 

•  99 

•  26 

.29 

.16 
.10 

T 

•  10 

T 

•  05 

•  03 

T 
T 

T 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

4.9* 

4.71 

.13 

.07 

T 
•  02 

•  02 

•  04 

1^98   ^82 
1^90  1^03 

.01 

.01 

T 
.02 

.10 

.72 

1.04 

•  39 

•  41 

T 
T 

•  25 

•  27 

T 

•  04   T 

•  10 

•  13 

T 
.10 

T 
T 

•  02 

T 

T 
•  03 

T 
T 

T 
T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


13      14       15 


16      17      18      19      20      21      22     23      24     25      26      27      28      29      30      31 


NEW  HAMPSHIRE 


B»TN  2  SW 

2.58 

sesTON 

3.01 

BERLIN 

2|*2 

BETHLEHEM 

1,13 

BLACKWATER  0AM          R 

A.  15 

BOH  GARVINS  FALLS 

4.22 

BRADFORD 

».6* 

BUCKS  CORNER 

3.25 

CAMPTCN 

2.7* 

CANNON  MOUNTAIN 

3. J* 

CENTER  HARBOR 

2.50 

CLAREMONT 

3.«9 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

A. 05 

OIXVILLE  NOTCH 

3.63 

DUBLIN 

A. 50 

DURHAM 

A.l« 

EAST  OEERINC 

A.BA 

EASTMAN  FALLS  0AM 

3.72 

ERROL 

2.81 

FABVAN 

3.35 

FIRST  CONN  LAKE 
FITZWILLIAM  3  SW 
FRANKLIN  1  NX 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILHANTON 

GRAFTON 

HANOVER 

JEFFERSON 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  OOWELL  0AM 

MANCHESTER 
MARLOW 

MASSA8ESIC  LAKE 
HERIDEN 
MILAN  7  N 

MILFORD 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

NEW  LONDON 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 
NORTH  STRATFORD 
PETERBORO   2  S 
PINKHAH  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNDCBORO 
SOUTH  WEARE  1  SE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH 
TROY 
MLPOLE  2 

NEST  CANAAN 
WEST  LEBANON 

■EST  RUMNEY 
IWITEFIELO 
KILHOT 
HINOHAM 
NDLFEBORO  FALLS 


RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK    ISLAND    MB    AP 

fiREENVILLE 

KINGSTON 

PKOVIDENCE  W8  AIRPORT 


VERMONT 

8ARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BETHEL 
BIOOHFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

CANAAN 

CAVENDISH 

OELSEA 

OIITTENOEN 

COftNWAU  1  N 
DORSET  1  5 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 

GILMAN 
LEHINGTON 
MANCHESTER  CENTER 
«ARSMFIELO 
-  ':  MILL 

:noo£  falls 

ULESEX 
•0*rPELI£R    CAA    AIRPORT 
MOUNT   MANSFIELD 
NEWPORT 


NORTHFIELO  NORWICH 

NORTH   SPRINGFIELD 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 

RANDOLPH 

RANOOLPH  CENTER 
READING  HILL 
READ5BOR0  1  SSE 
ROCHESTER 
RUTLAND 

SAINT  ALBANS 
SAINT  JOHNSBURY 
SALISBURY 


NIV 


2aOg 
AaOB 
3.2« 


A. 76 

3. 83 
5.03 


2.70 
A.05 
A.  46 


2.58 
2.62 
3.81 


5.62 
4.48 
5.06 
5.93 
5.60 


2.47, 
5.16 
3.15 


2.78 
2.94 
3.15 


2.41 
2.48 
2.83 


.03 

1 

.86 

.04 

2 

.18 

•  05 

1 

•  49 

•  02 

1 

•  27 

.14 

•  19 

T 

1 

•  10 

•  OS 

2 

•  00 

•  40 

•  46 

T 

1 

•  0? 

•  10 

1 

•  57 

1.49  .38 
T  1.65 
•02  1.95 


•06  2^00   T 


•22  1>81 

.31  1.73 

1.13   .48 


2^00  3i37 


.15  1.20   T 


.02   .02   .20 


•02   .02   .05 


.02        T 


.10   T     T 
T     T 


T  T 

•11  .01 

.02  T 

T     .08  T 


.12        .23 

T     .08   .12 


T     .03   .05 


.06   .02 
T 
.05   T     .02 


•13   .02  E.20 
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Table  3-Continuod 

NEW   ENGLAND 
NOVEMBER    1955 

Station 

& 

Day  oi  month 

1    1 

2    1 

3 

4 

5    1 

6 

M 

«f 

9 

10 

11     1 

12 

13  1   14  1    15 

16  1   17  1 

18 

19  1  20  T 

21 

22      23  1   24 

25      26      27 

28 

29        30 

31 

SEARS8UR0   MOUNTAIN 
SEARSBURG    STATION 
SOMERSET 

*|02 

4.41 

T 

•  27 
.32 

.26 

1.11 

1.50 
1.32 

•  05 

T 

•  17 
.12 

.16 

.02 

T 
T 

.07 
.01 
.02 

.46 
.72 
.66 

•  03 

•  05 
.02 

.76  .02 
.60      .01 

.83       .01 

.64 
.52 

.71 

.01 
.01 
.01 

.11 

.12 

.10 

.02 

T 
.01 

.03 
.02 
.01 

.34 
.37 

.39 

T 
T 

.03       ,01 
.03      T 
.01      T 

SOUTH    LONDONDERRY 

3.74 

•  IB 

1.3S 

.03 

•  14 

.50 

T 

.84      .05 

.32 

.02 

.07 

.03 

.18 

SOUTH    NEWBURY 

2.12 

.02 

.03 

.07 

1.13 

.02 

.14 

T 

T 

.06 

T 

.05       .11 

.34 

.02 

.02 

.04 

.03 

.03       .02 

SPRINGFIELD 

3i3B 

T 

.20 

1.53 

•  16 

•  60 

•  41 

.32 

T 

.06 

•  10 

TOWNSHEND 

UNION    VILLAGE    DAM 

5.11 
2.81 

T 

.28 
.05 

1.90 
1.50 

.02 
.10 

.15 

.12 

T 

.70 
•  37 

1.15  .02 
•05      .04 

.60 
.42 

T 
T 

.09 

T           T 

T 

.06 

.23 
.07 

T 

VERNON 

4.16 

.2S 

1.71 

•  02 

•  13 

•  SB 

.01 

.40      .02 

.54 

.11 

.01 

.07 

WATERBURY 

2.50 

.03 

.22 

» 

• 

•  65 

.12 

.03 

.22 

.43      .10 

.16 

.02 

.27 

.03 

T           T 

WEST    BURKE 

3.15 

.09 

.05 

.03 

.02 

.85 

.18 

•  04 

.15 

.04 

•  23 

.04 

•16      •IS 

.16 

.27 

.10 

.16 

.08 

.07                   ,04 

.08       ,12 

WEST    DANVILLE 

3.33 

.13 

.12 

T 

.11 

• 

# 

1^26 

.10 

.11 

.06 

.22 

•23      .03 

.36 

.12 

.05 

.15      T 

•  12 

T 

,09      .05 

WEST    HARTFORD 
WESTON    2    S 
WEST    TOPSHAM 

2.76 
2.16 

.09 
RECORD   MISSING 
.40      ,05 

.03 
.65 

1.39 

.05 

.13 

.04 

.28 
.10 

T 

.04  .09 
.36 

.42 

.04 

.04 

T 
.40 

.07 

T 

.05 

WHITE    RIVER    JUNCTION    1    N 
WHITIN6HAM    3    W 

2.94 
4.75 

.02 

T 

T 

.06 
.35 

1.62 
1.72 

.06 
.17 

.12 
.10 

.01 

T 

.42 
•  67 

.02 

T 

.06  .04 
.78      .01 

.33 
T           .58 

T 

.04 
.13 

T 

T 
.01 

.12 
.22 

T 

.01      T 

WILDER 

2.79 

.02 

T 

■  12 

1.44 

.04 

.14 

•  03 

•  40 

T 

.10      .04 

.31 

.01 

.02 

.01 

.01 

.10 

T 

WOODSTOCK    3    ENE 

2.42 

T 

T 

.82 

.38 

T 

.14 

•  36 

•  15 

.26      .11 

T 

.06 

T 

• 

2      T 

T 

T 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1955 


Station 


Day  Oi  Month 


10      11      12      13      U     IS      16      17      IB      19      20     21      22     23      24     25      26     27     28      29     30      31 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT   MB    AP 

COLCHESTER 

CREAM    HILL 

OANBURY 

FALLS    VILLAGE 

HARTFORD    BRAINARD    FLD 

HARTFORO    MB    AIRPORT 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOM  OAM 

MIOOLETOWN  k  W 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEW  LONDON 

NORFOLK  2  SW 

NORWALK 

NORWICH  5  SW 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  OAM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WATERBURV  CITY  HALL 

XESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 


MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOM  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

6RIDGT0N  1  NNM 

BRUNSWICK 

CARIBOU  MB  AIRPORT 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  S£ 

EAST  WINTHROP 

FARMING TON 


MAX   63 
MIN  hi 


MAX   65 
MIN   <>1 


MAX   55 

MIN   38 


MAX   58 
MIN   37 


MAX   sa 
MIN   35 


MAX   62 
MIN  M 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX  I 
MIN| 

MAX 

MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

max; 

MIN 

MAX 
MIN 

I  MAX 
MINI 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN  I 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


61   56   56   45 

*'.      49   38   38 


62   57   51 
39   43   ** 


53  53  53 

36  37  31 

52  51  51 

30  34  23 


65   60   65 

45  1  44   44 


62   50 
36   40 


62   52 
34   45 


43   53 

35   32 


41   51 1  54   50 
33   39   30   32 


63   51   SO   42 
32   43 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX  I  61 
MIN   40 


MAX   62 
MINI  42 


MAX,  57 
MIN:  39 

MAX   60 
MIN   36 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX   60 
MIN   39 


58   52 
44   44 


66   55 
33   45 


60   56 
45   45 


60   53 
43   47 


60   53 
40   46 


50  57) 
32  381 

60  56 1 

35  44 1 

62  61 

47  45 

51  511 
41  43 

62  52 

35  41 

55  58 

32  41 

59  55 

39  43 

53  49 

41  42 


50  47 

40  39 

48  46 

39  39 

52  49 

36  33 

50  46 

44  41 

52  44 

44  40 

50  44 

41  41 

50  47 

40  39 


45   3B 
38   31 


55   52 
38   35 


56   55 

43   43 


48   48 
44   44 


45   42 
35   33 


48   49 
37   30 


46   54 

401  29 


SO   48 
30   22 


50 

59 

62 

SS 

36 

36 

35 

47 

45 

58 

57 

57 

32 

36 

43 

46 

50   50   41 
35   37   32 


45 
35   33 


62   60   65 
39   50 


50   49   64 
30   36   38 


50   47   63 


34   35   27   30 


52  49  47 
29  32  26 

58  52  48 

29  35  22 

53  S4  50 
35  39  28 

S6'  51  49  48 

37]  34  35  29 


50   41 
31   24 


40   42   42 
24   27   32 


49   53   64 
25   38   42 


56  60 

32  46 

56  55 

39  48 


48   52   44 
36   33   34 


44   52   41 
37   34   33 


52   42 
38   37 


53   41   43 
37   35   35 


60 

62 

62 

58 

37 

36 

48 

38 

62 

59 

55 

53 

34 

32 

44 

29 

57 

60 

59 

54 

38 

40 

49 

40 

59 

59 

61 

57 

42 

40 

47 

37 

64 

60 

58 

55 

41 

40 

48 

41 

48   53   46 
38   34   33 


49   52   43 
36   34   33 


50   46   42 
37   38   35 


43   51   43 
38   35   28 


52   52   47 
39   36   32 


54   54   55   52  |  52   56   63 
42   40   34   26!  27   35   37 


54  i  54 

37'  30 

49  56 

40  37 


59   51   49 
28   32   24 


50   61 
33   36 


53   50 
45   45 


60   60   60   42 
46   42   59   33 


50'  54   56   56 
30   32   50 


SO   46 
43   41 


50   45 
43   42 


57   58 
45   42 


52   47 
45   43 


50   46 
45   41 


SO   46 
45   43 


49   42 

40   39 


49   45 

44   40 


49   46 
43   43 


44   43 
44   38 


51   47 
47   42 


SO   48 
46   42 


42   42   42 


44   45 
25   32 


47  52  63 

25  37  43 

47  46  58 

30  35  41 


52  54 

35  40 

63  67 

37  49 

65  52 

40  44 

60  54 

33  42 


43   52 
33   32 


53   55 
39   36 


50   42 
37   30 


51   48   52 
30   35   34 


56 

58 

34 

45 

61 

66 

37 

49 

56 

52 

41 

44 

49   53   61  I  61   58   54 
23   37   36!  33   *6   35 


60   60   62 
30   36   28 


48 

49 

40 

34 

32 

30 

52 

S3 

46 

38 

36 

34 

47 

49 

40 

34 

32 

29 

35   47 
29   32 


45   44   40   51 
32   29   32   34 


53   55   60 
44   44   33 


49   47   47   55   55   49 

44   44   43   45   44   29 


39 

48 

43   44   43 1  45   37 

45   43   44   48   44 
40   39   40   42   35 


49' 

53 

42 

37 

47 

55 

45i  45 
38   40 


48   48 

42   45 


43,  45 
38   40 


46   48 
42   40 


44   46 
40   39 


54 

51 

42 

39 

53 

54 

44 

45 

50 

45 

42 

32 

54 

52 

44 

42 

41   52 
32   32 


49 

50 

46 

55 

27 

31 

32 

35 

46 

46 

46 

52 

29 

31 

33 

36 

38 

41 

34 

45 

30 

27 

29 

32 

45 

45 

38 

SO 

26 

27 

32 

33 

48   48   40   48 
35   31   34   34 


37   49 
28   32 


42   41 
29   29 


49   50   45 
36   34   32 


34   41 
27   28 


28   40 
21   19 


32   45 
26   26 


40   45 
26   24 


34   43 
26   24 


43   32   44 

30   26   26 


35   46 

28   31 


28   28 
22   20 


36   47 
26   27 


40   46 
24   23 


41   33   40 
26   23   22 


36   46 
21   26 


32   39 
24   26 


36 
26 


43   42   42 
28   24   24 


37   32   30   33 
30  I  26   21   23 


49 

40 

38 

35 

45 

35 

32 

29 

33 

36 

40 

35 

38 

28 

23 

29 

29 

27 

21 

21 

24 

20 

52 

47 

47 

38 

53 

38 

36 

33 

36 

39 

40 

40 

26 

32 

24 

25 

19 

25 

26 

21 

24 

54 

46 

43 

38 

52 

39 

37 

33 

34 

39 

39 

30 

26 

29 

25 

33 

30 

28 

28 

23 

26 

16 

58 

45 

42 

33 

40 

39 

32 

35 

35 

38 

35 

32 

30 

32 

29 

29 

29 

25 

25 

23 

24 

17 

55  45  43 1 

34  30  32 [ 

42  33  32 

27  24  20 

50  41  39 
26  22  30 

51  44  45 
36  30  30 

48  34  37 

31  23  29 


46   46   54   46 
42   43   41   40 


46   46   44   53   54   SO   44 
28   26   32   31 !  28   26   34 


42' 
31 


44   47   40   50   SO 
24   31   32   31   27 


47   49 
31   32 


30   34 
18   21 


30   36 
18   27 


36   52 
23   29 


37   31 
19   25 


36   42 
26   32 


33   38 
25   29 


52 

30 


23  21 

35   40   45 

24  24   32 


30 

25 

28 

30 

29 

37 

23 

19 

19 

17 

10 

24 

32 

30 

34 

35 

35 

40 

25 

25 

19 

23 

11 

31 

35 

32 

34 

37 

38 

46 

27 

26 

21 

24 

19 

37 

33   33   36   39 


26   26   20  I  24   16   30 


42  42 

29  28 

47  41 

26  20 

35  35 

26  23 

39  39 

21  22 


40  36  42 

26  23  23 

41  40  44 
25  24  26 

40  39  43  {  53 

27  26  25  I  27 


48  39  35 

32  11  15 

56  38  40 

35  14  20 

52  37  37 

32  16  20 

54  28  40 


27   18   23 

27   40 
16   23 


40 
27 


41   50   49 
28   25   35 


36  30  45 

25  18  27 

43  50  52 

27  23  29 

40  41  52 

24  24  32 

40  45  48 

25  19  27 

35  42  44 

23  22  36 

41  39  45 
25  21  35 

43  49  48 

29  24  34 

34  47  44 

27  24  33 


40   50   50 
25   20   36 


40   42   46 


35   35   46  I  34 
23   20   32 


19   33  I  26 


42 

54 

41 

41 

22 

31 

15 

20 

42 

56 

50 

40 

18 

28 

17 

19 

40 

53 

53 

39 

23 

36 

18 

21 

45 

55 

34 

41 

20 

21 

17 

19 

46 

54 

29 

43 

25 

28 

19 

29 

36   32 
27   23 


42   43 
21   21 


45   40 
25   23 


39   37 
22   17 


39   34 
26   22 


43   37 
26   22 


42   41 
22   22 


38   36 
28   24 


46  25 
13  11 

44  43 

15  23 

47  38 

16  27 

42  42 

17  17 

40  34 

12  16 

48  34 
10  16 

44  40 

15  22 

26  37 

17  21 


55   46   42 
33   20   22 


32  j  35   35   36 
26   17   17 


32 

46 

35 

19 

24 

19 

35 

48 

50 

26 

26 

35 

49 

45 

21 

20 

24 

37 

34 

35 

24   18   17  I  25   16 
37   31   35  I  49   36 


17   14   14 


33   31 

14   18 


38  32  36 

26  19  18 

33  32  31 

19  13  20 

41  34  34 

24  16  21 


31 
23 


30  20  20 

33  33  30 
12  14  16 

34  36  35 
14  18  16 


47  50 

25  22 

33  35 

18  17 


43«1 
29.7 

40.1 
29.0 
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Table  5  -  Continued 


NEW    ENGLAND 
NOVEMBER   1955 


Station 

Day 

Oi  Month 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

FORT  KENT 

MAX 

51 

52 

50 

50 

47 

47 

48 

48 

44 

44 

39 

43 

44 

40 

46 

41 

39 

34 

32 

29 

33 

32 

35 

40 

32 

30 

30 

31 

32 

32 

39.8 

MIN 

36 

38 

37 

40 

42 

45 

46 

36 

30 

27 

26 

30 

29 

30 

20 

19 

20 

16 

17 

19 

15 

16 

20 

16 

17 

3 

7 

9 

16 

13 

24>5 

GARDINER 

MAX 

51 

46 

46 

48 

47 

46 

55 

52 

49 

48 

42 

53 

55 

48 

44 

36 

43 

39 

36 

33 

34 

36 

37 

45 

40 

34 

35 

36 

35 

38 

42.9 

MIN 

45 

41 

40 

40 

40 

42 

43 

42 

27 

26 

31 

31 

28 

26 

33 

27 

32 

28 

26 

26 

21 

26 

16 

32 

24 

17 

19 

19 

21 

17 

29>5 

GREENVILLE 

MAX 

48 

42 

40 

45 

43 

42 

47 

44 

43 

42 

37 

45 

46 

36 

37 

29 

36 

31 

31 

25 

29 

29 

36 

38 

29 

27 

27 

34 

34 

28 

36.7 

MIN 

41 

37 

36 

35 

38 

38 

39 

35 

27 

28 

26 

31 

31 

23 

26 

16 

23 

23 

21 

19 

17 

18 

17 

28 

19 

13 

18 

16 

13 

13 

25.6 

HIRAM  2  S 

MAX 

50 

46 

44 

44 

45 

50 

53 

51 

47 

47 

43 

51 

46 

42 

45 

33 

40 

38 

31 

34 

39 

40 

35 

47 

38 

33 

37 

34 

34 

38 

41.8 

MIN 

41 

42 

40 

39 

38 

43 

31 

29 

25 

31 

31 

32 

27 

26 

23 

28 

29 

23 

18 

19 

19 

16 

11 

28 

24 

12 

18 

26 

18 

18 

26.a 

HOULTON  CAA  AP 

MAX 

49 

43 

44 

44 

45 

46 

49 

44 

41 

43 

36 

46 

45 

35 

35 

31 

36 

33 

32 

26 

33 

33 

33 

42 

28 

29 

31 

34 

34 

31 

37.7 

MIN 

39 

36 

37 

38 

38 

38 

42 

36 

28 

26 

29 

32 

24 

22 

22 

16 

24 

24 

19 

20 

18 

18 

7 

27 

17 

16 

14 

15 

15 

16 

25.1 

HOULTON  1  NE 

MAX 

50 

45 

44 

45 

45 

45 

46 

45 

42 

40 

35 

46 

44 

34 

34 

34 

34 

34 

36 

36 

36 

34 

37 

43 

33 

31 

25 

34 

34 

31 

38.4 

MIN 

40 

40 

39 

39 

39 

40 

40 

40 

29 

30 

28 

31 

31 

23 

29 

27 

28 

22 

27 

24 

25 

24 

18 

25 

19 

15 

16 

15 

16 

16 

27.8 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

JONESBORO 

MAX 

51 

48 

41 

46 

47 

48 

48 

56 

45 

48 

48 

38 

45 

41 

44 

40 

52 

50 

37 

35 

21 

36 

36 

45 

44 

35 

31 

34 

49 

32 

42.3 

HIN 

45 

41 

40 

40 

43 

42 

43 

44 

31 

27 

32 

31 

28 

26 

26 

18 

20 

26 

20 

20 

19 

21 

11 

10 

24 

15 

16 

19 

30 

18 

27.6 

LEWISTON 

MAX 

51 

44 

46 

46 

45 

46 

54 

48 

47 

48 

42 

52 

54 

42 

40 

34 

42 

37 

32 

32 

35 

36 

36 

42 

35 

31 

35 

34 

32 

36 

41.1 

MIN 

42 

41 

45 

41 

42 

43 

44 

35 

30 

34 

32 

37 

33 

31 

30 

30 

28 

30 

28 

26 

26 

25 

20 

31 

24 

22 

23 

28 

16 

21 

31.3 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 

47 

48 

41 

40 

42 

43 

41 

47 

40 

41 

42 

39 

44 

46 

42 

32 

38 

35 

30 

29 

26 

29 

30 

38 

38 

26 

25 

26 

34 

26 

36.6 

MIN 

40 

38 

36 

36 

37 

38 

38 

39 

28 

28 

29 

31 

28 

26 

27 

19 

21 

20 

20 

22 

17 

3 

13 

16 

19 

15 

15 

15 

16 

12 

24.9 

MADISON 

MAX 

50 

45 

44 

46 

46 

45 

54 

50 

46 

50 

41 

50 

51 

39 

46 

33 

36 

36 

34 

32 

34 

37 

37 

40 

34 

32 

32 

34 

36 

36 

40.9 

MIN 

44 

40 

39 

38 

40 

40 

38 

40 

26 

28 

32 

35 

30 

28 

31 

21 

27 

26 

25 

25 

22 

23 

10 

29 

24 

13 

20 

18 

16 

15 

28.1 

MILLINOCKET 

MAX 

49 

44 

48 

46 

45 

45 

50 

45 

49 

45 

36 

47 

48 

40 

36 

36 

37 

38 

35 

30 

34 

34 

36 

43 

36 

32 

31 

35 

32 

32 

39.8 

MIN 

40 

39 

39 

40 

40 

40 

43 

30 

32 

30 

32 

33 

26 

29 

20 

24 

27 

25 

25 

20 

23 

20 

22 

23 

18 

20 

18 

23 

17 

22 

26.0 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 

50 

44 

45 

47 

45 

45 

51 

45 

44 

44 

38 

48 

48 

37 

37 

32 

36 

35 

34 

28 

23 

36 

37 

43 

30 

33 

30 

34 

34 

31 

38.8 

MIN 

41 

40 

39 

41 

40 

41 

42 

36 

31 

29 

33 

32 

29 

23 

26 

19 

27 

28 

26 

21 

21 

23 

20 

29 

20 

17 

20 

18 

16 

17 

28.2 

MILLINOCKET  DAM 

MAX 

48 

40 

41 

44 

42 

43 

46 

42 

41 

41 

35 

43 

42 

38 

33 

30 

33 

31 

32 

24 

30 

31 

32 

39 

31 

28 

28 

30 

30 

28 

35.9 

MIN 

45 

37 

36 

40 

37 

37 

41 

34 

29 

28 

26 

33 

26 

22 

24 

18 

26 

22 

20 

21 

16 

18 

9 

28 

19 

12 

17 

12 

14 

13 

25.3 

OLD  TOWN 

MAX 

50 

46 

48 

48 

47 

47 

53 

50 

49 

46 

48 

50 

51 

44 

38 

34 

40 

36 

35 

30 

35 

36 

42 

46 

36 

35 

34 

45 

43 

36 

42.6 

MIN 

45 

41 

40 

43 

41 

42 

43 

43 

31 

32 

29 

31 

34 

24 

33 

20 

30 

28 

28 

28 

20 

26 

16 

33 

22 

17 

20 

20 

23 

20 

30.1 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 

51 

46 

48 

48 

46 

46 

53 

49 

47 

47 

38 

50 

50 

38 

39 

35 

40 

36 

34 

30 

35 

36 

39 

44 

33 

33 

33 

45 

36 

36 

41.3 

MIN 

43 

41 

39 

43 

42 

42 

43 

37 

30 

31 

32 

31 

27 

23 

24 

18 

27 

28 

26 

20 

20 

23 

16 

29 

22 

14 

19 

19 

19 

19 

26.2 

ORONO 

MAX 

51 

46 

49 

47 

47 

48 

52 

51 

50 

47 

48 

51 

51 

45 

39 

34 

41 

38 

38 

31 

35 

35 

44 

44 

38 

37 

37 

47 

44 

37 

43.4 

MIN 

46 

42 

45 

42 

43 

42 

43 

42 

32 

32 

29 

32 

33 

26 

35 

22 

31 

29 

28 

29 

22 

27 

18 

34 

23 

18 

21 

21 

36 

22 

31.4 

PORTLAND 

MAX 

52 

47 

47 

48 

46 

49 

55 

52 

47 

47 

45 

54 

54 

47 

44 

47 

44 

40 

33 

34 

39 

38 

♦3 

47 

37 

33 

34 

48 

36 

38 

44.2 

MIN 

45 

41 

43 

44 

44 

44 

42 

38 

33 

34 

33 

38 

37 

37 

34 

34 

33 

28 

28 

25 

24 

27 

22 

32 

28 

23 

23 

34 

20 

21 

33.0 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

51 

47 

45 

48 

45 

49 

54 

52 

48 

47 

42 

56 

58 

44 

43 

41 

41 

40 

32 

33 

39 

38 

♦I 

48 

38 

33 

a 

43 

35 

39 

43.5 

MIN 

43 

40 

41 

42 

43 

44 

38 

30 

26 

24 

32 

32 

28 

29 

31 

31 

30 

24 

21 

23 

23 

19 

15 

28 

23 

18 

16 

30 

18 

19 

28.7 

PRENTISS 

MAX 

52 

50 

50 

52 

50 

50 

50 

50 

45 

40 

38 

45 

45 

45 

40 

38 

34 

35 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

3S 

34 

38 

30 

40.8 

MIN 

36 

34 

34 

36 

36 

36 

40 

30 

28 

28 

30 

32 

30 

26 

IB 

18 

26 

28 

20 

18 

18 

12 

14 

26 

18 

16 

14 

14 

14 

14 

24.8 

PRESQUE  ISLE 

MAX 

50 

45 

43 

44 

44 

45 

48 

46 

39 

42 

35 

45 

42 

37 

33 

31 

34 

32 

31 

26 

28 

33 

28 

40 

34 

28 

31 

29 

32 

30 

36.8 

MIN 

43 

41 

41 

42 

38 

39 

41 

39 

29 

29 

27 

31 

30 

22 

23 

15 

24 

20 

20 

21 

16 

19 

7 

23 

18 

13 

14 

14 

U 

13 

29<6 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 

48 

50 

42 

42 

42 

43 

43 

47 

42 

40 

41 

41 

46 

46 

40 

33 

34 

36 

33 

31 

27 

28 

31 

38 

38 

29 

29 

29 

33 

24 

37.3 

MIN 

42 

38 

36 

36 

39 

38 

39 

40 

30 

30 

29 

32 

30 

25 

27 

18 

21 

24 

23 

22 

18 

19 

13 

18 

20 

16 

1« 

15 

18 

19 

2*a4 

ROCKLAND 

MAX 

51 

48 

50 

48 

48 

48 

57 

55 

49 

48 

43 

54 

55 

45 

46 

42 

51 

40 

33 

33 

34 

38 

42 

♦♦ 

37 

35 

39 

48 

48 

3« 

44.8 

MIN 

45 

43 

43 

45 

45 

43 

45 

42 

30 

29 

33 

33 

30 

35 

31 

29 

32 

29 

25 

27 

24 

26 

16 

35 

26 

18 

20 

22 

21 

20 

31.4 

RUMFORD  3  SW 

MAX 

49 

44 

43 

43 

46 

46 

52 

45 

45 

46 

40 

47 

52 

42 

39 

32 

36 

32 

30 

30 

30 

31 

a2 

42 

32 

28 

31 

33 

29 

33 

3a.5 

MIN 

41 

39 

37 

34 

41 

43 

39 

28 

24 

29 

32 

31 

26 

25 

27 

26 

26 

27 

26 

23 

24 

22 

15 

28 

21 

20 

16 

21 

14 

21 

27.5 

RUMFORD  1  SSE 

MAX 

52 

47 

44 

46 

49 

48 

51 

45 

44 

51 

43 

50 

53 

45 

43 

34 

40 

34 

32 

30 

13 

34 

U> 

43 

34 

29 

34 

39 

33 

34 

40.8 

MIN 

38 

40 

39 

42 

41 

43 

41 

32 

27 

32 

32 

32 

29 

27 

30 

29 

27 

27 

26 

24 

23 

23 

19 

29 

24 

21 

19 

23 

17 

19 

29.2 

SANFORD  2  NNW 

MAX 

51 

48 

46 

46 

45 

51 

54 

52 

47 

50 

44 

55 

56 

45 

45 

40 

39 

38 

34 

35 

38 

37 

36 

4S 

41 

33 

35 

39 

3« 

37 

43.3 

MIN 

48 

42 

40 

39 

42 

43 

34 

37 

24 

25 

31 

31 

28 

27 

26 

30 

27 

21 

20 

28 

22 

26 

15 

28 

24 

13 

18 

29 

20 

1« 

28.3 

UNITY 

MAX 

49 

45 

45 

46 

44 

44 

51 

49 

45 

45 

39 

48 

45 

42 

39 

32 

44 

35 

32 

29 

31 

35 

3« 

3t 

3« 

31 

30 

49 

42 

35 

40.2 

MIN 

43 

40 

39 

40 

40 

40 

42 

39 

29 

28 

32 

35 

36 

26 

30 

22 

29 

27 

24 

25 

20 

23 

26 

29 

22 

15 

16 

23 

18 

19 

29.1 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 

50 

4« 

45 

46 

45 

50 

54 

54 

48 

49 

41 

55 

57 

54 

44 

36 

45 

42 

32 

34 

38 

39 

39 

47 

39 

34 

37 

36 

32 

39 

43.4 

MIN 

42 

40 

41 

42 

43 

44 

35 

28 

24 

24 

32 

31 

26 

26 

27 

28 

29 

20 

19 

19 

20 

16 

14 

26 

18 

12 

1« 

28 

1* 

17 

2«aB 

WINSLOW 

MAX 

50 

55 

46 

48 

49 

49 

48 

55 

48 

48 

50 

40 

53 

54 

42 

40 

38 

42 

40 

36 

33 

33 

38 

40 

4« 

39 

33 

33 

36 

30 

42.9 

MIN 

46 

41 

40 

41 

43 

43 

43 

43 

32 

30 

32 

33 

30 

27 

25 

26 

28 

29 

20 

28 

24 

26 

16 

20 

20 

19 

18 

23 

19 

1« 

29.4 

WOODLAND 

MAX 

52 

48 

45 

4« 

47 

48 

47 

53 

53 

47 

47 

37 

46 

49 

38 

38 

48 

44 

35 

35 

33 

35 

37 

40 

44 

39 

34 

39 

4« 

31 

42.4 

MIN 

42 

41 

40 

41 

43 

42 

43 

43 

31 

28 

29 

32 

31 

23 

26 

18 

23 

25 

23 

20 

19 

21 

11 

20 

18 

15 

1« 

17 

23 

la 

ZT.4 

MASSACHUSETTS 

AOAMS 

MAX 

60 

57 

54 

48 

41 

40 

46 

51 

47 

42 

40 

47 

57 

57 

57 

43 

48 

36 

36 

31 

26 

32 

31 

41 

45 

33 

32 

»7 

to 

32 

43*6 

MIN 

43 

33 

37 

39 

32 

30 

32 

34 

31 

29 

33 

35 

35 

42 

32 

34 

34 

31 

28 

25 

22 

27 

21 

25 

24 

21 

23 

26 

7 

12 

29.2 

AMHERST 

MAX 

56 

57 

50 

48 

44 

52 

52 

43 

47 

30 

46 

57 

59 

53 

50 

39 

42 

42 

32 

32 

42 

39 

34 

45 

38 

39 

42 

49 

27 

40 

44.7 

MIN 

4* 

45 

44 

45 

37 

42 

33 

35 

30 

30 

32 

41 

35 

42 

34 

36 

34 

30 

28 

27 

27 

27 

24 

32 

24 

21 

22 

27 

17 

20 

32.2 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 

52 

49 

47 

45 

43 

52 

57 

51 

45 

50 

42 

53 

57 

51 

50 

40 

47 

39 

35 

32 

38 

35 

38 

42 

36 

32 

37 

48 

49 

3« 

44.1 

MIN 

45 

44 

40 

40 

37 

38 

35 

36 

25 

27 

31 

35 

29 

29 

30 

32 

31 

30 

24 

22 

21 

25 

17 

32 

22 

12 

8 

28 

13 

15 

28.4 

BLUE  HILL 

MAX 

53 

47 

47 

50 

50 

50 

54 

51 

47 

50 

45 

56 

56 

51 

48 

46 

50 

42 

33 

32 

40 

33 

♦2 

45 

36 

33 

39 

91 

41 

30 

49.2 

MIN 

45 

41 

40 

43 

42 

40 

36 

40 

30 

30 

33 

38 

43 

41 

35 

36 

31 

32 

24 

24 

21 

27 

24 

33 

24 

21 

19 

34 

17 

18 

32.1 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

56 

49 

50 

52 

50 

53 

57 

54 

51 

50 

48 

60 

59 

51 

50 

49 

50 

44 

33 

35 

43 

37 

♦« 

49 

40 

it 

41 

52 

39 

42 

47.4 

MIN 

48 

44 

44 

48 

45 

45 

42 

42 

37 

37 

37 

45 

45 

44 

40 

39 

36 

33 

28 

27 

28 

30 

28 

36 

31 

2« 

26 

39 

22 

23 

3*.* 

BROCKTON 

MAX 

59 

50 

50 

53 

53 

57 

58 

56 

51 

52 

48 

60 

59 

51 

51 

50 

49 

46 

41 

36 

44 

40 

42 

49 

42 

37 

42 

93 

92 

42 

49.1 

MIN 

50 

46 

44 

44 

47 

44 

33 

39 

28 

27 

38 

35 

33 

45 

37 

41 

37 

30 

26 

26 

24 

31 

18 

32 

25 

21 

20 

31 

20 

19 

33.0 

CHARLTON  2 

MAX 

57 

50 

47 

46 

45 

51 

58 

51 

47 

49 

47 

59 

59 

51 

51 

43 

50 

43 

32 

33 

40 

37 

39 

45 

37 

35 

39 

48 

46 

39 

45.8 

MIN 

46 

39 

41 

43 

41 

40 

30 

35 

26 

24 

32 

32 

33 

40 

29 

33 

32 

31 

22 

23 

23 

26 

18 

33 

19 

17 

11 

29 

IS 

17 

29.3 
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TdbtoSConHaiMd 

DAILY 

T] 

EN 

IPi 

:Ri 

\T 

UE 

ES 

1 

NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1999 

Day  Oi  Month 

1 

StoUon 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

{ 

CHEST^An'  MILL 

MAX 

MIN 

99 

50 

93 

44 

52 

43 

92 

46 

51 

45 

52 

43 

97 
36 

67 
42 

90 

33 

54 

31 

92 

35 

67 
41 

59 
39 

98 
40 

50 
39 

48 
38 

49 
36 

44 
34 

42 
28 

39 

28 

43 

29 

42 
31 

♦3 

33 

46 

35 

47 

27 

36 

25 

40 
22 

54 
33 

52 

20 

41 
20 

49. 1 

14«7 

CLINTON 

MAX 
MIN 

99 

»9 

54 

44 

48 
41 

47 
42 

46 

42 

46 

42 

54 
38 

58 
39 

90 
34 

49 
32 

51 
32 

47 
33 

58 
37 

97 
38 

50 
35 

50 
35 

51 
34 

44 
34 

45 
26 

33 

29 

37 

24 

43 

27 

37 
24 

41 
27 

46 
28 

99 

21 

36 
19 

39 
22 

39 

18 

32 

18 

47  tO 
32iO 

COHASSET 

MAX 
MIN 

S3 
50 

55 
49 

50 
45 

92 

45 

53 

49 

51 

43 

91 
36 

55 

39 

95 

32 

50 

31 

48 
33 

46 
36 

59 
37 

54 
36 

51 
41 

49 
38 

93 

42 

45 

34 

35 

30 

35 
28 

35 

26 

42 
29 

37 
23 

SO 
25 

48 
24 

34 
23 

43 
31 

S2 

22 

27 
21 

47.5 
34<2 

EAST  NAREHAM 

MAX 
MIN 

68 
50 

56 

46 

50 
45 

54 

44 

54 
50 

51 
43 

51 
37 

55 
41 

95 

27 

49 
28 

51 
34 

49 
35 

57 
36 

95 

37 

52 
33 

51 
38 

96 
44 

48 
34 

45 
26 

34 
27 

34 
24 

44 
29 

37 
19 

53 

26 

49 
27 

40 
22 

39 

22 

47 
28 

52 

22 

33 

22 

4««e 

3I<2 

EOeARTOHN 

MAX 

MIN 

*8 

60 

47 

50 
47 

54 
47 

54 
50 

53 

44 

53 
35 

57 
41 

59 

30 

SO 
31 

50 
41 

94 
36 

59 

40 

96 

39 

59 

40 

52 
39 

60 
44 

51 
35 

46 
31 

37 
30 

36 
26 

47 
32 

41 
21 

59 

23 

50 
29 

40 
27 

36 

26 

49 
30 

55 

26 

39 

23 

90.7 
3S.3 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

55 

48 

51 
45 

50 

44 

92 

*5 

52 

45 

53 

43 

55 
38 

52 

41 

4« 
31 

49 
33 

47 
38 

57 

41 

66 
43 

91 
44 

91 
37 

52 

37 

96 
35 

45 
32 

34 
27 

3S 

26 

43 
29 

39 
30 

54 
25 

64 
36 

40 
30 

37 
29 

42 
24 

54 
36 

36 
20 

40 
23 

46.1 
34.9 

FITCM6URG  2  S 

MAX 
MIN 

80 
*9 

54 
44 

48 
40 

48 
41 

48 
42 

47 
42 

55 

39 

61 

37 

91 

33 

49 
28 

54 
32 

45 
33 

50 
32 

63 
35 

91 

36 

49 

34 

50 
34 

41 
33 

44 
26 

33 
26 

34 
24 

42 

28 

36 

27 

42 
25 

46 
24 

40 
20 

40 
17 

40 
19 

42 
16 

32 

17 

46.S 

31.1 

FRAMINeiUM 

MAX 
MIN 

6* 

50 

96 

49 

51 
42 

49 

43 

90 
44 

47 
43 

53 

34 

60 
40 

93 
31 

51 
29 

54 
34 

48 
34 

69 
31 

63 

40 

49 
35 

50 
37 

49 
37 

45 
34 

45 
27 

33 

26 

39 
25 

43 
29 

38 
22 

42 

27 

47 
27 

39 
24 

36 
21 

41 
24 

44 
20 

30 
19 

47.9 
32.9 

HAVERHILL 

MAX 

MIN 

99 

«9 

51 
42 

48 
42 

50 
43 

90 
44 

63 

43 

96 

36 

62 

41 

51 
32 

52 

30 

47 
33 

69 
38 

60 
35 

48 
34 

49 
34 

46 
36 

47 
34 

45 
34 

34 

27 

37 

27 

43 
26 

38 
30 

39 
22 

47 
31 

41 
27 

37 
22 

40 
22 

61 
32 

43 
23 

42 
21 

47.0 
33.0 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 

MIN 

99 

«1 

55 

36 

58 
42 

46 
42 

46 
34 

43 
38 

48 
32 

94 

33 

47 
34 

42 
29 

50 

30 

43 
32 

9« 
34 

97 
38 

94 
32 

45 
32 

47 
33 

35 

30 

37 
25 

29 
22 

31 
23 

38 
25 

32 

20 

44 
23 

40 
28 

33 
20 

32 
21 

36 

24 

44 
14 

31 

13 

43.7 
29.3 

MYANNIS 

MAX 
MIN 

9« 

48 

90 
47 

92 
47 

53 

46 

54 
48 

50 
45 

55 

35 

54 
41 

49 
27 

49 

46 

40 

99 

30 

55 

36 

99 
32 

91 
36 

49 
39 

64 

38 

46 
36 

40 
28 

35 

30 

39 
25 

40 
28 

46 
19 

94 
43 

45 
28 

39 
25 

40 
29 

52 
27 

51 
23 

41 
23 

46.8 
34.1 

KNISHTVILLE  0AM 

MAX 
MIN 

36 

66 
36 

62 

40 

46 
42 

44 
33 

43 
39 

47 
28 

58 
30 

90 
24 

48 
25 

40 
28 

46 
30 

59 
31 

63 
34 

58 
30 

52 
32 

48 
32 

38 
32 

40 
26 

32 
24 

32 
20 

40 
24 

39 
19 

44 
23 

43 
30 

36 
19 

3« 

16 

44 
16 

94 
14 

31 
14 

46.7 
27.7 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

65 
91 

56 

43 

50 
42 

49 
43 

50 

44 

46 

43 

59 
33 

69 
37 

54 
28 

51 
29 

53 

36 

4« 
39 

60 
33 

61 
38 

51 
32 

64 
34 

48 
37 

46 
34 

45 
26 

33 
27 

38 
24 

45 
29 

37 
20 

40 
23 

49 
26 

40 
1« 

38 
19 

42 
22 

44 
20 

29 

20 

47.9 
31.9 

LAURENCE 

MAX 

MIN 

53 

he 

49 
45 

48 
43 

50 
43 

48 

44 

62 

44 

95 
37 

52 

41 

50 
33 

51 
32 

46 
32 

59 
41 

59 
35 

48 
35 

49 
37 

47 
36 

48 
34 

42 
33 

34 
28 

35 
26 

43 
25 

37 

30 

40 
23 

♦7 

30 

40 
27 

34 
22 

40 
22 

49 
33 

37 
22 

41 
19 

4«.l 
>3.3 

LEXINGTON 

MAX 
MIN 

95 

*7 

49 
43 

48 
42 

48 
40 

90 
44 

61 
42 

97 

38 

53 
39 

50 
30 

52 
33 

47 
42 

58 
35 

59 
37 

49 
35 

47 
33 

46 
35 

45 
33 

43 
32 

36 
28 

33 
25 

43 
22 

36 
29 

38 

19 

47 
33 

39 
29 

34 
21 

41 
20 

52 

33 

40 
19 

41 
19 

46.2 
32.* 

LOMELL 

MAX 
MIN 

55 

50 

50 
45 

46 
42 

47 
44 

48 

44 

53 
43 

96 
36 

63 

41 

49 
33 

51 
31 

47 

43 

68 
39 

59 
37 

60 
38 

47 
37 

44 
36 

45 
35 

42 
33 

38 
26 

35 
26 

43 
25 

40 
32 

37 
23 

46 
33 

40 
27 

17 
23 

40 
21 

40 
32 

41 
20 

40 
20 

44.0 
33.9 

HiooLirroN 

MAX 
MIN 

60 
52 

52 
42 

92 
46 

50 
46 

92 
46 

54 
46 

54 
40 

54 

44 

50 
36 

48 
34 

48 
36 

56 
42 

56 

38 

50 
36 

48 
40 

50 
38 

60 
36 

46 
36 

40 
30 

36 

30 

44 
28 

44 

34 

42 

26 

48 
36 

46 
30 

40 
26 

40 
24 

50 
3* 

90 
24 

42 
24 

4S.4 
3«.l 

NANTUCKET  HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 
49 

92 

48 

52 

47 

95 

49 

94 
50 

50 
46 

54 
43 

54 

44 

49 
36 

47 
38 

51 
41 

57 
49 

54 

41 

58 
44 

50 
41 

64 
39 

58 
38 

46 
35 

36 
32 

37 
29 

46 
28 

40 
28 

53 
24 

54 
38 

40 
31 

36 

30 

47 
28 

52 
41 

43 
24 

42 
26 

49.3 
38.0 

NEW  BEDFOSO 

MAX 
MIN 

55 
51 

91 

50 

53 
50 

54 
50 

54 
49 

52 
48 

52 

46 

52 
48 

48 
34 

44 
34 

47 
44 

54 
47 

53 
60 

53 
48 

49 
42 

53 
41 

54 
36 

44 
35 

36 

30 

36 
29 

43 
30 

38 
32 

51 
32 

49 
35 

39 
32 

36 

26 

46 
28 

49 
M 

41 
26 

39 
28 

47.  g' 
•  9.0 

PITTSFIELO  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
36 

61 

30 

47 
42 

44 
33 

38 
33 

43 
35 

51 
30 

46 
29 

42 
27 

48 
30 

42 
32 

56 

36 

59 

34 

55 

39 

46 
35 

50 
34 

50 
29 

36 
28 

29 
22 

28 
21 

38 
22 

33 
20 

42 
19 

42 
26 

30 
21 

31 
21 

39 
21 

47 
17 

21 
10 

34 
15 

42.7 
27.4 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

96 

49 

50 
47 

93 

47 

52 

47 

52 

47 

52 

44 

66 
38 

66 
42 

91 
31 

50 
32 

47 
39 

58 
36 

55 
39 

51 
37 

51 
36 

50 
38 

56 
36 

46 
33 

42 
27 

36 
29 

45 
24 

41 
29 

45 
22 

53 

38 

43 
26 

37 
25 

42 
21 

94 
33 

92 
23 

41 
21 

49.1 
34.9 

PROVINCETOKN  3  N 

MAX 
MIN 

63 
45 

60 
46 

61 

48 

57 
51 

92 

42 

54 

48 

66 

42 

52 

45 

60 

41 

62 

37 

48 

40 

55 

40 

57 
45 

54 
40 

56 

44 

56 

40 

54 
35 

62 

35 

52 

32 

52 
28 

54 
31 

52 

32 

92 

26 

52 

30 

9« 

35 

44 
28 

50 
30 

53 

32 

61 
26 

42 
26 

93.6 

37.3 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

70 
49 

55 

47 

49 
46 

50 
46 

53 

41 

51 
43 

54 
34 

66 
39 

94 
26 

49 

30 

52 
38 

48 
35 

52 
34 

67 
36 

90 
36 

52 
38 

56 
42 

48 

35 

46 
27 

34 
28 

36 
25 

44 
28 

37 
18 

53 
19 

49 
27 

42 
24 

37 
21 

45 
27 

94 
21 

32 

23 

49.2 
32.8 

ROCKPORT  I  ESE 

MAX 
MIN 

51 
46 

49 
44 

51 
44 

52 

44 

47 
44 

60 
43 

53 

38 

52 

41 

48 
31 

48 
30 

45 
37 

58 
39 

96 
36 

49 
35 

46 
36 

50 
37 

60 
31 

42 

31 

35 

27 

35 
27 

44 
25 

35 

28 

48 
24 

46 
32 

40 
27 

33 
26 

38 
22 

90 
34 

40 
20 

40 
20 

44.1 
33.3 

SALEM  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

93 

48 

49 
43 

50 

43 

92 

45 

50 

45 

50 

43 

64 

40 

54 
45 

49 
36 

48 
34 

46 
36 

58 
40 

98 
41 

51 
40 

49 
39 

60 
38 

60 
34 

42 
34 

34 
28 

34 
27 

43 
25 

38 

31 

41 
26 

46 
38 

40 
30 

39 

24 

41 
23 

49 
36 

42 
20 

40 
19 

44.9 
39.1 

SANDWICH 

MAX 

MIN 

98 
47 

48 
46 

52 

46 

51 
47 

50 

48 

50 

44 

64 

38 

53 
36 

48 
32 

49 
32 

46 
36 

56 
44 

56 
38 

53 
44 

61 
34 

54 
38 

57 
36 

46 

30 

36 

28 

38 
25 

46 
28 

38 
26 

97 
29 

52 

33 

43 
28 

36 

26 

41 
22 

94 

38 

38 

24 

42 
29 

48.4 
34.9 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

60 

54 
42 

57 
42 

46 
44 

44 
35 

43 
41 

48 
30 

52 
33 

46 
26 

43 
26 

50 
28 

42 
32 

56 
33 

57 
37 

63 
30 

48 
34 

39 
33 

36 
32 

38 
26 

38 
25 

31 
21 

39 
29 

14 
20 

43 
23 

42 
31 

34 
21 

17 

36 

20 

47 
19 

33 
17 

44.1 
29.4 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

98 

45 

98 
48 

54 
43 

52 

42 

46 
38 

52 

42 

53 
34 

51 
38 

49 
29 

49 
31 

49 
33 

63 

41 

61 

39 

68 
46 

56 
36 

49 

37 

44 
36 

43 
36 

36 
28 

37 
26 

43 
26 

40 
29 

»7 
25 

33 

49 
32 

39 
26 

44 
25 

S3 
39 

90 
17 

42 
20 

48.6 
33.6 

ST0CKBRI06E 

MAX 
MIN 

57 
38 

63 
30 

50 
42 

54 
34 

47 
3* 

55 
36 

60 
29 

47 
30 

42 
24 

50 
30 

41 
32 

59 
35 

59 
32 

66 

43 

49 
37 

44 
34 

57 

31 

40 
30 

31 
27 

31 
21 

40 
20 

39 
25 

46 
20 

46 
30 

34 
27 

37 
24 

41 
22 

90 
24 

26 
12 

37 
U 

45.9 
29.0 

SWAMP SCOTT 

MAX 
MIN 

50 
48 

90 
46 

50 
44 

51 
44 

49 
45 

61 
45 

54 
46 

52 
46 

50 
38 

52 
38 

48 
36 

60 
44 

58 
45 

50 
44 

48 
41 

50 
40 

48 
35 

42 
32 

32 
29 

34 
28 

42 

27 

36 
29 

4« 
29 

46 

39 

38 
31 

33 

26 

36 
25 

50 
32 

42 
24 

40 
21 

44.4 
34.4 

TAUNTON 

MAX 

MIN 

99 

49 

90 
46 

50 
44 

93 

46 

53 
46 

54 

44 

56 
34 

54 
40 

50 
37 

51 

27 

47 
37 

69 
36 

57 
34 

50 
38 

50 
34 

51 
38 

66 

36 

46 
33 

37 
27 

39 

27 

44 
24 

38 
27 

44 
17 

51 
31 

41 
26 

37 
21 

34 
19 

55 

31 

49 

20 

41 
21 

46.4 
33.0 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

60 
46 

51 
45 

91 
41 

47 
42 

44 
35 

44 
35 

60 
36 

55 

36 

47 
25 

45 
24 

47 
27 

50 
31 

56 

30 

99 
32 

50; 
30 

47 
32 

42 

34 

39 
31 

40 
21 

30 

23 

32 
22 

39 
24 

34 

17 

40 
21 

43 
26 

39 

19 

33 

10 

38 

13 

49 
14 

32 
14 

44.2 
27.7 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

98 
41 

62 

43 

50 
43 

48 
40 

44 
36 

62 

41 

55 

33 

62 
32 

48 
27 

51 
26 

45 
32 

58 
33 

60 
32 

51 
37 

65 

30 

43 
34 

44 
33 

46 
34 

37 
25 

36 
26 

42 
22 

40 
26 

3« 

21 

4« 
29 

39 

29 

38 
18 

42 
16 

47 
29 

44 
16 

40 
17 

44.9 
30.0 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

96 

48 

50 
42 

49 
43 

51 

44 

50 
43 

63 

42 

56 

32 

94 

38 

50 

27 

62 
28 

47 
34 

60 
39 

59 

34 

49 
38 

62 
31 

45 
35 

48 
34 

45 
32 

33 
24 

36 

27 

44 
24 

36 
29 

39 

18 

49 
32 

30 
24 

37 
16 

41 

15 

53 

31 

39 
19 

41 
20 

47.1 
31.9 

WALPOLE  1  S 

MAX 
MIN 

96 

50 

90 
44 

i: 

50 
48 

50 
46 

44 
42 

46 
32 

94 
36 

48 
28 

50 
28 

48 
36 

60 
36 

-58 
34 

50 
46 

50 
32 

48 
38 

46 
26 

44 
32 

32 
28 

36 
26 

42 
26 

38 
28 

42 

28 

48 

30 

40 
28 

36 
20 

40 
18 

94 

34 

40 
22 

40 
24 

44.3 
39.0 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

55 

34 

99 
30 

49 
39 

49 
34 

38 
31 

44 
32 

56 

27 

49 
30 

42 
24 

48 
29 

42 
31 

54 
28 

58 
29 

96 
39 

52 

30 

40 
29 

51 
30 

38 

32 
22 

28 
20 

36 
15 

34 
21 

35 
14 

44 
30 

35 

26 

32 

19 

36 
21 

47 
27 

40 
10 

34 
12 

43.5 
29.9 

WESTON 

MAX 

MIN 

57 
49 

51 
42 

49 
42 

47 
44 

49 

43 

53 
41 

68 
34 

54 
39 

51 
28 

53 

28 

47 
33 

69 
37 

60 
35 

99 

35 

49 
43 

44 
35 

45 
35 

44 
33 

39 

24 

39 

26 

43 
22 

40 
27 

40 
16 

46 
32 

41 
29 

39 

29 

41 
20 

47 
32 

40 
16 

42 
19 

47.3 
32.3 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

58 
49 

56 
46 

51 
44 

48 
39 

45 
37 

51 
46 

63 
33 

51 
38 

49 
28 

49 
30 

47 
33 

61 
39 

67 
35 

56 

46 

54 
38 

41 
36 

42 
36 

42 
34 

34 
27 

34 
26 

42 
27 

40 
30 

3« 

24 

49 

33 

37 
32 

36 

21 

43 
23 

53 
33 

37 
17 

40 
21 

44.3 
33.3 

WILLARD  BROOK  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

S—  IUfwmc«  NotM  ToOowln^  Station     Ii>d«( 
-   217    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  ConHnued 


NEW    ENGLAND 
NOVEMBER    19S5 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

50 

46 

41 

44 
40 

44 
42 

44 
40 

50 
39 

58 

37 

46 
32 

45 
30 

50 
30 

43 
32 

55 
40 

59 
42 

51 
41 

47 
33 

44 
32 

49 
29 

39 
26 

30 
24 

30 
22 

38 
23 

34 
25 

40 

24 

43 
29 

34 
23 

33 
21 

38 
16 

45 
26 

26 
12 

38 

18 

43.1 
30.4 

WORCESTER 

MAX 

MIN 

53 
*7 

48 
42 

47 

40 

45 

41 

45 
41 

55 

41 

60 

33 

50 
38 

48 
32 

54 
36 

45 
32 

56 
35 

60 
33 

52 
38 

52 

31 

39 
33 

50 
32 

42 

30 

31 
23 

35 
23 

41 
23 

36 
24 

38 

19 

45 
32 

37 
21 

30 
18 

39 
14 

43 
28 

39 
15 

40 
16 

45.2 
30.4 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 

MIN 

50 
*4 

50 

44 

46 
37 

42 
32 

38 
31 

40 
35 

45 
36 

42 
34 

40 
26 

47 
26 

39 
31 

49 
33 

52 

30 

45 
28 

42 
27 

45 
25 

50 
24 

28 
24 

28 
20 

23 
20 

30 
15 

26 

17 

37 
6 

40 
30 

30 

18 

25 

10 

31 
13 

43 
22 

36 
8 

28 
11 

38.9 
25.2 

BERLIN 

MAX 

MIN 

47 
4A 

53 
40 

47 
36 

42 
34 

44 
34 

41 
38 

44 
39 

46 
37 

42' 
26 

42 
27 

47 
28 

41 

31 

46 
26 

49 
29 

43 
28 

33 
25 

47 
29 

36 
24 

31 
24 

29 
22 

26 

19 

29 

20 

30 
6 

39 
12 

41 
19 

30 

14 

23 
16 

31 
20 

37 
14 

26 

14 

38.7 
25.8 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

50 
43 

48 
42 

49 
37 

43 
32 

38 

31 

40 
34 

44 
37 

42 

33 

40 
26 

46 
28 

40 
30 

47 
34 

50 
29 

42 
28 

36 
23 

38 
22 

48 
22 

28 
22 

26 
20 

25 
19 

28 

15 

27 
17 

36 

9 

36 
24 

32 

17 

24 

10 

30 
IS 

44 
22 

36 
8 

28 
8 

38.0 
24.6 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

51 
46 

49 

44 

46 
39 

44 
40 

43 
38 

49 
40 

52 
36 

47 

38 

45 
24 

51 
25 

44 
31 

56 

32 

58 
28 

49 
28 

46 
31 

36 
32 

40 
30 

38 

30 

32 

27 

29 
22 

39 
22 

34 
24 

32 

17 

44 
27 

37 
25 

31 
20 

36 

15 

35 
25 

35 

16 

35 
17 

42.1 
29.0 

CAMPTON 

MAX 

MIN 

56 
45 

S3 
44 

50 

40 

46 
41 

44 
38 

45 
39 

50 
30 

SO 
33 

47 
25 

45 
26 

49 
31 

41 
33 

54 
25 

55 

27 

46 
32 

40 
29 

49 

31 

39 

28 

33 
26 

32 
22 

31 
21 

36 
23 

33 
12 

35 
17 

41 
25 

35 

IS 

29 
19 

35 

24 

34 
14 

29 
12 

42.1 
27.7 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

^ 

49 
42 

48 

41 

45 
41 

44 
40 

51 
41 

54 

31 

48 
33 

47 
23 

50 
24 

43 
32 

58 
34 

60 
26 

45 
28 

44 
34 

38 
33 

40 
31 

41 
29 

31 
27 

32 

24 

42 
22 

34 

23 

36 

17 

46 
28 

38 
23 

33 

18 

39 
17 

36 

30 

33 

19 

39 
19 

43.2 
29.2 

DURHAM 

MAX 
MIN 

53 
48 

50 
43 

47 
42 

47 
40 

47 

43 

53 
43 

55 
34 

51 
38 

49 
26 

49 
27 

44 
32 

57 
34 

58 
29 

46 
30 

45 
35 

40 
33 

42 
32 

40 
32 

34 
25 

36 

27 

42 
23 

38 
28 

35 

18 

47 
29 

39 
27 

35 

18 

38 
21 

44 
29 

39 
20 

39 
19 

44.6 
30.8 

EAST  DEERING 

MAX 
MIN 

50 
47 

48 
42 

44 

38 

44 
39 

43 
37 

52 
39 

55 
36 

47 
34 

45 
29 

50 
24 

44 
31 

54 
33 

59 
28 

45 

27 

45 
28 

36 

30 

45 
29 

38 
28 

30 
22 

34 
22 

40 
21 

33 

21 

33 

15 

42 

27 

37 

27 

33 

14 

37 
12 

35 
27 

34 
15 

37 
16 

42.3 
27.9 

FABYAN 

MAX 
MIN 

55 

37 

48 
37 

47 
32 

48 
31 

47 
31 

45 
34 

44 
33 

44 
31 

38 
21 

45 
25 

44 
30 

47 
30 

49 
31 

48 
27 

44 
22 

35 
22 

38 

21 

31 
20 

29 

17 

26 

17 

28 

14 

26 
12 

23 

7 

38 
21 

30 
8 

29 
8 

34 

7 

39 
27 

33 

7 

28 

8 

38.7 
22.3 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

47 
42 

50 
37 

45 
34 

41 
34 

38 
32 

39 
33 

38 
35 

40 
33 

35 
25 

35 

24 

40 
24 

35 

32 

41 
24 

45 
25 

41 
23 

29 
19 

40 
25 

24 
21 

25 
19 

27 
18 

23 

10 

23 

15 

25 

2 

35 

10 

34 
13 

23 

11 

20 
11 

27 
11 

36 

7 

23 

7 

34.1 
21.9 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

52 
47 

SO 
45 

48 

40 

45 
42 

45 
39 

50 
42 

52 

36 

50 
35 

48 
23 

51 
25 

42 
32 

58 
33 

56 

26 

42 
28 

tl 

36 
33 

39 
30 

39 

30 

31 

27 

32 
25 

41 
22 

35 

25 

34 
18 

45 
30 

37 
27 

32 

19 

37 
17 

35 

2« 

35 

17 

39 
17 

42.7 
29.7 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

50 
47 

49 

44 

46 

40 

44 
41 

42 
38 

47 
41 

SO 
33 

50 
39 

47 

21 

4« 
23 

40 
31 

56 
32 

54 
24 

47 
26 

44 
33 

34 

31 

34 

30 

34 

30 

31 
27 

29 
22 

38 
24 

33 

24 

32 

17 

43 
28 

28 

31 
16 

33 

17 

33 
24 

35 

16 

35 

16 

40.9 
28.8 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

51 
46 

48 
45 

45 
38 

43 
38 

40 
35 

46 
37 

49 
40 

45 
30 

44 
20 

49 
23 

40 
32 

55 

31 

55 

22 

42 
25 

46 
30 

35 

30 

43 
28 

36 

27 

29 
25 

30 
23 

37 

20 

32 
22 

32 

13 

43 
29 

36 

24 

30 
11 

35 

11 

35 

24 

35 

13 

35 

16 

40.7 
26.9 

HANOVER 

MAX 
MIN 

52 

46 

54 

45 

48 
40 

46 
32 

40 
32 

46 
39 

50 
42 

43 
36 

44 
26 

48 
28 

44 
32 

55 

36 

55 

28 

44 
29 

41 
27 

38 
30 

40 
28 

36 

30 

32 
25 

30 
22 

38 
20 

33 
19 

34 
14 

43 
30 

35 

24 

3« 

15 

35 

14 

38 

27 

36 
15 

35 

19 

41.5 
28.3 

KEENE 

MAX 
MIN 

53 

48 

58 

47 

48 
42 

4« 
38 

42 
35 

52 

40 

57 
34 

51 
36 

47 
24 

52 
24 

45 
32 

56 
36 

61 
28 

49 
31 

48 
29 

40 
34 

38 
30 

42 

30 

32 
22 

3i 
24 

43 
22 

36 
24 

37 

18 

43 

31 

38 
27 

35 

U 

40 
11 

48 
28 

36 
15 

40 
1« 

44.9 
29.0 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

52 
44 

49 
40 

46 
40 

45 
41 

47 
41 

51 
41 

51 
35 

47 
33 

45 
28 

50 
29 

44 
31 

56 
34 

56 
32 

46 
31 

41 
33 

37 
31 

40 
33 

36 
28 

32 
25 

31 
22 

39 
21 

32 
22 

35 

20 

43 

30 

35 

23 

29 

20 

35 

20 

37 
29 

30 
16 

35 

17 

41.7 
29.7 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

52 
4e 

55 

44 

46 

41 

45 
32 

40 
31 

47 
39 

50 
40 

45 
29 

43 
23 

49 
26 

43 
32 

55 

29 

58 

25 

45 
28 

42 
24 

36 
30 

44 
29 

40 
28 

30 
24 

29 

18 

38 
IS 

32 
14 

32 

12 

43 
31 

3« 

17 

31 
14 

36 

13 

39 

27 

28 
14 

34 
20 

41.4 
26.6 

MANCHESTER 

MAX 

MIN 

50 
46 

50 
42 

48 
42 

46 

42 

42 

40 

48 
41 

54 
38 

46 
37 

44 
28 

46 

30 

44 
32 

52 
35 

52 
30 

46 
32 

40 
33 

38 
33 

39 
31 

36 
29 

33 
26 

30 
24 

40 
26 

32 
26 

38 
21 

42 
29 

35 

25 

30 
21 

35 

19 

37 

30 

30 
19 

36 
19 

41.3 
30.9 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

53 
48 

50 
40 

48 
41 

46 
42 

47 
43 

51 

41 

56 

33 

49 
37 

48 
24 

50 
26 

45 
32 

56 
32 

58 

32 

46 
29 

47 
29 

41 

34 

41 
30 

41 
31 

35 

30 

35 

24 

43 
23 

38 
28 

3« 

17 

45 
26 

39 
22 

IS 

1« 

39 

13 

3fl 

27 

17 
19 

40 
18 

44.5 
29.6 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

34 
28 

41 
28 

40 
31 

33 
24 

32 
25 

35 
29 

34 
26 

28 

14 

18 

9 

24 

10 

24 
17 

27 
22 

28 
17 

34 
16 

20 
6 

38 
12 

35 
2 

8 

2 

17 

1 

11 
-  1 

12 
2 

12 
-  3 

31 
10 

32 

5 

7 
-  I 

2 

-  4 

19 

-  3 

27 
12 

11 
-11 

7 
-  4 

24.0 
10.7 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

54 
42 

49 
43 

48 

41 

47 
42 

45 
42 

53 

42 

S8 

30 

50 
36 

49 
25 

52 
25 

47 
32 

56 
32 

58 
29 

45 
30 

47 
29 

39 

34 

37 
30 

42 
26 

32 

25 

35 

25 

44 
25 

37 
21 

37 
16 

46 
28 

38 
22 

35 

16 

40 
13 

40 
28 

32 
19 

40 
18 

44.4 
28.9 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

45 
42 

44 
41 

45 
36 

41 
35 

42 
35 

44 
34 

47 

33 

39 
31 

39 
29 

44 
28 

45 
28 

48 
29 

51 

30 

52 
29 

48 
28 

47 
28 

47 
21 

45 
27 

43 
27 

♦2 

25 

41 
23 

39 

21 

39 

18 

39 

20 

32 
25 

32 

16 

34 
17 

34 
22 

34 
12 

31 

12 

41.8 
26.7 

PETERBORO   2  S 

MAX 
MIN 

49 
46 

46 
42 

44 
39 

44 
40 

43 
36 

49 
39 

55 
37 

47 
36 

44 
27 

47 
29 

41 
31 

S3 

35 

56 
34 

49 
33 

47 
32 

36 
32 

44 
29 

3« 

28 

29 
22 

28 
21 

38 
24 

37 
27 

M 

18 

42 
31 

33 

15 

30 
17 

34 
17 

2« 

13 

13 

I* 
14 

41.3 

29.1 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

47 

41 

44 
38 

38 
33 

37 
32 

37 
31 

41 
36 

43 

35 

40 
33 

40 
23 

44 
25 

36 

30 

46 

30 

50 
30 

46 
27 

40 
24 

33 

22 

42 
21 

26 
22 

25 
18 

26 

17 

28 
15 

28 
17 

28 

9 

42 
IS 

30 
18 

23 
9 

30 
15 

35 
U 

12 

10 

2« 

12 

3*.l 
S.4 

PLYMOUTH  1  WNW 

MAX 
MIN 

53 
46 

53 

43 

60 
39 

44 
39 

43 
34 

47 
36 

50 
36 

49 
37 

48 
24 

45 
24 

SO 
29 

40 
31 

55 

25 

55 
26 

47 
32 

40 
29 

37 

30 

38 

27 

35 
25 

35 

20 

32 

18 

35 

20 

14 
16 

40 
17 

44 
25 

35 

IS 

29 

18 

21 

19 

t4 

2* 

14 

42.3 

27.0 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

52 
45 

48 
36 

56 
42 

49 
42 

46 
43 

57 
42 

54 
35 

SO 
36 

49 
27 

4« 
26 

44 
31 

56 

33 

58 
29 

46 
28 

47 
3S 

42 

33 

42 
30 

42 
27 

33 
25 

37 
24 

41 
22 

36 
21 

39 
17 

48 
28 

39 
22 

>s 

17 

3« 
19 

48 
28 

35 

19 

40 
18 

46.8 
30.1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

59 
46 

52 

4S 

60 

41 

47 
42 

44 
34 

44 
37 

50 
34 

56 
33 

50 
24 

48 
24 

50 
30 

46 
32 

53 
27 

54 
31 

48 
29 

45 
33 

42 
31 

40 
30 

42 
22 

29 

24 

31 
21 

41 
26 

34 
16 

4« 
21 

4S 
27 

38 

15 

37 

9 

41 
1« 

44 
19 

32 

14 

44.7 
27  .• 

WEST  LEBANON 

MAX 

MIN 

57 
49 

57 
46 

55 
42 

47 
42 

44 
32 

43 
33 

47 
42 

51 
39 

45 
23 

46 
26 

50 
27 

43 
33 

56 
28 

54 
28 

45 
25 

41 

30 

41 
30 

37 

30 

37 
24 

31 

26 

30 
20 

39 
25 

31 
14 

34 
19 

44 
27 

36 

14 

30 
10 

37 

13 

38 

14 

31 

15 

42.6 
27.3 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

55 

48 

51 
39 

49 
42 

47 
43 

47 

44 

S2 

42 

57 

31 

52 

34 

52 

25 

53 
23 

49 
32 

60 
31 

61 

28 

50 
29 

50 
29 

42 

34 

45 
33 

45 
32 

37 
22 

3« 

25 

44 
25 

39 
29 

37 

14 

4« 
27 

41 
21 

3« 

15 

41 
U 

4« 
28 

39 
IS 

42 
19 

4«.S 

29.2 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 

MIN 

52 
46 

48 
41 

46 

41 

44 
41 

44 
42 

53 

41 

52 

34 

49 
36 

46 
27 

48 
27 

44 
32 

55 

34 

55 

29 

45 
29 

44 
34 

35 
32 

40 
30 

35 

29 

34 
26 

35 
28 

36 
23 

34 
24 

35 

17 

43 

30 

3« 

27 

32 

20 

35 

21 

35 

28 

37 
18 

37 
IS 

42.1 
30.2 

WOODSTOCK 

MAX 

MIN 

54 
45 

5X 
44 

46 
38 

44 
36 

44 
36 

47 

40 

52 

33 

47 
32 

45 
24 

46 
28 

44 
32 

52 
32 

53 

27 

47 
26 

46 
29 

34 
29 

37 
28 

32 
27 

31 
25 

30 

23 

33 
25 

32 

23 

32 

13 

41 
28 

3« 

26 

29 

18 

32 
20 

33 
21 

35 

13 

35 

18 

40.7 
28.0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

58 
48 

56 

47 

52 
47 

54 
49 

55 

45 

54 
45 

54 
40 

51 
42 

♦7 
35 

49 
37 

4« 
41 

58 

47 

57 
45 

58 
50 

52 

43 

57 
43 

58 
37 

46 
34 

36 

31 

35 

28 

45 
30 

41 
31 

55 

28 

52 

38 

39 
32 

38 
31 

48 
31 

S4 
40 

31 

22 

41 
30 

49.3 
1«.2 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

54 
45 

50 
42 

49 
41 

47 
43 

49 

42 

54 
41 

57 

34 

51 
36 

48 
30 

M 

29 

48 
34 

5« 
38 

58 
39 

52 

42 

SO 
35 

47 
34 

S3 
33 

43 
27 

33 
24 

34 
23 

42 
22 

37 
25 

39 
22 

SO 

30 

40 
24 

36 

23 

40 
20 

54 
34 

34 
17 

40 
19 

4S.7 
31.6 

Sm  Rsfarmca  NoMs  Following  Stottoo     "^^^^ 
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Table  SConlinuMl 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1955 

Station 

Dor 

0<  Month 

i, 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

59 

<>2 

54 
45 

51 
44 

51 
47 

51 

46 

53 

44 

57 

31 

52 

34 

48 
24 

50 
23 

50 
37 

62 

35 

55 

34 

57 
44 

54 

34 

53 
37 

56 
36 

45 
29 

39 
22 

35 
22 

43 

20 

40 
29 

49 

20 

54 

37 

40 
23 

38 

19 

42 

15 

53 
33 

40 
19 

42 

21 

49.1 
31.5 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
«6 

52 
44 

50 
44 

51 
47 

49 
45 

55 
42 

56 
37 

52 
37 

50 
29 

50 
31 

50 
38 

60 

44 

57 

41 

53 
45 

52 

37 

50 
39 

57 
34 

45 

31 

34 
26 

35 
25 

43 
26 

40 
26 

54 
23 

51 
34 

40 
26 

36 
24 

42 

22 

54 
31 

33 
21 

40 
21 

48.3 
33.9 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

56 
49 

52 

46 

60 
42 

48 
44 

45 
33 

45 
36 

50 
37 

53 
37 

48 
28 

44 
28 

51 
28 

44 
34 

53 
33 

49 
36 

49 
35 

45 

33 

41 
33 

37 

31 

40 
25 

31 
26 

32 
24 

42 
26 

35 
21 

36 
22 

47 
29 

38 
21 

33 

14 

42 

14 

39 
17 

32 

17 

43.9 
30.0 

BENNINGTON  2    NH 

MAX 
MIN 

56 

60 
28 

49 
43 

46 
33 

39 
32 

45 
28 

49 
33 

48 
33 

39 
30 

52 
30 

41 
31 

55 
36 

58 
32 

54 
37 

48 
29 

54 
28 

59 
28 

41 
28 

30 
19 

31 
20 

39 

19 

35 
22 

45 
24 

49 
32 

36 
26 

35 

16 

37 

13 

53 
26 

30 
12 

36 

17 

45.0 
27.6 

9L00MFIELD 

MAX 
MIN 

5* 
44 

53 

44 

51 
40 

47 
33 

39 
32 

46 
36 

46 

38 

45 
35 

39 
24 

47 
24 

38 
30 

43 
35 

51 
25 

42 
24 

42 
26 

37 
25 

44 
25 

30 
25 

29 
21 

29 

22 

30 
12 

31 
21 

30 
2 

37 
29 

34 

12 

27 

13 

32 

17 

38 
13 

35 
4 

30 
15 

39.2 
24.9 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

50 
45 

57 
45 

52 
43 

43 
33 

42 

34 

44 
40 

48 
40 

43 
35 

41 
34 

46 

30 

43 
35 

52 

38 

52 
32 

51 
34 

40 
29 

48 
31 

49 
26 

35 
29 

30 
25 

26 
23 

34 
23 

30 
13 

42 
12 

45 
32 

34 
22 

29 

18 

39 
20 

42 
23 

23 
16 

34 
21 

41.5 
29.4 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

52 
42 

59 
38 

48 
38 

45 
33 

41 
30 

47 
37 

51 
31 

46 

34 

43 
24 

49 
22 

43 

30 

56 

31 

58 
24 

52 
26 

52 
26 

36 

29 

44 
27 

39 

26 

30 

14 

31 
21 

39 
13 

35 

20 

35 
12 

41 
30 

35 
25 

31 

11 

37 
6 

37 
24 

35 
11 

37 
15 

42.8 
26.1 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

56 

44 

51 

42 

SB 

38 

45 

38 

42 
31 

40 
33 

44 
38 

49 
33 

42 
19 

42 
19 

46 
24 

40 
30 

53 
20 

54 
21 

43 
24 

36 
23 

40 
30 

35 
25 

32 
22 

29 
20 

28 
19 

33 
19 

29 
10 

34 
10 

39 

17 

35 
10 

28 
14 

36 

17 

38 
U 

28 

11 

40.2 
23.7 

CORNWALL  1  N 

MAX 
MIN 

53 
43 

57 
37 

50 
43 

48 
37 

40 
31 

46 
37 

45 
37 

44 
28 

46 
29 

47 
26 

66 

39 

57 
38 

54 
32 

52 
32 

44 
26 

41 
27 

41 
25 

38 
26 

31 
20 

30 
21 

37 
19 

34 
20 

39 
16 

43 
36 

36 
21 

31 
16 

35 
12 

30 
10 

27 
11 

35 
15 

42.2 
27.0 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

52 

40 

61 
28 

52 

41 

46 
33 

39 
32 

43 
37 

48 
29 

45 

31 

39 
27 

48 
21 

43 

31 

52 

34 

57 
28 

57 
29 

52 

27 

42 

31 

53 
25 

38 

26 

30 
17 

30 
21 

35 

18 

32 

18 

40 
16 

47 
32 

35 
25 

33 

14 

36 
14 

46 
28 

35 
10 

35 
15 

43.4 
26.0 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

56 

47 

50 
46 

50 
41 

46 
41 

41 
33 

41 
36 

43 

40 

47 
38 

41 
25 

40 
27 

46 
32 

41 

33 

49 
32 

50 
29 

44 
32 

33 
28 

42 
29 

36 
28 

31 
25 

29 
24 

26 

20 

31 
23 

30 
10 

34 
12 

39 
22 

32 

12 

25 
19 

32 

20 

34 

10 

27 
10 

38.9 
27.5 

ENOSeURG  FALLS 

MAX 
MIN 

48 
43 

58 
45 

55 
35 

45 
32 

42 
32 

45 

39 

50 
40 

43 
34 

37 
27 

48 
20 

43 
35 

52 
31 

50 
20 

50 
25 

40 
26 

49 
26 

52 

28 

33 
27 

31 
20 

30 
19 

30 
20 

31 
20 

43 
5 

45 
31 

32 

18 

26 
16 

34 
14 

42 
23 

29 

5 

32 
20 

41.6 
25.9 

LEMINGTON 

MAX 
MIN 

53 
45 

50 
36 

49 
36 

44 
31 

40 
31 

41 
36 

45 
36 

41 
32 

39 
25 

45 
22 

38 
29 

43 
31 

48 
23 

44 
22 

40 
23 

39 
23 

44 
23 

30 
24 

28 

21 

27 
14 

27 
12 

28 
15 

32 

-  3 

38 
29 

30 

15 

26 
13 

29 

15 

41 
12 

36 

7 

30 

13 

36.2 
23.0 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

54 
47 

51 
38 

55 
42 

48 

40 

41 
34 

42 
35 

46 

40 

51 

37 

44 
26 

42 

27 

51 
30 

42 
33 

52 
28 

53 
27 

49 
30 

36 
28 

46 
32 

37 
27 

32 
26 

30 
25 

29 
22 

33 
23 

29 

7 

41 

14 

42 

34 

13 

26 
19 

34 
22 

35 

13 

31 
12 

41.3 
27.4 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

49 
40 

55 
43 

44 
38 

42 
31 

38 
30 

43 
34 

49 
37 

42 

30 

41 
25 

47 
26 

40 
29 

51 
36 

52 

27 

47 
28 

37 
25 

40 
26 

48 
23 

32 
25 

27 
21 

27 

20 

30 
20 

27 

8 

33 

7 

40 
26 

32 

16 

25 

14 

34 
16 

35 
20 

20 
11 

31      1  38.6 
16       25.1 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

45 
33 

54 
35 

47 
29 

39 
?3 

37 
25 

38 
23 

36 

28 

32 
20 

34 
18 

34 

18 

35 
19 

34 
27 

34 
26 

41 
28 

31 
16 

32 

15 

42 
10 

18 
10 

18 
10 

23 
12 

20 
6 

17 

7 

32 
8 

36 

6 

18 
8 

11 
6 

16 

a 

29 

14 

25 
-  2 

15      j  30.8 
2      ,  16.5 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

49 
43 

51 
41 

46 
39 

42 
30 

40 
29 

41 
36 

47 
37 

43 
28 

39 
26 

46 
24 

40 
30 

51 
29 

50 
25 

45 
24 

37 
20 

42 
24 

42 
23 

31 
23 

31 

19 

27 
18 

29 

19 

28 

7 

35 
6 

40 
22 

26 
13 

26 

10 

30 
16 

40 
19 

22 

7 

30      ,  36.3 
16       23.4 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX 
MIN 

50 
43 

55 

40 

55 
40 

45 
32 

38 
32 

45 
35 

50 
39 

47 
36 

43 
27 

48 
28 

42 

31 

54 
34 

53 

27 

48 
27 

47 
25 

36 
26 

50 
25 

32 

25 

31 
22 

32 

21 

34 

20 

31 
21 

33 

7 

46 
30 

42 

21 

26 

13 

36 
20 

36 
25 

36 

5 

33       41.8 
15       26.4 

RANDOLPH 

MAX 
MIN 

52 

45 

57 
40 

48 
39 

44 

32 

40 
33 

45 
40 

43 
37 

43 
26 

48 
26 

43 
32 

55 
35 

57 
25 

52 
26 

47 
28 

46 
23 

39 
23 

26 

48 
24 

35 
20 

31 
20 

28 
16 

36 
23 

35 

13 

33      1  43.0 
17       28.0 

REAOSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

58 
39 

53 
36 

63 
40 

44 
40 

42 
32 

43 
35 

48 

31 

54 
31 

46 

31 

42 
27 

47 
30 

39 
31 

57 
31 

58 
35 

55 
32 

47 
31 

50 
30 

35 
26 

36 
22 

27 
22 

30 
20 

37 
24 

34 
18 

45 
21 

43 
27 

32 

19 

32 

17 

36 
21 

44 

11 

29       43.5 
11      ;  27.4 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

56 
46 

62 

40 

54 
44 

48 
36 

40 
32 

45 
38 

50 
39 

47 
38 

41 
31 

50 
26 

43 
32 

56 
39 

56 
29 

54 
31 

50 
28 

44 
31 

50 
30 

41 
28 

32 

21 

29 

23 

38 
19 

33 
18 

39 
16 

46 
36 

44 
19 

41 
16 

36 
15 

46 
30 

36 
14 

37       44.9 
18      .  26.8 

SAINT  ALBANS 

MAX 
MIN 

48 
43 

61 
45 

53 
46 

49 
35 

40 
32 

42 
38 

47 
40 

45 
35 

38 
31 

49 
28 

43 
35 

51 
40 

52 

34 

50 
35 

42 
27 

40 
27 

50 
27 

35 
29 

31 
21 

28 

24 

31 
22 

31 
21 

40 
16 

44 
39 

39 
23 

36 

16 

36 
20 

42 
28 

28 
15 

30       41.7 
19       29.7 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

55 
46 

50 
46 

51 
40 

45 
33 

40 
32 

44 
39 

48 
40 

47 
37 

41 
26 

49 
30 

45 
32 

50 
37 

54 
27 

50 
26 

45 
30 

35 
26 

48 
27 

39 
30 

31 
25 

30 
23 

31 
18 

32 
22 

32 
6 

39 
31 

36 
22 

30 
12 

34 
18 

40 
21 

35 
7 

34 

15 

41.1 
27.5 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

51 
39 

48 

38 

59 

37 

42 

38 

39 

31 

35 
32 

38 
29 

50 
30 

38 
27 

32 
20 

43 
24 

40 
31 

47 
31 

54 
39 

50 
30 

38 
29 

49 
26 

27 
22 

32 
19 

25 
18 

25 

17 

30 
19 

29 
13 

42 
IB 

33 
22 

27 
14 

25 
15 

34 
19 

41 
6 

24 
3 

38.2 
24.5 

VERNON 

MAX 
MIN 

60 
38 

56 
42 

62 
43 

49 
43 

46 
34 

44 
37 

49 
32 

54 
34 

50 
25 

47 
25 

50 
25 

44 
32 

58 
29 

60 
32 

54 
29 

50 
33 

40 
31 

40 
30 

43 
22 

32 
24 

33 
21 

41 
26 

37 
19 

41 
23 

45 
27 

40 
17 

36 
12 

42 
15 

43 
15 

34 
15 

46.0 
27.7 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

55 
45 

55 
45 

50 
41 

48 
40 

42 
32 

40 
34 

42 

39 

55 
35 

41 
20 

39 
21 

45 
25 

38 
32 

55 
22 

48 
21 

42 

30 

32 
22 

42 
18 

36 
22 

31 
21 

31 
21 

28 
12 

29 

18 

29 

-  1 

36 

5 

36 
17 

30 

7 

25 

10 

31 
11 

35 
0 

24 
-  2 

39.1 
22.1 

WILDER 

MAX 
MIN 

57 
48 

53 
46 

56 
42 

46 
43 

46 
32 

44 
33 

48 
42 

50 
40 

46 
25 

45 
25 

49 
29 

44 

33 

56 
27 

57 
28 

45 
26 

44 
28 

41 
32 

37 
30 

37 
27 

31 
26 

32 

20 

40 
25 

33 
16 

36 

19 

39 

27 

37 
16 

32 

13 

36 

14 

36 
13 

31 
15 

42.9 
28.0 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

50 
36 

55 
41 

47 
40 

45 
33 

42 
33 

47 
40 

50 

39 

45 
36 

44 
24 

47 
25 

43 
32 

54 
33 

55 
26 

45 

27 

46 
25 

39 

30 

46 
29 

36 

28 

30 
20 

29 

17 

37 
16 

32 

16 

35 

13 

42 

30 

35 
20 

29 

14 

35 
10 

36 
26 

35 
14 

34       41.5 
18       26.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

M 

1 

2 

3 

* 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ROCHSSTER,  MASS 

KVAP 

.09 

.03 

.00 

.02 

.03 

.01 

.04 

.02 

.07 

.04 

.02 

.03 

.03 

.03 

.02 

.06 

.00 

.14 

tIKD 

38 

53 

35 

37 

95 

58 

22 

15 

35 

31 

51 

21 

17 

20 

8 

32 

47 

57 

126 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MA3SABS3IC  LAKZ,  K.  H. 

KTAP 

. 

.02 

.03 

.01 

. 

.01 

.01 

.02 

.04 

.03 

.03 

.00 

.02 

.00 

.05 

.01 

.03 

.08 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WIMD 

26 

23 

18 

47 

53 

55 

20 

21 

31 

12 

16 

22 

16 

11 

21 

37 

69 

92 

3 

37 

52 

68 

18 

9 

30 

22 

28 

10 

61 

73 

1001 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    ENGLAND 
NOVEVBER    1955 


Stahon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  TO  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.9 

1 

T 

CREAU  BILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 
4 

T 

3.0 
3 

1.0 
4 

2 

1 

T 

T 

T 

2.0 
2 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.5 

4 

.4 
3 

1 

1 

T 
T 

HARTFORD  BRAINARD  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.4 

2 

T 

T 

T 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

3.0 

3 
.2 

T 

1 

T 
T 

T 

KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
2 

T 
2 

T 

T 

T 

T 
T 

MIDDLETOWN  4  If 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.3 
3 

T 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.4 
2 

T 
T 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3.0 

2 
.2 

1 

T 
T 

T 

NORWICH  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

_ 

STORES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

T 
T 

T 

T 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 
1 

4.3 
3 

T 

T 

T 

T 

MAINE 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.4 

T 

T 

T 

T 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

- 

_ 

- 

- 

_ 

- 

BELFAST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.4 

T 
T 

1.5 
T 

T 

1.2 

T 

1 

1.2 

1 

T 
2 

2 
.3 

2 
.2 

T 
1 

T 
1 

T 

1 

1.6 

T 

.1 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

.5 

1 

T 

1 

T 

1 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

.3 

T 

.3 

2.1 
2 

.2 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

EAST  WINTHROP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

T 

.1 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

.2 
T 

1.6 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

.3 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 
T 

T 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

HODLTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 
T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.4 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

PRESQUE  ISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

.5 
T 

.3 
T 

T 

T 

T 

.4 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 
T 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

RUHFORD  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

WOODLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.2 
1 

T 

T 
T 

1.0 

1 

1 

- 

.9 
1 

T 
T 

MASSACB1ISETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
2 

- 

- 

- 

T 

T 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

T 

T 

2.3 
2 

T 

BIRCH  HILL  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

2.0 
2 

T 
2 

1 

T 

BLUE  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.5 
3 

2.7 
3 

1 

T 

T 

T 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

2.3 

.2 

2 

.2 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

4.0 
5 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CHARLTON  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.3 

1 

.8 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

EAST  WABEHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

3 

3 

2 

T 

See  reference  notes  following  Station  I 
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HEW   ENGLAHD 


T«bU  7  -  Continued 

NL 

tyKMB 

SH  1 

Has 

Day  of  month 

Stahon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KDGARTOWll 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

. 

: 

: 

: 

; 

- 

- 

I 

I 

-_ 

: 

: 

: 

: 

- 

- 

. 

; 

_ 

-_ 

- 

- 

-_ 

_ 

- 

; 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

.4 
3 

1 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

.4 

T 

1.0 
T 

T 

HOOSAC  TDIWEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

T 

T 

2.8 
2 

1 

T 
1 

T 
T 

T 
T 

HTAinilS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

- 

- 

_ 

nilGHTVILLE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1 

2 

- 

T 

LOWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

.5 

1 

1.0 

1 

yiDDLETON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.3 
3 

T 

NAimiCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQDIV 

T 

.1 

T 

T 

1.1 

T 

PITTSriELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.4 

3.3 
3 

T 

T 

T 

2.6 

4.2 

7 

2 

T 

T 
T 

4.0 

T 

4 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

PLYHOOTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

" 

- 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

1.0 
T 

SAKDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

_ 

- 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

2.0 
2 

T 

T 

4.0 
1 

T 

T 

3.0 
3 

T 
2 

T 
T 

T 

1.0 

T 

SWAMP  SCOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

4 

T 

T 

T 

WAl^OLM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

3.2 
3 

.4 
3 

1 

1 

T 

WESTOVER  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

2.6 
2 

1 

T 
T 

T 

T 

WORCESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.5 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

T 

3.0 

.5 

T 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

N£W  HAMPSHIRE 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

2.5 
3 

- 

- 

- 

T 
T 

.2 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1.5 

1 

1 

1.0 

1 

T 

1.0 

T 

1.0 

1 

BLACKWATER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
T 

1.5 

T 

CORCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

2.0 
2 
.4 

1.5 

T 

1 

T 
T 

DDRHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.7 
3 

1 

T 
T 

.7 

1 

riRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

.5 

1 

1.0 

1 

2.0 
2 

6.0 

6 

2.5 
8 

8 

.5 
6 

4.0 
8 

6 

4 

.5 
4 

1.0 
4 

3.5 

7 

.5 
6 

1.0 
6 

3.0 

7 

nUHKLIR  FALLS  DAM 

1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

1.5 
T 

HAXOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

- 

. 

2.2 

2.0 

- 

_ 

_ 

- 

- 

2.0 

- 

- 

- 

. 

_ 

.4 

T 

- 

1.0 

- 

.4 

- 

- 

- 

_ 

. 

- 

.2 

_ 

)     EEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.8 
T 

T 

T 

1.0 

1 

1.1 

1 

T 
T 

T 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 

1 

.3 

T 

T 

.7 
1 

T 
T 

.1 

T 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

3 

2 

9.5 
2 

2.0 
8 

8 

1.0 
6 

.4 

7 

1.0 

7 

.3 
8 

1.3 
9 

9 

9 

9 

6 

.2 

6 

1.0 
5 

.7 
6 

.1 
6 

T 
6 

.7 
6 

6 

T 
6 

.2 
6 

6 

T 

6 

T 
6 

T 
6 

.3 
6 

.5 
6 

USHUA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

5 

1 

1.5 
2 

KEW  LONDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

T 
T 

T 
T 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

T 
T 

T 
T 

.5 

T 

.5 

2.5 

1 

1.0 

1 

1.5 
2 

T 
2 

.5 
2 

5.0 

7 

T 
5 

5 

T 
2 

2 

T 
2 

T 
2 

T 

1 

T 

1 

1 

P0RT3M00TH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.5 
2 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

SURRY  MODNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.4 

2 

T 

T 
T 

2.0 
2 

T 

1 

WINDHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

T 

WOLFEBORO  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

.2 
T 

T 

T 

T 

See  reference  notes  follovrinq  Station  Index. 
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Table  7  -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAKD 
NOVEMBER    1955 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3   4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

T 

1 

1 

T 
T 

.5 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.1 

.4 
1 

T 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

3 

3 

2 

T 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

3.4 

.2 

3 

.3 

T 

1 

T 

T 
T 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

BENNINGTON  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
2 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 
2 

3.0 
5 

T 

- 

3.0 
6 

6 

6 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2.0 
3 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

.8 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

3.4 
2 

T 

T 
3 
.3 

2 
.2 

T 

T 

T 

T 

1.3 

T 

1 

T 

1 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

T 

1.5 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.9 
1 

1.3 

1 

.4 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.2 
T 

DORSET  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 

-_ 

2 

2 

2 

1 

.5 

1 

1 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

2.0 
T 

2.0 

1 

1 

T 

1.5 
1 

1.5 

1 

LEMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

1.0 

T 

6.0 

6 

2.0 
8 

1.0 

4 

4 

2.0 
4 

4 

2 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

.5 

1 

2.0 
3 

MIDDLESEX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 
T 

T 
T 

1.7 
2 

2.5 
4 

4 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.2 
T 

.5 

1 

MOUNT  MANSFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

2.7 
5 

5 

1.1 

5 

3 

2 

1 

1 

1 

.5 
1 

2.5 

1 

1 

1.0 
2 

1.5 
4 

.7 
4 

4 

4 

4 

4 

1.0 

5 

.7 
6 

.5 

7 

2.0 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
1 

T 

T 
T 

2.6 
2 

.5 
2 

T 

1 

T 

1 

2.0 
3 

T 
3 

1 

.5 

1 

1 

.2 

1 

T 

1 

.5 
2 

.6 
2 

1.8 
3 

NORTHFIELD  NORWICH  UNI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

- 

- 

T 
T 

.5 

1.5 

- 

- 

- 

1.0 

T 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

.7 

.3 
T 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

SAINT  ALBANS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

4 

2 

1 

2.0 
2 

1.0 
2 

- 

WILDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

T 
T 

T 

T 

.5 

1 

T 

T 

T 

.5 
1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


NEW  ENGLAND 

NOVEMBER  1955 

1 

ObMt- 

1 

Obeer- 

Station 

i 

County 

1    1 

J 

1 

vatioD 

ObMTvez 

Rein 

to 

StAtion 

i 

County 

1 

i  i 

1 

time 

Obaerver 

Refer 
to 

1 

t 

■1 

ll   » 

% 

1 

i" 

tables 

8 

1 

1 

J       & 

« 

^ 

tables 

3 

6l^^ 

Js 

s 

tS 

A 

t 

a 

3    :3 

Q 

A 

A 

CCMNECTtCin 

ASSONJA 

0120 

NEW  HAVEN 

*1  20 

73  05 

20 

BA 

ANSONIA  WATER  CO 

ROCKLAND 

7250 

KNOX 

4*  06   69  07 

40 

6P 

6P 

OLIVER  W.  HOLMES 

2  3  5   7 

8A«.E«VlLLC 

022? 

LITCH=1ELD 

*1  50 

73  02 

710 

BA 

WATER  BUR  HARTFORD 

ROCKLAND  I  W 

7255 

KNOX 

44  06 

69  08 

30 

4ID 

CENTRAL  MAINE  POWER 

BALTIC 

02S1 

NEW  lQMOO* 

17 

*1  37 

72  06 

140 

HID 

BALTIC  MILLS  CO 

ROXBURV 

7315 

OXFORD 

*4  40 

70  36 

720 

■(ID 

flUMFORD  FLS  PWR  CO 

3 

eARKHAMSTCD 

0299 

LITCHFIELD 

41  56 

72  57 

420 

6A 

WATER  BUR  HARTFORD 

RUHFORD  9  SW 

7325 

OXFORD 

**  31 

70  34 

674 

MID 

>*I0 

EVALINE  A.  WARREN 

2  3  5   7 

•LOOMf ICLD 

063* 

HARTFORD 

*l  50 

72  4* 

165 

MID 

ENG  DEPT  HARTFORD 

C 

RUMFORO  1  SSE 

7330 

OXFORD 

44  33 

70  33 

506 

MIO 

i^IO 

RUMFORD  FLS  PWR  CO 

2  3  5     C 

aRIOOEPORT  W8  AIRPOftT 

OeOfciFAlRFIELO 

41  10 

73  08 

7 

MID 

MID 

U.S.  WEATHEB  BUREAU 

2    3 

5    7  C 

5ANF0R0  2  NNW 

7479 

YORK 

43  26 

70  47 

260 

5P 

5P 

CLIFFORD  P.  COOK 

2  3  5 

BRISTCX  2  « 

Oa30, HARTFORD 

*1  41 

72  59 

640 

6A 

BRISTOL  WATER  CO 

SKOWMEGAN 

7627 

SOMERSET 

44  46 

69  43 

165 

ilID 

CENTRAL  MAINE  POWER 

eBOO«t.LYN 

0916  WINDHAM 

17 

*1  47 

71  57 

275 

6P 

DONALD  J.    FIELDS 

SOUTH  ANOOVER 

7940 

OXFORD 

44  36 

70  44 

660 

7P 

ALLAN  M.  ERASER 

3 

MJLLS  eAlOGE  OAH 

096ia!TCHf  lELD 

41  *0 

75  29 

260 

7A 

COWJ  LIGHT  t  POWER 

SOUTfWEST  HARBOR 

6301 

HANCOCK 

44  16 

66  19 

10 

«IID 

U.  S.  COAST  GUARD 

BuRLlP*CTON 

09T3|HARTF0RO 

41  46 

72  58 

460 

6A 

WATER  BUR  WRTFORD 

SOUA  PAN  DAM 

6398 

AROOSTOOK 

15 

46  32:  69  20 

56B 

M.  C.  STEVENS 

3 

-  "•--  L«E 

109J>4IBFIELD 

41  29 

73  28 

500 

MIO 

CONN  LIGHT  6  POWER 

C 

SWANS  FALLS 

8641 

OXFORD 

44  02   70  59 

400 

MD 

PUBl IC  SERVICE  CO 

T  RANGER  STA 

i*ee|MiooLCS£)i 

41  26 

72  31 

170 

8A 

ST  PARK  6  FOREST  COM 

THE  FORKS 

8721 

SOMERSET 

45  20 

69  98 

570 

6A  .GLADYS  M.  OURGIN 

3 

1*99  NEW  LONDON 

41  35 

72  20 

*35 

9A 

9A 

MARY  A.  LEAL 

2  3 

9 

UNITY 

8936 

WALOO 

44  35 

69  20 

530 

6P 

6P  MERTON  R.  REYNOLDS 

2  3  5 

-.6  1  S 

193t  HARTFORD 

41  48 

72  56 

300 

8A 

COLLINS  COMPANY 

INACTIVE  8/591 

UPPER  DAM 

8942 

OXFORD 

4*  52 

70  52 

1464 

9P 

UNION  WATER  PWR  CO 

3 

ITISJLITCHFIELD 

41  52 

75  20 

1300 

5P 

5P 

CREAM  HILL  FARM 

2  3 

5    7 

WEST  BUXTON  2  NNW 

9314 

YORK 

13 

43  42 

70  37 

150 

6P 

6P 

CENTRAL  MAINE  POWER 

2  3  5 

,,3^R, 

ITfcl'pAIRFlELO 

41  23 

75  28 

510 

SS 

SS 

JOSEPH  a.SIMKO,  JR. 

2  3 

5   7 

WEST  ENFIELO 

9360 

PENOBSCOT 

11 

49  14 

66  39 

180 

7A 

GEORGE  THOMPSON 

3 

-v3n  l.*"lE 

1T98INEW  HAVEN 

41  ?2 

72  59 

160 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

WINSLOW 

9826 

KENNEBEC 

4*  33 

69  38 

90 

8A 

SA 

HOLL 'WORTH/WHITNEY 

2  3  5 

1S4*|FAIRF1ELD 

*1  19 

75  05 

70 

6A 

BIRMINGHAM  WATER  CO 

WOODLAND 

9891 

WASHINGTtn 

14 

45  06 

67  24 

1*0 

BA 

■HID 

ST  CROIX  PAPER  CO 

2  3  5    7 

T  HAVEN 

2 1691 MEW  HAVEN 

*1  17 

72  52 

30 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

■*  L*«  fi£S£BVOIH 

22SalFA|ftF|ELD 

*1  14 

75  15 

260 

5P 

BHiDoEPOHT  HYDRAULIC 

MASSACHUSETTS 

..S  VILLAGE 

26SSILITCHF1EL0 

41  57 

73  22 

560 

6P 

6A 

CONN  POWER  COMPANY 

2  3 

5 

ADAMS 

00*9 

BERKSHIRE 

42  59 

73  06 

750 

BA 

8A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5    7 

=  .TOH 

SiOTNEW  LONDON 

17 

41  21 

72  02 

59 

MID 

WATER  6.  ELEC  DEPT 

AMHERST 

0120 

HAMPSHIRE 

42  24 

72  32 

210 

MID 

'^ID 

UNIVERSITY  OF  MASS 

2  3  5   7  C 

--■TFO«0 

3AA6IHARTFORO 

41  46 

72  42 

1*0 

MID 

ENG  DEPT  HARTFORD 

C 

ASHBURNKAM 

0190 

WORCESTER 

*2  59 

71  53 

1190 

BA 

M.  C.  STEWART 

3 

^troAC  BRAINARD  FIElO 

9*51  HARTFORD 

41  44 

72  39 

IS 

MID 

8A 

SWG  TREATMENT  PLANT 

2  3 

5    7  C 

ASHLAND 

0216 

MIDDLESEX 

42  16 

71  28 

227 

7A 

METRO  DIST  WTR  COMM 

3 

-   --TTCOBO  WB  AIRPORT 

3*56. HARTFORD 

41  56 

72  41 

169 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5    7  C 

'athOL  3  E 

OZ57 

WORCESTER 

42  35 

72  10 

1000 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

-LX«S  RESERVOIR 

5593  FAIRFIELD 

41  14 

73  16 

240 

7P 

eBIDGEPOBT  HYDRAULIC 

BEECHWOOD 

0551 

NORFOLK 

42  13 

70  49 

40 

BA 

STATE  CEPT  HEALTH 

3 

-£TT  CITY 

3857  NEW  LONDON 

IT 

41  36 

71  54 

400 

MID 

JEWETT  CITY  WTR  CO 

C 

eELCHERTOWN 

0562 

HAMPSHIRE 

42  17 

72  21 

556 

BA 

METRO  DIST  WTR  COMM 

3 

3905  LITCHFIELD 

41  4* 

73  29 

360 

6P 

6P 

MARY  C.  OLIVER 

2  3 

5    7 

BIRCM  HILI  'AM 

0666 

WORCESTER 

*2  38 

72  07 

840 

CORPS  Of  ENGINEERS 

2  3  5   7  C 

>.£  KOHOttC 

3969  NEW  LONDON 

41  24 

72  11 

IBO 

eA 

NEW  LONDON  WTR  WKS 

BLUE  HILL 

0736 

NORFOLK 

42  13 

71  07 

640 

7P 

7P 

BLUE  HILL  OBS 

2  3  6   7  C 

■JEL  RESERVOIR 

*096  FAIRFIELD 

41  to 

73  S3 

340 

6A 

STAMFORD  WATER  CO 

BOSTON  we   IRPOBT 

0770 

SUFFOLK 

42  22 

71  02 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

■.;h£STE» 

*»*3|H«RTF0RD 

41  46 

72  29 

392 

64 

MANCHESTER  WTR  DEPT 

8OYLST0N 

0601 

WORCESTER 

42  21 

71  43 

550 

AR 

MRS,  BARBARA  SMITH 

3 

■s'ielo  hollow  tu* 

**8a  jUISOHAM 

17 

41  45 

72  11 

250 

5P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5     C 

BROCKTON 

0660 

PLYMOUTH 

42  03 

71  01 

80 

4P 

4P 

CITY  ENGINEER 

2  3  5    7 

>:  PONC  RESERVOIR 

*599, FAIRFIELD 

*t  12 

73  31 

480 

STAMFORD  WATER  CO 

CAMBRIDGE 

1C97 

MIDDLESEX 

42  23 

71  07 

60 

MID 

HARVARD  UNIVERSITY 

C 

ClETOw  »  m 

*767 

MIDDLESEX 

*1  33 

72  43 

369 

><00^ 

N0C» 

KORNEL  BAILEY 

2  3 

5   7 

CHARLTON  2 

13*4 

WORCESTER 

42  08 

71  57 

680 

5P 

5P 

OLIVER  E,  KAY 

2  3  5   7 

-  _«0R0 

*T90 

NEW  HAVEN 

*1  12 

73  05 

30 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

CHATHAM 

1376 

BARNSTABLE 

41  40 

69  57 

38 

5P 

U.  S.  COAST  GUARD 

3 

.««.  RANGER  STATIO* 

4933 

LITCHFIELD 

41  50 

73  18 

1*40 

8A 

ST  PARK  6  FOREST  COP 

CHESTER 

1425 

HAMPDEN 

42  17 

72  59 

600 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

-   CuS  SESERVOIfl 

5016 

MIDDLESEX 

41  30 

72  26 

360 

MID 

FRANK  P.  O'NEILL 

c 

CHESTERFIELD 

1436 

HAMPSHIRE 

42  23 

72  51 

1360 

9A 

STATE  OEPT  HEALTH 

3 

..t^NT  CARMEL 

507  7 

NEW  HAVEN 

41  25 

72  55 

200 

MID 

8A 

CONN  AGR  EXP  STA 

2  3 

5   7 

CHESTNUT  HILL 

1447 

SUFFOLK 

42  20 

71  10 

124 

METRO  DIST  WTR  COMM 

2  3  6 

VATCKAyG  RANGER  STA 

5125 

WINDHAM 

17 

41  53 

72  05 

*00 

ST  PARK  6  FOREST  COM 

CLINTON 

1561 

WORCESTER 

42  24 

71  41 

396 

BA 

4P 

METRO  DIST  WTR  COMM 

2  3  5 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

5131 

TOLLAND 

17 

41  46 

72  21 

570 

8A 

ST  PARK  b   FOREST  COW 

COKASSET 

1582 

NORFOLK 

42  16 

70  50 

80 

7A 

7A 

OSCAR  JOHNSON 

2  3  6 

HOt   MABTrORO 

5262  LITCHFIELD 

41  53 

72  57 

380 

eA 

WATER  BUR  HARTFORD 

COLD BROOK 

1599 

WORCESTER 

42  23 

72  03 

680 

BA 

METRO  DIST  WTR  COMM 

3 

\-v   HAVEN  WB  AIRPORT 

52^3jNEW  HAVEN 

41  16 

72  53 

6 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5    7  C 

EAST  PEPPERELL 

2369 

MIDDLESEX 

42  40 

71  35 

210 

eA 

MRS.  MARV  E.  DAVIS 

3 

rwiNGTOW 

5265  HARTFORD 

*1  42 

72  44 

150 

HID 

ENG  DEPT  HARTFORD 

EAST  WAREHAM 

2451 

PLYMOUTH 

41  46 

70  40 

16 

6A 

BA 

6.  B.  ROUNSVILLE 

2  3  5   7 

■   ■■■.  LONDON 

5309INEW  LONDON 

41  21 

72  06 

62 

9A 

9A 

UNDERWATER  S  LAB  USN 

2  3 

5 

ECGAPTOWN 

2501 

DUKES 

41  23 

70  31 

20 

8A 

8A 

ELIZABETH  B.  HOUGH 

2  3  5   7 

-■^Xt  2  SW 

5**5  LITCHFIELD 

41  56 

73  13 

1380 

7A 

EDWARD  C.  CHILOS 

5    7  C 

[FALL  RIVEB 

2642 

BRISTOL 

41  42 

71  10 

190 

IIP 

IIP 

RICHARD  C.  BRIGHAM 

2  3  5   7 

H2ATH  BAANFOftO 

551(3'NEW  HAVEN 

41  20 

72  46 

210 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

FITCHSURG  2  S 

2806 

WORCESTER 

42  34 

71  46 

400 

BA 

6A 

OEPT  PUBLIC  WORKS 

2  3  5 

MOBTH  GUILFOSO 

56*1* NEW  HAVEN 

41  23 

72  43 

280 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

FRAM INGHAM 

2975 

MIDDLESEX 

42  17 

71  25 

7A 

7A 

METRO  DIST  WTR  COMM 

2  3  5 

NOOWALK 

5e92(FAiaF:ELD 

*1  06 

73  27 

120 

6P 

6P 

CHESTER  A.  COMSTOCK 

2    3 

5 

FRANKLIN 

2997 

NORFOLK 

42  06 

71  24 

320 

BA 

STATE  CEPT  HEALTH 

3 

MOOWICH  i    SW 

59051  NEW  LONDON 

17 

*I  30 

72  09 

300 

IDA 

lOA 

NORWICH  WATER  DEPT 

2  3 

5   7 

GARDNER 

3052 

WORCESTER 

42  35 

71  99 

lUO 

9A 

STATE  CEPT  HEALTH 

3 

PACMAUG  FOREST 

6131 |n£W  LONDON 

17 

*1  35 

71  51 

270 

ST  PARK  fc  FOREST  COW 

GROT ON 

3270 

MIDDLESEX 

42  36 

71  35 

320 

BA 

STATE  CEPT  HEALTH 

3 

PEOPLES  RANGER  STATION 

6239, LITCHFIELD 

*1  56 

73  00 

435 

8fl 

ST  PARK  (,   FOREST  C0^ 

Ihardwick 

3401 

WORCESTER 

42  21 

72  12 

950 

9A 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

MKKOECT 

6597  NEW  HAVEN 

*1  30 

72  57 

420 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

HATCHVILLE 

3471 

BARNSTABLE 

41  37 

70  32 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

PUTNAM 

66*51 WINDHAM 

17 

*1  5* 

71  54 

2*0 

8P 

ALPHONSE  eONNcR 

2    3 

5    7  C 

HAVERHILL 

3505 

ESSEX 

42  46 

71  04 

60 

7P 

7P 

EARL  F.  SMITH 

2  3  6   7 

PUT NAN  LAKE 

6656|F»IRFIELD 

41  05 

73  36 

300 

8A 

GREENWICH  WATER  CO 

HEATH 

3549 

FRANKLIN 

42  40 

72  49 

1430 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

ROCPtVILLE 

69*2  TOLLAND 

*1  52 

72  26 

510 

MID 

ROCKVILUE  WTR  f.  AGUE 

C 

HOLY OK E 

3702 

HAMPDEN 

42  13 

72  36 

90 

6A 

A.  W.  LADD 

3 

ROCKV  RIVER  DAM 

6966'lITCHFIELO 

*1  35 

73  26 

220 

7A 

CONN  LIGHT  (,   POWER 

HOOSAC  TUNNEL 

3713 

BERKSHIRE 

42  41 

72  56 

600 

BA 

6A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5    7 

ROAD  POMD 

7002|FAIRFI€LD 

41  18 

73  32 

785 

3P 

RIDGEFIELD  WTR  SUP 

HUBSARDSTON 

3772 

WORCESTER 

42  29 

72  00 

1030 

6A 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

SALlSeoOT 

7109  LITCHFIELD 

41  59 

73  27 

1015 

5P 

5P 

HAROLD  MYERS 

2  3 

HYANNIS 

3921 

BARNSTABLE 

41  41 

70  17 

25 

6P 

6P 

CAPE  U   VNYRD  ELEC  CO   2  3  5   7  C 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

7157  FAIRFIELD 

41  15 

73  21 

299 

5P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

IPSWICH 

3876 

ESSEX 

42  40 

70  52 

30 

6A 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

SHEPAkX;  0AM 

7373  LITCHFIELD 

*1  *3 

73  19 

8*1 

N00» 

«oa 

BUR  ENG  WATERBUflY 

2  3 

5     C 

JEFFERSON 

3931 

WORCESTER 

42  22 

71  54 

920 

AR 

METRO  OIST  WTR  COMM 

3 

SHUTTLE  MCAOOU  RES 

7*32  HARTFORD 

*1  39 

72  49 

370 

BA 

WTR  COM  NEW  BRITAIN 

KNIGHTVILLE  DAM 

3985 

HAMPSHIRE 

42  17 

72  92 

540 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7  C 

STAfFOftO  SPRINGS 

79*6, TOLLAND 

17 

*1  58 

72  18 

625 

8A 

CONN  LIGHT  (,   POWER 

LAKE  COCHITUATE 

<.01? 

MIDDLESEX 

*2  19 

71  23 

146 

METRO  DIST  WTR  COMM 

2  3  5 

STAMFORD 

7969|faiRFIELD 

41  04 

73  30 

109 

5P 

5P 

ERNEST  T.  LUMOE 

CLOSED  9/S5  1 

LAWRENCE 

4105 

ESSEX 

42  41 

71  10 

57 

9P 

MID 

ESSEX  COMPANY 

2  3  5 

STEVENSON  DAM 

6065, FAIRFIELD 

41  23 

73  10 

60 

7A 

CONN  LIGHT  t  DOWER 

LEXINGTON 

MIDDLESEX 

4  42  27 

71  12 

200 

5P 

6P 

JOHN  E.  WALLACE 

2  3  9 

STORRS 

6136 j TOLLAND 

17 

41  46 

72  15 

600 

HID 

MIO 

U  OF  CONN  AGR  OEPT 

2  3 

5   7  C 

LOWELL 

4313 

MIDDLESEX 

42  39 

71  18 

90 

SP 

5P 

PROPS  LKS  0   CANALS 

2  3  5   7 

THO-sCNVlLLE 

836* 

HARTFORD 

A2  00 

72  36 

100 

6A 

CONN  LIGHT  t  POWER 

MANSFIELD 

4*49 

BRISTOL 

42  03 

71  12 

200 

8A 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

TORBINGTON 

8*36 

LITCHFIELD 

41  48 

73  07 

580 

AR 

TORRINCTON  WTR  CO 

MEND ON 

4667 

WORCESTER 

42  05 

71  34 

440 

MID 

HAROLD  J.  PARKINSON 

C 

TORPJSOTON  2 

6*41 

LITCHFIELD 

41  48 

73  08 

603 

BA 

TORRINGTON  REGISTER 

MIDCLEBOHO 

4711 

PLYMOUTH 

41  53 

70  54 

50 

BA 

STATE  CEPT  HEALTH 

3 

TBa;  fALLS  RESERVOIR 

6*68 

FAIRFIELD 

41  17 

73  09 

320 

BRICGEPOBT  HYDRAULIC 

MIDDLETON 

ESSEX 

42  36 

71  01 

100 

SS 

BA 

DANVERS  WATER  WORKS 

2  3  5   7 

•  IrtTERBuflv  CITY  MALL 

691 1 

NEW  HAVEN 

41  34 

73  02 

*75 

MIO 

lOON 

BUR  ENG  WATERBUBT 

2  3 

E     C 

jMILFORD 

4760 

WORCESTER 

42  10 

71  31 

290 

6A 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

WEi>AWAiX  RESERVOIR 

9007 

NEW  HAVEN 

41  16 

73  02 

160 

BA 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

MILLBURY 

4771 

WORCESTER 

42  12 

71  45 

330 

BA 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

WESTBRCW 

9067 

MIDDLESEX 

41  IS 

72  26 

40 

4P 

UP 

JAMES  RINTOUL 

2  3 

5   7 

MONTAGUE  CITY 

4903 

FRANKLIN 

42  35 

72  34 

150 

8A 

MRS. MARGARET  LOBLEY 

■EST  HARTFORD 

9162  HARTFORD 

41  *5 

72  47 

275 

BA 

WATE^  BUR  HARTFORD 

DtOUNT  WACHUSET 

5077 

WORCESTER 

42  29 

71  53 

2000 

AR 

FRANCIS  HARRINGTON 

3 

WEST  HARTLAND 

9174iHAfiTF0RD 

*2  00 

72  56 

1160 

SA 

WATER  BUR  HARTFORD 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

5159 

NANTUCKET 

41  15 

70  0* 

43 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

WHIOVILlE  RESERVOIR 

9506  HARTFORD 

41  4* 

72  57 

500 

BA 

WTR  COM  NEW  BRITAIN 

NEW  BEDFORD 

5246 

BRISTOL 

41  39 

70  55 

90 

MIO 

4P 

CITY  ENGINEER 

2  3  5    7  C 

MHITNE''  laxe 

95*4  NEW  HAVEN 

41  20 

72  55 

36 

SA 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

3 

NEWBURYPORT 

5265 

ESSEX 

42  50 

70  56 

20 

9A 

STATE  OEPT  HEALTH 

3 

WIGWAM  BESERVOIR 

9566  LITCHFIELD 

41  40 

73  08 

625 

400N 

<00N 

WATERBURY  WATER  CO 

2    3 

5 

NEW  SALEM 

53  06 

FRANKLIN 

42  28 

72  20 

750 

BA 

METRO  OIST  WTR  COMM 

3 

WILLIHANTK 

9592  WlhOHAM 

17 

41  43 

72  14 

250 

7A 

CONN  LIGHT  t  POWER 

N0RTM8RIDGE 

5514 

WORCESTER 

42  07 

71  40 

300 

STATE  OEPT  HEALTH 

3 

WLC07T  BESERVOIR 

9'*59  NEW  HAVEN 

41  37 

72  56 

770 

8A 

WTR  COM  NEW  BRITAIN 

PELHAM 

625; 

HAMPSHIRE 

42  23 

72  24 

1150 

BA 

METRO  DIST  WTR  COMM 

3 

HOOCet^B'  3  W 

9783  LITCHFIELD 

41  3* 

73  16 

960 

8A 

OSCAR  S.  JOHNSON 

PEMBROKE 

6262 

PLYMOUTH 

42  01 

70  49 

60 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

MAINE 

1 

PERU 
PETERSHAM  *.  N 

6322 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

42  27 
42  32 

73  04 
72  11 

1900 
1090 

BA 

8A 

STATE  OEPT  HEALTH 
DIR  HARVARD  FOREST 

3       C 

AUGUSTA  AIRPORT 

0271  KENNEBEC 

9 

4*  19 

69  *e 

350 

MIO 

ROBERT  A.  SMITH 

C 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

6414 

BERKSHIRE 

42  26 

73  17 

1153 

MIO 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT. 

0279  KENNEBEC 

9 

44  19 

69  48 

350 

HID 

MID 

ClVU  AERO.  ADM. 

5 

PLAINFIELD 

6425 

HAMPSHIRE 

42  31 

72  56 

1650 

6A 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

BANGOR  COW  FIElO 

0355iPENOeSCOT 

11 

44  48 

68  A9 

202 

MID 

MIC 

U.  S.  AIR  FORCE 

5   7 

PLYMOUTH 

6466 'PLYMOUTH 

41  55 

70  42 

26 

4P 

4P 

PLYMOUTH  CORDAGE  CO 

2  3  5   7 

BAR  KABeOR 

03  71  HANCOCK 

*4  23 

66  12 

50 

5P 

5P 

ACADIA  NAT  PARK 

5    7 

KieAST 

0480  WALDO 

* 

44  34 

69  00 

20 

8P 

6P 

R.  C.  TALBOT 

5   7 

PRINCETON 
PBOVINCETOWN  3  N 

6644 

6676 

WORCESTER 
BARNSTABLE 

42  27 
42  04 

71  52 

70  13 

1050 
40 

ap 

8P 

METRO  OIST  WTR  COMM 
U.  S.  COAST  GUARD 

3 

2  3  5 

BRASSUA  DAM 

Oei*ISOM£ftSET 

9 

45  40 

69  50 

1100 

TA 

MARTIN  MONSTER 

PROVINCETOWN  1  NW 

6691 

BARNSTABLE 

42  04 

70  12 

30 

MID 

CAPE  6  VNYRD  ELEC  C 

>            C 

BRID<--TCX  1  NNW 

0S**ICUM6ERLAND 

12 

70  *3 

600 

6P 

6P 

ANDREW  J.  SANBORN 

5 

OUABBIN  INTAKE 

6699 

HAMPSHIRE 

42  22 

72  17 

560 

8A 

METRO  OIST  WTR  COMM 

3 

BRuNSn::^ 

093*lCUMeERLAW 

43  53 

69  56 

70 

MID 

U.  S.  NAVY 

5 

ROCHESTER 

6939 

PLYMOUTH 

41  47 

70  55 

60 

6A 

BA 

NEW  BEDFORD  WTR  WKS 

2  3  5  6 

CABie<X  *3  AIRPORT 

llTSiAHOCSIOOK 

15 

46  52 

68  01 

624 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5   7  C 

CLAVTCN  LAKE 

1*72  >ROOST0OK 

15 

46  37 

69  32 

1000 

MIO 

ABBIE  M.  PAOUET 

C 

ROCKPORT  1  ESE 

6977 

ESSEX 

42  39 

70  37 

80 

7P|REV.  R.  M.  BARKER 

2  3  5   7  C 

SALEM  AIR  STATION 

712* 

ESSEX 

42  32 

70  52 

40 

9P 

9P 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

CDRIMtA 

1628  PENOBSCOT 

11 

44  57 

69  13 

360 

6P 

6P 

RAYMOND  ».  PALMER 

9 

SANDWICH 

7190 

BARNSTABLE 

41  46 

70  30 

20 

MID 

MID 

W.  A,  WINSOR 

2  3  5   7 

EASTBORT 

2*26  WASHINGTON 

* 

44  54 

67  00 

75 

7P 

7P 

WALTER  A.  HICKS 

5   7  C 

SEGREGANSET 

7293 

BRISTOL 

41  50 

71  07 

35 

8A 

BRISTOL  CO  AGR  SCH 

3 

EAST  SANGERVILLE  5  S£ 

2**2  PISCATAQUIS 

11 

45  08 

69  16 

*00 

9P 

5P 

MRS.  ELMER  J.LELAND 

9 

shelburne  falls 

7370 

FRANKLIN 

42  36 

72  44 

400 

8A 

8A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5 

EAST  MINThROP 

2539  KENNEBEC 

9 

44  19 

69  5* 

173 

4P 

4P 

AUGUSTA  WATER  OIST 

5   7 

ELLSWORTH 

2620  HANCOCK 

44  32 

66  26 

2* 

6A 

BANGOR  HVORO-ELEC  CC 

SOUTHBRIOGE  3  E 
SOUTH  EGREMONT 

7627 
7692 

WORCESTER 
BERKSHIRE 

42  04 

42  10 

71  99 
75  25 

720 
743 

SA 

CHESTER  R.  SPIELVOG 
STATE  DEPT  HEALTH 

L    3 

3 

EVSTIS  7  m 

2705  FRANKLIN 

9 

45  17 

70  35 

1240 

MID 

LILLA  THERRIEN 

c 

SPOT  POND 

6030 

MIDDLESEX 

*2  27 

71  06 

160 

METRO  CIST  WTR  COMM 

3 

FARNINGTCN 

2765  FRANKLIN 

9 

*4  40 

70  09 

420 

6P 

6P 

C.  S.  PREBLE 

9 

SPRINGFIELD  ARMORY 

3046 

HAMPDEN 

42  06 

72  35 

199 

4P 

4P 

U.  S.  ARMORY 

2  3  5   7 

rORT  FAIHFIElO 

2 668, AROOSTOOK 

15 

46  48 

67  *6 

*50 

7A 

C.  W,  NORSWORTKY 

STATE  FARM 

eioi 

PLYMOUTH 

*1  57 

70  97 

60 

MID 

STATE  FARM 

C 

FORT  KENT 

2678 .AROOSTOOK 

15 

47  15 

68  36 

530 

6P 

6P 

LORENZO  VOISINE 

9   7  C 

OU)D1hER 

30*6 1  KENNEBEC 

9 

44  13 

69  *7 

140 

SS 

SS 

GARDINER  WATER  DIST 

STERLING 
STERLING  3  NW 

9154 
9159 

WORCESTER 
WORCESTER 

*2  27 
42  28 

71  49 

71  46 

555 

690 

MIO 

METRO  DIST  WTR  COMM 
NUN7I0  LANCIANI 

3 

C 

«ILEAD 

3110  OXFORD 

1 

44  24 

70  56 

700 

RUHFORD  FlS  PWR  CO 

STOCK&RIOGE 

8191 

BERKSHIRE 

42  17 

73  19 

850 

9P 

9P 

NESBITT  H.  BAMGS 

2  3  5   7 

GRAND  LAKE  STREAM 

3261  [WASHINGTON 

1* 

45  11 

67  *6 

68 

MID 

STATE  FISH  HATCHERY 

C 

SWAMPSCOTT 

9301 

ESSEX 

42  28 

70  54 

20 

7P 

7P 

WESTON  K.  LEWIS 

2  3  5    7 

GREENVILLE 

3S53:P|SCATAQUIS 

9 

45  27 

69  35 

1061 

MID 

MID 

HUGH  E.  SAWYER 

5   7  C 

TAUNTON 

6367 

BRISTOL 

41  54 

71  04 

20 

6P 

6P 

TAUNTON  WATER  WORKS 

2  3  5 

HIRAM  ;  S 

3600  CUMBERLAND 

13 

43  51 

70  48 

380 

HID 

MID 

CENTRAL  MAINE  FOHER 

5 

HtXJLTON  CAA  AIRPORT 

3692  AROOSTOOK 

15 

46  07 

67  48 

459 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

5   7 

TULLY  DAM 

B573 

WORCESTER 

42  39 

72  13 

685 

8A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  5  5 

TURNERS  FALLS 

8590 

FRANKLIN 

42  96 

72  33 

200 

6P 

MIO 

W.  MASS.  ELEC.  CO. 

2  5  5 

MOJLTW  1  NE 

3897 

AROOSTOOK 

15 

46  08 

67  50 

410 

6P 

6P 

WILLIAM  CUWING 

5   7  C 

WALPOLE 

8755 

NORFOLK 

42  11 

71  15 

200 

8P 

6P 

PARKER  N.  CHICK 

2  3  5   7 

JACKJIA*. 

4066 

SCMEflSET 

9 

45  37 

70  16 

1160 

5P 

5P 

CENTRAL  MAINE  POWER 

5 

WALPOLE  1  S 

B760 

NORFOLK 

42  06 

71  15 

200 

5P 

5P 

FREDERICK  Y.  LIBBY 

2  3  5 

JONESBCRO 

*ie3 

WASHINGTON 

44  39 

67  39 

165 

IRVIN  C.  MASON 

S 

WARE 

8793 

HAMPSHIRE 

42  IT 

72  IT 

500 

6A 

WARE  WATER  WORKS 

3 

UC  FBONIIERE 

4*20 

AfiOOSTOOK 

15 

46  42 

70  00 

1200 

6P 

6P 

U.  S.  CUSTOMS 

INACTIVE  1/53 1 

'  fwiSTON 

*i66 

ANDROSCOGGIN 

I 

4*  06 

70  I* 

182 

MID 

MIO 

UNION  WATER  PWR  CO 

WARE  2 
WASHINGTON  2 

6643 

HAMPSHIRE 
BERKSHIRE 

43  1« 

42  22 

72  16 

73  09 

640 
1940 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 
MARTHA  S.  GARDNER 

3 

3       C 

'<    FALLS  DAM 

4781 

SOMERSET 

9 

45  14 

70  12 

1160 

7A 

7« 

BRYAh-T  L.  HOPKINS 

WEBSTER 

WORCESTER 

42  03 

71  53 

465 

7A 

MRS. CARYL  W.P06LOCK 

3 

'^:hias 

4878 

WASHINGTON 

44  63 

67  28 

32 

BA 

BANGOR  HVORO-ELEC  C< 

3 

WEST  6RIMFIELD 

9093 

HAMPDEN 

42  10 

72  16 

425 

MID 

IN*  E.  LAMB 

,  ,  .     ^ 

-JCISON 

4927 

SOMERSET 

9 

44  46 

69  5* 

260 

6P 

6P 

MADISON  MILLS 

WEST  CtJWINGTON 

9136 

HAMPSHIRE 

42  29 

72  56 

1161 

6P 

6P 

FREDERIC  S.  BHCWN 

2  3  5 

"COLE  DAM 

5261 

OXFORD 

1 

70  55 

1500 

7P 

EDWARD  A.  MILLER 

-ILLINOCKET 

5304 

PENOBSCOT 

" 

45  39 

68  42 

368 

5P 

BA 

GREAT  NORTH.  PAPER 

9     C 

WESTFIELD 

VESTON 

9191 'hampden 
9360|m]DDLESEX 

42  06 
42  39 

72  42 
71  19 

250 
224 

5P 

BA 

9P 

STATE  DEPT  HEALTH 
WEST04  COLLEGE 

3 

2  3  5 

"I'.LINOCKET  CAA  AIRPORT 

5309 

PEMOeSCOT 

11 

45  39 

68  41 

405 

MIO 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

WEST  OTIS 

937iIbERK5MIRE 

42  11 

73  09 

1390 

8A 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

"ILLINOCKET  DAM 

531* 

PISCATAQUIS 

11 

46  17 

68  55 

9P 

9P 

ERvIN  LOVELL 

WESTOVER  FIELD 

9392 1  HAMPDEN 

42  12 

72  33 

240 

MID 

HID 

U.  S.  AIR  FORCE 

2  3  6   7 

■♦COSEhEAO 

,5*60 

SOMERSET 

'  9 

45  35 

69  43 

1028 

7* 

H.  LA  MONTAGNE 

WEST  RUTLAND 

9442 [WORCESTER 

42  22 

71  59 

900 

8A 

METRO  OIST  WTR  COW« 

1     3 

-C  TOIIH 

6*20 

PENOBSCOT 

11 

44  56 

68  59 

108 

5P 

5P 

T.  W.  CLARK 

! 

'  "-C  T0W4  CAA  AIRPORT 

^425 

PENOBSCOT 

11 

44  57 

66  40 

12* 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

WILLARD  BROOK  ST  FOREST 

97O9;mID0LESEX 

42  4C 

71  48 

500 

9P 

5P 

STATE  DEPT  CONSERV 

2  3  5 

1 

WINCHENDON 

9770 

WORCESTER 

42  42 

72  03 

940 

STATE  OEPT  HEALTH 

3 

•  :«»« 

!6*30 

PENOBSCOT 

11 

44  32 

68  42 

119 

4P 

4P 

PHYS  OEPT  U  OF  ME 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

9923 

WORCESTER 

42  16 

71  52 

997 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

-"OHO   2 

16435 

PENOBSCOT 

11 

44  53 

66  41 

120 

MIO 

HAROLD  HAMLIN 

c 

WORCESTER 

9926 

WORCESTER 

42  le 

71  *9 

628 

7P 

6P 

CLIFFORD  L.  DAVIS 

2  3  5   7 

6900 

CUMBERLAND 

43  39 

70  19 

65 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

9   7 

JRTlANC  we  AIRPORT 

6905 

CUMBERLAND 

* 

43  39 

70  19 

61 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5   7  C 

NEW  HAMPSHIRE 

"ENTISS 

692  7 

PENOBSCOT 

11 

45  27 

68  10 

622 

L.  A.  AvERILL 

1 

"l 

BATH  2  SW 

0496 

GRAFTON 

5 

44  091  71  99 

490 

8A 

MRS.  PHOEBE  CARR 

3 

'ESOUE  ISLE 

6937 

lAROOSTOOK 

15 

46  39 

60  00 

606 

5Pl  5P 

WINE  EXP  STATION 

f   ' 

BEECH  HILL 

0927 

BELKNAP 

10 

43  391  71  35 

1100 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

S 

->=OGENUS  DAM 

717* 

PISCATAQUIS 

11 

45  53 

69  15 

965 

5P 

1" 

GREAT  NORTH.  PAPER 

[BEKTOH 

0675 

GRAFTON 

5 

44  0( 

[  71  93 

1340 

5P 

5P 

JAMES  LEONARD 
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STATION  INDEX 


Statio 


County 


'   eERLIN 

BETHLEHEM 
BLACKWATER  0AM 
BOW  GARVIN5  FAH 
BRADFORD 

BRISTOL 

BUCKS  CORNER 

CAMOTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 


CLAREMONT 
CLEAR  8R00< 
CONCORD  WB  AIRPORT 
OIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FABVAN 

FIRST  CONN  LAKE 
FITZWILLIAM  3  SW 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  0AM 
GILMANTON 

GRAFTON 

HANOVER 
HILLSBORO  2  W 
HUDSON 
JEFFERSON 

KEENE 

LAKEPORT 
LAKEPORT  2 
LANCASTER 
LANDAFF 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 


NASHUA  3  N 
NELSON 
NEW  DURHAM 
NEW  LONDON 
NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 
NORTH  STRATFORD 
PETERBOHO  2    S 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURGH  RESERVOIR 

PLrMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 

SOUTH  OANBURV 
SOUTH  LYNOE80RO 
SOUTH  SUTTON 

SOUTH  WEAHE  1  SE 

SUNAPEE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH 

TROY 

WALPOLE  2 
WARREN  1  SE 
WATERViLLE  VALLEY 
WEST  CANAAN 
WEST  LEBANON 

WEST  RUMNEt 

WHITEFIELO 

WILMOT 

WINCHESTER 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 

RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  AJRP' 

GREENVILLE 
KINGSTON 

NEWPORT 


0690 
0703 
07fcl 


16B3 
2023 
2136 


COOS 

GRAFTON 
MERRIMACK 
MERRIMACK 
IIMACK 


SULLIVAN 

GRAFTON 

MERRIMACK 

COOS 

CHESHIRE 


STAFFORD 

HILLSBORO 
MERRIMACK 
COOS 
.  COOS 


I  GRAFTON 

I  GRAFTON 
HILLSBORO 
HILLSBORO 

.  COOS 

I  CHESHIRE 

•  SELKNAP 

I  BELKNAP 

.  COOS 

I  GRAFTON 


4732 

5013 
5072 
5150 

5211 
5362 
5400 
5412 
5639 


9865 
9940 
9966 
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GRAFTON 
ILLSBORO 
ILLSBORO 

CHESHIRE 

LLSeORO 

SULLIVAN 
COOS 
ILLSBORO 

COOS 

HILLSBORO 
I  CHESHIRE 
I  STRAFFORD 
.  MERRIMACK 
i  SULLIVAN 

'  MERRIMACK 

.   COOS 

HILLSBORO 
I  COOS 
•   COOS 

I  GRAFTON 

I  ROCKINGHAM 
MERRIMACK 
HILLSBORO 

I  MERRIMACK 

LSBORO 
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i  cheshire 

.  CARROLL 
CHESHIRE 

.  CHESHIRE 
)  GRAFTON 
>  GRAFTON 
1  GRAFTON 
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)  ROCKINGHAM 
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GRAFTON 
COOS 
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05 
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26 
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57 
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38 

72 
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3B 

71 

51 
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44 

23 

71 

36 
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43 

71 

71 

55 
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7? 
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EDW  FENN,  BROWN  CO 
GEORGE  E.  TUCKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
RUTH  S.  MOORE 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 
PAUL  D.  SMITH 
ERASTUS  DOLE 
AUSTIN  MACAULAY 
GEORGE  W.  BRCMN 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 
CORPS  OF  ENGINEERS 

WEATHER  BUREAU 
GERTRUDE  E.  NASH 
IN  SCHOOL  INC 

'ERSITV  OF  N  H 
RODNEY  L.  GILBERT 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 

.  CAMPBELL 

.  CREPEAU 

CONN  RIVER  POWER  CO 
MRS. GLADYS    M.HOLMAN 

J.  SOUTHMflYO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ARTHUR  G.  BROWN 

.LIP  K.  BR9WN 
DARTMOUTH  COLLEGE 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 

:,  MC  INT  IRE 

MERTON  T.  GOODRICH 
ENNETH  E.  GOULD 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 
I  ST  GAS&ELEC  CO 
IAN  L.  TITUS 

L  AERO.  ADM. 
MRS.  KATHLEEN  BOYLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
HARRIET  M.  PERKINS 

MANCHESTER  WTR  WKS 
JOHN  F.  MC  NAMARA 
UNION  WTR  POWER  CO 
ANDREW  E.  ROTHOVIUS 
MT.WA5H.  OeS.  CORP, 

ENNICHUCK  WTR  WKS 
DAVID  P. WHEELWRIGHT 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
COLBY  JR  COLLEGE 
'.  SHEPARO 

KENNETH  M.  HUCKINS 
NEW  ENGLAND  PWR  CO 

.  A.  MORI  SON 

.  B.  DODGE 
H  WATER  RESOURCES 

ILLARD  F.  WIGGETT 
DEPT  PUBLIC  WORKS 
EDNA  F.  POWERS 
HARRY  W.  HOLT 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 

LEON  H,  GRANT 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 

\.    LAWTON 
OLIVE  L.  FOLKINS 
GEORGE  DUBINA 

MRS. MARION  W.ANDROS 

FISH  HATCHERY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HELEN  E.  OANA 
GRANITE  ST  ELEC  CO 

ELVA  M.  CHIVELL 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
.  RUTH  M.  GRACE 
CARL  D.  GRUPE 
HERMAN  E.  BAKER 

ENNETH  BERRY 
FRED  S.  BROWN 

BUR  FISHERIES 


EDMUND  R.  GREENE 

WEATHER  BUREAU 
HENRY  J.  STEERE 
AGRICULT'AL  EXP  STA 
NEWPORT  WATER  WORKS 
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tables 

_a_ 

J 

2k 

Q 

A 

£ 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

6698 

PROVIDENCE 

41  44 

71  26 

55 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6   7 

C 

WOONSOCKET 

9423 

PROVIDENCE 

41  59 

71  29 

160 

MIO 

SEWAGE  DEPT 

VERMONT 

BARRE 

0337 

WASHINGTON 

44  14 

72  33 

600 

8A 

GREEN  MT  POWER  CORP 

3 

BELLOWS  FALLS 

0499 

WINDHAM 

43  08 

300 

BELLOWS  FLS  ELEC  CO 

2  3  5   7 

BENNINGTON  2  NW 

0563 

BENNINGTON 

42  54 

73  13 

610 

6P 

7A 

PAUL  W.  BOHNE 

2  3  5   7 

BETHEL 

0660 

WINDSOR 

72  38 

540 

8A 

CENTRAL  VT. POWER  CO 

3 

BLOOMFIELD 

0690 

ESSEX 

44  46 

71  36 

940 

4P 

4P 

GEORGE  L.  COOPER 

2  3  5   7 

C 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

lOBl 

CHITTENDEN 

44  26 

73  09 

331 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7 

C 

CANAAN 

1213 

ESSEX 

45  00 

71  32 

1020 

7A 

P.  E.  FEARON 

3 

CAVENDISH 

1243 

WINDSOR 

43  23 

72  35 

600 

6P 

6P 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

2  3  6   7 

CHELSEA 

1360 

ORANGE 

43  59 

72  37 

670 

7A 

CHARLES  E.DICKINSON 

2  3  6 

CHITTENDEN 

1433 

RUTLAND 

43  41 

72  67 

1030 

7A 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

3 

CORINTH 

1565 

ORANGE 

44  02 

72  17 

1140 

MIO 

GEORGE  C.  HASTINGS 

C 

CORNWALL  1  N 

1560 

ADDISON 

43  58 

73  12 

500 

6P 

6P 

STUART  T.  WITHERELL 

2  3  5 

DORSET  1  S 

1786 

BENNINGTON 

43  14 

73  06 

980 

6P 

RUFUS  S.  GILBERT 

2  3  5   7 

EAST  BARNET 

1962 

CALEDONIA 

44  20 

72  02 

680 

84 

8A 

CONN  RIVER  POWER  CO 

2  3  5 

ENOSBURG  FALLS 

2769 

FRANKLIN 

^ 

44  52 

72  45 

422 

6P 

6P 

L.  H.  POMEROY 

2  3  5   7 

ESSEX  JUNCTION 

2628 

CHITTENDEN 

44  30 

73  07 

270 

6A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

GILMAN 

3341 

ESSEX 

44  25 

71  43 

650 

GILMAN  PAPER  CO 

GRAFTON 

3400 

WINDHAM 

43  11 

72  37 

1190 

MID 

AVERY  H.  PARK 

C 

HIGHGATE  FALLS 

FRANKLIN 

44  56 

73  03 

150 

ORIN  HARRIS 

C 

LEMINGTON 

4603 

ESSEX 

44  54 

71  31 

1015 

7P 

7P 

CONRAD  W.  BAKER 

2  3  5    7 

MANCHESTER  CENTER 

4802 

BENNINGTON 

«u 

73  02 

900 

7A 

PAUL  TOOTSCHINDER 

3 

c 

MARSHFIELO 

WASHINGTON 

44  25 

1150 

GREEN  MT  POWER  CORP 

3 

MAYS  MILL 

6029 

WINDHAM 

42  45 

72  44 

850 

8A 

MRS.  FRED  MAY,  JR. 

3 

MC  INOOE  FALLS 

5044 

CALEDONIA 

44  15 

72  03 

8A 

CONN  RIVER  POWER  CO 

3 

MIDDLESEX 

5132 

WASHINGTON 

44  18 

72  40 

459 

8A 

8A 

GREEN  MT  POWER  CO 

2  3  5   7 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

5278 

WASHINGTON 

44  12 

72  34 

1122 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

MORRISVILLE 

5366 

LAMOILLE 

72  36 

600 

MID 

WATER  &  LIGHT  DEPT 

c 

MOUNT  MANSFIELD 

6416 

LAMOILLE 

44  32 

3960 

5P 

WCAX  BROAD 'TING  CORfl 

2  3  5   7 

NEWPORT 

6542 

ORLEANS 

16 

44  66 

72  12 

766 

MID 

MIO 

MILTON  W.  DREW 

2  3  6   7 

C 

NORTHFIELD  NORWICH  UNI 

5733 

WASHINGTON 

44  08 

72  40 

640 

6P 

7A 

EUGENE  R.  CLEVELAND 

2  3  5    7 

c 

NORTH  SPRINGFIELD 

6977 

WINDSOR 

43  20 

72  31 

475 

6A 

MR5.MARJ0RIE  PELLERl 

N    3 

PERU 

6335 

BENNINGTON 

43  14 

72  64 

1630 

8A 

PAUL  R.  OSTERTAG 

3 

6446 

WINDSOR 

43  32 

1220 

8A 

MRS.  EMILIE   MOORE 

3 

RANDOLPH 

6712 

ORANGE 

43  66 

72  40 

690 

6P 

6P 

LESLIE  W.  LAMSON 

2  3  5 

RANDOLPH  CENTER 

6717 

ORANGE 

43  67 

72  36 

1380 

SA 

VT  STATE  AGR  SCHOOL 

3 

READING  HILL 

6746 

WINDSOR 

43  31 

72  34 

1600 

6P 

T.  F.  ROWLEE 

3 

READS80R0  1  SSE 

6761 

BENNINGTON 

42  45 

73  02 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5 

ROCHESTER 

6893 

WINDSOR 

43  52 

72  48 

860 

9A 

MRS.  BERNICE  ORDWAY 

3 

RUTLAND 

6995 

RUTLAND 

43  37 

72  58 

600 

GEORGE  L.  KIRK 

2  3  5   7 

SAINT  ALBANS 

7025 

FRANKLIN 

44  49 

73  05 

540 

5P 

5P 

DONALD  E.  DAVIS 

2  3  6   7 

SAINT  JOHNSBURY 

7054 

CALEDONIA 

44  26 

72  00 

711 

4P 

4P 

FAIRBANKS  MUSEUM 

2  3  5   7 

c 

SALISBURY 

7099 

ADDISON 

43  54 

73  06 

370 

7A 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

3 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

7142 

BENNINGTON 

42  50 

72  67 

2360 

6A 

GEORGE  BRIGGS 

3 

SEARSBURG  STATION 

7152 

BENNINGTON 

42  52 

72  55 

1660 

6A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

c 

SOMERSET 

740] 

WINDHAM 

42  58 

72  57 

2060 

8A 

6A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5    7 

SOUTH  LONDONDERRY 

7617 

WINDHAM 

43  11 

72  49 

1030 

7A 

RAY  E.  LYMAN 

3 

SOUTH  NEWBURY 

7646 

ORANGE 

72  05 

374 

8A 

MRS.  ISABEL  WHITNEY 

3 

SPRINGFIELD 

7954 

WINDSOR 

43  16 

72  27 

300 

9A 

SPRINGFLD  TERM  HWY 

3 

STOCKBRIDGE 

8057 

WINDSOR 

43  47 

72  45 

740 

MID 

RAYMOND  LA  ROCK 

c 

TOWNSHEND 

8436 

WINDHAM 

43  02 

72  40 

420 

8A 

MRS.  BEATRICE  SHINE 

3 

c 

TUNBRIDGE 

8483 

ORANGE 

43  55 

72  29 

620 

ep 

CHARLES  D.  ADAMS 

INACTIVE  12 

/62 

TYSON 

6512 

WINDSOR 

43  26 

72  42 

1060 

MID 

EDITH  SPAULDING 

c 

UNION  VILLAGE  DAM 

8556 

ORANGE 

43  48 

72  16 

463 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

VERNON 

6600 

WINDHAM 

72  31 

226 

6A 

6A 

CONN  RIVER  POWER  CO 

2  3  5 

WATERBURY 

6805 

WASHINGTON 

44  23 

72  46 

432 

BA 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

WEST  euRKE 

9099 

CALEDONIA 

44  38 

71  56 

228 

8A 

6A 

GILMAN  W.  FORD 

2  3  5 

WEST  DANVILLE 

CALEDONIA 

44  24 

72  09 

1400 

0.  F.  BRICKETT 

3 

WEST  HARTFORD 

9329 

WINDSOR 

43  43 

72  2  5 

6A 

EVA  K.  D0U6LEDAY 

3 

WESTON  2  S 

WINDSOR 

72  46 

1500 

6A 

CHARLES  M.  GOODWIN 

3 

WEST  TOPSHAM 

9568 

ORANGE 

44  08 

72  18 

- 

6P 

MARY  A.  BAGLEY 

3 

WHITE  RIVER  JC .  1  N 

9691 

WINDSOR 

43  39 

72  19 

360 

BA 

STUART  A.  ELLIOTT 

3 

WHITT INGHAM  3  W 

9735 

WINDHAM 

42  47 

72  55 

1450 

6A 

W.  J.  SUTTON 

3 

WILDER 

9764 

WINDSOR 

43  41 

72  IB 

370 

8A 

6A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5   7 

WOODSTOCK  3  ENE 

9964 

WINDSOR 

43  36 

72  28 

660 

8P 

6P 

WOODSTOCK  ELEC  CO 

2  3  6 

NEW  STATIONS 

GREENVILLE,  N.  H. 

3666 

HILLSBORO 

10 

42  46 

71  48 

630 

7A 

GREENVILLE  MILLS 

3 

STAMFORD  5  N,  CONN. 

7970 

FAIRFIELD 

41  08 

73  32 

200 

5P 

6P 

STAMFORD  MUSEUM 

2  3  5 

HUNTINGTON  CENTER,  VT  . 

4052 

CHITTENDEN 

2 

72  58 

700 

8A 

HAHLEY  W.  SARGENT 

3 

WAITSFIELD  1  S,  VT. 

WASHINGTON 

2 

44  11 

72  51 

760 

eA 

HENRY  J.  PERKINS 

3 

WAROSBORO,  VT. 

8747 

5 

43  03 

72  47 

960 

8A 

MBS.  EDITH  PLIMPTON 

I-KEHRIMAC;   ll-PBNOBSCCT;   12-PRESDMPSCOT;   13-3AC0;   14-ST.  CROIX; 
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NEW  ENGLAND  -  DECEMBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Extreme  cold  and  greatly  deficient  precipitation 
attended  by  plentiful  sunshine  were  the  chief 
characteristics  of  December's  weather.   Oddly, 
snowfall  averaged  about  56%  of  normal  in  the 
south  and  69%  in  the  north,  although  the  water 
value  of  precipitation  generally  was  only  about 
43%  of  normal. 

This  was  the  coldest  December  in  both  divisions 
since  record-cold  1917.   As  a  matter  of  interest, 
the  only  earlier  Decembers  that  were  colder 
than  this  month  were  1890  and  1904  in  the  North- 
ern Division,  and  1904  in  the  Southern  Division. 
The  range  of  temperatures  was  unusually  wide 
this  month,  particularly  in  the  north  where 
the  extremes  were  -35°  at  Fabyan,  N.  H. ,  on  the 
22nd  and  53°  at  Readsboro  1  SSE,  VtT,  only  three 
days  later.   Southern  Division  extremes  were 
less  spectacular  being  50°  at  ten  stations  and 
-17°  at  two  stations  on  several  dates. 

The  number  of  days  with  temperatures  failing 
to  rise  above  32°,  or  dropping  to  zero  or  below, 
greatly  exceeded  the  usual  expectation  for  such 
occurrences.   Portland,  Me.,  Concord,  N.  H. , 
and  the  Greater  Boston  area  were  hit  unusually 
hard  on  those  counts.   In  spite  of  the  extreme 
December  cold,  temperatures  for  all  of  1955 
averaged  Just  a  shade  above  normal  for  New 
England  as  a  whole. 

Precipitation  was  scanty  enough  to  break  the 
December  dryness  record  in  the  Southern  Divi- 
sion and  to  come  within  a  tenth  of  an  inch  of 
the  Northern  Division  record.   Both  records 
are  0.99  inch  established  in  1943,  based  on 
records  dating  back  to  1888.   Monthly  totals 
ranged  from  2.87  inches  at  First  Connecticut 
Lake,  N.  H. ,  to  the  meager  0.07  inch  at  Fort 
Kent,  Me.   The  greatest  daily  amount  was  0.94 
inch,  measured  at  Reading  Hill,  Vt . ,  on  the 
4th.   For  all  of  1955,  precipitation  expressed 
as  percentages  of  normal  ranged  from  86%  in 
Maine  to  125%  in  Connecticut.   New  Hampshire 
with  97%  was  the  only  other  deficient  State. 

Sunshine  generally  was  far  more  plentiful  than 
usually  expected  with  all  recording  stations 
showing  excesses ,  ranging  from  +4%  in  the 
Nantucket,  Mass.,  and  Burlington,  Vt.,  areas 
to  +24%  in  the  Boston  area. 

WEATHER  DETAILS 

The  cold  air  that  covered  New  England  at  the 
end  of  November  continued  its  domination  through 
December  2  with  slow  moderation  while  the  High 
moved  eastward  into  the  Atlantic.   Milder  air 
flowed  northward  behind  the  departing  High, 
raising  temperatures  moderately  during  the  3rd 
to  5th.   The  fringe  of  a  very  cold  Canadian  air 
mass  touched  northern  areas  on  the  4th  but  was 
quickly  replaced  by  the  milder  circulation 
around  a  Low  that  pushed  eastward  across  the 
Great  Lakes  region.   Cold  air  followed  on  the 
6th  as  the  Low  moved  down  the  St.  Lawrence 
Valley  and  marked  the  beginning  of  a  series  of 
cold  incursions,  some  of  which  were  of  Arctic 


origin,  that  kept  temperatures  generally  below 
normal  until  the  25th  with  only  a  brief  inter- 
ruption about  the  15th.   During  the  latter  part 
of  this  period  temperatures  plunged  far  below 
zero  at  northern  stations  and  even  touched  a 
little  below  0°  all  the  way  to  the  south  coast, 
while  sub-zero  maxima  were  not  uncommon  in  the 
far  north.   Warming  began  on  the  24th  in  advance 
of  an  approaching  frontal  system,  resulting  in 
very  mild  temperatures  Christmas  Day  when  tem- 
peratures generally  reached  into  the  middle  and 
high  40 's  and  a  few  touched  50°.   A  fresh  cold 
air  mass  followed  the  frontal  passage  late  on 
the  25th  and  again  dropped  temperatures  below 
normal,  but  not  so  sharply  as  in  the  week  before 
Christmas.   This  cold  snap  was  reinforced  by 
Arctic  air  on  the  30th  that  again  brought  some 
sub-zero  readings  to  northern  and  central  areas. 

Precipitation  was  generally  scanty  and  fell 
almost  entirely  as  snow.   The  only  general 
occurrences  of  note  were  the  light  to  moderate 
falls  on  the  4th-5th,  15th-16th,  23rd-24th,  and 
the  29th-30th,  that  occurred  mostly  in  connection 
with  frontal  systems. 

WEATHER  EFFECTS 

Farming  and  other  outdoor  activities  were 
restricted  by  the  cold.   Indications  were  that 
frost  in  the  ground  was  deeper  than  usual  for 
the  season  due  to  the  combination  of  subnormal 
temperatures  and  below  average  snow  cover.   Ice 
thickness  of  10  to  20  inches  was  reported  in 
northern  ponds . 

The  U.  S.  Geological  Survey  reported  that  run- 
off ranged  from  normal  in  southern  New  England 
to  record-low  for  December  in  the  St .  John  River 
in  northern  Maine.   Large  amounts  of  stored 
water  were  released  in  Maine  for  the  generation 
of  hydroelectric  power.   Ground-water  levels 
followed  about  the  same  geographic  distribution 
pattern  as  runoff  but  values  were  somewhat  higher 
with  respect  to  normal. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

There  were  no  major  storms  of  a  destructive 
nature  during  the  month  but  portions  of  Vermont 
and  western  Massachusetts  suffered  from  snow  and 
ice  storms. 

On  the  3rd-4th,  in  the  higher  elevations  of 
Windham  County,  Vt . ,  freezing  rain  coated  wires 
and  tree  branches,  knocking  out  more  than  300 
telephones  and  causing  property  losses  estimated 
at  $5,000. 

Vermont  and  western  Massachusetts  were  subjected 
to  snow  and  ice  during  the  afternoon  and  evening 
of  the  15th.   Icy  highways  caused  the  death  of 
one  man,  injuries  to  two  persons,  and  touched 
off  scores  of  minor  mishaps  and  snarled  traffic. 
An  estimate  of  property  damage  was  not  available. 

FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 
J.  E.  Stork 
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30.6 
26.3 
34.2 

66 
64 
61 
55 
67 

-  9 

-  8 

-  8 
-10 

0 

3.24 
1.79 
2.23 
3.34 
4.83 

15.5 
8.3 
12.3 
24.0 
23.1 

4.90 
2.12 
3.89 
3.61 
5.48 

5.8 
1.4 
3.6 
19.0 
2.3 

All 
Tears 

22.6 

30.4 

3.10 

14.5 

3.70 

7.8 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


NEW    ENGLAND 
DECEMBER    1955 


Temperafuie 

Precipitation 

1  1 
1  1 

> 

< 

g 

£  o 

I 
ja 

X 

* 

a 

1 

a 

Q 
Q 

No.  oi  Days 

1 

•3 

2  i 
1  Z 

il 

s 
1 

« 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  Day* 

Station 

Max 

Min. 

1 

S  0 

1 
Q 

e 

s 

0  i 

si 

0  i 

bffi 

i. 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP           R 
COLCHESTER                 AM 
CRE/SM  HILL 
DANBURY 
FALLS  VILLAGE 

34.6 

2B.7 
32.4 
30.9 

21.2 

13,3 
16,3 
13,0 

27.9 

21.0 
24.4 
22.0 

-  4.4 

-  5,7 

-  5,9 

50 

42 
47 
43 

26 

25 
25 
26 

0 

-10 
-  8 
-11 

21 

21 
21 
21 

1143 

1357 
1255 
1330 

0 

0 
0 
0 

9 

24 
12 
16 

27 

30 
28 
30 

1 

3 
2 
4 

.33 

.72 
E  1.40 

-  2.75 

-  1.83 

.17 

.31 
.30 

22 

22 

22 

4.8 

10.0 

7.5 

13.0 

4 

3 
5 

23 

22 
22+ 

1 

3 
6 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

HARTFORD  BRAINARD  FLO    //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT        R 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  4  K              AM 

30.9 
31.7 
32.0 
33.1 
33.5 

17,5 
16.8 
16.3 
13.6 
19.0 

'24.2 
24.3 
24.2 
23.4 
26.3 

-  5,9 

-  5,3 

46 
46 
46 
46 
46 

26 
25 
25 
25 
26+ 

-  3 

-  4 

-  6 
-13 

-  2 

21 
21 

21 
23 
21 

1260 
1256 
1257 
1284 
1197 

0 
0 
0 
0 

0 

15 
16 
12 
12 
13 

28 
28 
29 
28 
27 

3 
3 
3 
4 
2 

.77 
.78 
.62 
E   .74 
.84 

-  2.72 

-  2.51 

.38 
.60 
.19 
.25 
.22 

4 

4 

22 

5 

5 

3.7 
3.2 
5.0 
6.4 
5.2 

2 

1 
2 
3 

22 

3+ 
2+ 
23 

3 
3 
3 
3 

4 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT       R 

NEW  LONDON                  AM 

NORFOLK  2  SW                AM 

NORWALK 

32.8 
34.1 

25.9 
35.9 

16.1 
19.5 

11.5 
16,9 

24.5 
26.8 

18.7 
26.4 

-  4,3 

-  5,1 

-  3,8 

48 
4B 

42 
50 

26 
25 

25 
25 

-  1 
1 

-12 

-  5 

21 
21 

21 
21 

1261 
1177 

1428 
1187 

0 
0 

0 
0 

13 
10 

24 

8 

28 

28 

31 
29 

1 
0 

5 
2 

.68 
.98 

1.20 
E   .85 

-  3,34 

-  2.96 

-  2.77 

.20 
.32 

,23 

.50 

5 
4+ 

5 

22 

6.0 
7.8 

11.9 
6.3 

3 

4 

5 
4 

23 
23 

23  + 
22  + 

4 
3 

5 

3 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

NORWICH  5  SW                AM 

PUTNAM 
SALISBURY 

SHEPAUG  DAM                 AM 
STAMFORD  5  N 

33. 9M 

32.2 

28.6 

30,9 
34. 3M 

16, OM 
11,8 
13.0 
14,0 

16. 7M 

26. OM 
22.0 
20.8 
22.5 
25. OM 

-  3.8 

47 
46 
42 
42 
49 

25 
25 
26 
26 
25 

-  4 
-10 
-12 
-13 

-  9 

21 
21 
21 
21 
21 

1236 
1326 
1361 
1310 
1244 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
14 
23 
20 
12 

28 
30 
30 
30 
29 

3 
5 
4 
3 
2 

.81 
E  1.02 
.62 
.76 
.63 

-  2.33 

.28 
.30 
.26 
.16 
.29 

4 
5 
4 
5 
22 

7.0 
4.7 
10.3 
6.9 
7.8 

4 
5 

22+ 

22 

4 
5 
2 

4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

STORRS 

3U.2 

16.1 

23.2 

-  5.9 

42 

25 

-  6 

21 

1292 

0 

17 

29 

2 

.68 

-  2.97 

.33 

4 

4.5 

2 

2* 

3 

0 

0 

WATERBURY  CITY  HALL 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR            AM 

36. 6M 
34.2 

14. 4M 

16.1 

25. OM 
26.2 

50 
46 

25 
26 

-  4 

-  4 

22 
22  + 

1233 
1229 

0 
0 

9 
10 

29 
29 

3 
2 

.67 
.67 

.16 
.18 

6+ 

4 

5.3 
5.5 

2 

22 

3 
3 

0 
0 

0 
0 

STATE 

23.9 

-  6,2 

.79 

-  3.03 

6.8 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRIDGTON  1  NNW 

24.7 
24.5 
28, 3M 
28.5 
28.2 

8.3 
8.8 

13. 7M 
9.9 
8.1 

16.5 
16.7 
21. OM 
19.2 
18.2 

-  5,8 

37 
36 
39 
39 
43 

15  + 
3 

3+ 
3 
5 

-12 
-11 
-  6 
-10 
-15 

21 
20+ 
21 
22 
21  + 

1498 
1495 
1356 
1415 
1446 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
27 
20 
20 
20 

31 
31 
31 
31 
31 

6 
6 
3 
5 
6 

1.08 

.93 

1.25 

1.18 

.95 

-  3.13 

.35 

.27 
.45 
.66 

.45 

24 
24 
24 

5 

4 

13.2 

■  9.3 

7.9 

7 
6 

4 
7 

25+ 

24+ 

24+ 
30+ 

4 

4 

2 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT       //R 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SAN6ERVILLE  5  SE 

27.4 
18.4 
24.5 
27.7 
23.4 

U.l 
3.7 
3.7 

13.0 

5.3 

19.3 
11.1 
14.1 
20.4 
14.4 

-  3,5 

-  5.7 

40 
29 
35 
39 
38 

26 
1+ 
3+ 

26 
3 

-10 
-15 
-20 
-  9 
-15 

21 
22 
22 
21 
21 

1413 
1667 
1570 
1375 
1555 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
31 
28 
20 
29 

31 
31 
31 
31 
31 

5 

10 

11 

5 

0 

1.41 
1.23 
1.12 
1.35 
1.55 

-  1.00 

-  1.77 

.46 
.39 
.26 
.34 
.40 

15 
24 
15 

5 

i* 

13.5 
15.4 
10.5 
10.2 
16.0 

5 

11 

7 

4 

10 

16 
25  + 

30+ 
24+ 
30+ 

4 
4 
4 
5 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

EAST  WINTHROP 
FARMINGTON 
FORT  KENT 
GARDINER 
GREENVILLE 

27.4 
25.5 
20.8 
28.6 
20.3 

5. '2 
4.0M 

.6 
4.8 
4,2 

16.3 
14. BM 
10.7 
16.7 
12^3 

-  6.5 

-  7.5 

-  6.5 

39 
37 
32 
41 
33 

26 

5+ 
4 
26 
3 

-10 
-16 
-26 
-17 
-19 

21  + 

22 

29 

22 

29 

1506 
1553 
1674 
1492 
1631 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
26 
31 
22 
30 

31 
31 
31 
31 
31 

15 
13 
16 
12 
11 

1.34 

1.20 

.07 

1.36 

1.40 

-  2.29 

-  2.85 

-  2.30 

-  1.73 

.45 
.35 
.05 
,49 
,38 

S 
5 
5 

5 
5 

14.0 
10.0 

13.0 
16.5 

9 
8 
11 

24+ 
25+ 

24+ 

4 
4 
0 
4 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HIRAM  2  S 

HOULTON  CAA  AP 

HOULTON  1  NE 

JACKMAN 

JONESBORO                  AM 

28.3 
20.4 
20.5 

25.6 

3.1 
2.7 
5.7 

6.7 

15.7 
11.6 
13.1 

M 
15.2 

-  4,2 

-  5.5 

44 
33 
30 

38 

5 
3 
3  + 

25 

-22 

-16 
-16 

-12 

21 
29 
29 

22  + 

1526 
1654 
1605 

1512 

0 
0 
0 

0 

20 

30 
31 

26 

31 
31 

31 

31 

12 

14 

9 

6 

.98 

.92 

1.15 

1.08 

-  2.34 

-  1.34 

-  1.11 

-  1.56 

.66 

.34 
.40 
.40 
.25 

4 
24 
24 

4 
5 

7.8 
12.4 
14.0 

12 
11 

30+ 

30+ 

2 

3 

5 
4 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM              AM 

MADISON 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

25,9 
20,2 
26.5 
22.3 
22.1 

10.0 
1.8 
2.7 
6.5 
6.4 

18.0 
11.0 
14.6 
13.9 
14.3 

-  5,6 

-  5,6 

-  5.1 

-  3.8 

38 
35 
36 
37 
35 

5  + 
25 
25 

3 

3 

-  8 
-22 
-21 
-12 
-13 

20+ 

11 

20+ 

21 

1454 
1668 
1557 
1577 
1668 

0 
0 
0 
0 

0 

27 
29 
26 
30 
30 

31 
31 
31 
31 
31 

6 
9 
13 
8 
8 

1.34 
.97 

1.19 
.83 
.81 

-  2.56 

-  2.06 

-  2.71 

-  2.73 

.44 
•  65 
.30 
.28 
.27 

4 

5 

5+ 
25 
24 

9.8 
11.5 
13.1 
12.5 

11.9 

8 

25+ 

5 
2 

i 
3 
4 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MILLINOCKET  DAM 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

18.7 
26.1 
25.1 

28.6 

2.8 
7.9 
4.4 

15.1 

10.8 
17.0 
14.8 

21.9 

-  5.7 

33 
35 
35 

42 

3 
3 
3 

25 

-20 
-11 
-16 

-  7 

29 
29 
29 

21 

1677 
1482 
1650 

1332 

0 
0 
0 

0 

30 
24 
25 

21 

31 
31 
31 

31 

12 

8 

13 

3 

1.20 

,94 

1.02 

1.16 

-  2.32 

.30 
.32 
•  39 

.^6 

16 
24 
24 

4 

13.5 
10.0 
10.1 

10.0 

6 

7 

30 
25+ 

5 

4 
4 

3 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 

PORTLAND  WB  AIRPORT      //R 

PRENTISS 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

28.5 
23.7 
20,3 
20. 5M 
29.3 

7.8 
6.8 

3.y 

2.1 
11.3 

18.2 
14.8 

12.1 
11.  3M 
20.3 

-  6.9 

-  4.3 

-  5.9 

43 
34 
31 
31 
41 

25 

3+ 

3 

4 
26 

-14 
-18 
-18 
-17 
-10 

21 

31 

29 

21+ 

21+ 

1448 
1554 
1636 
1649 

1380 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
29 

31 
31 
18 

31 
31 
31 
31 
31 

7 
9 
9 
12 
5 

.98 

.93 
1.08 
1.48 

-  2.81 

-  1,45 

-  1,73 

.54 

.38 
•  29 
.37 

4 

25 
5 

4+ 

9.6 

12.6 
14.8 
10.9 

4 
5 

30+ 
24+ 

3 

3 

4 
5 

1 

'0 
0 
0 
0 

0 

0  • 

0 
0 
0 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  1  SSE 

SANFORD  2  NNW 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

22.6 
25.3 
29.5 
26. IM 
29.5 

4.7 
8.9 
8,5 
7.8 
3.9 

13.7 
17.1 
19.0 
17. OM 
16.7 

-  5.3 

-  4.9 

37 
40 
42 
35 
45 

25 
25 
25 

3  + 
25 

-14 
-12 

-10 
-15 
-16 

31 
21 
23 
21 
21 

1586 
1476 
1415 
1469 
1492 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
26 
18 
26 
20 

31 
31 
31 
31 
31 

8 
5 
6 
6 
10 

.82 

.86 

1.09 

.95 

E  1.26 

-  2,16 

-  2,12 

.38 
.37 
.36 
.30 
.74 

4 

4 

4 

24 

4 

9.8 
10.9 

8.0 
15.0 
12.5 

5 

4 

29+ 

30+ 

4 
3 

4 
4 
3 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

WINSLOW                      AM 
WOODLAND                    AM 

26.4 
24.7 

4.2 
3.B 

15.3 
14.3 

-  8.4 

-  5.2 

40 
37 

1  + 
4 

-16 

-18 

22 

31 

1535 
1568 

0 

0 

23 
25 

31 
31 

9 
9 

1.12 
.96 

-  1.71 

-  2.61 

.44 
.37 

S 

24 

11.1 

5 
3 

9 
0 

0 

STATE 

15.6 

-  6.6 

1.09 

-  2,24 

11.8 

* 

MASSACHUSETTS 

ADAMS                        AM 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL                // 

BOSTON  W3  AIRPORT        //R 

27.1 
30.1 
29.8 
30.9 
33.1 

11.9 

15.1 

9,9 

15.8 
20.0 

19.6 
22.6 
19.9 
23.4 
26.6 

-  5.8 

-  4.8 

-  5.7 

-  6.2 

40 
46 
46 
45 
48 

4 
26 
25 

3  + 
26 

-17 

-  7 
-14 

-  7 

-  2 

22 
21 
22 

21 
21 

1404 
1308 
1393 
1280 
1181 

0 
0 
0 
0 
0 

22 

11 
16 

13 

29 
29 
30 
30 
28 

5 
4 
6 
3 
2 

.77 
.79 
.76 
.92 
1.03 

-  2,48 

-  2,71 

-  2.98 

-  2.34 

.36 
.53 
.35 
.48 
.90 

4 
4 
4 
4 
4 

5.0 
1.9 
6.5 
3.4 

1.8 

1 
1 
2 

1 
1 

15  + 
2+ 
4+ 
2  + 

23  + 

2 
2 

3 
3 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


NEW    ENGLAND 
DECEMBER    1955 


^              Station 

Temperature 

n 

Precipitation 

11 

li 
ii 

i 

a 
s  s 

1  0 
Q  to 

1 

X 

J 

D 

Q 

No.  of  Days 

■3 

■3 

I"' 

h 

Q 
1 

a 

« 

<3 

Snow,  Sleet,  HaU 

No.  of  DsTt 

Max 

M 

in. 

[2 

a-0 

s 

& 

o 

1 
z 
S 

S 
0 

X 

0 

s 

•§l 

"I 

s 

o 

.HO 

BROCKTON 
CHARLTON  2 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 

AM 
AM 

35.1 
31.'. 
3'..9 
33.6 
32. 8M 

IS. 5 
13.2 
18.5 
16.3 
17. 5M 

25.8 
22. i 
26.7 
24.5 
25. 2M 

-  6.  1 

-  5.2 

-  4,7 

49 
45 
48 
SO 
49 

25 

25 

3 

4 

25 

-  6 

-  8 

-  4 

-  6 

-  2 

23 
21 
21 
21  + 
21 

1207 
1316 
1179 
1249 
1226 

0 

0 
0 
0 
0 

8 
13 

7 
14 
13 

28 
30 
29 

31 
30 

2 
4 
1 
3 
2 

.96 

.70 

1.07 

.82 

.79 

-  2.38 

-  2.57 

-  3.07 

.32 
.32 
.55 
.50 
.40 

4 
4 
5 
4 
5 

3.8 
3.5 

1.6 
1.3 
2.1 

1 
1 

2  + 
2+ 

4 
2 
2 
2 
3 

0 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

EAST  WAREHAM 
EOGARTOKN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 

AM 
AM 

AM 
AM 

32.yK 
35.4 

33.1 
32.8 
3'..! 

15. 2M 

20,3 

18.4 

14.2 

15.7 

24. IM 

27,9 

25.8 

23.5 

24.9 

-  7,9 

-  6.8 

-  5.1 

-  5.0 

47 
50 
45 
50 
50 

6+ 

5+ 

4 
4 

-  4 
0 

-  3 

-  7 

-  4 

21  + 
21 
21 
21 

21 

1264 
1144 
1211 
12B0 
1237 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
10 
13 
15 
13 

30 
26 
28 
31 
30 

4 
1 
2 
2 
3 

1.33 

1.28 

1.30 

.75 

.95 

-  2.81 

-  2.87 

-  2.44 

-  2.84 

.48 
.43 
.51 
.35 
.55 

5 
10 

4 
5 

5 

3.8 

4.5 
2.1 
1.6 

2 
2 

10+ 
22+ 

4 
5 
5 
2 
2 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 
HYANNIS 

ICNI6HTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 

AM 

AM 
AM 

32.'. 
27.3 
34.5 
31.'. 
3'..C 

16.5 
11.2 
18.4 
11.2 

13.5 

24.5 
19.3 
26.5 
21.3 
23.8 

-  6.2 

-  6.5 

-  7.4 

-  5.1 

47 
48 
4S 
46 
49 

25 
25 

6+ 
25 
4 

-  5 
-11 

-  4 

-  8 

-  8 

21 
21  + 
21 
21+ 
23 

1250 
1412 
1190 
1300 
1270 

0 

0 
0 
0 
0 

14 
23 
9 
14 
10 

30 
31 
28 

31 
30 

2 

5 
2 

7 
4 

.91 
.92 

1.44 
.95 

1.03 

-  2.41 

-  2.50 

-  2.44 

-  2.63 

.48 
.40 
.65 
.35 
.56 

4 
4 

4+ 
5 

2.9 
5.3 

2.0 

1.9 

1 
3 

1 

2 
23+ 

3  + 

2 
2 
3 

4 

3 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

MIODLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

R 

33.8 
33.1 
32.8 
3'.. 5 
3'.. 9 

16.5 
10.5 
17.3 
19.5 
22.2 

23.7 
24.8 
24.9 
27.0 
28.6 

-  4.6 

-  4.0 

-  6.6 

47 
47 
47 
48 
50 

25 
25 
25 
25 

5 

1 

-  5 

-  5 

-  8 
3 

20+ 

21 

21 

21 

21 

1273 
1239 
1235 
1178 
1122 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
14 
12 
10 
13 

31 
28 
30 
28 
27 

0 
3 
2 
3 

0 

.90 

.85 

.98 

1.31 

-  2.57 

-  2.66 

-  2.72 

-  2.49 

.52 

.50 
.46 

.41 

5 

4 
5 
9 

2.0 
2.0  , 
2.0 

T 
5.2 

T 
2 

3  + 

10+ 

3 

2 
2 

4 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

NEW  BEDFORD 
PITTSFIELO  WB  AIRPORT 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 

R 
AM 

33.6 
26.3 
35.3 
39.7 
3'..'J 

22,3 
11.1 
19.2 
23.8 
14.5 

28.0 
18.7 
27.3 
31.8 
24.3 

-  5.2 

-  6.  1 

-  4.9 

-  3.0 

48 
43 
49 
50 
47 

25 

24+ 

25 

3+ 
26 

-  2 

-17 

-  3 
6 

-  7 

21 
21 
21 
22 
23 

1138 
1433 
1162 
1023 
1252 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
26 

10 

4 

11 

27 
30 
28 
29 
30 

1 
4 
1 
0 
4 

1.27 
1.11 

E  1.73 
1.32 

-  2.72 

-  1.94 

-  1.86 

.32 
.27 

■  60 
.47 

5 

4 

4 

5 

4.8 
11.0 

3.5 

2 

3 

10+ 
3+ 

5 
5 

5 
5 

0 

0 

2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 

SANDWICH 
SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 

31.'. 
32.3 
3'i.l 
28.5 
33.3 

17,2 
19,2 
19,1 
12,2 
18,1 

24.3 
25. a 
26.6 
20.4 
25.7 

-  6.9 

-  5.4 

-  5.1 

45 
47 
48 
47 
45 

5+ 
25 

5+ 
25 
25 

-  5 

-  4 
0 

-  9 

-  5 

21 
21 
21 
23  + 
21 

1265 

1207 
1184 
1377 
1212 

0 
0 
0 
0 
0 

17 

12 
13 
20 
11 

31 
27 
29 
31 
28 

3 
3 
1 
4 
2 

1.04 
.71 

i.ie 

.99 

.69 

-  2.88 

-  2.20 

-  2.69 

.50 
./.O 
.41 
.44 
.33 

4 

4 
4 
5 
4 

2.0 
1.5 
1.5 
3.2 
2.8 

1 

1 

1 

2  + 
22  + 
22  + 

2+ 

4 
3 
4 
2 
3 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

STOCKBRIDGE 
SWAMPSCOTT 
TAUNTOM 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

AW 

29.2 
33.0 
34.1 
28.6 
31.2 

12,0 
21,1 
15,5 
8,7 
12,7 

20.6 
27.1 
24.8 
18.7 
22.0 

-  6.2 

-  3.5 

-  5.3 

-  5.2 

42 
50 
47 
44 
48 

25 
25 
25 
25 

25 

-16 

-  5 

-  9 
-13 

-11 

23 
21 
23 
21  + 

21 

1370 
1171 
1239 
1430 
1327 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
12 

11 
21 
15 

30 
26 
28 
31 
31 

5 
1 
3 
6 
4 

.94 
.96 
.62 
.84 
.97 

-  1.54 

-  2.35 

-  3.31 

-  2.02 

.36 
.44 
.18 
.36 
.69 

4 

4 
4 
6 
4 

7.8 

2.9 
2.0 

2 

1 

2 

2+ 
22+ 

23 

3 
3 

4 

3 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  CUMMINGTON 
WESTON 
WESTOVER  FIELD 

33.1 
33.7 
28.8 
34.4 
30.8 

13,6 
13.1 
9,3 
15,1 
16,6 

23.4 
23.4 

19.1 
24.8 
23.7 

-  4.2 

49 
48 
48 
48 
43 

3 
25 
25 

3+ 
26 

-10 
-12 
-15 

-  7 

-  8 

21 
23 
21 
21 
23 

1284 
1288 
1418 
1241 
1274 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
11 
22 

9 
14 

29 
28 
31 
29 

28 

3 
4 
7 
3 
3 

.72 

.81 

1.26 

.62 

.86 

-  1.91 

.45 
.32- 

.84 
.42 
.49 

4 

4 
4 
4 
4 

2.5 

6.7 
.3 

3.0 

1 

3 

T 
1 

2+ 

22+ 

2  + 
2+ 

2 
3 
2 
2 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

29,1 
31.8 

13,5 
13.7 

21.3 
22.8 

-  6,1 

45 
49 

3 
3 

-11 
-10 

21 
21 

1348 
1304 

0 
0 

21 

16 

31 
31 

3 
4 

.68 

.78 

-  2.74 

.49 

.51 

4 

4 

2.2 

1.8 

1 

3  + 

1 
2 

0 

1 

0 

0 

STATE 

24,1 

-  6.0 

.  .97 

-  2.62 

3.1 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  0AM 
CAMPTON 

AM 

R 

AM 

22.9 
22.4 
21.3 
28.0 
25.9 

4,  B 
2.3 
3.0 
10.1 
4.4 

13.9 
12.4 
12.6 
19.1 
15.2 

-  7.9 

-  7,4 

42 
35 
37 
46 

40 

5 

6+ 
5 
3 
26 

-26 
-22 

-26 
-13 
-18 

22 
22 
21 
22 
22 

1583 
1629 
1620 
1421 
15  39 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
27 
28 
23 
24 

31 
31 
31 
31 
31 

10 

11 

13 

8 

10 

1.78 

.89 

.80 

1.12 

1.13 

-  2.11 

-  1.57 

.90 
.43 
.21 
.50 
.39 

24 

5 

15 

4 

5 

17.8 
10.7 
11.0 
8.0 
10.4 

10 
5 

11 
3 

15+ 
5  + 

30+ 
4+ 

4 
3 
3 
2 

5 

1 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  OEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

R 
AM 

28.2 
29.8 
2  8.3 
21.2V 

17.7 

8.2 

■12.3 

8,3 

-  .9M 

-  1.0 

18.2 
21.1 
18.6 
10. 2M 
e.4 

-  5.8 

-  5,9 

-  8,2 

46 
45 
44 
40 
32 

25 
26 
25 
5 
26 

-  9 

-  8 
-14 
-36 
-30 

21 
21  + 
22 
22 
22+ 

1446 
1353 
1434 
1829 
1751 

0 

0 
0 
0 
0 

21 
18 
20 
28 
31 

31 
31 
31 
31 
31 

7 

4 

0 

14 

16 

.87 

.97 

.93 

E  2.36 

2.87 

-  1.94 

-  2.46 

-  .31 

.61 
.46 
.57 
.42 
.61 

4 

4 

4 

16 

25 

5.6 

7.4 

3.8 

24.0 

46.5 

3 
3 

3 

16 

30+ 

15+ 

4+ 

31 

1 

5 

3 

13 

10 

1 

0 

1 

0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GRAFTON 
HANOVER 

KEENE 

28.2 
26.4 
26.2 
25.5 
29.5 

y.5 

7,8 

5,9 

7,5 

10,8 

IS.'-* 
17.1 
16.1 
16.5 
20.2 

-  5.0 

-  5.7 

-  4.6 

43 
40 
41 
42 
43 

25 
3+ 
3+ 

25 
3  + 

-13 
-16 
-16 
-18 
-15 

21 
22 
22  + 
21 
23 

1424 
1482 
1511 
1498 
1384 

0 
0 

0 
0 
0 

22 
23 
24 
26 

17 

31 
31 
31 
31 
31 

a 

8 

8 
8 

7 

.98 
1.05 
.97 
.53 
.89 

-  2.07 

-  1.96 

-  2.10 

.51 
.39 
.49 
.32 
.50 

4 
4 
4 

4 
4 

5.1 
7.0 
7.3 
5.2 

4.1 

4 
4 
2 
1 

24 
30+ 

4 

2+ 

3 
3 
2 
2 

3 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

UKEPORT 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
ttMOUNT  WASHINGTON 

//R 

26.: 
26.1 
26. B 
30.3 
8.3 

10,5 

5,7 

11,8 

10.1 

-  6.9 

18.3 
15.9 
19.3 
20.2 

.7 

-  8. : 

-  8.2 

40 
42 
42 
45 
29 

3+ 
25 
25 
26 
24 

-11 
-19 
-  6 
-10 
-36 

21 
21 
21 
22 
20 

1442 
1519 
1410 
1386 
1992 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
24 
26 

15 
31 

31 
31 
31 
31 
31 

6 

11 

5 

7 

22 

.98 
.63 
.96 
.75 
1.49 

-  2.61 

-  2.30 

-  4.36 

.54 
.42 
.66 
.37 
.42 

5 
4 
4 
4 
4 

10.3 
3.4 
5.3 

14.0 

5 
2 

15 

24+ 
4+ 

30 

2 

1 
1 
2 
3 

1 

0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

i   NASHUA  3  N 
J   NEW  LONDON 

PETERBORO  2  S 
'   PINKHAM  NOTCH 

"-YyOUTH  1  WNW 

AM 

30.5 
22.4 
27.4 
21.4 
26.1 

10.0 
7.9 

11.0 
4.4 
4.8 

20.3 
15.2 
19.2 
12.9 
15.5 

-  7.0 

-  7,  1 

-  6.8 

47 
40 
43 
42 
40 

26 
26 

3+ 
25 
26 

-10 
-12 
-12 
-15 
-14 

22+ 
22 
21 
22 
21  + 

1381 
1538 
1414 
1608 
1529 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
28 
24 
29 
25 

31 
31 
31 
31 
31 

7 
5 
4 
10 
8 

1.08 

.85 

.77 

1.31 

1.07 

-  2.25 

-  2.94 

-  2.00 

.47 
.46 
.45 
.47 
.60 

4 
4 
4 
4 
5 

4.3 

6.0 

6.7 

15.5 

10.0 

5 
4 
11 

24 

15+ 
25+ 

3 
3 
2 
4 
3 

0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

^TSMOUTH 
-.RRY  MOUNTAIN  DAM 

tST  LEBANON 
:\OHAM 
2LFEB0R0  FALLS 

AM 
AM 

29.3 
28.6 
26.3 
32.3 
28.2 

10.9 
7.1 
5.9 

10,8 

10.4 

20.1 
17.9 
16.1 
21.6 
19.3 

44 
46 
40 
50 
41 

25 
26 

6 
25 

3  + 

-  9 
-17 
-17 
-12 

-  8 

21 
23 

21  + 

21 

21 

1387 
1402 
1608 
133  7 
1409 

0 

0 
0 
0 
0 

18 
20 
23 
14 
19 

31 

31 
31 
31 
31 

6 

7 
B 
6 
6 

.96 

.92 

.59 

1.18 

1.07 

-  2.76 

.58 
.38 
.28 
.53 
.45 

4 
5 
5 
4 
4 

5.5 

6.7 
7.0 
3.8 
5.3 

1 
3 

4 

2 

2+ 

4+ 
24+ 
1»+ 

1 
3 
2 

3 

4 

1 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

:03ST0CK 

26.2 

7.2 

l'i.7 

40 

5  + 

-13 

21 

1494 

0 

25 

31 

10 

1.68 

.45 

4 

15.6 

9 

30 

6 

0 

0 

STATE 

16.9 

-  ^  ,4 

1.10 

-  \,o'> 

9,6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1955 


Ten- 

perature 

Precipitation 

0.  S 
S    B 

II 

2  E 

S 

> 
< 

a 
E  o 

Q  H. 

X 

0 

Q 

1 

Q 
1 

No.  of  Days 

0 

H 

a   b 

a 
1 

1 

13 
0 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  ol  Days 

Station 

Max 

Min. 

2 
e2 

II 
II 

1 

e 
1 

z 

s 

•sl 

.'J 

'oi 

i 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WS  AIRPORT 

R 
R 

3<..7 
31.9 
35.1 
33.7 

22.8 

15.1 
15.7 
17.2 

28.8 
23.5 
25.4 
25.5 

-  0.3 

-  5.6 

-  6.1 

48 
45 
46 
47 

4 
25 

2 

-  6 

-  3 

-  3 

21 
21 
21 
21 

1115 
1279 
1219 
1172 

0 

0 
0 
0 

12 
13 
11 
14 

27 
29 
29 
28 

0 
3 
3 
2 

.83 

.83 
.58 

-  2.53 

-  3.78 

-  2.87 

.27 
.43 
.32 
.33 

22 

4 
5 
4 

4.9 

4.5 
2.2 

2 

3 

1 

23+ 

23 

2  3+ 

4 
1 
3 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

STATE 

25.3 

-  7.2 

.75 

-  3.08 

3.9 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 

AM 
R 

28.9 
2S.9 
23.7 
23.9 
27.7 

10.9 
9.6 
3.3 
9.4 
4.6 

19.9 
19.2 
13.5 
16.7 
16.2 

-  7,0 

-  6,1 

-  6.1 

47 
43 
38 
41 
44 

26 

5 

5 

26 

26 

-  8 
-22 
-30 
-22 
-21 

21+ 
21 
22 
21 

23 

1393 
1413 
1692 
1496 
1508 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
21 
27 
26 
25 

31 
31 
31 
31 
31 

4 
3 

11 

5 

11 

.59 
.94 

.95 

.71 

1.14 

-  2.17 

-  1.46 

-  1.17 

-  1.71 

.35 
.42 
.31 
.27 
.78 

5 

4 
5 
4 
4 

1.5 
6.5 
12.6 

13.2 
8.9 

1 
4 

4 
5 

3+ 
16+ 

19+ 
6  + 

2 
4 
3 
2 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

CHELSEA 
CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 

AM 

AM 

2'.. 3 
26.3 

27,4 
21.3 
2'..1 

-  2,0 

9.3 
8.0 
1.4 
3.5 

11.2 
17. S 
17.7 
11.4 
13.8 

-  9.1 

-  6.4 

-  8.4 

-  6.4 

42 
43 
48 
36 
42 

26 
26 
26 
26 
4 

-30 
-21 
-20 
-29 
-33 

21+ 
21 
23 
21  + 
21  + 

1660 
1469 
1461 
1669 
1680 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
26 
24 
28 
26 

31 
31 
31 
31 
31 

19 

6 

8 

16 

U 

1.13 
.89 

1.39 
.96 

1.37 

-  1.37 

-  1.19 

-  1.54 

-  1.37 

.39 
.29 
.70 
.35 
.30 

5 

4 

4 

5 

15 

6.2 
8.0 
2.2 

26.5 

8 
18 

24+ 
30+ 

4 
3 
5 
4 

6 

0 
0 

1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LEMINSTON 

.'■ilDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

AM 

21.3 
23.5 
22.1 

15.1 
20.5 

-   .8 
4.3 
3.8 

.3M 
.1 

10.3 
13.9 
13.0 

7.7M 
ll).3 

-  11.6 

36 
39 

II 
37 

25 
25 
25 
26 
26 

-34 
-26 
-23 
-28 
-28 

22 
22 
22 
20 
22 

1693 
1580 
1609 
1778 
1691 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
24 
28 
31 
25 

31 
31 
31 
31 
31 

17 
12 
10 
16 
16 

1.07 

.69 

.54 

E  2.55 

1.60 

-   .92 

.28 
.32 
.23 
.45 
.66 

5 

5 

4 

15 

4 

13.0 
14.8 
7.8 
20.6 
12.2 

12 

a 

4 
27 
12 

24+ 
30+ 
16+ 
20+ 
29+ 

5 

1 

1 

10 

4 

0 
0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

NORTHFIELD  NORWICH  UMIV 

RANDOLPH 

REAUSBORO  1.  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS 

AM 

2'..7 
25. 9M 
2B.0 
28.2 
23.6 

4.7 
4.7M 
9,6 
10.9 
9.2 

14.7 
16. 3M 
18.8 
19.6 
16.4 

-  5.7 

-  4.4 

-  6.7 

40 
44 
53 
45 
38 

26 
26 
26 
26 

5 

-24 
-22 
-12 
-20 
-18 

23 
21 
21  + 
21 
22 

1663 
1533 
1430 
1405 
1503 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
26 
21 
21 
26 

31 
31 
31 
30 
31 

10 

11 

6 

6 

5 

.71 

1.02 

1.47 

.74 

.97 

-  1.78 

-  2.09 

-  1.50 

-  1.44 

.50 
.61 
.33 
.27 

4 

: 

15 

4.5 
2.0 
6.1 
6.6 
12.1 

3 

3 
7 

15  + 
16+ 
30+ 

4 
4 
2 
3 

1 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WEST  BURKE 

WILDER 

AM 
AM 
AM 
AM 

2^.5 
23.3 
30,6 
21.5 
27.3 

4.7 
5.3 
9.2 
-  1.9 
6.2 

14.6 
14.3 
19.9 
9.8 
16.8 

-  6.5 

-  6.0 

38 
44 
45 
35 
44 

6 
26 
26 
26 

26 

-29 
-18 
-15 
-33 
-18 

21 
21 
21 
22  + 
21 

1557 
1564 

1394 
1704 
1489 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
26 

17 
2 'J 
20 

31 
31 
31 
31 
31 

11 

9 

5 

15 

8 

1.03 

1.61 

1.03 

2.16 

.43 

-  1.40 

-  2.56 

-  2.17 

-  .73 

-  1.91 

.35 
.57 
.47 
.72 
.27 

4 
4 
5 
5 
5 

11.0 

10.9 

2.0 

9.0 

4.1 

7 
9 

2 

15 
23+ 

4+ 

4 
6 
2 

7 
1 

0 
1 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WOODSTOCK  3  ENE 

26.1 

7.3 

16.7 

-  5.7 

45 

26 

-20 

21 

1492 

0 

26 

31 

2 

.61 

-  2.13 

.56 

4 

3.4 

3 

4+ 

1 

1 

0 

STATE 

15.C 

-  7.2 

1.09 

-  1.68 

9.0 

SECT  I  CM 

19.4 

-  7.1 

1.02 

-  2.36 

7.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  3 

DECEMBER 

1965 

Station 

1 

Day  of  month 

1    1    2    1    3 

4    1 

S 

6 

7    1    8    1    9 

10  1   11   1   12 

13  {   14 

15 

16  1   17  1   18 

19 

20  1    21 

22 

23 

24 

25  1  26      27 

28      29  1 

30 

31 

CONNECT IClff 

ANSONIA 
BAKERSVILLE 

BALTIC 

8ARKMAMSTCD 

eft lOGE PORT    we    AP                   R 

•  63 

.64 

.87 
.3] 

.09 
.01 
•  10 
.03 
•  03 

.12 

.10 

.29 
.08 

■  10 
.37 

.39 

- 

.01 

.01 

T 

7 

7 

E.20 

•  03 

•  01 
.03 

E^40 
■  17 

•  23 

.11 

.12 

7 

E.OS 
•  02 

•  07 
.05 

.08 

7 

BRISTOL    3    H 

BROOKLYN 

BULLS    SRIOec   0AM 

BURLINGTON                                     R 

COCKAPONSET    RANOER    STA 

.60 

•  67 

•  3« 
.S« 
.62 

.03 
•  13      T 

•  12 

.01                    .09 
.20 

.18 
.21 

•  06 
.19 

•  09 

.37 

.11 
.16 
.32 
.26 

7 

.03 
.02 

.09 
.01 

7 

.02 

.01 

T 

.03 
•  03 

•  13 

•  13 

7 

■  21 
.11 

■  IS 

7 

■  04 

■  07 

•  04 
.03 

•  09 

7 

COLCHESTER 
CREAM   HILL 
OANBURY 
OAWSON    LAKE 
DERBY 

.72 
.7* 

RECORD  MISSING 
.03      .01 
•  14 

•  11 

• 

.18 
.03 

• 

■  30 

■  38 

T 

.03 

T 
.10 

7 

7 

.09 

.07 

.04 

7 

■  07 

■  31 

■  35 

•  24 

7 

•  01 

•  02 

•  10 
■  08 

7 
7 

EAST    HAVEN 

EASTON  LAKE    RESERVOIR 

FALLS    VILLAGE                                   1 

6R0T0N 

HARTFORD    BRAINARD    FLO//R 

•  6* 

•  S» 

1.40 

•  81 

•  77 

.08 
.12 
.09    E.20      .09 
.14      T 
.13      T 

.04 
.14 

•  20 

•  33 
.38 

.08 

.13 

•  01 

•  02 

T 

.01 

7 

.02 

7           T 

.06 

.01 

7 

■  03 

7 

7 

.04 
E  .20 

.07 

7 

•  10 

•  03 

•  24 
E  .30 

■  13 

■  15 

.24 
•  15 

7 

■  02 
.08 

■  08 

■  05 
.01 

7 

KARTFORO    WB    AIRPORT            R 

HEMLOCKS    RESERVOIR 

KENT 

LAKE    KONOMOC 

LAUREL    RESERVOIR 

•  76 

•  99 

•  62 

•  75 

•  69 

.10      .02 

IlO 

.15 
.08 

•  90 

•  28 
.13 

» 
.03 

7 

.04 
.39 
.14 

T 

T           T 

T 

.02 

.02 

7 

7 
7 

7 

.01 

7 

■  03 

■  02 

.03 
.04 

■  10 

■  31 

■  19 

■  15 

■  29 

7 
7 

7 

•  OS 

•  02 

7 
7 

■  03 

■  05 

■  03 

7 

MANCHESTER 

MANSFIELD    HOLLOM    DAM               ( 

MEAD   PONO   RESERVOIR 

Ml DOLE TOWN    ft    H 

MILFORD 

•  70 

•  74 

•  74 

•  64 

•  66 

•  18 
.17 
.12 

T            .20 

•  10 

.04 
.09 
.03 
.15 

■  04 

.25 
.29 
.13 
.22 

.08 

T 
E.02 
.03 
T 
.02 

7 

7 

■  02 

■  04 

•  04 

■  05 

■  09 

7 

■  13 

•  15 

•  30 

■  16 

■  29 

■  02 

■  01 

■  06 

■  OS 
•  05 

■  07 

■  06 

7 

HOHAMK    RANGER    STA 
MOyNT    CAHWEL 
NATCNAUG    RANGER    STA 
NATHAN    MALE    ST    FOREST 
NEW    HARTFORD 

•  72 
.68 

.62 

.73 

.88 

T                        .10 

T                        .15 

•  14 

T                        .16 

.09 

■  12 

■  13 

.07 

■  07 
.23 

.21 

■  20 
.20 

■  26 

.33 

T 

T                        T 

T           7 
T 

•  02 

T           7 
.03 

7 

7                        7 

7 

■  01 

■  01 

7 
7 

■  05 

T 

■  02 

.03 

■  17 

■  19 
•  14 
.15 
.11 

■  02 

■  06 

T 

■  03 

■  07 
.06 

T 

NEW    HAVEN    MB    AIRPORT         R 
NEW    LONDON 
NORFOLK    2    SW 
NORTH  8RANF0RD 
NORTH    GUILFORD 

.98 

1^20 
.95 

.98 

.12      T 

RECORD  MISSING 

.09                   .19 

.17 

.16 

.32 

.22 

.07 

■  01 

•  23 

•  24 

•  22 

.01 

T 

.09 

■  02      7 

■  08 
.03 

.01 

7           7 

7 
7 

.06      7 
■  03 

.07 

.04 
•  03 

■  06 
.05 

■  10 

■  32 

.19 

•  25 

•  30 

7 
7 

T 
■  01       . 

Jl      7 

■  09 

7 

■  10 
•  10 

■  10 

T 

T 

NORMALK                                                    I 
NORWICH    5    SW 
PACHAUG    FOREST 
PEOPLES    RANGER    STA 
PROSPECT 

.85 
•  81 
.85 

.99 
1.23 

•  03 

T 

■  14 

T                        .09 

•  20 

.12 
■  28 
.09 
.30 
.13 

•  05 
.19 
.31 
.37 

•  34 

T 

7 

.10 

.09 

.01 

.13 

7 

•  10 

7 

•  05 

7 

•  04 

•  03 
■  10 

£■50 

•  14 

•  14 

•  11 
■  23 

7 

T 

£■05 

■  03 

■  07 

■  OS 

■  10 

T 
.03 

PUTNAM                                                      f 

PUTNAM    LAKE 

ROCKY    RIVER    DAM 

ROUND    POND 

SALISBURY 

U02 

•  41 

•  80 

•  38 

•  62 

E.20      .10 

•  07 

•  IB 
.04 

.04      T 

■  10 

■  05 

■  08 

■  06 
.26 

•  30 

•  02 

•  24 

■  01 

.02 

.02 

T 

T 
7 

7 

7 

.01                   .07 

7 

•  05 

•  02 

■  02 

E  .13 

■  16 

■  15 

.05 
.27 
•  21 
.07 

7 

7 

E  ,07 

.05 
7 

•  07 
7 
■  04 

T 

SAU6ATUCK    RESERVOIR 
SHEPAUG    DAM 
SHUTTLE    MEADOW    RESVR 
STAFFORD    SPRINGS 
STAl^ORD    5    N 

•  70 

•  76 

l^OO 

•  63 

.07 

.15 
•  19 
.12 

.10      .01 

■  16 
.14 

■  14 

■  12 

■  11 

■  04 

■  16 

■  32 

■  25 

■  04 

.02 
.08 
.02 

7 

.06 
■  04 

.03 

•  05 

■  29 

■  04 

■  29 

■  19 

.17 

7 

.01 

7 

■  06 

■  07 

■  05 

■  03 

STEVENSON    DAM 
STORRS 

THOMPSONVILLE 
TORRINGTON 
TOURINGTON    2 

•  67 
.68 

•  74 

•  82 

•  65 

.12 

•  15 

T                           .09 

.10 

T 

.03 
.33 
■  12 

•  23 

•  38 
■  39 
.40 

T 

T 
.02 

T 

T 

7 

7 

7 

■  09 

7 

■  10 

■  17 

.29 
.12 

.17 

■  04 

.01 

■  06 
.07 

■  08 

T 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 
MTERBURV    CITY    HALL 
■EPAWAUG    RESERVOIR 
VESTBROOK 
IfEST   HARTFORD 

•  74 

1^06 

•  67 
.61 

•10      .03 

RECORD  MISSING 

.07 

.09      .08 

.01                    .02 

•  27 

■  12 
.13 

.03 

■  26 

.15 
.34 

T 

7 

.05 

T 

.01 

7 
7 

•  02 

.08 
.03 

•  07 

■  20 

■  15 

.40 
.03 

.13 

.06 

■  07 
•  05 

.07 

WEST    MARTLAND 
WHIGVILLE    RESERVOIR 
WIITNEY    LAKE 
IflGMAM   RESERVOIR 
WILLIMANTIC 

.92 
.80 
.93 

.67 

.12 
•  06 
.12 

.07 
.13 

.09 

.04 
il8 
■  07 

.92 
.25 

.22 

■  13 

■  29 

.02 
.03 

.04 

.09 

.04 

•  04 

•  13 

■  02 

.16 
.20 

•  26 

•  12 

.12 

•  09 

•  13 

•  07 

WOLCOTT    RESERVOIR 
WOOBURV    3    w 

.92 
•  54 

.02                   .15 

.10 

■  17 
.07 

■  25 

■  12 

.03 

T 

7 

.02 

7 

•  04 

•  02 

.16 
.17 

•  08 
.06 

MAINE 

AUGUSTA    CAA    AIRPORT 
BANGOR  DOW   FIELD 

BAR   HARBOR 
BELFAST 
BRAS SUA    DAM 

1.08 
.93 
1.25 
1.18 
1.26 

•  04 
.02 

T 
T                        T 

.32 
.24 

■  12 

■  09 

■  42 
.66 
•  62 

.02 

T 

7 

7 

7 
■  02 

7 
■  02 

7           7 

■  17 
.14 
.20 
.09 

■  07 

7 

•  02 

•  03 

•  06 

•  15 

7 

•  35 

•  27 

•  45 

•  37 

7 
7 
7 

.29      7 

7 
7 

7 

.02 

7 
.15 

•  06 

•  11 

•  11 

T 

BRIOGTON    1    NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU    WB    AIRPORT          //R 

CORINNA 

EASTPORT 

.95 

1.41 
1.23 
1.12 
1.39 

.09 
T           T           T 

•  08 
T            .05 

.49 
.33 

■  05 
.27 

7 

•  32 

■  03 

■  35 

■  06 

■  34 

T 
.01 

7 

7           7 

7 
.03 

•  02 
7           7 

7 

■  46 

■  15 

■  28 

■  19 

•  01 

•  07      7           7 

.15 

T 

•  09 

•  30 

•  39 
.25 

•  30 

.15      7 
■  16      7 

7 
7 

.04 

.14 

7           7 

.01 

•  09 

•  03 

■  06 

.16 

■  OS 

T 

EAST    SANGERVILLE    S    SE 

EAST   WINTHROP 
ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT   FAIRFIELD 

1.99 

1.34 
1.22 
1.20 
1.47 

7           ^02 
.03 
.02 

T 

.10 
■  19 

.29 

■  40 

•  45 

•  47 

■  39 

•  34 

.03 
.09 

7 

7 

■  40 

■  19 

■  08 
.14 

7 

•  20 

•  03 
.17 
.03 

.29      .03 

•  30 

•  39 

•  34 

T 

■34       .02      7 

.58                   .09 

•  01 

.19 

.07 
.07 

•  03 

•  10 

•  03 

rORT   KENT 
MROINER 
«ILEAO 
BREENVILLE 
HIRAM    2    S 

.07 
1.36 

1.40 
.98 

•  02 

T           7 

T 

.21 

.31 
.66 

•  05 

•  49 
.36 
.38 

.10 

7 

7 

7 

7 
7 

7           7 

7 

■  12 

■  13 

■  04 

.01 

.12                   T 

•  42 

13, 

•  09 

■  02 

7 

■  01       7 

7 
7 

■  08 

•  09 

•  12 

•  01 

HOULTON    CAA    AP 
HOULTON    1    NE 
JACKMAN 
JONESBORO 
LEWISTON 

.92 
1.15 
1.08 

1.34 

7           T 
.02       .01 
.01 

■  09 

■  40 

■  44 

.11 

•  25 

•  21 
.25 
.36 

.01 

T 

7           7 

.01 

7 

.02 

7 

7           7 

7 

.16 
.19 

.10 

■  13 

.08                   7 

•  20 

•07      .01 

7 

7 

•  34 

•  40 

•  14 

•  28 

■07       ■Ol      7 
■  05 

■  06 
.14 

7 

7 
7 
.04 

7 

7 

•  04 

•  10 

.02 

•  12 

T 
T 

tONG  FALLS   DAM 
MACHIAS 
WOtSON 
MIDDLE   DAM 
MILLINOCKET 

•  97 
1^05 
1.19 
.87 
.83 

T 

•  02 
T            .02 

T 

■  25 
.19 

.69 
.27 
.30 
.29 
.27 

•  09 

T 
.01 

T 

•  02 

■  04 

■  02 

■  14 

■  06 
.04 

.04 

•  20 

•  06 

•  02 

•  21      7 

7 

•  30 

•  22 

.18      7 
.37      7 
7 

.09 
.28      7 

7 

.01 

•  06 

■  09 

•  12 
.07 

■  03 

T 

WLLlNOCKET    CAA    AP 

NILUINOCKET    D*M 

MOOSEMEAO 

OLD    TOWN 

OLD    TOWN    CAA    AIRPORT 

.81 
1.20 
1^19 

•  94 
1.02 

T           T 

7                        T 

.03 
•  02 

.19 

■  13 

■  19 

.14 
.29 
.54 
.18 
.16 

7 

7 

7 

7 

7 
7 
7 

7 

7           T 

7           7 
7           7 

.13 

■  06 
•  09 

■  19 
.13 

•  04                  7 

•  30 

•  18 

•  06 

•  02 

7 

•  27 

•  19 

■  32 

•  39 

7           7 
.20 

■  24      7 

7 
7 

7 

7 
7 
.04 

7 
7 
T 

■  04 

■  16 

■  14 
.07 

■  05 

T 

T 

OflONO 

PORTLAND 

PORTLAND    WB    AIRPORT       //R 

ORENTISS 

PRESQOE    ISLE 

1.15 
•  98 

.93 

RECORD  HISSING 
■  03 
.03 

T 

■  66 

■  54 

T 

■  09 

■  07 

.14 

T 
T 

•  01 

T 

7 

7 

T          7 

.16 
.13 

.04 

7 
7 

•  19 

7 

•  13 

•  13 

£•40 
.07 

7 
7 

■  38 

7 
7 

.03 

.04 
.04 

.04 
.04 

.07 

T 
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Table  3 -Continued 

DECEMBER  1955 

Station 

-a 

Day  of  month 

1  1  2  1  3 

4  1 

5  I  6 

7  1  8  1  9 

10   11  1  12 

13  y  14  15 

16   17  1  18 

19 

20  i  21 

22 

23 

24 

25  1  26  1  27 

28  1  29 

30 

31 

RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROXeURY 
RUMFORO  3  SW 
RUMFORD  ISSE 

l.OS 
1.48 

■  S« 

■  62 
.86 

•  04 
T     .03 

T 

.37 
• 

.36 
.37 

.29   .02 
.37 
.22 
.13 

.20 

.01 

.02   .01 

.03   .01   .07 
.25 

.08 
T     .06 
T     .06 

■25   .01   .01 

.01 

.35 
•  18 

■  19 

■  15 

■15        .02 

7 
7 
T 

.10 
.06 

.13 

.11 
.06 

7 

SANFORD  2  NNW 
SOUTH  ANOOVER 
5QUA  PAN  DAM 
THE  FORKS 
UNITY 

•  07 
1.35 

1.05 
.«5 

T     .02 

T 
T     .02 

.36 
.32 

T 

.17 

.35 

.35 

.21   .02 
.58   T 
.23 

T 

.01 

.16 
T 
7     .24 
.06 
.12 

.08   .05 

.07 
.03 

■  06 

■  20 

■  25 

■  30 

7 

.58   .05   .04 

7 

.14 
.10 
.04 
.09 
.06 

.03 

UPPER  DAM 

WEST  BUXTON  2  NNW         f 

WEST  ENFIELD 

WINSLOW 

WOODLAND 

1*31 
1.26 

1.12 
•  9d 

.02 

•  05 
RECORD  MISSING 
•  20 

T 

.27 
.74 

T 

.25   .03 
.04 

.44 
.31 

.02 

T 

.07 
E.20   T     .06 

.10 
7     .22 

.08 
.10 

■  34 

■  10 

■  37 

.09 

7 

.23 

7 

.07 

.14 

.05 
.06 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 
ASHBURNHAM 
ASHLAND 
ATHOL  3  E 

•  77 
.79 
.70 
1.00 
.72 

T         .05 

.06   .11 

T         .07 

.07 

.12 

.36 
.53 

.19 
.22 
.25 

.20   T 

.32   T 
.55 

.21 

.01   T     7 

T 

T 

.02 

7     T 

T 

.01 

7 
.05 

.05 

.01 

7 
7 

.02 

7 
.06 

.09 

.09 

.05 
.12 

7 

7     7 

.02 

7 

.02 

7 
7 
7 
.04 

7 
.01 

BEECHWOOD 

8ELCHERT0WN 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL              // 

BOSTON  WS  AIRPORT     //R 

1.03 
.84 
.76 
.92 

1.03 

.03 

.10 
.05   .05 
.08 
.03   T 

.21 

.27 
.35 

.46 

.90 

.35 
.30 
.10 
.12 
.01 

.03 

T 

.06 

T 

.02 

.05 

.01 
T     .01 

.21 

7 
•  04 

7 
7 

7 

.10 
.13 
.05 

.09 
.12 

7 
7 

7 

7 
■  01 

.01 

7 

7 
7     .02 

.06 
.05 
.02 
.07 

7 

7 
7 
7 

BOYLSTON 

BROCKTON 

CHARLTON  2 

CHATHAM                    I 

CHESTER 

.82 
.96 

.70 

1.53 

.96 

* 
.04   .02 
.08   .02 

T 

•  11 

.66 
.32 
.32 

.70 
.40 

.18 

.15 

■  34 

E.20 

.02 

.06 

T 
T 

.15 

T 

.35 

.02 

T 

7 

7 

T 
.02 

.10 

■10   ^05 

■09   ^02 

E  ^04  E ■lO 

7 
7 

7     T 

7 

.05 

.02 

E.14 

.09 

7 
7 

CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 
COLOBROOK 

1.15 
1.07 
.82 
.79 
.75 

•  10 

•  06 

•02   •Ol 

•  06 

• 

.40 
.32 
.50 
.16 

•  50 
.55 

.19 
.40 
.63 

T 

T 

T 
.05 

T 
.01 

7 
.04 

T 

7 

7 
.02 

7 
■  06 

.10 
.07 
.02 
.10 
.10 

7 

7     7 

.05 
.03 
.01 

EAST  PEPPERELL             E 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

FITCHBURG  2  S 

.95 
1.33 

1.28 
1.30 
.75 

•  06 

•  09 
.14 

•  10   T 

•  07 

.35 

.04 
.01 
.51 
.25 

■  39 

■  48 

■  40 

■  36 

.14 

.18 

.43 

.25 

.20 

.31 

■  05 

■  23 

■  02 

.02 

■  19 

.09  E  .01 
.01 
.10   7 

7 
.05 

7 

.03 

7 
.05 

7 

7 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

MAROWICK 

.95 
.65 
.73 
.80 
.67 

•  05 

•  07 

•  10 

•  10 

•  04 

.23 
.09 
.24 
.31 
.29 

■  55 

.39 
.25 

.24 
.23 

T 

T 

■  04 
•  03 

■  01 

.09 
.08 
.10 
.10 
.09 

.01 

.03 
.02 

.01 

.01 

HATCMVILLE 

HAVERHILL 
HEATH 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 

1.53 
.91 

1.45 
.85 
.92 

•06   ^02 

•  14 

•  06 
T          .07 

.09 
.48 
.51 
.28 

.40 

.52 

.12 

.47   T 
.40 
.34   T 

T 

.40 

T     7 

T 

T    T     7 

.16 
.06 
.05 

T 
.03 

■  14 

7         7 

•  03 

T 

■  01   7 

7 
7 

.02 

7 
7 

■  05 

7 

.13 

.07 
.04 

■  03 

■  12 

7     7 

7 
7 

.09 

■  05 

■  05 
•  04 
.03 

7 
.06 

7 

HUBBARD5T0N 
HYANNIS 
IPSWICH 
JEFFERSON 
KNI6HTVILLE  DAM 

.50 
l.ti 
1.12 
.75 
.95 

•05        ^18 

•05   .03 

.14 

.09 

.10 

.17 
.66 
.32 

.35 

.52 

.56 
.35 

.32 

T 

.30 

7 

■  04 

T     T     T 

■  09 

7 

.04 
.05 

.10 
.10 

7 

7 

7 

.01 

7 

.09 
.09 

.05 

7 
7 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 
LEXINGTON 
LOWELL 

MANSFIELD 

1.03 
.90 

.85 
.73 

.05 
.11   T 
.10   .13 
.02   .06 

.07 

.26 
.12 

.50 
.10 

.56 
.52 

.18 
.34 

T 
.04 

.04 
.02 

7 
■  06 

■  05 

■  10 

■  06 

.11 

.01 
.09 

7 
7 

7 

.06 

.03 

7 
7 
7 
.03 

MIDDLEBORO 
MIDDLETON 
MILFORD 
MILLBURY 
MONTAGUE  CITY 

.98 
.86 
.62 

1.01 

RECORD  MISSING 
.08 
.09 
.04 

.05 

.34 
.47 
.17 
.45 

.46 
.17 
.33 

.41 

7 
.02 

7 
T 

.02 

T 

.05 
.09 
.05 
.08 

7 

.03 
.04 
.01 
.02 

NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 

NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 

NEW  SALEM 

NORTHBRIDGE" 

1.31 
1.27 
1.37 
.87 
.68 

.06 

T     T 

.12 

•  07 

•  08 

.28 
.06 
.40 

•  32 

•  15 

T 

.32 
.64 
.35 

.38 

.41 
.05 

T 
.21 

T 

.40 
.29 
.09 

.01 

T 

.01 

.06 

■  10 
.12 

.16 
.02 
.10 

7 

7 
.02   7 
.05 

7     7 

.09 

7 

.07 

.03 

.02 

7 
7 
7 

PEL HAM 
PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  4  N            R 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT   R 

.76 
.84 
1.55 

1.09 
1.11 

.07 
.06 
.60 
.10 
.13   .20 

•  24 

•  13 

•  40 

•  15 

•  27 

.31 
.27 

.01 
.27 
.02   T 

T 

.08 

.05 

T     .07   7 

T 

.12 

.05 

T     .05   .05 

7 

.07 

.05   .06 

.07 

7         .02 

.03 
.05 

7 
.06 

.10 

.10 
.09 
.09 
.40 

7 
7 

.02 

7     7    7 

7 
.10 

.04 
.02 
.13 
.06 

7 

.02 
.02 

.09 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

PRINCETON 

PROVINCETOWN  3  N          E 

QUAPBIN  INTAKE 

1.1<> 

.76 
1.73 
.83 

.12 
T     ^07 

•  11 
•  04 

•  09 

•  51 

.18 

.60 
.29 

.26 
.23 
.40 
.15 
.33 

.13 

E.09   7 
.25 

.03 
T         .27 

.50 

.03 

T 

.02 

.03 
.06 
.09 
E.05 

.06 
.02 

.10 

7 
■  16 

.01 

7     7 

.06 
.03 

.06 

- 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 

1.32 
1.04 
.71 
1.18 

.58 

.07 
•  10 

.13   T 
.10   T 

.07 
.50 
.40 
.41 

.47 
.18 
.13 

.32 

T 
T 
.29 

.17 

7 

.26 

.04 

7 

.29 

.25 

.10 

7 
.05 

■  04 

■  04 

■  07 

.11 

7 
.06 

■  04 

7 

.01 

7     7 
7     7 

.07 
.14 

.02 

T 
7 

SHELBURNE  FALLS 
50UTHBRIDGE  3  E 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  ARMORY 

.99 

.80 
.82 
.90 
.69 

.04 
T          .13 
.10 
T 
.08 

.42 

.13 
.28 
.27 
.33 

.44 
.38 
■  08 
.51 
.16 

7     7 

T         7 

7 

.01 

T 
7 

.02 

7 

.03   7 

.01 

7 
7 

.01 
.05 

7 

■  10 

.03 
.13 

.19 
.09 

7 

■  02 

7 

7 

.03 
.02 

.09 
.04 

7 

7 
7 

STERLING 
STOCKBRIOGE 

SWAMPSCOTT 
TAUNTON 
TULLY  DAM 

.67 
.94 
.96 
.62 
.84 

.06 
T     .12   .06 

.03   T 
.10   T 

.10 

.36 
.44 
.18 
.23 

.52 

T 

.21 

.14 

.36 

T 
.01 

7 

7     T 

.01 

T     7     .03 
.01 
.09 
.02 

.05       7 
7     7     .03 

.05 

.02 

■  IS 
.24 

.11 

.04 
.06 

7 
7 

7 
7 

.09 

7     7 

7 

7 

.03 

.02 

.02 

7 
.05 

7 

TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WARE 
WARE   2 

.97 
.72 
.81 
.93 
.88 

.09   .01 
.09   T 
•05   •OS 

•  11 

•  10 

.69 
.45 
.32 
.31 
.26 

.05 
.05 
.24 
.43 
.35 

.01 
.03 

.02 

T 

.02 

T 
.01 

.06 
.10 
.10 

.10 

7 
7 

.05 

7 

7 
.02 

■  03 

■  08 

■  09 

7 

WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST  CUMMlNGTON 

WESTFIELO 

WESTON 

.95 
.54 
1.26 
.77 
.62 

•  10 

•  06 
■13   .02 

•  05 
.03   7 

.37 
.11 
.64 
.16 
.42 

.13 
.26 

T 
.42 
.15 

T 

7     .03   7 

7 

7     .03 

7 
.05 

7 

.05   .07 
7 

.03 

.02 
.02 

.02 

7 
7 

.06 
.02 

.07 
.06 

■  06 

7     7    7 
7 

7 
7 

■  09 

■  01 

■  03 

■  04 

7 

7 
.03 

7 

WEST  OTIS 

WEST0VE9  FIELD 

WEST  RUTLAND 

WILLARO  BROOK  ST  FOREST 

WINCHENOON 

1.12 
.86 
1.06 

.62 

T     .20 
.07   .09 

RECORD  MISSING 
.08 

.24 

.49 

• 

.25 

.29 

T 
.94 

.15 

7'    T     7 

T 

T     7 

.03 

7 

7 
7 

.03 

7 
7 

.12 
.02 

7 

.15 

.14 
.10 
.08 

7 

.06 

.13 

7 

r 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

.68 
.78 

.05   .05 
.05   T 

.49 
.51 

.03 
.15 

7     7 

7 

7 
7 

7 
7         7 

7 
7 

.05 
.06 

■  01 

7 

7 

7 
.01 

7 
7 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


1        2 


10       n      12      13      14       15      16      17      18      19      20      21      22     23      24     25      26      27     28     29      30      31 


New  HAMPSHIRE 

BATH  2  SM 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKMATEft  DAM 

BOH  GARVINS  FALLS 

BRAOrOAD 

BUCKS  CORNER 

CAMP TON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  KB  AIRPORT 

OIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERINC 

EASTMAN  FALLS  DAM 

E»»OL 

FABVAN 

FIRST  CONN  LAKE 
FIT2MILLIAH  3  SH 
-PAWtLIN  1  NW 
=RANKLIN  FALLS  DAM 
GILMANTON 

GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

JEFFERSON 

KEENE 

^AKEPORT 

LAK.EPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOMELL  DAM 
MANCMESTEB 
MARLON 

MASSABESIC  LAKE 
MERIDEN 

MILAN  7  N 

MILFORO 

MOUNT  WASHINGTON 

SA5HUA  3  N 

SEW  LONDON 

NEWPORT 

^RTH   CHICHESTER 
»«ORTH  STRATFORD 
PETERBORO   2  S 
PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURY 
SOUTH  LVNOEBORO 
SOUTH  WEARE  1  S£ 

SJRRV  MOUNTAIN  0AM 

TAM WORTH 

TROY 

-ALPOLE  2 

•'EST  CANAAN 

m£ST  HENNIKER 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 
-iLMOT 

-INOMAM 

riOCFEBORO    FALLS 
-OODSTOCK 
vORK    PONO 


RHODE    ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  MB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BCNNINGTON  2  NW 
BCTHEL 
BLOOMFIELD 


IB  AIRPORT   R 


BURLINGTON 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL  1  U 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 

OILMAN 

"WNTINGTON   CENTER 
REMINGTON 
"ANCHESTER   CENTER 
WARSHFIELO 

-AYS    MILL 

>*C     INDOE    FALLS 

•*IDDLES£X 

»ONTPELI£R    CAA    AIRPORT 

»*OUST    MANSFIELD 

NEWPORT 

•*OfiTHFIELD    NORWICH    ONIV 

NORTH    SPRINGFIELD 

OERU 

PLYMOUTH  UNION 

RANDOLPH 
RANDOLPH  CENTER 
READING  HILL 
"EADSBORO  1  SSE 

ROCHESTER 

JUTLAND 
5AINT    ALBANS 
SAINT    JOHNSBURV 


RECOfiD   MISSING 


1.07 
1.68 
1*47 


1.39 
f9S 
1.37 


1»07 
1.6? 
U16 


2*55   I 

1.60 


«12      .20  T 

•12       tOS  T 

•«3  .01 

•OS      .07 
•30      .35 

•09      •S^  T 


•30      •«! 

.11       .28       aOl 

•09      ,b3      T 


.33       .40      .36 


,25      .10       .10 
•13       .06 


T  T  T 


T  T  .01 


T  T  T 


E.IO      T 
■07       .02 


•29      .10      .04 


.05 
•  23      T 


•04      (09      .02 


E .09       (02      .03 


.28       .07      T 


T 

•  OS 

.07 
.15 

T 

•  OS 

.20 

•  0* 

•  03 

•  Oi 

T 

.11 

.12 

T 

.09 

T 

T 

T 

•  03 

.07 

T 

.10 

•  02 

.04 

T 

T 

T 
.?8 

.07 
.OS 

.07 

.01 

T 

T 

.07 

T 

T 

.06 

T 
.20 

T 

.IS 

T 

T 

.07 

.10 
.23 

.02      T 

.05 

T 

.13 

.14 

•  02 

•11       .02      .03 


■10      •lO 
.02      .02 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 

Table  3-Contmued 

DECEMBER  1955 

•3 

Day  of  month 

Station 

3 

1 

f2 

1  {  2  I  3 

4 

5  1 

6 

7   8   9 

10 

11  1 

12 

13  1  14   15 

16 

17   18 

19 

20   21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29   30 

31 

SALISBURY 

•  84 

•  45 

.03 

.21 

.05 

T 

•  10 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

lf77 

•01     tie 

•  51 

•  25 

•  03 

.03 

.02 

.33 

•  13 

•  01 

•  03 

•  01 

•  11 

•  03 

•  07 

.04  . 

SEARSBURG  STATION 

1.72 

T          .13 

•  66 

•  44 

.04 

T 

.01 

.01 

.IS 

•  12 

T 

T 

T 

.06 

T 

•  05 

.02  . 

SOMERSET 

1.61 

T          .13 

•  57 

•  35 

.01 

T 

•  01 

.01 

.23 

•  15 

•  01 

.10 

.01 

T 

•  02 

.01  . 

SOUTH  LONDONDERRY 

1.07 

.02 

•  28 

•  71 

T 

.02 

•  02 

T 

T 

.02  . 

SOUTH  NEWBURY 

.92 

T          ^03 

•  06 

•  26 

•  01 

T 

T 

T     T     ,15 

•  12 

.08 

T 

T 

T 

•  11 

T 

SPRINGFIELD 

•  »9 

* 

•  95 

T 

T 

T 

T 

T 

TOWNSHEND 

RECORD  MISSING 

UNION  VILLAGE  DAM 

.77 

.07 

.09 

•  35 

T 

.06 

•  02 

T 

•  09 

T 

•  09 

VERNON 

1.03 

.06 

.45 

•  47 

.01 

.04 

WAITSFIEUD  1  S 

.S7 

.01        .03 

.13 

•  30 

.01 

T 

T 

T 

T     T     .15 

•  14 

T 

•  05   T 

T 

T 

T 

•  05 

T    . 

WARDSBORO 

1.34 

.05 

.64 

.54 

T 

T 

T 

.04 

•  03 

T 

.04 

T 

T 

T    . 

WATERSURY 

1.41 

.05 

•  47 

.01 

.06        .20 

•  21 

•  03 

•  18 

•  IS 

WEST  BURKE 

2.1« 

.06        .23 

.02 

•  72 

.04 

•  04 

.06 

•12        .15 

•  20 

•  OS 

•  06 

.15 

•  OS 

•  03 

•  12 

WEST  DANVILLE 

1.36 

.04 

•  47 

.02 

T 

.02 

.05   T     .11 

•  19 

•  04 

•  31 

T 

.15 

WEST  HARTFORD 

•  63 

.05 

•  09 

E^43 

T 

T 

T 

T 

•  03 

.03 

WESTON  2  S 

RECORD  MISSING 

WEST  TOPSHAM 

.51 

.20 

.05 

T 

T 

T 

.12 

T 

.14 

T 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

.9S 

.04 

•  11 

•  31 

T 

.02 

•  04 

T 

T 

•  01 

.03 

T 

.03 

WHITINGHAM  3  W 

1.73 

T          .13 

.65 

•  70 

.02 

T 

T 

.11 

•  04 

T 

T 

T 

.05 

T 

T 

T 

.03 

T    I 

WILDER 

•  43 

•  02 

.OS 

.27 

.01 

T 

•  01 

T 

.01 

•  03 

T 

T 

WOODSTOCK  3  ENE 

•  61 

•  01   T 

•  56 

T 

T 

T 

.04 

T 

T 

T 

T 

T 
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Tables    

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1955 

Day 

Ol  Month 

< 

Shiuuii 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

T 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WS  AP 

MAX 
MIN 

37 
26 

38 
27 

4S 
36 

46 

40 

45 
37 

37 
24 

31 
19 

37 
23 

33 

29 

34 
24 

37 
23 

38 
24 

37 

20 

39 
21 

42 
25 

33 

18 

36 

20 

42 
27 

32 
16 

16 

4 

15 
0 

20 
9 

25 

14 

38 
21 

50 
35 

35 

18 

25 

15 

35 
15 

33 
18 

32 

14 

30 
14 

34*6 
21.2 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

30 
17 

30 
20 

40 
22 

38 
33 

35 
28 

32 

13 

32 

10 

33 
14 

28 
21 

27 
14 

31 
16 

33 
16 

26 

18 

31 
12 

31 
28 

30 
8 

30 
11 

32 
22 

38 
15 

15 
-  3 

6 

-10 

12 
-  2 

22 
3 

30 
10 

42 
18 

31 
13 

16 
10 

26 
6 

28 
10 

26 

14 

23 
5 

28.7 
13.3 

OANBURY 

MAX 
MIN 

3* 
23 

33 

21 

42 
32 

43 
38 

42 

35 

36 
24 

30 
14 

33 
16 

31 
22 

32 

19 

34 
19 

36 
22 

35 

15 

37 
13 

39 
29 

30 
14 

34 
12 

40 
22 

34 
18 

18 
3 

12 
-  8 

15 

-  1 

24 

1 

35 

12 

47 
33 

34 
14 

22 
11 

30 
8 

33 
9 

30 
9 

28 
5 

32.4 
16.3 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

33 

18 

32 
15 

41 

24 

39 
35 

40 
30 

36 

23 

29 

11 

33 

14 

81 
20 

31 

19 

32 
20 

32 

24 

31 
19 

35 

9 

36 
27 

33 

9 

34 
12 

34 

15 

34 

12 

18 
-  2 

8 

-11 

15 
-  5 

23 

-10 

37 
5 

43 

17 

35 

17 

20 
10 

28 
3 

31 

3 

28 
15 

25 

4 

30.9 
13.0 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 
MtN 

36 
2S 

33 
25 

40 
34 

40 
38 

42 
35 

37 

21 

24 

IB 

33 
16 

28 
23 

30 
22 

34 

20 

34 
23 

34 
20 

35 

15 

38 
22 

29 

17 

34 
19 

38 
22 

29 
12 

12 
-  1 

10 
-  3 

12 

2 

19 

-  1 

40 
16 

46 

31 

29 
15 

24 

12 

30 
9 

31 
11 

29 

12 

27 
11 

30.9 
17.6 

HARTFORD  XB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 
2* 

34 
24 

tl 

39 
36 

41 
35 

35 

17 

26 
15 

33 
17 

29 
24 

32 
22 

35 
20 

35 
21 

38 
19 

36 

16 

38 
20 

31 

14 

35 
18 

39 
25 

31 
11 

11 
-  ,2 

10 
-  4 

16 

3 

20 

-  3 

36 
13 

46 

30 

31 
14 

26 

12 

29 

13 

30 

11 

30 
12 

29 
12 

31.7 
16.8 

KENT 

MAX 
MIN 

3* 
23 

33 

21 

40 
31 

40 
35 

42 
35 

39 
24 

29 

16 

33 

16 

33 
22 

32 

18 

35 
20 

36 
20 

36 
22 

35 
13 

38 
23 

34 

14 

34 
11 

37 
23 

34 
21 

22 

3 

10  I  15 
-51-3 

21 
-  2 

32 

10 

46 
32 

35 
18 

21 

11 

27 

7 

32 

7 

29 
17 

28 
3 

32.0 
16.3 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

36 
23 

35 

15 

40 
31 

40 
36 

44 
34 

38 
26 

27 
9 

37 
12 

32 
14 

31 
21 

35 

18 

35 
22 

35 

7 

38 
6 

42 
26 

36 

13 

36 

10 

36 
16 

30 
13 

24 
3 

10 
-  6 

16 

25 
-13 

36 
-  1 

46 
33 

35 
13 

25 

e 

32 

0 

33 
3 

30 
22 

27 
6 

33.1 
13.6 

MIDOLETOWN  4  W 

MAX 
MIN 

38 
25 

36 
24 

43 
33 

44 
38 

42 

34 

42 
26 

31 

16 

28 
18 

34 
23 

28 
21 

33 
20 

34 
24 

34 
18 

35 
16 

40 
30 

40 
16 

32 

16 

38 
28 

39 
27 

31 
6 

6 
-  2 

17 

18 
0 

34 

8 

46 
34 

46 

16 

30 

11 

26 
11 

30 
12 

32 
26 

29 

9 

33.5 

19.0 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

36 
21 

33 
23 

40 
33 

42 

38 

43 
35 

36 
15 

29 

13 

37 
19 

29 
25 

32 

19 

36 

16 

37 
16 

36 
16 

37 
14 

42 
20 

32 
14 

34 

14 

41 
20 

31 
13 

13 

1 

12 

-  1 

17 

27 
2 

37 

17 

48 

31 

33 

14 

23 

11 

33 

10 

32 
12 

30 
10 

29 
5 

32.8 
16.1 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

37 
23 

39 
25 

44 
37 

46 

38 

45 

35 

37 
21 

30 
17 

36 

21 

31 
25 

34 
23 

37 
23 

37 
24 

37 
18 

36 
16 

43 
22 

33 
18 

35 
22 

43 
27 

32 

15 

14 
3 

13 
1 

19 
8 

23 

6 

37 
20 

48 
32 

34 

15 

25 

13 

33 
14 

33 
15 

32 

13 

31 

13 

34.1 
19.5 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

NoeroLK  2  sw 

MAX 
MIN 

32 
16 

26 
15 

34 
25 

39 
32 

40 
32 

34 

21 

22 

11 

24 
11 

28 
11 

27 

15 

23 

14 

28 
17 

27 

18 

28 

12 

30 
22 

34 

7 

22 

11 

28 

17 

30 
16 

22 
-  2 

-  1 
-12 

3 

^10 

12 
-  4 

22 

-  3 

42 
22 

36 
12 

26 
5 

15 
4 

21 

4 

26 
13 

23 
3 

25.9 
11.6 

NORWALK 

MAX 
MIN 

39 
20 

35 
20 

49 
32 

46 
38 

45 
36 

40 
26 

32 

14 

37 
18 

33 
21 

34 
21 

37 
18 

39 
18 

39 

12 

38 
12 

42 
27 

36 
16 

35 

14 

43 
18 

39 

20 

24 

3 

17 
-  5 

1 

27 

4 

38 

14 

50 
31 

39 
21 

30 
11 

34 
12 

32 

11 

33 
17 

32 

5 

35.9 
16.9 

NORWICH  i    SW 

MAX 

MIN 

43 
2* 

35 

19 

42 
33 

43 
33 

44 
33 

44 
26 

34 
12 

34 

15 

35 
17 

31 
21 

34 
18 

34 
16 

35 
14 

34 

12 

39 
27 

42 
9 

31 
14 

36 
17 

40 
20 

30 
6 

11 
-  4 

15 
-  3 

16 
0 

41 

14 

47 
30 

31 
15 

29 
9 

24 
9 

29 

9 

30 
14 

33.9 

16.0 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

35 

16 

36 

14 

40 
31 

40 
35 

43 
28 

36 

17 

30 
10 

35 
13 

32 

14 

30 
20 

35 
14 

35 

19 

34 
6 

36 

7 

42 
26 

31 

11 

36 

7 

39 
14 

30 
11 

15 
-  3 

12 

-10 

15 

-  5 

24 

-  8 

38 

0 

45 
32 

33 
15 

25 
9 

27 
3 

32 
3 

30 
15 

27 
2 

32.2 

11.8 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

!? 

30 

15 

40 
28 

38 

33 

35 
30 

32 

21 

26 

9 

33 
12 

28 

19 

27 

15 

31 

16 

32 
20 

33 

17 

31 
14 

33 
27 

30 
4 

31 

11 

30 
20 

29 
16 

17 

-  4 

5 

-12 

13 
-  5 

21 
-  4 

32 

6 

42 

30 

33 

12 

22 
5 

28 

3 

29 

10 

26 
15 

21 
2 

28.6 
13.0 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
HIN 

38 
20 

31 
18 

39 

30 

41 
33 

40 
31 

38 
22 

29 
12 

30 
14 

32 

20 

31 

16 

30 
17 

32 

18 

32 
20 

33 

10 

36 
26 

35 

H 

30 
9 

32 
19 

35 
23 

26 

1 

9 
-13 

14 
-  3 

18 

-  7 

27 

7 

40 
25 

42 

15 

29 

7 

23 

8 

27 

4 

29 
16 

29 
3 

30.9 
14.0 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

38 
20 

33 
21 

48 
32 

45 
38 

45 
34 

38 
27 

30 
14 

35 
16 

32 
22 

33 
20 

36 
16 

38 

36 
11 

36 
12 

40 
27 

34 
14 

12 

42 

31 

24 

a 

15 
-  9 

17 
-  2 

23 

2 

12 

49 

39 
19 

30 

7 

31 
10 

30 

10 

32 

20 

32 

8 

34.3 
15.7 

STORRS 

MAX 

MIN 

33 

21 

33 
22 

39 
32 

38 
34 

38 
34 

34 
19 

27 
14 

34 

15 

30 
22 

29 

19 

32 

18 

32 
22 

33 
17 

34 
16 

36 

21 

29 

12 

33 

15 

36 
26 

29 

14 

14 
0 

8 
-  6 

14 
4 

22 
2 

38 

14 

42 

30 

30 
13 

22 

9 

29 

10 

30 
10 

28 

11 

27 
9 

30.2 
16.1 

WATERBURY  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

WESTBROOK 

MAX 
MtN 

36 
21 

37 
16 

44 
34 

46 
38 

46 
32 

39 

11 

32 

17 

33 
22 

37 
16 

38 
14 

37 

11 

38 
9 

43 
27 

38 

14 

37 
9 

42 

19 

38 
19 

24 

-  2 

14 

-  3 

16 
-  4 

24 

1 

38 

4 

50 
30 

44 

18 

29 

10 

32 

9 

33 

5 

31 
16 

33 

4 

35.6 
14.4 

II16WAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

40 
22 

39 
28 

42 
30 

44 
37 

42 
34 

42 
24 

32 
14 

35 
15 

36 
22 

30 
20 

36 
19 

38 
20 

36 

20 

35 
12 

39 
31 

40 
11 

35 

11 

37 
18 

38 
17 

28 
2 

9 

a 

16 

-  4 

20 
-  4 

33 
12 

43 
20 

45 
16 

24 
9 

32 
6 

35 
7 

32 
13 

26 
8 

34.2 
16.1 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MtN 

31 
19 

32 
15 

36 

23 

31 
19 

36 
22 

31 
9 

22 

5 

28 

7 

27 
8 

25 

11 

26 
16 

28 
15 

30 
15 

28 

7 

37 
25 

26 

12 

26 

12 

31 
15 

21 
8 

6 
-10 

4 
-12 

7 
-10 

25 
-  2 

17 
6 

37 
12 

16 
6 

21 
5 

18 
2 

24 
-  2 

25 
2 

12 

-  4 

24.7 
8.3 

BAHGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

30 
17 

33 
16 

36 
26 

31 
20 

35 
25 

31 

11 

20 

7 

27 
9 

29 

10 

24 
8 

29 

13 

26 
10 

26 
20 

28 

15 

33 

26 

32 

14 

28 

11 

30 
18 

19 
9 

8 
-11 

6 
-11 

4 
-10 

22 

-  4 

18 
6 

31 
10 

16 
3 

23 

6 

21 
3 

25 

-  5 

25 
2 

12 

-  4 

24.5 
8.8 

BAR  HAR80A 

MAX 
MIN 

35 
24 

38 

16 

39 
29 

24 

39 
24 

36 

17 

24 
12 

27 
13 

28 

17 

28 
15 

28 
16 

28 
16 

29 

24 

31 
19 

38 
16 

36 
22 

29 

14 

35 
26 

29 
16 

16 

8 
-  6 

8 
-  5 

24 
2 

27 

10 

18 
9 

25 
11 

24 
11 

26 
9 

36 
11 

23 

4 

28.3 
13.7 

BELFAST 

MAX 
MtN 

35 
23 

36 

14 

39 
28 

35 

25 

38 
24 

35 
17 

25 

7 

32 
5 

34 
5 

28 
13 

30 
6 

29 

10 

31 

13 

32 

5 

35 

27 

35 

20 

31 

7 

34 

14 

31 
11 

16 

8 
-  9 

6 

-10 

24 
-  5 

21 
2 

38 

20 

32 

7 

24 

9 

24 

2 

28 

12 

18 

16 

18 
-  6 

26.5 
9.9 

BRIOGTON  1  NNW 

MAX 
MIN 

3* 
20 

30 
16 

38 

23 

34 
20 

43 
20 

35 

15 

27 

1 

37 

7 

31 
8 

29 
16 

34 

14 

32 

10 

34 
9 

27 
5 

36 

24 

32 

13 

26 

6 

34 
14 

27 
14 

12 

10 
-15 

5 
-15 

30 
-  5 

19 
2 

41 
16 

26 

6 

24 
9 

23 
2 

22 
-  2 

24 
12 

16 

-  7 

26.2 
8.1 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

31 
24 

35 
18 

39 
28 

31 
22 

38 
26 

35 

16 

24 

8 

29 
9 

28 
9 

26 
16 

29 
13 

30 
14 

31 
16 

32 

6 

34 

30 

34 
18 

29 

14 

32 

19 

27 
15 

15 

6 
-10 

7 
-  8 

26 

-  1 

24 

3 

40 
16 

26 

10 

23 

7 

21 

1 

25 
3 

28 

4 

15 

-  1 

27.4 

11.1 

CARIBOU  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

29 

14 

25 
12 

29 

20 

20 
8 

26 

17 

26 

14 

18 
3 

24 
0 

21 
3 

20 

4 

23 
11 

26 

13 

24 
19 

20 
13 

25 

19 

24 
12 

18 
4 

22 

4 

13 
-  3 

-12 

-  1 

-13 

2 

-15 

11 

-14 

14 
2 

25 

6 

14 
2 

16 

5 

17 
-  4 

15 
-12 

20 
-  5 

4 
-12 

18.4 
3.7 

CORINNA 

MAX 
MtN 

29 

16 

27 
8 

35 

23 

30 
18 

34 
19 

30 

11 

21 
-  3 

28 
3 

29 
-  2 

25 
10 

28 
0 

28 

1 

26 
3 

27 

4 

32 

14 

30 
14 

23 

-  2 

31 
6 

-. 

11 

-11 

6 

-11 

5 

-20 

24 
-16 

16 
-  5 

35 
14 

20 
5 

21 
9 

22 

4 

24 

-13 

26 

13 

13 
-  5 

24.5 
3.7 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

36 
23 

36 

18 

37 

30 

32 
22 

33 
24 

30 
17 

22 
11 

28 

10 

31 
13 

27 
16 

29 
14 

26 

13 

33 
25 

29 

17 

35 

26 

36 
20 

27 
13 

33 
22 

26 

11 

12 

9 
-  9 

10 
-  8 

23 

-  5 

33 

6 

39 
24 

24 
5 

23 

12 

26 

8 

26 

15 

33 
12 

16 

0 

27.7 
13.0 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 
MtN 

28 
20 

28 
11 

38 
22 

33 
16 

32 
18 

29 

11 

18 
6 

28 
2 

32 

7 

24 

13 

28 

7 

24 

9 

25 
11 

28 
12 

24 
2 

28 
14 

24 

-  1 

30 
10 

21 

6 

10 
-14 

l!  6 
-15  rll 

22 

-  7 

19 

3 

32 

13 

15 
3 

20 

10 

22 

0 

22 

-12 

24 

1 

11 
-  4 

23.4 
5.3 

EAST  WINTHROP 

MAX 
MIN 

34 
20 

33 
14 

36 
22 

35 
20 

37 
20 

34 
12 

24 

-  6 

28 
0 

28 
-  2 

28 
3 

28 
16 

30 
6 

30 

0 

30 
-  2 

34 
24 

33 

16 

28 
10 

32 
0 

30 
15 

17 

6 

-10 

8 
-  9 

25 

-10 

24 
0 

39 
14 

32 
6 

23 

-  4 

22 

-10 

20 
-  8 

26 

14 

14 
-  5 

27.4 
5.2 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

30 
22 

28 
10 

36 
18 

33 

19 

37 
20 

34 
14 

23 

-  4 

26 
-  2 

27 

-  4 

25 
10 

25 
17 

29 

13 

29 

3 

28 

-  4 

32 
24 

32 

11 

25 

8 

32 

5 

28 
11 

13 
-11 

3 

-  9 

7 
-16 

25 

-  9 

18 

0 

37 

15 

26 

7 

24 

22 

-12 

22 
-12 

25 
-12 

10 
-13 

25.5 

4.0 

Sm  RmlmrtKm  NoIm  Following  Station     ladax 
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NEW    ENGLAND 
DECEMBER    1955 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22   23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

FORT  KENT 

MAX 
MIN 

30 
21 

28 

9 

26 

8 

32 
-  3 

25 

14 

25 
12 

20 

4 

24 

-  1 

26 

4 

22 

15 

27 

10 

27 

14 

23 

13 

24 

3 

27 
12 

25 

17 

20 
7 

25 
-  6 

17   18    0 

-13  -10  -10 

-  1   14 
-15  -11 

10 
-11 

26 

-  9 

17 

-  1 

20 
-  5 

20   10   19   20 
0  -26  -10  -12 

20fe 

0i6 

GARDINER 

MAX 
MIN 

35 

20 

34 
14 

38 
23 

32 
21 

40 
20 

35 
14 

26 

-  4 

31 
2 

28 

-  1 

32 

10 

30 

5 

32 

14 

31 
5 

30 
-  2 

34 
25 

34 
14 

28 

8 

34 
4 

31   18    7 
10-7  -10 

8   28 
-17  -  8 

27 

-  1 

41 
14 

32 

7 

22 

-  6 

21   25   27   17 
-11  -11    5-9 

28  16 
4.6 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

26 
18 

25 
8 

33 

20 

30 
14 

31 
16 

31 
8 

18 
9 

23 

9 

27 
3 

20 
9 

21 
10 

22 

10 

22 

18 

27 
15 

27 
19 

25 

11 

19 
-  1 

27 

7 

18    6-4 
1  -17  -17 

0   15 
-15  -10 

14 

-  1 

30 
11 

12 
0 

18 
5 

17   22   21    7 
-3-19-1-8 

20t3 
4t2 

HIRAM  2  S 

MAX 

MIN 

35 
9 

32 

14 

36 
26 

34 
24 

44 

24 

31 
0 

26 

4 

36 

4 

31 
2 

30 

5 

35 
9 

34 

4 

34 

3 

30 
-  2 

34 
25 

30 
12 

29 
2 

34 
10 

23    7   13 
6  -14  -22 

6   30 

-19  -15 

20 

-  4 

43 
15 

24 
2 

24 
0 

24   23   26   18 
-11-5-6-6 

28.3 
3.1 

HOULTON  CAA  AP 

MAX 

MIN 

30 
12 

28 

10 

33 

21 

23 
6 

27 

17 

27 
6 

20 
-  1 

23 

-  3 

26 
-  2 

21 

7 

23 

10 

26 
12 

25 

20 

23 

11 

28 
19 

26 

10 

20 

5 

26 

10 

11    4    0 
1  -13  -15 

3   14 
-13  -15 

18 

-  1 

28 
5 

13 
0 

19 
0 

17   19   24   6 
-3-16-4  -13 

20.4 
2.7 

HOULTON  1  NE 

MAX 
MIN 

27 

20 

28 

10 

30 
19 

24 

9 

25 

18 

22 

16 

20 
6 

24 

4 

25 
2 

24 
10 

23 

11 

27 
12 

26 
13 

26 
16 

30 

17 

26 

15 

24 

4 

20 
12 

12    2    2 

2  -11  -13 

3   20 
-12  -  5 

20 

0 

26 

15 

18 
0 

18 
6 

17   18   24   5 
0-16    4-6 

20.5 
5.7 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

37 
19 

34 
14 

35 
19 

37 
18 

32 

21 

31 

15 

21 
2 

22 
2 

28 
2 

31 
13 

23 
9 

26 

8 

26 

11 

28 
12 

31 
13 

30 
20 

25 
6 

28 
8 

31   17    0 
9-7-9 

1    5 
-12  -12 

21 

-  6 

38 

7 

30 

4 

15 
4 

28   22   32   26 

3    3   16  -  6 

25.6 
6.7 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

32 

16 

32 

19 

37 
26 

32 

20 

38 
22 

30 
13 

26 

8 

30 
10 

29 

11 

26 
18 

29 
19 

30 
15 

30 
13 

28 

7 

33 

27 

26 

16 

28 
12 

32 

8 

21    8    6 
9-8-8 

8   26 

-7    0 

21 

6 

38 

15 

18 

10 

22 
8 

22   25   26   14 
0    1    3-1 

25.9 
10.0 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

28 
18 

26 
9 

25 
12 

34 
20 

24 

15 

32 

9 

12 

7 

17 

3 

25 

4 

27 
4 

IS 

7 

21 
3 

23 
14 

22 

7 

26 

7 

29 

13 

20 
6 

24 
6 

25   10  -10 
2  -15  -20 

-6-1 
-22  -14 

17 
-  5 

35 

8 

32 

2 

10 

1 

17   16   24   24 
-10  -15  -13  -  6 

20.2 
1.8 

MADISON 

MAX 
MIN 

33 
22 

28 

6 

34 

IB 

35 
17 

36 
18 

34 
9 

27 

-  5 

30 
-  2 

30 
-  5 

27 
12 

28 
7 

30 
0 

31 

1 

28 
-  3 

31 
22 

32 
15 

29 

3 

32 

2 

27   14    8 
5  -10  -11 

7   28 
-21  -16 

14 
-  7 

36 

12 

26 

6 

27 
8 

22   21   26   12 

-10  -10    8  -10 

26.5 
2.7 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

31 
11 

28 
12 

37 
18 

31 

18 

25 

14 

25 

10 

20 
11 

28 

10 

30 

7 

25 
13 

24 

13 

26 

17 

26 
17 

28 
20 

30 
19 

25 

7 

25 
1 

29 

5 

15-4    0 
-11  -12  -12 

3   19 

-8    3 

20 
5 

30 

4 

15 
5 

23 

2 

20   24   25    8 
-11-7   0-9 

22.3 
5.5 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 
MIN 

30 
18 

27 
11 

35 
22 

27 
18 

30 
19 

27 
12 

20 
11 

27 
10 

30 
10 

22 

7 

25 
13 

26 
15 

26 
20 

27 
17 

29 
21 

27 
12 

24 

3 

28 

0 

14    3    0 
3  -12  -13 

3   19 
-12  -  5 

14 
3 

31 
7 

15 

4 

22 
6 

22   21   26    7 
-6-12    2-5 

22.1 
6.4 

MILLINOCKET  DAM 

MAX 
MIN 

26 
18 

25 
8 

33 
20 

28 

10 

23 

15 

22 
12 

18 

1 

20 
-  3 

23 
2 

18 

1 

20 
8 

24 
10 

25 
21 

23 
15 

25 
17 

23 
18 

19 

-  3 

25 
3 

17-7-2 
-  4  -16  -17 

-  2   11 
-16  -13 

10 

-  4 

28 

10 

26 

-  1 

15 
2 

19   18   20    8 
-6-20    8-9 

16.7 
2.8 

OLD  TOWN 

MAX 
MIN 

32 
23 

33 
8 

35 

26 

33 

18 

31 
21 

32 
13 

24 

0 

27 

1 

29 

1 

24 
12 

28 
6 

30 
9 

28 
20 

29 
19 

34 
25 

33 
18 

25 

20 

31 

7 

26   13    5 
10-9  -10 

6   24 

-4-6 

19 

1 

34 
15 

26 

5 

23 

8 

22   33   28   11 
-2-11   10-8 

26.1 
7.9 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 

10 

33 

7 

35 
25 

28 

20 

31 
24 

30 
3 

23 
-  6 

29 
-  2 

33 

-  4 

25 

10 

28 

10 

28 
5 

27 
21 

31 
19 

34 

26 

33 

14 

26 

8 

31 
-  1 

16    8    5 
8  -10  -11 

6   25 

-12  -  8 

19 
0 

34 

10 

17 

7 

22 

1 

22   26   29   13 
-  7  -16  -  2  -12 

25.1 
4.4 

ORONO 

MAX 
MIN 

PORTLAND 

MAX 

MIN 

3* 
25 

34 
24 

38 
28 

38 
25 

39 
29 

34 
18 

26 

13 

31 
17 

30 
20 

29 
21 

33 
20 

32 
16 

31 
21 

32 

16 

35 
31 

31 
16 

30 
16 

34 

23 

25   13   10 
13-3-7 

9   25 

-6    2 

26 

12 

42 
22 

22 

11 

23 

11 

22   28   32   19 

9   14    8    4 

28.6 
15.1 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
15 

33 
17 

40 
23 

38 
24 

41 
28 

33 
5 

24 

2 

34 
12 

29 

7 

29 

17 

33 

10 

32 

7 

34 
9 

32 

5 

34 
28 

30 
12 

31 

3 

34 

15 

23   10   11 

10  -10  -14 

7   28 

-13  -  8 

25 
3 

43 

19 

22 

10 

23 

7 

22   26   29   18 

0   12-4-9 

26.5 
7.8 

PRENTISS 

MAX 

MIN 

26 

14 

28 

14 

34 
22 

34 
15 

30 
12 

22 

5 

22 

12 

24 

14 

30 
8 

30 
12 

30 
14 

28 
12 

26 

10 

28 
14 

30 
15 

28 
6 

24 
8 

24 

-  6 

20   10    8 
-12  -12  -12 

16   26 

-10   10 

30 
16 

15 

0 

20 
10 

20 

4 

18   20   20   15 
10    0-5  -18 

23.7 
5.8 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

29 

20 

27 
13 

31 
21 

27 

7 

26 

17 

28 
15 

20 

3 

25 

1 

27 

1 

21 
2 

24 

11 

26 
12 

26 
19 

24 
14 

25 
17 

25 
19 

19 

7 

23 

10 

17    6   0 
-  1  -13  -14 

4   13 
-15  -14 

11 

1 

27 
9 

20 

1 

16 
5 

16   12   23   10 
0  -18  -16  -13 

20.3 
3(« 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

28 
19 

28 

12 

27 

14 

31 

15 

22 

15 

28 

11 

19 
5 

19 

4 

25 

3 

26 

5 

18 
8 

21 
9 

23 
12 

22 

16 

26 

18 

26 
16 

20 

1 

23 

2 

23    8-8 
-  2  -16  -17 

-  3 
-17  -16 

14 

-  7 

25 
6 

30 
-  2 

13 
-  3 

17   22   20   23 
-  5  -16  -15  -10 

20.5 
2.1 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

35 
18 

38 
16 

40 
28 

35 
26 

40 
30 

35 

18 

25 

7 

32 

11 

35 

10 

29 

16 

32 

12 

32 

11 

34 
15 

33 
9 

35 
21 

33 

17 

31 
10 

33 

13 

26   16    8 

14-5  -10 

6   24 

-10  -  2 

28 

9 

41 
22 

28 

7 

23 

9 

23   30   31   17 
6   12   12-3 

29.3 

11 .3 

RUMFORO  3  SW 

MAX 
MIN 

29 
12 

26 
10 

34 
21 

31 

18 

36 

20 

21 

7 

22 

5 

30 
5 

29 

2 

22 

13 

25 
14 

26 
IS 

28 
13 

28 
2 

29 

21 

23 

13 

26 

1 

30 
15 

16    2    1 

1  -13  -12 

3   21 

-10   0 

20 

1 

37 
9 

13 

5 

19 
3 

19   21   25   9 

-10  -13  -  8  -14 

22  •6 

♦  •7 

RUMFORD  1  SSE 

MAX 
MIN 

31 
16 

27 
12 

37 
20 

35 
19 

37 
22 

30 
14 

26 

10 

32 

8 

35 
9 

26 
15 

26 

17 

28 
16 

30 
22 

32 

11 

31 
23 

26 

15 

29 

9 

32 

10 

21    9    4 
8-9  -12 

3   23 
-9   2 

19 
6 

40 
13 

16 

8 

21 
12 

22   20   27   10 

1-8   4-7 

26.3 

6.9 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

35 
11 

31 
12 

41 
23 

35 
24 

40 
23 

36 

19 

27 
-  1 

36 

9 

30 
8 

28 

8 

32 

15 

31 
12 

33 
6 

34 

1 

3S 

26 

34 

14 

32 

7 

34 
9 

32   19   10 
10-3-7 

9   27 
-  5  -10 

23 

1 

42 
21 

33 
6 

24 
3 

23   26   26   18 

-4    1   17    6 

29.5 
8.5 

UNITY 

MAX 
MIN 

30 
20 

32 

14 

35 
25 

30 

19 

35 
20 

33 
12 

22 

5 

27 
6 

30 
8 

24 

10 

26 
6 

27 

10 

30 
16 

26 

7 

33 

24 

32 

12 

26 

7 

30 
17 

26   12    5 

11  -10  -16 

12   22 

-14  -  7 

19 
6 

39 

14 

24 

3 

22 

6 

6-2    8-1 

26.1 
7.8 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

3* 

11 

32 

13 

38 
23 

34 
23 

42 
24 

32 

1 

31 
-  6 

33 
6 

32 

2 

30 
9 

34 
6 

35 
3 

36 

4 

32 

-  1 

34 
27 

30 

8 

30 
2 

35 
8 

24    9   13 
9  -12  -16 

8   29 

-13  -14 

25 
3 

45 
19 

31 
3 

24 

0 

28   25   29   20 

-8    3-5-10 

29.5 
3.« 

WINSLOW 

MAX 
MIN 

40 
22 

33 
13 

33 
16 

37 
24 

28 

20 

37 
8 

21 
-10 

24 

-  5 

29 

1 

30 

1 

27 
14 

28 
6 

30 

7 

31 
1 

30 
6 

34 
20 

26 

10 

28 
11 

33   19    2 

14-7-9 

2    6 

-16  -14 

25 

-10 

32 

8 

40 

7 

18 
i 

24   20   26   27 

4-9-7    1 

26.4 
4.2 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

35 
20 

33 
9 

31 

11 

37 
15 

35 

14 

29 
9 

27 

5 

24 
3 

21 
-  2 

29 

3 

26 

6 

27 

7 

26 

11 

28 

10 

29 

11 

34 

19 

27 

7 

22 

6 

19   15    4 

3  -10  -13 

3    5 

-14  -12 

19 

0 

33 

2 

27 

7 

22 

9 

21   23   26   26 
-2-3   5-18 

24.7 
3.8 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

35 

18 

29 

15 

37 
23 

40 
34 

39 
34 

39 
24 

24 
12 

25 

14 

31 
16 

31 

17 

25 
18 

26 

20 

27 

19 

28 
11 

31 
13 

35 
15 

23 
10 

30 
14 

33   23-1 
19-6  -15 

9   11 
-17  -12 

20 
0 

38 
20 

38 
11 

17 

5 

IT   23   30   28 
8    9   11   10 

27.1 
11.9 

AMHERST 

MAX 
MIN 

36 

21 

34 

24 

40 
33 

37 
34 

40 
31 

32 

15 

25 

13 

32 

17 

26 

18 

30 
22 

34 
24 

33 

21 

34 

14 

34 

13 

38 

18 

29 

15 

37 
16 

37 
23 

29   11    8 
19-4-7 

12   22 

-1-6 

34 
6 

46 
28 

28 
13 

23 

9 

28   29   30   26 
10    7   12   10 

30.1 
16.1 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

33 

18 

33 
12 

35 
30 

44 
33 

37 
28 

35 

19 

24 

8 

33 
10 

30 

7 

27 

8 

34 

8 

31 

7 

30 
11 

30 
2 

34 
26 

33 

9 

32 

15 

32 
20 

30   17    7 
5-1  -11 

10   26 

-14  -  9 

33 

12 

46 
22 

35 

9 

21 

7 

29   32   27   25 

1-4   21-1 

29.6 
9.9 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

32 

20 

33 

24 

45 
30 

41 
34 

42 
32 

33 

18 

26 

12 

34 
15 

31 
19 

28 

19 

34 
16 

31 
18 

31 
17 

35 
18 

35 
30 

33 
12 

35 
14 

1% 

30   16    8 
15-2-7 

14   24 
-  2    1 

40 
13 

45 
32 

33 

13 

23 
8 

24   32   30   25 

10   15   17    7 

30.9 

15.8 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

37 
26 

37 
29 

47 
35 

44 
38 

44 
35 

35 

20 

28 
X8 

36 
20 

35 
24 

32 
23 

37 
24 

34 
24 

36 
23 

37 
24 

39 
26 

32 
18 

37 
22 

36 
29 

30   15   11 
15    0-2 

17   27 
3    6 

42 

19 

48 

30 

30 
15 

26 

13 

26   31   33   27 
16   20   15   14 

33.1 
20.0 

BROCKTON 

MAX 

MIN 

37 
23 

36 
16 

47 
32 

41 
39 

45 

35 

39 
26 

30 
13 

39 

17 

37 

13 

37 
22 

37 

15 

34 
14 

35 
12 

37 
9 

38 
28 

38 
15 

37 
11 

40 
17 

36   26   12 
19    6-4 

19   29 
2-6 

43 
4 

49 
40 

40 
17 

27 

11 

28   35   34   28 

13   19   25    7 

35.1 
16.5 

CttARl.TON  2 

MAX 
MIN 

34 

19 

34 

14 

44 

30 

40 
32 

41 
32 

35 

20 

27 

9 

36 

9 

30 
15 

30 
18 

33 

20 

33 

17 

33 

8 

33 

7 

37 

27 

32 

U 

33 

5 

35 

18 

33 

15  - 

20 

1  - 

9 
8 

16   26 

-7-2 

35 

1 

46 

34 

35 
14 

23 
6 

27 
9 

31 
9 

29 

21 

26 
5 

31.4 
13.2 

Sm  R«i*mic«  Now*  Following  Station     Index 
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Table  5  •  Continuxi 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  195S 


Day 

0<  Month 

1 

Station 

I 

2 

s 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.s 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■< 

CHESTNUT  HIU. 

MAX 
MIN 

A2 

2* 

38 
22 

«8 
31 

46 
36 

44 
35 

41 
26 

28 
15 

37 
18 

36 

18 

33 
21 

37 

19 

34 
22 

33 

21 

38 
16 

39 
32 

35 
15 

36 
16 

37 
24 

36 
22 

29   11 
6-4 

16   26 

1    3 

39 
11 

43 
26 

40 
17 

33 

12 

28 
13 

32 

18 

35 
26 

33 
11 

34.9 
18i5 

CLINTON 

MAX 
MIN 

22 

37 
22 

36 

29 

50 
32 

38 
30 

45 
24 

31 
14 

30 
15 

36 

19 

30 
19 

32 

20 

^9 

36 

18 

35 
17 

36 
21 

39 

15 

32 
15 

35 

20 

36 

19 

30   12 
3-6 

11   26 
-6-2 

30 
5 

45 
23 

48 

14 

31 

10 

27 

7 

26 
9 

31 
19 

33 

9 

33t6 
15.3 

COMASSET 

MAX 

MIN 

AO 
25 

33 
20 

36 
26 

45 
32 

43 
35 

45 
28 

30 
20 

28 

17 

33 

17 

38 
17 

30 
18 

35 

22 

32 

19 

36 
17 

38 

15 

31 

16 

36 

19 

38 
24 

28   10   11   18 

8  -  2  ;-  1    6 

33 

8 

44 
25 

49 
18 

28 

10 

25 

14 

26 
21 

31 
22 

33 

9 

32i8 
17.5 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

23 

34 
16 

39 
25 

43 
30 

47 
36 

45 
30 

33 

15 

31 
17 

37 

15 

27 
l« 

34 
19 

32 

12 

32 

10 

36 

15 

34 
16 

31 
15 

36 
23 

40 
15 

30   13 

7-4 

13   19 
-3-4 

25 

-  1 

43 
25 

47 
18 

25 

9 

25 

11 

29 

17 

35 
23 

32 
6 

32.9 
15.2 

EOeARTONN 

MAX 

MIN 

Al 

26 

35 

17 

45 
34 

48 

40 

50 

40 

46 

33 

35 

20 

32 
22 

37 

17 

36 
21 

30 
23 

34 
24 

34 
22 

34 
20 

40 
22 

41 
18 

32 
19 

39 
22 

41 
26 

30   19 
11    0 

14   21 

1   10 

35 

5 

45 
33 

49 
20 

29 

13 

26 
13 

29 

21 

36 
25 

34 

10 

35.4 
20.3 

FAU.  RIVER 

MAX 
MIN 

36 

22 

38 
22 

43 
35 

44 
38 

45 
35 

37 
20 

29 

15 

36 
18 

31 
21 

30 
21 

35 
22 

35 

23 

34 
20 

36 
17 

40 
29 

31 
17 

36 

20 

39 
27 

33 

15 

15   13 
0-3 

18   26 

5    3 

44 
12 

45 
30 

30 
18 

26 

11 

28 

13 

34 
18 

32 
16 

27 

11 

33.1 
18.4 

FITCHBURG  2  S 

MAX 
MIN 

36 

19 

35 

27 

50 
32 

38 

30 

43 
23 

30 

11 

30 
15 

39 

17 

30 
20 

31 

19 

36 
18 

35 
16 

34 

13 

36 

16 

37 
13 

31 
10 

40 
15 

36 

13 

29    9 

2-7 

11   14 

-  4    1 

30 
8 

47 
21 

48 
15 

28 

10 

26 

8 

30 
6 

32 
19 

25 
12 

32.8 
14.2 

FRAM  INGHAM 

MAX 
MIN 

24 

36 

20 

37 
27 

50 
33 

42 
29 

43 
26 

38 
14 

35 
16 

41 

18 

32 

20 

31 

17 

37 

20 

34 

19 

34 
14 

40 
16 

41 

15 

31 
16 

37 
22 

38 
20 

29   20 
5-4 

11   16 
-3-2 

28 

3 

45 
23 

47 
17 

29 

10 

25 
9 

27 
11 

32 

20 

31 
11 

34.1 
15.7 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

37 
2* 

35 
21 

45 
30 

38 
31 

45 

30 

37 
22 

29 

14 

37 

18 

32 

17 

31 
21 

37 
18 

34 
19 

37 
16 

36 
14 

37 
33 

35 

15 

36 
18 

38 
25 

31 
18 

18   11 
2-5 

12   27 
-2    1 

29 
9 

47 
27 

34 
14 

27 

11 

27 

7 

28 
18 

31 

18 

26 

8 

32.4 
16.5 

HOOSAC  TUMNEL 

MAX 
MIN 

3S 
17 

28 

14 

37 
20 

41 

31 

38 
32 

36 
23 

24 

10 

28 

10 

28 

13 

29 

19 

25 

18 

28 
17 

26 

14 

28 
13 

32 

13 

35 

12 

22 

8 

30 
19 

32 

17 

25    0 

-  2  -11 

7   14 
-11  -  5 

17 

-  7 

48 

14 

40 

14 

22 

9 

16 

4 

21 

5 

30 
9 

2S 

7 

27.3 
11.2 

HYANNIS 

MAX 
MIN 

38 
23 

43 
13 

43 
34 

41 
29 

48 
38 

38 
27 

31 
16 

36 

16 

37 

11 

36 
22 

33 
21 

32 
22 

33 

19 

35 
11 

38 
27 

37 
17 

36 

19 

40 
20 

35 
23 

27   12 
6-4 

18   24 

4    5 

40 
0 

48 
36 

41 
19 

25 
16 

28 
23 

34 
23 

33 

27 

28 

8 

34.5 
18.4 

KNIOHTVILLE  0AM 

MAX 
MIN 

34 
20 

34 
16 

33 
22 

45 
32 

38 
31 

38 
24 

30 
8 

30 
10 

40 

14 

30 
20 

28 

18 

31 
22 

31 
10 

35 

10 

35 
10 

38 
12 

36 
16 

36 

13 

36 
16 

29    4 

0-8 

6   14 
-4-8 

34 
-  8 

48 
16 

42 

14 

26 

4 

21 

0 

34 
0 

32 
8 

26 

8 

31.4 
11.2 

LAKE  COCMITUATE 

MAX 
MIN 

41 
21 

38 
18 

35 
26 

49 
33 

41 
32 

45 
27 

33 

12 

29 
14 

36 

15 

30 

19 

33 

12 

37 

14 

36 

15 

37 

11 

40 
11 

39 

15 

33 
14 

37 
19 

38 
17 

29   13 

5-5 

10   17 
-4-8 

32 

-  3 

45 
22 

48 
16 

32 

10 

27 

5 

29 

5 

33 
20 

33 
10 

34.0 
13.5 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

35 
23 

35 

20 

46 
30 

39 
30 

42 

31 

35 
20 

28 
13 

36 
18 

31 

16 

32 

20 

35 
20 

34 
20 

33 
16 

35 
13 

37 
32 

34 
14 

29 
16 

37 
26 

32 
15 

15   10 

1    1 

11   28 
3    2 

28 

10 

47 
28 

33 

14 

25 
10 

25 

10 

30 
17 

29 

16 

10 
6 

30.8 
16.5 

LESINSTON 

MAX 

MIN 

35 
24 

34 
20 

46 
30 

40 
34 

43 
34 

38 

18 

30 

11 

38 

17 

32 

15 

32 

21 

37 
20 

35 

19 

36 

17 

38 
12 

39 
32 

37 
15 

36 

16 

37 
25 

28 

18 

21   12 
5-5 

14   28 
-2-4 

39 

5 

47 
36 

29 

17 

26 
11 

30 
6 

31 
12 

31 
24 

27 
10 

33.1 
16.5 

LOWELL 

MAX 
MIN 

37 
23 

34 
22 

46 

30 

43 
33 

41 

30 

38 
23 

28 

15 

35 

17 

32 

17 

32 

20 

35 

18 

34 
20 

34 

17 

35 
15 

37 
32 

37 

15 

38 
16 

36 
23 

34 
20 

23   10 
2-5 

11   28 
-  2    1 

35 
12 

47 
31 

39 

16 

25 

11 

25 
9 

31 
14 

31 
24 

25 

9 

32.8 
17.0 

MIDOLETON 

MAX 
MIN 

40 
26 

38 
24 

46 
32 

40 
36 

44 
36 

40 
28 

30 
19 

36 
22 

36 
20 

32 

24 

36 
20 

34 
22 

34 
20 

38 
16 

40 
36 

40 
18 

36 

20 

38 
28 

34 
24 

36    8 

8-8 

18   26 
-2-2 

28 
10 

48 
32 

40 

18 

28 

14 

28 

14 

32 

20 

38 
22 

26 
8 

34.5 
19.5 

NANTUCKET  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 

21 

45 
22 

47 

40 

49 

40 

50 
38 

40 
22 

31 
18 

38 
24 

37 
22 

35 

25 

32 
24 

33 
28 

32 

24 

38 
23 

40 
33 

31 
20 

39 
24 

41 
30 

31 
18 

19   14 
4    3 

22   24 

10   10 

43 
13 

47 
32 

32 

20 

27 
15 

30 
24 

34 

27 

35 

19 

31 

14 

34.9 
22.2 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

35 
29 

38 
31 

43 
38 

43 
40 

44 
37 

38 
24 

31 
22 

34 
26 

33 

28 

31 
26 

34 
25 

34 
27 

33 
25 

35 
26 

40 
33 

32 
23 

36 

24 

39 
30 

32 

16 

16   15 

1-2 

19   27 
7    6 

46 

19 

48 
32 

32 

20 

28 

13 

29 
16 

36 
22 

32 

15 

28 

13 

33.6 
22.3 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

29 

15 

30 
18 

40 
30 

35 
33 

36 
26 

26 

13 

25 

11 

32 

15 

29 
19 

24 

14 

28 

20 

25 

19 

27 
15 

31 
13 

32 

10 

22 

9 

28 
IB 

31 
21 

23 
2 

0    3 
-14  -17 

10   24 

r  5  -  B 

43 
9 

43 
20 

21 
8 

16 

4 

26 

4 

27 

7 

27 

7 

21 

7 

26.3 
11.1 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

38 
24 

38 
20 

45 
33 

41 
32 

46 

35 

40 
28 

32 
15 

38 

19 

37 
19 

38 
22 

36 
20 

34 

21 

32 

16 

38 
18 

39 
30 

37 
16 

37 

17 

40 
26 

38 

19 

27   13 
8-3 

18   28 

4    4 

44 
10 

49 

40 

43 

18 

27 
15 

28 

17 

32 
23 

34 
21 

28 

9 

35.3 

19.2 

PROVINCETOWN  3  N 

MAX 
MIN 

34 
26 

45 
32 

50 
30 

50 
29 

49 
33 

46 
20 

SO 
20 

36 

30 

47 
30 

45 
22 

46 
26 

44 
25 

45 
20 

43 
29 

40 
29 

40 
22 

40 
20 

42 
27 

39 
30 

38   14 
8    8 

21   28 
6   17 

45 

20 

46 

38 

38 
25 

28 
22 

33 
20 

36 
22 

36 
32 

38 
20 

39.7 
23.8 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

40 
25 

37 
14 

36 
25 

42 

31 

45 

35 

45 
30 

35 
12 

31 
16 

36 

13 

34 
20 

30 

20 

35 
14 

35 
14 

35 

7 

38 
13 

40 
16 

32 

15 

37 
21 

40 
15 

30   15 
7-3 

15   18 
-2-7 

27 
-  6 

44 
23 

47 

19 

30 
11 

26 
11 

30 
13 

36 
21 

33 
6 

34.0 
14.5 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

34 
22 

38 
22 

40 

30 

43 
32 

45 
32 

32 
19 

27 
16 

34 
20 

32 

19 

32 

20 

34 
18 

31 
20 

34 
19 

35 
20 

39 
30 

30 

14 

34 

17 

37 
25 

30 
14 

14    8 
-2-5 

13   25 

-3    5 

42 

13 

45 
28 

28 

12 

24 

12 

25 

20 

31 
20 

32 

16 

24 

7 

31.4 
17.2 

SALEM  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

35 

25 

37 
28 

43 
34 

42 
36 

44 
35 

38 
22 

27 
16 

34 
19 

35 
20 

30 
22 

36 
22 

31 
22 

33 
20 

35 
18 

37 
34 

36 

16 

36 

19 

37 
30 

33 
18 

18    9 
-2-4 

13   27 
0    2 

37 
20 

47 
32 

34 
16 

25 
12 

26 

14 

29 

20 

31 
19 

26 
9 

32.3 

19.2 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

36 

24 

39 
28 

42 
34 

46 
28 

48 
34 

36 

18 

32 

17 

38 

21 

38 

19 

32 

24 

35 
22 

34 
22 

37 

18 

36 

20 

38 

28 

32 

18 

37 

21 

40 
26 

30 
15 

15   16 
2    0 

20   28 
6    6 

46 

14 

48 
32 

30 
16 

26 

12 

28 
22 

32 
23 

34 

13 

29 

10 

34.1 
19.1 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

36 

21 

33 
21 

31 
23 

40 
30 

38 
29 

38 
24 

26 

9 

26 
9 

33 
15 

27 
20 

27 
20 

30 
22 

29 
16 

30 
12 

30 
13 

34 
15 

25 
12 

35 

14 

33 

19 

29    3 

1-7 

4    9 

-7-9 

19 

-  9 

47 

14 

41 

14 

24 
11 

21 

5 

29 

4 

31 
9 

24 
9 

28.5 
12.2 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

37 
23 

34 
25 

43 
32 

43 
35 

41 
33 

38 
26 

30 

15 

34 
18 

32 

22 

34 
21 

36 
21 

35 
24 

37 
19 

35 
17 

38 
32 

36 

14 

37 
14 

38 
24 

38 
22 

25    9 

2-5 

14   23 

4-4 

34 
6 

45 
33 

40 
17 

27 
12 

30 
15 

31 
11 

32 
22 

27 
12 

33.3 
18.1 

STOCKBRIOGE 

MAX 
MIN 

3S 
15 

32 
17 

40 
30 

37 

33 

36 

32 

32 
18 

28 

11 

36 

13 

31 

19 

29 

15 

30 
21 

30 
21 

30 
IB 

32 
11 

34 
19 

27 

10 

31 
15 

33 
19 

26 

10 

10    6 
-  4  -12 

12   25 
-  6  -16 

36 
3 

42 

30 

30 
11 

23 
6 

•; 

30 
2 

27 

10 

24 
0 

29.2 

12.0 

SWAMP SCOTT 

MAX 
MIN 

38 
26 

36 

30 

45 
33 

42 
36 

40 
38 

40 
22 

28 
18 

36 

21 

34 
23 

30 
21 

36 
26 

33 
28 

33 
22 

36 
26 

40 
33 

36 

18 

35 
19 

38 
30 

34 
20 

20   10 
3-5 

16   22 
5    8 

40 
18 

50 
36 

28 
19 

28 

12 

28 
18 

32 
18 

32 

20 

28 
12 

33.0 
21.1 

TAUNTON 

MAX 

MIN 

35 
23 

37 
15 

43 
33 

41 
32 

45 
34 

36 

26 

30 
11 

37 

14 

32 
13 

32 

21 

36 

16 

35 

17 

34 
16 

36 

7 

39 
28 

36 
15 

37 
13 

41 
21 

35 
16 

24   14 
6-4 

18   28 
2-9 

42 
0 

47 
38 

38 
18 

26 

10 

28 

11 

35 
15 

32 

16 

28 

8 

34.1 
IS.S 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

37 
18 

32 

15 

33 
22 

40 
30 

37 

30 

38 
20 

25 

6 

24 

10 

30 

10 

26 
18 

29 

19 

32 

10 

31 
9 

31 
5 

32 

8 

34 

10 

25 

2 

33 

7 

33 

14 

25    5    8   10 
0  -13  hl3  -12 

20 

-  8 

44 

15 

43 
12 

26 

7 

21 

27 

0 

30 
8 

26 

5 

28.6 
8.7 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

37 

12 

32 

19 

43 
29 

37 
32 

40 
30 

35 
21 

26 

10 

33 
15 

27 
15 

31 
20 

35 
24 

34 
15 

36 
11 

32 

9 

36 
28 

33 

13 

36 
9 

36 
15 

34 
12 

19   10  '   8   25 
0  -11  1-  6  -10 

29 
2 

48 
28 

36 

15 

25 

7 

31 

5 

30 

3 

31 
18 

21 

4 

31.2 
12.7 

pl*LPOLE 

MAX 
MIN 

36 

18 

35 
16 

49 
29 

41 
35 

44 
30 

32 

19 

29 
9 

36 

11 

31 
12 

31 
21 

37 

13 

34 
13 

34 
12 

37 
9 

38 
29 

32 

14 

37 

10 

39 

17 

30 
18 

18   11 
1  -10 

16   27 
-3-4 

41 
2 

48 
34 

35 

15 

26 

10 

28 

3 

33 
12 

34 
18 

27 

4 

33.1 
13.6 

lALPOLE  1  S 

MAX 
MIN 

34 
18 

36 
18 

46 
32 

40 
38 

42 

34 

34 

18 

30 

8 

36 

10 

34 

12 

30 
22 

36 

16 

32 

10 

34 
10 

32 
8 

42 
28 

34 

14 

35 

10 

42 
22 

42 
12 

18    8 

1-7 

18   26 
-  4  -12 

38 
-  2 

48 
38 

44 
14 

24 

10 

36 

2 

34 
6 

32 

18 

28 
2 

33.7 
13.1 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

30 
14 

31 
12 

43 
21 

35 

30 

3« 

28 

31 
14 

28 
5 

34 
10 

27 
12 

27 
15 

27 
18 

28 
10 

29 
15 

34 

6 

36 
25 

26 

7 

32 
12 

31 

10 

25 

10 

15    3 
-  9  -15 

13   29 
-10  -11 

38 
0 

48 
28 

28 
10 

20 
5 

34 

0 

29 

-  1 

26 
12 

21 
5 

28.8 
9.3 

"ESTON 

MAX 
MIN 

38 
22 

35 
17 

48 
30 

47 
32 

44 
33 

40 

24 

28 

9 

37 
11 

33 
12 

32 

20 

37 
16 

34 
18 

35 

15 

37 
6 

39 
31 

40 

13 

36 

15 

37 
23 

35 

17 

23   10 

4-7 

16   29 

-4-2 

40 

7 

48 
36 

41 
14 

27 
9 

27 

3 

34 
12 

33 
24 

27 

7 

34.4 
15.1 

weSTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

37 
23 

34 
20 

40 
32 

38 
35 

40 
35 

33 
22 

26 

14 

35 

18 

28 

20 

30 
22 

33 
22 

34 
24 

T. 

34 
12 

36 
29 

28 

14 

33 
17 

36 
23 

31 
17 

17    9 
-1-6 

12   22 

3-8 

35 

3 

43 
34 

34 
15 

24 

10 

30 
13 

29 

10 

31 
15 

26 

10 

,30.8 
16.6 

WILLARO  BROOK  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

S*«  Rsfamic*  NolM  Following  StoUoD     Index 
-    237    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


NEW    ENGLAND 
DECEMBER    1955 


Station 

Day 

01  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22   23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 
19 

32 
22 

45 
30 

36 

31 

38 
30 

30 
14 

27 

13 

40 
16 

28 
20 

28 

17 

32 
19 

31 
18 

30 
15 

33 
17 

35 
16 

25 

10 

33 
12 

33 
21 

26    8    5 

8-7  -11 

13   25   40 
-3    1   14 

42 
26 

27 

10 

21 

7 

28   28 
9   11 

27   23 

7    7 

29il 
13>9 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

35 
20 

33 
16 

49 
30 

38 
32 

40 

31 

31 
18 

31 

10 

40 
12 

30 
16 

29 

19 

36 

18 

35 
16 

33 
15 

35 
9 

37 
28 

31 
10 

36 

10 

34 

17 

29   15    9 

15  -  1  -10 

14   31   36 

-8    0    6 

46 

31 

32 

13 

25 

9 

28   32 

10   10 

28   27 
16    6 

31>S 
13.7 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 
MIN 

26 

14 

26 

7 

34 
23 

32 
25 

42 
28 

30 
12 

20 

1 

28 

4 

23 
3 

19 

7 

25 
12 

22 
6 

24 

IB 

30 
18 

32 
25 

30 
4 

25 
-  3 

29 
20 

22    7    3 
5  -18  -24 

2   16   20 
-26  -17  -  2 

34 
19 

20 
2 

13 

4 

18   28 

-4-4 

25    5 

0  -12 

22<9 
4i8 

BERLIN 

MAX 
MIN 

31 
18 

28 
9 

27 
13 

30 
20 

34 
26 

35 

12 

19 

3 

21 
1 

29 

-  3 

25 

1 

21 

9 

27 
13 

24 
13 

26 
16 

29 
18 

29 

7 

19 
-  2 

26 
5 

28   13-6 
10  -12  -18 

1  -  I   19 
-22  -20  -15 

35 

7 

33 
3 

14 

4 

16   20 
-14  -14 

25   18 

-  6  -12 

22  (4 
2.3 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

26 

12 

24 
9 

32 

18 

34 
25 

37 
29 

30 
9 

20 

1 

28 

3 

24 

4 

20 

7 

22 

11 

21 
10 

24 

15 

28 

16 

32 
22 

29 

6 

22 

0 

28 

19 

24    0-7 
0  -18  -25 

-4   16   18 
-23  -16  -  7 

33 

13 

16 
0 

14 
0 

18   26 

-3-4 

20    4 
-  5  -10 

21.3 
3.8 

BLACKWATER  0AM 

MAX 
MIN 

32 

20 

28 
12 

46 
24 

36 
26 

36 
25 

33 

16 

26. 
12 

37 

10 

29 

10 

26 

16 

32 

12 

30 

16 

30 
22 

32 

14 

33 
26 

32 

10 

31 

10 

36 

12 

30   12   10 
12-6  -10 

8   22   18 

-13-4-1 

42 
18 

27 

10 

20 
8 

28   24 

0    0 

27   IS 
12-7 

28.0 

10.1 

CAMP TON 

MAX 
MIN 

3* 
21 

31 
10 

28 
18 

38 
27 

32 

25 

33 

15 

22 
-  2 

28 

1 

34 

1 

30 

4 

25 

15 

30 
11 

28 

18 

29 
10 

32 

11 

33 
3 

23 

-  1 

25 

3 

22   20    2 

1-9-12 

4    6   21 
-18  -16  -12 

38 

8 

40 
6 

18 
8 

20   29 

-8-9 

27   22 
9-2 

29.9 

4>4 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 
12 

30 
14 

41 
26 

35 
27 

38 
28 

30 

11 

27 
9 

36 
9 

29 

6 

29 
18 

33 
14 

31 

11 

33 

7 

31 
11 

34 
22 

28 
11 

32 

9 

35 

10 

24   10    7 
10-8-9 

6   26   23 
-7-7-3 

45 
17 

22 

10 

22 
2 

28   27 
-6    6 

29   18 
3-7 

28.2 
8.2 

DURHAM 

MAX 
MIN 

35 
23 

30 
16 

39 
26 

34 
25 

41 
25 

37 
20 

27 
6 

34 
13 

30 
9 

29 
16 

33 
15 

32 

18 

32 

7 

34 

5 

35 
30 

35 
13 

34 
16 

35 
17 

32   19    7 

17-2-8 

10   26   24 
-5-8    2 

45 
24 

32 

12 

26 

8 

25   26 

8   14 

29   19 
18    2 

29.8 
12.3 

EAST  DEERING 

MAX 
MIN 

32 
12 

33 
8 

43 

24 

37 

27 

35 
24 

32 

11 

26 
2 

37 

8 

28 
6 

27 
16 

33 

11 

31 

15 

31 

17 

34 

4 

34 

27 

32 

10 

33 

7 

33 
9 

24   13    7 
11-5  -12 

8   25   31 

-14  -10    0 

44 
21 

24 

10 

21 

8 

28   30 

0-2 

28   20 

14-1 

28.8 
8.3 

FABYAN 

MAX 
MIN 

28 

12 

26 
-  2 

32 

15 

40 
12 

32 

8 

20 
-  6 

24 

-  7 

26 

-  8 

20 
8 

24 
9 

28 

12 

27 
16 

28 
14 

32 
20 

24 

14 

18   10-6 

7  -16  -34 

0    6   14 

-35  -27  -14 

35 

20 

26 

14 

22 

0 

12   26 
-17  -15 

16    3 

-  7  -19 

21.2 

-  0.9 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

2* 

13 

23 

4 

25 
11 

30 
22 

30 
18 

29 

8 

14 

7 

16 
-  6 

24 

-  8 

28 

-  8 

12 
8 

14 
9 

18 
9 

19 
IS 

25 
15 

29 
9 

14 

-10 

24 

10 

22    6  -15 

0  -19  -23 

-11  -  8   18 
-30  -30  -23 

32 
15 

25 

-  2 

17 
-  2 

10   18 
-10  -15 

22   16 

-  6  -12 

17.7 

-  liO 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

32 
22 

27 
12 

39 
24 

3S 

26 

40 
26 

35 
16 

27 
9 

38 
10 

30 
10 

28 
IS 

32 

14 

32 

15 

31 
15 

32 
16 

34 
26 

33 
7 

30 
9 

35 

7 

30   12-1 
12-5  -13 

6   23   20 

Kll  -  1  -  1 

43 

19 

32 
6 

21 
10 

28   27 
-  1    0 

28   IS 
8-7 

28.2 
9.6 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

29 

21 

26 

10 

40 
22 

35 
26 

36 
24 

34 
16 

26 

10 

35 

8 

26 

10 

25 

16 

28 

13 

26 

10 

28 

14 

32 
13 

34 
25 

30 

4 

30 

4 

35 
6 

30   12    1 
10-8  -12 

3   22   16 

-16  -10  -  4 

40 
16 

28 

3 

18 

3 

28   24 

0    0 

26   19 

14-9 

26.4 

7.8 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

30 

16 

29 

6 

41 
23 

33 
24 

38 
25 

33 

14 

21 
4 

29 

6 

25 
3 

25 

13 

30 
5 

29 

12 

29 
19 

35 
22 

38 
24 

28 

5 

31 

1 

32 

4 

27   15    2 

7  -10  -15 

0   17   22 
-16  -16  -  8 

41 
22 

30 
8 

17 
6 

23   27 

-  1  -11 

23   11 
6  -15 

26.2 
5.9 

HANOVER 

MAX 
MIN 

31 
18 

28 
14 

37 
27 

35 
28 

39 
29 

32 

9 

21 
2 

29 

10 

24 

6 

25 
14 

30 
10 

28 
8 

30 
21 

30 
20 

34 
27 

29 

10 

30 
5 

32 

14 

24   12    4 
8  -12  -18 

-2   14   23 
-16  -16  -  3 

42 

14 

19 
9 

19 
7 

22   28 

-1-4 

28   13 
2-9 

25.5 
7.5 

KEENE 

MAX 
MIN 

36 

18 

31 
15 

43 
28 

36 
32 

37 
31 

32 

18 

24 

5 

33 
13 

25 

10 

31 

17 

35 
20 

33 

10 

32 

13 

32 
8 

36 
28 

34 
9 

34 
6 

34 

12 

28   14    9 
14-1  -11 

6   25   2« 

-12  -15  -  2 

43 
29 

34 

12 

22 

8 

28   33 
2    0 

28   19 

17    0 

29.6 
10.8 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

32 

19 

29 
16 

40 
25 

30 

27 

38 
24 

30 

13 

27 
12 

35 

13 

28 

12 

26 

16 

30 
16 

27 

16 

30 
19 

31 
15 

35 

26 

26 

10 

31 
12 

33 

IS 

21    7    3 
7  -10  -11 

7   26   20 

-8-4    6 

40 
12 

18 

7 

22 

8 

23   23 
2    6 

26   12 

3-1 

26.0 

10.9 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 

13 

28 

15 

38 
27 

32 
29 

39 

27 

28 

3 

24 

0 

33 

10 

24 

4 

28 
14 

31 
5 

30 
6 

31 
16 

30 
18 

34 
20 

25 

6 

30 
0 

33 

13 

23    7    5 

7  -14  -19 

-  1   18   25 
-16  -17  -  5 

42 
15 

21 

9 

19 

S 

26   29 

-1-3 

29   15 
-5-8 

26.1 
9.7 

MANCHESTER 

MAX 

MIN 

30 
15 

30 
21 

39 

28 

34 
26 

38 

31 

31 
15 

25 

12 

31 

15 

28 
12 

26 

18 

31 

15 

28 

15 

30 
16 

32 

14 

34 
23 

24 

12 

30 
14 

32 

12 

24   10    6 
10-5-6 

8   24   25 
-5-2    4 

42 
19 

22 

10 

20 

10 

23   27 

1   10 

29   IS 

6-1 

26.8 
11.8 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

36 
21 

31 
13 

42 
26 

36 
28 

38 
27 

34 
19 

28 

8 

35 
11 

31 
9 

29 

15 

34 
9 

32 

10 

33 

7 

33 
12 

35 

13 

34 
10 

33 

9 

35 
11 

33   18    8 
16-2-7 

7   29   26 

-10-7-1 

45 
25 

37 

11 

24 

10 

26   29 

0    4 

30   19 
20  -  S 

30.3 
10.1 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

18 
-  * 

20 

12 

23 

15 

20 

11 

20 

3 

5 
-  5 

13 
0 

15 

7 

16 
6 

6 
-  8 

1 
-  7 

7 
-  7 

14 
-  1 

16 

4 

17 
-  3 

-  3 
-11 

e 
-11 

5 
-  6 

-  5  -22  -19 
-21  -36  -29 

-10    9   29 
-29  -10    6 

25  ■ 
-16  - 

-  5 

-19 

9 
-15 

11   18 
-3    7  ■ 

12  -11 
-19  -24 

8.3 
-  6.9 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

36 

19 

33 
16 

45 
27 

35 
30 

39 

28 

34 
14 

26 
8 

35 
12 

29 

9 

31 
17 

35 

10 

34 
12 

35 

8 

35 

5 

34 
27 

30 
12 

36 
10 

36 
14 

27   11   10 
13-5-7 

8   28   29 

-10  -10  -  1 

47 
26 

29 

11 

25 

10 

27   30 

-  1    3 

30   24 
3    0 

30.5 
10.0 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

32 

12 

22 
12 

35 

21 

35 

22 

26 

21 

30 

11 

IS 

7 

27 
6 

27 

7 

27 
6 

30 
9 

22 

9 

20 

9 

19 

10 

24 

20 

19 

7 

26 

4 

29 
2 

15    5-2 

5-9  -10 

5   17   23 

-12  -  4   15 

40 
23 

21 
6 

14 

7 

15   25 
6    8 

27   20 

16    0 

22.4 

7.9 

PETERBORO   2  S 

MAX 
MIN 

30 
16 

31 
14 

43 
23 

36 

30 

34 
28 

30 
14 

22 

9 

32 

10 

27 

10 

25 
10 

29 
18 

26 

14 

27 
17 

31 
9 

33 
26 

29 
9 

34 

10 

37 
20 

30   12    4 
12  -.  6  -12 

7   22   31 

-8-4    8 

43 
28 

28 

10 

19 

7 

24   30 
3    3 

24   19 
9    4 

27.4 

11.0 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

26 

9 

22 

6 

34 
19 

31 
18 

32 
24 

28 

8 

19 
0 

28 

3 

25 
2 

18 
6 

25 
15 

23 
12 

24 
12 

27 

4 

29 
18 

24 
8 

26 

0 

27 

18 

19    5-1 
5  -13  -15 

-5   18   16 

-16  -13  -  3 

42 

13 

14 
3 

13 
3 

17   24 
-3-3 

25    9 

1-6 

21.4 

4.4 

PLYMOUTH  1  WNW 

MAX 

MIN 

35 
19 

32 

9 

28 
16 

39 
26 

30 
22 

37 
12 

22 

3 

24 

8 

32 
3 

29 

2 

35 
13 

32 

14 

28 
16 

32 
13 

31 
12 

32 

4 

22 

3 

25 

4 

32   20-3 
-  6  -10  -14 

1    5   21 
-14  -  9  -  5 

39 

4  - 

40 
-  6 

18 
11 

20   25 
3    4 

2S   20 

4  -11 

26.1 
4.8 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

36 

16 

33 

17 

38 
25 

42 
24 

43 

30 

34 

13 

25 
9 

34 

14 

32 

12 

29 

12 

34 
14 

32 

16 

30 
12 

34 

8 

35 

27 

29 

10 

34 
14 

35 
19 

27   12    7 
9-8-9 

10   24   26 
-6-4    9 

44 
20 

24 

10 

26 

6 

24   28 
1   15 

27   21 

4-1 

29.3 
10.9 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

37 
18 

33 

14 

32 

20 

42 
31 

35 

30 

35 

19 

22 

5 

22 

8 

32 

8 

25 

16 

30 
16 

32 

10 

31 

11 

31 
6 

31 
8 

35 

5 

27 
2 

33 

9 

35   22    5 

5-2-15 

9    5   26 

-15  -17  -13 

44 
13 

46 

10 

24 

7 

19   25 

7    0 

33   29 
9-2 

28.6 

7.1 

WEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

33 
18 

32 
12 

30 
20 

38 
29 

37 
30 

40 
18 

22 

2 

21 
3 

31 
5 

24 

7 

26 

7 

31 

8 

30 

10 

30 
17 

31 
18 

35 
8 

24 

3 

31 

7 

33   21    2 

10-5  -17 

3    0   14 
-17  -16  -14 

39 
8 

42 
11 

20 
10 

19   24 

0-3 

30   22 

1-6 

26.3 
5.9 

W I NOHAM 

MAX 
MIN 

37 
21 

32 
13 

47 
29 

35 
26 

43 
28 

36 
22 

29 

7 

37 

13 

31 
10 

33 
IB 

37 
8 

36 
11 

36 

9 

35 
5 

35 
28 

34 

7 

35 

8 

37 
14 

30   21   10 
15    0  -12 

9   30   28 
-9-3-1 

SO 
24 

39 

10 

27 

9 

27   30 
3    6 

32   24 
19-2 

32.3 

10  .8 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

21 

32 

15 

41 
26 

33 
23 

37 
23 

34 
17 

27 
8 

33 
10 

31 

7 

2« 

17 

30 
18 

29 

17 

35 

15 

33 
14 

35 

28 

34 

13 

30 
12 

34 

11 

29   12    3 
12-6-8 

7   26   22 

-7-6    3 

41 
20 

29 

9 

24 

7 

24   28 
-  3    1 

29   16 
9-4 

28.2 

10.4 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

29 
19 

27 

11 

3B 
20 

35 

23 

40 
25 

34 

14 

24 
0 

34 
6 

30 

4 

29 

14 

30 
16 

26 
15 

28 
22 

31 
12 

30 
24 

30 
9 

23 
15 

31 
8 

26   10    0 
8  -11  -13 

5   27   21 
-11  -11  -  3 

40 
19 

30 
8  - 

IT 
•  8 

25   24 
-2-8 

26   10 
4-6 

26.2 
7.2 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

38 
24 

42 

27 

46 
39 

48 
42 

46 

38 

38 
24 

30 

21 

35 

24 

37 
25 

30 
24 

33 
28 

35 

27 

33 
26 

40 
22 

44 
27 

32 
22 

38 
27 

40 
31 

32   17   13 

17    4    2 

22   29   45 
12   15   23 

47 
33 

33 

17 

26 

14 

31   36 
19   21 

32   29 
17   1« 

34.7 
22.S 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

34 
22 

37 
20 

45 
33 

i 

41 
36 

41 
32 

35 

17 

30 

13 

35 

15 

30 

19 

29 
19 

34 

18 

34 
19 

33 

17 

36 

16 

40 
29 

34 
12 

35 

12 

38 

18 

29 

11  - 

11 

2  - 

10 
■  6 

16   26 

0    3 

42 

10 

44 
29 

30 
16 

24 
9 

26 

10 

34 
12 

30 
S 

27 
2 

31.9 

15.1 

Sm  Raiarmics  NotM  Following  Stotloo     Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tobl*  S  •  Coolinuad 


NEW  JENGLAND 
DECEMBER  1955 


Station 


Day  Of  Month 


8   9   10   11   12 


22   23   24 


KINGSTON 

PROVIDENCE  MB  AIRPORT 

VERMONT 
BELLOWS  FALLS 

BENNINCTON  2  NN 

BLOOMFIELO 

BURLINGTON  NB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CORNWALL  1  N 

DORSET  1  S 

EAST  BARNET 

ENOSBURG  FALLS 

LEMINGTON 

MIDDLESEX 

MOHTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

HORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

RANDOLPH 

REAOSeORO    1    SSE 

RITTLANO 

SAINT  ALBANS 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERtWN 

>iEST  BURKE 

KILDER 

WOODSTOCK  3  ENE 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX  ' 

MIN 


37   42 

17   32 


44   A4   38 
37   34   29 


36   30 
19   22 


31   39 
16   29 


MAX   29 
MIN  I  17 


27   32 
3   25   2* 


32   36   37 

19   31  i  27 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


29   36 
17   27 


29   36 
16   26 


30   42 
18   27 


32   38 
26   28 


17  1  27 

I 
42 


31   29 
9   18   29 


22   26   26 

9   14  i  17 


28   34 
6   23 


17 

30  28  38 

16  10  25 

33  27  38 

17  15  24 

31  33  39 
13  15  29 


30   34  I  36 
19   2S   26 


27   34   33 
8   25  i  29 


35   35  I 

9   21  , 


37   30 

16   24  I 


25   29   32 

1   10  I  24 


33   30   38 
13   20 


28   37 
12   22 


30   39 
13   IB 


34   36 
12   16 


36   37   45   43   45   37 
21   23   35   38   33   19 


30   39   31  I  31   39   36 

16   19   18   22   20   20 


34   37 
32   21 


43   32 
32   15 


38   32 
28   12 


39   21 
19   12 


MAX  ,  32   28   43   39   37   32 


22  JO 
8   14 


28   28 
■1-6 


22  I  29   29 


26   12  hlO 
22 


40   32 
32   15 


33   35 

30   14 


38   25 

25   10 


32   35   24 
20   22   11 

34   34   37 


20 
-  3 


19   Z7 

-  1  -  I 


24   22 
-  8  -12 


27   20   20 
18-1-2 

34   20  I  20 


38   34 
29   12 


21 
-  4 

20 
•  6 

40   39   27 
31   20 

39   33   25 

33    9 

38   28 

28  14 

36   34  I  22 

29  14  I   0 

33  30  [  17 

29  15  ;-  2 

35   40  I  27 

30  22    7 

34  34   26 
26   12 

38   40 

29  IS 

38   33 

30  5 


27   23 
11   20 


29 
19 


26 
5    9   11 

22   26   24 


27   25   24 


14   19   14 


23   26   27 
11   14   11 


22   29   26 


19   19   .9 


39   38 

12   10 


39   38 

21   14 


36 
13 


27   14 
3-3 


32   30 
12   12 


29   33 

17   27 


29   32 
21   21 


30   37 
4   21 


28   31 
17   25 


32   34 
7   22 


26   29 
22   23 


30   15   13 
15-1-3 


31 
0 


18   27   44 


46   41   28 
30   21   10 


47   32   27 

32   17   12 


24   28 
•  7   19 


30   30 
2   15 


22   28 
■8-3 


28   31 
13   21 


29   30 
-  2   24 


31   18   23 


23  29  32 
17  17  24 

26  28  31 

19  20  20 

24  27  32 
19  19  17 

11  19  18 

2  6  11 

26  28  33 

17  17  13 


28  28 

-11  15 

23  27 

-11  12 

22  30 

0  7 

27  29 

3  14 


10-2 
-14  -28 


4-3 
■10  -22 


17-4 
-11  -30 


12    3 
-  7  -18 


13-8 
-11  -29 


■15  -33 
6-2 


14-8 
■  8  -21 


3  -  1 
-13  -22 


17   14   13  I   9  - 


30   32 
18   25 


30   30 
15   25 


27 
20 

28 
10 

27 
14 

30   31   32 
14   16   21 


-  2 

18 

5 

31 
5 

30 


27 


26  {  12 


4  -16 
28  -27 


36 

10  J  10 


26  28  32 
20  22  25 

27  30  32 
22  22  26 

22  22  30 

13  2  3 

35  34  32 

8  8  9 

29  28  25 

8  20  20 

29  32  30 

9  20  20 

29  30  36 

12  12  25 


32  32 
3  2 

30  30 

1  5 

21  31 

6  H 

33  34 
11  27 

26  26 

5  20 


17   27 
-  1   12 


3  -18  -22 


27   11-4 


12    6 
-  8  -22 


35   30   36 


18   21 

-10  -  4 


11    5 
■  5  -20 


9-1 
-14  -16 


10    1 
■12  -29 


18-5 
•10  -18 


26    9 

1  -15 


12  -10 
-13  -31 


25 

30 

33 

22 

2 

2 

7 

12 

-   5 

-18 

30 

32 

25 

10 

25 

34 
18 


11  16   41 
14  -17  -  5 

3   17   22 
30  -24  -13 

2   11   38 

20  -18    0 

0  22   22 

20  -21  -  8 

2  2   12 
30  -26  -25 

1  IS   32 

■IS  -14  -  2 

7   15   39 
•12  -20  - 

4-5   11 
•29  -27  -29 

0   13   38 
•33  -26  -12 

5   11   28 
•34  -28  -16 

■3-2   11 
•26  -24  -23 

■3   19   27 
•23  -21  -  5 

•10   17   30 
•25  -12 

•  1    8   33 
•28  -24  -10 

•  1    2   21 
•22  -24  -  4 

•  1   18   20 
•19  -20  -  7 

3  12   23 
■12  -  9  - 

5   17   31 
■15  -10  - 

0   IS   34 

•18  -12    2 

•3   15   IB 
■28  -23  -  9 

>  3   12   23 
■14  -11  -12 

12  7   25 

•12  -10  -  9 

•5-5   10 
•33  -33  -28 


17  -17  -15 

17   15   24 
■  9  -16  - 


31 

10 


26 

10 


21   28   31   27 


26 

1 


20   27 
■14  -19 


26   29 

-7-8 

17   22 
-10  -10 

22   27 

4    2 

24 


25    7 

3  -17 


28 
8 

30 


20 
-19 


34   29   16 


16   17 
-12  -11 


31 
-16  -12 


12 


15 

39 

10 

37 
9    6 

31    7 
7-8 

37   13 


30   40 
7    7 


14 

-  4 


15   25 
-13  -21 

IS   19 

-10  -10 

22   25 

-4-6 

20   22 
-  1   10 

12   26 

-15  -15 

20   32 

-10  -  9 

24   26 

-4-5 


26   15 
■  6  -18 


26 

-  1  -15 


29   17 
0-5 


27 

■1-8 


22-3 

•11   14 


■  3  -14 
31    9 


53  41  21 

15  11  7 

45  32  18 

29  12  12 

35  19  16 


20   33   29   22 

2    0    7 

24   35   30 


30 

10 


22 

9 

18 


21   26 

9  -11 


12   23 

3-5 


27 
3 


29   10 
5  -14 


33t7 

17t2 


28a9 
10>9 

28  ag 
OaS 

23a7 
3«3 

23.9 
9i4 

27.7 
4<6 

24i3 
■  2>0 

26 13 

9(3 

27.4 
8.0 

21.3 
1.4 

24.1 
3.5 

21.3 
•  0.8 

23.5 
4.3 

22.1 
3.8 

15.1 
0.3 

20.5 
0.1 

24.7 
4.7 

29  •« 

4.7 

28.0 
9.5 

28.2 
10.9 

23.6 
9.2 

24.9 
4.7 


24   29   32   30 


15   18 
-14  -18 


29   22 

■12  -15 


19   25   29   23 


1  -  7 
29   14 


30.6 
9.2 

21.5 

-  1.9 


26.1 
7.3 


S*«  R»lmmc9  NoM.  Following  Skmoa     ioAmx 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


MEW  EXCI^AIID 
DECEMBER  1.99S 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 
T 

.4 

T 

T 

4.0 

4 
.2 

2 
.1 

T 

.4 
T 

T 

T 
T 

CREAU  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

- 

- 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

2.5 
2 

2 

.5 
2 

4.0 
3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

1 

DANBURT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 

T 

T 

1.0 
1 

1 

1 

4.5 
5 

5 

T 
T 

.5 

1 

T 
T 

HARTFORD  BRAINARO  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

T 

.1 
T 

T 

T 

1.5 
2 

1 

.8 

T 

1 

T 

HARTFOBD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.3 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

1.1 

1 

T 

.8 

T 

1 

T 

KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

.2 

T 

T 

T 

2.3 
2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

.3 

1 

T 

1 

MIDDLETOWN  4  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 

.3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.2 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

1.0 

- 

_ 

.2 

2.3 

_ 

. 

- 

- 

_ 

_ 

.7 

T 

IIODKT  CARIJEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.4 
T 

T 
T 

.6 

1 

T 
T 

.3 

T 

T 
T 

T 

T 

2.8 
3 

2 

T 

T 

T 

T 

.9 

1 

T 
1 

NEW  HAYEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.7 

.8 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.3 
T 

T 

T 

4.1 
T 

4 

.3 

3 

.3 

2 

.2 

2 
.2 

2 
.2 

T 

.9 

1 

T 

1 

T 
1 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

1 

2.1 
2 

T 
T 

T 

.3 
T 

T 
T 

T 

T 

.4 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.4 

1 

T 

1 

1 

1.0 
2 

1.2 
3 

3 

3 

2.5 

5 

5 

2 

.1 

1 

T 

1 

1 

1 

1.3 
2 

T 

3 

NORWICH  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

1.5 
T 

T 

t 

2.0 
2 

1.0 

1 

1.0 

1 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

2.0 
2 

1 

.5 

1 

T 

T 
T 

1.3 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

_ 

.7 

1 

.2 

1 

T 

STORRS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.6 
2 

T 

T 
T 

T 
T 

.3 

T 

T 

T 

1.8 
2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

.8 
1 

1 

T 

1 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 
T 

T 

1.2 

1 

1 

1 

2.5 
2 

.5 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.8 

T 

T 

MAINE 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

2.4 
2 

.9 
3 

3 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

.2 

1 

1 

.2 

1 

1.4 
3 

.2 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2.7 
6 

6 

6 

6 

6 

« 

1.1 

a 

T 
6 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

* 

3.8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

.5 

4 

4 

4 

BELFAST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2.5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.6 
T 

4.1 

4 
.5 

.3 

5 

.5 

T 
5 
.5 

5 
.5 

4 
.4 

T 
4 
.4 

T 

4 
.4 

T 
4 
.4 

T 
4 
.4 

T 
3 
.3 

1.8 

4 
.4 

1.1 
6 
.5 

T 
6 
.5 

T 
5 
.5 

% 

5 
.4 

5 
.4 

T 
5 
.4 

4 

.4 

5.1 

4 
.8 

1.4 

11 

1.7 

T 

11 

1.7 

.3 

11 

1.7 

T 

10 

1.7 

T 

10 

1.7 

11 
1.8 

T 

11 

1.8 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

2.9 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

.4 
2 

2 

2 

.9 

1 

.3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3.2 

4 

.2 
2 

T 
2 

.8 
3 

.3 
3 

3 

1.2 

4 

4 

EAST  WINTHROP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.3 

2.2 
2 

4.5 
6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

1.9 
6 

.3 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

4.0 
9 

9 

8 

8 

8 

8 

.8 

9 

9 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

5.0 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

3.5 

4 

3.8 

6 

T 
6 

T 
6 

5 

5 

T 
5 

5 

T 
5 

T 
5 

T 
5 

1.5 

6 

2.8 
9 

8 

T 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

3.4 
11 

.1 
11 

T 
11 

T 
11 

11 

10 

1.4 
11 

11 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 
T 

1.5 
3 

.1 
3 

3 

3 

3 

T 
3 

T 
3 

T 
3 

T 
.3 

T 
3 

2.9 

4 

1.3 

7 

7 

T 
7 

7 

7 

7 

T 
7 

T 

7 

3.5 

7 

.7 
11 

.2 
11 

T 
11 

11 

.2 
11 

1.0 
13 

T 
U 

HOULTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 

4 

T 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

T 
2 

1.5 
3 

2.0 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4.0 
9 

1.0 
10 

10 

10 

10 

T 
10 

1.0 
11 

T 
11 

PORTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

.9 

- 

4.0 

.2 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

2.0 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

1.3 

T 

- 

T 

- 

.8 

.8 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.9 

I 

3.8 

T 

.2 

2 

.4 

T 
2 
.2 

T 
2 
.1 

2 
.1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1.8 

1 

T 
3 
.1 

3 
.1 

2 

.1 

2 

.1 

2 
.1 

2 

.1 

2 

.1 

2 

.1 

1.3 
3 
.1 

T 
2 
.4 

2 

.3 

T 
3 
.3 

2 
.3 

1.2 
3 
.3 

.4 

4 
.3 

4 
.3 

PRSSQUE  ISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

T 

T 

1.9 
2 

.3 
2 

2 

2 

2 

T 

- 

T 

T 

T 

.4 
2 

2.6 
5 

- 

- 

.2 
S 

- 

- 

4 

1.0 
5 

3.8 
9 

- 

.5 

• 

- 

- 

1.9 
11 

T 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.4 

4.0 
4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

2.3 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3.2 
5 

4 

4 

T 

4 

4 

4 

1.0 
5 

5 

RUMFORD  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.2 

4 

.6 
4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

1.2 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1.8 

4 

.1 

4 

4 

3 

3 

1.7 
5 

.3 
5 

4 

WOODLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

3.2 
3 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

T 
3 

- 

T 

3.2 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

3.2 
8 

- 

T 

- 

- 

- 

1.5 
9 

- 

MASSACBOSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

1.0 

1 

.5 

1 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

.5 

T 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.7 

1 

1 

.3 

T 

.2 

BIRCH  HILL  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

2.0 

2.0 
2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

1 

.5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.0 

2 

T 
2 

T 

T 
T 

T 
T 

BLUE  BILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

.3 

T 

T 
T 

T 

T 

.2 

T 

T 

1.2 

1 

T 
1 

T 

.7 

1 

T 
I 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.3 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.8 

1 

.1 

T 

.S 

.1 

1 

T 

'I 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
DECEHBER  19S5 


SlatioD 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

.8 

1 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

.5 
1 

T 

.5 

1 

T 
T 

CHARLTON  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

1 

.3 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

1.3 

1 

.3 

1 

T 
T 

.3 

T 

T 

T 

EAST  (AREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

T 

.8 
1 

1 

EDGARTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

T 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 
1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

.3 
T 

T 

T 

2.2 
2 

2 

.5 
T 

T 

T 
T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 

1 

.5 

.5 

T 

T 

T 

.5 
T 

T 

T 
T 

T 

.5 
T 

T 
T 

aoosAC  TViniBi. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 

1 

.3 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.7 

1 

.8 
2 

T 
2 

2 

T 
2 

T 
2 

2 

T 
2 

1.0 
3 

3 

T 

.5 
1 

T 
T 

HTANNIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

.  - 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

1.5 
1 

T 

T 

CNIGHTVILLE  DAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

T 
T 

T 

LOWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

.5 

.5 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

MIDDLETON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

NANTUCEKT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQOIV 

3.8 

T 
2 
.6 

2 
.6 

2 

.6 

2 
.6 

2 

.5 

T 
2 
.4 

1 

T 

T 

.1 
T 

T 

T 

1.3 
T 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

2.0 
2 

1 

1 

T 

.5 

.8 

1 

1.2 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.8 

T 

3 

T 
T 

.1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

.9 

T 

T 

1 

T 
T 

.7 
T 

2.1 

1 

T 
3 

3 

.2 
3 

.6 
3 

1 

1 

1.6 
3 

3 

T 
3 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 
T 

T 
1 

1.0 

1 

PLTHODTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.9 

1 

T 

- 

T 

- 

T 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

.5 

T 

1 

T 

- 

- 

- 

T 

T 

.7 

- 

ROCKPCRT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

1 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 

1.0 
1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

SPRINGFIELD  ARMORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

1.3 

1 

1 

.5 

1 

T 
T 

3T0CZBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.8 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.5 
T 

T 

T 

T 
T 

.5 

T 

.5 

1 

T 

T 

2.0 
2 

2 

1 

T 

T 
T 

1.5 

1 

T 

1 

1.0 
2 

SWAHPSCOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

1 

T 

WALPOLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

.2 

T 

T 

1.0 

1 

1 

T 

T 
T 

.3 

T 

.1 

T 

WESTOVER  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.1 

1 

.9 

T 

T 
T 

T 
T 

WORCESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.0 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.1 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

T 

T 

- 

- 

.7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 
5 

T 

4 

4 

3 

3 

.1 
3 

3 

3 

3 

2 

.5 
2 

2.0 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2.0 

.3 

5 

5 

4 

4 

.8 

4 

4 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1 

T 

1 

1.0 
2 

1.0 
2 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

1.0 
3 

T 
3 

3.0 

6 

2.0 
8 

8 

T 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

1.0 
9 

T 
9 

T 
9 

T 
9 

g 

9 

2.0 
11 

11 

BLACKWATER  DAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

1.0 

T 

3.5 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1.0 
3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

1.0 
3 

2 

2 

2 

2 

1.0 
3 

3 

3 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQDIV 

.8 

1 

2.8 
2 
.2 

2 
.5 

T 
2 
.3 

2 
.3 

2 
.2 

2 
.2 

2 
.2 

T 
2 
.2 

T 
2 
.2 

2 
.1 

T 
2 
.2 

.3 

2 

.2 

2 
.2 

2 
.2 

T 
2 
.2 

2 

2 

2 

.2 
2 

2 

.8 

2 

.2 

2 
.2 

2 

.1 

2 
.1 

2 

.1 

.5 

2 

.1 

.1 

3 

.2 

.1 
3 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 

1 

T 
T 

2.0 
2 

.5 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2.0 
3 

3 

3 

T 
3 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

.3 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

1.2 
2 

2 

riRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
9 

7 

T 

7 

T 
6 

5.0 
10 

1.5 
10 

.5 
10 

10 

9 

9 

4.0 
12 

3.5 
13 

3.5 
14 

1.0 
13 

1.5 
13 

4.0 
14 

3.0 
IS 

1.5 
15 

1.0 
14 

.5 
14 

13 

12 

12 

12 

3.5 
14 

2.5 

16 

1.5 
16 

.5 
16 

15 

3.5 
17 

1.0 
18 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.0 
2 

1.0 
2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1.0 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

2.0 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

1.0 
3 

3 

BANOVER 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

.7 

1 

1 

1.5 

2 

.1 
1 

.3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.7 
1 

1 

1 

.1 

1 

1 

1 

1 

.3 

1 

1 

.7 

1 

1 

1 

1 

1 

.4 

1 

.4 

1 

T 

1 

KZENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

1 

.2 

T 

.8 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

.7 

1 

T 
1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.1 

1 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

LUSPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.6 
2 

.3 

T 

1.6 
2 

.3 
2 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

2 

2 

2.4 

4 

.3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

.1 
3 

1.7 

5 

.6 

4 

T 

4 

4 

4 

4 

1.4 
5 

5 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 
6 

.5 
6 

6 

3.5 
8 

2.8 

10 

.5 
10 

10 

10 

10 

.2 
10 

10 

10 

10 

.3 

10 

.9 
10 

.4 

12 

.9 
12 

.2 
13 

12 

12 

12 

T 
12 

12 

.7 

i: 

T 
13 

T 
13 

13 

13 

i.a 

13 

.9 
15 

14 

lASBVA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.0 

1 

1.3 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

.7 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

.3 
T 

- 

- 

IBW  LONDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

3.0 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

T 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1.0 
5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

PINXHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 
2 

T 

1 

4.5 
6 

4.0 
8 

8 

8 

7 

7 

T 

7 

T 

7 

7 

7 

T 
7 

1.0 
8 

T 
8 

8 

T 
8 

T 
8 

8 

8 

8 

8 

2.C 
It 

3.0 
11 

T 
11 

10 

10 

10 

1.0 
10 

T 
10 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  7    -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ERGLUD 
DECEMBER  19SS 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PORTSHOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

1 

T 

.8 

T 

T 

T 

T 
T 

1.5 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.1 
T 

T 

.3 
T 

T 

T 

T 

T 

1.1 

1 

.6 

1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
2 

1.5 
3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1.1 
3 

T 
3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1.1 
3 

3 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

.2 

WINDHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

.5 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

.3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

.5 
2 

2 

.5 
2 

T 

WOLFEBORO  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 

2.0 
2 

T 
2 

.5 
2 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

1.5 
3 

T 
3 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

1.0 
3 

_ 

. 

_ 

_ 

. 

1.0 

_ 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

1 

T 
T 

3.0 
3 

2.0 
3 

T 
3 

3 

3 

2 

2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

4.0 
6 

2.0 

7 

7 

T 
6 

T 
6 

T 
6 

6 

6 

6 

2.0 
8 

T 

7 

.1 

7 

7 

7 

7 

2.0 

T 
8 

RHODE  ISIJIND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.7 

T 

T 

2.7 

2 

2 

.4 

T 

T 
T 

T 
T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.6 
2 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

1.5 
3 

.4 

T 

T 
T 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.8 

.3 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.7 

1 

1 

.4 

T 
T 

T 

VERMONT 

• 

BELLOWS  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

.5 

1 

1 

BENNINGTON  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
T 

3.0 
3 

1.0 

4 

4 

3 

T 
3 

3 

3 

3 

1.5 

4 

T 
3 

T 
T 

T 
T 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

2 

- 

2.0 
3 

- 

3 

3 

3 

T 
3 

? 

2.0 
5 

1.0 
6 

- 

1.0 
6 

2.0 
8 

8 

8 

8 

T 
8 

8 

8 

8 

1.5 
10 

1.5 
11 

.3 

11 

.3 

11 

11 

11 

L.O 
11 

11 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

.7 

T 

1 

.7 

1 

.9 

T 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

2.6 
T 

.5 
T 

T 

1 

2.5 

1 

1.9 
3 
.2 

.4 

3 

.3 

T 
3 
.2 

.9 

3 

.2 

.2 

4 

.4 

T 
4 
.4 

3 

.4 

2 

.3 

1 

.2 

1 

T 

1 

.1 

1 

T 
1 

T 

.2 
T 

.3 

T 

1.1 

1 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.4 

T 

.1 

T 

2.6 
3 

T 
3 

2.3 
5 

4 

4 

4 

T 
4 

T 
4 

T 
4 

T 

4 

4 

.3 

4 

1.8 

5 

5 

T 
5 

T 
5 

T 
5 

5 

.3 
5 

T 
5 

.3 
5 

T 
5 

T 
5 

5 

5 

5 

.3 
5 

.5 
5 

DORSET  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.4 

T 

.5 

1 

.5 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.3 

- 

_ 

. 

_ 

_ 

. 

.5 

1 

- 

. 

- 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1.0 

1 

1.0 
2 

T 
2 

2 

2 

2 

l.O 
3 

4.0 
6 

4.0 
9 

2.0 
11 

T 
10 

3.0 
12 

2.5 
14 

14 

13 

.5 
13 

13 

13 

13 

13 

1.0 
13 

T 
13 

1.0 
14 

2.0 
15 

15 

T 
14 

3.5 
18 

T 
18 

LEMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

2.0 
5 

2.0 
7 

7 

7 

6 

6 

6 

1.5 
8 

8 

.5 
8 

8 

2.0 
10 

10 

10 

1.0 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

2.0 
12 

T 
10 

10 

T 
10 

10 

10 

2.0 
12 

12 

MIDDLESEX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
2 

2 

.2 
2 

.7 
2 

1.2 
3 

T 
3 

T 
3 

3 

2 

2 

.3 
2 

.9 
3 

.7 
4 

.2 
4 

1.8 
5 

2.5 

7 

.2 

7 

6 

1.0 

7 

.5 

7 

7 

7 

7 

.2 

7 

.4 

7 

T 
6 

.2 
6 

6 

8 

2.5 
8 

.3 
8 

MOUNT  MANSFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
13 

.3 
13 

.3 
13 

1.0 
14 

1.0 
14 

.5 
16 

16 

16 

16 

.5 
17 

.5 

17 

1.0 
18 

1.0 
18 

.3 
18 

4.0 
22 

2.0 
24 

24 

.7 
24 

.3 
25 

2.0 
27 

27 

27 

27 

.5 

27 

.2 
27 

.5 
27 

.5 
24 

24 

24 

2.0 
26 

.5 
26 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4 

.9 

4 

.2 

4 

2.6 

4 

.9 

7 

T 
7 

T 

7 

7 

T 

7 

.3 

7 

.3 

7 

.7 
8 

.1 
8 

.2 
8 

1.8 
10 

.6 
10 

10 

T 
10 

.2 

10 

T 
10 

10 

10 

10 

1.2 
11 

.3 
11 

.2 
11 

.3 

11 

11 

.8 
12 

.7 
12 

.1 
12 

NORTHFIELD  NORWICH  UNI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

- 

2.0 
3 

T 

. 

- 

- 

T 

T 

T 

T 

T 

2.5 
6 

- 

- 

T 

_ 

T 

_ 

T 

T 

T 

T 

T 

. 

. 

_ 

. 

_ 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

1.0 

1 

T 

.1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

3 

3 

3 

T 
3 

.7 
3 

3 

.7 
3 

3 

.5 
3 

T 

T 

.3 

T 

T 
T 

SAINT  ALBANS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

4.0 

4 

T 
3 

3 

5.0 
6 

.1 
6 

6 

T 
6 

T 
6 

6 

5 

5 

5 

T 
5 

T 
5 

T 
5 

5 

5 

T 
5 

3.0 

7 

7 

SAINT  JOENSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

1 

3.0 

4 

.5 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

T 
3 

T 
3 

T 
3 

3 

3.5 

7 

.2 

6 

5 

.5 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

1.0 
6 

6 

T 
6 

.2 

5 

5 

5 

1.5 
5 

.1 
5 

SOMERSET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.0 

1 

4.0 
5 

4 

T 
4 

4 

4 

3 

T 
3 

.3 
3 

T 
3 

3 

3 

2.5 

6 

2.0 
8 

8 

8 

8 

T 
8 

8 

8 

.5 
9 

9 

T 
8 

T 
7 

7 

7 

7 

.3 

7 

.3 
8 

WILDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

2.0 
2 

1.0 
2 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

1 

T 
1 

1 

1 

1 

.3 

1 

.3 
2 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

T 
1 

1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


NE«   ENGLAND 
DELAYED   DATA 


Temperatuie 

Precipitation 

0 

> 

< 

i 

Q   £ 

.a 
£ 

ft 

1 

41 

a 

Q 
S 

No   ol  Days 

1 

B 
1    1 

li 
Q    b 

Q 
1 

(5 

* 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  ol  Days 

Station 

Max 

Min. 

■3 

.2 

5-0 
Q  S 

2 
Q 

© 
1 

s 

ft 
1 

0 

s 

°  I 

3  J 

5  J 

4 

ri  0 

COKKECTICtTT 

ADGUST   1955 

WIGVAM  RISKKVOIR 

83.8 

62.2 

73.0 

97 

6 

45 

29 

5 

7 

0 

0 

0 

20.64 

9.05 

19 

.0 

0 

7 

6 

5 

HAims 

FEBRDAHT   1955 

PRurriss 

H 

0 

APRIL   1955 

flBOHO 

55.7 

34.4 

45.1 

2.8 

70 

30 

23 

9 

591 

0 

0 

12 

0 

1.78 

-1.19 

.65 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

HAT   1955 

71.3 

45.4 

58.4 

4.6 

89 

22 

32 

1 

231 

0 

0 

1 

0 

2.75 

-       .43 

.71 

26 

.0 

0 

7 

2 

0 

JUNE  1955 

rmxmo 

76.7 

53.3 

65.0 

2.7 

93 

19 

42 

3 

76 

3 

0 

0 

0 

1.87 

-    1.46 

.53 

27 

.0 

0 

7 

1 

0 

JULY   1955 

CWMO 

85.2 

59.6 

72.4 

4.4 

95 

23 

49 

14 

0 

5 

0 

0 

0 

1.27 

-    1.10 

.63 

16 

.0 

0 

4 

1 

0 

AOGUST   1955 

OHORO 

82.5 

58.9 

70.7 

4.7 

94 

5 

45 

28+ 

14 

7 

0 

0 

0 

4.24 

1.06 

1.31 

8 

.0 

0 

7 

3 

2 

SEPriSMBKR    1955 

CBOHO 

70.6 

46.9 

58.8 

.7 

82 

4+ 

32 

26 

198 

0 

0 

1 

0 

1.34 

-    1.22 

.27 

28 

.0 

0 

7 

0 

0 

OCTOBKR   1955 

fflmiio 

59.7 

38.6 

49.2 

1.6 

75 

10 

27 

23+ 

484 

0 

0 

7 

0 

1.92 

-   2.07 

.69 

21 

.0 

0 

6 

1 

0 

MASSACHUSETTS 

JTWB   1955 

WSSTOTER   riELD 

77.1 

55.1 

66.1 

89 

18 

44 

4 

60 

0 

0 

0 

0 

3.27 

.80 

24 

.0 

0 

8 

2 

0 

AUGUST   1955 

WESTOTER   PI  ELD 

84.3 

63.4 

73.9 

100 

5 

45 

29 

10 

12 

0 

0 

0 

18.68 

7.55 

19 

.0 

0 

9 

8 

4 

RET  HAlfPSHIRE 

AOCnsr  1955 

MASSABESIC  LAKE 

84.2 

59.0 

71.6 

98 

5 

41 

10+ 

30 

9 

0 

0 

0 

7.65 

2.41 

17 

12 

4 

2 

S«e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Tables 

1.        * 

ALJ 

LJ\^ 

A.J.    X 

XX^ 

LX  X 

O'X' 

NEW  ENGLAND 

DELATED  DATA 

Station 

Day  of  month 

[2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

comrecricur 

AUGUST    1955 

WIGWAM  RESEBVOIB 

.08 

.75 

.08 

T 

1.50 

2.18 

3.84 

.28 

2.88 

9.05 

T 

T 

20.64 

lUIKE 

FBBROAHT    1955 

PRIMTISS 

- 

- 

- 

- 

.56 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

_ 

. 

APRIL   1955 

ORONO 

.02 

.20 

.34 

.02 

.65 

.03 

.01 

.12 

.07 

T 

.08 

.09 

.02 

.13 

1.78 

HAT   1955 

OROWO 

.53 

.21 

.04 

.08 

.01 

.37 

T 

.12 

.04 

.11 

.05 

.71 

.47 

.01 

2.75 

JCHE   1955 

OROKO 

.19 

.17 

.13 

.01 

.01 

.02 

.36 

.14 

.21 

.09 

.01 

T 

T 

.53 

1.87 

JULY    1955 

OROKO 

.03 

.02 

.11 

.03 

.63 

.05 

.05 

.14 

.12 

.09 

1.27 

AUGUST   1955 

ORONO 

.04 

.02 

1.31 

1.26 

.18 

.16 

T 

.04 

.16 

.02 

.02 

.86 

.13 

.02 

.02 

4.24 

SEPTHIBER    1955 

ORONO 

.08 

.14 

.21 

.11 

.16 

.15 

.12 

.03 

.27 

.07 

1.34 

OCTOBER   1955 

OROKO 

.22 

.21 

.26 

.02 

.03 

.12 

.06 

.69 

.02 

.12 

.06 

.06 

.05 

1.92 

UASSACBUSETTS 

JUNB    1955 

WESTOVER   FIELD 

T 

T 

T 

.09 

T 

T 

.20 

.78 

.08 

T 

.44 

.36 

.13 

.80 

T 

.01 

.25 

.13 

T 

3.27 

JULY    1955 

NOBTHBRIDGE 

.18 

.08 

.06 

.43 

.02 

.15 

.92 

SOOTH  EGRKBONT 

.27 

.74 

.95 

.01 

.01 

.01 

.16 

.10 

T 

.02 

2.27 

AUGUST   1955 

WESTOVER    FIELD 

T 

T 

.06 

T 

.55 

1.76 

1.75 

.07 

.22 

5.07 

7.55 

.50 

.60 

.50 

.01 

.04 

18.68 

NOVEKBER    1955 

ATHOL 

.12 

2.06 

.03 

.09 

1.31 

.01 

.37 

.03 

.48 

.14 

.06 

4.70 

HOBTAGUE  CITY 

.15 

2.14 

.10 

.15 

1.02 

T 

.50 

.06 

.57 

.15 

.07 

T 

4.91 

WARE 

2.35 

.05 

.04 

1.15 

.46 

.04 

.04 

.28 

.18 

.05 

4.64 

WASBINGTON 

.32 

2.00 

.27 

.12 

T 

.62 

.02 

.91 

.12 

T 

.54 

.21 

.06 

T 

T 

5.19 

NEW    BAIIPSHIRE 

JULY    1955 

NEWPORT 

.36 

.32 

.15 

.05 

.10 

.39 

.35 

.33 

.26 

.03 

2.34 

AUGUST   1955 

HASSABESIC  LAKE 

.12 

.74 

.49 

.52 

.43 

2.41 

.49 

1.70 

.15 

.19 

.21 

.20 

7.65 

KOTEKBER   1955 

BARLOW 

.05 

.15 

1.20 

.20 

.60 

.70 

.45 

- 

.10 

- 

HERIDEN 

.03 

.04 

.07 

1.80 

T 

.18 

.38 

T 

.04 

.14 

.13 

.10 

T 

.07 

2.98 

NEWPORT 

T 

.06 

T 

.16 

1.53 

.03 

.15 

.53 

T 

.38 

T 

.27 

.11 

T 

.14 

T 

3.36 

NORTH    STRATFORD 

.62 

.15 

T 

.98 

.02 

.14 

T 

.02 

.15 

T 

.05 

.06 

.22 

.18 

T 

T 

.16 

.22 

.10 

T 

T 

.06 

.02 

3.15 

WALPOLE 

.31 

1.73 

.01 

.11 

.79 

T 

.78 

T 

T 

.46 

T 

.10 

T 

T 

.17 

4.46 

WEST  CANAAN 

.09 

1.13 

.48 

.19 

.10 

.42 

.12 

.26 

T 

- 

T 

- 

VERMONT 

JULY    1955 

WEST   HARTFORD 

.15 

.50 

.43 

.48 

.05 

.07 

.17 

1.47 

3.32 

WEST  TOPSHAM 

.75 

.20 

.10 

.10 

1.15 

OCTOBER   1955 

MANCHESTER 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.30 

3.89 

1.25 

.16 

.03 

.75 

.17 

.20 

.61 

- 

NOVEMBER   1955 

HUNTINGTON   CENTER 

.05 

.09 

T 

.24 

T 

.03 

T 

T 

.03 

T 

.15 

.02 

.02 

.16 

.08 

.10 

T 

.97 

NORTH  SPRINGFIELD 

T 

.15 

1.20 

T 

T 

.49 

T 

T 

T 

T 

.11 

.20 

T 

2.15 

PERU 

.42 

.58 

.09 

.17 

.62 

.80 

.50 

.10 

.37 

3.65 

PLYMOOTH 

.05 

2.25 

.87 

.07 

.12 

.51 

.03 

.28 

.03 

.58 

.04 

.01 

.05 

.02 

.03 

4.94 

ROCBESTER 

T 

.41 

.52 

T 

T 

.24 

.08 

.48 

T 

T 

.20 

.16 

T 

2.09 

SOUTB   NEWBERRY 

.02 

.03 

.07 

1.13 

.02 

.14 

T 

T 

.05 

T 

.05 

.11 

.34 

.02 

.02 

.04 

.03 

.03 

.02 

2.12 

TOWKSHEKD 

.28 

1.90 

.02 

.12 

.70 

1.15 

.02 

.60 

T 

.09 

.23 

■ 

5.11 

WAITSFIELD  1    S 

.« 

.60 

.76 

.12 

.05 

.03 

.02 

.02 

.16 

.08 

.35 

.08 

.05 

.17 

.70 

.04 

3.67 

WARDSBORO 

.02 

.29 

1.90 

.02 

.10 

.55 

.01 

1.24 

.60 

T 

.09 

.25 

T 

5.07 

WEST   HARTFORD 

.09 

.03 

1.39 

.05 

.13 

.04 

.28 

T 

.04 

.09 

.42 

.04 

.04 

T 

.07 

.05 

2.76 

WEST  TOPSHAM 

.40 

.05 

.85 

.10 

.35 

.40 

T 

2.15 

WHITE   RIVER    JUNCTION   1    N 

.02 

T 

.08 

1.62 

.06 

.12 

.01 

.42 

.02 

.06 

.04 

.33 

.04 

T 

T 

.12 

T 

2.94 

S««  r«{«t«nc*  not«*  loUowlao  Station  Ind*x. 
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TibkS 

JJ 

Al 

LY 

1 

h;^ 

Ifl 

itl 

A.r 

Uli 

lEt 

> 

NEW  ENGLAND 
DELAYED  DATA 

1 

Station 

- 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

"29 

30 

31 

1 

comracTiciTT 

1 

ADGOSr  1955 

flGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIR 

91 
66 

95 
69 

91 
59 

88 
63 

94 
67 

97 
67 

93 
70 

88 
62 

78 
52 

78 
52 

80 
66 

84 
66 

74 
66 

80 
60 

84 
70 

86 
68 

84 
60 

88 
70 

78 
66 

88 
66 

89 
64 

70 
60 

80 
65 

90 
68 

80 
60 

77 
52 

80 
65 

79 
52 

78 
45 

79 
46 

78 
66 

83.8 
62.2 

MAINE 

FEBROART  1955 

PRKHTISS 

MAX 

MIH 

-  8 
-14 

-  8 
-22 

8 
-14 

IS 

20 
-  8 

22 
-  8 

30 
-10 

28 

-  8 

28 
-15 

20 

40 
12 

10 
-12 

12 
-10 

18 
8 

22 
12 

24 
12 

30 
20 

28 
28 

APRIL  1955 

OBORO 

MAX 
MIR 

52 
33 

46 
27 

55 
29 

52 
30 

60 
28 

59 
30 

53 
39 

48 
34 

49 
23 

68 
35 

60 
40 

55 
28 

SS 
29 

63 
40 

61 
SO 

55 
37 

53 
24 

69 
27 

66 
39 

58 
32 

60 
30 

56 
37 

S3 
37 

46 
41 

48 
39 

48 
39 

47 
39 

51 
38 

SS 
42 

70 
36 

55.7 
34.4 

MAY  1955 

aBORO 

MAX 

MIH 

69 
32 

74 
40 

80 
46 

80 
54 

77 
45 

47 
41 

55 
42 

54 
40 

51 
49 

66 
38 

79 
38 

70 
39 

70 

45 

61 
45 

66 
40 

78 
46 

60 
35 

70 
38 

67 
51 

67 
37 

79 
35 

89 
42 

87 
52 

86 
60 

85 
55 

77 
55 

72 
43 

68 
53 

79 
54 

79 
62 

68 
54 

71.3 
45.4 

jnfE  1955 

ORORO 

MAX 

MIH 

66 
60 

59 
46 

73 
42 

70 
48 

64 
49 

79 
52 

75 
46 

68 
48 

74 
46 

74 
47 

70 
45 

68 
SO 

68 
SI 

71 
54 

76 
52 

76 
57 

80 

50 

90 
52 

93 
62 

88 
67 

78 
55 

82 
59 

81 
60 

80 
60 

75 
57 

76 
54 

81 
49 

86 
55 

92 
59 

89 
66 

76.7 
53.3 

JULY  1955 

OROHO 

MAX 
MIH 

87 
68 

87 
65 

ro 

80 

55 

89 
65 

86 
64 

84 
61 

87 
57 

92 
52 

86 
61 

94 
67 

86 
64 

78 
53 

81 
49 

80 
62 

74 
62 

90 
65 

88 
70 

77 
60 

84 
57 

88 
61 

86 
58 

95 
64 

90 
64 

82 
53 

87 
56 

85 
61 

80 
60 

85 
51 

85 
52 

84 
50 

85.2 
59.6 

ADCnST  1955 

ORONO 

MAS 
MIH 

90 
63 

88 
70 

86 
52 

89 
50 

94 

61 

92 
65 

85 
63 

92 
57 

81 
49 

79 
48 

74 
55 

74 
65 

75 
63 

84 
68 

85 
70 

84 
69 

77 
61 

83 
62 

82 
70 

90 
62 

90 
63 

91 
66 

87 
60 

74 
54 

79 
46 

82 

48 

74 

57 

71 
45 

73 
56 

79 
45 

73 
64 

82.5 
58.9 

SEPTEMBER  1955 

OROXO 

MAX 
MIH 

79 

65 

76 
53 

76 
50 

82 
45 

82 

51 

76 
48 

77 
55 

68 
42 

70 
37 

66 
45 

70 
58 

68 

58 

61 
43 

64 
34 

66 
52 

67 
48 

75 
44 

81 

55 

80 
53 

79 
52 

69 
48 

61 
40 

64 
33 

60 
38 

64 
51 

64 
32 

71 
37 

65 
51 

72 
46 

64 
42 

70.6 
46.9 

OCTOBER  1955 

OROKO 

MAX 
MIR 

72 
58 

70 
34 

71 
36 

66 
34 

60 
47 

54 
31 

59 
46 

65 
43 

74 
42 

75 
43 

73 
51 

68 
39 

60 
39 

57 
37 

60 
41 

57 
34 

51 
46 

59 
47 

SS 
36 

60 
45 

56 
-36 

45 
31 

49 
27 

59 
37 

59 
36 

41 
27 

45 
32 

57 
29 

61 
29 

59 
38 

53 
46 

59.7 
38.6 

MASSACBBSETTS 

- 

JUKE  1955 

IE3T0TER  FIELD 

MAX 

MIH 

66 
55 

63 
53 

74 
SO 

68 
44 

75 
56 

84 
56 

78 
53 

61 
51 

59 
50 

78 
45 

67 
50 

63 
52 

72 
60 

65 
60 

82 
55 

86 
SS 

86 
57 

89 

55 

84 

59 

88 
61 

85 
62 

85 
60 

85 
60 

80 
59 

76 
55 

76 
58 

79 
55 

84 
53 

88 
55 

87 
60 

77.1 
55.1 

ADGUST  1955 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIH 

96 
70 

94 
71 

92 
60 

92 
62 

100 
71 

93 
69 

92 
71 

80 
59 

80 
51 

77 
49 

90 
67 

70 
66 

81 
67 

87 
73 

89 
71 

90 
70 

85 
73 

75 
72 

75 
66 

93 
64 

95 
69 

90 
66 

82 
64 

77 
60 

74 
55 

82 

51 

81 
61 

73 
50 

77 
45 

74 
54 

78 
67 

84.3 
63.4 

MEW  HAMPSHIRE 

AOGDST  1955 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIH 

96 
60 

90 
69 

87 
51 

88 
55 

98 
67 

96 
65 

92 
67 

79 
58 

77 
44 

77 
41 

83 
63 

71 
65 

75 
66 

87 
72 

88 
68 

89 
66 

89 
66 

77 
67 

74 
68 

92 
61 

93 
63 

93 
60 

88 
65 

78 
56 

90 
52 

81 
44 

79 
56 

73 
41 

75 
41 

76 
47 

79 
65 

84.2 
59.0 

Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

Pi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  HAMPSHIRE 

ADGUST  1955 

MASSABESIC  LAKE 

EVAP 
WIHD 

.17 
13 

.27 
23 

.26 
19 

.22 

4 

.21 

19 

.26 
32 

.16 
43 

.20 
24 

.24 
32 

.19 
34 

.12 
25 

.03 
14 

.03 
44 

.14 
118 

.19 
16 

.16 
11 

.20 
21 

.06 

4 

.18 
39 

.10 
18 

.21 
31 

.22 
27 

.11 
15 

.18 
46 

.06 
36 

.22 
20 

.10 
20 

.18 
40 

.15 
28 

.11 
32 

.03 
39 

4.96 
887 

See  releience  oota«  foUowlog  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  EXGLAHD 
DELAYED  DAtA 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

NOVEMBER  1955 

NORFOLK  2  S« 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

10,2 
10 

.1 

5 

2 

1 

1 

T 
T 

5.0 

4 

.2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

3.6 
3 

T 
3 

T 
2 

T 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.1 
T 

PDTNAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
3 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

VERMONT 

NOVEMBER  1955 

ST  JOHMSBDRT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

2.0 

T 

T 

2.0 
2 

1 

1 

_ 

_ 

T 

_ 

_ 

.5 

1.0 

1 

SOMERSET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
8 

4 

4 

3 

T 
2 

.3 
2 

7.0 
9 

3 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

1.5 
2 

T 
2 

T 
2 

2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

Table  2: 


Old  Town  CAA  Airport,  Halne 


Table  2: 


Hillinocket  CAA  Airport,  Haine 


Table  2: 


Portland  WB  Airport,  Maine 


Table  7: 


Portland  WB  Airport,  Haine 


Table  2: 


Mount  Carael,  Connecticut 


Table  2: 


Mount  Mansfield,  Vermont 


Table  2: 


Caribou  WB  Airport,  Maine 


Table  2: 


Putnam,  Connecticut 


Table  2: 


Somerset ,  Vermont 


CORRECTIONS 
MONTH:   JANUARY  1955 


MONTH:   FEBRUARY  1955 


MONTH:   SEPTEMBER  1955 


MONTH:   NOVEMBER  1955 


Greatest  depth  of  snow  on  ground  should 
be  30  inches  on  the  24th. 


Greatest  depth  of  snow  on  gi>ound  should 
be  48  Inches  on  the  19th. 


Total  snowfall  should  be  18.6. 
Snowfall  on  16th  should  be  0.3. 


Temperature  departure  from  normal  should 
be  +1.4;  total  degree  days,  106;  No.  of 
days  precipitation  .50  or  more,  3. 


Total  degree  days  should  be  532. 


No.  of  days  precipitation  .10  or  more 
should  be  6;  .50  or  more  should  be  0; 
1.00  or  more  should  be  0. 


Total  degree  days  should  be  783. 


Precipitation  departure  from  normal 
should  be  -  .38;  total  snowfall,  16.8. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


1 1 


COMCCTICUT 

AMSONIA 
BAKCmvlLLE 
BALTIC 
BAOKHAMSTED 
SLOOMF 1  ELD 

BAIOGCPORT   «6  AIRI 
BOISTOl   S   M 

Bi»00KLTf4 

BULLS   BJ)IOG€   DAM 

SUDLIMTCM 

CAJCLEWOOO   LAKE 
COCKAPONSET    RANGER   5TA 
COLCMCSTCH 
COLLIMSVILLE    1    S 
CREAM  HILL 

QAMSURT 

DAWSON   LAKE 

DERBY 

EAST   HAVEN 

EASTA   LAKE   RESERVOIR 


0120 
0227 
0251 
0299 
0694 

oso« 
oaso 

091B 
0961 

09T3 


FALLS   VILLAGE  2658 

GHOTQH  320T 

HARTFORD  3AA6 

r^RTFOnO   BRAINARO   FIELD    S4S1 
•   HARTFORD   WB  AIRPORT  lihit, 


HEMLOCKS   RESERVOIR 

JEWETT   CITY 

KENT 

LAKE   KOHCMOC 

LAUSEL   RESERVOIR 

tUNC  HESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MEAD  octC   RESERVOIR 
MIDOLETOHN  4  W 
HIL^ORO 

NCHAWK  ranger  STATION 
MOOOVS  RESERVOIR 
MOUNT  CARHEL 
NATCHAUO  RANCCR  STA 
NATHAN  HALE  ST  FOREST 

NEW  HARTFORD 

NEV  haven  HB  AIRPORT 

NEWIHSTON 

■  NEW  LONOCN 

NORFOLK  2  SW 

NORTH  BRANFORO 
NORTH  GUILFORD 
HORWALK 
NORWICH  i   SW 
PACHAUG  FOREST 

nOPLES  RAH6ER  STATION 

PROSPECT 

^TNAM 

putnam  lake 
rockville 

rockv  river  dam 
round  ook) 
salisbury 

saugatuck  reservoir 
Smepaug  dam 

sm/ttle  meadow  res 
stafford  springs 
stamford 
stevenson  dam 

STORRS 

IHWPSONVILLE 
TORRINCTON 
TORRINCTON  2 
TRAP  FALLS  RESERVOIR 
•  WATERBURT  CITr  KALL 

WEPAWAUC  RESERVOIR 
W« ST BROOK 
MCST  HARTFORD 
VEST  HARTLAND 
■HIGVILLE  RESERVOIR 

-NEY  LAKE 

-am  reservoir 
:mantic 
.:tt  reservoir 

■   vBURY  3  H 


NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 
NEW  LONOtM 
LITCHFIELD 
HARTFORD 

IRFIELO 
HARTFORD 
WINDHAM 

ITCMFIELD 
HARTFORD 

AIRFIELD 
iIDOLESEX 
NEW  LONDON 
■URTFORO 
.ITCHFIELO 

■AIRFIELD 
NEV  HAVEN 
FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 

LITCHFIELD 

NEW  LONDON 
HARTFORD 
HARTFORD 
HARTFORD 

I  ELD 

NEW  LCMOON 

ITCHFIELO 

NEW  LCMXM 

FAIRFIELD 

I  HARTFORD 
HirCHAM 
FAIRFIELD 
MIDDLESEK 

)  NEW  HAVEN 

LITCHFIELD 
HIDOLESEX 
NEW  HAVEN 
WINDHAM 
TOLLAM) 

LITCHFIELD 
NEW  HAVEN 
HARTFORD 
NEW  lCNDON 
LITCHFIELD 

NEW  HAVEN 
NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 
NEW  LONDON 
NEW  LONDON 


35S3 

3S57 
3905 
S9S9 


4933 

5018 
5077 
5125 
5131 

5262 
52'3 
5285 
5309 
5445 

5510 
5641 
5892 
5905 
6131 


6239  LITCHFIELD 
6597  NEW  HAVEN 

6645  WINDHAM 

6655  FAIRFIELD 
6942  TOLLAND 

[6966  LITCHFIELD 
7002  FAIRFIELD 
7109  LITCHFIELD 

17157  FAIRFIELD 
7373  LITCHFIELD 

7*32 iHARTFOHO 
,7946, TOLLAND 

SFIELD 
:8065  FAIRFIELD 
18138  TOLLAND 


'9364 

18436 
8441 
8488 

18911 


HARTFORO 
LITCHFIELD 
LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
HEW   HAVEN 


1 9007 
9067 
9162 


NEW  HAVEN 
MIDDLESEX 
HARTFORD 
9174{HH)TF0RD 
950e'HARTFORD 

954*   NEW  HAVEN 
9568    LITCHFIELD 
9592  WINDHAM 
9759, NEW   HAVEN 
9783!lITCHFIELD 


HAINC 

AUGUSTA   AIRPORT  0273   KEIMEBEC 

AUGUSTA   CAA   AIRPORT  0275 fKENNEBEC 

•ANGOR  DOW   FIELD  0355 IPENOBSCOT 

BAR   HARBOR  0371 ;HANCOCK 

BELFAST  0480  WALDO 


HUSSUA   DAM 
illIDCTO<    1    hNM 

CARIBOU   W9   AIRPORT 
CLAYTON    LAKE 

CORIfMA 

Cast PORT 

EAST   SANGERVILLE    5   SE 

'JST    WINTHROP 
.S»K»TM 


'"O   LAKE   STREAM 
tMVlLLE 
-*N  2   S 
-,TCN   CAA    AIRPORT 


41    20 

41    50 
41    37 


1  29 
41  28 
41    35 


ES60RC 

'^RONTIEBE 
'ISTON 


Oei4.SOEHSET 
0844.  CUMBERLAND 
0934  CUMBERLAND 
1175  IaROOSTOOK 
1472  IaROOSTOCK 

1628   PEHOeSCOT 
2426  WASHINGTON 
2*42    PISCATAQUIS 
2539   KENNEBEC 
2620  HANCOCK 

12705  FRANKLIN 
2765  FRANKLIN 
2868  AROOSTOOK 
2878   AROOSTOOK 

13046   KEWEBEC 

3110   OXFORD 
3261  IWASHINGTON 
3353  'PISCATAQUIS 
3BO0  ICUMBERLAND 
3892   AROOSTOOK 

S897   AROOSTOOK 
4086   SCMERSET 
4183   W*SHINGTC« 
4*20   ftROOSTOCK 
|4566  ANOROSCOGCIh 

:*791    SOMERSET 
4878  WASHINGTON 
4927   SCMERSET 
5261    OXFORD 
5304   PENCeSCOT 


1  50 
41  30 
41  25 
1  53 
1    46 

41  53 
.1  16 
1  42 
1  21 
1    58 

41  20 
1    23 

41  08 
1    30 

41    35 

41  56 
41    30 

41     54 

41  05 
41    52 

41    35 

41  IB 
41  59 
41  15 
41   43 

41  39 
41  58 
41  04 
41    23 

41  48 

42  00 
1  48 
1    48 

41    17 


1  43 
41  37 
1    34 


45  17 
44    40 

46  46 

47  15 


44  24 

45  11 

45  27 

43  51 

46  07 

46   06 

45  37 

44  39 

46  42 

>4   06 

>5   14 


-    INOCKET   CAA   AIRPORT    5309 
.INOCKET   DAM  ^%\t 

-5EMEAD 

TOWN 
:    TOWN   CAA  AIRPORT 


ENOeSCOT 
531*   PISCATACUIS 
5460  SCMERSET 
16*20  PENOBSCOT 
16*25  ^ENOeSCOT 


'    '-*CNO 
ORONO   2 
PORTLAND 
PORTLAND   H8  , 
^*»?MTlSS 


6430  PENOeSCOT 
,6435|PEN0eSC0T 
I  5900 'CUMBERLAND 
l6905ICLMeERLAND 
16927    PENOBSCOT 


43  39 
43  39 
45  27 


ObMT- 

vatioo 

time 


15  46  39 
11  45  S3 


73  05 
73  02 

72  06 
72  57 

72  44 

73  08 

72  59 

71  57 

73  29 

72  58 

73  28 
72  31 
72  20 

72  56 

73  20 

73  28 

72  59 

73  05 

72  52 

73  15 


73  29 

72  11 

73  33 

72  29 

72  11 

73  31 

72  43 

73  05 

73  18 
72  26 
72  55 

72  05 
72  21 


71  51 

73  00 

72  57 

71  54 

73  38 

72  26 

73  26 
73  32 

73  27 
73  21 
73  18 

72  49 

72  18 

73  30 
73  10 


72  36 

73  07 
73  08 
73  09 
73  02 

73  02 

72  26 

72  47 

72  58 

72  57 

72  55 

73  08 
72  J* 

72  56 

73  16 


69  55 
68  01 
59  32 


69  16 

69  54 
68  26 

70  39 

70  09 

67  46 

68  36 

69  47 

70  58 


67  46 

67  50 
70  16 
67  39 

70  00 
70  14 

70  12 
67  28 

69  54 

70  55 


68  55 

69  *3 
68  39 


68  41 
70  15 
70  19 
68  10 


369  'joon  lOOn  i 


ANSONIA  WATER  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
ENG  DEPT  HARTFORD 

.S.  WEATHER  BUREAU 
ELLINGTON  C.LOURIE 
DONALD  J.  FIELDS 
com  LIGHT  6  POWER 
WATER  BUR  HARTFORO 


CONN  LIGHT  &  PCWER 
ST  PARK  6  FOREST  COM 

A.  LEAL 
COLLINS  COMPANY      INAC 
CREAM  HILL  FARM 

JOSEPH  p.SIMkO,  jr. 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
BIRMINGHAM  WATER  CO 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 


com  POWER  COMPANY 

TEH  6  ELEC  DEPT 
ENG  DEPT  HARTFORD 
SWG  TREATMENT  PLANT 
iTHER  BUREAU 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
JEWETT  CITY  WTR  CO 
MARY  C.  OLIVER 
NEW  LONDON  WTR  WKS 
STAMFORD  WATER  CO 

MANCHESTER  WTR  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STAMFORD  WATER  CO 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  CO 

ST  PARK  6  FOREST  CON 

FRANK  P.  O'NEILL  I 

CONN  AGR  EXP  STA  | 

ST  PARK  6  FOREST  COM 

ST  PARK  &  FOREST  CCM 

WATER  BUR  HARTFORD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ENG  DEPT  HARTFORD   I 
UNDERWATER  S  LAB  USN 

EDWARD  C.  CHRDS 

:N  WATER  CO 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
CHESTER  A.  COMSTOCK 
NORWICH  WATER  DEPT 
ST  PARK  t  FOREST  COM 


Obaervez 


Refei 
to 


I 

ST  PARK  6  FOREST  CON 
EW  HAVEN  WATER  CO  I 
ALPhONSE  BONNER 
GREENWICH  WATER  CO  | 
ROCKVILLE  WTR  &  AQUE 

CONN  LIGHT  t  POWER 
IDGEFIELO  WTR  SUP 
HAROLD  MYERS        I 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
BUR  ENG  WATER6URY   I 


WTR  COM  NEW  BRITAII 
CONN  LIGHT  6  POWER 
ERNEST  T.  LUHDE 
CONN  LIGHT  6  POWER 
OF  CONN  AGR  DEPT 

CONN  LIGHT  t  POWER 
TORRINCTON  WTR  CO 
TORfilNGTCN  REGISTEI 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
BUR  ENG  WATERBURY 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

JAMES  RIMTOUL 

WATER  BUR  HARTFORD 
R  eUR  HARTFORO 
COM  NEW  BRITAlh 

NEW  MAVEN  WATER  CO 
WATERBURY  WATER  CO 
I  LIGHT  6.  POWER 
COM  NEW  BRITAIN 
OSCAR  S.  JOHNSON 


ROBERT  A.  SMITH 

CIVIL   AERO.    ADM. 

S.    AIR   FORCE 

ACADIA  NAT  PARK 

:.  TALBOT 


RAYMOND  R.  PALMER 
WALTER  A.  HICKS 
MRS.  ELMER  J.LELAND 
AUGUST*  WATER  DIST 
BANGOR  HYDRO-ELEC  CO 

LILLA  THERRIEN 

C.  S,  PREBLE 

C.  W.  MORSWORTHV 

LORENZO  VOISINE 

GARDINER  WATER  DIST 

RUMFORD  FLS  PWR  CO 
STATE  FISH  HATCHERY 
HUGH  E.  SAWYER 
CENTRAL  MAINE  POWER 
CIVIL  AERO.  ADM. 

WILLIAM  CUI44ING 
CENTRAL  MAINE  POWER 
IRVIN  C.  MASON 
U.  S.  CUSTOMS 
UNION  WATER  PWR  CO 


2    3    5 

2    3    5 
2    3    5 


2   3    5 
2   3    5 

2    3    5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


BRYANT   L.    HOPKINS 
BA   BANGOR   HYDRO-ELEC   CO 
6P   MADISON    MILLS 
7P   EDWARD  A.    MILLER 
BA   GREAT   NORTH.    PAP 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

INACTIVE  : 

2  3  5 

2  3  5 


CIVIL  AERO.  AOM. 
ERVIN  lOVELL 

LA  MONTAGNE 

W.  CLARK 
CIVIL  AERO.  AOM. 

PMY5  DEPT  U  OF  ME 
HAROLD  HAMLIN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
L.  A.  AVERILL 


2  3  5 

2  3  5 
2  3  9 


Station 


ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORD  1  SSE 

SANFORD  2  NNW 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTHWEST  HAR8QR 
SOUA  PAN  DAM 


EST  ENFIELD 
INSLOW 
WOODLAND 

P4ASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 
SHBURNHAM 

ASHLAND 
THOL  3  £ 


BE 

BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL 
BOSTON  WB  AIRPORT 

BOYLSTON 
BROCKTON 
CAMBRIDGE 
CHARLTON  2 
CHATHAM 


CHESTER 

CHESTERFIELD 

CHESTNUT 

CLINTON 

COHASSET 


ILL 


COLD BROOK 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAHEHAM 

EDGAR TOWN 
FALL  RIVER 

ITCHBURG  2  S 

RAH INGHAM 

RANKLIN 
GARDNER 
GROT ON 

lARDWICK 
HATCHVILUE 
HAVERHILL 
HEATH 
HOLYOKE 


KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 
LEXINGTON 
LOWELL 

MANSFIELD 

HENDON 
MIDOLEBORO 
MIDDLETON 
MILFORD 

MILLBURY 
MONTAGUE  CITY 
MOUNT  WACHUSET 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE 
PELHAM 
PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  *  N 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PtAINFIELD 
PLYMOUTH 

INCETON 
PROVINCETOWN  3  N 
PROVINCETOWN  1  NW 
0UA66IN  INTAKE 
ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGAN5ET 
SHELBURNE  FALLS 

SOUTHeRIDGE  3  E 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STATE  FARM 

STERLING 
STERLING  3  NW 
STOCKBRIOGE 
SWAMP SCOTT 
UNTON 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
NALPOLE  1  S 
WARE 

RE  2 

SHINGTON  2 
WEBSTER 
WEST  BRIMFIELD 
WEST  CUWMINGTON 

WEST FIELD 
WESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WEST  RUTLAND 

WILLARD  BROOK  ST  FOREST 

WINCHENDON 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

WORCESTER 

NEW  HAMPSHIRE 

BATH  2  SW 

BEECH  HILL 
BENTON 


County 


KNOX 
KNOX 
OXFORD 
OXFORD 

OXFORD 

ORK 
SOMERSET 
OXFORD 
HANCOCK 
AROOSTOOK 

OtFORO 

SOMERSET 

WALDO 

OXFORD 

YORK 

EN06SC0T 

ENNEBEC 
'ASHINGTON 


WORCESTER 

lODLESEX 
WORCESTER 

ORFOLK 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
NORFOLK 
SUFFOLK 

WORCESTER 
PLYMOUTH 

IDDLESEX 
WORCESTER 
BARNSTABLE 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 

NORFOLK 

WORCESTER 
IDDLESEX 
PLYMOUTH 
DUKES 

STOL 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 
BARNSTABLE 
ESSEX 

RANKLIN 
HAMPDEN 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

WORCESTER 

HAMPSHIRE 
MIDDLESEX 
ESSEX 

MIDDLESEX 
MIDDLESEX 

BRISTOL 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

ESSEX 

WORCESTER 

WORCESTER 
FRANKLIN 
WORCESTER 
NANTUCKET 
BRISTOL 

ESSEX 

FRANKLIN 

WORCESTER 

HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 

BERKSHIRE 
WORCESTER 
BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 

WORCESTER 
BARNSTABLE 
BARNSTABLE 
HAMPSHIRE 


ESSEX 

ESSEX 

BARNSTABLE 

BRISTOL 

FRANKLIN 

WORCESTER 
BERKSHIRE 

MIDDLESEX 


8154  WORCESTER 


WORCESTER 
BERKSHIRE 
ESSEX 
BRISTOL 


NORFOLK 
NORFOLK 
HAMPSHIRE 


8799  HAMPSHIRE 
eeABBERKSHIRE 
9918 .WORCESTER 
9093  HAMPDEN 
135  HAMPSHIRE 


HAMPDEN 

MIDDLESEX 

BERKSHIRE 

HAMPDEN 

WORCESTER 

MIDDLESEX 
WORCESTER 
WORCESTER 
WORCESTER 


42  39 
2  24 

42  39 
42  IB 
42  35 

2  13 
42  17 

2  38 
42  13 

2  22 

42  21 
42  03 
42  23 


42  17 
2  23 
2  20 


2  06 
2  35 

42  36 


42  46 
42  40 
42  13 


42  22 

42  1 
2  19 

42  41 
2  27 

42  39 

42  03 
42  05 

1  53 

2  36 
2  10 

42 

42  35 
42  29 
41  15 
1  39 


2  27 
42  32 

42  26 
42  31 
1  55 


0496  GRAFTON 
BELKNAP 
0675  GRAFTON 


42  04 
42  10 
42  27 
42  06 

41  57 

42  27 
42  28 
42  17 
42  28 

41  54 

42  39 
42  36 
42  11 
42  OB 
42  17 

42  16 

42  22 

42  03 

42  10 

42  29 

42  06 
42  23 
42  11 


42  40 
42  42 
42  16 

42  16 


44  09 

43  39 

44  0« 


69  07 

69  08 

70  36 
70  34 
70  S3 

70  47 


TO  59 
69  58 
69  20 


68  39 

69  38 
67  24 


71  53 

71  28 

72  10 

TO  49 
72  21 
72  07 
71  07 

71  02 

71  43 
71  01 
71  07 

71  57 

69  57 

72  59 
72  51 
71  10 
71  41 

70  50 


72  58 
72  00 
70  17 
70  52 


70  54 

71  01 
71  31 

71  45 

72  34 
71  53 
70  04 
70  55 


70  49 

73  04 

72  11 

73  17 
72  55 

70  42 

71  52 
70  13 
70  12 


71  06 

72  35 

70  57 

71  49 
71  48 

73  19 

70  54 

71  04 

72  13 
72  33 

71  15 

71  15 

72  1 

72  18 

73  09 

71  53 

72  16 
72  98 

72  42 

71  19 

73  09 

72  33 
71  59 

71  46 

72  03 
71  52 
71  49 


71  99 
71  99 
71  99 


Obser- 
vatioD 

time 


Obeerver 


Refer 
to 

tables 


OLIVER  W.  HOLMES 
CENTRAL  MAINE  POWER 
RUMFORD  FLS  PWR  CO 
EVALINE  A.  WARREN 
RUMFORD  FLS  PWR  CO 

IFFORD  P.  COOK 
CENTRAL  MAINE  POWER 
ALLAN  M.  FRASER 

.  COAST  GUARD 
.  STEVENS 

PUBLIC  SERVICE  CO 
GLADYS  M.  OURGIN 
MERTON  R.  REYNOLDS 
UNION  WATER  PWR  CO 
RAL  MAINE  POWER 

GEORGE  THOMPSON 
HOLL 'WORTH/WHITNEY 
ST  CROIX  PAPER  CO 


NEW  ENGLAND  PWR  CO 
IVERSITY  OF  MASS 
M.  C.  STEWART 

METRO  DIST  WTR  COMM 
STATE  DEPT  HEALTH 

E  DEPT  HEALTH 
METRO  DI5T  WTR  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BLUE  HILL  OBS 

S,  WEATHER  BUREAU 

S.  BARBARA  SMITH 

TY  ENGINEER 
HARVARD  UNIVERSITY 
OLIVER  E.  MAY 

.  COAST  GUARD 

STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COMM 
lETRO  DIST  WTR  COMM 
OSCAR  JOHNSON 

METRO  DIST  WTR  COMM 
MARY  E.  DA\ 
1.  ROUNSVILLE 
ELIZABETH  B.  HOUGH 
ICHARD  C.  BRIGHAH 

DEPT  PUBLIC  WORKS 
METRO  DIST  WTR  COMM 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 


NEW  ENGLAND  PWR  CO 
STATE  DEPT  HEALTH 
CAPE  t  VNYRD  ELEC  CO 
STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COMM 

CORPS  OF  ENGINEERS 
METRO  DIST  WTR  COW 
ESSEX  COMPANY 
JOHN  E.  WALLACE 
PROPS  LK5  (,   CANALS 

STATE  DEPT  HEALTH 
HAROLD  J.  PARKINSON 
STATE  DEPT  HEALTH 
DANVERS  WATER  WORKS 
STATE  DEPT  HEALTH 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 
MRS. MARGARET  LOBLEY 
FRANCIS  HARRINGTON 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CITY  ENGINEER 

STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COMM 
STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COMM 
STATE  DEPT  HEALTH 

STATE  DEPT  HEALTH 
DIR  HARVARD  FOREST 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
STATE  DEPT  HEALTH 
PLYMOUTH  CORDAGE  CO 

METRO  DIST  WTR  COMM 
U.  S.  COAST  GUARD 
CAPE  t  VNYRD  ELEC  CO 
METRO  DIST  WTR  COMM 
NEW  BEDFORD  WTR  WKS 


2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


INACTIVE  12/55 


2  3  5   7  C 


1940 

465 

425 

1181 

6P 

250 

224 

SP 

1390 

240 

MID 

900 

900 

9P 

940 

997 

HID 

628 

7P 

490 

1100 

1340 

5P 

REV.  R.  M.  BARKER 
U.  S.  COAST  GUARD 
W.  A.  WINSOR 
BRISTOL  CO  AGR  SCH 
NEW  ENGLAND  RWR  CO 

CHESTER  R.  SPIELVOGEL 
STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COMM 
U.  5.  ARMORY 
STATE  FARM 

METRO  DIST  WTR  COMM 
iNUNZIO  LANCIANI 
INESBITT  H.  BANGS 

'WESTON  K.  LEWIS 
TAUNTON  WATER  WORKS 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 
MASS.  ELEC.  CO. 
'  PARKER  N.  CHICK 

FREDERICK  Y.  LIBBY 
,  WARE  WATER  WORKS 


STATE   DEPT   HEALTH 
1   MARTHA    S.    GARDNER 

,   MBS. CARYL   W.POBLOCKI  3 

£.    LAMB  C 

FREDERIC  S.  BROWN  2  3  9 

TE  DEPT  HEALTH  3 

•  WESTCN  COLLEGE  2  3  5 
STATE  DEPT  HEALTH  3 

,.  AIR  FORCE  2  3  5   7 

.  METRO  DIST  WTR  COW)  3 

•  STATE  DEPT  CCM8ERV  INACTIVE  12/54 
at    DEPT  HEALTH  3 

>  CIVIL  AERO.  ADM.  2  3  5 

'  CLIFFORD  L.  DAVIS  2  3  5   7 


-2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  9 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


I  MRS.  PHOEBE  CARR 

PUBLIC  SERV  CO  N  I 
>  JAMES  LEONARD 


STATION  INDEX 


StatioQ 


'  BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
BOW  GARVIN5  FALLS 
BRADFORD 


CLAREMONT 
CLEAR  BROOK 
CONCORD  HB  AIRPORT 
DIXVILLE  NOTCH 
DUBLIN 

DURHAM 

EAST  OEERING 

EASTMAN    FALLS    DAM 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
FIT2WILLIAM  3  SW 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILMANTON 

GRAFTON 
HANOVER 
HILLSBORO  2  W 
HUDSON 
JEFFERSON 

KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 
LANCASTER 
LANOAFF 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 

MERIDEN 

MILAN  7  N 

MILFORD 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 
NELSON 
NEW  DURHAM 

NEW  LONDON 


NORTH  CHICHESTER 
NORTH  STRATFORD 
PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURGH  RESERVOIR 

PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNDE60R0 
SOUTH  SUTTON 

SOUTH  WEARE  1  SE 

SUNAPEE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH 

TROY 

WALPOLE  2 
WARREN  1  SE 
WATERVILLE  VALLEY 
WEST  CANAAN 
WEST  LEBANON 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
WILMOT 
WINCHESTER 

WINDHAM 

WOLFESORO   FALLS 
WOODSTOCK 
YORK   POND 

RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRP 

GREENVILLE 

KINGSTON 
NEWPORT 


County 


COOS 

GRAFTON 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

GRAFTON 
GRAFTON 

GRAFTON 
GRAFTON 

BELKNAP 

SULLIVAN 

GRAFTON 

MERRIMACK 

COOS 

CHESHIRE 

STAFFORD 

LLSBORO 
MERRIMACK 
COOS 
COOS 

COOS 

CHESHIRE 

MERRIMACK 

MERRIMACK 
BELKNAP 

GRAFTON 

GRAFTON 
I  LLSBORO 
I LLSBORO 

COOS 

CHESHIRE 

BELKNAP 

BELKNAP 

COOS 

GRAFTON 

GRAFTON 
GRAFTON 

ILLSBORO 
HILLSBORO 
CHESHIRE 

LLSBORO 

SULLIVAN 
COOS 

LLSBORO 
COOS 

ILLSBORO 
CHESHIRE 
STRAFFORD 
MERRIMACK 
SULL I  VAN 

MERRIMACK 

COOS 

HILLSBORO 

COOS 

COOS 

GRAFTON 
ROCKINGHAM 
MERRIMACK 
ILLSBORO 
MERRIMACK 

ILLSBORO 
SULLIVAN 
CHESHIRE 
CARROLL 
CHESHIRE 

CHESHIRE 

GRAFTON 
GRAFTON 
GRAFTON 

GRAFTON 

GRAFTON 

COOS 

MERRIMACK 

CHESHIRE 

ROCKINGHAM 

CARROLL 


IINGTON 
NEWPORT 
PROVIDENCE 

WASHINGTON 
NEWPORT 


44  29 
44  17 
43  19 
43  10 
43  19 

43    36 

43  44 
43    S2 


43  23 

44  04 
43    12 


16 

45   06 

42  4S 

43  27 
43  28 
43    25 

43  34 
43  42 
43    07 


44   03 

42  54 

43  00 


70  56 

71  49 
71    40 


71  25 

71  37 

72  17 
71  57 
71  26 

71  28 

72  17 


71  54 

72  19 
71  40 
71  59 

71  2B 

72  12 

71  24 


42    48 

71 

?9 

42   59 

72 

OR 

43    26 

10 

43    25 

71 

59 

43    22 

72 

10 

43    15 

71 

23 

i4   45 

71 

38 

42    51 

57 

44   16 

71 

15 

45   03 

71 

23 

43    46 

71 

43 

O    04 

70 

43    29 

53 

42    S3 

71 

43    19 

"■ 

56 

43    03 

71 

42 

43    23 

7? 

05 

43    00 

7? 

19 

■*3    52 

71 

Ifi 

42    49 

72 

11 

43    05 

7? 

25 

43    55 

71 

53 

43    57 

71 

30 

43    39 

72 

06 

43    38 

72 

19 

43    38 

71 

51 

71 

43    27 

71 

55 

42    46 

72 

23 

42    47 

71 

19 

43   36 

71 

12 

43    59 

/I 

41 

41    36 

71    39 

41    10 

71    35 

41    53 

71    34 

ObMT' 

vatton 
time 


EOW  FENN,  iROWN  CO 
GEORGE  E.  TUCKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SCRV  CO  N  H 
I  S.  MOORE 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 
PAUL  D.  SMITH 
EBASTUS  DOLE 

IN  MACAULAY 
GEORGE  W.  BROWN 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 
CORPS  OF  ENGINEERS 

WEATHER  BUREAU 
GERTRUDE  E.  NASH 
DUBLIN  SCHOOL  INC 

IVEHSITY  OF  N  H 
RODNEY  L.  GILBERT 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 

.  CAMPBELL 

.  CREPEAU 

CONN  RIVER  POWER  CO 
MRS. GLADYS  M.HOLMAN 

.  SOUT^*lAYO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ARTHUR  G.  BROWN 

LIP  K.  BROWN 
DARTMOUTH  COLLEGE 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 

.  MC  INTIRE 

MERTON  T.  GOODRICH 
KENNETH  E.  GOULD 
IC  SERV  CO  N  H 
I  ST  6AS&ELEC  CO 
HERMAN  L.  TITUS 

CIVIL  AERO.  ADM. 
MRS.  KATHLEEN  BOYLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
HARRIET  M.  PERKINS 

MANCHESTER  WTR  WKS 
JOHN  F.  MC  NAMARA 
UNION  WTR  POWER  CO 

EW  E.  ROTHOVIUS 
MT.WA5H.  OBS.  CORP. 

PENNICHUCK  WTR  WKS 
DAVID  P. WHEELWRIGHT 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
COLBY  JR  COLLEGE 
'.  SHEPARD 

KENNETH  M,  HUCKINS 
EW  ENGLAND  PWR  CO 
.  A.  MORISON 
.  B.  DODGE 

H  WATER  RESOURCES 

ILLARD  F.  WIGGETT 
DEPT  PUBLIC  WORKS 
EDNA  F.  POWERS 
HARRY  W.  HOLT 

IC  SERV  CO  N  H 

LEON  H.  GRANT 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 
;.  LAWTON 
'E  L.  FOLKINS 

GEORGE  DUBINA 

MRS. MARION  W.ANDROS 

FISH  HATCHERY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HELEN  E.  DANA 
GRANITE  ST  ELEC  CO 

ELVA  M.  CHIVELL 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
RUTH  M.  GRACE 
CARL  D,  GRUPE 
HERMAN  E.  BAKER 

KENNETH  BERRY 
FRED  S.  BROWN 
U.S.  BUR  FISHERIES 


EDMUND  R.  GREENE 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
HENRY  J.  STEERE 

AGRICULT'AL  EXP  STA 
NEWPORT  WATER  WORKS 


Refer 

to 
tables 


2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 


Station 


VERMONT 

BAR  RE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BETHEL 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORINTH 
CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSauRG  FALLS 

ESSEX  JUNCTION 

OILMAN 

GRAFTON 

GHGATE  FALLS 
LEMINGTON 

MANCHESTER  CENTER 
KARSHFIELD 
MAYS  MILL 
MC  INDOE  FALLS 
IDDLESEX 

ONTPELIER  CAA  AIRPORT 

ORRISVILLE 
MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

HFIELD  NORWICH  UNI 

H  SPRINGFIELD 
PERU 

LYMOUTH  UNION 
RANDOLPH 
RANDOLPH  CENTER 

DING  HILL 
READS60R0  1  SSE 

ROCHESTER 
RUTLAND 
SAINT  ALBANS 

IT  JOHNSflURY 
SALISBURY 

SEAR5BURG  MOUNTAIN 
SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 
SOUTH  NEWBURY 
SPRINGFIELD 
ST0CK6RIDGE 
TOWNSHEND 

TUNBRIDGE 

TYSON 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 

WATERBURY 

WEST  BURKE 
WEST  DANVILLE 
r  HARTFORD 
WESTON  2  S 
WEST  TOPSHAM 

TE  RIVER  JC.  1  N 

WHITT INGHAM  3  W 
WILDER 

WOODSTOCK  3  ENE 

NEW  STATIONS 

GREENVILLE,  N.  H. 

STAMFORD  5  N,  CONN. 
HUNTINGTON  CENTER,  VT . 
WAITSFIELD  1  S,  VT . 
WARDSaORO,  VT. 


County 


WASHINGTON 

INDHAM 
BENNINGTON 

INDSOR 
ESSEX 

CHITTENDEN 
ESSEX 

INDSOR 
ORANGE 
RUTLAND 

ORANGE 

ADDISON 

BENNINGTON 

CALEDONIA 

FRANKLIN 

CHITTENDEN 
ESSEX 

INDHAM 
FRANKLIN 
ESSEX 

BENNINGTON 
WASHINGTON 

INDHAM 
CALEDONIA 
WASHINGTON 

WASHINGTON 

LAMOILLE 

LAMOILLE 

ORLEANS 

WASHINGTON 

INDSOR 

ENNINGTON 

I NOSOR 
ORANGE 
ORANGE 

WINDSOR 
BENNINGTON 

INDSOR 
RUTLAND 
FRANKLIN 

CALEDONIA 
ADDISON 
BENNINGTON 
BENNINGTON 
INDHAM 

INDHAM 
ORANGE 

INDSOR 

INDSOR 

WINDHAM 

ORANGE 

INDSOR 
ORANGE 

INDHAM 
WASHINGTON 

CALEDONIA 
CALEDONIA 

INDSOR 

INDSOR 
ORANGE 

I  INDSOR 


ILLSBORO 
AIRFIELD 

HITTENDEN 
WASHINGTON 
1 NDHAM 


49  00 
43  23 
43  59 
43   41 


42    45 
44    15 

44    16 


73    13 

72  38 
71    36 

73  09 

71  32 

72  35 
72  37 
72    57 

72  17 

73  12 
73  06 
72  02 
72   45 


71  43 

72  37 

73  03 
71    31 


72  44 
72  03 
72    40 


43 

31 

7? 

34 

1500 

45 

73 

0? 

1122 

43 

5? 

72 

4S 

860 

17 

7? 

58 

600 

44 

49 

l^ 

05 

540 

44 

25 

17 

00 

711 

43 

73 

06 

370 

47 

50 

Vi 

57 

2360 

5? 

Ti 

55 

1660 

42 

5B 

72 

57 

2080 

" 

11 

72 

72 

49 
05 

1030 
374 

72  29 

72  42 

72  16 

72  31 


71  58 

72  09 
72    25 


72  19 

72  55 

72  18 

72  28 


71  48 
73  32 

72  58 
72  51 


Obsei 
vation 
time 


Obeerver 


Refer 

to 
tables 


GREEN  MT  POWER  CORP 
BELLOWS  FLS  ELEC  CO 
PAUL  W.  BOKNE 
CENTRAL  VT. POWER  CO 
GEORGE  L.  COOPER 

WEATHER  BUREAU 
.  FEAHON 
CENT  VT  PUBLIC  SERV 
CHARLES  E.DICKINSON 
CENT  VT  PUBLIC  SERV 

GEORGE  C.  HASTINGS 
STUART  T.  WITHERELL 
RUFUS  S.  GILBERT 
CONN  RIVER  POWER  CO 
I.  POMEROY 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 
GILPWN  PAPER  CO 
AVERY  H.  PARK 
ORIN  HARRIS 
CONRAD  W.  BAKER 

PAUL  TOOTSCHINDER 
GREEN  MT  POWER  CORP 

FRED  MAY,  JR. 
CONN  RIVER  POWER  CO 
GREEN  MT  POWER  CO 

CIVIL  AERO,  ADM. 
WATER  t  LIGHT  DEPT 
WCAX  BROAD'TING  COM 

ILTON  W.  DREW 
EUGENE  R.  CLEVELAND 

MRS.MARJORIE  PELLERII 
PAUL  R.  OSTERTAG 

EMILIE   MOORE 
LESLIE  W.  LAMSON 
VT  STATE  AGR  SCHOOL 

F.  ROWLEE 
NEW  ENGLAND  PWR  CO 
MRS.  BERNICE  OROWAY 
GEORGE  L.  KIRK 
DONALD  E.  DAVIS 

IRBANKS  MUSEUM 
CENT  VT  PUBLIC  SERV 
GEORGE  BRIGGS 
NEW  ENGLAND  PWR  CO 
lEW  ENGLAND  PWR  CO 

AY  E.  LYMAN 

IRS.  ISABEL  WHITNEY 
SPRINGFLD  TERM  RWY 
RAYMOND  LA  ROCK 

BEATRICE  SHINE 

CHARLES  D.  ADAMS 
EDITH  SPAULDING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CONN  RIVER  POWER  CO 
ENGLAND  PWR  CO 

GILMAN  W.  FORD 
".  BRICKETT 
K.  D0U6LEDAY 
CHARLES  M.  GOODWIN 
MARY  A.  BAGLEY 

STUART  A.  ELLIOTT 
W.  J.  SUTTON 
NEW  ENGLAND  PWR  CO 
WOODSTOCK  ELEC  CO 


GREENVILLE  MILLS 
STAMFORD  MUSEUM 
HARLEY  W.  SARGENT 
HENRY  J.  PERKINS 

EDITH  PLIMPTON 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


INACTIVE  12/52 


H-ST.  CBOIX; 


REFSRENCE  NOTES 
The  four  digit  ideDtlticatloo  auabers  la  the  iDdez  nimber  coluan  of  the  Station  iDdex  ftre  aaslgDed  on  >  state  bails.   Tbere  will  be  no  du; 
rigurea  and  letters  follovlag  the  statloo  oane,  sucb  as  12  SSW,  indicate  distance  In  Biles  and  direction  froH  the  post  office. 
Observation  tlaes  given  in  tbe  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  vlll  be  carried  only  Id  the  June  sad  December  Issues  of  this  bulletin. 

Honthl;  and  seasonal  ssovfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  aonths  vlll  be  carried  in  the  June  Issue  of  tbla  bulletin. 
Stations  appearing  io  tbe  Index,  bat  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  alsalDg  or  received  too  late  to  be  included  : 

this  bulletin  are:   teaperature  in  *r.,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  am 


are  are  based  • 


BraporatloD  is  aeaaured  la  tbe  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  A   foot  dlaaeter  unless  others 
Sleet  and  ball  were  Included  In  snowfall  avarages  in  Table  1,  beginning  with  July  194B. 
Aaouots  in  Table  3  are  froa  non -recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 
Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tiae  of  o1 


shown  by  footnote  following  Table  6. 


Snow  on  ground  in  Table  7  Is 
equivalent  of  snow  on  the  ground 
for  successive  observations;  com 


It  is 
squently  occasli 


for  all  I 
ele< 


al  drifting  and  i 


I  of  1 


See  the  Statioi 


And  I 


later  date 


'  datei 


erages  i 


D  unknown . 

have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or 
few  feet  above  sod-covered  ground;  howevi 


eluded  in  following  seasureaent ,  tlae  dlstributli 

Q  Data  In  tbe  coluan  foraerly  headed  No.  of  Days  .01  or  aori 

f  Theraoaeters  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  tbe  tberaoaeters  are  exposed  in  a  shelter  located  i 
roof  of  a  building. 
//   Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
AB  This  entry  In  tlae  of  observation  coluan  In  the  Station  Index  aeana  after  rain. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

C   In  the  "Refer  to  Tablea"  column  in  tbe  Station  Index  tbe  letter  "C  Indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  io 
Hourly  Precipitation  Data, 

B  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  sore  days  of  record  alsslng;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  tbe  value  for  a  full  aenth, 

B  Aaounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  froa  the  aaounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  aeaaureaents,  aade  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July,  August  or  delayed  data  Deceaber  Issues  of  this  publication. 
SS  This  entry  in  tlae  of  observation  column  in  the  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure. 

V   Includes  total  for  previous  aonth. 


I  regarding  the  cliaate  of  New  Kngland  aay  be  obtained  by  writing  1 


,ny  Weather  Bursa 


I  Offl. 


to  the  State  Cliaatologli 


at  Weather  Bureau  Office,  1000  Post  Offlc 
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ASHEVILLE:  1956 


NEW  ENGLAND  -  1935 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  weather  of  1955  will  long  be  remembered 
for  the  catastrophic  floods  it  brought  to 
southern  and  central  New  England.   Within 
the  space  of  one  week  in  August,  two  hurri- 
canes had  killed  scores  of  persons  and  had 
wrought  more  than  $1  billion  of  destruction 
chiefly  by  flood  waters.   Phenomenally  heavy 
rainfall  in  many  areas  easily  surpassed  long- 
standing records  for  extreme  daily  and  monthly 
precipitation.   Before  the  victims  of  this 
flood  could  finish  digging  out  from  under  the 
mud,  heavy  rains  in  October  (record-high 
amounts  in  the  Southern  Division)  inundated 
some  of  the  same  areas  all  over  again,  and 
accomplished  multi-million  dollar  damage. 
Almost  forgotten  after  these  calamitous 
events  was  the  fact  that,  during  July  in 
southern  New  England,  a  new  all-time  record 
was  set  for  summer  heat. 

WEATHER  EFFECTS 

An  unusually  persistent  snow  cover  during 
January,  February,  and  March  kept  outdoor 
farm  activities  at  a  minimum,  but  preserved 
winter  grains  and  pastures  from  damage  in 
the  coldest  periods.   By  the  middle  of  April, 
lack  of  precipitation  had  resulted  in  a 
serious  forest  fire  hazard  in  central  and 
southern  New  England.   Rains  which  followed 
late  in  April  ended  the  fire  danger,  but 
hampered  land  preparation  in  some  areas  and 
promoted  apple  scab  which  had  to  be  controlled 
by  extensive  spraying.   The  maple  season 
closed  later  than  usual  In  April  with  total 
production  somewhat  less  than  average  but 
with  quality  very  good.   Pastures  and  hay 
grasses  made  satisfactory  growth  at  the  time, 
and  the  barn-feeding  of  cattle  ended  in  early 
May  over  much  of  the  Section.   Beginning  in 
May,  however,  a  mild  drought  developed  which 
was  most  pronounced  in  the  Southern  Division 
and  which  required  some  irrigation  of  vege- 
tables there.   This  drought  did  not  have 
particularly  adverse  effects  on  general 
agriculture  until  well  along  in  July.   By 
then,  cranberries,  corn,  and  pastures  were 
damaged,  and  most  vegetables  were  suffering 
except  where  irrigated.   The  dryness  favored 
haying  and  grain-combining  operations,  but 
it  almost  completely  halted  the  growth  of 
second-cutting  hay.   Maine  blueberry  prospects 
were  reported  only  50%  of  normal.   In  Connecti- 
cut and  Rhode  Island,  ponds  were  low  and  some 
wells  were  reported  dry.   Also  in  July,  a 
serious  forest-fire  hazard  developed  in  New 
Hampshire  woodlands.   Thereafter,  the  prolific 
rains  dumped  by  Hurricanes  "Connie"  and  "Diane' 
during  August  were  very  beneficial  to  most 
crops,  while  wind  damage  in  the  same  storms 
was  rather  minor.   Most  flood  and  erosion 
damage  to  crop  land  was  confined  to  Massachu- 
setts, Connecticut,  and  Rhode  Island.   Cran- 
berries, apples,  and  Maine  potatoes  survived 
the  rains  in  good  condition,  and  hay  and 
pastures  were  stimulated  to  rapid  growth. 
Over  most  of  the  Section,  frosts  and  scattered 
freezes  occurring  late  in  September  virtually 
ended  the  growing  season.   Cool,  dry  weather 
in  that  month  favored  extensive  harvesting 
of  apples,  potatoes,  cranberries,  and  silage 
corn,  and  also  favored  the  fall  seeding  of 
cover  crops  and  winter  grains.   Rains  in 
October  were  detrimental  to  the  maturing  and 


harvesting  of  the  few  crops  which  remained 
in  the  fields  at  the  time,  but  pastures  and 
meadows  continued  to  provide  good  grazing 
until  the  end  of  October.   Unseasonable  cold 
which  set  in  during  November  then  reduced, 
farm  activities  to  a  minimum.   Deficient 
snowfall  in  December  helped  to  bring  unusually 
deep  frosts  to  the  Section,  and  some  concern 
to  the  operators  of  winter  sports  areas. 

TEMPERATURE 

For  New  England  as  a  whole,  the  average  tem- 
perature for  the  year  was  very  close  to  long- 
term  expectancy,  and  an  equal  number  of  indi- 
vidual months  averaged  above  and  below  their 
expectancies.   Although  January  was  colder 
than  usual,  there  followed  a  very  warm  spring 
which  culminated  in  the  sixth  warmest  April 
of  record  in  the  Southern  Division  and  the 
eighth  warmest  April  in  the  Northern  Division. 
After  a  brief  respite  during  June,  which  was 
a  seasonable  month,  the  heat  was  on  again. 
In  July,  Southern  New  England  set  a  new  all- 
time  record  for  heat,  based  on  records  going 
back  to  1888,  while  the  Northern  part  of  the 
Section  came  within  a  half  degree  of  setting 
a  similar  record.   In  that  month,  many  more 
days  of  90°  temperatures  were  observed  than 
usual,  with  Springfield  Armory,  Mass.,  report- 
ing the  greatest  number  in  the  Section:   24, 
August,  also  in  there  pitching  for  heat,  was 
the  second  warmest  of  record  in  the  Southern 
Division  and  the  fifth  warmest  in  the  Northern 
Division.   Seasonable  coolness  returned  with 
interest  in  September,  which  averaged  about 
one  degree  below  long-term  expectancy,  and, 
during  the  remainder  of  the  year,  temperatures 
dropped  increasingly  lower  than  their  season- 
able levels.   December  closed  out  the  year 
as  the  third  coldest  December  of  record  in 
the  Southern  Division  and  the  fourth  coldest 
in  the  Northern  Division. 

Mean  temperatures  for  the  year  ranged  from 
52.3°  at  Provincetown  3  N,  Mass.,  down  to 
38.0°  at  First  Conn  Lake,  N.  H.  ,  and  ultimately 
to  27,4°  at  the  perennial  cold  spot  in  New 
England  which  is  Mount  Washington,  N.  H.   The 
highest  maximum  in  the  year,  103°,  observed 
at  Windham,  N.  H. ,  on  August  5th,  was  one 
reflection  of  the  unusual  summer  heat.   Lowell, 
Mass.,  however,  had  the  greatest  number  of 
days,  46,  with  temperatures  reaching  into  the 
90' s.   At  the  cool  end  of  the  scale,  the 
lowest  minimum  in  the  year,  -41°,  was  shared 
between  Caribou  WB  Airport  and  Fort  Kent,  Me., 
on  February  1st,   Mount  Washington,  with  245, 
and  Chelsea,  Vt,,  with  197,  were  the  two 
stations  with  the  greatest  number  of  days  in 
the  year  in  which  temperatures  dipped  to  32° 
or  below.   Five  stations  in  Massachusetts, 
New  Hampshire,  and  Vermont  failed  to  experi- 
ence any  90°  temperatures  in  the  year. 

PRECIPITATION 
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August  and  October,  more  than  compensated 
for  7  dry  months  in  the  year.   August  rain- 
fall in  the  Southern  Division,  averaging  13.67 
Inches  and  borne  by  two  hurricanes  in  the 
month,  was  the  heaviest  ever  recorded  in  any 
month  of  record  for  that  region.   In  the 
Northern  Division,  where  the  monthly  average 
was  6.26  inches,  August  became  the  second 
wettest  August  of  record.   Again  in  the 
Southern  Division,  a  fall  of  9.38  inches  in 
October  broke  the  all-time  record  for  heavy 
precipitation  in  that  month.   Totals  for  the 
year  ranged  from  78.53  inches  at  Burlington, 
Conn.,  which  was  28.71  inches  above  the  long- 
term  mean  amount  for  that  station,  down  to 
25.49  inches  at  Fort  Kent,  Me.   The  greatest 
number  of  days  with  0.10  inch  or  more  precipi- 
tation was  reached  at  Mount  Washington,  N.  H. , 
with  130;  the  least  number  of  days  in  the 
same  category  was  57  at  Fort  Kent,  Me.   As 
a  result  of  the  phenomenal  rains  of  August 
and  October  a  number  of  stations  in  Connecticut 
and  Massachusetts  had  record-breaking  heavy 
rainfall  in  the  year.   The  greatest  amount 
falling  in  one  day  was  a  frog-strangling 
18.15  inches  dumped  on  Westfield,  Mass.,  by 
Hurricane  "Diane"  on  August  19th.   Seven 
stations  in  the  Section,  six  of  them  in 
Connecticut,  had  19  days  with  1.00  inch  or 
more  of  precipitation,  to  lead  the  field  in 
that  respect. 

SNOWFALL 

Total  snowfall  for  the  year  averaged  75.6 
Inches  in  the  Northern  Division,  which  was 
about  93%  of  long-term  expectancy,  and  29.0 
Inches  in  the  Southern  Division,  or  63%  of 
expectancy.   The  snowiest  months  were  Febru- 
ary and  March  in  both  Divisions,  averages 
being  unexceptional  except  March's  21.5  inches 
for  the  Northern  Division  which  was  about 
50%  greater  than  usual  in  that  month.   The 
greatest  measured  snowfalls  for  the  year  were 
240.4  inches  at  Mount  Washington,  N.  H. ,  and 
222.1  inches  at  Cannon  Mountain,  N.  H.   The 
greatest  depth  on  the  ground  was  124  inches 
accumulated  on  March  29-30th  at  Cannon  Moun- 
tain. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Of  the  generous  number  and  variety  of  destruc- 
tive storms  in  1955,  one,  Hurricane  "Diane" 
(August  17-19th) ,  rivaled  the  great  Hurricane 
of  1938  as  the  most  devastating  storm  ever 
to  visit  New  England.   In  terms  of  Section- 
wide  totals,  "Diane"  killed  82  persons  and 
hospitalized  251  others,  while  the  1938  storm 
killed  661  and  severely  injured  1700  others. 
On  the  other  hand,  the  most  conservative 
estimates  of  property  damage  wrought  by  the 
unprecedented  floods  accompanying  "Diane" 
totaled  more  than  $1  billion,  whereas  total 
damages  in  the  1938  storm  were  placed  at  less 
than  one  quarter  of  that  dollar  amount.   Con- 
necticut suffered  by  far  the  major  portion 
of  "Diane's"  toll  of  destruction  in  New 
England.   The  American  Red  Cross  reported 
that,  in  Connecticut,  70  persons  were  killed, 


246  were  hospitalized,  and  more  than  4500 
others  sustained  lesser  injuries.   In  Massa- 
chusetts, the  same  source  tallied  12  deaths, 
16  major  injuries,  and  62  minor  injuries. 
Rhode  Island  sustained  2  major  injuries,  but 
Northern  New  England  escaped  with  no  casual- 
ties.  Only  5  days  prior  to  "Diane",  Hurri- 
cane "Connie"  on  August  12-13th  had  buffeted 
southern  and  central  New  England  with  brisk 
winds  and  torrential  rains  which  caused  dam- 
age to  the  tobacco  crop  estimated  at  $25,000, 
and  major  damage  to  property.   One  person 
was  killed  and  5  were  injured  in  New  England 
by  this  earlier  Hurricane.   A  more  detailed 
description  of  these  storms  may  be  found  in 
the  August  1955  issue  of  this  publication  and 
of  Climatological  Data,  National  Summary. 
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FLOODS 


The  flooding  which  resulted  from  the  torren- 
tial rains  of  Hurricane  "Diane"  was  without 
parallel  in  the  recorded  history  of  New 
England.   In  Connecticut  and  southwestern 
Massachusetts  where  rainfall  was  phenomenally 
heavy  even  by  tropical  standards,  many  large 
communities  were  under  deep  water,  and  com- 
pletely without  gas,  electricity,  and/or 
drinking  water.   Damage  in  Connecticut  was 
the  heaviest  in  Putnam,  Waterbury,  Torrington, 
Ansonia,  Derby,  and  Seymour  Counties.   Much 
of  southwestern  Massachusetts  was  described 
as  the  scene  of  incredible  havoc.   The  cool 
dry  weather  of  September  in  the  flood-devas- 
tated areas  was  a  welcome  relief  for  the  huge 
mopping-up  job,  but,  in  October,  heavy  rains 
returned  and  reproduced  on  a  smaller  scale 
the  destruction  of  "Diane".   Thirty-four 
deaths  and  numerous  injuries  resulted.   Dam- 
age, which  was  borne  mostly  by  southwestern 
Connecticut,  was  estimated  at  many  millions 
of  dollars.   In  Massachusetts,  flooding  was 
most  severe  in  the  Westfield  River  Valley 
west  of  the  Connecticut  River.   Flood  waters 
swept  away  multi-mill  ion -dollar  repair  and 
reclamation  work  necessitated  by  the  August 
catastrophe.   In  Connecticut  alone,  26,000 
workmen  were  out  of  their  jobs  following 
industrial  damage  and  isolation.   Rhode  Island 
suffered  nearly  $1  million  in  total  water 
damage  in  October.   Nature  having  spent  her- 
self with  such  a  flourish,  no  other  signifi- 
cant flooding  occurred  in  the  year  in  New 
England. 

Details  of  each  month's  weather  may  be  found 
in  the  monthly  issues  of  this  publication. 
J.  M.  Mitchell,  Jr. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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61.8 
64.2 


63.9 
69.1 

69.9 

67.0 

99.7 

69.  OM 

62.4 

65.8 

66.1 

63.9 

63.2 


77.7 

1.4    75.9 

.5    75.4 

1.6    76.7 

72.2 

76.3 


78. 6M 
74.  6M 

79.  9M 


68. 4M 

70.7 

74.9 


66.1 
72.6 
66.6 


67.9 
67.6 

67.8 


74.7 
79.1 
69.4 
74.6 


69.6 
68.6 
67. IM 
69.9 


66.4 
69.9 
68.0 


62.1    I  -    1.7 


95.  8M 

99.2 

93.9 


61.1 

97.1 
94.9 
53.7 
94.6 
98.3 

56.6 


64.9 
57.0 
63.9 
64.7 
61.4 


94.8 
91.8 
91.8 


92.2 

94.  OM 


46.0 
48.8 
47.5 
44*9 
48.4 

44.9 
47.8 
44.2 


56.4 
92.8 
92. 9M 


49.9 
94.2 

50.3 


42.9 
39. 8M 
37.1 
39.9 
38.6 

39.6 
39.6 
40.6 
39.9 
41.4 


39.3 
35.8 

39.1H 
37.8 


19.9 

37.8 
30.6 
33.7 
37,9 

32,8 
36.4 
34.6 
32.2 
36.2 


39.0 

36.2 
30.9 
34.9 
33.9 

30.6 
36.4 
34.8 
37,4 
38.6 

36.1 


38.1 

33.0 
39.0 
39.8 
33.5 

14.7 

39.1 


36.4 
38.9 
36.3 

38.7 


41.1 
37.6 
42.0 
39.9 

40. 9M 

41.0 
43.0 
41.9 
38.8 
40.0 


41.9 
37.2 
39.7 

39.7 
39.4 

40.0 
42.3 
43.7 

43.3 


'  4.4 

21.0    i -   9.7 

24.4 

22.0      -   9.9 


16.9 
16.7 
21. OH 
19.2 


18.0 
11.0 
14.6 
13.9 

10.8 
17.0 
14.8 

21.9 

18,2 
14,8 
12,1 
11, 3M 
20.3 

13,7 


24.8 
24,9 

27.0 
28.6 

28.0 
18,7 
27,3 
31.8 
24.3 

24.3 


19.9 

- 

9.8 

22.6 

- 

4.e 

19.9 

23.4 

- 

5.7 

26.6 

- 

6.2 

29.8 

_ 

8,1 

22.3 

26.7 

- 

9.2 

24.9 

- 

4.7 

29i2H 

24.  IH 

. 

7.9 

27.9 

25.8 

- 

6.8 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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Tabb  l-Conliiiuad 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


laaaaij 


FabniaiT 


April 


M>y 


July 


August 


September 


STOCKS* I 0«E 
SKAJV  SCOTT 

TAUMTON 
TULLT    MM 
TumctS   FALLS 

•ALVOLE 
HAL^OLE    1    S 
■EST    CUWalNSTOH 

acSToa 

WESTOVER  PIELO 


STATE  AVEftA6£ 


!••*  3.9 

31.«  i.i 

92.0  S.4 


2a.« 


NEW    HAMPSHIRE 


OEMTOM 

M 

iIH 

SEILIH 

1* 

SETHLEMEM 

It 

BLAOCIIATER   OAH 

20 

CAHPTOW 

IT 

coMCoac  as  aib>oi)T 

20 

sumui) 

23 

EAST    OCERIMe 

21 

PAflTAN 

11 

FIRST   CONN   LAKE 

a 

FRAMKLIN    1    m 

20 

FRANKLIN    FALLS    DAN 

la 

MAFTOM 

HANOVER 

IT 

REENE 

21 

LAREPORT 

1» 

LEMHen   CA«    AIRPODT 

1« 

HANCWSTER 

22 

u 

MAUAMSIC    LAKE 

22 

IIOWT   NASHINOTON 

* 

NASHOA    3    H 

23 

NEV    LOHOON 

1» 

RETERaOHO      2    S 

21 

PINKHAM   NOTCH 

1* 

PLTMOtfTH    1    MNM 

PORTSNOVTH 

23 

SVRRV    NOUNTAIN    DAM 

20 

■EST    LFBANON 

IT 

■  INDMAM 

2» 

■OLFEBOM    FALLS 

20 

la.o 

2«>TN 
20.0 


STATE  AVERA«E 

SIIODE    ISLAND 

SLACK    ISLAND   HO   AP 

SMENVILLE 

RIMSTOM 

PMVIMNCE    ■«    AIRPO«T 

STATE  AVERAAE 

VimONT 

SCLLOVt  FALLS 
BEIWINSTSM    2    M 
SLMMFieLS 

SWRLIN«TON    MB    AIRPOftT 
CAVINSISH 

aCLSCA 

CtWKAlL    1    N 

DMsrr  1  s 

CAST   lAINET 
USSSW4  FALLS 

LCMINSTON 
NleOLSSEI 

■SHTPtLIER   CAA    AIRPORI 
IISIWT    NAMSFIELO 


HMTWIELO   NOni 
RANDOLPH 
■tAOSSOHO    1    SSE 

nrrLANO 

SAINT  ALBANS 

SAINT  JOMHSSURT 

SSMiRSeT 


DSTOCX    3    ENE 
STATE   A«ERA«I 
SICTIOM    AVERAM 


11.9 

IT.O 

IT. a 

12.0 

11. a 


ll.l      -    9.2 


14.2      -    1.0 


Uil      -   A.A 


la.o    -  2.1 


32.9 

30.4 

3i.a 

91.9 
31.9 


24.A 
29.9 

20.9 
20.2 

21  .a 
la.T 

21.9 

21. a 

19.6 

K.l 


1«.4 
14. 2M 
IS.l 


14.2 

10. « 


9.7 


30. a 
2o.a 

29.1 

30.a  4,9 

20.7 


49.0 
41. INI 
3«.0 


44.6 
46.8 
2T,2 


49.9 

4T.a 

4T.B 


29.9 
20.1H 
29.2 
31. T 
2B.a 

la. a 

14.9 
31.9    i 

24. T 

n.T 

2S.T 
2S.1 
31.9 


41.5 
44.2 
41.1 

M 

41. a 

49.0 
49.2 
44.3 

4T.a 

47.3 

4«.4 
40.3 

4«.a 

41.3 
49.0 

44.2 

44.7 

49. T 


i.a 

4.7 


2.9 

3.0 

1.9 


sa.o 

99.6 
99.0 
9a. 9 

61. a 

99.6 
60.2 
96.4 


97.8 

99.2 

60.9 
98.0 

99.9M| 

52. a 

59.8 
59.0 
5«.5 

99.0 
60.2 

60.5 
58.9 

9a. 5 

99.3 

9B.1 

99.7 
56.0 
5B.8 
53.7 


98.3 

97.7 
59.0 
59.9 
59.9 


97. 7 


95.7 
60.  eN 
97.8 
99.7 

98.5 


ao.5 

59.9 

57.2 


55.0 
57.8 
96.6 

M 
97.6 

97.9 
9B.9 
96.2 

60.0 
61.0 

99.6 
53.7 
59.9 
55.3 
98.8 

97.8 

98.0 

9B.2 


ai.7 

69.0 

ai.4 

89.0 


02.9 

ai.9 

63.4 
64.9 
69.3 

64.9 

64.8 
62.4 
99.  9M 


69.6 
65.1 
62.1 
64.8 
69.4 

69.7 
64.1 
63.5 

64.4 
45.1 


63.9      -    1.3 


62.7 
58.8 
62.6 

62.8 
63.0 
05.1 
64.9 
66.3 


63.7 


62.3 
64.4 
63.5 
65.2 


69.3 

60.8 

64.3 

62.4 

96.9M 

63.8 


64.4 
62.1 
6«.0 


63.9 
63.6 


69.6 
70.9 
74.4 


1.8M 

6.2H 
9.9 


74.6 
70.0 
73. 0 


T1.3 
T1.3 


72.2 
T4.6 
74.0 
T9.9 


69.9 
61.  IH 
70.4 


79.2 

72.6 
65.8 
79.9 

aa.i 

Tl.l 


71.1 
72.7 


68.6 
67.6 
68.9 


71.6 
71.4 
67.9 


70. 9H 

64.8 

6B.6 


63.9 

71.6 
66.8 


69.2 
70.9 


52.2 


1.9 


52.2 

93.1 

48.7 

53.6  2.9 

53.1 


3.9MI 

1..]. 


63.9 
61.2 
62.1 
62 .2 


48.  OH 
49.6 
44.6 


56.9 

92.9 
94.2 

94.4 


90.0 
91. 3M 
47.8 


99.0      -    2.0 


94.6 
47.  IN 
99.4 


97.6      -    1.0 
91.1      -    2.8 


96.7 
98.8 


48. 1 

90.1 


40.7 
36.0 
36.5 

39.3 

39.7 
34.7 
39.8 
39.6 


22.0 


36.2 
34.9 
33.8 

34.9 

37.0 

35.7 
34.0 
36.1 
37.1 
17.4 

36.7 
34.3 
35.2 
29.8 
34.7 

38.6 


43.8 
39.2 

40.3 
41.1 


34.6 
34.7 
33.2 
33.8 

30.6 
34.4 

31.9 


34.4 
31.4 
36.0 

30.6 


33.8 

36.7 


5.2 


1.9 
1.4 


23.4 

23.4 

19.1 

24.8      -   4.2 

23.7 

-  6.1 

-  6.0 


46.1  ,  .7 

50.2  3.1 
50.1  2.4 
45.6 

48.9  1.3 

4B.8 

40.0 

44.6 

49.8  1.7 

40.9 


13.9 
11.4  I  -  7.9 
12.6  '  -  7.4 
l«.l    I 


21.1       -    5. 
18.6 

10.2H| 


46.2 
48.0 
45.3 


[-8.2 

18.9      -   5.0 

17.1  1 
16.1 
16.5    !  -    5.7 

20.2  -    4.6 

18.3 


2.8 
2.9 


19.5      -   6. 


46.3 
44.5 
46.0 
47.2 
27.4 

47.2 


46.9 
49.1 
45.1 

48.2 
46.6 

44.4 


28.8 
29.9 
29.4 
29.9 


7.0 
6.1 
6.1 


11.2 
17.8 
17.7 


10.3 
13.0 

13.0 

7.7N 
10.3 

14. T 
19. 3M 

la.a 

19.6 

16.4 

14.6 
14.3 
19.9 
9.8 
16. a 


9.8 
5.7 


34.0      -      .7 


1.2 
1.9 


19.0 
19.4 


9.7 
7.2 

7.1 


47.3 
46.6 
43.0 
49.9 

43.9 

41.3 
49.9 
44.3 
41.8 
43.9 

40.6 

42.0 

41.8 

43.T 
44.2 
44.2 
46.4 
46.0 


44.0 
43.6 
46.1 


S««  Refarenca  Nolea  Following  SUUon  index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


April 


luly 


Auguat 


Septembe] 


CONNECTICUT 

ANSON t A 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKHAMSTED 
BEACON  FALLS 

BRIDGEPORT  WR  AP 

BRISTOL  2  « 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
CREAM  HILL 
DANBURY 

DAWSON  LAKE 

DERBY 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

KENT 

LAKE  KONOHOC 
LAUREL  RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MEAD  POND  RESERVOIR 

MIDDUETOWN  ^  W 

MILFORD 

MOHAWK  RANGER  STA 

MOUNT  CARMEL 

NATCHAUG  RANGER  STA 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

NEW  HARTFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEW  LONDON 

NORFOLK  2  SW 

NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK 
NORWICH  5  SW 
PAUCHAUG  FOREST 

PEOPLES  RANGER  STA 

PROSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM  LAKE 

ROCKY  RIVER  DAM 

ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  PAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 
STORRS 

THOMPSONVILLE 

TORRINGTON 

T0RRIN6T0N  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  CITY  HALL 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLANO 
WHIGVILLE  RESERVOIR 

WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WILLIMANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 

STATE  AVERAGE 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRASSUA  DAM 

BRIDGTON 

BR  too TON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 

FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 
GILEAO 
GREENVILLE 

HIRAM  2  S 
HOULTON  CAA  AP 
HOULTON  1  NE 
JACKMAN 
JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

HACHIAS 

MAOI SON 

MIDDLE  DAM 


-3.25E 
-3 146 
-3.09 


3<23 
4.57 


.19^  3.63 
4.44 


4.79 
2.S6 


4.64 
3.54 
4.66 


1.24 
2.11 


4.67 
3.78 
3.20 


-1.70 

-  .80 

-  .91 
-1.71 


1.22  -2.70 


-2.35 

-2.13 
-1.55 


2.44 
3.68 
3.67 
1.44 


3.62 
2.56 
1.26 


3.00 
3.86 
4.68 


4.37 
4.66 
4.10 


4.68 
5.29 
4.42 
5.80 
4.23 


-1.04 
-1.71 


2.04 

1.02 
1.27 
1.86 
3.09 
1.73 

2.05 


1.03 
1.00 
1.43 
2.11 


1.14 
1.77 
1.72 


1.24 
2.04 
3.86 


3.49 
2.69 
2.63 
4.28 


2.55  -1.67 


3.81 
2.92 
2.26 


2.50 
3.94 
4.47 
2.43 


-1.22 
-1.52 
-1.05 


12*36; 
25.03 
10.58   6.83 
25.70  22.33 


9.6? 
19.62 
12.75 
13.84 
27.45 


11.58 
15.86 
11.20 
12*61 
17.91 


-1.74E13.86 


2.84   -    *71 


10.11 
13.68 
21.87 
13.15 


14.46 
15.02 
15.89 
15*59 


10.84 
22.53 
10.40 
13.52 

15.24 
8.95 

10.95 
7.60 

23.67 

11.33 
13.04 
15.80 
11.55 
9.56 

21.00 
13.21 
14.74 
12.50 
15.23 

17.31 
18.94 
14*37 
19.70 
18.06 


6.84      2.33    • 
3.26       3.10    ' 


11.09      3.67    • 


20.46 
23.05 
E27.70 
13.41 


9.63 
11.56 
18.59 
23.80 
22.64 

10,72 
20.64 
14.52 
19.32 
18.97 

15.06 


6.52 

10.85 
11.61 
16.00 
11.58 

9.54 
19.24 
10.64 

9.95 
18.62 

13.14 
14.08 
15.06 
12.51 
8.43 

12.92 
E12.9e 
10.06 

17.49 

11.93 
:il.S3 
17.23 
10.37 
11.32 

15.37 
15.60 
8.36 
15.21 
14.77 

19.65 
10.24 
14.68 
13.42 
14.46 


8.02 
14.83 
16.18 
17.24 


13.22 
10*05 
E13.75 
.27E13.e6 
16.24 

12.94 
E16.66 
13.58 
17.02 
13.35 

12.41 


.44      2.87    -1.29 
5.19{      1.48       1.26    -2*63 


-    *2e      2.98    -    *46 


2.89    -1.93 

1.57    -1.83      6.7d      3.23 


1.33    -2.18      3.97 


2.72    -1.54 
1.55    -2.09 


4.07  1.13  -2.62 

4.60]      1.40  1.48  -2.32 

4.00      1.25  1.63  -1.42 

3.69         .94  1.45  -1.60 

2.12|  -1.46{E    6.24      3.38  1.60  -1*89 


1*60    -2.02 


6.56      3.44|      1,16{  -2*53 

6*29 

2*83 

4*41 

6*89 


-    .14      4*59 


58.90 
E62.6T| 

E50.il'        7*73 
E68.61       24.27 


43.54 
65.89 
55.63 
58.92 
E78.53 


-3.38 
-2.43 


4.63 
6.71 
5.56 


5.43 
5.26 

4.17 

4.37 
5.74 
5.69 


5.34 
5.22 
5.94 


3.42 
3.21 
5.86 


5.31 

3.92 
5.54 
3.86 
6.03 
3.68 

1*43 


-1.40   3.49 

2.09   3.12 
-1.89   1.59 


1.23   3*74 


5*51 
3.70 
2.25 


58.54 
E64.il 
49.78 
61.79 
E56.73 

47.88 
50.69 
62.94 
62.13 

54.57 

52.10 
69.95 
57.33 
E58.38 
69.87 

66.73 
56.69 
70.79 
51.14 
51.25 

58.90 
ESS. 25 
48.32 

76.00 

53.20 
E54.99 
E62.95 
51.29 
51.93 

65.76 
61.41 
E53.41 
60.25 
64.80 

E67.il 
56.38 
61.69 
66.13 
64.50 

E55.78 


E56.38 
E69.31 
E74.41 
63.92 


55.96 
51.90 
E59.70 
E70.19 
69.98 

56.45 
E70.36 
ES9.41 
69.04 
61.64 

57.17 


34.68 
31.74 
40.36 
42.00 
35.13 


32.89 
30.45   • 
37.40 

31.83 
45.32 
34.09 
35.15 
41.34   ' 

37.15 
25.49 
38.54   ' 
E35.29 
37.76 

36.59 
33.14 
29.55 
E31.63 
E36.29 

38.50 
31.81 
41.14 
34.21 
33.84 


S«e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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T«bU  2-CoatiDU«d 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


laniuiy 


Fabnury 


April 


M>y 


August 


S«pteiab*r 


MIU-INOCKCT 

NILLtHOCKET    DAM 

HOOSCICAO 

OLD    TOON 

OCD    TC1M    CAA    AIRPOAT 


PODTLAKO 

PVftTLANO    we   AIRPORT 

RRENTISS 

PRESauE    ISLE 

RIKMENUS   DAK 
■•CTL^MCI 
aOXBURY 
RUMFORD    3    SX 
RUMFORO    ISSE 

SAHFORD    2    WW 
NILLINOCKET    CAA    AP 
SOOTH    ANOOVER 
S4WA    PAN    DAM 
ST RATION 

TTC    FOMKS 

wirr 

UP^ER   DAM 

VEST    BUXTON    2    NNH 

tflHSLM 


STATE   AVERASE 
WSSAUIULMS 


AMMERST 
ASIWORNtlAM 
ASMLANO 
ATHOL    3    E 


BCLOCRTOIIH 
BIRCH    HILL    DAM 
SLUE    MILL 
BOSTON    «B    AIRPORT 

MTLSTOM 

B-OCHTON 
OURLTON    2 
OMTMLM 
OKSTER 

OCSTERPIELO 
OCSTHVT    HILL 
CLINTOM 
CmMSSET 


EAST    PEPPEREU. 
■AST    MAREMAH 
•■•ABTOm 
PALL    RIVER 
PITOauRS    I   S 

FRAMIIMHAM 
PRAiaaLIN 
URONCR 
SROTBN 
MARCH ICK 

MATCHVILLE 
MAVEJmiLL 

HtATM 
HaLTOU 
MOCSAC    TUMIEL 

■■MAROSTON 
mrAJMIS 
IPSNIOI 
J^ERSOH 
KHI6HTVILLE    DAM 

LAKE    COCHITVATE 

LAHRENCt 

LEXINGTON 

LOWELL 

MANSFIELD 

'tlOOLEBORO 

MIOOLETOM 
HILFOSD 
NtLLBURY 
MONTA«U€    CITY 

MOUNT    HACmiSET 
HAHTUCKET   HB    AIRPORT 
NEH    BEDFORD 
MCHBliRYPORT 
HEM    SALEM 

MORTMBRIOeE 
PEL HAM 
PEMSaOHE 
PERU 
PETERSHAM   A  N 

PirrsFrELD   HB    AlKr^jKr 

PLAIMFIELD 

PLTMO«TH 

PRINCETON 

PBOVIHCETONN    >    N 

aUABBIN    INTAKE 
aoCMCSTER 
ROCIPORT    1    ESE 
SALEM    AIR    STATION 
SAHDHIOI 

SE«RE«ANSET 
SMCLBURNE    PALLS 
SOUTMesiD«£    3    E 
SOOTH   EeREMBNT 
SPST    PCNO 

SP*IM«FIELO  ARHORT 

STERLIH6 

STBCKSRIOaE 

SHAMP SCOTT 

TAUNTON 


2iA>   -li09 


2i>0    -1<2* 


•  7* 

•  «9 

1.2* 

.•7 

1.10 

1.97 

i.sz 


liSB 
1.22 
'1.B3 

l.sa 

l.SZ 


7.57  4,78 
A.3A 

A.AB  2.7S 

SiZa  2.U 
i.ia 

A.0«  2.M 

A.*S|  2.B0 

7.70 

3.>« 

3.«s  i.ie 

A. 10  1.3A 


A.OB 
4.57 
3.34 

2.ai 
s.s« 

3.*3       l.»l 

3.10 

5.311     2.M 

I 
9.30      2.S9 

9.29      2.30 


-J 

12 

A. 13 

-2 

•  it 

4.0O 

4.39 
3.9» 

3.42 

-3 

20 

4.22 

-2 

»fl 

4.11 

-3 

11 

3.49 

-2 

*» 

4.03 
3.S9 

3.71 

-2 

62 

E    3.53 

-2 

39 

3.67 

-3 

25 

4.33 

-3 

30 

3.62 
4.B« 

3.60 

-3 

15 

3.50 
3.47 

-3 

09 

4.67 

-2 

55 

3.56 

.> 

2« 

4.11 

-2 

tA 

4.41 

-2 

»1 

3.64 

-2 

a2 

3.57 

-' 

10 

3.46 

.2 

BO 

3.«2 

-2 

IS 

3.76 

-2 

»7 

3.91 

-2 

•0 

3.67 

-3 

27 

4.03 

1.06    -2.91 


.7» 


-3.3» 

-2.96 
-2.66 
-3.49 


-2.74 

-2.90 
-2.76 


4.19       1.16 
9.26      2.12 


1.22 

-1.66 

3.91 

1.46 

.60 

-2.99 

4.67 

1.31 

•  74 

-3.96 

3.66 

-    .19 

.67 

-3.21 

3.99 

.02 

1.16 

-2.69 

^    2.66 

-    .77 

1.04 

4.11 

1.16 

4.79 

1.13 

-3.09 

3.76 

-    .25 

1.07 

3.19 

.79 

4.01 

:     .67 

i   4.27 

.76 

-2.44 

3.93 

•  69 

.69 

-2.66 

3.63 

.38 

.93    -2.15 

3.30 

.46 

.611  -3.11 

4.73 

•  82 

.93 

-2.47 

3.47 

.09 

.66 

-2.9B 

2.74 

-    .84 

.96 

-2.  OB 

3.26 

.64 

.74 

-3.41 

3.49 

.14 

.66 

-3.68 

3.94 

-    .40 

3.20    -    .29 


3.941 
4.32 
4.23| 
4.60 
2.39 

3.10 
2.56 
3.44 

3.7B 
3.49 

4.52 

4.20 


4.34 
4.06 
5.02 


3.37    -    .31 
4.941     l.OO 


3.26J  - 

4.42 


3.62    -    .24 


3.92 
3.09-1.06 
3.93 
4.46 


3.67 
5.44 
4.93 


3.98         .jp 


1.66   -1.72 

1^96 

1^B8|  -1^5e 

1.491  -2.08 

1.4«| 

1.76    -1.19 

2.63 

2.90J -1.29 

.76|-1.B3 

1.55,-2.03 
2.60 
2.79| 
2.60   - 
1.79|  -1.53 

2.90 
1.62|  -1 
2.98 
1.24 
1.99 


1.41 
1.92 
1.99 
2^29 
1.33 

2.25 


-  .42 
-1.78 
-1.94 
-1.16 


1.94 
1.70 


5.92      2.07 


3.29    -    .66 
6.16      2.48 


3. 67 
4.69 
2.41 
3.52 

4.41 


9.66 

3.06 
3.64 
3.57 
4.99 
3.80) 


•  J« 

3.1<( 

•  40 

5.44 

•  71 

5.29 

•  99 

4.10 

.14 

4.74 

4.32 

3.63 

.14 

4.12 

2.92 

7.54 

3.»6| 

.64 

4.9«l 

.39 

3.74 

.94 

4.58 

.47 

4.53 

.56 

5.17| 

.40 

4.30 

.09 

4.67 

.05 

2.70 

.41 

2.48 

3.56 
3.94 

5.46      2^92 
2^40| - 
3.23 


2.79 
2.29 
2.33 


4.32 

1.04 
3.29 
4.76 
4.02 

1 
1.10 
4.10 
2.92 

4^27 
4.46 


4.02 
2.98 


.43 


-1.99 
-2.49 
-1^63 


-2.03 

2.22 

-1.90 

-1.39 


-1.73  : 

-2.23 
-2.20 


02-2.76 
19  -2^19 
24-1.62 


1.71    -2.06 


1^77, -1^70 


1.67-1.46 


3.07-    .37 


1.491-2.32 


3.77 

3.20 
3.09 
5.3S 
2.92 

3.04 


3.47 

2.73 


2.11 
-    .01 


2.99   -1.33       7.12 
1.2T  -2.37      4.41 


-  .30 

-  .49 
-2.16 


-    .27 

1.97 

-2.91 


1.33   -2.50 


1.1ft   -2.70 
1.3^   -2.25 


1.27    -1.10      4.24      1.0«       1.3< 


3.571  - 

3.3^- 

1.89 

1.61! 

1.201  -2.51 

1.19  -2.52 


5.34I 
4.37 

4.3J 


^:J3 


-2.7 

-1.06 

-3.07 

.97 


5.77      2.69 

4.9a 

5.45      2.27 

4.271 

5.001      1.70 


3.59 

4.71 


2.61    -    .59    16 

2.51    -1.31       9 

.6^  -2.87    12 


l.Oa    -2.72 

4.72 

1.19    -2.36 


1.52  -1.31 


2.99^  -    .88    14 


1.71^   -2.76 
1.4d  -1,B3 


1.35    -2.30       9 


-1.29 
.571  -1.13 
-2.9e 
-2.06 


.47 


1.31!  -3.19 


1.23  -2.47 


1.41    -2.42 


.831   -2.57 
1.20 

.75|   -2.57 
1.791 
1.41    -2.42 

2.05    -1.99 

1.69    -1.91 


11.65 
13.6 
11.65 


11.96 
12.65 
5.46 


3.41 

8.07 
16.07 


35    11.17      2 


89  10.74 
OT  9.80 
2H      1 


iZ  7.78 

78l  15.61 

62i  12.02 

lO*  14*64 


11  9.40 
la  7.70 
34  9,97 
7a    11.74 


1.37    -1.80 
1.88    -2.24 


6.71      3.73 


5.461      2.27 
4.57j      1.36 


2.67 
6.12 
2.74   - 

1.44    -3.14 


2ll  -1.18 
22*  -1 


16.29 

6.07 
10.85 


2.27    -1,44 


1.34i  -1.18 
2.57    -    ,96 


2,07,  -1,64 


3,96 

2,63    - 
3,65 


6,46 
3,00 

3,52 


3,43 

-  ,62 

-  .11 


1.31 

I    1.26 

1.12 


1,09 


3,32 
11,21 
4,92 

701   12,03 
Boi      1,B6E    6 


13,42 

8,46 
6,04 
8,96 


2,39: 

2,20 

1,55 


2,92 

1,76 


36,72! 
32.33 

38.31! 
30,68i 
30,88; 


30,51 


1,08!  -1.73 


1,351 

1.05!  -1,55 
,95, 

-1,12 

-1,71 

-2,51 

2,24 


3.45 

31.97   -10.93 

44.81 

30.67| 

36.07    -    3.56 

32.65    -    6,98 

37.51 

34,25  -  8,24 
E36.89 
31.67 


27.781  -  9,69 
30,  25| 

34,07!  .60 
E36,74| 

35.52    -  2.33 

36,001  -  3. 89 

34.97!  -  5.91 


16.39 
13.65 
9.45 


.43!      14.63 


,77       16.42 
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Table  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


April 


July 


Septembei 


TULLY    DAM 

TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 

WARE 

WARE   2 

WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST  CUMMINGTON 

WESTFIELD 

WESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WEST  RUTLAND 
WINCHENDON 


STATE  AVERAGE 

NEW  HAMPSHIRE 

BATH  2  SW 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 

SOW  QARVINS  FALLS 

BRADFORD 

BUCKS  CORNER 

CAMP TON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  OEERING 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
FITZWILLIAM  3  SW 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  0AM 
GILMANTON 

GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

JEFFERSON 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOHELL  0AM 
MANCHESTER 
MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MERIDEN 

MILAN  7  N 

MILFORD 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

NEW  LONDON 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 
MORTH  STRATFORD 
PETERBORO   2  S 
PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURY 
SOUTH  LYNOEBORO 
SOUTH  WEARE  \    St 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH 

TROY 

WALPOLE  2 

WEST  CANAAN 

'EST  HENNIKER 
«(EST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
WILMOT 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YOKK  POND 

STATE  AVERAGt 

RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

STATE  AVERAGE 

VERMONT 

BARRE 
BELLOWS  PALLS 

BENNINGTON  2    NH 

BETHEL 

BLOOMFIELD 


.76 
.87 

1.01 

1.00 

.71 
1.04 
.77 

•  69 

•  86 


•2*25 

■2,94- 
■3(09 


3.82 
3.83 
4(34 
3.78 
4.28 

3.90 


3.63 
3.79 
3.38 
3.23 
3.68 


-2.90 

-2^a2 


•-1.68 

-2.04 


1.44    ' 

.72 
3.26 


1.23 

.72 
1.26 


-2.47 

-li04 
-3,47 


3.33 
4.14 
4.32 
4.78 
3.74 

4,70 


4.37 

5.41 
3.35 
3.65 
4.25 

3.65 

4.06 
5.10 

4.21 


3.29 

54 

3>e5 

3.02 

27 

3.77 

45 

3.28 

1 

02 

3.02 

1 

00 

4.06 

6.63 

3 

32 

4.72 

2.84 

4.10 

3.74 

3.88 

3.06 

4.34 

3.68 

3.01 

4.17 

3.32 

3.66 

3.99 

5.19 

2 

ill 

3i06 

4.07 

1 

.37 

4.06 

1 

33 

6.40 

2.80 

- 

■  45 

4.66 

4.36 

■  oe 

4.97 

2 

■  13 

4.20 

.69 

3.4S 

3.83 

1 

.31 

4.01 

3.43 

3.12 

1 

.20 

7.67 
3.99 
3.47 


3.32 
3.86 

5.78 


3.80 
3.68 
4.63 
4.12 

I  3.5« 
4.22 
4.«3 
3.90 


2.53 
3.75 
2.80 
3.75 


4.52 
3.66 


3.59 
3.92 
6.06 


1.46 
4.09 
1.38 
.83 
1.26 

1.84 

.59 


1.12 
1.24 
1.47 
1.09 


-1.49 
-2.64 
-2.63 


-2.06 
1.33 


1.87 
1.80 
2.84 


5.81 
2.62 

4.97 


1.28      2.64 


2.24 
2.63 
2.31 
2.27 


4.64 
2.88 
8.53 


3.73 
5.57 
8.30 
3.71 


6.79 

4.36 


■    .62 

1.90 
1.78 
2.38 


.67 
1.32 
.71 


10.70 
12.11 
20.48 
22.40 
20.88 

20.65 


2.63    -1.14 


-1.76 
-1.53 

-  .75 
-2.55 

-  .57 
-2.17 


12.47      8.64 

14.  5'^ 

22.64 


26.85 


17.05 
20.26 
18.68 
15.95 
8.55 


13.31      9.48 


7.21 
8.23 
6.48 


3.75 
8.31 
9.0G 


3.18    10.22 


1.73       5.67 


4.41 
1.46 
1.61 

-    .90 

2.69J  -1.2C 
1.57 


1.61 

2.34 

1.27 
.24 

1.51 

2.60 
1.33 
1.96 


1.15 
1.32 
1.55 


2.39 

1.34 
1.88 


-1.30 
-2.67 
-3.81 
-1.19 


1.85    -1.81 


1.36    -3.04 


5.91 
6.40 
9.00 


6.90 
8.48 
13.14 


7.63 
7.80 
9.81 


6.74       1,57 


5.42 

3.73 


3.91 

5.08 
4.31 
5.09 
3.98 


8.27 
7.22 
6.46 
9.23 


1.34 
6.89i      3.3 


1.61    -    .94       6.34      2.8E 


13.31 
10.08 
11.12 


7.95 
7.86 
8.S5| 

9.12      6.26 

8.00      4.73 
14.26 
12.50 

8.99 
11.93 

7.40 
11.53 

8.21 

7.13 
4.65 


6.39 
6.90 
4.64 


3.25      3.43 


1.53      7.34 


1.55    -2.32 


5.78      5.26       1.36 
7.49       3.27 


6.27       3.86 


4.85       1.52    -2.76 


2.13 

1.74 

1.88    -2.51 

2.10 

1.54    -3.63 

1.73    -1.98 


10.06 
7.83 
6.88 
7.01 


9.37      6.37 


5.18      2.61 


2.06 
9.86 
6.36 


5.92 

11.89 
9.07 


12.42 

8.74 
E10.99 


1.12 
.86 
1.06 


1.03 
1.44 


-  .46 

-  .61 

-1.04 
1.67 


2.87 
2.56 
2.62 
3.81 


2.10      3.57 


3.40      5.93 
4.17      5.60 


4.27      5.27 


-2.11 
-3.20 
-2.91 


-2.74 
-2.62 


1.1 
1.07 
1.68 
1.47 


-2.26 

-1.85 

-1.34 
-2.94 
-2.00 


-2.76 
-1.59 
-1.99 


47.42 
52.54 
57.22 
60.54 
60.02 

62.78 

E45.99 
62.30 

70.33 

53.04 
E59.87 
53.37 
58.05 
42.35 


35.66 
40.24 
33.84 
E34.71 
35.73 

E36.60 
43.56 
4«.62 

E38.48 
57.50 

41.12 
E36.42 
31.16 

47.43 
49.46 

41.08 

E44.97 

39.34 

36.  6« 

E43.88 

40.30 
47.04 
38.50 
36.87 
32.67 


37.61 
3  5.99 

40.12 

38.88 
35.17 

E36.68 
34.27 

E38.58 

45.31 
39.50 
E39.58 
37.94 


34.17 
45.36 
69.21 
44.37 


20.21 
3.21 
23.08 


16.92 

7.07 


1.65 

1.4« 


5.80 
3.62 

1.42 


2.05 
1.87 


E35.33 
43.02 
50.63 


E39.65 
40.92 

E47. 16 
38.86 

E37.10 
E45.88 
E43.77 
38.31 


32.16 

E40.77 
37.68 
41.59 

E38.09 
36.12 
35.84 
39.80 


99.67 

37.49 

E55.16 

90.40 
91.71 

47.97 


1.80 
8.79 


4.94 
6.06 
1.04 


29.82 

37.7a 

1.00 

E41.93 

E39.69 

36.39 

-    1.9J 
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Tabic  2— Contisuwl 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


April 


July 


Augiut 


SsptombM 


■U*LIN«TON    KB    klSVOKT 

CANAAM 

CAVENOISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

COmnALL    1    N 
OOXSET    1    S 
EAST    BARNET 
ENOSBUiH*    FALLS 
ESSEX    JUNCTION 

6ILMAN 

HUNTIN«TON   CENTER 
LEM1N6T0N 
MANCHESTER   CENTER 
•lARSHFIELO 

MAYS    MILL 

NC    IMME    FALLS 

HIPOLESEX 

MONTPELIER    CAA    AIRPORT 

MOUNT    MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTr«'IELO   NORMICH    UNI 

NORTH    SPRIN6FIELD 

PERU 

PLfMOUTH   UNION 

RANDOLPH 
l)ANDOtJ>H   CENTER 
READIN«   HILL 
REAOSSORO    1    SSE 
ROCHESTER 

RUTLAND 
SAINT    ALBANS 
SAINT    JOHNSBURV 
SALISBURY 
SEAftSBURG    MOUNTAIN 

SEARSBUR6    STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONOONOERRY 

SOUTH  NEWBURY 

SPRINSFIELO 


2.79      1.26 


4il«      i.se 


].«9       1.76 


3.69,      1.61 


3.Te 
2.33 


1.0«| 

.SB    -2.9S 

•  •2 
1.09 
1.08 
1.7*i 


.82  -1.66 

.7*  -2.20 

1.10  -1.19 
.92 

1.S3  -2.81 


MTERSURT 
<EST    BURKE 
KEST    DANVILLE 
MCST    HARTFORD 
<ESTON    2    S 

«CST    TOPSHAM 

M4ITE    RIVER   JUNCTION 

imlTIN«UM   3    ■ 

«IU>ER 

HOODSTOCK    3    ENE 

STATE   AVERAOE 

SECTION    AVERAGE 


3.57       1.59 
3.31       1.06 


4.77,1  1.93 

3.791  1.32 

3.33  1.43 

3.08  1.73 

4.04  2.00 


4.82       1.78 


4.51       1.23 


3.27      l.OS 


4.841      1.70 
4.04       1.13 


3.69 
4.00 
3.28 


1.89 
2.65 


5.72       1.94 


4.09;     1.50 


1.03    -2. 38 


2.93,      1.04 


4.14      1.05 


731 

1.45 

84| 

1.74 

42 

.79 

03| 

.39 

45I 

.88 

33 

56| 

1.10 

671 

.81 

40 

1.79 

4.25       1 

2.29 

2.03    -1.19 

2.20    -    .82 

2.94 

1.77-1.11 
3.2l| 

2.12    -    .88 
2.761-    .72 


4.68 
2.67| 
2.45 
2.21 


4.63 
2.61 
2.62 


5.89 
4.3* 


4.401     1.01 


1.97 
2.65 
2.65 


2.31    -1.07 


1.94 
2.02 
2.76 


2.32    -1.19 


2.35-1.84 


2.09  -1.85 
3.73  -  .03 
3.20|  -    .12 


2.24 
4.22 
2.84 

2.31 

3.34 
3.95 

3.56 
3.76 
3.12 

1.58 
4.04 
2.52 
3.78 
3.32 

3.49 

3.29 


2.60 
3.22 
2.99 


65 

11.54 
6.20 

2 

12 

7.82' 

1 

04 

7.34 
6.21 

54 

6.39 

9.091 

2 

61 

7.37 

2 

57 

12!6d 

-1.51 

-i.n 
-2.54 

2.09   -3.13 


1.69 

4.13 
1.39 

E    1.94 

2.24 


7.37 

11.63 
6.58 

7.19 
3  .861 
11.65| 


9.0(^ 


5.2^ 
6.2T 

10.17! 

11.80 

6.5l{ 

7.64 

8.51| 
6.35I 


9.65 
11.26 
8.54 


7.97 
B.85 
e.99 

10.47 

9.35 
8.25 
7.94 
8.92 
10.22 

6.77 
9.14 
11.36 
8.72 
9.25 


1.68   -2.06 
1.4S   -1. 
2.0^ 

3.26{      2.9s  -    .20 


2.611 

1.02 

1.37 

2.03 

7.58{      3.20 
1.45 


1.48       1.88 


3.60    -1.65 
1.89   -2.37 

1.9S(  -1,87 
-  .30 
-2.26 

-2.54 


5.65       1.60 


-1.85 
-1.14 
-2.1 
5.92{      1.891  -1.58 


6.09       1.43 
7.49       3.32    -: 
5.65       1.35 


7.89      4.31 


2.15    -1.54 


2.17    - 

2.21    -lt47|      9.49I      5.70J      2*381  -1.33 


-2.60 
-2.07 


4.38       1.53 


3.53    - 
3.77 

2.61 

2.84 

3.70 

16.99    13.83 
3.331 


2.27    -    .77 


1.95    -    .75 


2.411 
2.48 
2.83 


3.19 

7.90 
2.51 
2.08 
2.70 
2.91 


3.21  -  .22 
4.95  1.6' 
2.70  -    .20 


13.93    10.02 


13.77 
12.00 
9.97 


10.74 
3.08 
8.63 


15.94 
3.37 
5.15 

5.12 

6.50 


12.57 
.62 
1.98 

1.89 

3.05 


42.67 
30.39 
42.95 
35.55    ■ 
37.62; 

33.2li 
E43.43| 
34.60 
35.51 
E40.S6' 

E32.34 


10.45 
3.06 


68.241 

23 

27 

32.26, 

34.37 

30.61 

E50.61 

33.561 

-    2 

40 

30.54! 

-    3 

30 

E33.23 
32.67 
39.72 

58.52' 
37.67 

34.11' 
37.65| 
31.86: 
33.60 
55.51 


3.71 
3.66 
3.03 


E39 

87 

37 

03 

-    2.17 

E36 

80 

38 

43 

2.67 

E45 

45 

-1.68 
-2.35 


E31.13| 
36.66, 
59.701 
34.97] 
39.32| 

38.44 

43.72 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


NEW    ENGLAND 
1955 


Number  of  days 

Last  spring  minim 

im  of 

First  iall  minimum  o! 

between  dates 

16*  or 

20°  or 

24*  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

f 

1 

i 

0 

1 

1 

Station 

1 

1 

1 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

J3 
O 

2 

3 
s 
b 

o 

1, 
0 

I 

1 

d 

a 

S 
<3 

a, 

a 
(2 

i 

1 

1 

1 

1 

d 

a 
A. 

1 

d 

a 

S 

d 

a 

S 
& 

d 
1 

0 

d 
1 

t 
& 

o 

01 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

96 

7-22+ 

0 

2-  3+ 

2-14 

13 

3-  8 

17 

3-  8 

17 

3-29 

27 

4-  9 

30 

11-  9 

31 

11-26 

28 

11-29 

18 

11-29 

18 

12-19 

16 

308 

266 

266 

242 

214 

COLCHESTER 

96 

7-  6+ 

- 

- 

3-20 

15 

3-20 

15 

4-  9 

24 

4-  9 

24 

5-18 

30 

10-18 

31 

10-23 

22 

10-23 

22 

11-26 

20 

11-29 

12 

254 

251 

197 

197 

153 

CREAM  HILL 

97 

8-  5 

-10 

2-  3+ 

3-27 

16 

3-28 

17 

4-  9 

22 

4-  9 

22 

5-10 

31 

10-22 

32 

11-  9 

26 

11-20 

21 

11-21 

19 

11-29 

11 

247 

238 

225 

214 

165 

DaNBURY 

98 

8-  5 

-  8 

12-21 

3-  8 

13 

3-27 

20 

3-29 

22 

4-  9 

25 

5-10 

32 

10-23 

26 

10-23 

26 

11-21 

24 

11-29 

14 

11-29 

14 

266 

247 

237 

197 

166 

FALLS  VILLAGE 

100 

8-  5 

-15 

2-  3 

3-20 

10 

4-  9 

20 

5-10 

24 

5-20 

28 

5-21 

32 

10-22 

30 

10-23 

23 

10-23 

23 

11-29 

16 

11-29 

16 

254 

234 

166 

156 

154 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

101 

8-  5 

-  4 

2-  3 

3-  8 

13 

3-20 

18 

3-28 

22 

4-  5 

27 

4-  9 

31 

10-22 

30 

10-23 

28 

11-23 

22 

11-29 

18 

12-14 

15 

281 

254 

240 

201 

196 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

101 

8-  5 

-  4 

2-  3+ 

3-  8 

11 

3-20 

19 

3-27 

21 

3-29 

27 

4-18 

32 

10-22 

31 

10-23 

26 

11-23 

24 

11-29 

18 

12-  7 

15 

274 

254 

241 

208 

187 

KENT 

99 

8-  5 

-  6 

2-  3 

3-  8 

10 

3-20 

18 

4-  9 

24 

4-  9 

24 

5-10 

32 

10-22 

27 

10-22 

27 

11-21 

24 

11-29 

15 

11-29 

15 

266 

254 

226 

196 

165 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

99 

7-22 

-13 

12-23 

3-20 

12 

4-  9 

17 

4-  9 

17 

4-17 

27 

5-18 

29 

9-22 

32 

10-23 

20 

10-23 

20 

10-23 

20 

12-  2 

15 

257 

197 

197 

189 

127 

MIDDLETOWN  4  W 

99 

8-  6 

-  2 

2-  3+ 

3-  8 

14 

3-20 

20 

3-28 

23 

3-29 

27 

4-  8 

30 

10-23 

28 

10-23 

28 

11-27 

23 

11-29 

18 

12-  7 

16 

274 

254 

244 

208 

198 

MOUNT  CARKEL 

95 

8-  5 

-  1 

2-  3+ 

3-  8 

16 

3-20 

18 

3-29 

21 

4-  9 

28 

4-16 

31 

10-23 

25 

10-23 

25 

11-23 

23 

11-27 

20 

12-  6 

15 

273 

252 

239 

197 

190 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

95 

8-  2 

0 

2-  3 

2-14 

11 

3-  8 

17 

3-27 

24 

3-29 

28 

3-29 

28 

10-23 

30 

11-19 

28 

11-29 

19 

11-29 

19 

12-14 

16 

303 

266 

247 

235 

208 

NEW  LONDON 

96 

7-24 

- 

- 

3-  8 

15 

3-  8 

15 

3-18 

24 

3-29 

26 

4-  9 

32 

_ 

_ 

_ 

_ 

NORFOLK  2  SW 

93 

8-  6 

-14 

2-  3 

3-20 

13 

3-28 

17 

4-  9 

22 

4-  9 

22 

5-10 

29 

10-22 

30 

10-23 

23 

10-23 

23 

11-21 

20 

11-29 

13 

254 

238 

197 

197 

165 

NORWALK 

97 

8-  5 

- 

- 

- 

- 

4-  9 

22 

4-  9 

22 

5-10 

30 

10-23 

28 

10-23 

28 

11-23 

23 

11-29 

15 

11-29 

15 

228 

197 

166 

NORWICH  5  SW 

97 

7-  6 

-  4 

12-21 

3-  8 

7 

3-29 

20 

4-  9 

24 

4-  9 

24 

5-10 

32 

10-22 

31 

11-  9 

26 

11-19 

24 

11-29 

16 

11-29 

16 

266 

245 

224 

214 

165 

PUTNAM 

100 

8-  5 

-10 

12-21 

4-  9 

16 

4-  9 

16 

4-  9 

16 

4-17 

27 

5-18 

29 

9-23 

31 

10-22 

26 

10-23 

20 

10-23 

20 

11-27 

14 

232 

197 

197 

188 

128 

SALISBURY 

97 

8-  5 

-12 

2-  3+ 

3-  9 

14 

3-28 

18 

4-  8 

24 

4-  9 

26 

5-10 

29 

10-23 

25 

10-23 

25 

11-21 

20 

11-21 

20 

11-29 

12 

265 

238 

227 

197 

166 

SHEPAUG  DAM 

96 

8-  6 

-13 

12-21 

3-20 

14 

3-28 

20 

4-  9 

23 

4-  9 

23 

5-10 

32 

10-18 

32 

10-23 

25 

11-  9 

24 

11-27 

20 

11-29 

ID 

254 

244 

214 

197 

161 

STAMFORD 

98 

7-  2+ 

- 

- 

3-  8 

15 

3-  8 

15 

3-28 

22 

3-29 

25 

4-  9 

29 

10-22 

30 

11-  9 

26 

11-20 

21 

11-29 

15 

11-29 

15 

266 

266 

237 

225 

196 

STAMFORD  5  N 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

STORRS 

95 

8-  5 

-  6 

12-21 

3-  8 

10 

3-29 

20 

3-29 

20 

4-  9 

26 

4-18 

32 

10-22 

30 

10-23 

27 

11-20 

24 

11-29 

17 

12-  7 

14 

274 

245 

236 

197 

187 

WATERBURY  CITY  HALL 

- 

- 

- 

- 

2-14 

11 

2-16 

19 

3-20 

24 

3-28 

26 

4-  9 

32 

_ 

_ 

_ 

_ 

WESTBROOK 

94 

7-  3+ 

-  9 

2-  3 

3-20 

14 

3-29 

20 

4-  9 

21 

4-  9 

21 

5-18 

30 

10-22 

31 

10-23 

23 

10-23 

23 

11-23 

20 

_ 

_ 

239 

197 

197 

157 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

97 

8-  6 

-  5 

2-  3 

3-20 

15 

3-28 

20 

4-  9 

24 

4-  9 

24 

5-10 

32 

' 

" 

11-20 

24 

11-29 

14 

11-29 

14 

254 

246 

225 

" 

~ 

100 

8-  5 

-17 

2-  2 

3-28 

15 

3-29 

18 

4-  9 

24 

4-  9 

24 

4-21 

32 

9-14 

31 

10-26 

27 

11-20 

21 

11-23 

20 

12-  2 

15 

249 

239 

225 

200 

146 

BANGOR  DOW  FIELD 

94 

7-23 

-21 

2-  2 

3-29 

16 

3-29 

16 

3-29 

16 

4-21 

27 

4-21 

27 

9-14 

32 

10-26 

28 

11-16 

23 

11-23 

20 

12-  2 

16 

248 

239 

232 

188 

146 

BAR  HARBOR 

90 

8-  5 

-  9 

2-  2 

3-28 

9 

3-29 

19 

3-29 

19 

4-17 

28 

4-22 

32 

10-23 

31 

10-27 

28 

11-16 

24 

11-18 

19 

12-  2 

16 

249 

234 

232 

193 

184 

BELFAST 

98 

8-  5 

-24 

2-  2 

3-20 

8 

3-29 

18 

4-13 

24 

4-21 

28 

5-  1 

32 

9-14 

24 

9-14 

24 

9-14 

24 

11-23 

16 

11-23 

16 

248 

239 

154 

146 

136 

BRIDGTON 

- 

- 

- 

- 

3-29 

16 

3-29 

16 

4-  9 

24 

4-13 

28 

4-18 

31 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BRIDGTON  1  NN» 

99 

8-  5 

-15 

12-21+ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

10-22 

32 

10-23 

27 

11-21 

23 

11-23 

17 

11-29 

16 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

BRUNSWICK 

95 

7-23 

-13 

2-  2 

3-20 

14 

3-29 

20 

3-29 

20 

4-12 

27 

4-17 

31 

10-23 

28 

10-23 

28 

11-23 

19 

11-23 

19 

12-  6 

16 

261 

239 

239 

194 

189 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

95 

7-10 

-41 

2-  1 

3-28 

10 

4-  9 

19 

4-  9 

19 

4-21 

27 

5-17 

30 

9-14 

29 

10-  2 

28 

10-26 

24 

11-15 

20 

11-23 

10 

240 

220 

200 

164 

120 

CORINNA 

96 

8-  5 

-25 

2-  2 

3-29 

9 

3-29 

9 

4-21 

24 

4-21 

24 

5-21 

31 

9-  9 

31 

9-14 

26 

10-23 

20 

10-23 

20 

11-23 

11 

239 

208 

185 

146 

111 

EASTPORT 

91 

6-19 

-13 

2-  2 

3-28 

16 

3-29 

18 

3-29 

18 

4-17 

26 

4-22 

31 

10-23 

30 

11-16 

23 

11-16 

23 

11-23 

19 

12-  7 

11 

254 

239 

232 

213 

184 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

93 

7-10 

-21 

2-  1 

3-29 

10 

4-  9 

18 

4-  9 

18 

4-20 

25 

6-11 

32 

9-14 

28 

9-14 

28 

11-14 

23 

11-16 

19 

11-26 

13 

242 

221 

219 

147 

95 

EAST  WINTHROP 

92 

7-10+ 

-23 

2-  3 

3-28 

16 

3-29 

18 

4-12 

24 

4-21 

28 

5-  1 

32 

9-14 

32 

10-23 

23 

10-23 

23 

11-21 

20 

11-23 

16 

240 

237 

194 

185 

136 

FARMINGTON 

95 

7-10 

-27 

2-  2 

3-29 

12 

3-29 

12 

4-  9 

24 

4-17 

28 

5-17 

32 

9-14 

29 

9-23 

28 

10-23 

21 

11-23 

14 

11-23 

14 

239 

239 

197 

159 

120 

FORT  KENT 

96 

7-10 

-41 

2-  1 

3-28 

12 

4-13 

18 

4-21 

22 

4-22 

25 

5-17 

32 

9-  9 

32 

10-  1 

27 

10-  6 

23 

11-15 

20 

11-18 

16 

235 

216 

168 

162 

115 

GARDINER 

96 

8-  5 

-23 

2-  2+ 

3-29 

14 

3-29 

14 

4-12 

24 

4-21 

27 

5-  1 

30 

9-14 

32 

9-27 

22 

9-27 

22 

11-23 

16 

11-23 

16 

239 

239 

168 

159 

136 

GREENVILLE 

95 

7-10 

-23 

2-  9 

3-29 

11 

4-  9 

17 

4-21 

22 

5-  1 

28 

5-21 

29 

9-  9 

31 

9-14 

25 

10-16 

23 

11-16 

16 

11-16 

16 

232 

221 

178 

136 

111 

HIRAM  2  S 

98 

8-  5 

-23 

2-  3 

3-29 

8 

3-29 

8 

4-13 

24 

4-13 

24 

5-20 

29 

9-22 

32 

9-23 

28 

10-22 

23 

10-23 

19 

11-22 

15 

238 

208 

192 

163 

125 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

97 

7-10 

-32 

2-  1 

4-  2 

15 

4-  3 

17 

4-21 

23 

4-25 

27 

5-21 

31 

9-13 

31 

9-14 

28 

10-  6 

23 

11-16 

16 

11-16 

16 

228 

227 

168 

142 

115 

HOULTON  1  NE 

94 

7-10 

-35 

2-  1 

3-28 

9 

3-29 

17 

4-  4 

23 

4-25 

27 

5-18 

32 

9-14 

30 

10-  6 

23 

10-  6 

23 

11-23 

18 

11-26 

15 

243 

239 

185 

164 

119 

JACKMAN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9-  9 

32 

9-14 

28 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

JONESBORO 

93 

6-20 

-21 

2-  2 

3-29 

11 

4-  8 

20 

4-17 

21 

4-21 

26 

4-29 

31 

9-26 

31 

10-23 

23 

10-23 

23 

11-16 

18 

11-23 

11 

239 

222 

189 

185 

150 

LEWISTON 

94 

7-  9+ 

-14 

2-  2 

3-28 

16 

3-29 

20 

3-29 

20 

4-  9 

28 

4-17 

31 

10-22 

30 

10-26 

28 

11-23 

20 

11-23 

20 

12-  6 

13 

253 

239 

239 

200 

188 

LONG  FALLS  DAM 

94 

7-11 

-26 

2-  9 

3-30 

16 

4-12 

20 

4-21 

24 

4-22 

26 

5-21 

32 

9-14 

30 

9-23 

28 

11-16 

19 

11-16 

19 

11-22 

8 

237 

218 

209 

154 

116 

MADISON 

102 

8-  5 

-27 

2-  2 

3-29 

3 

3-29 

3 

4-13 

24 

4-21 

26 

5-17 

32 

9-14 

30 

10-22 

28 

10-23 

21 

11-23 

10 

11-23 

10 

239 

239 

193 

184 

120 

MILLINOCKET 

97 

7-  9+ 

-27 

2-  1 

3-28 

14 

4-  8 

19 

4-16 

24 

4-24 

28 

5-16 

32 

9-13 

30 

10-  5 

26 

11-15 

20 

11-15 

20 

12-  1 

11 

248 

221 

213 

164 

120 

MILLINOCKET  CAA  AIRPORT 

96 

7-11 

-31 

2-  2 

3-28 

12 

3-29 

17 

4-17 

24 

4-25 

28 

5-11 

32 

9-13 

32 

9-14 

28 

11-14 

23 

11-16 

19 

11-29 

16 

246 

232 

211 

142 

125 

MILLINOCKET  DAM 

100 

7-10 

-37 

2-  1 

4-  2 

16 

4-17 

19 

4-25 

24 

5-11 

28 

5-21 

29 

9-  9 

32 

9-23 

28 

10-  6 

22 

11-16 

18 

11-21 

16 

233 

213 

164 

135 

111 

OLD  TOWN 

95 

7-23+ 

-26 

2-  2 

3-29 

15 

3-29 

15 

4-17 

24 

4-21 

28 

5-  1 

31 

9-14 

32 

10-23 

26 

11-14 

24 

11-16 

20 

11-23 

16 

239 

232 

211 

185 

136 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

96 

7-  9+ 

-33 

2-  2 

3-29 

14 

3-30 

19 

4-17 

24 

4-21 

25 

5-11 

32 

9-14 

30 

10-  5 

28 

10-23 

24 

11-16 

18 

11-23 

15 

239 

231 

189 

167 

126 

ORONO 

95 

7-23 

- 

- 

- 

- 

4-17 

24 

4-18 

27 

5-  1 

32 

9-26 

32 

10-23 

27 

11-16 

22 

11-23 

18 

- 

- 

- 

213 

188 

148 

PORTLAND 

98 

7-21 

-  7 

12-21 

3-  8 

11 

3-29 

17 

3-29 

17 

3-29 

17 

4-13 

32 

10-23 

31 

11-18 

28 

11-21 

24 

11-29 

20 

12-  7 

13 

274 

245 

237 

234 

193 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

97 

8-  5 

-14 

12-21 

3-29 

13 

4-  9 

20 

4-  9 

20 

4-17 

25 

5-20 

32 

9-23 

31 

10-22 

26 

10-23 

23 

11-22 

19 

11-23 

15 

239 

227 

197 

188 

126 

PRENTISS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9-13 

32 

10-22 

28 

10-27 

24 

11-15 

18 

11-22 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

PRESQUE  ISLE 

95 

7-10 

-37 

2-  1 

4-  3 

15 

4-12 

20 

4-12 

20 

4-22 

27 

5-17 

30 

9-14 

27 

9-14 

27 

10-  6 

23 

11-16 

15 

11-16 

15 

227 

218 

177 

145 

120 

RIPOGENUS  DAM 

95 

7-11 

-27 

2-  9 

3-31 

10 

5-  1 

20 

5-  1 

20 

5-  1 

20 

5-18 

32 

9-10 

31 

10-  6 

28 

10-26 

24 

11-16 

18 

11-23 

13 

237 

199 

178 

158 

115 

ROCKLAND 

95 

8-  5 

-10 

12-21+ 

3-20 

14 

3-29 

17 

4-13 

24 

4-17 

27 

4-21 

29 

10-23 

26 

10-23 

26 

11-21 

24 

11-23 

16 

11-23 

16 

248 

239 

222 

189 

185 

RUMFORD  3  SW 

93 

7-10+ 

-20 

2-  9 

3-28 

14 

3-29 

18 

4-13 

24 

4-21 

28 

5-17 

32 

9-13 

31 

10-22 

23 

10-22 

23 

11-23 

15 

11-23 

15 

240 

239 

192 

184 

119 

RUMFORD  1  SSE 

98 

7-10 

-14 

2-  9 

3-28 

14 

3-29 

18 

4-13 

24 

4-21 

28 

5-  1 

32 

9-14 

28 

9-14 

28 

10-23 

23 

11-23 

19 

12-  1 

16 

248 

239 

193 

146 

136 

SANFORD  2  NNW 

97 

7-21+ 

-14 

2-  2+ 

3-29 

10 

4-  9 

18 

4-13 

24 

5-18 

28 

5-20 

30 

9-22 

32 

9-23 

28 

10-23 

22 

11-19 

20 

11-23 

15 

239 

224 

193 

128 

125 

UNITY 

96 

7-23 

-15 

2-  2+ 

3-29 

15 

3-29 

15 

4-  9 

22 

4-17 

28 

4-21 

31 

10-  6 

31 

10-23 

27 

11-16 

22 

11-21 

20 

11-26 

15 

242 

237 

221 

189 

168 

WEST  BUXTON  2  NNW 

98 

8-  5 

-22 

2-  3 

3-29 

7 

4-  9 

20 

4-  9 

20 

4-17 

27 

5-18 

32 

9-22 

32 

9-23 

28 

10-22 

24 

10-23 

20 

11-22 

16 

238 

197 

196 

159 

127 

WINSLOW 

99 

8-  6 

-22 

2-  2 

3-29 

13 

3-29 

13 

3-30 

23 

4-  9 

26 

4-21 

29 

9-14 

30 

10-23 

24 

10-23 

24 

11-19 

20 

11-23 

16 

239 

235 

207 

197 

146 

WOODLAND 

95 

7-  9+ 

-28 

2-  2 

3-29 

15 

3-29 

15 

4-17 

24 

4-21 

26 

5-11 

32 

9-14 

31 

10-  6 

27 

11-14 

23 

11-16 

18 

11-23 

11 

239 

232 

211 

168 

126 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

95 

8-  6 

-17 

12-22 

3-28 

16 

3-29 

19 

3-30 

23 

4-  9 

28 

5-18 

31 

9-22 

31 

9-23 

26 

10-23 

22 

11-29 

7 

11-29 

7 

246 

245 

207 

167 

127 

AMHERST 

98 

8-  5 

-  8 

2-  3 

3-  8 

14 

3-20 

20 

3-29 

23 

4-  9 

26 

4-  9 

2C 

10-22 

29 

10-23 

24 

10-23 

24 

11-29 

17 

12-  6 

15 

273 

254 

208 

197 

196 

BIRCH  HILL  DAM 

96 

7-22+ 

-14 

12-22 

4-  9 

15 

4-  9 

15 

4-  9 

15 

5-18 

28 

5-20 

32 

9-  8 

31 

9-23 

26 

10-23 

21 

11-23 

17 

11-26 

12 

231 

228 

197 

128 

111 

BLUE  HILL 

98 

8-  5 

-  7 

2-  3+ 

3-  8 

10 

3-29 

19 

3-29 

19 

4-  9 

25 

4-  9 

25 

10-23 

30 

11-19 

24 

11-19 

24 

11-27 

19 

12-  7 

12 

274 

243 

235 

224 

197 

BOSTON  WB  AIRPORT 

100 

8-  5 

-  2 

12-21 

2-14 

12 

3-  8 

17 

3-  8 

17 

3-29 

26 

3-29 

26 

11-19 

28 

11-19 

28 

11-29 

22 

12-  6 

20 

12-19 

15 

308 

273 

266 

235 

235 

BROCKTON 

96 

7-  5+ 

-  6 

12-23 

3-  9 

14 

3-29 

20 

3-29 

20 

4-  9 

28 

5-18 

31 

10-18 

32 

10-23 

24 

10-23 

24 

11-23 

18 

12-  2 

16 

268 

239 

208 

197 

153 

CHARLTON  2 

96 

8-  5+ 

-  8 

12-21 

3-29 

13 

4-  9 

17 

4-  9 

17 

4-17 

26 

5-18 

32 

9-23 

31 

10-23 

21 

10-23 

21 

11-23 

18 

11-27 

11 

243 

228 

197 

189 

128 

CHESTNUT  HILL 

99 

8-  5 

-  5 

2-  3 

3-  8 

13 

3-  8 

13 

3-29 

23 

3-29 

23 

4-  9 

29 

10-23 

28 

10-23 

28 

11-27 

22 

11-29 

20 

12-  7 

15 

274 

266 

243 

208 

197 

CLINTON 

_ 

-  9 

2-  3 

3-  8 

13 

3-29 

20 

3-29 

20 

4-17 

28 

4-27 

31 

10-23 

26 

10-23 

26 

11-21 

24 

11-27 

19 

12-  7 

14 

274 

243 

237 

189 

179 

COHASSET 

97 

7-24 

-  2 

12-21 

3-  8 

13 

3-29 

20 

3-30 

22 

3-30 

22 

4-  9 

32 

10-23 

28 

10-23 

28 

11-23 

23 

12-  2 

20 

12-16 

15 

283 

248 

238 

207 

197 

EAST  WARE HAH 

97 

7-  6 

-  4 

12-21+ 

3-  8 

16 

3-20 

17 

3-29 

21 

4-  9 

28 

4-17 

30 

10-23 

26 

10-23 

26 

11-21 

24 

11-23 

19 

12-  2 

16 

269 

248 

237 

197 

189 

EDGARTOWN 

92 

7-23+ 

-  1 

2-  3 

3-20 

15 

3-29 

19 

3-30 

22 

4-  9 

26 

5-  2 

29 

10-23 

31 

11-21 

26 

11-23 

21 

12-  2 

17 

12-20 

11 

275 

248 

238 

226 

174 

FALL  RIVER 

96 

7-  5 

-  3 

2-  3+ 

2-14 

10 

3-  8 

17 

3-28 

23 

3-29 

25 

4-  9 

29 

10-23 

29 

11-19 

27 

11-27 

24 

11-29 

20 

12-  7 

15 

296 

266 

244 

235 

197 

FITCHBURG  2  S 

100 

8-  6 

-  7 

12-21 

3-20 

16 

3-29 

18 

4-  9 

22 

4-  9 

22 

4-  9 

22 

10-22 

30 

10-23 

23 

10-23 

23 

11-26 

20 

11-29 

16 

254 

242 

197 

197 

196 

FRAMINCHAM 

102 

7-28 

-  9 

2-  3 

3-  8 

12 

3-20 

17 

3-29 

21 

4-  9 

28 

4-17 

30 

10-23 

26 

10-23 

26 

11-23 

22 

11-29 

20 

12-  7 

14 

274 

254 

239 

197 

189 

HAVERHILL 

101 

8-  5 

-  5 

2-  3+ 

3-  8 

15 

3-20 

18 

3-29 

22 

4-  9 

28 

4-17 

32 

10-23 

27 

10-23 

27 

11-23 

22 

12-  7 

14 

12-  7 

14 

274 

262 

239 

197 

189 

HOOSAC  TUNNEL 

96 

7-23 

-11 

2-  3+ 

3-20 

15 

3-28 

17 

4-  9 

23 

4-  9 

23 

5-18 

31 

9-13 

31 

10-23 

23 

10-23 

23 

11-23 

20 

11-29 

14 

254 

240 

197 

197 

118 

HYANNIS 

97 

7-  5 

-  4 

12-21 

3-20 

12 

3-20 

12 

3-29 

22 

4-  9 

27 

5-  2 

30 

10-27 

26 

10-27 

26 

11-23 

19 

11-23 

19 

12-  2 

13 

257 

248 

239 

201 

178 

KNIGHTVILLE  DAM 

100 

8-  6 

-13 

2-  3 

3-27 

16 

3-28 

20 

4-  9 

22 

5-10 

27 

5-20 

32 

9-22 

31 

10-23 

22 

10-23 

22 

11-21 

20 

11-29 

14 

247 

238 

197 

166 

125 

LAKE  COCHITUATE 

97 

8-  6 

-12 

2-  3 

3-20 

16 

3-29 

17 

3-29 

17 

4-17 

28 

5-10 

32 

10-20 

32 

10-23 

24 

10-23 

24 

11-23 

20 

12-  7 

12 

262 

239 

208 

189 

163 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  3~-Continuad 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Last  ipring  miiitmiim  of 


b«low 


20*  or 
below 


24*  or 
below 


28*  or 
below 


32*  or 
below 


First  fall  minifnnm  oi 


32' or 
below 


2B'or 

below 


24*  or 
below 


20*  or 
below 


16*  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


LASHEMCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

MIDDLETON 

KANTUCKET  WB  AIRPORT 

KES  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
PLYMOUTH 

PROVI.NCETOWN  3  N 
ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SBELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 

STOCKBRIDGE 
SWAMPS COTT 
TAimTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  CUMMINGTON 
WESTON 
WESTOVER  FIELD 

WILLARD  BROOK  ST  FOREST 
WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GRAFTON 

HANOTER 

KEBNE 

LAKEPORT 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 
NEW  LONDON 
PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SUREY  MOUNTAIN  DAM 

lEST  LEBANON 

tINDBAM 

■OLTEBORO  FALLS 

lOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

CRSEXVILLE 

KINGSTON 

PaOVIDENCE   WB  AIRPORT 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BLOOHFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 

CBKLSZA 
CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
BAST  BARNET 
BMOSBURG  FALLS 

LIHINGTON 

■lODLESEX 

■OITPELIER  CAA  AIRPORT 

■OMIT  MANSFIELD 

MBtPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

RANDOLPH 

READSBORO  1    SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WEST  BURXE 

•ILDER 


8-  5 
8-  2 

7-  5 

8-  4+ 
8-  5 

7-  5 


7-23 
8-  5 
7-22 
6-19+ 
8-  5+ 

8-  5 


7-22+ 
8-  5 


8-  5 
8-  5 
8-  5 


7-10 
7-11 
7-10 


-10 


2-  3 

2-  3 
2-  3+ 
12-21 
12-21 

12-21 
12-21 
12-21 
12-22 
12-23 

5  12-21 
12-21 
12-21 
2-  3 

5  12-21 

12-23 

12-21 

12-23 

12-21+ 

12-21 


7-22 
7-11 


8-  5  -13 
7-10+  -18 
7-22 
7-10+  -18 
8-  5   -15 


7-22+ 
7-10+ 


8-  5 

7-  9+ 


8-  5 
8-  5 
7-11+ 

7-23+ 
8-  6 
7-11+ 
8-  5 
7-21+ 

8-  5 


7-22 

7-  5+ 
7-  5 


8-  6 
8-  5 
7-10 


7-10+ 

7-11 

7-22 


7-10 
8-  6 
7-22 


7-10 

7-10+ 

7-23 

7-10+ 

7-22+ 


7-10 


7-11+ 
7-11+ 


12-21 
2-  3+ 

12-21 
2-  3 

12-23 


12-21 
12-21 


12-22 

2-  3 

12-21 

12-22 

2-  3 

2-  3 

2-  3 

12-22 

12-22 

2-  3 

2-  3+ 
2-  3 

12-21 
12-23 

12-21 
2-  3 
2-  3 
2-  3 

12-20 

2-  3 
12-22 
12-21 
3 


2-  3 
12-23 

2-  2 
12-21 

2-  3 

1-30 


12-21 
2-  3+ 
1-30+ 
2-  3+ 


2-  3+ 
12-21 
2-  3+ 
2-  3 
2-  3 

2-  3+ 
12-21 
2-  3 
2-  3+ 
2-  3 

2-  3 
2-  3 
2-  3 
12-20 
2-  3 

2-  3 
2-  3 
12-21+ 
2-  3+ 
2-  2+ 

2-  3+ 
12-21 
12-21 
12-22+ 

2-  4 


3-  8 
3-21 
3-  8 
2-14 
2-14 

2-14 
3-27 
3-  8 

2-  4 

3-20 

3-  8 
3-  8 
2-14 
3-10 
3-  8 

3-20 
3-  5 
3-20 


3-29  14 
3-29  13 
3-28 
3-20 
3-  8 


3-  9 
3-29 


4-  9 
3-30 


3-29 
3-28 


3-29 
4-  9 
3-31 


3-29 
3 


3-29 
3-29 


5-17 

3-29 
3-28 
3-29 
3-30 


3-20 
3-29 


3-29 
3-29 


2-14 
3-  8 
3-  8 


3-29 
3-20 
4-  9 
3-29 
4-  9 

4-10 
3-29 
4-  9 
4-  9 
4-  9 

4-  9 
3-30 
3-29 


3-30 
3-29 
3-28 
3-29 
3-29 


4-  9 

4-  9 
3-29 


3-29 

3-29 
3-29 
3-  8 
3-  8 


3-20 
3-  8 
3-  8 
3-20 
3-20 

3-28 
3-  5 
3-20 


3-29  14 
4 


3-29 
4-  9 


3-29 

3-29 
3-29 
3-29 
4-12 
4-12 


29 


3-30 
4-  9 


5-17 

3-29 
4-  9 
3-29 
4-12 


4-  9 
3-29 


3-  8 
3-29 

4-  9 
3-20 


3-30 
4-  9 
4-12 
3-30 
4-  9 

4-10 
3-30 


4-12 
4-  9 
3-30 


4- 

9 

20 

4- 

9 

19 

4- 

9 

20 

4- 

9 

16 

4- 

9 

12 

4- 

9 

17 

4- 

12 

18 

4- 

9 

20 

3-28 
3-27 


3-29 
3-29 


3-  5 
3-29 


4-12 
4-12 

3-29 
3-29 
4-12 
4-12 
4-12 

4-12 


4-  9 
4-  9 


5-20 

4-  9 
4-  9 
4-  9 
4-12 


4-  9 
3-30 


3-20 
4-  9 


4-12 
4-  9 
4-13 


4-12 
4-  9 


4-13 
4-12 


4-12 
4-12 
4-  9 


4-12 
4-10 
4-  9 


3-29 
3-29 


4-  9 
4-  4 

4-17 


4-  9 
3-29 

4-  9 
3-29 
4-  9 
5-18 
4-  9 

4-17 


4-  9 

4-17 


4-18 
4- 


5-18 
5-  1 
5-17 

5-18 
5-18 


4-12 
4-12 


4-  9 
4-  9 
4-21 


4-12  23 
5-20  28 


5-17  28 
4-12  25 


3-28 
4-  9 


4-  9 
5-10 
4-21 
4-12 
5-20 

5-20 
4-18 
5-20 
4-12 
4-20 

5-21 
4-12 
4-18 


4-17 
4-12 


4-  4 

5-18 


4-17 
4-  9 
5-17 


5-20 
3-29 
5-18 
5-20 
5-18 

5-18 
5-20 


4-17 
4-18 


5-18 
5-21 


10-23 
10-18 
10-23 
10-23 
10-23 

11-19 
9-23 
10-23 
11-19 
10-18 

10-23 
10-23 
10-22 
9-23 
10-23 


26  10-23 
32  10-23 
26  10-23 
30  11-21 
32   11-21 


31      9-22 
28  1 10-23 


5-20 
5-21    31 
5-21   32 


5-18 

5-20 


6-   9 

5-20 
5-17 
4-18 
5-20 


5-20 
5-18 


3-29 

4-17 
4-17 


5-18 
5-20 
5-21 
4-28 
5-20 

5-21 
5-17 
5-20 


5-22 
5-20 
5-17 


5-21 
5-18 
5-21 
5-18 


9-23 
9-23 


9-23 
10-23 


10-22 
9-23 


9-14 
9-   9 


8-32 
8-32 

9-23 
9-13 
8-32 
9-23 
9-14 

10-22 

9-22 

10-22 


30 


9-14 
9-14 
9-14 


9-14 
9-23 


11-19 

10-23 
10-22 
10-22 


10-22 
9-  8 
9-  8 
9-23 
9-   8 

9-  8 
9-23 
9-  7 
9t22 
9-    8 

8-32 
9-22 
9-  9 
9-  8 
9-14 

9-  8 
9-22 
9-22 
9-22 
10-22 

9-14 
9-  8 
9-23 


11-26 
10-22 
11-19 
11-20 
10-23 

11-19 
11-19 
11-19 
10-23 
10-23 

9-23 
11-20 
10-23 

9-23 
10-23 

10-23 
10-23 
9-23 
10-23 
10-23 


11-18 
10-23 


9-23 
9-23 


9-23 
10-23 


9-23 

9-23 
9-23 
9-  8 
10-22 
9-23 

10-22 
10-22 
10-23 


26 


11-23 

10-23 
11-23 
11-27 
11-23 

12-  6 
10-23 
11-21 
12-  6 
11-23 

11-23 
11-26 
11-27 
10-23 
11-29 

10-23 
11-29 
10-23 
10-23 
10-23 

10-23 
10-23 
10-23 
10-23 
11^23 


11-19 
10-23 


10-23 
10-23 
10-22 
10-23 
10-23 

10-22 
10-23 
10-23 
9-23 
10-22 


11-30 
11-23 
11-29 
12-  7 
12-   7 

12-19 
11-22 
12-  2 
12-  6 
11-23 

11-29 
11-29 
12-  6 
11-23 
11-29 


11-23 
10-23 
11-26 

11-23 
11-26 
10-23 
11-23 
11-29 


11-27 
11-23 


10-23 
11-21 
10-23 
10-23 
10-23 


10-23  18 

11-23  18 

10-23  17 

9-26  20 

10-23  18 


28  10-23 

10-23 

9-14 

10-23 

10-23 


26 


28 

9-23 

32 

10-23 

30 

10-22 

30 

9-23 

31 

10-22 

32 

9-23 

31 

10-22 

31 

10-23 

32 

10-23 

29 

9-23 

31 

11-20 

25 

10-23 

31 

10-23 

29 

10-23 

30 

10-23 

32 

9-23 

31 

9-23 

32 

10-23 

29 

9-22 

30 

9-14 

30 

10-23 

30 

9-22 

32 

10-22 

31 

9-23 

28 

9-14 

32 

10-22 

30 

9-14 

30 

9-21 

30 

9-23 

32 

9-23 

32 

9-23 

32 

10-23 

32 

9-23 

31 

11-10 

32 

9-23 

31 

9-23 

28 

9-23 

31 

9-14 

31 

10-23 

28 


10-23 
10-22 
10-23 
10-23 


11-17 
10-23 
10-23 
10-23 

10-23 
10-23 
10-23 
10-23 
10-23 

10-23 


11-29 
11-19 
10-23 
11-23 


10-23 
10-23 
10-23 
11-20 
9-23 

9-23 
10-23 

9-23 
10-23 
10-23 

9-22 
10-23 
10-22 
10-17 
10-22 

10-23 
9-23 
10-23 
10-23 
11-19 

10-23 
9-23 

10-23 
9-23 

10-23 


10-23 
10-23 
9-23 
11-21 
10-23 

11-23 
10-23 
11-27 
10-23 
9-22 

10-23 
11-23 
10-23 
10-23 
10-23 

11-23 
10-23 
10-23 
10-23 
11-23 

10-23 


12-19 
11-27 
11-21 


10-23 
10-23 
10-23 
11-22 
10-23 

10-22 
11-19 
10-23 
11-21 
11-10 

10-23 
10-23 
10-23 
10-22 
11-15 

10-24 
10-23 
11-21 
11-21 
11-23 


10-23  19  11-23 
10-23  17  11-23 


11-23 
10-23 
H-21 


12-   7 

12-  7 
12-  7 
12-14 
12-20 

12-19 
U-29 
12-  7 
12-20 
12-   2 


12-19 
11-29 
12-    7 

11-29 
12-20 
12-  2 
11-26 
11-27 

11-27 
12-  7 
11-21 
12-  7 
12-  7 


11-29 
11-27 


11-21 
11-23 
11-21 
11-27 
11-23 

12-  1 
12-  2 
11-23 
11-21 
11-21 

12-  2 
10-23 
10-23 
11-23 
11-26 

11-29 
11-22 
12-  1 
11-26 
10-21 

11-23 
11-26 
11-25 
11-21 
11-23 


12- 


16 

11-23  16 
11-23  14 
11-23  14 
12-  2 


11-23 


12-20 
12-  7 
11-27 


11-27 
11-26 
11-21 
11-22 
10-23 

10-23 
11-23 
11-26 
11-23 
11-23 

11-20 
11-23 
11-22 
10-25 
11-22 

11-23 
11-25 
11-29 
11-23 
11-23 


11-27 
10-26 
11-23 


13 


238 
16  241 
246 


197 
184 
189 
197 
198 

235 
136 
197 
229 
153 

197 
189 
196 
129 
197 

125 
208 
153 
116 
113 

128 
126 
111 
136 
197 


188 
158 


158  119 
155  111 
130 


207 
197 
194 
237  225 
197  163 


119 

117 

126 
128 
111 
103 
103 

128 
116 
102 
128 
117 

187 
125 
187 
119 


149 
117 


136 
111 
125 
117 
128 


235 
189 
188 
196 


157 
111 
110 
148 
111 

110 
129 
110 
125 
110 

102 
125 
115 


111 
125 
125 

157 
177 

140 
110 
128 
110 
128 


See  reference  notefl  following  Station  Index. 
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Table  3— Contmued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


NEW   ENGLAND 
1955 


i 

1 

Q 

i 

3 

1 

Last  spring  minimum  of 

First  tall  minimum  of 

Number  of  days 
between   dates 

Station 

16*  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28*  or 
below 

32' or 

below 

32- or 
below 

28' or 
below 

24- or 

below 

20' or 
below 

16*  or 
below 

0 

2 

1 
b 

1 
0 

* 

•5 

J3 

1 

1 

s 
a 

1 

S 

i2 

1 

1 

0 

,3 

d 

a 

1 

S 

<3 

d 

a 

H 

S 
& 

d 

1 

d 
1 

1 

i2 

O 

WOODSTOCK  3   ENE 

96 

7-22 

-23 

2-   3 

3-30 

14 

4-   9 

18 

4-12 

23 

4-12 

23 

5-20 

30 

9-22 

31 

9-23 

28 

10-23 

18 

10-23 

18 

11-21 

16 

236 

197 

194 

164 

125 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Jan. 


Apr. 


May 


June 


July 


Aug. 


Sept 


ROCHESTER,    MASS. 


LAKEPORT  2,    N.    H. 


MASSABESIC  LAKE,    N.    B. 


EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 


B2.51 
B2084 


2.S9 
1563 


5.78 

1437 

B5.39 

1405 

5.14 

.85 

1118 


4.89 

1049 

BS.62 

940 

4.17 

-1.16 

753 


6.42 

1056 

37.69 

1185 

6.16 

-    .15 

498 


5.00 

944 

B5.87 

1230 

4.96 

-    .12 

887 


3.56 

636 

3.72 

1330 

3.33 

-    .35 

823 


1.95 
1209 


B1.84 

-    .61 

1461 


NEW   NAME 

BRISTOL  3  W,  CONN. 
FITCHBURG  2  S,  MASS 
PLYMOUTH  1  WNW,  N.  H. 

NOR WALK,  CONN. 

SOUTH  ANDOVER,  ME. 

HAVERHILL,  MASS. 
WALPOLE  2,  MASS. 
WEBSTER,  MASS. 

WARDSBORO,  VT. 


t  CHANGES  IN  STATION  NAMES 

OLD  NAME 

BRISTOL  2  W,  CONN. 

FITCHBURG,  MASS. 

PLYMOUTH  2  E,  N.  H. 

RELOCATIONS 

All  equipment  moved  150  yards  E 

All  equipment  moved  0.3  mile  N 

All  equipment  moved  0.7  mile  NW 
Rain  gage  moved  125  feet  WSW 
All  equipment  moved  1.4  miles  NE 

All  equipment  moved  0.2  mile  NNE 


DATE 

December  1955 

October  1955 

March  1955 


March 
October 


15,  1955 
1,  1955 


December  10,  1954 

August  16,  1955 

November  1,  1955 

November  1,  1955 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-   262    - 


STATION  INDEX 


I 


i 

County 

J 

1 

1 

1 

YMnoi 

record 

Openod 
or  cloMd 
duiing  yr 

Refer 

to 
t&blee 

d 

a 
j2 

1 

Station 

1! 

II 

CONNECTICUT 

MtSONIA 
BAKCftSVlLLE 
MLTIC 
ftARKHAMSTEO 

BEACON    FALLS 

0120 
0227 
0251 
0299 
037S 

NEW   HAVEN 
LITCHFIELD 
NEW   LONDON 
LITCHFIELD 
NEW   HAVEN 

17 

41    20 
41    50 
41    37 
*I    56 
»l    27 

73    05 
73    02 
72    06 

72  57 

73  03 

20 

710 
140 
420 
180 

15 
15 
43 
2* 
0 

DEC 

2 
2 
2 
2 
2 

SLOONFIELD 

SRIDCEPOAT   MB   AIRPORT 
tBRISTOL    B   W 
BROOKLYN 
BULLS    BRIDGE   0AM 

0634 
0806 

0830 
091S 
0961 

HARTFCRC 

FAIRFIELD 

HARTFORD 

WINDHAM 

LITCHFIELD 

s 

17 

41    50 
41    10 
*1    *1 

*1    *7 
*1    *0 

72  ** 

73  08 

72  59 

71    57 

73  29 

165 
7 
6*0 
275 
260 

12 

12 
15 
6 
15 

C 
1    2    3    C      < 

2 
2 
2 

8URL  IPttTCW 
CANOELWOOO    LAKE 
COCUPWSET    RANGER    STATION 
COLCHESTER 
COU.IHSVILLE   1   S 

0973 
1093 
1*66 
1*99 
1536 

HARTFORD 
FAIRFIELD 
MIDDLESEX 
NEW   LONDON 
HARTFORD 

41     48 

41    29 
41    28 
41    35 

41    48 

72  56 

73  28 
72    31 
72    20 
72    56 

*60 
500 
170 
*3  5 
300 

6 

48 

15 
6 
25 

ir«c 

2 

C 
2 
1    2    3 

2 

OtEAH  HILL 

DAWURV 

DAWSON    LAKE 
DERBY 
EAST    HAVEN 

1715 
1762 
1798 
18** 
2169 

LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
NEW   HAVEN 
FAIRFIELD 
NEW   HAVEN 

41    52 
41    23 
41    22 

41    19 
41    17 

73    20 
73    28 

72  59 

73  05 
72    52 

1300 
510 
160 
70 
30 

59 

21 

59 
21 

15 
7 
IS 

1    2    3 

1    2    3 

2 
2 
2 

EASTON   LAKE   RESERVOIR 

FALLS    VILLAGE 

GROT  ON 

HARTFORD 

HARTFORD   BAAIMARD   FIELD 

2288 
2658 
3207 
34*6 
3*51 

FalRFlELD 
LITCHFIELD 
NEW    LONDON 
HARTFORD 
HARTFORD 

17 

*1    14 
*1    57 
*I    21 
*1    *6 
*1    ** 

73    15 
73    22 
72    02 
72    42 
72    39 

260 
580 
39 

140 

15 

39 
63 

15 
54 

15 

9* 

2 
1    2    3 

2 

C 
1    2    3    C 

VHARTFCRD   HB   AIRPQRT 
HEMLOCKS    RESERVOIR 
JEWETT    CITT 
KENT 
LAKE    KOHCMOC 

3*56 
3563 

3857 
3905 
3989 

HARTFORD 
FAIRFIELD 
NEW   LONDON 
LITCHFIELD 
NEW    LONDON 

17 

*1    56 

41     1* 

*1    38 

*1     4* 

41    2* 

72  41 

73  16 

71  54 
73    29 

72  11 

169 
240 
400 
380 
180 

6 

15 

6 

70 

1    2    3   C 

2 

C 
1    2    3 
2 

LAUREL   RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD   HOLLOW   DAM 
MEAD    POM)   RESERVOIR 
MIDDLETOWN   *   W 

*096 
***3 
**88 
*599 
4767 

FAIRFIELD 

HARTFORD 

WINDHAM 

FAIRFIELD 

MIDDLESEX 

'i 

41     10 
41     46 
41     *5 

*1    12 

*1    33 

73    33 

72    29 

72  11 

73  31 
72    43 

340 
392 
250 
460 
369 

10 

15 
IS 

15 
10 

2 

2 
1    2    3 

2 
1    2    3 

MILFORD 

MOHAWK   RANGER    STATION 

MOOOUS   RESERVOIR 

MOUNT    CARMEL 

l«ATCMUC   RANGER    STATION 

4790 
4933 
5018 
5077 
5125 

NEW   HAVEN 

LITCHFIELD 
MIDDLESEX 
NEW   HAVEN 
HIND HAM 

17 

41    12 
41    50 
41    30 
41    25 
41    53 

73    05 
73    18 
72    26 
72    55 
72    05 

30 
1440 
380 
200 
400 

19 

15 
15 

19 

15 

2 
2 

C 
1    2    3 

2 

NATHAN   HALE    STATE    FOREST 
NEW   HARTFORD 
NEW   HAVEN   WB   AIRPORT 
NEWIHGTCN 
•new    LONDON 

5131 
5262 
5273 
5285 
5309 

TOLLAND 
LITCHFIELD 
NEW   HAVEN 
HARTFORD 
NEW   LONDON 

17 

41    46 
41    53 
*l    16 
*1    *2 
*1    21 

72    21 
72    57 
72    53 

72    44 
72    06 

570 
380 
6 
150 
62 

176 
85 

7 
22 
137 

6* 

2 
2 

1    2    3    C 
C 
I    2    3 

NORFOLK    2    SW 
NORTH   BRANFORD 
NORTH   GUILFORD 
NORWALK 
MOWICH    S   SW 

5**5 

5510 
56*1 
5892 
5905 

LITCHFIELD 
NEW    KAVEN 
NEW   HAVEN 
FAIRFIELD 
NEW    LONDON 

17 

41    58 
41    20 
41    23 
41    OS 
41    30 

73    13 
72    46 

72  43 

73  27 
72    09 

1380 
210 
280 
120 
300 

13 

62 
3 

13 
15 
15 
63 
3 

1    2    3    C 
2 

2 
1    2    3 
I    2    3 

PACHAUG   FOREST 

PEOPLES    RANGER    STATION 

PROSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM   LAKE 

6131 
6239 
6597 
6645 
6655 

NEW   LONDON 
LITCHFIELD 
NEW   HAVEN 
WINDHAM 
FAIRFIELD 

17 

41    35 
41    56 
41    30 
41    54 
*1    05 

71  51 
73    00 

72  57 
71    54 

73  36 

270 
435 
420 
240 
300 

., 

1* 
15 
15 
19 
15 

2 
2 

2 
1    2    3 

2 

ROCKVILLE 
ROCKY    RIVER   DAM 
ROUND   POW 
SALISeiJRY 
SAUGATUCK   RESERVOIR 

6942 
6966 
7002 
7109 
7157 

TOLLAND 
LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
LITCHFIELD 

FAIRFIELD 

41    52 
41    35 
41    16 
*1    59 
*1    15 

72  26 

73  26 
73    32 
73    27 
73    21 

510 
220 
785 
lOlS 
295 

21 

15 
16 
21 

13 

C 

2 

2 

1    2    3 

2 

S«EPAUG   DAM 

SfVTTLE   MEADOW   RESERVOIR 

STAFFORD   SPRINGS 

STAMFORD 

STAMFORD    5   N 

7373 
7*32 
79*6 
7969 
7970 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

TOLLAND 

FAIRFIELD 

FAIRFIELD 

'I 

41    43 
*1    39 
*1    58 
*1     04 
41    08 

73    18 
72    49 

72  18 

73  30 
73    32 

641 

370 
625 
109 
200 

6 

5 

0 

15 
15 
16 
5 
0 

SEPT 

SEPT 

1    2    3   C 

2 

2 
1    2    3 
1    2    3 

STEVENSOI   DAM 
ST0RR5 

THCMPSONVILLE 
TORRIMGTOH 
TORRIWGTON    2 

8065 
8138 
8364 
8436 
8**1 

FAIRFIELD 

TOLLAND 

HARTFORD 

LITCHFIELD 

LITCHFIELD 

17 

41    23 
*1    *8 

*2    00 

41    48 
41    48 

73    10 
72    15 

72  36 

73  07 

73    08 

60 
600 
100 
530 
603 

64 

15 
65 
15 

15 
15 

2 

1    2    3    C 

2 

2 

2 

TBAPP    FALLS    RESERVOIR 
•WATERBURY   CITY   HALL 
WEPAWAUG   RESERVOIR 
WESTBHOOK 
WEST    HARTFORD 

8*88 
8911 
9007 
9067 
9162 

FAIRFIELD 
NEW   HAVEN 
NEW   HAVEN 
MIDDLESEX 
HARTFORD 

41     17 
*1    3* 

41     16 

41    18 

41     45 

73    09 
73    02 
73    02 
72    26 
72    47 

320 

*75 
180 
40 
275 

6 

15 

14 
15 
15 
15 
23 

2 
1    2    3    C 

2 
1    2    3 

2 

WEST    hARTLANO 
WMIGVILLE    RESERVOIR 
WHITNEY   LAKE 
tllGWAM   RESERVOIR 
WILLIMANTIC 

917* 
9508 
95*4 
9566 
9592 

HARTFORD 
HARTFORD 
NEW   KAVEN 
LITCHFIELD 
WINDHAM 

17 

42    00 

41     44 

41    20 
*l    40 
41     43 

72    58 
72    57 

72  55 

73  08 
72    14 

1180 
500 
36 
625 
250 

6 

14 
15 
15 
15 
13 

2 
2 
2 
1    2    3 
2 

wOlCOTT    RESERVOIR 
WOODBURY   3   W 

9759 
97B3 

NEW   KAVEN 
LITCHFIELD 

41    37 
*1    3* 

72  56 

73  16 

770 
960 

15 
16 

2 
2 

MAINE 

AUGUSTA   AIRPORT 
AUGUSTA   CAA    AIRPORT 
BANGOR   DOW   FIELD 
BAH    HARBOR 
BELFAST 

0273 
0275 
0355 
0371 
0430 

KENNEBEC 

KENNEBEC 

PENOeSCOT 

HANCOCK 

WALDO 

9 
9 
11 

**    19 
**    19 
**   46 
**    23 
**    2* 

69   48 
69   46 
68   49 

68  12 

69  00 

350 

350 
202 
30 
20 

11 
3 

58 
30 

11 
3 
71 
30 

C 
1    2    3 

1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 

BRASSUA    DAM 

9R1DGT0N 

8RIDGT0N   1    NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU   W8   AIRPORT 

0614 
0843 

0844 

093* 

1175 

SOMERSET 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

9 
11 
12 

15 

45  40 
44     07 
**     04 

43    53 

46  52 

69  50 

70  4* 
70   43 
69    56 
68    01 

1100 
720 
600 
70 
624 

2 
0 

15 

26 

2 
0 

15 

JULY 

JULY 

2 
1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 
1    2    3   C 

CLAYTON 

CORI»#*A 

EAST PORT 

EAST    SANGERVILLE    5   5E 

EAST   WIHTMROO 

1472 
1628 
2*26 
2**2 
2539 

AROOSTOOK 

PENOBSCOT 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

KENNEBEC 

15 
11 

11 
9 

*6    37 
4*    57 

44  5* 

45  08 

44     19 

69    32 
69    13 
67    00 
69    16 
69    54 

1000 
360 
75 
400 
173 

6 
61 

6 
13 

8 
81 

6 
22 

C 
1    2    3 
1    2    3    C 
1    2   3 
I    2    3 

ELLSWORTH 
EUSTIS    7   NW 
FARM I NOT ON 
FORT    FAIRFIELD 
FORT    KENT 

2620 
2705 
2765 
2868 
2878 

HANCOCK 

FRANKLIN 

FRANKLIN 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

9 
9 

15 
15 

44  32 

45  17 
4*   40 

46  48 

47  15 

68   26 
70   35 

70   09 

67  46 

68  36 

2* 

12*0 
420 
*50 
530 

63 
16 

46 
64 
25 

JULY 

2 

C 
1    2    3 

2 
1    2    3   C 

GARDINER 

GILEAO 

GRAND   LAKE    STREAM 

GREENVILLE 

HIRAM   2    S 

3046 
3110 
3261 
3353 

3800 

KENNEBEC 

OXFORD 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

CUMBERLAND 

9 
1 

14 
9 

13 

4*    13 
**    2* 
45    11 
*5    27 
*3    51 

69  47 

70  58 
67   48 

69  3  5 

70  46 

1*0 
700 
88 
1061 
380 

59 

49 
3 

118 
10 

56 

29 

1    2    3 
2 

C 
1    2    3   C 
1    2    3 

MOULTOH  CAA   AIRPORT 

HOULTON    1    ME 

JACKMAN 

JONESeORO 

LAC    FRONTIERE 

3892 
3B97 
4066 
*183 
**20 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

SOMERSET 

WASHINGTON 

AROOSTOOK 

15 
15 
9 

15 

*6    07 
*6    08 
*5   37 
**    39 
*6   42 

67   46 
67    50 
70   16 
67    39 
70   00 

*59 
410 

1160 
185 

1200 

8 
52 

5 
8 

8 
56 
33 

8 

INAC 

1    2    3 
1    2    3    C 
1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 

LEWI5T0W 

LONG   FALLS   DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE    DAM 

*566 
4761 
4878 
*927 
5261 

ANDROSCOGGIN 

SOMERSET 

WASHINGTON 

SOMERSET 

OXFORD 

1 
9 

9 
1 

**    06 
*5    14 
44    43 
**    *6 
**   47 

70    14 
70   12 
67    28 

69  54 

70  55 

182 

1160 

32 

260 
1500 

69 
5 

49 

80 
5 

53 

90 

1    2    3 

1    2    3 

2 
1    2    3 

2 

StatioD 

i 

County 

1 

2 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

d 

1 

d. 

1 

a 

1 

■3-% 
2& 

II 

to 
tables 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET    CAA   AIRPCRT 
MILLINOCKET    DAM 
MOOSEHEAO 
OLD   TOWN 

5304 
5309 
531* 
5*60 
6420 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

PISCATAQUIS 

SOMERSET 

PENOBSCOT 

11 

11 
9 

11 

45    39 

45  39 

46  17 
45    35 

44    56 

68    42 
68    41 

68  55 

69  43 

68    39 

388 
405 

1028 
103 

3 
3 
8 

37 

11 

8 
8 
2* 
42 

1    2    3    C 

1    2    3 

1    2    3 

2 

1    2    3 

OLD   TOWN   CAA   AIRPORT 

ORONO 

ORONO   2 

PORTLAND 

PORTLAND   WB   AIRPORT 

6425 

6*30 
643  5 
6900 
6905 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

11 
11 

11 

44    57 
44    52 
44    53 

43    39 
43    39 

68    40 
68   42 
68   41 
70   15 

70    19 

124 

115 
120 
65 
61 

8 
58 

82 

8 

8 
65 

88 

8 

1    2   3 
1    2    3 

C 
1    2    3 
1    2    3    C 

PRENTISS 
PRESQUE    ISLE 
RIPOGENUS    DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND    1    W 

6927 
6937 
7174 
7250 
7255 

PENOBSCOT 

AROOSTOOK 

PISCATAQUIS 

KNOX 

KNOX 

11 
15 

11 

45  27 

46  39 
45    53 

44    06 
44    06 

63    10 

68  00 

69  15 
69    07 
69    08 

622 
606 
965 

40 
30 

43 
30 
17 

43 
36 
17 

1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 

C 

R0X6URY 
RUMFOHD   3   SW 
RUMFORD    1    SSE 
SANFORD    2    NNW 
SKOWHEGAN 

7315 
7325 
7330 
7479 
7827 

OXFORD 

OXFORD 

OXFORD 

YORK 

SOMERSET 

1 
I 
1 

9 

44    40 
44    31 
44   33 

43  23 

44  46 

70   36 
70   3* 
70   33 

70   47 
69   43 

720 
674 
505 
280 
165 

8 
55 
3 

10 
16 

61 
3 

2 
1    2    3 
1    2    3   C 

1    2    3 

C 

SOUTH   ANDOVER 
SOUTHWEST    HARBOR 
SOUA    PAN   DAM 
STRATTON 

SWAN    FALLS 

7940 
8301 
8398 
8555 
6641 

OXFORD 

HANCOCK 
AROOSTOOK 
FRANKLIN 
OXFORD 

15 
9 

44    36 

44  16 
46    32 

45  03 
44    02 

70   44 
68    19 
68    20 
70   27 
70    59 

660 
10 
538 

1150 

400 

10 

27 
3 

JULY 

2 

C 
2 
2         C 

C 

THE    FORKS 

UNITY 

UPPER   DAM 

WEST    BUXTON    2   NNW 

WEST    ENFIELD 

8721 
8936 
8942 
9314 
9360 

SOMERSET 

WALDO 

OXFORD 

YORK 

PENOBSCOT 

9 
9 

1 
13 
11 

45   20 
44   35 

44  52 
43    42 

45  14 

69    58 

69  20 

70  52 
70    37 
68    39 

570 
530 
1464 

150 
180 

7 
3 

48 

7 
69 
3 
0 

NOV 

2 
1    2   3 

2 

1    2    3 

2 

WINSLOW 
WOODLAND 

9826 
9891 

KENNEBEC 
WASHINGTON 

9 

14 

44  33 

45  08 

69   38 
67    24 

90 

140 

51 
29 

59 

38 

1    2    3 
1    2    3 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 

ASHBURNHAM 
ASHLAND 
ATHOL   3    E 

00*9 
0120 
0190 

0218 
0257 

BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 

WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 

6 

5 
10 

42    39 
42    24 
42    39 
42    18 
42    35 

73    06 
72    32 
71    53 

71  28 

72  10 

750 
210 

1190 
227 

1000 

33 
70 

33 
120 
15 
65 
24 

1    2    3 
1    2    3    C 

2 

2 

2 

BEECHWOOO 
BELCHERTOWN 
BIRCH   HILL   DAM 
BLUE    HILL 
BOSTON  WB   AIRPORT 

0551 
0562 
0666 

0736 
0770 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 

42    13 
42    17 
42    38 
42    13 
42    22 

70  49 
72    21 
72    07 

71  07 
71    02 

40 
556 
840 
6*0 

15 

16 
70 

115 

71 
15 
16 
69 
136 

2 

2 
1    2    3    C 
1    2    3   C 
1    2    3   C 

BOYLSTON 
BROCKTON 

CAMBRIDGE 
CHARLTON    2 
CHATHAM 

0301 
0360 
1097 

1344 

1376 

WORCESTER 
PLYMOUTH 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
BARNSTABLE 

17 

42    21 
42    03 
42    23 
42    06 
41    40 

71    43 
71    01 
71    07 
71    57 
69    57 

550 
30 
60 

680 
38 

62 

3 
10 

59 

62 

3 

11 

2 
1    2    3 

C 
1    2    3 

2 

CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT    HILL 
CLINTON 
COHASSET 

1426 
1436 
1447 
1561 
1582 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 

NORFOLK 

10 

42    17 
42    23 
42    20 
42    24 
42    16 

72    59 
72    51 
71    10 
71    41 
70    50 

600 

1360 
124 
398 
60 

70 
55 
8 

42 
35 
82 
63 
8 

2 

2 
1    2    3 
1    2   3 
1    2    3 

COLDBROOK 
EAST    PEPPERELL 
EAST    WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL    RIVER 

1589 
2369 
2451 
2501 
2642 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

PLYMOUTH 

DUKES 

BRISTOL 

10 

42    23 
42    40 
41    46 
A!    23 
41    42 

72    03 
71    35 
70   40 

70  31 

71  10 

680 
210 

18 
20 
190 

30 
9 
63 

34 
0 

30 
9 

83 

NOV 

2 

2 
1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 

tFlTCHBURG   2    S 
FRAHINGKAM 
FRANKLIN 
GARDNER 
GROT ON 

2806 
2975 
2997 
3052 
3270 

WORCESTER 
MIDDLESEX 
NORFOLK 
WORCESTER 

MIDDLESEX 

10 
10 

10 

42    34 
42    17 
42    06 
42    35 
42    36 

71    46 
71    25 
71    24 
71    59 
71    35 

400 
170 
320 
1110 
320 

69 
70 

91 
30 
33 
37 
46 

1    2   3 
1    2    3 

2 

2 

2 

HAROWICK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 

HOLYOKE 

3401 
3471 
3505 
3549 
3702 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

FRANKLIN 

HAMPDEN 

10 

42    21 

41  37 

42  46 
42    40 
42    13 

72    12 

70  32 

71  04 

72  49 
72    36 

950 
70 
30 
1430 
90 

55 

37 
60 
35 
67 

2 

2 

1    2    3 

2 
2 

HOOSAC    TUNNEL 

HUBBARDSTON 

HYANNIS 

IPSWICH 

JEFFERSON 

3713 
3772 
3321 
3876 
3931 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

WORCESTER 

10 

42    41 
42    29 

41  41 

42  40 
42    22 

72    53 
72    00 
70   17 

70  52 

71  54 

800 

1030 

25 

30 

820 

25 

26 
35 
60 
34 
57 

1    2    3 

2 
1    2   3   C 

2 

2 

KNIGHTSVILLE    DAM 
LAKE    COCHITUATE 
LAWRENCE 

LEXINGTON 
LOWELL 

3985 
4012 
4105 
4162 
4313 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

ESSEX 

MIDDLESEX 

MIDDLESEX 

10 
10 

42    17 
42    19 
42    41 
42    27 
42    39 

72    52 
71    23 
71     10 
71     12 

71    18 

540 
146 

57 
200 
90 

16 
67 
70 

5 
69 

16 

104 

95 

5 
130 

1    2    3    C 
1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 

MANSFIELD 

MENDON 

MIDDLEBOflO 

MIDDLETON 

MILFORD 

4449 
4667 
4711 

4760 

BRISTOL 
WORCESTER 
PLYMOUTH 
ESSEX 

WORCESTER 

42    03 
42    05 

41  53 

42  36 
42    10 

71    12 
71    34 

70  54 

71  01 
71    31 

200 
440 
50 
100 
280 

29 

44 
5 
69 
29 
40 

2 

2         C 

2 

1    2    3 
2 

MILLBURY 
MONTAGUE   CITY 
MOUNT   WACHUSET 
NANTUCKET    WB   AIRPORT 
NEW   BEDFORD 

4771 
4903 
5077 
5159 
5246 

WORCESTER 
FRANKLIN 
WORCESTER 

NANTUCKET 
BRISTOL 

10 

42    12 
42    35 
42    29 
41     15 
41    39 

71  45 

72  34 
71    53 
70   04 
70   55 

330 
150 

2000 
43 
90 

69 
71 

26 
52 

82 
1*2 

INAC 

2 

2 

2 
1    2   3  C 
I    2    3   C 

NEW6UHYP0HT 
NEW    SALEM 
NEWTON 
N0RTHBRID6E 
PELHAM 

5285 
5306 
5317 
5514 
6251 

ESSEX 

FRANKLIN 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

HAMPSHIRE 

62    50 
42    23 
42    18 
42    07 
42    23 

70  55 
72    20 

71  13 

71  40 

72  24 

20 
750 
100 
300 
1150 

2* 
13 
11 
83 
13 

SEPT 

2 
2 
2 
2 
2 

PEMBROKE 
PERU 

PETERSHAM   4   N 
PITT5FIELD   WB   AIRPORT 
PLA INFIELD 

6262 
6311 
6322 

6414 

6425 

PLYMOUTH 
BERKSHIRE 
WORCESTER 
BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 

42    01 
42    27 
42    32 
42    26 
42    31 

70   49 
73    04 

72  11 

73  17 
72    55 

60 
1900 
1090 
1153 
1650 

37 

38 
35 
42 
61 
36 

2 
2 

2         C 
1    2    3   C 

2 

PLYMOUTH 
PRINCETON 
PROVINCETQWN    3   N 
PROVINCETOWN    1    NW 
0UA8BIN    INTAKE 

6486 
6644 
6676 
6681 
6699 

PLYMOUTH 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

BARNSTABLE 

HAMPSHIRE 

10 

41  55 

42  27 
42    04 
42    04 
42    22 

70  42 

71  52 
70    13 
70   12 

72  17 

25 
1050 

40 

30 
560 

28 

14 

69 
66 
14 

13 

1    2    3 

2 
1    2  3 

C 
2 

ROCHESTER 
ROCKPORT    1    ESE 
SALEM   AIR    STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 

6938 
6977 
7124 
7190 
7293 

PLYMOUTH 

ESSEX 

ESSEX 

BARNSTABLE 

BRISTOL 

41  47 

42  39 
*2    32 

*1    *6 

41     50 

70    55 
TO   37 
TO   52 

70  30 

71  OT 

60 
80 

40 

20 
35 

5 
50 

3 
10 

5 
51 
5 

10 
1* 

5 

12    3* 
1    2    3    C 
1    2    3 
1    2    3 
2 

SHELBUflNE    FALLS 
SOUTHBRIDGE    3    E 
SOUTH   EGREMONT 
SPOT    POND 
SPRINGFIELD   ARMORY 

7370 
7627 
7692 
3030 
3046 

FRANKLIN 
WORCESTER 
BERKSHIRE 
MIDDLESEX 
HAMPDEN 

17 

42    36 
42    04 
42    10 
42    27 
42    06 

72  ** 
71    59 

73  25 

71  06 

72  35 

400 
720 
743 
160 
199 

24 
58 

41 

49 
56 
56 

1    2    3 

2 

2 

2 

1    2   3 

STATE    FARM 
STERLING 
STERLING   3   NW 
STOCKBRIDGE 
SWAMP SCOTT 

8101 
3154 
8159 
8181 
8301 

PLYMOUTH 
WORCESTER 
WORCESTER 
BERKSHIRE 
ESSEX 

10 
10 

41  57 

42  27 
42    28 
42    17 
42    28 

70  57 

71  *9 
71    43 
73    19 
70    5* 

80 
555 

690 
850 
20 

25 
*2 

96 

35 

27 

C 
2 

C 
1    2    3 
1    2    3 

STATION  INDEX 
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1 

d. 

1 

d 

1 

II 

2-S 

TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 

8367 
B573 

6580 
B755 

8760 

BRISTOL 

WORCESTER 

FRANKLIN 

NORFOLK 

NORFOLK 

5 

41  54 

42  39 
42  36 
42  11 
42  08 

71  04 

72  13 
72  33 
71  15 
71  15 

20 
665 
200 
200 
200 

69 

60 
6 
5 

82 
6 

60 
6 
5 

1  2  3 
1  2  3 
12  3 
1  2  3 
1  2  3 

WARE 
WARE  2 

WASHINGTON  2 
WEBSTER 

WEST  BRIMFIELD 

8793 
8796 
8643 
8913 
9093 

HAMPSHIRE 
HAMPSHIRE 
BERKSHIRE 
WORCESTER 
HAMPDEN 

5 
5 

5 

17 

5 

42  17 
42  16 
42  22 
42  03 
42  10 

72  17 

72  13 

73  09 

71  53 

72  16 

500 
640 

1940 
465 
425 

15 
35 
0 
74 

2 

2 

2    C 

2 

C 

WEST  CUMMINGTON 
WESTFIELO 
WESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 

9136 
9191 
9360 
9371 
9382 

HAMPSHIRE 
HAMPDEN 
MIDDLESEX 
BERKSHIRE 

HAMPDEN 

5 

5 

5 

5 

42  29 
42  06 
42  23 
42  11 
42  12 

72  58 

72  42 

71  19 

73  09 

72  33 

1161 
250 
224 

1390 
240 

13 
36 
13 

13 

56 

43 
13 

1  2  3 

2 
1  2  3 

2 
1  2  3 

WEST  RUTLAND 

WILLARD  BROOK  ST  FOREST 

WINCHENDON 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

WORCESTER 

9442 
9708 
9770 
9923 
9928 

WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
WORCESTER 
WORCESTER 

5 
10 

42  22 
42  40 
42  42 
42  16 
42  18 

71  59 

72  03 

71  52 
71  49 

900 
500 
940 
997 
628 

5 

6 
62 

28 

5 

61 

8 

113 

INAC 

2 
1  2  3 

2 
1  2  3 
1  2  3 

NEW  HAMPSHIRE 

BATH  2    SW 
BENTON 
•BERLIN 
BETHLEHEM   . 
8LACKWATER  DAM 

0496 
0675 

0690 
0703 
0741 

GRAFTON 

GRAFTON 

COOS 

GRAFTON 

MERRIMACK 

5 
5 
1 
5 
10 

44  09 
44  06 
44  29 
44  17 
43  19 

71  59 
71  63 
71  10 
71  42 
71  43 

490 
1340 
1110 

1470 
480 

5 
56 
60 

7 

12 
15 
61 
62 

11 

2 

1  2  3 
1  2  3 
1  2  3 

1  2  3  C 

SOW  6ARVINS  FALLS 

BRADFORD 

BRISTOL 

BUCKS  CORNER 
CAMPTON 

0834 
0910 
0998 
1046 
1099 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

GRAFTON 

GRAFTON 

GRAFTON 

10 
10 
10 
10 
10 

43  10 
43  15 
43  36 
43  44 
43  52 

71  31 
71  58 
71  43 
71  59 
71  38 

217 
1000 

430 
1406 

660 

6 

15 
16 

12 
15 

2 
2 

C 
2 
1  2  3 

CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 

CONCORD  W8  AIRPORT 
DIXVILLE  NOTCH 

1167 
1339 
1552 
1663 
2023 

GRAFTON 

BELKNAP 

SULLIVAN 

MERRIMACK 

COOS 

5 
10 

5 
10 

44  10 
43  43 
43  23 

43  12 

44  52 

71  42 

71  26 

72  21 
71  30 
71  20 

4000 

740 
420 
339 
1650 

70 

9 
101 
24 

2 
2 
2 

1  2  3  C 

2 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

2136 
2174 
2284 
2427 
2842 

CHESHIRE 

STRAFFORD 

HILLSBORO 

MERRIMACK 

COOS 

10 

10 
10 

1 

42  54 

43  08 
43  04 

43  27 

44  47 

72  04 

70  56 

71  49 
71  40 
71  08 

1320 
73 

330 
1280 

61 

12 
61 
8 
16 
69 

2 
1  2  3  C 
1  2  3 

2 

2    C 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON 

2898 
2999 
3177 
3162 
3359 

COOS 
COOS 

MERRIMACK 
MERRIMACK 

BELKNAP 

1 

5 
10 
10 
10 

44  16 

45  06 
43  27 
43  28 
43  25 

71  27 
71  17 
71  40 
71  39 
71  25 

1620 
1660 
390 
430 
960 

7 

37 
54 
12 

7 
37 
53 
12 
12 

1  2  3 
1  2  3 
1  2  3 
1  2  3  C 
2 

GRAFTON 
GREENVILLE 

HANOVER 
MILLSBORO  2  W 
HUDSON 

3530 
3656 
3650 
4  062 

4234 

GRAFTON 

HILLSBORO 

GRAFTON 

HILLSBORO 

HILLSBORO 

10 
10 
5 
10 
10 

43  34 

42  46 

43  42 
43  07 
42  47 

71  57 

71  48 

72  17 
71  57 
71  26 

64  0 
830 
603 
750 
160 

0 

70 

0 
0 

113 

JUNE 
NOV 

1  2  3 

2 
1  2  3  C 

C 
C 

JEFFERSON 
KEENE 
LA  REPORT 
LAKEPORT  2 
LANCASTER 

4314 
4399 
4475 
44B0 
4556 

COOS 
CHESHIRE 

BELKNAP 
BELKNAP 
COOS 

5 
5 
10 
10 

5 

44  2  6 

42  56 

43  33 

43  32 

44  29 

71  26 

72  17 
71  26 
71  28 

71  34 

1400 
490 
562 
52  0 

880 

62 

17 

16 
63 

96 
7 
14 

. 

2 
1  2  3 
1  2  3 

2    4 

2 

LANDAFF 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

456B 
4656 

4732 
5013 
5072 

GRAFTON 

GRAFTON 

GRAFTON 

HILLSBORO 

HILLSBORO 

6 
5 

10 
10 
10 

44  11 

43  36 

44  03 

42  54 

43  00 

71  54 

72  19 
71  40 
71  59 

71  28 

960 
562 
830 
965 

171 

U 
34 

11 
34 
6 
80 

C 

1  2  3 
2    C 
2    C 

1  2  3 

MARLOW 

MA55ABESIC  LAKE 
MERIDEN 
MILAN  7  N 
MILFORD 

5150 
5211 
5362 
5400 

5412 

CHESHIRE 
HILLSBORO 

SULLIVAN 

COOS 

HILLSBORO 

5 

10 

10 

43  07 

42  59 

43  33 

44  40 
42  49 

72  12 

71  24 

72  16 
71  13 
71  39 

1160 
250 
970 

1160 
300 

15 

5 
15 
11 
40 
12 

15 

2 
12  3  4 
2 
2 
2 

MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA  3  N 
NELSON 

NEW  DURHAM 
NEW  LONDON 

5639 
5712 
5730 

5780 
5843 

COOS 
HILLSBORO 

CHESHIRE 
STRAFFORD 
MERRIMACK 

10 

44  16 
42  48 

42  59 

43  26 
43  2  6 

71  18 

71  29 

72  06 
71  10 
71  59 

6262 

125 
1520 

1345 

22 
71 

7 

22 

71 

14 

7 

INAC 
INAC 

1  2  3  C 

1  2  3 

2 

C 
1  2  3 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 
NORTH  STRATFORD 
PETER60R0  2  S 
PINKHAM  NOTCH 

5666 
5962 

6234 
6697 
6816 

SULLIVAN 

MERRIMACK 
COOS 

HILLSBORO 
COOS 

10 

10 
13 

43  22 

43  15 

44  45 
42  51 

44  16 

72  10 
71  23 
71  38 
71  57 
71  15 

700 
360 
900 
1000 
2000 

7 
25 

25 
0 

16 
7 

25 

NOV 

2 

2 

2 
1  2  3 
1  2  3  C 

PITTSBURGH  RESERVOIR 
fPLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNDEBORO 

6656 
6945 
6960 
7967 

8061 

COOS 

GRAFTON 

ROCKINGHAM 

MERRIMACK 

HILLSBORO 

10 

10 
10 

45  03 

43  46 
43  04 
43  29 
42  53 

71  23 
71  43 

70  4T 

71  53 
71  47 

1350 
670 
40 
690 
649 

2 

2 
14 
12 

C 
1  2  3 

1  2  3 
2 

2 

SOUTH  WEARE  I  SE 

SUNAPEE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH 

TROY 

8194 

8502 
8539 
8606 

HILLSBORO 

SULLIVAN 

CHESHIRE 

CARROLL 

CHESHIRE 

5 

13 
5 

43  03 
43  23 
43  00 
43  52 
42  49 

71  42 

72  05 
72  19 

71  16 

72  11 

590 
1040 
540 
660 
1000 

' 

12 

15 
16 
2 
3 

2 

2    C 
1  2  3  C 
2 
2 

WALPOLE  2 
WARREN  1  SE 
WEST  CANAAN 

8655 
8885 
9184 

CHESHIRE 
GRAFTON 
GRAFTON 

5 

10 
5 

43  05 
43  55 
43  39 

72  26 

71  53 

72  06 

430 
700 
700 

4 
15 
0 

NOV 

2 

C 
2 

Years  of 
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lernrA 

or  closed 

d 

"§ 

1 

g. 

during  yr. 

Refer 

Station 

Z, 

County 

•% 

0 

1 

to 

1 

& 

2 

3 

1 

Q 

0. 

d. 

A 

II 

tables 

WEST  HENNIKER 

9291 

MERRIMACK 

6 

43  10 

71  61 

460 

0 

DEC 

2 

WEST  LEBANON 

9316 

GRAFTON 

5 

43  38 

72  19 

550 

24 

24 

1  2  3 

WEST  RUMNEV 

9474 

GRAFTON 

10 

43  38 

71  51 

610 

16 

2 

WHITEFIELO 

9618 

COOS 

5 

44  23 

71  36 

1045 

16 

2 

W I LMOT 

9676 

MERRIMACK 

10 

43  27 

71  55 

900 

11 

2 

WINCHESTER 

9726 

CHESHIRE 

5 

42  46 

72  23 

450 

C 

WINDHAM 

9740 

ROCKINGHAM 

10 

42  47 

71  19 

174 

7 

7 

1  2  3 

WOLFEBORO  FALLS 

9865 

CARROLL 

10 

43  36 

71  12 

520 

13 

1  2  3 

WOODSTOCK 

9940 

GRAFTON 

10  43  69 

71  41 

720 

13 

13 

1  2  3 

YORK  POND 

9966 

COOS 

5 

44  30 

71  20 

1500 

24 

2 

RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

0576 

WASHINGTON 

4 

41  36 

71  39 

550 

16 

2 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

0696 

NEWPORT 

It 

41  10 

71  35 

110 

75 

78 

1  2  3  C 

GREENVILLE 

3306 

PROVIDENCE 

4 

41  53 

71  34 

420 

9 

17 

1  2  3 

KINGSTON 

4366 

WASHINGTON 

4 

41  29 

71  32 

100 

66 

66 

1  2  3 

NEWPORT 

5225 

NEWPORT 

'• 

41  30 

71  18 

10 

C 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

6696 

PROVIDENCE 

4 

41  44 

71  26 

55 

6 

6 

1  2  3  C 

WOONSOCKET 

9423 

PROVIDENCE 

'• 

41  59 

71  29 

160 

C 

VERMONT 

BARRE 

0337 

WASHINGTON 

2 

44  14 

72  33 

600 

18 

2 

BELLOWS  FALLS 

0499 

WINDHAM 

5 

43  08 

72  27 

300 

6 

48 

1  2  3 

BENNINGTON  2  NW 

0563 

BENNINGTON 

6 

42  54 

73  13 

610 

4 

1  2  3 

BETHEL 

0660 

WINDSOR 

5 

43  50 

72  38 

540 

12 

2 

BLOOMFIELD 

0690 

ESSEX 

5 

44  46 

71  36 

940 

47 

48 

1  2  3  C 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

1081 

CHITTENDEN 

2 

44  26 

73  09 

331 

67 

114 

1  2  3  C 

CANAAN 

1213 

ESSEX 

5 

45  00 

71  32 

1020 

16 

2 

CAVENDISH 

1243 

WINDSOR 

5 

43  23 

72  35 

800 

50 

51 

1  2  3 

CHELSEA 

1360 

ORANGE 

5 

43  59 

72  37 

870 

66 

68 

1  2  3 

CHITTENDEN 

1433 

RUTLAND 

2 

43  41 

72  57 

103  0 

9 

2 

CORINTH 

1565 

ORANGE 

5 

44  02 

72  17 

1140 

C 

CORNWALL  1  N 

1660 

ADDISON 

2 

43  58 

73  12 

500 

56 

66 

1  2  3 

DORSET  1  S 

1766 

BENNINGTON 

2 

43  14 

73  06 

960 

15 

15 

1  2  3 

EAST  BARNET 

1962 

CALEDONIA 

5 

44  20 

72  02 

680 

24 

23 

1  2  3 

ENOSBURG  FALLS 

2  769 

FRANKLIN 

2 

44  52 

72  45 

422 

59 

59 

1  2  3 

ESSEX  JUNCTION 

2828 

CHITTENDEN 

2 

44  30 

73  07 

270 

18 

2 

OILMAN 

3341 

ESSEX 

5 

44  25 

71  43 

850 

24 

2 

GRAFTON 

3400 

WINDHAM 

5 

43  11 

72  37 

1190 

C 

HIGHGATE  FALLS 

4914 

FRANKLIN 

2 

44  56 

73  03 

150 

c 

HUNTINGTON  CENTER 

4052 

CHIT'ENDEN 

2 

44  17 

72  56 

700 

0 

NOV 

2 

LEMINGTON 

4603 

ESSEX 

5 

44  54 

71  31 

1015 

12 

12 

12  3 

MANCHESTER  CEfiTER 

4882 

BENNINGTON 

6 

43  11 

73  02 

900 

0 

2    C 

MARSHFIELO 

4985 

WASHINGTON 

2 

44  25 

72  16 

1150 

16 

2 

MAYS  MILL 

5029 

WINDHAM 

6 

42  45 

72  44 

650 

41 

2 

MC  INDOE  FALLS 

5044 

CALEDONIA 

6 

44  15 

72  03 

446 

23 

2 

MIDDLESEX 

5132 

WASHINGTON 

44  18 

72  40 

459 

34 

34 

1  2  3 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

5276 

WASHINGTON 

44  12 

72  34 

1122 

9 

9 

1  2  3 

MORRISVILLE 

5366 

LAMOILLE 

44  34 

72  36 

600 

C 

MOUNT  MANSFIELD 

5416 

LAMOILLE 

16 

44  32 

72  49 

3960 

2 

2 

1  2  3 

NEWPORT 

5542 

ORLEANS 

16 

44  56 

72  12 

766 

25 

25 

1  2  3  C 

NORTHFIELD  NORWICH  UNI 

5733 

WASHINGTON 

44  08 

72  40 

640 

66 

68 

1  2  3  C 

NORTH  SPRINGFIELD 

5977 

WINDSOR 

43  20 

72  31 

475 

0 

NOV 

2 

PERU 

6335 

BENNINGTON 

43  14 

72  54 

1630 

16 

2 

PLYMOUTH  UNION 

6446 

WINDSOR 

43  32 

72  44 

1220 

0 

NOV 

2 

RANDOLPH 

6712 

ORANGE 

43  56 

72  40 

690 

* 

* 

1  2  3 

RANDOLPH  CENTER 

6717 

ORANGE 

43  57 

72  36 

1360 

16 

2 

READING  HILL 

6746 

WINDSOR 

43  31 

72  34 

1500 

16 

2 

READSBORO  1  5SE 

6761 

BENNINGTON 

42  45 

73  02 

1122 

5 

33 

1  2  3 

ROCHESTER 

6693 

WINDSOR 

43  52 

72  46 

860 

26 

2 

RUTLAND 

6995 

RUTLAND 

43  37 

72  58 

600 

39 

39 

1  2  3 

SAINT  ALBANS 

7025 

FRANKLIN 

44  4"9 

73  05 

640 

25 

25 

1  2  3 

SAINT  J0HNS8URY 

7054 

CALEDONIA 

44  25 

72  00 

711 

61 

61 

1  2  3  C 

SALISBURY 

7096 

ADDISON 

43  54 

73  06 

374 

9 

2 

SEARSBUR6  MOUNTAIN 

7142 

BENNINGTON 

42  50 

72  57 

2360 

29 

2 

SEARSeURG  STATION 

7152 

BENNINGTON 

42  52 

72  55 

1660 

30 

2    C 

SOMERSET 

7401 

WINDHAM 

42  58 

72  57 

2  060 

43 

43 

1  2  3 

SOUTH  LONDONDERRY 

7617 

WINDHAM 

43  11 

72  49 

1030 

16 

2 

SOUTH  NEWBURY 

7646 

ORANGE 

44  04 

72  05 

374 

11 

2 

SPRINGFIELD 

7954 

WINDSOR 

43  16 

72  27 

300 

16 

2 

STOCKBRIDGE 

8057 

WINDSOR 

43  47 

72  45 

740 

C 

TOWNSHEND 

6436 

WINDSOR 

43  02 

72  40 

420 

15 

2    C 

TUNSRIDGE 

6463 

ORANGE 

43  55 

72  29 

620 

15 

INAC 

2 

TYSON 

6512 

WINDSOR 

43  28 

72  42 

1060 

C 

UNION  VILLAGE  DAM 

6556 

ORANGE 

43  46 

72  16 

463 

6 

2    C 

VERNON 

6600 

WINDHAM 

42  66 

72  31 

228 

6 

57 

1  2  3 

WAITSFIELD 

6644 

WASHINGTON 

44  11 

72  51 

760 

0 

NOV 

2 

WARDS60R0 

8747 

WINDHAM 

43  03 

72  47 

960 

15 

2 

WATER BURY 

8605 

WASHINGTON 

44  23 

72  46 

432 

14 

2 

WEST  BURKE 

9099 

CALEDONIA 

44  38 

71  56 

226 

7 

25 

1  2  3 

WEST  DANVILLE 

9162 

CALEDONIA 

44  24 

72  09 

1400 

14 

2 

WEST  HARTFORD 

9329 

WINDSOR 

43  43 

72  25 

410 

25 

2 

WESTON  2  S 

9477 

WINDSOR 

43  17 

72  48 

1500 

6 

2 

WEST  TOPSHAM 

9566 

ORANGE 

44  06 

72  16 

- 

15 

2 

WHITE  RIVER  JUNCTION  1  N 

9691 

WINDSOR 

43  39 

72  19 

360 

41 

2 

WHITINGHAM  3  W 

9736 

WINDHAM 

42  47 

72  55 

1450 

32 

2 

WILDER 

9764 

WINDSOR 

43  41 

72  IB 

370 

11 

35 

1  2  3 

WOODSTOCK  3  ENE 

9964 

WINDSOR 

43  36 

72  26 

660 

64 

87 

1  2  3 

elayed  data  aad 
-  No  record. 


•   June  and  Decenber 


REFERENCG  NOTES 

evaporatloD  In  Im 

There  will  be  no  duplication  of  ntimbers  vltbli 

of  CllDatologlcal  Data. 


s.   Evaporation  Is  Measured  Id  ' 
follovlng  the  station  none,  aui 


te  (dates)  or  nonths. 
0     Tberaooetera  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  thermoBeters  are  exposed  In  a  shelter  located  < 

the  roof  of  a  building. 
B  Adjusted  to  full  month. 
C  Data  fur  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.   Length  of  record  for  recorder-only  stations  oiay  be  found  in 

the  Annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 
E   Anount  is  wholly  or  partially  estimated. 

H  Less  than  a  conplete  nonth  of  record  available;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  of  record  are  missing;  see  Bontbly  Cllnatological  Data  for  detailed  dally  record, 
R   Aaounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 
S  Storage  precipitation  station.   Data  will  be  published  In  the  July  or  AuBust,  or  delayed  data  December  issue  of  Climatologlcal  Data. 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 


climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  ' 


ny  Weather  Bureau  Office  < 


the  State  Climatologist  at  the  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office 
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NEW  ENGLAND  -  JANUARY  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Reversal  of  the  cold,  dry  trend  that  dominated  New 
England  weather  since  the  latter  part  of  November  was 
the  outstanding  characteristic  of  January's  weather. 
Other  noteworthy  features  were  the  severe  glazing 
followed  in  turn  by  warm  rains,  thawing,  ice  Jams  and 
widespread  but  mostly  not  severe  flooding  during  the 
8th  to  lltb,  attended  by  gale  winds  and  battering  seas 
along  the  coast.   Wind  velocities  generally  were  well 
above  average,  particularly  in  the  Boston,  Mass.,  and 
Hartford,  Conn.,  areas,  but  the  reverse  situation  pre- 
vailed at  Burlington,  Vt.,  and  Mt.  Washington,  N.  H. 

All  the  New  England  States  were  warmer  than  usually 
expected  with  the  greatest  excesses  of  warmth  In  the 
north  where  Maine  was  outstanding  with  an  average  of 
nearly  8°  above  the  long-term  mean.   However  some  Maine 
stations  were  more  than  10°  warmer  than  "their  long-term 
expectancies  led  by  Caribou  WB  Airport  with  +12.7°  and 
Mlllinocket  CAA  Airport  with  +12.3°.   The  State  depart- 
ures dropped  sharply  to  an  average  of  about  +2.5°  in 
Vermont  and  then  tapered  more  gradually  to  excesses  of 
only  about  0.5°  in  Connecticut  and  Rhode  Island.   Extreme 
temperatures  of  -31°  at  Lenlngton,  Vt.,  on  both  the 
1st  and  2nd  and  54°  at  West  Buxton  2  NNW,  Me.,  on  the  9th 
were  well  within  the  extremes  of  most  Januarys.   It  may 
seem  a  little  odd  that  the  warmest  readings  in  the  three 
most  northerly  States  exceeded  those  in  southern  New 
England  but  this  was  probably  due  to  maritime  influences 
that  characteristically  tend  to  hold  temperature  ex- 
tremes closer  together.   Stations  in  Connecticut  and 
Massachusetts  that  are  far  removed  from  the  coast  re- 
corded lowest  temperatures  which  were  well  below  0°  in  • 
many  Instances,  led  by  Stockbrldge,  Mass.,  with  -13° 
and  Falls  Village,  Conn.,  -8°. 

Precipitation  was  well  above  the  usual  expectancy  except 
in  Vermont  and  Connecticut  where  deficiencies  were 
noted.   The  average  deficiency  in  Connecticut,  based 
on  the  stations  having  long-term  precipitation  figures, 
wasi  nearly  1  inch,  but  in  Vermont  deficiencies  averaged 
much  smaller  with  some  stations  showing  moderate  depart- 
ures toward  the  excessive  side.   Monthly  totals  varied 
widely,  ranging  from  only  0.81  inch  at  Lemlngton,  Vt., 
to  9.56  inches  at  Blue  Hill,  Mass.   Average  State  amounts 
varied  from  5.34  inches  in  Massachusetts  to  2.46  Inches  . 
in  Vermont  with  all  other  States  except  Connecticut  not 
far  behind  the  leader.   The  greatest  dally  amount  fell 
at  Peterboro  2  S,  N.  H. ,  where  3.55  Inches  was  measured 
on  the  9th.   Snowfall  generally  was  about  three-fourths 
the  long-term  expectancy  and  ranged  from  14.7  inches  in 
Maine  to  8.6  Inches  in  Massachusetts,  in  terms  of  State 
averages.   However,  individual  station  totals  varied 
widely  even  within  the  same  State  as  most  notably  shown 
in  New  Hampshire  where  some  mountain  stations  measured 
25  inches  or  more  while  a  few  other  stations  had  as 
little  as  7  inches.   Machias,  Me.,  and  Cannon  Mountain, 
N.  H. ,  led  the  snow  parade  in  the  Section  with  39  inches, 
36  inches  of  which  remained  on  the  ground  on  the  31st 
at  the  latter  station. 

Sunshine  generally  was  substantially  below  average  but 
was  above  average  at  Mt .  Washington  where  the  January 
expectancy  is  very  low.   A  corresponding  pattern  also 
prevailed  with  respect  to  daytime  cloudiness  which  was 
much  thicker  than  usual  generally,  but  not  at  Mt.  Wash- 
ington, indicating  that  this  month  at  least,  the  mountain- 
top  station  had  an  advantage  or  two  over  the  other  parts 
of  New  England. 

WEATHER  DETAILS 

The  cold  weather  that  dominated  the  end  of  December 
continued  and  was  reinforced  by  the  arrival  of  a  com- 
paratively small  Arctic  air  mass  on  the  1st.   This  was 
intense  enough  to  register  the  coldest  readings  of  the 
entire  month  at  practically  all  stations  throughout  New 
England  on  the  2nd.   Milder  weather  and  light  to  moder- 
ate snows  accompanied  a  large  complex  low  pressure  area 
on  the  3rd  that  proved  to  be  the  beginning  of  a  decided 
change  from  the  long  cold  trend  that  began  shortly  after 
mid-November.   Except  for  brief  setbacks  to  seasonable 
cold  about  the  end  of  the  first  and  third  weeks  the 
remainder  of  the  month  was  unusually  mild  in  most  areas 
of  northern  and  central  New  England.   During  the  same 
period  the  southern  portion  was  generally  quite  mild 
for  only  about  ten  days,  including  practically  the 
entire  second  week,  with  seasonable  cold  prevailing 
rather  consistently  after  the  16th,  except  for  the  30th 
which  was  also  very  mild.   Although  warm,  the  second 
week  was  unusually  gloomy,  featuring  seven  or  more 
consecutive  days  with  dark  overcast  skies  and  no  ap- 


preciable sunshine.   Portland,  Me.,  was  extremely  hard 
hit  in  this  respect  having  ten  consecutive  days  without 
a  ray  of  sunshine  from  the  8th  to  17th. 

Precipitation  occurred  generally  in  the  form  of  light 
to  moderate  snowfall  at  the  beginning  of  the  first  warm 
spell  on  the  3rd.   Snow  began  again  about  the  8th  as 
fresh  Canadian  air  moved  in  beneath  the  warm  moist  air 
circulated  from  a  storm  offshore.   As  the  precipitation 
changed  to  rain  the  cold  air  at  the  surface  caused  it 
to  freeze  for  several  hours  of  severe  glazing  before 
warmth  predominated  and  ended  the  hazardous  condition. 
Then,  the  warm  temperatures  and  moderate  to  heavy  rains 
that  persisted  for  several  days  thawed  ice  on  the  rivers, 
melted  snows  and  caused  some  backwater  flooding  due  to 
ice  Jams;  and  gale  winds  and  battering  seas  along  the 
coast  took  a  toll  of  shore  installations.   The  worst  of 
the  storm  was  over  by  the  12th  but  precipitation  con- 
tinued generally  through  the  16th.   The  movement  of  a 
Low  center  offshore  and  thence  northeastward  on  the  17th 
resulted  in  moderate  to  heavy  snowfall  in  southern  New 
England.   Precipitation  thereafter  was  frequent  though 
light  in  extreme  northern  areas  and  practically  negli- 
gible elsewhere  until  the  30th  when  another  northeast- 
ward-moving storm,  this  time  moving  rapidly,  brought 
general  moderate  rain  or  snow. 

WEATHER  EFFECTS 

Much  of  the  snow  cover  was  melted  by  the  warmth  and 
rains  of  the  second  week,  particularly  in  southern  and 
central  areas.   More  snow  occurred  later  In  the  month 
to ^orm  a  protective  blanket  over  fields  but  not  enough 
to  provide  good  ski  conditions  -  most  such  areas  were 
poor  but  a  few  were  fair, toward  the  close  of  the  month. 
Th^  ice . in  rivers  and  lakes  in  many  areas  failed  to 
recover  the  thickness  Irf  had  before  the  thaw. 

The  reports  of  the  U.  S.  Geological  Survey  indicate 
that  ground-water  levels  were  generally  well  above 
average  for  the  season,  and  streamflow  was  excessive 
except  in  northern  Maine  and  Vermont. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

One  of  the  most  _severe  glaze  storms  of  recent  years 
moved  down  from  northern  Maine  early  on  the  8th.   By 
midday  it  covered  most  of  New  England  with  a  sheet  of 
ice  that  made  walking,  driving  and  other  forms  of  trans- 
portation extremely  difficult  and  hazardous.   Glazing 
conditions  lasted  from  6  to  8  hours  before  rising  tem- 
peratures restored  relatively  safe  footing.   Bus  service 
in  Boston  was  halted  for  several  hours.   Four  deaths 
in  the  Boston  area  and  hundreds  of  injuries  were  attri- 
buted to  the  slippery  conditions.   Property  damage  con- 
sisted mainly  of  broken  tree  branches,  downed  utility 
lines,  and  automobiles  involved  in  numerous  collisions. 

Later  on  the  8th,  increasing  northeasterly  winds  reached 
gale  force  attended  by  a  rapid  warm-up  and  rain  that 
was  frequently  heavy,  particularly  along  or  near  the 
coast.   Stormy  weather  continued  unabated  through  four 
successive  days  before  weakening.   High  seas  and  pounding 
waves  did  considerable  damage  to  shore  property  and 
installations.   Wind-driven  tides  2  to  4  feet  above 
normal  flooded  cellars  and  damaged  stored  goods  in  some 
cases.   Farther  Inland,  the  warmth  and  rains  thawed  the 
ice  on  streams,  resulting  in  the  ice  jams  and  backwater 
flooding  described  in  more  detail  below.   All  In  all, 
the  period  of  January  8-11  experienced  total  property 
losses  of  about  $2,500,000,  Including  flood  damages,  as 
well  as  could  be  ascertained. 

FLOODS 

An  unusually  early  mild  period  for  the  season,  attended 
by  moderately  heavy  rainfall,  caused  the  ice  in  many 
sections  of  the  Merrimack,  Saco,  and  Androscoggin  River 
Basins  to  break  up,  resulting  in  Jams  and  considerable 
backwater  flooding  January  10-llth.   Flood  stage  was 
reached  from  streamflow  alone  on  the  Nashua  River  at 
East  Pepperell,  Mass.,  in  the  area  where  the  heaviest 
rains  occurred  -  some  5  inches  in  almost  as  many  days. 
At  Lawrence,  Mass.,  flooding  occurred  for  about  2  hours 
Just  after  a  large  ice  Jam  was  blasted  above  the  Lawrence 
Dam.   Other  ice  Jams  were  numerous  and  went  out  gradually 
during  the  following  week.   Normal  January  ice-cover 
was  restored  to  streams  by  the  end  of  the  month.   Serious 
damage  was  done  to  many  roads  and  highways  by  washouts 
and  upheavals,  however,  damage  reports  were  not  availa- 
ble for  flooding  alone  and  are  included  in  the  over-all 
storm  damage  figures  for  the  period  January  8-llth, 
given  above.  -  J.  E.  Stork 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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8 
24 
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5 
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4 
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e 

11 
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11 

2 
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4 
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0 

1 
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AM 

34.8 
28.6 
29,4 
25.5 
33.8 

16,9 
15.1 
17.7 

19.2 

25.9 
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23.6 
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26.5 
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11.2 

47 
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39 

47 
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9 
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1+ 
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1 
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0 

8 
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4 
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14 

10.6 
27.3 
24.0 
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1192 
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26.1 
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8.1 

40 
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8+ 
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1 
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0 
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0 
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6 
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9 
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24 
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1.39 
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18.9 
18.4 
12.4 

e 

4 

10 

9 

10 

14 

5 

3 

1 
5 

1 
1 

0 

1 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORO  1  SSE 

SANFORD  2  NNW 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

30.0 
32.6 
34.9 

35.5 

15.9 
18.6 
10,8 
19.5 
17.1 

23.0 
25.6 
25.9 

26.3 

9,0 
8,4 

45 
47 
45 

54 

8 

8  + 

g 

-11 
-  'i 
-12 
-10 
-16 

1 
1 
2 

1 

1296 
1219 
1175 

1191 

0 
0 
0 
0 
0 

20 

14 
7 

14 
9 

27 
27 
25 
26 
26 

2 
2 
2 
2 
3 

D  5.69 
4.48 
7.64 
4.24 
6.75 

2.69 

1.48 

1.64 
1.39 
2.12 
.88 
1.35 

8 

e 

10 
8 
9 

7.2 

6.0 

10.0 

12.0 

8.9 

6 

11 

3  + 
3  + 

8 

3 

12 

11 

11 

5 
3 
5 

i 

2 
1 
2 
0 
2 

WINSLOW 
WOODLAND 

AM 
AM 

33. P 
32.7 

16. S 
17.0 

25.3 
24.9 

7,1 
?,3 

43 

50 

9 
9 

-20 

-23 

1 

1223 

1235 

0 
0 

10 

12 

27 

24 

4 

3.85 
6.85 

.92 
3.50 

.79 
.99 

13 
n 

10.0 
38.6 

28 

7 

11 
13 

2 

5 

0 
0 

AVERASE 

25.1 

4.95 

14.7 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPOUT 

AM 

// 

//R 

29,1 
33.2 
32.6 
33.0 
35.7 

17,5 
22,2 
17.4 
21,4 
25,5 

23.3 
27.7 
26.0 
27.2 
30.6 

.9 
3,9 

1.3 

1.5 

46 
46 
43 
43 
44 

10 
0 

9 
8 

.  5 

-  1 

-  6 
0 
5 

2 

2 
2 

1 

128'- 
1147 
1236 
1163 
1057 

0 
0 
0 
0 

0 

21 
14 
17 
13 
6 

28 
26 
25 
27 
24 

2 

1 
2 

1 
0 

2.79 
1.75 
4.39 
9.56 
6.99 

-  1.06 

-  1.6S 

5.47 
3.49 

,37 

.39 

2,25 

3.00 
1.52 

9 
30 
9 
9 
9 

4.2 

6.6 

14.7 

7.7 

5 
3 
3 
13 
6 

4 

3+ 
3+ 

17 

18 

7 

5 

8 

11 

11 

2 
0 
2 

8 

0 
0 

1 

4 

1 

BROCKTON 
CHARLTON  2 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 

AM 
AM 

36.6 
33.4 
36,1 
34.8 
34.6 

23,6 
20,1 
23,6 
19,4 
24.0 

30.1 
26.8 
29.8 
27.1 
29.3 

.3 

2.4 
1.3 

46 
43 
46 
45 
43 

9 
9 

10 
9 
9 

2 

-  2 

3 

1 
7 

2 
2 

2 
2 

1 

1076 
117S 
1084 
1169 
1098 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
12 

6 
11 
10 

26 
27 
26 
27 
27 

0 

1 

0 
0 
0 

6.62 
3.59 
8.16 
7.23 
5.73 

3.33 

4.09 
3.28 

2.32 
1.29 

1.60 

2.58 

.04 

9 
9 

12 
9 

12 

9.3 
8.9 

3.0 
9.1 
3.0 

8 
4 

17  + 
17+ 

9 
9 

11 
11 
11 

6 
2 
7 
5 
5 

1 
1 
4 
1 
0 

EAST  WAREHAM 
EDSARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBUR6  2  S 
FRAM INGHAM 

AM 
AM 

AM 

AM 

36.4 
36.3 
35.9 
35.8 
35.5 

22.6 
24.7 
24.4 
20.5 
21.2 

29.0 
30.5 
30.2 
28.2 

28.4 

-   .  1 

.9 
3.3 

1.9 

45 
45 
46 
44 
45 

10 
4  + 

8  + 
10 

9  + 

2 

10 
4 
0 
1 

2 
2 

2 

1  + 

2  + 

1105 
1060 
1073 
1134 
1126 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
5 
7 
7 

26 
25 
25 
27 
27 

0 
0 
0 

1 

0 

5.85 
D  4.93 
4.56 
7.06 
7.08 

1.80 

.50 
3.67 
3.07 

1.20 

.87 

1.00 

1.93 

1,55 

18 
31 

0 

10 
10 

O  ,  7 

9.0 
0.9 

9 

9 

18+ 
17 

11 

12 

9 

10 
11 

5 
3 
3 
4 
5 

1 
0 
I 
2 
2 

HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 
HYANNIS 

KNI6HTV1LLE  0AM 
LAKE  COCHITUATE 

AM 

AM 
AM 

35.5 
30.6 
36.1 
33.8 
35.5 

22.9 
16.7 
25.1 
17.0 
19.5 

29.2 
23.7 
30.6 
25.4 
27.5 

1.9 
.5 

.1 

1.8 

44 
43 
46 
44 

44 

10 

10 
9  + 
9+ 

-  1 

-  4 
10 

-  6 

-  3 

2 

2+ 
2  + 
2 

1100 
1276 
1068 
1223 

1154 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

19 

9 

13 
6 

25 
27 
24 
27 
28 

1 

2 
0 
2 

1 

5.97 
3.11 
5.35 
3.31 
7.21 

2.S4 

-  1.25 

1.38 

3.34 

1,88 
.73 

1.10 
.95 

1.45 

9 

17 

9 

9 

11.1 

10.1 

6.3 

10.2 

4 

c 

7 
4 

17 

4+ 
17 

4 

13 

8 

12 

11 

2 

1 
4 

6 

9 
1 
0 
2 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

MIDOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

R 

34.5 
34.6 
35.0 
37,3 
36.8 

22,1 
23.0 
22.5 
26.2 
28.9 

28.3 
28.9 
23. 8 

31.8 
32.9 

3.7 

3.8 

.8 

46 
44 
45 
44 

47 

9 
9 
9  + 

9+ 
30 

-  1 

-  2 

1 
/t 

15 

2 
2 

2 
2 

2 

1130 
1116 
1116 
1031 
988 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
8 
4 

7 

26 
26 

27 
22 

23 

1 
1 
0 
0 
0 

5.55 

7.82 
7.62 
4.95 

2.89 

4,56 
3,96 
1,08 

3.22 
2.65 
3.06 

1.33 
1.13 

9 
9 
5 

9.1 
.0 
9.5 
9.5 
9.5 

8 
5 
7 
3 

17 
17+ 
18 
21+ 

10 

12 
11 
13 

5 
6 
3 

1 
1 
1 
2 
1 

NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 

R 
AM 

37.0 
28.0 
36.2 
4U.C 
36.2 

26.7 
16.7 
24.7 
2S.4 
21.3 

31.9 
21.9 
30.5 
34.2 

29,0 

2.1 

,7 

1.4 

4  6 
44 
44 
45 

8 

3 

0+ 
4  + 

6 
-10 

-  2 

2 
2 
2 
1 
2 

102', 

1063 

948 

1109 

0 
0 
0 

0 
0 

20 
S 

5 

22 

28 
26 

0 
2 
0 
0 
2 

2.57 

:;  5.95 

5.60 

.06 

-   .53 

1.62 

1.18 
.70 
1.36 
1.22 
1.16 

9 

3 

12 

9 

Q 

8.8 

11.7 
7.0 

7 
6 

17  + 
4 

11 

6 

11 

10 

2 

1 
6 

4 

1 
0 
2 
1 
2 

ROCKPORT  1    ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 

33.7 

25.2 
23.4 

30. C 
30.4 
25.9 
29.5 

4.9 
2.0 

'i3 

44 
44 
4  6 

8  + 
3+ 
0+ 
10 

3 
8 

2 

2 
1 
2 
2 

1113 

loeo 

1063 
120S 
1093 

0 
0 
0 
0 
3 

11 
9 
7 

14 

26 
25 
24 
27 
26 

0 
0 
0 
2 
C 

S.25 
5.54 
5.79 
2.97 
2.46 

4.07 

-  .25 

-  .94 

1.15 

1.31 

l.':9 

.54 

.84 

9 
9 

17 

13 

9 

12.0 

11.3 

5.0 

6.5 

4.5 

7 
7 
6 

3 

23 

17 
17  + 

17 

13 
13 

11 
8 
6 

8 

5 
6 
1 
2 

2 
1 
1 
0 
0 

See  Reference  Notes  foUowing  Station  Index 
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TABLE  2  •  CONTINUED 


NEW   ENGLAND 
JANUARY    19  56 
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Precipitation 

If 
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1 

in 
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1 
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SIS 

a 
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0 
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Station 
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1 

Q  S 
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1 
0 

0 
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0 
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0  i 

sS 

0(0 

8! 
0 

rA   0 

ST0CK8RI0CE 

SWAMPSCOTT 

TAUNTON 

TOLLY  DAM                    AM 

TURNERS  FALLS 

30.9 
35.6 
35.9 
31.7 
3S.4 

16.6 
2«.0 
22.4 
16.9 
19.6 

23.8 
30.8 
29.2 
24.3 
27.5 

.1 

3.2 

2.2 

4.0 

42 
43 
47 
43 
46 

9+ 
9+ 
9 

9-t- 
10 

-13 
4 

-  1 

-  6 

-  4 

2 

I 
2 
2 
2 

1269 
1052 
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1256 
1155 

~o" 

0 
0 
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0 

IF 

5 

9 

18 

8 

2F 

25 

25 

27 
28 

0 

1 
3 
1 

2.49 
4.85 
3.75 
D  3.12 
2.52 

-  .55 

.70 

-  .81 

-  .79 

.60 
1.18 
1.32 
1.07 

.55 

9 
9 
« 
9 
9 

7.0 

5.8 

4.7 

4 
8 

3 

3 

17 

31 

~6" 
11 

7 
7 
6 

T 
2 
2 
2 
2 

0 

1 
1 
1 

0 

WALPOLE 
KALPOLE  1  S 
NEST  CUMMINGTON 
XESTON 
WESTOVER  FIELD 

35.0 
35.6 

31.2 
35. <> 
34.3 

21.9 
20.2 
15.3 
20.6 
22.3 

28.5 
27.9 
23.3 
28.0 
28.3 

1.2 

44 
44 
43 
45 
46 

9 
9 
9 
9 
9 

-  3 

-  9 
-10 

-  4 

-  1 

2 
2 
2 
2 
2 

1128 
1148 
1286 
1137 
1129 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 

17 
8 

12 

25 
25 
28 
26 
27 

1 

1 
1 

1 
1 

7.77 
7.46 
3.26 
6.76 

3.19 

2.91 
3.34 
1.13 
2.20 
.68 

9 
9 
9 
9 

30 

14.3 

8.1 
9.3 

13 

IS 

5 

7 

2 

17 
17 

3 
17 

3* 

10 
8 
8 

11 

5 
9 

1 
4 
1 

2 
1 

1 
1 
0 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

31.9 
35.2 

20.0 
20.5 

26.0 
27.9 

2.5 

42 
48 

8 

4 

-  1 

-  1 

2 
2 

1204 
1147 

0 

0 

16 
9 

27 

27 

1 
1 

5.07 
6.48 

2.88 

1.60 
2.67 

9 
9 

10.0 
8.8 

6 

IS 

e 

10 

4 
2 

2 

1 

AVERAGE 

28.3 

5.34 

8,6 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

BERLIN                        AM 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM              R 

CAMP TON                       AM 

26.2 
27.8 
26,3 
31.7 
32.1 

12.4 
10.1 
11.2 
18.0 
12.6 

19.3 
19.0 
18.8 
24.9 
22.4 

4.1 
2.9 

46 
48 
46 
45 
50 

9 
9 
10 
9 
9 

-15 
-21 
-17 
-10 
-18 

1 
2 
1 
2 
1+ 

1412 
1418 
1425 
1236 
1313 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
22 
26 
16 
15 

29 
28 
29 
28 
27 

4 
7 
3 
3 

6 

3.23 
4.49 
2.50 
4.27 
3.01 

1.41 
.39 

.50 
1.33 

.56 
1.13 

•  91 

13 
9 

13 
9 
9 

25.4 
21.0 

19.0 
8.7 
9.3 

14 

10 

14 

5 

31 

16+ 

31 

3 

11 
9 

8 
9 
9 

1 
2 

1 
4 

1 

0 
1 
0 

1 
0 

CONCORD  WB  AIRPORT         R 

DURHAM 

EAST  OEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE              AM 

32.9 
3<>.8 
32.8 
27i0 
22.7 

18.3 
20.3 
16.6 
10.9 
7.2 

25.6 
27.6 
24.7 
19.0 
15.0 

5.5 

4.1 

3.7 

45 
45 
43 
50 
45 

8 

9 

8+ 

9 

9 

-13 
-10 
-  7 
-28 
-26 

2 
2 
2 
1 
2 

1216 
1152 
1249 
1425 
1546 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
8 
16 
25 
25 

27 
26 
28 
29 
28 

3 
2 
3 
4 
9 

4.40 
6.74 
5.67 
D  5.67 
2.65 

1.49 
3.38 

-   .44 

.91 
1.43 
1.42 
1.30 

.72 

8 
9 
8 
10 
9 

8.0 
14.6 
10.5 
29.0 
26.1 

6 

8 

6 

26 

19 

4+ 

3 

3+ 
30+ 
31 

7 
14 
11 

7 

4 
6 
5 

1 

0 

1 
1 

0 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  0AM 

6RAFT0N 

HANOVER 

KEENE 

32.5 
29.9 
29.5 
29.9 
33.0 

17.8 
16.3 
13.7 
15.8 
18.7 

25.2 
23.1 
21.6 
22.9 
25.9 

5.3 

5.0 
4.8 

47 
45 
45 
46 
45 

9 
9 
9 
9 
9 

-10 
-13 
-17 
-14 
-  7 

2 
2 
2 

1 
2 

1228 
1294 
1341 
1296 
1207 

0 

0 
0 
0 
0 

15 
21 
22 
20 
14 

28 

27 
28 
28 
27 

2 
2 
5 

2 
2 

4.01 
3.57 
4.12 
3.15 
3.96 

.98 

.48 
1.07 

.99 
.85 
.72 
.60 
1.58 

9 
9 
9 
8 
9 

8.9 
11.5 
13.2 

10.7 
7,0 

7 
8 
5 
2 

3 

8 
8+ 

4+ 

10 

10 

9 

9 

7 

3 
2 
4 
2 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

LAKEPOWl 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

KASSABESIC  LAKE 

KOUNT  WASHINGTON          //R 

32.0 
30.2 
31.4 

34.0 

20.7 

17.5 
14.8 
18.7 
18.2 
8,2 

24.8 
22.5 
25.1 
26.1 
14.5 

1.0 
9.1 

46 

47 
42 

44 
34 

8 

9 

8+ 
10 
13  + 

-  8 
-13 

-  7 

-  9 
-20 

2 
2 
2 

2 

1 

1240 
1310 
1229 
1199 
1560 

0 
0 
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0 
0 

15 
20 
17 
11 
25 

27 
28 
27 
27 
31 

2 

3 
2 
2 
8 

4.69 
3,57 
6.50 
5.46 
7.04 

.96 

3.21 
1.94 

1.53 
.75 
1.78 
1.45 
1.85 

9 
9 
9 
9 

9 

9.1 

7.7 

10.0 

19.3 

7 
4 

18 

4+ 
4+ 

31 

9 

9 

11 

13 

11 

3 
2 
5 
3 

6 

1 
0 
1 
1 
2 

NASHUA  3  N 
NEW  LONDON 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 

35.1 
28.6 
34.6 
31.0 
27.8 

18.1 
15.0 
20.0 
18.0 
12.9 

26.6 
21.8 
27.3 
24.5 
20.4 

2.4 
3.5 

46 
43 
45 
43 
45 

8 
9 
9 
9 
8+ 

-  9 

-  2 

-  3 

-  4 
-14 

2 

1* 

1 

2 

2 

1182 
1334 
1168 
1247 
1377 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
23 
10 
18 
22 

28 
30 
26 
28 
29 

2 
2 

2 
2 

4 

7.54 

7.13 
7.46 
8.64 

4,11 
3,91 

1.77 
1.10 

3.55 
2.39 

9 
9 

9 
9 

10.0 

12.5 
28.0 

4 
7 
9 
» 
25 

4 

3+ 
3  + 
3+ 
31 

10 

11 
11 

6 

S 

4 

2 

1 

1 

3 

PLYMOUTH  1  WNW               AM 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  0AM           AM 

WEST  LEBANON                 AM 

WINDHAM 

30.6 
34.7 
31.9 
29.8 
36.0 

12.5 
19.9 
17.5 
14.5 
19.5 

21.6 
27.3 
24.7 
22.2 
27.8 

4.0 

49 
45 
46 
48 
45 

10 
8 
9 
9 
9 

-15 

-  8 

-  7 
-12 

-  6 

2 
2 
2 

2 
2 

1339 
1161 
1243 
1322 
1148 

0 
0 
0 
0 
0 

19 

7 

17 

19 

2 

27 
26 
27 
27 

27 

5 
2 
2 
4 
2 

3.24 
6.75 
2.79 
3.21 

7.52 

.09 

.87 
1.14 
1.05 

.77 
2.64 

8 
9 
9 
9 
9 

9.7 
8.8 
6.8 

6 
2 
4 
6 
5 

4 

3+ 

4+ 

4 

3+ 

13 
6 
8 

12 

3 

8 
1 
3 
i 

0 

1 
1 
0 

1 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

32.8 

31.5 

16.9 

16,7 

24.9 
24.1 

46 
50 

9 
9 

-12 
-17 

2 
2 

1236 
1259 

0 
0 

15 
19 

26 
27 

4 
3 

6.22 
2.07 

2.24 

1.22 
.54 

9 
8 

10.8 
12.1 

6 
11 

3+ 
3 

12 
8 

4 
1 

1 

0 

AVERAGE 

23.3 

4.73 

13.4 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP          R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PKOVIDENCE  WB  AIRPORT      R 

36.7 

34. 7M 

37.0 

36.3 

27,4 
22, 4M 
22.3 
24,4 

32.1 
28. 6M 
29.7 
30.4 

,2 

1,9 
1,7 

47 
45 
45 
45 

3 
9 
9 
8+ 

12 
2 
3 
3 

2 
2 

2 
2 

1015 
1118 
1090 
1066 

0 
0 
0 
0 

6 

10 

5 

8 

22 
26 
26 
24 

0 
0 
0 
0 

3.59 
4,25 
4.31 
4.92 

-  .08 

-  .48 
1.17 

.96 

1.44 
1.08 
1.05 

17 
9 
9 
9 

10.2 
10,0 
10.8 
10.0 

6 

10 

18 
18 

8 
8 

e 

2 

4 
4 

0 

1 
I 

2 

AVERAGE 

30.2 

,5 

4.27 

.31 

10.3 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS                AM 

BENNINGTON  2  NW 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT      R 

CAVENDISH 

32.5 
30.7 
28.3 
25.2 
30.0 

19.1 
15.7 
10.3 
13.9 
13.5 

25,8 
23.2 
19.3 
19.6 
21.8 

4.2 
1.7 
3.4 

45 
48 

45 
45 

11 
9 

9 
9 

-  3 

-  9 

-12 
-16 

2  + 
2 

2 
2 

1208 
1288 
1409 
1400 
1334 

0 
0 

0 
0 

17 

18 

23 

21 

27 
29 

30 
30 

3 
2 

2 

4 

3.09 
2.92 
2.04 
1.92 
3.64 

.31 

-   .32 
.03 
.65 

1.01 

1.20 

.49 

.61 

1.35 

9 
9 
8 
12 
9 

6.0 
16.0 
18.0 
16.7 

9.1 

2 

6 
16 
6 

7 

4+ 

4 
31 
31 

8+ 

7 
7 
7 
7 
9 

2 
1 
0 
1 
1 

1 
1 
0 
0 

1 

CHELSEA                       AM 

CORNWALL  1  N 

30RSET  1  S 

EAST  BARNET                  AM 

EMOSBURG  FALLS 

28.3 
27.4 
29.0 
26.7 
27.0 

8.5 
13.8 
13.4 
10.4 

9.2 

18. 4 
20.6 
21.2 
18.6 
18.1 

2,6 

.7 

2.6 

2.1 

50 
43 
46 
48 
46 

10 
9 
9 
9 

10 

-22 
-12 
-12 
-26 
-24 

1+ 

2 

2 

1 
1  + 

1438 
1368 
1350 
1433 
1446 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
22 
20 
21 
22 

30 
30 
29 
27 
29 

9 

2 
3 
8 
9 

1.87 
1.38 
2.80 
2.54 
1.74 

-  .87 

-  .81 

.29 

.52 
.23 

.95 
.50 
.43 

31 

9+ 

9 
13 
12 

9.4 
13.6 
16.9 
13.8 
28.0 

8 
8 

22 

1+ 
31 

31 

S 

6 
7 
6 

1 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

LEMINGTON 

MIDDLESEX                    AM 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

25.8 
26.7 
26.0 
21. 9M 
25.2 

8.0 
9.8 
11.8 
6.2M 
9.4 

16.9 
18.3 
18,9 
14. IM 
17.3 

-   ,2 

48 

49 
46 
38 
45 

9 

10 
9 

12 
9 

-31 

-21 
-18 

-24 

1  + 

2 

2 

1 

1485 
1442 
1421 
1564 
1472 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
22 
23 
26 
22 

29 
28 
29 
31 
31 

9 

5 

A 

6 

.81 
1.93 
1.98 
3.16 
2.57 

.03 

.34 
.69 

.65 
.46 
.64 

8 
13 
12 

12 
12 

19.0 
14.5 
13.1 
18.4 
16.2 

12 
10 

7 

17 

1  + 
31 
31 

31 

3 
6 
9 

13 
6 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

•■lORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

RANDOLPH 

READSBORO  1  SSE              AM 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS 

28.9 
31. IM 
30.9 
29.0 
26.0 

11.9 
14. 4M 
15.8 
15.8 
13.7 

20.4 
22. 8M 
23,4 
22.4 
19.9 

5.2 

2.8 
,3 

48 
48 
42 
44 
47 

9 

9+ 
10 
10 

9 

-18 
-13 

-  9 

-  9 
-10 

2 

1 
2 
2 

1 

1375 
1286 
1282 
1313 
1391 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
18 
20 
19 
23 

28 
28 
27 
30 
30 

4 
2 
3 
2 
3 

1,67 
2.48 
3.48 
2.03 
2.48 

-  .68 

-  .94 

-  .46 

-  .46 

.35 
.35 

.78 
.75 
,61 

12 

3* 

9 

9 
13 

10.8 
7.6 

11.4 
9.0 

26.5 

9 
5 
5 
6 

15 

31 
31 

4+ 
31 
31 

9 

10 

6 

9 

0 
0 
2 

1 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

•SAINT  JOHNSBURY 
SOMERSET                    AM 
VERNON                      AM 

28.6 
26.8 
33.8 

13.4 
11.3 
17.1 

21.0 
19.1 
25.5 

4,8 
2,3 

48 
39 
45 

9+ 
9+ 
10 

-24 

-14 
-  4 

1 
2 
2  + 

1359 
1415 
1219 

0 
0 
0 

23 

11 

28 
30 
27 

4 
4 
3 

1,57 
5.06 
2.62 

-  .72 
.52 

-  .84 

.28 

1.55 

.84 

16 
9 
9 

11.8 

14.8 

6,5 

6 

12 

3 

3+ 
4+ 

4  + 

6 
8 

7 

0 

4 
1 

0 

2 
0 

See  Reierence  Note*  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


NEW    ENGLAND 
JANUARY    1956 


StaSion 

Temperature 

Precipitation 

a.  e 

5    S 
4  2 

«  a 

> 
< 

1 

0  be  a 
u  a  t« 

SOU) 

w  „j  a 

S£5 

X 

* 
Q 

1 

a 

No.  of  Days 

1 

1 

di  to  a 
u  a  rt 

ABB 

a  0  b 

OJ    t4    <1) 
Q  fa  -P 

D 
1 
1 

O 

Snow 

,    Sleet 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

1 

2§ 

0) 

5 

e 

i 

s 

0 

S 

0 

o 

0)< 

'°i 

S  5 

5  5 

0 

WEST    BURKE 
WILDER 
WOODSTOCK    3 

AVERAGE 

ENE 

AM 
AM 

26.6 
30.7 
29.2 

7.8 
13.9 
15.1 

17,2 
22.3 
22.2 

20.3 

^..1 

'r6 
48 

'.3 

9  + 

9 

9 

-30 
-11 
-10 

2 

1+ 

1+ 

1^.76 
1318 
1321 

0 
0 

0 

22 

19 
21 

29 
27 
29 

11 
5 
2 

2.27 
3.31 
2.52 

2.46 

-  .85 
.88 

-  .51 

.'lO 
.76 

31 
9 

9.0 
7.5 

13.7 

4 
5 

31 

8+ 

8 
6 

0 
3 

0 

0 

t    DATA    RECEIVED   TOO    LATE    TO   BE 
INCLUDED    IN    DIVISION    AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10       11      12      13      14      15 


16      17      18 


22     23     24     25      26      27      28      29      30 


CONNECTICUT 


ANSOMIA 

2>M 

SAK£RSV1L1.E 

?.96 

BALTIC 

*.01 

3ARKHAMSTE0 

3.U 

BEACON    FALLS 

1.76 

BftlOGgPOKT    H8 

AP                  R 

2.11 

BHISIOL    )    a 

>.1» 

aWJOKLXN 

*.00 

BULLS   BRIOCE    DAM 

1.6* 

BURLINGTON 

R 

3.13 

COCILAPOMSET    RANG£R    STA 

3.03 

COLCHESTER 

CREAM   HILL 

2.6* 

OANBURY 

2.6« 

OAWSON   LAKE 

3.«0 

OERBV 

2.70 

EAST    HAVEN 

2.60 

EASTON   LAKE    RESERVOIR 

2.1* 

FALLS    VILLAGE 

2.20 

GROTON 

*.93 

RECORD  MISSING 


HARTFORD  BRAINARO  FLD/ 

HARTFORO  MB  AIRPORT 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

KENT 

LAKE    KOMOMOC 

LAUREL    RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MEAD  PONO  RESERVOIR 
MlOOLETOMh    4    W 


MILFOBD 

2.62 

■01       .16 

HOHAKK    RANGER    STA 

2.*8 

T 

.20 

l«UNT    CARNEL 

2.6* 

T 

.13 

NATCHAUG    RANGER    STA 

2.7« 

• 

NATHAN   HALE    ST    FOREST 

2.71 

T 

•  19 

NEM    HARTFOfiD 

2.91 

.16 

NEa    HAVEN    as    AIRPORT         R 

3.48 

T 

.28 

NEa    LONOON 

RECORD 

HISSING 

NOR'^OLK    2    Sa 

3.*1 

.06 

.15 

NORTH   BRANFORD 

3. S3 

.25 

NORTH    GUILFORD 

*.1S 

.28 

NORaALK 

2.62 

.17 

NOaalCH    i    SB 

».27 

.03 

•  S« 

PACHAUG   FOREST 

5.20 

•  11 

PEOPLES   RANGER    STA 

2.90 

.01 

•  17 

PROSPECT 

3. a* 

iOS 

•  20 

PUTNAM 

*.30 

.06 

PUTNAM    LiHE 

2.26 

.13 

ROCKY    RIVER    DAM 

2.2* 

.03 

.11 

ROUND    POND 

3.12 

T 

•  06 

SALISBURY 

2.*« 

.31 

SAUGATUCK   RESERVOIR 

3. OS 

T 

•  20 

SHEPAUG   0AM 

2.27 

•  23 

SHUTTLE    MEAOON    RESVR 

3.19 

•  18 

STAFFORD    SPRINGS 

2.3* 

•  17 

STAMFORD    5   N 

•  IS 

STEVENSON   DAN 

3.0a 

.0* 

.2* 

STORRS 

2.80 

•  15 

THOMASTON 

_ 

THOMPSONVILLE 

2.8* 

•  13 

TORRINGTOW 

2.7* 

•  26 

TORRINSTON    2 

2.*e 

.18 

TRAP   FALLS    RESERVOIR 

2.8S 

.0* 

«ATERBU«Y   CITY    HALL 

RECORD 

MISSING 

»EPA»AUG    RESERVOIR 

3.30 

.20 

■ESTBROOK 

3.70 

.♦6 

MEST   HARTFORO 

2.81 

.19 

VEST    HARTLANO 

5.27 

imlGVILLE   RESERVOIR 

3.*9 

.OS 

.20 

MHITNEY   LAKE 

3.3* 

.21 

■  IGaAM    RESERVOIR                        (1    2.7S 

.20 

■ILLIMANTIC 

3.83 

• 

MLCOTT    RESERVOIR 

A.21 

.02 

.18 

MUOeURT    3    N 

1.87 

T 

.07 

MAINE 
MWUSTA    CAA    AIRPORT 

«GOft   DOM    FIELO 
•AR    HAfteOft 
JELFAST 
MUSSUA    OAM 

RIDGTON     1     HUM 
BAUNSHICK 

CARIBOU    we    AIRPORT  / 

aWlNNA 
EASTPODT 

EAST  SANGERVILLE    5    SE 
EAST    WINTHROP 
ELLSMORTH 
FASMIHGTON 
PMT   FAIRFIELD 

niKT    KENT 
«AJtOlNER 
•ILEAO 
MEENVILLE 
HIRAM    2    S 

HOULTON    CAA    AP 
WULTON    1    NE 
JACKMAN 

JONESBORO 
LEWISTON 

LONO   FALLS    DAM 
■UCNIA5 

MAOISOM 
MIDDLE    DAM 
-ILLINOCKET 

'':L,.I^*OCKET    CAA    AP 

"riLlMOCKET    DAM 

XOCSEMEAO 

3LD    TOWN 

OLD   TOWN    CAA    AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

fKWTLANO    MB    AIRPORT       / 

PRENTISS 

»R£SOoe    ISLE 


4.56 
>f8S 

0*26 


4,50 
b   2«» 

5*27 

4»20 
I    7«50l 

4.75 
>«fr2 

I  3«7» 
I  6*93 
I     5.75 

'     4,31 

I     7.03 

2.97 

3a  3» 

I     3*&5 


* 

39 

5 

28 

3 

79 

* 

05 

3 

94 

6 

16 

5 

82 

RECORD  MISSING 


20       .10      .!& 


.35 

•  09 

.69 

•  ** 

*6    1 
20 

06 
13 

.30 
.32 

18      . 
43       . 

•  18 

.*! 

93 

58 

.64    1 

13       . 

•  05 

.33 

62 

55 

.38 

73      . 

•  80 

.81 

*S 

13 

.23 

57      • 

•  *9 

1.02 

76    1 

08 

.96 

07      • 

•  89 

.8* 

30 

77 

•  67 

22       . 

.01 

11 

11 

•  60 

07       T 

.35 

68 

20 

•  *7 

38      . 

.07 

28 

20 

.71    1 

05      . 

•  33 

69 

20 

.37 

20      . 

•  *5 

*9 

80 

.45 

17      . 

.3* 

•  23 

05 

1* 

.80 

31       . 

.52 

*1 

28 

.** 

35      . 

15 

25 

.53 

50      . 

.01 

15 

03 

.50 

24 

.62 

29 

*6 

.43 

33      • 

.7* 

62 

73 

.44 

• 

.16 

50 

18 

•  55 

23       • 

1.06 

53    1 

27 

•  77 

16      • 

.07 

18 

12 

.69 

51       . 

•  20 

15 

09 

.6* 

55      . 

.61 

28 

12 

.10 

50      . 

« 

*5 

OS 

.98    1 

43      . 

.87 

33 

88 

.57 

17      . 

.81 

7* 

28 

.*3 

31       . 

.21 

31 

05 

.81    1 

24      • 

.20 

52 

16 

.52 

17      . 

.50 

21 

26 

•  ** 

14        , 

.21 

31 

09 

.*8 

38      . 

.35 

22 

20 

.56 

33      . 

.66 

37 

11 

.6* 

7*      • 

.2* 

*1 

10 

.27 

*6      • 

•  06 

3* 

30 

•  40 

*2      . 

.25 

23 

08 

•  56 

32      > 

.72 

»7 

05 

•  68 

40        . 

.71 

37 

•5 

•  67 

38      . 

.20 

•  30 

.17 

19 

07 

.92 

65       • 

05 
11 

•  26 

•  41 

T 

•  04    . 

•  27    • 

•  45    • 

10 

T 

•  28    • 

•  03 

•  35    . 

•  20 

•  20    • 

10 

•  25 

.04    . 

06 

•  17 

.05    . 

04 

•  15 

.27    . 

02 

•  06 

•  16    • 

10  D 

•  30 

.35    . 

03 

•  05 

•  32    • 

•  08 

•  33    . 

03 

•  1* 

.21    . 

•  01 

.05    . 

10 

. 

02 

•  03 

•  27    . 

.22 

.1*    . 

06 

.11 

.22    • 

06 

.54 

•  06    • 

05 

.10 

•  08    • 

06 
05 

•  01 

•  26 

•  22 

•  20    . 

07 

•  2* 

.18    . 

•  02 

.26    . 

.0* 

.35    . 

03 

.12 

.20    . 

OS 

.16 

.20    . 

.03 

.31    . 

05 

•  20 

.05    • 

11 

•  20    • 

•  0* 

•  *1    . 

07 

•  10 

.22    . 

03 

.29 

.25    . 

02 

.24 

.16    . 

02 

.1* 

•  0*    . 

01 

T 

.03    . 

Sm  R«l«renc«  NoIm  Following  Slalia 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Day  of  month 


13       14       15       16       17       18 


25      26      27 


RIPOGENUS  DAM 

3*48 

ROCKLAND 

6.^ 

ROXBURV 

4.24 

RUHFORO  3  SH 

>   5.M 

RUHFORO  ISSE 

4.4B 

SANFORD  2  WW 

7(M 

SOUTH  ANDOVER 

5.U 

SOUA  PAN  DAM 

4*2« 

THE  FORKS 

4.2« 

UNITY 

4.24 

UPPER  DAM 

5.10 

WEST  BUXTON  2  NNW 

•  •7S 

WEST  ENFIELD 

WINSLOW 

3.85 

WOODLAND 

ft.  85 

RECORD  MISSING 


MASSACHUSETTS 
ADAMS 
AMHERST 
ASHBURNHAM 
ASHLAND 
ATHOL  3  E 

BEECHWOOD 

BELCHERTOWN 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  / 

BOSTON  W6  AIRPOKT     / 

BOYLSTON 
BROCKTON 
CHARLTON  2 
CHATHAM 
CHESTER 

CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 
COLDS ROOK 

EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCH8URG  2  S 

FRAHIN&HAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HATCHVILLE 
HAVERHILL 
HEATH 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 

HUB8ARDST0N 
HYANNIS 
IPSWICH 
JEFFERSON 
KNIGHTVILLE  DAM 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

MANSFIELD 

MIODLEBORO 
MlODLETON 
MILFORD 
MILLBURY 
MONTAGUE  CITY 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NEW8URYP0RT 
NEW  SALEM 
NORTH6R1D6E 

PELHAM 
PELHAM  2 
PEMBROKE 
PERU 
PETERSHAM  4  N 

PiTTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLA INFIELD 

PLYMOUTH 

PRINCETON 

PROVINCETOWN  3  N 

OUASeiN  INTAKE 
ROCHESTER 
ROCKPORT  I  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 

SEGREGANSET 
SHELBURNE  TALLS 
SOUTHBRIOGE  3  E 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 

STOCKBRIDGE 

swAMPscorr 

TAUNTON 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
HALPOLE 
WALPOLE  1  S 
HARE 

HARE   2 
WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST  CUMMINGTON 

WESTFIELD 

WESTON 
WEST   OTIS 
HESTOVER    FIELD 
WEST    RUTLAND 
WlNOIEMOON 


1.75 
8.54 
7.26 
3.96 

7.62 
2*97 
4.39 

6*9« 

6.52 
6.62 
3i5S 
6165 


3.99 

6.91 
2.93 

5.54 


2.37; 

3.57 

II    5.95 

6.32 


7.23 

T 

5.73 

'*.&6 

7.06 

5.63 

<..93 

'r.M 

7.06 

7.08 

RECORD  MISS 

6.11 

.01 

5.81 

3.13 

5.09 

6.97 

3.B? 

.02 

2. ".9 

T 

l>  3.12 
2.52 
7.77 
7.46 


2.97 
4.86 
3.26 


OS 

1.6* 

.54 

1.39 

.42 

.62 

.35 

..*0 

•  48 

02 

.93 

.20 

.52 

.00 

.OS 

.28 

1.26    1.39 


tl3   D*30       .04 


1.22       *31       .89 


25 

09 

24 
30 

. 

02 
60 

36 
32 

20 

26 

34  I 

18 

1. 

12 

31 

22 

25 

14 
61 

67 
96 

* 

88 

63 

12 

14 

00   . 

37 

34 

40 

46 

14  1 

60 

67 

61 

11 

94 

35 

22 

68 

64 

, 

26 

68:  . 

08 

54   . 

29 

09 1  . 

79 

62   . 

76 

31 

. 

53 

26 

66 

66 

16 

22 

15 

46 

32 

36 

54 

50 

17 

34 

38 

30 

24 

23   . 

03 

53 :  * 

80  1 

04   • 

30 

36   . 

70 

36   . 

31 

35   . 

75 

65 

46 

59 

81 

27 

20 

45 

. 

74 

65 

62 

27 

46 

14 

16 

39 

27 

32 

13 

17 

51 

49!  . 

20 

35,  . 

50 

24!  . 

12 

36 

16 

37 

94  1 

27 

52 

59 

20 

15 

04 

36 

30 

34 

77  1 

36 

55 

50 

10 

35 

23 

38 

06 

97 

68 

60 

64 

51 

32 

47 

14 

22 

10 

27 

26 

67 
31 
43 

51 

45 

24 

23 

. 

22 

22 

21 

62 

60 

42 

53 

44 

16 

24   . 

15 

27 

, 

21 

26 

25 

19 

. 

22 

48 

. 

18 

37 

• 

70 

49 

30 

25 

17 

27   . 

18 

12.  • 

36 

18   . 

24 

33   . 

33 

45 

. 

•26       ,05      T 


.19      T 
.16      T 


.01      .22  .70 

.05  .06 

.12  .02 

1.43  T 


.60      .06 
.33      .02 

1.0«      .30 


•10  .13 

T  .39  .09 

.01  .40  .40 

.28  .06  .19 


•  05  .26 

.01       .17  .66 

•03  .04 

T  .08  .17 

•03  .09 


.04      .06      .04 

1.10 
.27      .07      .48 


■11      .90 
.05      .32 
T        D^80      T 
T  .45      .03 

T  .21    1.23 

.16  1.20 

.07      .13      .60 

.16      .66 

T  .15      .46 


.04  .08 
.10  .10 
.30      .69 


D.6S  D.IO 

•  .55 

.57  .25 

.11  .07 

.02      .36  1.04 
.31      .68 

.12      .71  T 
1.49 


.60 


.90 


.38      .13      .60 


28 

•  01 

T 

T     .13 

5^78 

•  16 

• 

.23 

33 

T 

T 

36 

.10 

•  26 

.03   .*« 

T 

08 

.09 

•  07 

.40 

.03 

.05 

•  03 

.07 

.07 

•  01 

.06 

.06 

.18 

T    1.31 

T 

.05 

.07 

.62 

.09 

.20 

.11 

.12 

.10 

.10 

T 

T 

.03 

.20 

.11 

.13 

•  M 

.03 

.03 

T 

.06 

•  06 

71 

.09 

•  31 

.49 

.33 

.42      .07      .23 


.04      .06      .03 


.40      .07      .02 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


10      11      12 


13      U      IS 


25      26      27 


28      29      30 


NCM    HAMPSHIR6 

OATH    2    SM 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 
BLACKMATER    DAM 

BOM    &ARVINS    FALLS 

BItAOrOAO 

BUCKS   COMER 

CAHPTON 

CANNON    MOUNTAIN 

CENTER    MARBOR 
CLARE MONT 

CONCORD    MB    AIRPONT 
OIXVILLE    NOTCH 
DUBLIN 

DURHAM 

EAST   DEERING 

EASTI4AN    FALLS    DAN 

ERIIOC 

FABVAN 

FIRST   CO*M   LAKE 
FIT2HlLLtAM    i    Skr 
FRAMU.IN    1    MM 
FRANKLIN    FALLS    DAM 
6ILNANTON 

•RAF TON 
GREENVILLE 
HANOVER 
JEFFERSON 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEFORT    2 

LANCASTER 

LEBANON    CAA    AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  OOMELL  DAM 
MANCHESTER 
MARLOM 

MASSA8ES1C  LAKE 
MERIDEN 

MILAN  7  N 

MILFORD 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

NEM  LONDON 

NEMPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTH  S1RATFOR0 

WWTHHOOD 

PETERBORO   2  S 

PIKKHAH  NOTCH 
PLTMOUTh  1  MNH 
PORTSMOUTH 
SOUTH  0AN6URY 
SOUTH  LYNOCBOeO 

SOUTH  HEARE  1  S£ 

SUSRT  MOUNTAIN  DAM 

TAMHORTH 

TROY 

MALPOLE  2 

VEST  CANAAN 
VEST  HENNIKER 
VEST  LEBANON 
MEST  RUMNEY 
HHITEFIELD 

■ILMOT 
HINOHAM 

VOLFEBORO    FALLS 
WOODSTOCK 
YOAK    POND 


RHODE    ISLAND 
AUSTIN 

BUKK    ISLAND    MB    AP 
«REENV|U.E 
KINGSTON 
MOVIOENCE    MB   AIRPORT 


9a49 
UW 
S«»l 
»«00 

1»04| 
l»12, 
^•«0 
»»31 
•  •45 

••74 

4i02 
p   5«47 

3«*5 

5.26 
4^01 
1*57 
4.«5 

4il2 
8iA0 
ltl9 
4i53 
3tM 

4»*0| 

I     SaBS 

I    9.21 

>«&7 

3«7« 


VOONSOCKET 


VERMONT 
BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NM 
BETHEL 
BLOOHFIELO 

BURLINGTON  MB  AIRPORT   I 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHI TTENOEN 

CORNWALL  1  H 
DANVILLE 
DORSET  1  S 
EAST  SARNET 
ENOSBURG  FALLS 

.£1  JUNCTION 

:  ^MAN 

-•-''INGTON    CENTER 
-i^-INGTON 
MANCHESTER    CENTER 

«ARSWI£LD 

NATS    MILL 

"C     INDCE    FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER    CAA    AIRPORT 

MOONT    MANSFIELD 

NEMPORT 

NOPTmFIELO   NORWICH    UNlV 

NORTM    SPRINGFIELD 

"EPU 

PLYMOUTH  UNION 
RANOOLPH 
RANDOLPH  CENTER 
REAOING  HILL 
REAOSBORO  I    SSE 


4«63 
»««7 

lt72 

7.13 
7a4« 

B«64 
3.24 
••79 

7^97 

t  5^75 
2^T9 
••SO 
3^ftO 
2«91 


9»M 

3*21 
3«2I 

2>32 

4.28 
7.92 
••22 
2«0T 
4«89 


RECORD  MISSING 


1«91 
3«0BJ 

2«B2 

i^9a| 

2«04 
1 .92 


ROCHESTER 


4,U 
2«4« 


09 

T 

02 

•  01 

«a 

00 

•  12 

03 

T 

.30 

.08 

T 

29 

•  41       . 

.*5 

■  32 

■  15 

.15 

29 

■  60      . 

•  OS 

1.33 

■  58 

•  48 

29 

.40      . 

•  17 

.2* 

.23 

T 

23 

■  58      . 

•  29 

1.13 

.92 

•  33 

99 

.62      . 

1.19 

.72 

•  28 

38 

■  04       • 

1.70 

.92 

.47 

14 

•  78      • 

.81 

.79 

.34 

22 

•  42      • 

.91 

.45 

.11 

25 

•  22      . 

06     •^a 

1.73 

.51 

.18 

21 

•  11      • 

.88 

.43 

.U 

17 

■  80      • 

T 

1.98 

.39 

.18 

13 

•  32      T 

•  91 

.70 

.24 

.07 

98 

•  82      • 

•  2« 

■  96 

.71 

.34 

10 

•  24      • 

2.0« 

1.23 

• 

84 

•  42      • 

•  M 

i,*3 

.77 

.29 

91 

■  84       , 

l.ttZ 

.98 

.79 

.48 

60 

•  87       • 

1.11 

.41 

.19 

38 

•  97       • 

•  92 

.90 

•  90 

.11 

12 

•  41       • 

T 

1^10 

1.30 

.40 

23 

•  30      • 

.17 

•  72 

.06 

.01 

•  33       • 

1^7« 

1.38 

.38 

32 

•  29      • 

•  39 

•  99 

.29 

•  19 

60 

•  69       ■ 

•  20 

•  89 

■  35 

.17 

63 

■  47       ■ 

1.3« 

.98 

.28 

48 

.97       . 

•  »7 

•  72 

.31 

.23 

88 

.46      • 

2^70 

2.06 

•  83 

75 

.54      . 

•  00 

•  93 

•  20 

•  21 

47 

.44      . 

•  12 

1^18 

•  90 

•  26      1 

.16      . 

l,»B 

•  87 

•  U 

22 

.29      . 

1^93 

•  99 

•  39 

17 

.99      . 

1.32 

.74 

.22 

20 

.41        . 

.10 

.80 

•  85 

.05 

01 

.07       . 

.71 

■  75 

.25 

.33 

47 

.42       . 

l.*0 

.84 

.09 

11 

.13       . 

2.90 

1.90 

.80 

61 

.39      . 

.90 

1.78 

.48 

.49 

82 

.60      . 

.70 

1.10 

.37 

26 

.40 

.25 

1.69 

.78 

.21 

43 

.82       . 

1.29 

.42 

.31 

14 

.62       . 

•  7e 

.82 

.43 

.29 

23 

.56       . 

1.87 

1.49 

.50 

83 

■  64      . 

1.30 

1.89 

.76 

.25 

55 

.58      . 

1.77 

1.59 

.56 

96 

.77       . 

1.10 

60 

. 

T 

1.88 

.64 

.32 

30 

.87       . 

1.80 

.91 

.29 

24 

.72       . 

T 

.92 

.24 

T 

01 

.17      . 

• 

2.35 

1.40 

.41 

50 

:.03       . 

,i» 

3.55 

.64 

.43 

56 

.60      . 

l.U 

2.30 

1.44 

.47 

49 

.76       ■ 

.87 

.24 

• 

■  33 

20 

■  5a     • 

.84 

1.14 

•  93 

■  31 

59 

■  53       ■ 

1.58 

■  71 

.32 

40 

■  17      T 

.32 

2.38 

.87 

.71 

72 

1.06       . 

1.34 

.09 

.57 

65 

■  70       ■ 

1.05 

.44 

■  07 

16 

■  29       ■ 

2.10 

1.05 

■  86    1 

02 

.76 

• 

2.00 

31 

.22       . 

.90 

.29 

■  12 

36 

.31       . 

T 

1.75 

.81 

.64 

39 

.79      ■ 

T 

■  77 

.83 

.34 

26 

.53       . 

■  79 

.43 

.40 

17 

.31       . 

.11 

.63 

.10 

13 

.14      . 

1.92 

.88 

.37 

28 

.45       . 

.10 

2.84 

.89 

.57 

83 

.72      . 

.91 

1.22 

.94 

.38 

48 

.86      . 

.V> 

.23 

.18 

.10 

16 

.07      T 

.11 

1.30 

•  98 

.97 

25 

■  92       ■ 

1>00   .48 
1.24  1.08 


■  16 

■  19 

■  15       ■ 

■  28       . 

■  00       • 

•  30 

■  30|     . 

7 

.081     . 

.18 

.81       , 

•  03 

.02       . 

•  26 

.34       . 

•  09 

.18       . 

•  03 

.00       ■ 

•  22 

.16       ■ 

•  05 

.26       ■ 

T 

.39      T 

•  05 

.28       ■ 

•  05 

.43       ■ 

.10 

.22       . 

.02       . 

.02 

• 

.38 

.26       . 

.06 

.20       . 

■  40 

■  33       ■ 

.02 

.09       . 

.12 

.16       ■ 

■  07 

.85       . 

.10 

■  46       ■ 

.08 

.84       ■ 

.17 

.15       . 

.20 

.15       ■ 

.U 

- 

.21 

■  18       . 

.39       ■ 

■  15 

■  22       ■ 

.12 

■  41        ■ 

.42 

■  32       ■ 

.03  .30   lO 

.35  T 

.17  7 

•11  .00   7 


■10{  .11 


.38  1  .24 


.13   .04 

T    .0 
7    T 


D.IO  0.10 
•06   .01   .05 


7     .09 
■  03   T 
•09   T     .05 


T     T 
.0 

•02   .02 

7 

.10 

7     7 

.18 

7     7 

■  10 

7     .02 

.04 
.09   .02 
•09   .05 

■01   .06 


7     .07   7 


T     .05 
.03 

T     T 


•  08  7 
.01  7 
.01   7 


.21   7 

.0 
•10   .03 


•08   ^12 

•02  lOl   7 
7    •OI  7 


•02   ^02 
•02   lOl 


7    7 
.03   .09   .03 
.01       7 


■05   T     .01 


T     .03   7 


7     7    7 


.01   .01   .01 
7     7 
.01   7 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 

Table  3 -Continued 

JANUARY  1956 

•a 

Day  of  month 

Station 

■S 

s2 

1  1  2    3 

4 

5   6 

7    8 

9 

10 

11  1 

12 

13  1  14   15 

16 

17  1 

18 

19  1  20  1  21 

22   23  1 

24 

25  I  26  1  27 

28 

29   30 

31 

RUTLAND 

2t03 

T 

7 

•  03 

•  *1 

.75 

.03 

•  04 

.u 

.14        7 

•  06 

•  08 

7 

7     •lO 

•  14  • 

SAINT  ALBANS 

a.u 

.10 

7 

7 

.27 

.02 

•  20 

.23 

.51   .06   .16 

•  23 

•  OS 

•  91 

•  08 

7   ,n 

•  41  • 

SAINT  JOHNSeURY 

l,i7 

.09 

7 

.12 

.08 

•  04 

•  12 

.25 

.25   .03   .03 

•  2a 

7 

•  02 

7 

•  91 

•02   •OO 

•  13  • 

SALISBURY 

l.M 

.12 

.41 

.11 

•  05 

•  06 

.23 

•  01 

.!• 

•  57  • 

SEARSBUR6  NOUNTAIK 

>•»• 

.07 

.2« 

.U 

l.U 

.50 

•  27 

•  23 

.15   .02 

•  01 

7 

•  01 

.08 

•  04 

7 

•19   .01 

•  51  • 

SEARSBURG  STATION 

«.u 

.05 

.20 

.13 

1.32 

•  62 

•  41 

•  34 

.20   .01   .01 

7 

7 

7 

•  0> 

•  95 

7 

•  01 

•09   •Ol 

•  62  • 

SONERSET 

S>0> 

.02 

.22 

.1* 

1.55 

1.27 

•  54 

.27 

.30   .05   .01 

7 

•  01 

■  01 

•  02 

•  08 

•  01 

•  02 

•  92   7 

.52  . 

SOUTH  LONDONDERRY 

1.11 

.06 

•  10 

7 

1.02 

.58 

.32 

.22 

.32   T     7 

•ei 

7 

7 

•  01 

•  01 

7     •Ol 

•  43  • 

SOUTH  NEWBURY 

i,n 

T 

.04 

.12 

7 

7 

.27 

.04 

.06 

.22 

.41   .00   7 

•  1« 

•  •4 

7 

•  86 

7     7 

7 

7 

•  94 

.40  . 

SPRINGFIELD 

2.73 

T 

•  20 

.M 

•  3« 

.13 

.22 

.28   •     • 

•  10 

•  07 

7 

7 

.41  . 

TOWNSHEND 

2.M 

T 

.10 

•  OS 

■  90 

•  21 

.30 

.51 

.3*        7 

7 

7 

7 

7 

.50  . 

UNION  VILLASE  DAM 

3.00 

7 

.14 

7 

i*0 

.64 

.18 

.33 

.73   .02   .07 

•  02 

7 

7 

7 

7 

7 

.27  . 

VERNON 

2.42 

.08 

.13 

.84 

.21 

.12 

.41 

.26   .05   7 

7 

•  02 

•  02 

7 

•  04   7 

•  44  • 

WAITSFIELD  1  S 

l.M 

.03 

•  08 

.28 

•  01 

•  13 

.16 

.40   .01   ^12 

•  0} 

•  02 

7 

•  02 

•  12 

7 

•  01 

•  48  • 

WARDS60R0 

i.n 

7 

.03 

•  23 

1.10 

.53 

•  47 

•  52 

.30   .03   7 

7 

7 

•  03 

7 

7 

•  06   7 

•  SO  • 

WATERBURY 

l.U 

•  04 

7 

.20 

.07 

•  20 

.64 

•  U 

•  07 

7 

•  01 

•  22 

7 

7 

•  34  • 

WEST  BURKE 

2.27 

.10 

•  0* 

.05 

.35 

•  12 

.03 

•  18 

.36   .10   .04 

•  06 

•  16 

•  02 

•  08 

.01 

•  04 

•  06 

•02   •OS 

•  40  • 

WEST  HARTFORD 

2.»8 

•  11 

7 

.52 

.60 

.21 

•  30 

.53   .04   7 

7 

•  04 

7 

•  33  • 

WESTON  2  S 

RECORD 

MISSING 

• 

WEST  TOPSHAM 

1.07 

.10 

.10   7 

.76 

.24 

.10 

.55 

7          .04 

7 

7 

7 

•11  .it 

•  50  • 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

3.^9 

7 

7 

.12 

•  01 

.82 

•  64 

.33 

•  37 

.54   .04   .08 

•  01 

•  01 

•  02 

•  01 

7 

•  01 

7 

7     7 

•  3«  • 

WHIT  INGHAM  3  W 

3.51 

.03 

.17 

•  12 

.93 

•  61 

.44 

•  10 

.21   .04   7 

7 

7 

7 

•  02 

•  01 

7 

•07   •OO 

•  90  • 

WILDER 

1.31 

7 

T 

i07 

7 

.76 

•  69 

.35 

•  34 

.68   .05   .05 

7 

7 

7 

•  01 

7 

7 

7 

•  31  • 

WOODSTOCK  3  ENE 

2.52 

.08 

7 

* 

1.40 

.25 

.25 

.27 

.22   7     7 

7 

7     •OS 

• 

>  Notes  Following  Station  Index 


Table  S  -  ConMiiued 


DAILY  TEMPERATURES 


CONNECTICUT 
BRI06Ei>«liT  KB    AP 

COLCHESTER 

C8EAM    HILL 

DANBURr 

FALLS    VILLAGE 

HARTFORO   BRAINARO   FLO 

HARTFORD   MB   MRPORT 

KENT 

MANSFIELD    HOLLOII    QAH 

HIOOLETOWN    I,    W 

MOUNT    CARMEL 

NEir    HAVEN    KB    AIRPORT 

MEN    LONDON 

M08F0LK    2    SM 

MMITALK 

NSCmoi    i    SH 

PUTNAM 

SALISBURY 

SISPAU6    0AM 

STAMFORD    i    N 

ST088S 

MATERBURY    CITY    MALL 

NESTBROOK 

NKNAM   RESERVOIR 


MAINE 
AUSUSTA   CAA   AIRPORT 


NEW  ENGLAND 
JANUARY    1956 


DOM    FIELD 
BAR    HARBOR 
BELFAST 

BRI06T0N    1    HNII 
BRMNSVICK 

CARIBOU    MB   AIRf>08T 
CBKIMNA 
tASTPOST 

MSI   SAM«eRVILLE    S    SE 
MST  WINTMROP 
MRMINGTON 


Day  Oi  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MtM 


MAX 
MIN 


27      2ft      M      M      4*      17      M      M 
I»        8      2«      M      30      a      17      17 


IS 


16 


♦0      »l      M ;    4*      34      36  i    3*      31      33 
♦3      3a      38 1    30      27      28      33      2*      22      22      2*      20 


1«  2« 

9  0 

23  26 

13  0 

1«  27 
13-8 

24  24 
8  2 


33      30 

27      IS 


37      33 

30       22 


2»      16      41 


MAX 
MIM 


MAX 
MIN 


MAX 
HIM 


MAX  I 

NIN 


MAX] 

HIN' 


22      26 

13-1 


21      27 

14-7 


27      22 
16        2 


25  23 

8         3 

26  26 


2«      33 

20      28 


34      37 
14      30 


37      3$      28 
29      17      11 


35      12 
19      17 


38       34  I     31 

28      201    18 


3t      47 
17      39 


38      32 

30       23 


15      30      31 


36      37 

18         9 


12      23 

•6-5 


36 

30 


38      38      34 

30      23      19 


17       36      34 
28      22       17 


40       37 
30      23 


17      20 
31       4rS 


at     47  1 

17      36 


41      39 
39      35 


44      42 
41      37 


41      42 
41      38 


46      44 
43      39 


4«      42 
40      36 


45      44 
43      38 


44      40 
40      38 


46      42 
41      18 


37      31      24      26 


38      31 
11      23 


41      34 
32      30 


3»      31 
31      24 


42 
IS 


40  I    40       IS 


30 
28 


12 1    23      22      40      41 


12      27 
24      22 


42      43 
29      27 


42       33 
29      22 


36       35 
29      28 


43       38 
27      21 


40      42 
32       30 


46       33 
31       24 


43       34 
30      23 


26      26 
9      10 


31      27 
17      23 


26      25 

11      20 


23  I   24 


41      36      34 

21      21      19      20      18      23 


30 
22 

29 

21 

26 
19 

32 

10 

32 

24 

39      33 

18      21 


37      30 
14      13 


39      34 
19      23 


33      33      29 


37      32 

12      10 


26      27 

10      14 


27      30 

4      11 


31      32      30 

17      11      18 


31       34 
16      23 


32       31 
19      25 


30  I    36       38       28 
17  I    16      25       17 


30      40 
19       16 


40       37      31       2« 
31       23       19       15 


45  I    47 
IS      42 


41       36      18 
34      34 


18      38      33 


12      25 

18      U 


36      41 
27      27 


19      26       32       35       37       36       37 


18      20  :    42      37 


40'    41 
36!    37 


28      31      26      22 
24      23 


35      40 
29      21 


15       30       31       16       11 


MAX 
HIM 


MAX 
MIN 


MAX 

MINI 

MAX 
MIN 


MAX! 
MIM 


40 
29 


3S      30      25      19      44 


40      40 
16      36 


43      1«      40 


24      22 
12-3 


32      38      38      15      30 
10       28      29      20      13 


35 
15 


34      40      37      31 
30      30      23      17 


42      42 
38      34 


27 

6-3  ' 

26      24      35 


12      17 
■8-6 


28|    14 
9      24 


39      19 
16      15 


13      30      30 


4«      43 
42      IS 


34 
29 


35 
22 


40      41 
10      28 


30      29 

18      13 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIM 


MAX 
HIM 


8      18 
-14  -   6 


11      17 

■  4        1 


15      20 

-11  -11 


13      26 

-6-8 


12      19 
-   6   -11 


10      28      15 


35      41 
11      34 


26 

8 

14      14      29 
32      30      19 


-16   -11    -   6 


2« 

19 


10      15 
•20  -20 


10       16 
•6-3 


25      35      38 
-   6      29      28 


47      45 
IS      41 


50      44 
18      41 


48       48 
22       43 


44      45 
20      40 


42      45 

19       40 


48       48 
25      42 


43       41 
16       38 


4C      46 
16      38 


34      33      34 


47 
30 


43       33       35 
27      27      23 


30 
22 


36       37      29 


28      28      20 


41       32       33 
29      25       22 


40 
28 


35       32       34 
18       26       14 


34       32      30 
14      24       15 


32 

30 

32 

9 

23 

14 

26 

23 

26 

10 
27 

17 
29 

12 
29 

13 

21 

14 

32 

29 

13 

15 

25 

14 

40      36 
16      21 


22      32      24 
11      16      11 


32      28  31 

14      10  19 

29      11  32 

10-2  16 

28      30  32 

18      14  18 


32      31      31 
19      14      19 


35      36      39      37 
20      28      35      25 


29      35 
16      29 


34       39 
20       33 


34       36 
9       30 


37      40 
19       33 


36       39 
18       33 


32      32 
17      21 


37 

37 
32 

39 

21 

36.6 
19.3 

36 
14 

38 
34 

39 

23 

36.2 
23.1 

36 

24 

38 
32 

32 

20 

34. B 
23.1 

16 

29 

39 
33 

15 

23 

35.8 

24.5 

33      34 

30      30 


49    40    18 : 

40       37       37 


17 
14 


39      38 
18      17 


45      40 
38      36 


38  I     39       39 

35  I     36       34 


33      31 

10      23 


36 

37 

34 

10 

12 

1* 

29 

30 

11 

8 

13 

10 

31 

32 

12 

0 

8 

0 

26 

29 

25 

9 

12 

6 

26 

26 

28 

8 

15 

11 

34 

35 

33 

8 

11 

16 

27 

27 

29 

14 

15 

13 

36.4 
25.2 


29.8 
17.1 


34.1 
21.6 


32.6 

18.8 


15.0 
22.3 


34.9 
22.8 


32.9 

20.3 


26 
11 

26 
9 

32 
24 

35 

16 

27.8 
15.5 

35 

11 

36 

17 

38 
33 

42 

28 

37.0 
22.6 

13 

25 

33 

S 

38 

32 

39 
23 

36.1 
21.3 

11 

11 

IS 

4 

16 
13 

39 

18 

35.2 

18.9 

30 
16 

32 

14 

39 
32 

36 
17 

11.4 
17.6 

29 
15 

30 
10 

33 

30 

37 
20 

32.5 

19.0 

34 
8 

35 

16 

37 
12 

41 
27 

36.1 
21.8 

33 
16 

34 
16 

36 

30 

10 
19 

32.0 
20.9 

41       39       31  I    33       33       33       32       38 
12       17         2  j    16      12       18         9         8 


42       16      38       40       36 


15      36 

32      30 

38  I    34 


8       18 
■11    -    6 


24      37      35      29 
-6       24       29       18 


34  33  36  35  31  32  30 

44  37  39  40  35  36  I  36 

37  36  37  37  34  33  33 

19  34  34  14  32  29 !  27 

34  32  32  32  28  26  [  23 

41  36  16  38  35  12  33 

35  33  33  35  31  29  28 


4«      46      43      38      38  "   18      38      38      34 
22      17       37      35      36       15       35       13       30 


14      20 

■19   -IS 


12      12 
■10   -17 


47      45 
16      41 


47      47 
IS      40 


32      13      44 


41       34      36       37       30 
34       33       33       33       27 


43       38       38       4«       38 
38       34       35       35       33 


42       38      40 


20      41       37       35       36       35       33 


12       34 

29      29 


36      36 
32       31 


35       36 

33      31 


32      12 
26       17 


32      32 

26      17 


33      35 

29      31 


34      36 
26      26 


34      29  ;    30 
28       19  1    12 


20 

30  28      IS 

23  16       13 

32  30'    21 

25  17       10 

34  36       28 
28  28      21 

30  30      20 

23  14       12 

35  34      28 

26  24       14 

34  32       26 


28      36 
10      23 


29      33 
17      26 


31      37 
23      30 


29      37 
16      26 


30      35 

12      22 


29      37 
20      28 


28      27 
16      22 


31      34 
12      23 


31      37 
22      26 


30      28 
12      22 


29      38 
12      21 


30       34 

11       26 


29      32       30       32       36      39 

14      18  I    14      20      32      21 


35      27 
22      18 


38      38 

31      26 


38      30 
24      16 


40      30 
21      15 


37      30 
30      20 


26      23 

23      20 


36      26 
21      15 


39      33 

27      23 


34      30 
21      15 


IS      35 

18       16 


34       30 
16       13 


32      27 
18      12 


31      28 
21       14 


34      31 
23      25 


16      31 
21      21 


35      28 

15      21 


34      30 
18      21 


31      31 
9      14 


36      32 

8      16 


13      38 

17      17 


17      26 
24      11 


40      40 
35      19 


33      26      18 


32      28 
20      19 


11      29 
25      14 


10      11 
29      12 


34      32 
17      22 


33      30 

14      20 


34      32 
*       12 


33      34 

9      21 


22      28 

•   2         1 


31      35 

10      14 


31      27 
10         8 


32       32 

3         7 


37      13 

26      19 


35      10 
24       14 


36      32 

30      18 


28      12 

12-1 


37      10 
28      12 


19      13 

30      12 


36 

31 

23 

1* 

31 

15 

37.2 
21.1 


34.6 

21.6 


31.6 
19.3 


31.8 

20.1 


35.1 
26.1 


34.5 
19.3 


33.9 

19.6 


33.5 
23.3 


26.5 
16.2 


11.7 
18.1 


13.9 

23.2 


11.0 
18.8 


11.8 

18.9 
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Table  5  ■  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW    ENGLAND 
JANUARY   1956 

Day  01  Month                                                                                                                             | 

1 

Station 

1        2 

3 

4 

5 

6 

7    1 

8 

9 

^ 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

FOST  KENT 

MAX 
MIN 

20 
-27 

21      20 

-   9  -10 

19 
9 

19 

10 

30 
16 

21 

9 

20 
12 

44 
11 

40 
33 

36 

31 

37 
31 

37 
31 

32      28 
24      24 

29 
23 

30 
22 

29 

17 

20 
13 

26 

15 

30 
21 

29 

16 

29 

15 

29 

16 

30 
19 

30 
18 

25 

10 

29 
-12 

24 
-12 

31 
18 

20 

2 

27.9 
12.8 

GARDINER 

MAX 
MIN 

16 
-13 

22      22 

-17        0 

37 
14 

37 
28 

36 

22 

33 

6 

49 
18 

48 
40 

44 
37 

39 
33 

37 
34 

39 

36 

38      34 
31      31 

36 
30 

36 
22 

36 
22 

30 
13 

29 

11 

37 
19 

37 
IS 

34 
12 

28 

11 

30 
19 

35 
12 

32 
22 

34 

1 

33 
9 

36 
22 

33 

IS 

34.4 
18.0 

SREEigVILLE 

MAX 
MIN 

16 

-15 

13      26 

-23   -  7 

32 
23 

33 

24 

29 

13 

21 
"6 

46 
U 

46 

40 

43 

33 

36 
32 

34 
31 

34 

29 

31      28 
26      24 

29 
24 

26 

20 

26 

10 

13 
6 

21 

8 

24 
17 

29 
16 

26 
16 

19 

7 

21 

14 

28 

15 

23 
15 

27 

4 

25 
-    3 

32 
11 

28 

4 

27.9 
13.9 

HIRAM   2    S 

MAX 
MIN 

14 

-16 

24      27 
-16        6 

42 
14 

37 
24 

37 
9 

39 
3 

47 
19 

45 
40 

40 
35 

36 
34 

39 
35 

40 
31 

34      38 
31      32 

37 
31 

33 
28 

34 
12 

32 
6 

32 
13 

36 
21 

40 
15 

26 

14 

9 

35 

a 

36 

15 

27 

13 

34 
6 

34 
8 

36 
27 

33 

14 

34.8 
16.9 

HOULTON    CAA    AP 

MAX 
MIN 

« 

-22 

12      27 
-20  -12 

31 
26 

29 
23 

26 
12 

18 
10 

43 
15 

42 
38 

39 
32 

36 
31 

37 
31 

36 
32 

33      31 

29      28 

30 
23 

31 
22 

30 
18 

21 
16 

27 
17 

30 
23 

30 
21 

28 
19 

30 
17 

32 
23 

30 
18 

21 
-    2 

23 
-    5 

28 
-    1 

33 
16 

17 
-    9 

28.6 

15.1 

HOULTON    1    NE 

MAX        9 

MIN I -18 

8      27 
-16-4 

28 
22 

n 

20 

28 
21 

28 
14 

43 
24 

44 
38 

40 
35 

36 
32 

36 
32 

36 

33 

35      31 

29      29 

29 
26 

29 
26 

29 
21 

24 
18 

27 
17 

35 

20 

31 
22 

29 
22 

30 
21 

32 
23 

28 
15 

23 

14 

34 

-    5 

28 
2 

32 

IS 

16 

2 

29.4 
17.7 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

IS 
-16 

16      23 
-12  -   5 

33 
8 

30 
18 

28 

la 

22 

-   9 

32 
12 

3« 
32 

38 
34 

34 
28 

36 

30 

34 
22 

32      30 

20 

26 

22 

18 

22 

-    1 

22 

7 

23 

20 

22 

20 
9 

20 

22 

18 

30 
-  6 

22 

-    7 

22 

26 

10 

25.6 

JONSSBORO 

MAX 
MIN 

14 
-16 

9      28 
-11   -   9 

40 
20 

3S 

30 

32 

15 

27 

14 

45 
14 

47 
41 

45 

39 

40 
34 

37 

34 

37 
35 

37      37 
36      32 

35 
30 

33 
25 

33 
27 

33 
16 

35 
16 

32 
24 

35 
26 

38 

15 

32 
13 

32 

13 

32 

18 

30 

14 

32 
5 

33 

7 

36 
28 

38 
12 

33.8 

19.2 

LEWISTOM 

MAX 
MIM 

12 
-   2 

24      28 
-7        7 

34 
16 

39 
26 

32 
13 

35 
10 

45 
21 

44 
40 

41 
34 

36 

34 

38 
35 

39 
34 

36      36 

S      21 

35 

31 

32 
28 

29 

18 

27 

14 

30 

13 

33 

24 

36 
22 

26 

16 

26 

14 

30 
20 

34 
20 

27 
16 

34 

10 

32 

17 

36 
28 

26 

15 

32.6 

20.0 

LONS   FALLS    DAM 

MAX 
MIN 

3 

-IS 

8      17 
-13  -   3 

25 
5 

22 

21 

32 
16 

23 

-   1 

22 
2 

44 

12 

42 
3S 

37 
32 

35 
31 

39 

32 

33      28 
29      29 

28 
26 

31 
21 

26 

17 

20 
6 

15 
5 

23 
10 

25 
15 

22 

14 

22 
2 

15 
11 

21 
12 

25 
IS 

21 

-   1 

29 

-    1 

33 

15 

32 

10 

25.6 
12.3 

MADISON 

MAX 
MIN 

13 
-20 

18      22 
-2-4 

38 
9 

36 
23 

32 
20 

32 
9 

46 
16 

48 
39 

45 

37 

3« 
32 

38 
33 

40 

3a 

39      36 

30      3« 

36 
29 

35 
23 

30 
16 

24 
11 

31 
10 

35 
24 

35 
16 

28 
16 

28 

10 

32 
16 

32 

19 

29 
20 

35 

-   1 

29 

4 

38 
27 

30 
15 

33.2 
17.4 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

12 
-   8 

18      30 
-5        7 

30 
20 

33 

26 

30 

7 

28 

8 

46 
28 

42 
35 

38 
33 

34 
32 

37 
33 

36 
38 

34      33 

30      27 

32 

24 

32 
25 

30 
12 

24 
12 

30 
18 

30 
23 

34 
18 

30 
13 

22 

13 

30 
20 

31 

19 

30 
12 

32 

4 

33 
22 

35 

12 

20 

4 

30.8 
18.0 

MILLlNeCKET  CAA  AP 

MAX 

MIN 

13 
-   9 

IS      27 
-6-3 

31 
27 

33 
27 

32 
11 

25 

8 

46 
17 

42 
39 

41 
33 

35 
33 

36 

34 

38 
33 

39      33 
31      29 

31 
26 

32 
23 

32 

17 

25 

13 

28 

17 

28 
24 

34 
22 

29 

17 

22 
13 

29 

20 

35 

22 

31 
12 

35 

4 

29 

2 

35 

16 

19 
8 

30.9 
18.1 

HILLINOCKET   DAM 

MAX 
MIN 

7 
-18 

U      21 
-W  -13 

38 
18 

31 
24 

30 
22 

22 

0 

48 

12 

40 
37 

36 
35 

33 

31 

33 

31 

35 
32 

30      29 
29      26 

29 
25 

29 
21 

25 
24 

19 
12 

27 

14 

26 
21 

29 
18 

25 

20 

22 

11 

28 
21 

27 
22 

24 

15 

27 

-  4 

25 

-   7 

29 

21 

19 

4 

27.0 
19.7 

OLD  TOWN 

MAX 
MIN 

12 
-22 

16      27 
-14        8 

34 
25 

33 
29 

33 
24 

26 

9 

48 
20 

49 
26 

43 
36 

38 
34 

37 
34 

38 

34 

38      34 

32      31 

33 

30 

32 
23 

33 

24 

27 

13 

30 

14 

35 
22 

39 
24 

30 
14 

26 

13 

33 
20 

32 
17 

32 
20 

36 
2 

32 
8 

39 
22 

33 
13 

33.2 

18.9 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

11 
-28 

21      33 

-29  -  8 

33 

30 

32 

29 

30 
10 

25 

8 

49 
19 

42 

42 
35 

36 

35 

37 

34 

38 

34 

34      93 
33      33 

31 
27 

32 
22 

32 

19 

26 

14 

30 
18 

34 
26 

37 
21 

31 

11 

26 

15 

33 

20 

31 
18 

29 

3 

33 
-  3 

32 

S 

39 
22 

22 

8 

32.8 
17.2 

ORONO 

MAX 
MIN 

PORTLAND 

MAX 
MIM 

15 
-    I 

21      29 
0      18 

3-7 

24 

37 
28 

33 
20 

35 

18 

45 
22 

49 

40 

4>2 
37 

37 
35 

38 
36 

41 
34 

37      40 
33      33 

36 
32 

33 

30 

33 
22 

30 
17 

30 
16 

37 
26 

38 
26 

27 
18 

30 
12 

33 
17 

35 

21 

30 
21 

32 
16 

36 

24 

37 
32 

32 

20 

34.2 
23.5 

PORTLAND   MB   AIRPORT 

MAX 
MIN 

15 
-    3 

23      29 
-  9      U 

37 
17 

37 
28 

35 

17 

36 

9 

45 
22 

45 

43 

44 
36 

37 
35 

38 
35 

49 

34 

37      40 
33      33 

35 
32 

33 

30 

33 

20 

30 
16 

30 

15 

37 
25 

40 
20 

26 

11 

30 
3 

33 
9 

36 

19 

29 
19 

34 

8 

35 

13 

37 
30 

12 
15 

34.5 
20.2 

PRENTISS 

MAX 
MIN 

4 
-12 

16      26 
0      16 

3« 

32 

40 
36 

40 
38 

38 
32 

36 
34 

49 
36 

40 
34 

40 
34 

40 
36 

38 

38 

34      32 
28      28 

34 
26 

34 
24 

32 

20 

32 

18 

32 

20 

32 

20 

34 
18 

32 

12 

30 

12 

30 
12 

28 

10 

30 

10 

30 
0 

30 
12 

28 

10 

20 
-   2 

31.9 
20.1 

PKESeUE    ISLE 

MAX 
MIN 

5 
-13 

11      19 

-14  -   6 

27 
1.7 

28 
20 

27 
16 

17 

7 

45 
13 

43 
36 

39 

34 

35 
32 

34 
31 

34 

31 

33      29 
28      27 

27 
24 

30 
22 

30 
19 

21 
14 

26 

16 

27 
21 

28 
22 

26 
19 

27 
16 

32 
25 

29 

21 

22 

10 

23 

-   7 

27 
0 

30 
19 

19 

3 

27.4 
16.3 

R1P06EN0S   DAM 

MAX 
MIN 

3 
-20 

9      14 
-22  -17 

26 

9 

30 
22 

32 

30 

23 

4 

22 

6 

47 
14 

44 
39 

40 
32 

35 
32 

36 

32 

35      28 

27      29 

26 

24 

28 
21 

36 
21 

22 

7 

25 

8 

23 

13 

22 
19 

29 

14 

23 
9 

29 

10 

22 

16 

26 
16 

23 

-   6 

29 
-    6 

30 
18 

31 
7 

27.4 
12.7 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

12 
-  7 

22      36 
-7        4 

40 
30 

36 
31 

36 
26 

29 
18 

43 
20 

44 
4« 

*3 
38 

38 

as 

38 
39 

40 
37 

39      37 
36      33 

37 
32 

34 
28 

36 

22 

29 

15 

28 

15 

40 

40 
25 

31 
16 

28 
6 

34 
18 

37 
21 

31 

20 

36 

7 

34 
11 

38 

30 

33 
16 

34.8 
21.6 

RUMFORO   3   SW 

MAX 

MIN 

S 

-11 

21      23 

-10        2 

3S 

11 

34 
23 

29 
2 

32 

4 

45 
17 

*3 

40 

41 
3S 

36 

34 

39 
35 

37 
31 

31      33 
28      29 

33 
26 

31 
25 

25 
12 

21 
6 

31 
6 

29 
20 

31 
20 

24 
12 

22 

12 

23 
12 

31 

14 

26 

8 

30 
5 

26 
5 

36 

25 

26 
12 

30.0 
15.9 

RUMFORO   1   SSE 

MAX 
MIN 

10 
-  4 

28      24 
-2        4 

40 
14 

35 

26 

32 

10 

35 

8 

47 
17 

47 

41 

44 
32 

39 
35 

41 

35 

39 
33 

34      34 
29      29 

36 

29 

33 
27 

28 

15 

24 
11 

34 
10 

30 
20 

34 
20 

27 

17 

24 
12 

24 
17 

32 

18 

25 

17 

34 
8 

28 

8 

37 
26 

31 
13 

32.6 

18. S 

SANFORD    2   NNH 

MAX 
MIN 

16 
-U 

24      28 
-12        7 

40 
9 

37 
23 

35 

4 

37 
2 

42 
23 

45 
39 

44 
38 

39 

34 

39 

34 

40 
39 

39      38 
32      33 

38 

31 

35 
29 

34 
22 

31 
11 

30 
17 

35 

19 

36 
IS 

33 

15 

28 

14 

31 
15 

36 
15 

34 
24 

33 
6 

35 

7 

38 

30 

33 

15 

34.9 
18.8 

UNITY 

MAX 
MIN 

-10 

-   8      10 

26 

28 

23 

17 

16 

40 

33 

33 

33 

38 

34 

34      32 
29      28 

31 
27 

32 
25 

29 
16 

23 
10 

26 
10 

33 
25 

33 
20 

26 

18 

26 
9 

31 
16 

32 
17 

28 
20 

32 
9 

30 
18 

37 
17 

30 
12 

19.9 

WEST   BUXTON   2   NNW 

MAX 
MIN 

I* 

-15 

23      2« 
-16        5 

37 
16 

36 
25 

40 
9 

37 

-   1 

47 
21 

54 
41 

43 
36 

37 
34 

39 

34 

40 
33 

40      40 
32      31 

36 
32 

33 
29 

36 

14 

31 
8 

30 
16 

38 

18 

43 
16 

30 
19 

31 
3 

36 
6 

36 

15 

29 
19 

22 

2 

34 
6 

36 
29 

42 

13 

35. 5 

17.1 

WINSLOW 

MAX 

MIN 

15 
-20 

15       18 
-19   -12 

30 
12 

40 
19 

42 

24 

33 

7 

32 

9 

48 
21 

44 
39 

44 
34 

37 
34 

40 
34 

40      40 
3Z      32 

38 
31 

36 
27 

33 
27 

33 

16 

25 

13 

30 
13 

36 

19 

37 

16 

27 
12 

27 
13 

35 

13 

35 
22 

28 
6 

35 
8 

36 
25 

40 
16 

33.8 
16.8 

WOODLAND 

MAX 
MIM 

24 
-23 

11       14 
-18   -    8 

34 
9 

-    34 
29 

32 

24 

29 
11 

40 
13 

50 
34 

42 
37 

41 
33 

37 
33 

39 

34 

38  39 

39  34 

37 
28 

36 

25 

34 
25 

32 

19 

26 

18 

29 

20 

34 
19 

37 
20 

33 

12 

25 
12 

33 

19 

31 
17 

23 
-    5 

29 

4 

33 
6 

39 

10 

32.7 
17.0 

MASSACWUSETIS 

AOAMS 

MAX 
MIN 

19 

4 

10      28 
-6-5 

32 

28 

37 
30 

3* 
19 

23 

6 

20 
8 

45 

6 

46 
40 

44 
36 

41 
39 

38 

31 

33      27 
24      26 

30 
24 

32 
28 

28 
16 

23 

10 

23 

10 

23 
16 

19 

14 

31 
16 

24 
14 

21 

14 

22 

14 

23 
16 

25 
18 

27 
10 

37 
26 

36 

IS 

29.1 
17  ■» 

AMHERST 

MAX 
MIN 

19 

4 

22      28 

-   1      18 

34 
27 

37 
25 

32 

18 

30 
17 

34 
17 

46 

34 

45 
40 

40 
38 

41 
38 

39 
33 

33      39 

31      31 

40 
30 

32 
26 

34 

21 

28 
15 

29 

19 

34 
16 

37 
18 

27 
20 

29 
16 

30 
17 

30 
15 

28 
19 

39 

21 

35 

20 

35 

28 

28 

17 

33.2 

22.2 

BIRCH   HILL    DAM 

MAX 

MIN 

22 

0 

2*      29 

-  6      11 

35 

25 

34 
24 

32 

15 

32 

12 

38 

10 

43 
20 

42 
38 

39 
33 

39 

34 

40 
32 

32      36 
26      25 

35 

27 

33 
27 

30 
18 

30 
8 

28 

18 

30 
14 

35 

10 

31 

15 

28 

6 

27 

11 

29 

7 

26 

18 

32 

16 

32 

4 

34 
28 

33 

14 

32.6 

17.6 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

18 
2 

25      38 
0      17 

33 

27 

35 

29 

32 

18 

34 
16 

42 
16 

43 
39 

41 
38 

39 
34 

37 
34 

38 
32 

34      34 
28      29 

35 
30 

3* 
25 

30 
21 

26 

12 

26 

19 

31 
14 

36 

18 

31 

18 

29 

12 

30 
14 

29 
14 

28 

21 

29 

17 

35 

18 

37 
32 

36 

18 

33.* 

21.4 

BOSTON   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

19 

5 

26      37 
6      24 

37 

39 

38 
31 

35 
23 

3-7 
20 

44 
21 

43 
42 

43 
39 

40 
37 

39 
37 

41 
34 

34      38 
32      33 

38 
32 

37 
28 

33 
20 

31 
16 

30 
23 

36 
22 

40 
26 

36 
21 

32 

19 

33 
21 

33 
20 

30 
26 

33 
21 

39 
24 

40 
35 

37 
22 

35.7 
25.9 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

23 

7 

28      43 

2      13 

36 
30 

38 
32 

37 
22 

37 

21 

35 

21 

46 
30 

45 

42 

42 
39 

39 
39 

41 

38 

38      38 
32      32 

39 
34 

39 
30 

34 
25 

32 
15 

30 
23 

35 
18 

40 
19 

36 

15 

32 
6 

34 
18 

33 

17 

32 
24 

36 
22 

39 

10 

38 
34 

37 
22 

36.9 
23  .f 

CHARLTOM   2 

MAX 
MIN 

18 

» 

25 
-   2 

32 
14 

33 

29 

35 

29 

35 

18 

37 

10 

28 

14 

43 

24 

42 

3« 

39 
34 

»7 
34 

40 
33 

33 

28 

37 
27 

39 
30 

33 
27 

33 
21 

30 

13 

29 

20 

32 

15 

38 

18 

33 

15 

29 

13 

30 

14 

29 

14 

29 

18 

32 
16 

34 
3 

36 

31 

35 

18 

13.6 

20.1 
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Tabla  S  ■  Contiiiued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW   ENGLAND 
JANUARY    1956 

Day 

Oi  Month 

1 

SkMoB 

I 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

^ 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

dcsTNWT  mu. 

MAX 
MIN 

5 

2* 

3 

3« 

1« 

14 
28 

M 

32 

M 
21 

36 

18 

M 

19 

♦S 
27 

4« 
30 

42 
37 

18 
36 

41 
3« 

17 
31 

38 
31 

38 
33 

38 
31 

33 

24 

32 

16 

11 
21 

39 

19 

39 
21 

39 

23 

33 

15 

33 

19 

32 

18 

32 
25 

33 

20 

38 
IB 

39 

34 

17 
22 

Mil 
23.5 

CLINTOtl 

MAX 
MIN 

27 

19 

1 

27 

3 

31 

19 

37 

27 

38 
17 

36 

7 

12 

8 

43 

20 

44 
41 

41 

14 

17 
35 

41 
15 

40 
30 

40 
30 

38 

31 

38 
29 

33 

20 

36 

13 

33 
15 

30 
16 

31 
17 

40 
19 

29 

13 

32 

15 

34 
12 

33 

17 

30 

13 

32 
14 

37 
27 

16 
18 

34.8 
19.4 

COHASSET 

MAX 
MIN 

2« 

7 

17 
8 

33 

14 

42 
28 

35 

31 

36 

23 

31 

24 

35 

22 

43 

25 

42 

40 

42 
39 

40 
18 

IS 
39 

39 
30 

35 

32 

37 

31 

38 
32 

33 

24 

30 
13 

30 
18 

30 
22 

32 

21 

38 
23 

35 

11 

30 
17 

32 

20 

32 

24 

31 
23 

33 
16 

36 
31 

37 
23 

34.6 

24.0 

EAST   MAREHAM 

MAX 
MIN 

28 

7 

12 

2 

3» 

5 

42 
31 

35 

30 

37 
22 

15 

21 

35 

22 

40. 
26 

4S 

40 

42 
39 

42 
19 

42 

as 

41 
32 

36 
32 

38 
33 

40 
29 

33 

25 

31 
13 

28 

13 

32 

IB 

32 

17 

37 
18 

37 

10 

30 
15 

32 
14 

33 

20 

31 

22 

35 

14 

37 
32 

43 
22 

35.4 
22.6 

EIWARTOIIN 

MAX 
MIN 

30 
12 

20 
10 

35 

U 

4« 
31 

3* 

30 

16 

2S 

U 

24 

34 
24 

42 
2S 

42 
29 

41 
17 

40 
17 

40 
38 

39 
12 

37 
31 

38 
33 

41 
26 

37 
27 

33 

18 

31 
18 

33 
21 

33 
21 

38 
21 

39 
IS 

30 
19 

34 
19 

35 

22 

34 
23 

35 

24 

30 

33 

49 

26 

36.3 
24.7 

FALL   RIVER 

MAX 
MIN 

20 
7 

25 

45 
18 

35 

30 

37 
31 

35 

21 

35 

20 

46 
22 

46 

41 

41 

41 

42 
38 

30 
37 

40 

14 

39 

U 

39 

32 

40 
30 

34 
27 

35 

24 

28 

14 

29 

24 

34 
18 

39 
20 

37 
20 

31 
17 

33 

18 

33 
15 

33 
23 

33 

22 

39 
21 

39 
34 

34 
22 

35.9 
24.4 

FITCHBUR6   2    S 

MAX 
HIM 

2* 

0 

2» 

7 

34 
19 

31 

20 

41 
28 

38 
17 

12 

14 

39 

16 

40 
20 

44 
41 

41 
35 

37 
19 

41 
16 

43 
29 

35 

30 

38 
31 

36 
31 

33 
22 

34 
13 

35 

17 

40 
20 

38 
15 

39 
16 

29 
13 

32 
16 

33 

11 

34 
19 

30 
12 

38 
11 

37 
22 

36 

18 

35.8 
20.9 

FRAIIIN6HAH 

MAX 
MIN 

27 

18 

1 

31 

1 

31 

28 

38 

27 

17 
20 

35 

16 

37 
18 

45 

22 

4S 
42 

48 
35 

39 
35 

41 
3* 

41 
31 

14 
31 

39 
32 

40 
32 

11 

34 
14 

32 

15 

29 

18 

35 

IB 

40 
20 

33 
14 

32 

17 

33 

14 

33 

20 

30 
16 

33 
14 

39 
30 

39 
14 

35.9 

21.2 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

10 

1 

2« 

-    1 

35 

14 

38 

26 

37 

30 

35 

19 

37 

9 

40 
19 

44 
40 

43 
40 

40 
34 

39 

36 

41 
36 

36 
31 

37 
32 

35 

32 

34 
29 

33 
22 

32 

14 

32 
20 

36 
20 

40 
22 

32 

23 

31 
14 

33 

18 

38 
17 

34 
25 

35 
17 

37 
19 

37 
33 

35 
18 

35.5 
22.0 

HOOSAC    1UMIEL 

MAX 
MIM 

10 

14 

-    4 

23 

-    3 

29 
18 

38 
24 

36 

8 

25 

6 

25 

8 

40 
13 

43 
17 

42 
34 

38 
34 

41 
34 

36 
26 

30 
26 

34 
28 

36 

28 

32 

19 

26 
13 

30 

14 

28 
16 

25 
14 

32 

14 

25 

12 

23 

12 

24 

6 

26 

9 

25 

20 

29 
10 

38 
20 

36 
16 

30.6 
16.7 

HYANNIS 

MAX 
MIN 

24 
1* 

2S 

10 

43 
10 

40 
30 

3« 

29 

36 

27 

34 
25 

30 
27 

ro'i 

46 
40 

42 
40 

41 
38 

49 

17 

17 
34 

17 

14 

39 
32 

37 
26 

32 
25 

28 

20 

33 

16 

32 
20 

37 
19 

38 
18 

30 

15 

32 

18 

33 
19 

33 
28 

30 
23 

39 
13 

40 
34 

45 
25 

36.1 
25.1 

KNlfiMTVILLE   DAM 

MAX 
MIN 

2* 

9 

21 
-    5 

26 

-    6 

30 
20 

38 
26 

36 

10 

34 
6 

35 
12 

44 
16 

44 
42 

44 
36 

40 
36 

40 
36 

38 
28 

32 
26 

36 
18 

42 
20 

32 

20 

33 

12 

33 

18 

32 

15 

31 
14 

36 

16 

26 

14 

28 
14 

28 

4 

30 
6 

28 
14 

36 
10 

36 
26 

36 
16 

33.8 

17.0 

LAKE  COCHiniATE 

MAX 
MIN 

28 

3 

20 
-    3 

28 
15 

31 
28 

35 

30 

37 
18 

17 
12 

37 
15 

44 

44 
30 

43 
36 

17 
36 

40 
1« 

40 
11 

33 

31 

38 
32 

39 

31 

33 
24 

35 
10 

35 
10 

29 

16 

39 

13 

41 

15 

33 

10 

33 

13 

36 

11 

34 
16 

31 

16 

39 

11 

38 
29 

36 

20 

35.5 

19.5 

LAVRENCE 

MAX 
MIN 

I* 

2 

26 

-    1 

36 

li 

37 
23 

38 

30 

34 
19 

32 

10 

44 
18 

45 

30 

44 
40 

40 
36 

40 
35 

42 
35 

36 
29 

36 
29 

34 
30 

35 

27 

31 
22 

31 

15 

30 
20 

36 

19 

39 
23 

31 
21 

31 
13 

32 

19 

35 
17 

30 
25 

23 
16 

37 
17 

38 
33 

34 
18 

34.5 
22.1 

LEXINGTON 

MAX 
MIN 

18 
5 

27 
-    2 

33 

18 

35 

28 

37 
31 

35 

19 

37 
13 

38 
19 

44 
11 

43 
40 

40 
3« 

39 

16 

39 
36 

36 

30 

36 
32 

36 
33 

36 
30 

31 
25 

33 

14 

29 

21 

36 
18 

38 

19 

29 
23 

32 

13 

32 

17 

13 

15 

30 

24 

33 
17 

38 
16 

36 
34 

34 
21 

34.6 
23.0 

LOOELL 

MAX 
MIN 

2* 

2 

24 

1 

33 
17 

17 
24 

38 
30 

35 

20 

17 
IS 

33 

18 

4» 
30 

45 
34 

41 
16 

38 
36 

40 
12 

33 

30 

36 

30 

36 
32 

35 
29 

33 
22 

31 
15 

30 
20 

33 
20 

40 
21 

35 
22 

33 
15 

33 
20 

15 

19 

31 
24 

33 

15 

37 
16 

38 

34 

39 
19 

35.0 
22.5 

MIOOLETON 

MAX 
MIN 

28 

8 

26 

4 

40 
22 

40 
32 

40 
32 

36 

24 

38 

16 

36 
22 

44 
36 

44 
42 

40 
38 

38 
36 

42 
38 

38 
14 

40 
32 

38 
36 

38 
34 

36 
26 

34 
24 

36 
24 

36 
24 

42 
26 

42 
24 

32 

10 

34 
22 

16 
16 

34 
30 

34 
24 

38 
18 

40 
36 

38 
22 

37.3 
26.2 

NANTUCKET   KB   AIRPORT 

MAX 
MIN 

23 
1« 

30 
15 

43 
30 

36 

31 

37 
31 

15 
27 

35 

28 

4« 
28 

45 
42 

45 
42 

41 

41 

42 
41 

41 
17 

39 
34 

39 
39 

38 
27 

38 

30 

34 
25 

27 
22 

33 
26 

31 
24 

35 
25 

40 
24 

29 
21 

32 
23 

34 
27 

35 
28 

32 
25 

40 
30 

47 
35 

36 
25 

36.8 
28.9 

NE«   BEDFORD 

MAX 
MIN 

22 

10 

28 

6 

44 
28 

35 

32 

38 
30 

37 
23 

17 

25 

46 
24 

44 
42 

43 
41 

43 
41 

42 

40 

40 
33 

34 
32 

40 
34 

41 

34 

35 
27 

35 
23 

29 

17 

29 
26 

36 

20 

40 
22 

38 
21 

33 

19 

35 
21 

34 
19 

33 
26 

34 
24 

40 
27 

44 
36 

37 
24 

37.0 
26.7 

PITTSFIELO    KB   AIRPORT 

MAX 
MIM 

12 

-  ♦ 

22 

-10 

31 
22 

41 
30 

33 

28 

25 
S 

20 

6 

19 

7 

44 

42 
17 

1« 
35 

39 
32 

21 

29 
22 

28 
24 

33 
23 

28 
15 

22 
12 

25 

e 

20 

14 

24 

12 

33 

14 

23 
16 

22 

10 

22 

8 

22 

8 

25 
16 

28 

9 

33 
18 

34 
18 

22 

12 

28.0 
19.7 

PLYMOUTH 

MAX 
MIM 

29 

8 

2» 

4 

44 
18 

43 
31 

37 
32 

17 

24 

34 
24 

14 
21 

48 
28 

42 

40 

42 
38 

41 
39 

40 
H 

17 
32 

37 
33 

40 
33 

38 

30 

32 
25 

30 
15 

32 
22 

33 
19 

36 
19 

32 
23 

31 
14 

33 
17 

32 
15 

33 
24 

32 
23 

".0 
16 

40 
36 

40 
23 

36.2 

24.7 

PaOVINCETSKN    3   N 

MAX 
MIN 

33 

16 

35 

20 

42 
21 

42 
32 

36 

29 

37 

31 

37 
26 

3« 
30 

4S 
32 

45 
40 

45 
32 

42 

18 

42 
32 

38 
32 

4.2 
36 

42 
32 

42 
28 

40 
25 

40 
22 

35 

27 

40 
28 

42 
30 

45 
26 

30 
32 

45 
26 

38 
26 

36 
26 

38 
24 

36 
24 

45 
32 

38 
26 

40.0 
28.4 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

29 

9 

20 
-   2 

33 

0 

44 
30 

35 

30 

37 
22 

35 
1* 

35 

22 

45 
23 

42 
41 

42 
39 

41 
19 

19 
37 

19 
31 

34 
32 

39 

33 

43 
28 

35 
25 

38 
14 

31 

15 

30 
18 

31 
17 

40 

19 

38 

12 

34 
15 

35 

9 

33 

14 

33 
22 

33 
10 

39 
32 

40 
24 

16.2 
21.8 

aocivasT  i  ese 

MAX 
MIN 

6 

24 
5 

40 
24 

35 
27 

35 

29 

34 
22 

36 
25 

42 
21 

43 
40 

40 
18 

40 
37 

17 
15 

M 

32 

39 

30 

36 
30 

35 

30 

37 
26 

27 
20 

26 

15 

29 
24 

32 

20 

35 
21 

32 

17 

29 
12 

30 
18 

33 

21 

32 
25 

28 
22 

37 
IS 

38 
33 

33 

18 

33.7 
23.9 

SALEM   AiR    STATIQM 

MAX 
MIN 

17 

3 

24 

4 

38 
22 

33 

29 

37 
31 

34 
22 

36 
18 

44 
21 

44 
41 

44 
40 

40 
18 

38 
37 

41 
36 

36 
11 

37 
32 

36 
32 

35 
28 

31 
25 

30 

16 

29 
22 

39 
22 

37 
22 

34 
23 

31 

17 

31 
20 

33 

19 

30 
25 

32 
22 

37 
24 

37 
34 

17 
21 

34. S 
25.1 

SANOMICH 

MAX 
MIN 

20 

9 

26 

a 

44 

21 

34 
30 

36 
32 

14 
24 

16 

24 

42 
26 

40  ' 

40 
38 

38 
38 

38 
38 

18 

14 

35 
32 

36 
34 

40 

30 

37 

30 

30 
24 

30 

19 

34 

24 

36 
20 

37 

18 

37 

18 

31 

16 

34 

18 

31 
18 

35 

22 

32 

19 

40 
22 

44 
36 

36 
19 

35.5 

25.2 

SHELSWRME    FALLS 

MAX 
MIM 

22 
3 

19 

-    4 

20 

-   4 

28 
L8 

33 
25 

36 
17 

33 

9 

33 

9 

44 
12 

44 
42 

41 
37 

19 

38 

41 
35 

37 
29 

33 

30 

37 
31 

39 
31 

32 
21 

31 
17 

28 
20 

30 
16 

27 
17 

34 

21 

24 

16 

27 
16 

27 
11 

29 
13 

27 
20 

34 
12 

38 
25 

34 
18 

32.4 

19.4 

SPSIHfiFKLO   ARMORY 

MAX 
MIN 

2S 

8 

23 

2 

29 
19 

34 
28 

38 
29 

17 
20 

33 

17 

32 

18 

49 
20 

46 

IS 

42 
19 

42 
17 

42 

3. 

38 
32 

M 
M 

43 
32 

40 
30 

14 
22 

33 
15 

30 
20 

34 
18 

39 
20 

38 
24 

31 
16 

11 

31 
15 

31 
19 

33 
24 

36 
20 

36 
34 

36 
21 

35.6 
23.4 

STocKBRioee 

NAX 
MIN 

20 
-   7 

24 
-13 

32 

17 

39 
29 

38 
29 

12 

10 

27 

4 

18 
10 

42 
13 

42 
36 

39 
35 

18 

34 

34 
29 

26 
21 

30 
23 

33 

25 

30 
21 

29 

U 

25 

8 

23 

16 

30 
13 

37 
16 

27 

15 

28 

12 

It 

25 

8 

28 
15 

31 

8 

34 

20 

36 
29 

31 
15 

30.9 
16.6 

SMAWSCOTT 

MAX 
MIN 

19 

4 

24 
5 

38 
24 

38 
32 

38 

30 

34 
24 

36 
21 

42 
28 

43  1 
42 

41 
40 

40 
38 

38 
18 

42 
37 

33 

17 
30 

38 
34 

33 

29 

39 

27 

33 

15 

35 

24 

35 

21 

38 
25 

34 
24 

31 
18 

32 

20 

36 

21 

33 

25 

12 

29 

38 
25 

39 
27 

18 
23 

39.6 
26.0 

TAUNTON 

NAX 
MIN 

23 

7 

29 

-    1 

45 
13 

36 
31 

38 
32 

36 
21 

36 

17 

31 

21 

47 
11 

44 

40 

42 
39 

39 
38 

40 
36 

36 
11 

38 
32 

41 
33 

39 
29 

32 
25 

29 
9 

28 
23 

33 

17 

39 
17 

36 

15 

32 

6 

31 

11 

31 

7 

32 
23 

13 

22 

39 
10 

38 
34 

18 
24 

35.9 

22.4 

IVLLY    DAM 

MAX 
MIN 

22 
0 

15 
-    6 

24 
0 

29 

23 

33 
26 

35 

16 

30 

8 

28 

12 

43 
15 

43 

40 

41 
35 

17 
35 

39 
39 

36 
28 

30 
27 

38 
28 

35 

30 

30 
20 

31 
8 

29 

8 

29 

19 

30 
13 

37 
16 

27 
3 

29 
5 

29 

7 

30 
15 

27 
19 

30 
5 

33 

22 

31 

IS 

31.7 
16.9 

TURNERS    FALLS 

MAX 
MIN 

21 

2 

23 

-    4 

30 
14 

35 

26 

38 

23 

16 

12 

13 

10 

27 
16 

45 
17 

46 
19 

41 
36 

42 
32 

41 
35 

36 

30 

40 
30 

40 
26 

36 
29 

38 
22 

32 

14 

39 

18 

37 

15 

39 
11 

33 

19 

32 

15 

31 

13 

32 

8 

32 

20 

34 
21 

35 

11 

35 

30 

37 

19 

15.4 

19.6 

■Al,PaLE 

MAX 
MIM 

20 

2 

27 
-    3 

36 

20 

35 

30 

36 
32 

36 

19 

17 

16 

40 
20 

44 
40 

43 
40 

40 
36 

38 
36 

40 
33 

33 

31 

37 
31 

38 

32 

34 
27 

32 
24 

32 

8 

28 

20 

35 

14 

39 
15 

34 
15 

32 

6 

34 
15 

31 

12 

32 
20 

34 
20 

17 
13 

36 
34 

35 

21 

35.0 
21.9 

IIAL(>OLE    1    S 

MAX 
MIN 

18 

2 

26 

-    « 

36 

12 

36 

32 

38 
30 

34 

18 

36 

8 

36 

20 

44 
30 

42 
41 

42 
38 

40 
18 

40 
38 

36 
34 

38 

3« 

40 
31 

34 
28 

36 

24 

30 
8 

30 
20 

34 

14 

40 
8 

40 
10 

31 

4 

34 
14 

32 

1 

32 
18 

32 

18 

38 
12 

38 
36 

38 

18 

35.6 

20.2 

VEST  CUMMINfiTON 

MAX 
MIM 

11 

1 

22 

-10 

30 
18 

40 
23 

39 
22 

32 

14 

13 

1 

19 
6 

13 

42 
16 

39 

33 

40 
34 

M 

26 

29 
20 

31 

20 

36 

25 

33 
22 

27 
15 

31 

10 

27 
19 

25 

12 

34 
18 

29 
12 

23 

10 

25 
6 

27 

2 

25 

11 

32 
15 

34 
3 

34 
27 

35 

11 

31.2 
15.3 

MESTON 

MAX 
MIN 

24 

1 

28 

-   4 

32 
11 

38 
28 

36 

30 

16 

17 

16 

U 

35 
8 

26 

41 
M 

41 
17 

17 
35 

39 

34 

3* 

28 

36 

30 

38 
31 

38 
28 

32 
22 

32 
12 

29 
20 

36 

15 

40 
16 

38 
20 

33 

10 

31 

18 

32 

14 

32 
21 

33 

16 

37 
14 

38 
33 

36 
19 

35.4 

20.6 

■ESTOVER   FIELD 

MAX 
MIN 

21 

7 

22 

-    1 

28 
16 

33 
28 

38 
29 

14 
19 

30 
14 

36 

18 

46 
23 

45 

40 

49 

40 

42 
38 

40 
33 

34 
32 

42 
32 

42 
31 

33 
26 

34 
22 

29 
16 

29 
20 

39 
19 

38 
21 

28 
18 

30 
17 

31 
IS 

31 
8 

30 
19 

32 
18 

35 

17 

35 

32 

34 
21 

34.3 
22.3 

IWRCESTER   CAA   AIRPORT 

MAX 
MIN 

14 
3 

25 

-    1 

30 
18 

35 

27 

34 
24 

31 
14 

30 

14 

42 

14 

41 
39 

40 
36 

3« 

33 

38 
33 

39 

28 

29 
27 

14 
29 

35 

28 

11 
21 

30 
17 

27 

13 

28 
18 

30 
13 

34 

19 

27 

16 

27 
13 

27 
15 

28 

14 

25 

17 

34 
15 

33 

16 

34 
31 

32 

16 

11.9 
20.0. 
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TableSConHnuad 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW    ENGLAND 
JANUARY    1956 

Day 

01  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7   1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

W08CESTER 

MAX 
MIN 

2S      31 

1-1 

31 
10 

48 
2S 

38 
29 

36 
18 

38 
13 

34 
16 

44 

34 

42 
38 

38 
3S 

38 
34 

40 
32 

32 
28 

35 
27 

38 
30 

32 
27 

34 
21 

34 
11 

34 
26 

36 

16 

40 
20 

31 
17 

33 

15 

32 
16 

33 
IS 

30 
18 

34 
13 

36 
9 

36 

30 

32 
17 

35.2 
20>S 

HEW    HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 
MIN 

«      12 
-15  -14 

26 

7 

35 
23 

32 
26 

28 

6 

24 
0 

11 
5 

46 
10 

44 
36 

37 
32 

38 
34 

36 
2* 

26 

26 

20 

29 
22 

26 

20 

20 
10 

18 
6 

15 
-    I 

22 

10 

27 

4 

24 

8 

16 

4 

18 
10 

23 
12 

22 
15 

27 
10 

34 

7 

34 
26 

30 

7 

26.2 
12.4 

BERLIN 

MAX 
MIN 

S        7 

-20  -21 

22 

-17 

30 
9 

35 

24 

32 
11 

25 
-  5 

30 

-    5 

48 

9 

44 
40 

42 
32 

36 

34 

3S 

33 

34 
24 

26 
23 

29 
25 

32 

25 

30 
13 

18 

7 

19 

1 

21 
2 

23 

12 

30 
7 

23 
8 

19 
10 

20 

13 

24 
16 

23 

-10 

27 
-   6 

36 

9 

34 
9 

27.8 
10.1 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

6      IS 
-17  -14 

26 

3 

32 

20 

31 
24 

28 
6 

23 
2 

16 
5 

44 
8 

46 
33 

40 
33 

38 
32 

36 
24 

27 
17 

28 
17 

28 
20 

27 
19 

20 
9 

16 
5 

18 
-   3 

20 

10 

24 

5 

23 

7 

16 

5 

19 

8 

28 

9 

22 

13 

28 
10 

28 
6 

32 
25 

30 
6 

26.3 
11.2 

BLACKWATER    DAM 

MAX 

MIN 

12      24 

-   1  -10 

26 

8 

35 
20 

35 

24 

30 
17 

30 
0 

25 
14 

45 

27 

42 
38 

38 

34 

38 
34 

38 
32 

34 
27 

35 

26 

33 

31 

31 
26 

28 

18 

27 
10 

24 

15 

34 
15 

36 

19 

32 

17 

27 

12 

28 

15 

32 

10 

28 
22 

36 

10 

34 
8 

35 

28 

32 
11 

31.7 
18.0 

C*M<»TON 

MAX 
MIM 

12      11 
-18  -18 

23 

-16 

37 
14 

35 

19 

36 

17 

31 
-    6 

32 

-   6 

SO 

15 

49 
42 

46 

36 

39 
35 

40 
35 

38 
27 

32 

28 

36 
28 

36 

27 

34 

17 

23 
11 

30 
10 

22 

12 

34 
14 

34 
11 

28 

11 

26 

13 

29 
2 

32 

4 

28 

-    1 

33 

1 

26 

17 

34 
11 

32.1 
12.6 

CONCORD    WB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

17      22 

-    5   -13 

28 

14 

37 
17 

36 
22 

31 
6 

32 

-   2 

45 
16 

*4 
40 

43 
37 

3e 

36 

40 
36 

40 
il 

32 
29 

35 

30 

32 
30 

33 
25 

27 

15 

29 

13 

25 

18 

35 
17 

38 
20 

29 
13 

28 

14 

29 
16 

33 
15 

28 

20 

33 

5 

35 

16 

35 
28 

32 
13 

32.9 
18.3 

DURHAM 

MAX 
MIN 

1«      23 
-   5  -10 

30 
9 

36 
16 

38 
27 

34 
12 

37 

4 

40 
20 

45 
40 

44 
39 

30 
35 

39 

35 

41 
37 

37 
32 

37 
32 

37 

31 

35 

30 

32 

22 

31 

14 

30 
19 

37 
19 

38 
16 

34 
16 

29 

12 

32 
19 

35 
15 

34 
24 

34 

11 

36 
9 

37 

30 

33 

17 

34.8 
20.3 

EAST    DEERIN6 

MAX 
MIN 

13      2« 

-5-7 

27 
11 

36 
21 

35 
24 

32 
16 

35 

0 

43 
U 

43 
36 

41 
36 

37 
34 

39 
34 

39 
28 

29 
29 

35 

26 

32 

28 

31 
23 

30 
18 

31 
5 

28 
13 

33 
12 

38 

12 

30 
10 

30 
11 

30 
12 

32 
6 

26 

19 

36 

12 

34 
11 

35 
28 

32 

12 

32.8 
16.6 

FABYAN 

MAX 
MIN 

6      18 
-28  -27 

30 

3 

34 
22 

30 
25 

27 
6 

30 
8 

28 

10 

50 
26 

45 
3S 

45 
34 

39 

31 

37 
26 

31 
19 

29 

21 

26 

18 

27 
19 

20 

10 

15 

3 

15 
-    5 

20 
9 

24 
10 

24 

4 

19 
3 

19 
9 

20 
9 

23 

6 

30 

-  6 

32 
12 

24 
22 

19 

5 

27.0 
16.9 

FIRST   CONN   LAKE 

MAX 
MIN 

1-2 
-23  -26 

19 
-23 

28 
IS 

33 
25 

28 

8 

15 
-10 

21 

-    9 

45 
3 

42 
38 

39 
33 

38 
33 

38 
30 

36 
M 

23 
19 

24 
20 

27 
20 

22 

9 

10 

1 

7 

-    5 

19 
-    1 

16 

7 

23 
8 

18 

4 

10 
4 

12 
6 

17 

9 

17 

-   1 

26 

-    9 

30 

18 

28 
3 

22.7 
7.2 

FRANKLIN    1    m 

MAX 
MIN 

13      23 

-   3  -10 

28 

e 

42 
19 

36 
22 

32 

17 

33 

3 

28 

15 

47 
27 

43 
39 

41 
35 

40 
35 

46 
31 

33 
28 

36 

29 

35 
28 

33 
27 

28 
18 

28 

11 

23 

14 

32 

15 

36 

18 

31 
15 

28 

13 

28 

18 

32 

10 

29 

21 

34 

4 

30 
6 

34 
25 

33 

13 

32.5 

17.8 

FRANKLIN   FALLS   DAM 

MAX 
MIN 

9      21 
-11    -13 

24 
6 

38 

17 

32 

20 

30 

IS 

28 

7 

23 

14 

46 
23 

41 
38 

38 
36 

38 

34 

38 
34 

34 
27 

34 
28 

32 
28 

30 
26 

26 

18 

24 

10 

22 

12 

30 

14 

33 
16 

31 
13 

24 
8 

24 

14 

30 
10 

26 

20 

32 

4 

27 

4 

33 
24 

31 
11 

29.9 
16.3 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

9      23 
-11  -17 

29 

7 

30 
21 

34 
20 

30 
15 

26 

0 

18 

8 

45 
15 

44 

38 

3« 

3S 

40 
33 

38 
28 

31 

23 

32 
25 

30 
25 

30 
24 

25 
15 

22 

8 

19 

7 

28 

14 

33 
9 

27 
6 

24 
9 

25 

13 

25 

4 

26 

18 

29 
-   3 

31 

-   1 

34 
26 

31 
10 

29.5 

13.7 

HANOVER 

MAX 
MIN 

IS      17 
-14  -13 

27 
16 

34 
23 

35 
24 

29 
10 

26 

1 

17 
12 

46 
15 

43 
37 

41 
35 

39 

as 

39 
29 

31 
25 

34 
27 

32 
26 

32 
23 

25 

13 

23 

7 

19 
8 

29 
16 

34 
11 

30 

15 

25 
6 

27 

10 

29 

16 

26 
19 

29 

11 

32 

9 

34 
27 

34 
11 

29.9 

15.8 

KEENE 

MAX 
MIN 

1«      27 

0-7 

29 

IS 

34 
24 

36 
23 

32 
17 

29 
6 

20 
14 

45 
14 

44 
40 

41 
37 

40 
37 

38 
33 

33 

27 

38 
30 

36 
30 

34 
28 

33 
21 

31 

10 

27 
16 

33 
17 

39 
11 

31 
13 

30 
9 

32 

11 

28 
9 

28 
22 

35 
20 

38 
8 

34 
29 

32 

15 

33.0 
18.7 

LAKEP08T 

MAX 
MIN 

12      21 
-5-8 

27 
10 

38 
21 

36 

22 

31 
11 

33 
3 

46 
15 

42 
39 

40 
36 

33 

34 

41 
35 

37 
29 

28 

37 
28 

33 

27 

33 
22 

25 
12 

30 
10 

24 
13 

33 
13 

35 
19 

26 
16 

25 
11 

27 
16 

32 
12 

28 
20 

32 

7 

32 

5 

35 

30 

30 
11 

32.0 
17.5 

LEBANON    CAA    AIRPORT 

MAX 
MIM 

14      20 
-12   -13 

26 
17 

35 

20 

36 
22 

28 

8 

25 

-   1 

24 
IS 

47 
25 

43 
37 

38 
35 

37 

34 

36 

28 

29 
25 

34 
27 

33 

27 

31 
22 

26 

e 

25 

7 

19 
8 

30 
15 

34 
8 

27 
10 

27 
5 

30 
5 

29 
16 

26 

20 

32 

7 

32 

7 

33 
27 

30 

6 

30.2 
14.8 

MANCHESTER 

MAX 
MIM 

12      20 
0-7 

29 
14 

36 

IS 

35 
24 

28 
2 

30 
1 

42 
15 

42 
39 

42 
36 

36 
33 

38 
34 

38 
36 

36 
27 

34 
28 

33 
30 

33 
25 

25 
16 

27 

14 

28 
20 

30 
IS 

34 
20 

31 
16 

26 

10 

27 
18 

31 
16 

28 

21 

28 
9 

34 
10 

36 
31 

30 
1* 

31.4 
18.7 

MASSABESIC    LAKE 

MAX 
MIN 

M      25 

-  6   -   9 

29 

B 

41 
IS 

37 
22 

34 
9 

35 

8 

30 
IS 

43 
27 

44 

38 

39 
35 

38 
35 

40 

33 

35 

36 

35 
29 

34 
29 

33 
27 

31 
20 

32 
12 

31 
19 

36 

16 

38 

17 

34 
12 

30 
6 

32 

16 

34 
15 

32 

22 

31 
6 

36 

14 

36 
29 

33 

16 

34.0 
18.2 

MOUNT    WASHINGTON 

MAX 
MIN 

-   8      19 
-20  -10 

21 

10 

23 
12 

IS 

1 

18 

4 

24 
10 

32 

18 

32 

25 

33 
23 

33 
22 

33 

31 

34 
17 

22 

34 
26 

31 
25 

26 
11 

18 

7 

17 
8 

23 

12 

18 
11 

17 
0 

6 

-10 

6 
-12 

10 

-    1 

11 
3 

10 

-  2 

17 
3 

22 

9 

19 
10 

11 
-12 

20.7 
8.2 

NASHUA    3    N 

MAX 
MIN 

17      26 

0-9 

30 
12 

39 

13 

38 
27 

35 
8 

36 
2 

46 
12 

44 
4S 

44 
32 

39 
35 

40 
36 

41 
32 

34 
36 

r. 

34 

31 

33 

26 

33 
19 

34 
13 

30 

21 

37 

18 

40 
18 

30 
5 

33 
3 

33 
18 

35 

10 

36 
22 

34 
5 

37 

8 

37 

31 

34 

13 

35.1 

18.1 

NEW    LONDON 

MAX 
MIN 

10      18 
-2-2 

28 

8 

35 
17 

31 
24 

27 

11 

21 
6 

20 

7 

43 

7 

40 
33 

34 
29 

38 
32 

37 
32 

28 

IS 

31 
19 

30 
21 

30 
20 

19 

11 

25 

5 

20 
8 

28 

10 

31 

11 

30 
17 

28 

10 

25 

12 

25 

11 

24 
11 

30 

10 

31 

11 

34 
28 

35 

29 

28.6 
15.0 

NORTHWOOD 

MAX 
MIN 

15      25 
-3-2 

30 
13 

44 
31 

39 
25 

35 

14 

38 
10 

42 
24 

45 
38 

43 
37 

40 
33 

41 
34 

40 
34 

35 
28 

34 
30 

35 
28 

32 
29 

30 
18 

31 
10 

27 

11 

35 
15 

35 

19 

30 
16 

39 

11 

29 

15 

35 
15 

31 
21 

34 

11 

35 
13 

36 
30 

38 
13 

34.6 
20.0 

PETERBORO      2    S 

MAX 
MIN 

11      26 

-   3   -   4 

24 
14 

36 

20 

33 
26 

37 
20 

32 
5 

32 

10 

43 
25 

41 
36 

36 

33 

37 
33 

37 
30 

30 
25 

33 

25 

31 
28 

30 
24 

27 
19 

28 

9 

32 

16 

33 

14 

33 

15 

30 
20 

26 

10 

27 

14 

29 

9 

25 
18 

22 

12 

34 
15 

35 
30 

32 
12 

31.0 
18.0 

PINKHAM   NOTCH 

MAX 
MIN 

6      20 
-12  -14 

28 

10 

33 

18 

30 
21 

24 

7 

27 
5 

45 
8 

4S 
37 

40 
33 

33 

31 

33 
31 

33 
26 

26 
21 

27 
21 

28 
20 

27 
20 

29 

11 

16 

5 

20 
-    2 

26 

10 

32 

12 

23 

5 

22 

6 

22 

11 

22 

10 

24 
16 

25 
-   2 

37 
6 

34 
26 

26 

9 

27.8 
12.9 

PLYMOUTH    1    WNH 

MAX 
MIN 

IS      11 
-   9  -15 

21 
-13 

25 

12 

37 

20 

36 

15 

28 

6 

26 

6 

47 
9 

49 
39 

45 
35 

39 
33 

41 
34 

36 
25 

33 

26 

35 

25 

32 
25 

32 
15 

22 
9 

24 

7 

20 
8 

30 
12 

32 

14 

29 
9 

23 
9 

25 
6 

28 
8 

26 

-  2 

30 
-    1 

33 
14 

39 
10 

30.6 
12.6 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

17      21 

-    5    -    8 

34 
9 

37 
19 

36 

26 

33 

9 

37 

4 

45 
23 

44 
42 

43 

38 

38 
36 

39 

36 

41 
33 

35 
32 

38 
31 

36 
30 

34 
29 

31 
18 

30 
13 

29 

18 

38 

18 

39 
18 

30 
12 

29 

13 

33 
16 

34 
12 

34 
23 

33 
12 

37 

14 

37 
31 

33 

17 

34.7 
19.9 

SURRY    MOUNTAIN    DAM 

MAX 
MIN 

19      12 
-    1   -    7 

29 
6 

30 
20 

36 
18 

3S 

IS 

30 

12 

26 

8 

46 
12 

4S 
41 

43 
36 

39 
36 

39 
35 

36 
26 

31 

26 

36 

30 

34 
29 

31 

19 

30 
11 

28 

12 

25 

15 

30 

14 

38 
14 

30 
11 

28 

11 

28 

12 

27 

15 

27 
19 

34 

7 

33 

26 

33 

15 

31.9 
17.5 

WEST    LEBANON 

MAX 
MIN 

13      11 

-11   -12 

21 

-11 

26 

19 

34 
20 

36 
16 

26 

0 

26 

1 

48 
12 

44 
37 

42 
34 

38 
34 

38 
33 

36 
26 

31 
26 

34 

28 

32 
29 

32 

19 

25 

10 

22 

16 

18 

11 

29 
10 

34 

10 

27 
6 

26 

8 

28 

9 

28 

10 

26 

19 

28 

8 

33 

25 

33 

13 

29.8 
14.5 

WINDHAM 

MAX 
MIM 

20      27 
0-6 

33 
9 

42 
12 

36 
28 

37 
13 

3S 
10 

36 

18 

45 
26 

44 
40 

46 
35 

38 

36 

46 
34 

34 
36 

35 

30 

34 
31 

33 
29 

33 

20 

35 

12 

33 

26 

39 
18 

43 

20 

37 
16 

34 
8 

36 
12 

36 
16 

34 
23 

35 
12 

37 
5 

37 
31 

33 
IS 

36.0 
19.5 

WOLFEBOiSO    FALLS 

MAX 
MIN 

13      19 

-  e  -12 

27 

7 

38 
IS 

37 
22 

30 
2 

32 

0 

45 
16 

46 

40 

42 
37 

38 

34 

40 
35 

46 
34 

34 
36 

35 

2« 

35 
29 

34 
28 

28 

18 

29 

10 

27 
16 

34 
15 

34 

14 

30 

17 

26 
11 

30 
15 

35 
6 

32 

22 

30 
0 

31 

5 

36 
26 

31 
12 

32.8 
16.9 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

7      20 
-  4  -17 

26 

16 

35 

20 

35 
27 

32 

17 

32 

-   3 

37 
It 

SO 
34 

49 
41 

44 
35 

46 
34 

39 
31 

32 
25 

35 

26 

35 

26 

33 
25 

27 
16 

25 

10 

28 
9 

32 

20 

32 

19 

30 
13 

21 
11 

24 
16 

30 

6 

27 
19 

34 
2 

26 

6 

32 
11 

30 
11 

31.5 
16.7 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND   WB   AP 

MAX 
MIN 

24      34 

14      12 

47 
34 

37 
33 

38 
32 

37 
26 

38 
26 

46 
22 

44 
41 

43 

41 

41 
38 

40 
38 

41 
33 

36 
32 

39 
33 

41 
32 

37 
28 

33 
24 

29 

20 

31 
27 

30 
20 

37 
24 

37 
23 

29 
21 

30 
22 

13 

21 

33 
26 

35 
20 

40 
28 

45 
34 

34 
24 

36.7 
27.4 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

18 

5 

24 
2 

34 
16 

36 
29 

37 
30 

34 
19 

35 

16 

39 
18 

45 
38 

42 
39 

40 
34 

37 

34 

3« 

31 

33 

29 

38 

40 
29 

32 

25 

34 
21 

36 
14 

28 
21 

32 

15 

37 
18 

33 
12 

31 
26 

33 

16 

37 
14 

37 
33 

37 
20 

34.7 
22.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1956 


Table  5  •  Continued 


(INeSTON 

PfiOVIOCNCE    WB   AJR^OeT 


VERMONT 
BELLOIfS    FALLS 

SENNINGTON    2    NW 

SLOOMFtELD 

8URLINCT0N    MB    AI8P08T 

CATENDI Sn 

OELSEA 

CORNMALL    1   N 

DORSET    1    S 

EAST    BARMET 

EMOSBURS  FALLS 

LEMINSTSM 

MIOOLESEX 

NONTPELIER   CAA   AIRPORT 

MOUNT   MANSFIELD 

NEWP«RT 

NSSTHFICLD    NORXtCH    UN  IV 

RAMBOD-H 

READSBORO    1    SSE 

RtfTLANO 

SAINT  ALBANS 

SAINT  J0HNS8URY 

sgneRsei 

VERNON 
KEST   BURKE 
HILOER 
■OODSTOCK    1    ENE 


Day  Of  Month 


S   I    S  I    7 

J 1 


11      12  I    13  I    14 


MAI 
MIN 


21      25      «2      Ja      ^«      37      37      «S 


3      24      31      31      23      21      20      «1      «1      3a      37 


43      3«      3» 

32      28      23 


41      40      42      3»      40      1,3      34      3S 


19  i    20      21 


21      a     a 


34      30      33 

12      24      IS 


30      29      34 


MAX      20 
MIN  -   1 


27      »      38      32 

19      25      17      13 


35      39      32      22      15 


32      33      32      26      23      15      25      19 


-9      16      26      27      12 


10 


MAX        9 
MtN   -31 


MAX        5 
MIM  -11 


MAX.     13 
HIM  I -IS 


20      26      16 


H 

-10 


9      20 
-22   -19 


IS     12 
■12      12 


29  23  15  47 

8,-5  6  11 

19 1  10  14  49 

9  3  6  14 

31  30  IS  4S 

0  0  6  12 

35  23  21  43 


40      40 
37      37 


37      34      28 
32      27      23 


41      M      30 

31  r    29      21 


36      35      30      Ifi 


-23 


3«      36 
25       26 


IS      32      X7      35 


MIN    -24  -24 


MAX 
MIM 


2 
-31 


MAX        ■ 
MIN   -20 


14      26 

■31   -   3 


»      19 
■21   -20 


33      32 

22      24 


29      22 

IS        0 


25      IS 
-   5;-10 


■  e  -12 

35  1    21 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


32      23      18 


'1«    -18      16      21       18 


20  48  I 

0  el 

25  45 

-6  11  ; 

1«  48 

4  16 

15  25 

-2  8 

16  4« 

5  17 


41 
34 

35 

32 

33 

32 

32 
26 

26 

19 

4> 
36 

40 
31 

34 

31 

IS 

26 

29 

22 

50 

3« 

43 
32 

40 
31 

40 
31 

34 
20 

24      25 
19      14 


4 

16 

2* 

3S 

-24 

-22 

10 

21 

8 

15 

28 

3« 

-17 

-18 

7 

22 

28 

34 

39 

-13 

0 

1 

23 

17 

-   1 


25      22      25      36 


20 
2 


30      20 

2   -   3 


34      28      22 


14      23 
■9-6 


MAX      U 
MIN  -   7 


MAX        6 
MIN  -10 


MAX        7 
MtN  -24 


25      34      33      35      31      18      12      41 

-    9      20      30      23       13         7         7      10 


-6      IS  30 

15      28  36 

-22        0  15 

21      22  3« 

-14  -12  21 


29      12 

6  -   1 


36      31      22 


14 
29 


4        9 
16      48 


MAX 

25 

18 

24 

2a 

15 

MIN 

-  1 

-  4 

-  4 

19 

24 

MAX 

S 

2 

15 

28 

35 

MIN 

-29 

-30 

-28 

14 

22 

MAX 

15 

13 

20 

27 

37 

MIM 

-U 

-U 

-10 

20 

16 

MAX       10 
MIN    -10 


18      27      35      35 

10      10      21      19      12 


33      33      38 

13  '       9       14 

33      20      18 
9|-   3-5 

35      27      29 

13   -    1-1 

29      23 


40       35 
35      32 


45      41 
36      34 


46      45 
42      36 


4«      41 
38      34 


45      38 
15      33 


49      4« 
25      33 


44      3a 
35      33 


35      34 

30      27 


43      37 
32      31 


45      47 
37      34 


41      48 
35      35 


42      41 
40      33 


44      37 
31      33 


M      17 
14      32 


48      43 
42      37 


39      38 
14     32 


40  34 

41  42 


34      14      25 

28      25      20 


17      33      26 
U      25      19 


3S      27 

32  :    27      20 


16      26 
25      1« 


33      24 

21      20 


13      24 
20      17 


27  I 
24, 


37      38 

31      29 


35      30 

23      22 


32      31 
24      23 


32      30 
24      22 


30      32 
23      23 


30      27 
24      21 


34      30 
24      22 


28      30 
25      25 


30      27 
21      20 


29      31 
26      24 


32  1    30 

22  I    11 


25       18 

12  7 

18      12 

9         3 

27  25 

15        5 

28  I    21 

13  2 

15 

4 

21 


22  J   23      24      25  '    26  I   27 


38      17      31      31      33      34 

14      13      12      15        5      22 


39      35      31 j    32      32      32 

22      17      13  1    19      16      25 


22      32 

14  I    12 


25      22      28 

•2      14  !      0 

14      23  I    29 


18      31  ! 
12      15 


26      27  \ 

16         8  I 


35      37      42      37<0 
9      34      24      22 •3 


33      38      40      37      3«a3 
16      16      33      20      24  (4 


30      29      29 
17      19      21 


26      20      20 

2        4  I    13 


25      21  I 
13      12  ' 


10 


21       25       34 

9       11       11 


20      17      23      33      25 


38      15 
13      25 


17      29 
19      19 


39      41 
34      33 


30      25      26 


28      24 
19        8 


30      2S       18 


30      29 
24      22 


15      29 {    33 

4       10         6 


28      27 
12        6 


17      22      32      28      25 


16      14      17 

10-1-1 

14      18      20  ! 
1-5      12 

13      19      19 
4        1      12 

18      16      16 
2        12 

20      14      25 

4-1         9 


31      27      20      21 


»      26 
2S      U 


M 


37      30 
29      24 


M      30 
29      13 


19      41      41      17 


48 

37]    16 

40  j     18 
12      12 

38       18 

33       34 


39      17      29 
31      27      23 


32       30 
26       23 


28      25 
24      21 


31      30 
25      24 


27      30 
21      23 


38      39 
27      26 


25      32 
22      23 


34      32 
27      27 


32      31 

27      24 


24      23 

15         6 


32      27 

16l     13 


20      23 
10        5 


16      23 

4       10 

21      25 


18      30 
7       13 


30      30 
13       13 


20       17      24 


15      22 
1         9 


28      21 
3       10 


-6  3  9 

26  24  17 

0  6  8 

24  28  24 

1  1  10 

28  21  17 


23      24 

12      16 


23      25 

13      18 


25      25 

12      18 


26      25 

-   4      IB 


25      27 

13      16 


27      23      22 


19      24 
16      14 


24      25 

9      11 


21      21 
11      13 


22      25 
3      10 


22      23 
12      16 


36      34      34      32i5 
12       26      18  I    19.1 


35      39      17  I    30>7 
9      30      12      15 •7 


31      30      34 


31 
0 


28.3 
10.3 


17  I    25.2 
7  I    13.9 


30      36      32 


28      10 
•    1      20 


32       33      28 


30       38       39      34 


31      19 
3      15 


27      35      35 


20      14  I    28 

-   4  -   6  1      0 


29      33 
3      22 


34      36 
10      16 

22 


28      24       16  I    16       23       24  '    26       36       36 

1         9         6         7         511-2       15      24 


30   30   20  I  23   24   24  '  28   37   38 


33   28   25  I  26 


25   24 

15   18 


34 

28 

25 

24 

25 

16 

10 

10 

9 

10 

32 

28 

26 

25 

26 

13 

10 

5 

16 

19 

24 

17 

20 

22 

24 

19   24   26 

2   14    5 


22   26   23 


25   26 

14   18 


17 
-  1 


36 

-  1 


30 
11 


39   38 
8   29 


32   33 

14   26 


29   31   36   30 


23   26   26 


30   29 

15   16 


12   16 

5-4 


26   25   20 


23   27   20   19   20   20 


39   27 

12   13 


22   27   25 


31   36   28 


23   19   29  I  34   26   26 


31   32 

10   13 


19   22 
11   14 


29   29 

8   19 


26   25 

17   20 


27   35   30 


11-2   21 


IS 

14 


15   22   12 


30.0 
13.5 


28.3 
8.5 


27.4 
13.8 


29.0 
13.4 


26.7 
10.4 


27.0 
9.2 


25.8 

S.O 


26.7 
9.8 


26.0 
11.8 


21.9 
6.2 


25.2 

9.4 


28.9 
11.9 


11.1 
14.4 


10.9 
15.8 


29.0 
16.8 


26.0 
13.7 


28.6 

13.4 


26.8 
11.3 


13.8 
17.1 


26.6 

7.8 


10.7 
11.9 


29.2 

15.1 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    ENGLAKD 
JANUARY   1956 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.0 
1 

3.0 

1 

1 

CREAU  BILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

3.0 
3 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

T 

1.5 
2 

2 

2 

1 

T 

T 

3.0 
3 

3 

3 

3 

3 

2 

T 
2 

T 
1 

1 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.0 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

HARTFORD  BRAINARD  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
T 

2.0 
2 

2 

T 

T 

T 

.2 

.2 

T 

4.6 

4 

4 

3 

.1 
3 

3 

3 

1.0 
3 

4 

3 

3 

3 

T 
2 

T 
2 

1 

1 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

2.0 
2 
.2 

2 
.2 

1 

1 

1 

.3 

1 

T 

T 

.1 

T 

3.5 
T 

3 
.2 

2 
.2 

T 
2 
.2 

2 
.2 

2 
.1 

.9 
1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

KEKT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

1 

1 

2.5 

4 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

T 
T 

.6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.2 

1 

1 

T 

4.0 
4 

2 

2 

2 

1 

1 

.3 

1 

T 

T 

HIDDLETOWN  4  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

- 

1.8 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

T 

- 

. 

7.0 

.6 

_ 

_ 

- 

_ 

2.1 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

1 

1.9 
2 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

6.8 

7 

.4 

6 

5 

4 

T 

4 

4 

T 
4 

.7 
4 

4 

3 

3 

3 

.1 
3 

2 

1 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
1 

T 

1.5 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

.2 

T 

.1 
T 

T 

6.5 
4 
.4 

6 
.6 

5 
.5 

T 
5 
.5 

4 
.3 

3 
.3 

.7 

3 

.2 

3 
.3 

2 
.2 

2 
.2 

2 
.2 

1 

.1 
1 

T 

T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 
3 

3 

2.5 

6 

.8 
6 

5 

T 
5 

5 

T 
4 

1.8 

5 

2 

T 

T 

T 

.1 
T 

T 
T 

T 

T 

.1 
T 

1.0 

1 

1 

.2 

1 

1.2 
2 

2 

2.0 
4 

2.8 

6 

.1 
6 

T 
5 

.2 

5 

.4 

5 

.3 
5 

T 
5 

T 
3 

NORWICH  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

5.0 
5 

3.0 
8 

8 

7 

e 

5 

1.0 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

4 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 
1 

1 

1 

1 

1 

T 

.7 

.8 

1 

.6 

1 

7.0 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

2.5 
9 

8 

8 

8 

7 

7 

T 
7 

T 
4 

3 

STORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

2.0 
2 

1 

1 

1 

1 

T 
1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

8.6 

9 

9 

9 

T 
9 

9 

9 

2.2 
10 

- 

_ 

- 

- 

T 

T 

4 

4 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.2 
T 

T 

T 

T 

T 

9.5 
9 

8 

8 

T 

7 

6 

5 

.7 
5 

5 

5 

4 

4 

4 

.2 
3 

3 

2 

MAINE 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

2.4 

6 

T 
7 

6 

T 
6 

.4 

5 

3.1 
9 

2 

- 

- 

- 

- 

~ 

T 

- 

T 
T 

- 

- 

- 

T 

- 

1.1 

1 

1 

1 

T 

1 

- 

- 

1.1 

1 

4.1 

4 

2.7 
6 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

1.3 
4 

2 

2.0 

4 

1.0 

5 

5 

2.0 
3 

1.0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

_ 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

T 
T 

T 
3 

3 

BELFAST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

T 
4 

T 

T 

1.5 
2 

1.5 
3 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2.0 
4 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

11 

1.7 

11 

1.8 

1.3 

11 

1.7 

1.0 

13 

2.3 

13 
2,2 

.4 

12 

2.2 

1.3 

12 

2.2 

1.8 

14 
4.1 

11 
2.0 

5 
1.4 

.2 
3 

2 

T 
1 

T 

1 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

.2 
1 

1.0 

1 

.7 

2 

.8 

4.8 

5 
2.2 

T 

8 

2.3 

.2 

8 

2.3 

.3 

9 

2.3 

9 
2.3 

1.0 

9 
2.3 

2.2 

10 

2.3 

.7 

13 

4.5 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

1.8 
6 

.8 
3 

7.8 
9 

4.8 
13 

.2 
13 

.8 
8 

1 

T 

T 

T 

1.2 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

3.4 

3 

.4 
3 

T 
3 

.1 
2 

T 
2 

2 

.3 

2 

.7 
2 

1.7 
4 

EAST  WINTHROP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

3.0 
12 

.5 
12 

11 

11 

11 

2.3 

11 

T 

T 

T 

.1 

T 

1.3 
1 

1 

1 

T 

T 

.3 

T 

.6 
1 

3.2 
4 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

2 

1.0 
3 

1.0 
3 

3 

3 

3 

3 

1.0 
4 

4 

6.0 
10 

10 

10 

10 

10 

4.0 
14 

14 

14 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

2.1 
13 

1.0 

14 

T 
12 

T 
12 

T 
12 

5.4 

17 

9 

7 

T 
5 

4 

.5 
3 

1.5 
4 

.5 
4 

.2 
4 

T 
4 

.1 
4 

T 
4 

T 

4 

T 

4 

4 

.4 
4 

.4 

4 

T 
4 

T 
4 

T 
4 

4 

.6 

5 

2.0 

7 

3.5 
10 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

3.0 
12 

.6 

15 

T 
14 

4.0 
14 

1.8 
18 

2.4 
22 

17 

T 
7 

.2 
6 

4 

2 

T 
2 

T 

1 

1.0 
1 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

.4 
2 

2.1 
2 

6.2 
7 

1.3 
11 

.7 
12 

T 
13 

13 

.8 
13 

1.6 
14 

1.2 

17 

HOULTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

2.0 
13 

3.0 
15 

15 

3.0 
15 

15 

10 

8 

5 

5 

4 

3 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

6.0 
6 

2.0 
8 

8 

8 

8 

2.0 
10 

1.0 
11 

4.0 
14 

PORTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

6.0 

- 

- 

- 

T 

.7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.2 

.3 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

1.2 

- 

- 

- 

T 

- 

.3 

2.5 

.5 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQDIV 

3 
.3 

3 
.3 

5.8 
3 
.3 

8 
.7 

7 
.7 

6 
.6 

T 
6 
.6 

.7 

7 
.7 

T 

.2 

.3 

T 

T 

T 

1.2 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

.3 

T 

3.1 
T 

.8 

4 

.2 

PRESQUE  ISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

_ 

T 

4.2 
15 

14 

1.7 
15 

- 

4.0 
15 

8 

4 

3 

. 

2 

. 

- 

.4 

- 

T 

T 

3 

1.1 
4 

.4 

.7 

5 

4.7 
10 

1.0 
11 

.1 
10 

T 

- 

.1 
10 

T 

.5 
11 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

3.2 

6 

4 

4 

4 

4 

1.0 
4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

.2 

- 

- 

- 

- 

- 

4.0 
4 

4 

3 

2 

2 

1 

1.2 
2 

1.5 
3 

1.3 

4 

RUMFORD  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

1.7 
6 

5 

5 

5 

.5 
6 

1.0 
3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

4.0 

4 

T 
3 

WOODLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

_ 

4.7 
10 

_ 

11.7 
22 

3.0 
25 

3.2 
28 

20 

12 

4 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

7.5 
8 

T 

T 

T 
8 

T 

1.5 
9 

- 

7.0 
16 

UASSACHUSETTS 

ADAUS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

1 

3.0 
4 

4.0 
5 

4 

2 

4 

1 

T 
T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.5 
1 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.8 
3 

3 

2 

2 

2 

.3 
1 

T 

T 
T 

.7 
1 

1 

.3 

.1 

T 

BIRCH  HILL  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

2.5 
3 

2 

2 

2 

2 

.5 
2 

T 
T 

T 
T 

1.5 
2 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

1.0 
3 

3 

3 

2 

2 

2 

t 
2 

1.0 
3 

2 

BLUE  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

13.4 
13 

.1 

9 

7 

T 
7 

T 
6 

6 

1.0 

7 

7 

5 

T 
6 

T 
6 

6 

T 

5 

T 
5 

4 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 

.7 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

6.1 

T 

6 

.5 

5 
.5 

4 
.4 

4 
.4 

2 
.2 

.7 

2 

.2 

3 
.2 

2 

•2 

T 

1 

T 
1 

T 
T 

1 

T 

1 
T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KSW  ENGLAND 
JANUARv  1956 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1 
2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GIID 

T 

T 

T 

8.8 
8 

8 

6 

4 

3 

3 

.5 
3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

CHABLTON  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.3 
2 

1 

1 

1 

1 

T 
1 

.3 

T 

T 

.7 

T 

T 
T 

T 

4.3 
4 

.3 

4 

3 

T 
3 

2 

2 

.9 
3 

3 

2 

2 

T 
2 

T 
2 

.J 
1 

T 
1 

T 

1 

EAST  WAREILUI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 
T 

T 

9.2 
9 

9 

9 

T 
9 

9 

8 

.5 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

6 

4 

EDGARTOVN 

SHOWFALL 
SH  ON  GND 

- 

- 

1.0 

1 

1.0 

3.0 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

_ 

4 

_ 

- 

1 

- 

; 

1 

-_ 

; 

- 

T 

- 

: 

: 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ;■    .T) 

T 

T 

T 

T 

T 

8.5 
9 

8 

7 

.3 

7 

6 

6 

.2 

6 

5 

5 

4 

3 

3 

T 
3 

T 

T 

BAVEBBILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.5 
3 

3 

3 

3 

2 

T 
2 

T 

T 

T 

.9 

T 

4.0 
4 

3 

3 

2 

2 

1 

2.0 
3 

3 

2 

2 

T 
2 

1 

.2 
1 

.5 
1 

T 

1 

HOOSAC  TUNKEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1 

2.8 
3 

1.5 
5 

5 

5 

5 

5 

.4 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.8 

1 

.5 
1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.6 

1 

T 

1 

3.5 
5 

BY ANN IS 

SHOWFALL 
SN  OK  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

6.5 
7 

6 

6 

T 
5 

4 

3 

.3 
3 

3 

3 

T 
3 

. 

. 

. 

T 

. 

ENIGHTVILLE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3 

4 

2 

2 

2 

2 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

LOITELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

1 

T 

T 

5.0 

5 

T 
5 

3 

2 

1 

1 

1.0 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.5 

MIDDLETON 

SHOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

1.0 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

. 

_ 

_ 

7.5 

7 

6 

6 

5 

4 

3 

1.0 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

NANTtlCICET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SH  ON  GND 
WTB  EQDIV 

T 
T 

T 

4.8 

T 

T 

T 

T 

T 

3.2 

2 
.4 

T 

1 

1.5 

1 

3 
.3 

3 
.3 

T 
2 
.2 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

NEV  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.5 

7.0 

7 

7 

7 

.5 

7 

6 

5 

.3 
5 

5 

4 

4 

4 

3 

2 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
3 

3 

4.0 
5 

T 
6 

4 

3 

3 

4.0 
2 

T 
2 

T 

T 

T 

.4 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.9 
1 

T 
1 

T 
1 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

.4 

T 

1.0 

T 

T 

PLYKOirrH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 

.5 

- 

T 

- 

. 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

_ 

_ 

- 

5.5 

1.0 

6 

T 

_ 

_ 

T 

_ 

_ 

. 

. 

T 
3 

T 
3 

2 

2 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

1 

1.0 

T 

T 

T 

T 
T 

3.0 
2 

5.0 
6 

5 

5 

4 

4 

4 

3.0 

7 

6 

5 

4 

T 
4 

4 

T 
4 

T 
3 

T 
3 

SAKDflCB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

5.0 
5 

5 

5 

4 

4 

. 

T 

. 

. 

T 

T 

T 

T 

SPRINCPIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

2.5 
3 

2 

2 

T 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

STOCKBRIDCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
2 

2 

3.0 

4 

T 
3 

3 

3 

3 

1.0 
3 

1.0 
2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.5 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

SWAMPSCOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

8 

7 

5 

4 

4 

2 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

T 

.1 

12.9 
13 

.2 
9 

7 

7 

6 

5 

.8 
5 

5 

5 

T 
5 

T 

5 

4 

4 

3 

3 

IfESTOVER  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.2 
2 

2 

2 

1 

1 

1.0 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

- 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

WORCESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

_ 

2.3 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

.3 

.2 

.1 

_ 

4.5 

. 

. 

T 

T 

. 

1.4 

_ 

_ 

_ 

T 

_ 

T 

. 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

T 
4 

T 
3 

T 
3 

3 

1.0 
4 

6.0 
8 

6 

T 
6 

3 

2 

4.0 
6 

4.0 
8 

2.0 
10 

T 
10 

T 
10 

T 
9 

8 

8 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

4.0 
8 

Rk  1  Ml.BRim 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

T 
11 

T 
11 

10 

10 

10 

2.0 
12 

8 

3 

2 

T 

4.0 
4 

2.0 

6 

T 
6 

6.0 
12 

T 
12 

T 
12 

T 
12 

12 

T 
12 

11 

T 
11 

T 
11 

T 
11 

11 

T 
11 

T 
11 

T 
11 

1.0 

11 

4.0 
14 

BLACKWATER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3.0 
5 

3 

3 

3 

3 

1.0 
4 

T 

T 
T 

.7 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

3.0 
3 

1.0 
4 

CORCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
FTR  EQDIV 

3 

3 
.2 

3.9 
3 
.2 

6 
.6 

6 
.5 

5 
.5 

5 

.5 

.5 

5 

.5 

.5 

.1 

.1 

.7 

1 

.1 

1.7 

.4 
2 

.4 

miRBAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

7.0 
8 

7 

7 

7 

7 

T 

7 

3.0 
2 

.6 
2 

2 

2 

2 

2 

1 

1.7 
3 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

.3 
2 

1.9 

4 

T 
3 

FIRST  com  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

IS 

18 

17 

.8 
15 

14 

14 

.5 
14 

2.0 

15 

2.0 
14 

8 

8 

8 

8 

2.5 
10 

1.0 
11 

1.5 
12 

1.0 
11 

.5 
12 

.5 
12 

11 

T 
11 

.5 
12 

1.0 
12 

1.0 
13 

2.0 
13 

.5 
13 

2.0 

15 

.8 
15 

T 
15 

.5 
15 

5.5 
19 

nUUnXIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

4.0 

7 

6 

5 

4 

3 

1.0 
4 

1 

1.0 

T 

.5 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 
T 

2.0 
2 

2.0 
4 

HAKOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

2.0 
3 

.3 
3 

3 

3 

3 

1.3 

5 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 

.3 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

.9 

T 

T 
T 

T 

.1 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

4.4 
4 

1.3 

5 

lEEKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.8 

1 

1.9 
2 

2 

2 

2 

2 

.5 

.1 

T 

.1 
T 

.6 

1 

.4 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.1 
T 

.2 

T 

T 

T 
T 

.3 

T 

T 

2.0 
2 

LAIEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GHD 

5 

S 

.2 

S 

2.6 
7 

7 

6 

5 

5 

.2 
3 

T 

1.3 
2 

.7 
2 

T 
2 

2 

2 

T 
2 

2 

T 
2 

.3 
2 

2 

2 

2 

T 
2 

.2 
2 

.2 
2 

3.4 

4 

■OUKT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

1.6 

14 

14 

14 

14 

14 

1.5 
12 

T 
12 

12 

.6 
12 

T 
11 

1.8 
12 

1.6 
13 

.7 
13 

1.3 
15 

15 

14 

14 

14 

14 

.9 
14 

.5 
14 

15 

.5 
IS 

T 
15 

.1 
15 

.1 
15 

5.9 
17 

1.4 

17 

.8 
18 

USBUA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

4.3 

4 

3 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

MEW  LONDON 

SHOWTALL 
SH  OR  GHD 

4 

4 

3.0 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

T 
5 

2 

1 

T 

T 

1.0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6.0 

7 

PIHXHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SH  OH  GND 

10 

10 

2.0 
12 

11 

11 

11 

11 

7.5 
16 

13 

12 

.5 
12 

T 
12 

4.0 
16 

2.5 
18 

1.0 
IS 

2.0 
20 

.5 
21 

20 

20 

20 

20 

T 
19 

1.0 
19 

T 
19 

T 
19 

T 
19 

T 
19 

19 

1.0 
19 

4.0 
23 

2.0 
25 

POHTSMOnTH 

SNOWFALL 
SH  ON  GHD 

1 

1 

2.7 
2 

2 

1 

2 

2 

2 

T 

1 

.8 

1 

1.7 

1 

1.4 
2 

2 

2 

T 
2 

T 
1 

1 

2.0 
2 

2 

1 

1 

T 

1 

1 

.2 

1 

.9 
2 

2 

fference  notes  following  Station  I 
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Table  7  -   Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
JANUARY   1956 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

r 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

.8 
3 

1.2 
4 

4 

4 

4 

3 

2.0 

1 

1 

T 

T 

.5 

.4 
1 

1 

1 

.2 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

3.5 
3 

WINDHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.9 
5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

WOLFEBORO  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

3.0 

6 

T 
5 

_ 

. 

- 

T 
4 

T 

T 
T 

T 

3.0 
3 

T 
3 

3 

- 

_ 

_ 

- 

.3 
2 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.3 
2 

2.5 

5 

1.7 

6 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

3.0 

11 

T 
10 

10 

10 

9 

.1 
8 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1.5 
3 

1.0 
3 

3 

2 

T 
2 

2 

2 

2.0 
4 

2.5 

7 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

8.2 

T 

6 

3 

2.0 
2 

3 

2 

T 
2 

2 

' 

1 

1 

T 
1 

T 
T 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

10. 0 
10 

8 

.5 

7 

6 

.3 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

1 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

9.6 
1 

10 
1.0 

7 
.8 

.1 

4 

.7 

4 
.7 

3 

.6 

.1 
3 
.5 

3 

.5 

3 
.4 

T 
3 
.4 

T 
3 
.4 

T 
3 
.4 

T 
2 
.3 

T 
2 
.2 

1 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

2.5 
2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

.5 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

BENNINGTON  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1 

3.0 
4 

2.0 
6 

3 

2 

1 

1 

3.0 
3 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 
2 

1 

T 

1 

T 

1 

T 
1 

T 
1 

T 

1 

5.0 

5 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

1.5 
13 

T 
13 

13 

11 

11 

2.0 
13 

8 

6 

6 

5 

1.0 

6 

.5 

7 

1.0 
8 

.5 
8 

T 
8 

8 

8 

8 

8 

1.0 
9 

.5 
9 

2.0 
11 

T 
11 

2.0 
13 

12 

12 

1.5 
13 

4.5 
16 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFAIX 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
1 

1 

.2 
1 

.8 
1 

T 

1 

T 
1 

1 

1.6 

1 

2 
.2 

T 

T 

T 

.9 

T 

2.2 

.5 

2 

.2 

1.2 
2 
.3 

.1 
3 
.4 

T 
3 
.3 

3 
.3 

T 
2 
.3 

T 
2 
.2 

T 
1 

1.4 

1 

T 
2 
.2 

T 
2 
.2 

.3 

1 

2.0 
1 

T 
2 
.2 

T 

1 

3.4 
1 

2.1 
6 
.5 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

5 

5 

1.8 

6 

T 
6 

6 

6 

6 

.5 

7 

.5 
6 

4 

3 

2 

T 
2 

.1 

T 
2 

2 

.1 
2 

T 
2 

2 

2 

T 
2 

2 

.9 

3 

2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

.1 

2 

3.1 
5 

1.8 

7 

DORSET  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
5 

- 

- 

_ 

_ 

- 

5.0 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 
2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 
4 

2.0 
5 

ENOSBUHG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

18 

2.0 
16 

12 

T 
10 

T 
10 

10 

10 

5 

2 

T 

T 

T 
T 

3.0 
3 

4.0 

7 

7 

7 

7 

T 
7 

7 

T 

7 

3.0 
10 

2.0 
12 

12 

4.0 
16 

2.0 
18 

1.0 
17 

15 

4.0 
19 

3.0 
22 

LEMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

1.0 
12 

10 

8 

8 

8 

3.0 
9 

6 

3 

2 

2.0 
2 

1.0 

2.0 

5 

2.0 
7 

T 

7 

7 

7 

7 

T 
7 

T 
6 

6 

3.0 
9 

9 

1.0 
10 

1.0 
11 

10 

9 

3.0 
11 

11 

MIDDLESEX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
8 

8 

8 

.5 
9 

.2 
9 

8 

8 

T 
8 

.7 
8 

5 

3 

2 

1 

.3 

.8 
2 

1.0 
3 

.4 
3 

1.0 

4 

T 
4 

4 

4 

3 

T 
3 

3.0 
6 

.2 
6 

6 

T 
6 

.2 
6 

5 

.4 

6 

5.5 
10 

MOUNT  MANSFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

25 

1.0 

26 

1.0 
27 

.3 
27 

.4 

- 

.3 

18 

16 

15 

10 

10 

.3 
12 

.5 
13 

2.3 
16 

.3 
16 

.5 
16 

16 

16 

16 

16 

4.0 
20 

2.0 
22 

* 
26 

26 

1.0 
26 

26 

26 

1.5 
26 

3.0 
28 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

.9 
13 

.2 
13 

T 
13 

13 

T 
12 

2.8 
14 

13 

9 

8 

7 

.8 

7 

1.6 

.4 
9 

1.6 
10 

T 
10 

T 
10 

10 

.1 
10 

T 
10 

.3 
10 

.4 
11 

T 
11 

.5 
12 

.2 
12 

1.0 
13 

13 

.4 

13 

5.0 
14 

T 
17 

NORTHFIELD  NORWICH  UNI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

_ 

.5 
6 

1.0 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

1.0 

1 

T 

T 

- 

- 

- 

T 

.5 
2 

T 

T 

- 

.3 
2 

- 

2.5 

5.0 
9 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1 

T 
1 

T 

I 

T 

T 

T 

.8 
1 

1.0 
2 

2 

1 

1 

T 

1 

T 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

.4 
1 

1 

1.5 
2 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

T 
2 

2.3 
3 

3.0 
5 

SAINT  ALBANS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

2.0 

7 

6 

.5 

5 

5 

5 

2.0 

7 

T 
6 

3 

T 

T 

2.0 
2 

.5 

2.5 
5 

3.5 
8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

.5 

7 

7 

T 

7 

7 

3.0 
9 

8 

T 
8 

2.5 
9 

7.5 
15 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

1.5 
6 

6 

6 

4 

4 

.5 

4 

T 

.3 

T 

1.0 

.5 

1 

4.0 

5 

T 
5 

4 

4 

3 

3 

3 

.5 
4 

4 

T 
4 

4 

T 
4 

4 

1 
5 

1.0 

5 

2.0 

6 

SOMERSET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
8 

8 

2.5 
11 

2.0 
12 

12 

12 

12 

12 

.5 
10 

7 

T 
6 

5 

5 

.5 

T 
4 

4 

T 
4 

T 
4 

4 

4 

T 
4 

4 

.5 
4 

2.0 
6 

6 

6 

T 
6 

.5 
6 

.3 
6 

T 
6 

5.5 
12 

WILDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1 

T 
1 

2.0 
2 

T 
2 

1 

1 

1 

2.0 
3 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

3.5 

4 

See  reference  cotes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Staho 


CONNECT ICUT 


MIDGEOOftT  VB  AIROORT 

BRISTOL  9  ■ 

6A00KCYN 

BULLS  BRIOCE  DAM 

BUALINCTON 

CAWLEWOOO  LAKE 
COCRAPOfSCT  RANGER  STA 
COLCHCSIE" 
ClXLlNSvlLLE  1  S 
CREAM  HILL 

OANBURT 

OAHSON  LAKE 

OERe> 

EAST  KAVEN 

EASTCn  LAKE  RESERVOIR 


County 


nei(  haven 
litch'ielo 

HttI  L»OON 
LITCHFIELD 
HARIFORO 

FAIRFIELD 
HftRTFORD 

MINOHAM 

LITCHFIELD 
HARTFORD 

FAIRFIELD 
NIDOtESEX 
NEW  LONOCN 
HARTFORD 
LITCHFIELD 


FALLS  VILLAGE 
GROT  ON 
HAATFOAD 

HARTFORO  BAAINARO 
■  HARTFORD  MB  AIRCQRT 


1762  FAIRFIELD 
1T9«  NE«  HAVEN 
IRFIELD 
2 169 1 NEW  HAVEN 
2280  FAIRFIELD 


|269a.LlTCHFIELO 
I)20-'|New   L»0ON 

)4*6 , HARTFORD 
lELO    3*51    HARTFORO 

3*56|HARTFOflO 


■--T*«-XKS   RESERVOIR 

3S93 

FAIRFIELD 

--?'T    CITY 

3857 

NEW   LONDON 

3905 

LITCHFIELD 

•^OhGMOC 

^989 

NEW   LONDON 

:L   RESERVOIR 

A096 

FAIRFIELD 

■^^NCHCSTER 

4443 

HARTFORD 

P»NSf=ieLD   HOLLOK  DAW 

4*0  a 

MINOHAH 

HEAD   P<WO   RESERVOIR 

4  599 

FATRFIELO 

NIDOLETOHN   4   H 

4767 

MIDDLESEX 

NiLFOftO 

4790 

NEW   HAVEN 

HOHAn   RANGER   STATION 

4935 

LITCHFIELD 

NOOOUS   RESERVOIR 

5018 

MIDDLESEX 

MOUNT   CARmEl 

5077 

NEW   HAVEN 

NATCMAUG   RANGER   STA 

M?^ 

WIMDHAM 

NATHUt   H«lE    ST    FOREST 

5131 

TOLLAND 

NEW  HARTcOftO 
NEW  HAVEN  WB   AIRPORT 
NEWING10N 
•   NEW    LONDON 
NORFOLK    2    5w 

NORTH   8RANF0RD 
NORTH  GUILFORD 
HORWALK 
NORWICH   5   SW 
PACHAUG   FOREST 

PEOPLES   RANGER   STATION 

PROSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM   LAKE 

ROCKVILLE 

ROCKY   RIVER   DAM 
ROUND   »CM> 
SALISBURY 
SAUGATUCK   RESERVOIR 

SHEPAUG  DAM 

SHJTTlE  MEADOW  RES 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD 
STEVENSON  DAM 
STOflRS 

THONOSONViLLE 
TORRINCTON 
TORRISGTOH  2 
TRAP  FALLS  RESERVOIR 
■  WATERBURY  CITY  HALL 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST&fiOOK 
NEST  HARTFORO 
WEST  HART LAND 
MIIGVILLE  RESERVOIR 

WITNEr  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WILL1H4NTIC 
WOuCOTI  RESERVOIR 
WOODBURY  3  w 

MAINE 

AUGUSTA   AIRPOrtT 
AUGUSTA   CA4   AIRPORT 
BANGOR   COW   FIELD 
BAR   HARBOR 


BRAS SUA   DAH 

BRIC«TC*<    :    SNW 
BR^KSWICK 

caribou  mb  airport 
Clayton  lake 


5262ILITCHFIELD 
52  73  |NEW  haven 
5286  MARTFORO 
5309, NEW  LONDON 
5445  LITCHFIELD 

55IO1NEW  HAVEN 
5641 -NEW  HAVEN 
5892  FAIRFIELD 
5905 1  NEW  LONDON 
6131  MEW  LONDON 

6239  LITCHFIELD 
6597  NEW  HAVEN 

6645lwtNC4iAM 

6655|FAIRFIELD 
69*2|T0LLAM} 

6966  LITCHFIELD 
7002  FAIRFIELD 
7109  LITCHFIELD 
715T(FA1PFIEL0 
7373   LITCHFIELD 

7*32 iHARTFORD 
;946   TOLLAND 
T969   FAIRFIELD 
e065   FAIRFIELD 
B13aiT0LLAND 

a364iH*RTF0RD 
8*36iLITCHFIEL0 
64*1    LETCkFIELO 
64S0   FAIRFIELD 
Q911  INEW  HAVEN 

9007  I NEW  KAVEN 
'9067  HIOOlESEK 
)9162|hARTF0RD 
19174  IHWTFORD 
19508  I HARTFORO 

i9544  NEW  HAVEN 
[956B   LITCHFIELD 
9592   WINDHAM 
9759  ,NEW   HAVEN 
|9783  ILITCHFIELD 


1 02 73  KENNEBEC 
[0275 'KENNEBEC 
l0?55iPEN0BSC0T 
03  71 .HANCOCK 

OAeO'WALDO 

061*  SOMERSET 
0644  CUMBERLAND 

'0934  CUMBERLAND 
11T5  AROOSTOOK 

,1472  AROOSTOOK 


EUSTIS    7   NW 
FARMIMGTCN 
FORT   FAIRFIELD 
FORI   KENT 
GARDINER 

ClLEAD 

«AAND   LAKE   STREAM 

OIEENVILLE 

HIRAN  2   S 

NOULTON  CAA   AIRPORT 

HOUITCN   1    NE 
JKKJIAN 
JONESBORC 
LAC   FRONT  I  ERE 
LCWISTCM 

LONG   FALLS    DAM 

NkCHIAS 

MADISON 

mODLE-DAN 

•IILLINOCKET 


L 


41 

20 

71 

05 

20 

41 

50 

73 

02 

710 

41 

37 

72 

06 

1*0 

*1 

56 

72 

57 

420 

41 

50 

72 

4* 

165 

41 

10 

73 

06 

7 

41 

«I 

72 

59 

640 

41 

71 

57 

279 

41 

40 

79 

29 

260 

41 

4S 

72 

58 

460 

41 

29 

75 

78 

500 

41 

70 

72 

11 

170 

*1 

35 

72 

20 

435 

41 

*n 

7? 

56 

300 

•1 

52 

73 

70 

1300 

*l 

23 

73 

26 

510 

*1 

?? 

72 

59 

160 

Al 

19 

73 

05 

*1 

17 

72 

52 

30 

*1 

14 

73 

IS 

260 

41 

57 

T3 

77 

580 

41 

21 

77 

07 

39 

41 

46 

72 

42 

140 

1    12 
1    33 

41    12 


1  30 

1  25 

1  53 

41  46 


CWltttA  16^8    PENOBSCOT 

CASTOORT  ,2*26  WASHINGTON 

EAST    SANGERVILLE  5   SE        2''i>2   PISCATAQUIS 
EAST   WINTMROP  12539   KENNEBEC 

ELLSWORTH  2620  HANCOCK 


2705  FRANKLIN 
|2765  FRANKLIN 
12368  AROOSTOOK 
12878  AROOSTOOK 

3046  KENNEBEC 

3110  0«FOflO 
3261  WASHINGTON 
'3353  PISCATAQUIS 

3800  CUMBERLAND 
3892  AROOSTOOK 

3897  AROOSTOOK 
'4006  SOMERSET 
'4103  WASHINGTON 
4*20  AROOSTOOK 
4566  ANOflOSCOGGlh 

4761  SOMERSET 
4876  WASHINGTON 
4927  SOMERSET 
5261  OXFORD 
5304  PEMOeSCOT 


**  46 
44  23 

44  24 

45  40 
4*  04 

3  53 

46  S2 


;l  '*4  57 
44  54 
^5  08 


45  11 

45  27 
43  51 

46  07 


MlLLINOCKET  CAA  AIRPORT  5309  OENOeSCOT 

WLLINOCKET  DAM  531*  PISCATAQUIS 

••OOSEHEAD  5460  SOMERSET 

2-0  TOW*  6420  ^EKCeSCOT 

•  XO  tamt   CAA  AIRPORT  6*25  o£N08SC0T 


5  39 

46  IT 
5  35 


•  ORCMO 

OKONO  2 

PORTLAND  HB  AIRPORT 
PRENTISS 

PMESOUE  ISLE 
■IPOGCNUS  DAM 


I  6*30  PENOBSCOT 
,5*35  PENOBSCOT 
6900  CUMBERLAND 
6905  CUMBERLAND 
692  7  PENOeSCOT 


73  29 

72  11 

73  33 

72  29 

72  J I 
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72  33 

600 

6A 

GREEN  MT  POWER  CORP 

3 

BRISTOL 

GRAFTON 

43  36 

71  43 

MID 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

c 

BELLOWS  FALLS 

0499 

WINDHAM 

5 

43 

72  27 

300 

BELLOWS  FLS  ELEC  CO 

2  3  5 

BUCKS  CORNER 

lOte 

GRAFTON 

10 

43  44 

71  59 

1406 

PAUL  D.  SMITH 

3 

BENNINGTON  2  NW 

0563 

BENNINGTON 

8 

42 

54 

73  13 

610 

6P 

7A 

PAUL  W.  BOHNE 

2  3  5 

7 

CAMPTON 

1099 

GRAFTON 

43  52 

71  38 

ERASTUS  DOLE 

2  3  5 

BETHEL 

0660 

WINDSOR 

6 

43 

50 

72  38 

540 

CENTRAL  VT. POWER  CO 

3 

CANNON  MOUNTAIN 

1187 

GRAFTON 

6 

44  10 

71  42 

4000 

5P 

AUSTIN  MACAULAY 

3 

BLOOMFIELD 

0690 

ESSEX 

5 

46 

71  36 

940 

4P 

4P 

GEORGE  L.  COOPER 

2  3  5 

7  C 

CENTER  HARBOR 

1339 

BELKNAP 

10 

43  43 

71  28 

740 

7A 

GEORGE  W.  BROWN 

' 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

1081 

CHITTENDEN 

2 

44 

28 

73  09 

331 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

CLAREMONT 

1552 

SULLIVAN 

5 

43  23 

72  21 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

CANAAN 

1213 

ESSEX 

5 

45 

71  32 

7A 

P.  E.  FEARON 

CLEAR  BROOK 

1590 

GRAFTON 

10 

44  04 

71  38 

1600 

CORPS  OF  ENGINEERS 

s 

CAVENDISH 

1243 

WINDSOR 

5 

43 

23 

72  35 

800 

6P 

6P 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

2  3  5 

7 

CONCORD  WB  AIRPORT 

1683 

MERRIMACK 

43  12 

71  30 

339 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7 

CHELSEA 

1360 

ORANGE 

5 

72  37 

870 

CHARLES  E.DICKINSON 

2  3  5 

OIXVILLE  NOTCH 

2023 

COOS 

1 

44  52 

71  20 

1650 

6A 

GERTRUDE  E.  NASH 

3 

CHITTENDEN 

1433 

RUTLAND 

7 

43 

41 

72  57 

1030 

7A 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

3 

DUBLIN 

2136 

CHESHIRE 

10 

42  54 

72  04 

1320 

6A 

DUBLIN  SCHOOL  INC 

' 

CORINTH 

1565 

ORANGE 

5 

44 

02 

72  17 

1140 

MID 

GEORGE  C.  HASTINGS 

C 

DURHAM 

STAFFORD 

43  08 

70  56 

73 

5P 

UNIVERSITY  OF  N  H 

2  3  5   7 

c 

CORNWALL  1  N 

1560 

ADDISON 

2 

58 

73  12 

500 

6P 

6P 

STUART  T.  WITHEHELL 

2  3  S 

EAST  DEERING 

2284 

HILLSBORO 

10 

43  04 

71  49 

787 

6P 

6P 

RODNEY  L.  GILBERT 

2  3  5 

DORSET  1  S 

1786 

BENNINGTON 

2 

43 

14 

73  06 

980 

6P 

6P 

RUFUS  S.  GILBERT 

2  3  5 

7 

EASTMAN  FALLS  DAM 

2427 

MERRIMACK 

43  27 

71  40 

330 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

EAST  BAHNET 

1962 

CALEDONIA 

5 

20 

72  02 

660 

8A 

6A 

CONN  RIVER  PCWER  CO 

2  3  5 

ERROL 

2842 

COOS 

1 

44  47 

71  OB 

1280 

6P 

G.  E.  CAMPBELL 

3 

c 

ENOSBURG  FALLS 

2769 

FRANKLIN 

2 

44 

52 

72  46 

422 

6P 

6P 

L.  H.  POMEROY 

2  3  5 

7 

FABVAN 

2698 

COOS 

^ 

44  16 

71  27 

1620 

7P 

7P 

J.  C.  CREPEAU 

2  3  5 

ESSEX  JUNCTION 

2628 

CHITTENDEN 

2 

44 

30 

73  07 

270 

8A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

FIRST  CONN  LAKE 

2999 

COOS 

5 

45  06 

71  17 

1660 

7A 

7A 

CONN  RIVER  POWER  CO 

2  3  5    7 

GILMAN 

3341 

ESSEX 

5 

44 

25 

71  43 

650 

6A 

GILMAN  PAPER  CO 

3 

F1T2W1LLIAM  3  SW 

3024 

CHESHIRE 

5 

42  45 

72  11 

1200 

BA 

MRS. GLADYS  M.HOLMAN 

3 

GRAFTON 

3400 

WINDHAM 

5 

43 

11 

72  37 

1190 

MID 

AVERY  H.  PARK 

C 

FRANKLIN  1  NW 

MERRIMACK 

10 

43  27 

71  40 

390 

F.  J.  SOUTHMAYO 

2  3  5 

HIGHGATE  FALLS 

3914 

FRANKLIN 

2 

56 

73  03 

150 

MIO 

OH  IN  HARRIS 

C 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

3182 

MERRIMACK 

10 

43  28 

71  39 

430 

5P 

5P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7 

c 

LEMINGTON 

4603 

ESSEX 

5 

44 

54 

71  31 

1015 

7P 

7P 

CONRAD  W.  BAKER 

2  3  5 

7 

GlLMftNTON 

3359 

BELKNAP 

10 

43  25 

71  25 

960 

7A 

ARTHUR  G.  BROWN 

3 

MANCHESTER  CENTER 

4862 

BENNINGTON 

g 

43 

jj 

73  02 

900 

7A 

PAUL  TOOTSCHINDER 

3 

C 

GRAFTON 

3530 

GRAFTON 

10 

43  34 

71  57 

640 

6P 

&P 

PHILLIP  K.  BROWN 

2  3  5 

MARSHFIELD 

4985 

WASHINGTON 

2 

25 

72  16 

1150 

8A 

GREEN  MT  POWER  CORP 

3 

HANOVER 

3850 

GRAFTON 

5 

43  42 

72  17 

603 

8P 

8P 

DARTMOUTH  COLLEGE 

2  3  5   7 

c 

MAYS  MILL 

5029 

WINDHAM 

5 

42 

46 

72  44 

850 

6A 

MRS.  FRED  MAY,  JR. 

3 

HILLSBORO  2  W 

4062 

HILLSBORO 

10 

43  07 

71  57 

750 

MIO 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

MC  INDOE  FALLS 

5044 

CALEDONIA 

5 

15 

72  03 

446 

BA 

CONN  RIVER  POWER  CO 

3 

HUDSON 

4234 

HILLSBORO 

10 

42  47 

71  26 

160 

MIO 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

c 

MIDDLESEX 

5132 

WASHINGTON 

2 

44 

16 

72  40 

4  59 

8A 

8A 

GREEN  MT  POWER  CO 

2  3  5 

7 

JEFFERSON 

4314 

COOS 

5 

44  25 

71  28 

1400 

7A 

C.  C.  MC  INTIRE 

3 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

5278 

WASHINGTON 

2 

44 

12 

72  34 

1122 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

KEENE 

4399 

CHESHIRE 

5 

42  56 

72  17 

490 

6P 

8A 

MERTON  T.  GOODRICH 

2  3  5   7 

MORRISVILLE 

5366 

LAMOILLE 

2 

44 

34 

72  36 

600 

MID 

WATER  &  LIGHT  DEPT 

C 

LAKEPORT 

BELKNAP 

10 

43  33 

71  26 

562 

SS 

7A 

KENNETH  E.  GOULD 

2  3  5   7 

MOUNT  MANSFIELD 

5415 

LAMOILLE 

16 

44 

32 

72  49 

3960 

5P 

5P 

WCAX  BROAD-TING  CORP 

2  3  5 

7 

LAKEPORT  2 

4480 

BELKNAP 

10 

43  32 

71  26 

520 

6A 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

3   6 

NEWPORT 

5542 

ORLEANS 

16 

56 

72  12 

766 

MID 

MIO 

MILTON  W.  DREW 

2  3  5 

7  C 

LANCASTER 

4556 

COOS 

5 

44  29 

71  34 

680 

9A 

TWIN  ST  GAStELEC  CO 

3 

NORTHFIELD  NORWICH  UNI 

5733 

WASHINGTON 

2 

44 

08 

72  40 

840 

6P 

7A 

EUGENE  R.  CLEVEUND 

2  3  5 

7  C 

LANDAFF 

4668 

GRAFTON 

5 

44  11 

71  54 

960 

MID 

HERMAN  L.  TITUS 

^ 

NORTH  SPRINGFIELD 

5977 

WINDSOR 

5 

43 

20 

72  31 

475 

8A 

MRS.MARJOfilE  PELLER 

N   3 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

4656 

GRAFTON 

5 

43  38 

72  19 

562 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

PERU 

6335 

BENNINGTON 

5 

43 

14 

72  54 

1630 

3A 

PAUL  R.  OSTERTAG 

3 

L 1 NCOLN 

4732 

GRAFTON 

10 

44  03 

71  40 

830 

aA 

MRS.  KATHLEEN  BOYLE 

3 

c 

PLYMOUTH  UNION 

6446 

WINDSOR 

5 

43 

32 

72  44 

1220 

BA 

MRS.  EMILIE   MOORE 

3 

MAC  DOWELL  DAM 

5013 

HILLSBORO 

10 

42  54 

71  59 

965 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

RANDOLPH 

6712 

ORANGE 

5 

43 

56 

72  40 

890 

6P 

6P 

LESLIE  W.  LAMSON 

2  3  5 

MANCHESTER 

5072 

HILLSBORO 

10 

43  00 

71  28 

171 

MID 

MID 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

2  3  5 

RANDOLPH  CENTER 

6717 

ORANGE 

5 

43 

57 

72  36 

13B0 

6A 

VT  STATE  AGR  SCHOOL 

3 

MARLOW 

5150 

CHESHIRE 

5 

43  07 

72  12 

1180 

8A 

HARRIET  M.  PERKINS 

3 

READING  HILL 

6746 

WINDSOR 

5 

43 

31 

72  34 

1500 

5P 

T.  F.  ROWLEE 

3 

MASSABESIC  LAKE 

5211 

HILLSBORO 

10 

42  59 

71  24 

2  50 

4P 

4P 

MANCHESTER  WTR  WKS 

2  3  5  6 

READ5B0R0  1  SSE 

6761 

BENNINGTON 

5 

42 

45 

73  02 

1122 

SA 

BA 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5 

MERIDEN 

5362 

SULLIVAN 

5 

43  33 

72  16 

970 

7A 

JOHN  F.  MC  NAMARA 

3 

ROCHESTER 

6693 

WINDSOR 

5 

43 

52 

72  48 

660 

9A 

MRS.  8ERNICE  OROWAY 

3 

MILAN  7  N 

5400 

COOS 

1 

71  13 

UNION  WTR  POWER  CO 

RUTLAND 

6995 

RUTLAND 

2 

43 

37 

72  56 

600 

6P 

GEORGE  L.  KIRK 

2  3  5 

MILFORD 

5412 

HILLSBORO 

10 

42  49 

71  39 

300 

9A 

ANDREW  E.  ROTHOVJUS 

3 

SAINT  ALBANS 

7025 

FRANKLIN 

2 

44 

49 

73  05 

540 

5P 

6P 

DONALD  E.  DAVIS 

2  3  5 

7 

MOUNT  WASHINGTON 

5639 

COOS 

1 

44  16 

71  18 

6262 

MID 

MIO 

MT.WASH.  06S.  CORP. 

2  3  5   7 

c 

SAINT  JOHNSBURY 

7054 

CALEDONIA 

5 

44 

25 

72  00 

711 

4P 

4P 

FAIRBANKS  MUSEUM 

2  3  5 

7  C 

NASHUA  3  N 

5712 

HILLSBORO 

10 

42  48 

71  29 

125 

IIP 

7A 

PENNICHUCK  WTR  WKS 

2  3  5   7 

SALISBURY 

7098 

ADDISON 

2 

43 

54 

73  06 

370 

7A 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

3 

NELSON 

5730 

CHESHIRE 

5 

42  59 

72  06 

1520 

6P 

DAVID  P. WHEELWRIGHT 

INACTIVE  12/53 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

714Z 

BENNINGTON 

5 

42 

50 

72  57 

2360 

8A 

GEORGE  BRIGGS 

3 

5780 

STRAFFORD 

10 

43  26 

71  10 

MID 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

SEARSBURG  STATION 

7152 

BENNINGTON 

5 

42 

52 

72  55 

1660 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

C 

NEW  LONDON 

5643 

MERRIMACK 

10 

43  25 

71  59 

1345 

MID 

5P 

C0L8Y  JR  COLLEGE 

2  3  5    7 

SOMERSET 

74  01 

WINDHAM 

5 

42 

58 

72  57 

2080 

BA 

BA 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5 

7 

NEWPORT 

5868 

SULL 1  VAN 

5 

43  22 

72  10 

700 

8A 

H,  P.  SHEPARD 

3 

SOUTH  LONDONDERRY 

7617 

WINDHAM 

5 

43 

11 

72  49 

1030 

7A 

RAY  E.  LYMAN 

3 

NORTH  CHICHESTER 

5962 

MERRIMACK 

10 

43  15 

71  23 

360 

7A 

KENNETH  M.  HUCKINS 

3 

SOUTH  NEWBURY 

7646 

ORANGE 

5 

44 

04 

72  05 

374 

BA 

MRS.  ISABEL  WHITNEY 

3 

NORTH  STRATFORD 

6234 

COOS 

5 

44  45 

71  36 

900 

6A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

SPRINGFIELD 

7954 

W I NOSOB 

72  27 

300 

9A 

SPRINGFLO  TERM  RWY 

3 

PETERBORO  2  S 

6697 

HILLSBORO 

10 

42  51 

71  57 

1000 

6P 

6.  A.  MOftlSON 

2  3  5 

5T0CKBRID6E 

8057 

WINDSOR 

5 

43 

47 

72  45 

740 

MID 

RAYMOND  L*  ROCK 

C 

PINKHAM  NOTCH 

6618 

COOS 

13 

44  16 

71  15 

2000 

7P 

7P 

J.  B.  DODGE 

2  3  5   7 

c 

TOWNSHEND 

8436 

W I NDHAM 

5 

43 

02 

72  40 

420 

8A 

MRS.  BEATRICE  SHINE 

3 

.c 

PITTSBURGH  RESERVOIR 

68  S6 

COOS 

5 

45  03 

71  23 

1350 

MID 

N  H  WATER  RESOURCES 

^ 

TUNBRIDGE 

3483 

ORANGE 

5 

43 

55 

72  29 

620 

6P 

CHARLES  D.  ADAMS 

INACTIVE 

2/52 

PLVMOUTH  1  WNW 

6945 

GRAFTON 

10 

43  46 

71  43 

670 

8A 

8A 

WILLARD  F.  WIGGETT 

2  3  5 

TYSON 

6512 

WINDSOR 

5 

43 

28 

72  42 

1060 

MID 

EDITH  SPAULDING 

C 

PORTSMOUTH 

6960 

ROCKINGHAM 

4 

43  04 

70  47 

40 

MID 

MID 

DEPT  PUBLIC  WORKS 

2  3  5   7 

UNION  VILLAGE  DAM 

6556 

ORANGE 

5 

43 

48 

72  16 

463 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

SOUTH  OANBURT 

7967 

MERRIMACK 

10 

43  29 

71  53 

690 

EDNA  F.  POWERS 

3 

VERNON 

8600 

WINDHAM 

5 

42 

46 

72  31 

228 

CONN  RIVER  POWER  CO 

2  3  5 

SOUTH  LVNDEBORO 

6061 

HILLSBORO 

10 

42  53 

71  47 

649 

7P 

HARRY  W.  HOLT 

WATERBURY 

6605 

WASHINGTON 

2 

44 

23 

72  46 

432 

8A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

SOUTH  SUTTON 

6169 

MERRIMACK 

10 

43  19 

71  56 

750 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

s 

WEST  BURKE 

9099 

CALEDONIA 

5 

44 

38 

71  56 

228 

8A 

6A 

GILMAN  W.  FORD 

2  3  5 

SOUTH  WEARE  1  SE 

6194 

HILLSBORO 

10 

43  03 

71  42 

590 

8A 

LEON  H.  GRANT 

3 

WEST  DANVILLE 

9182 

CALEDONIA 

5 

44 

24 

72  09 

1400 

8A 

0.  F.  BRICKETT 

CLOSED 

1/56 

SUNAPEE 

6502 

SULLIVAN 

5 

43  23 

72  05 

1040 

MID 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

c 

WEST  HARTFORD 

9329 

WINDSOR 

72  25 

410 

EVA  K.  DOUBLEOAY 

3 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

6539 

CHESHIRE 

5 

43  00 

72  19 

540 

3A 

eA 

H.  G.  LAWTON 

2  3  5   7 

c 

WESTON  2  S 

9477 

WINDSOR 

5 

43 

17 

72  46 

1500 

6A 

CHARLES  M.  GOODWIN 

3 

TAMWORTH 

8606 

CARROLL 

13 

43  52 

71  16 

660 

8A 

OLIVE  L.  FOLKINS 

3 

WEST  TOPSHAM 

9568 

ORANGE 

5 

44 

06 

72  18 

- 

6P 

MARY  A.  BAGLEY 

3 

TROY 

6741 

CHESHIRE 

5 

42  49 

72  11 

1000 

7A 

GEORGE  OUBINA 

3 

WHITE  RIVER  JC .  1  N 

9691 

WINDSOR 

5 

43 

39 

72  19 

360 

BA 

STUART  A.  ELLIOTT 

3 

WALPOLE  2 

8855 

CHESHIRE 

5 

43  05 

72  26 

430 

8A 

MRS. MARION  W.ANDROS 

3 

WHITTINGHAM  3  W 

9735 

WINDHAM 

5 

42 

47 

72  55 

1450 

eA 

W.  J.  SUTTON 

3 

WARREN  I  SE 

8685 

GRAFTON 

10 

43  55 

71  53 

700 

MID 

N  H  FISH  HATCHERY 

c 

WILDER 

WINDSOR 

5 

43 

41 

72  18 

370 

6A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5 

WATERVILLE  VALLEY 

8960 

GRAFTON 

43  57 

71  30 

1500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

s 

WOODSTOCK  3  ENE 

99B4 

WINDSOR 

5 

43 

38 

72  26 

660 

8P 

BP 

WOODSTOCK  ELEC  CO 

2  3  5 

WEST  CANAAN 

9164 

GRAFTON 

5 

43  39 

72  06 

700 

7A 

MRS.  HELEN  E.  DANA 

3 

WEST  LEBANON 

9318 

GRAFTON 

5 

43  38 

72  19 

550 

BA 

8A 

GRANITE  ST  ELEC  CO 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

WEST  RUMNEY 

9474 

GRAFTON 

10 

43  36 

71  51 

610 

7A 

ELVA  M.  CHIVELL 

3 

GREENVILLE,  N.  H. 

3656 

HILLSBORO 

10 

42 

46 

71  48 

830 

7A 

GREENVILLE  MILLS 

3 

WHITEFIELD 

9618 

COOS 

5 

44  23 

71  36 

1045 

7A 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

3 

STAMFORD  5  N,  CONN. 

7970 

FAIRFIELD 

41 

08 

73  32 

200 

5P 

5P 

STAMFORD  MUSEUM 

2  3  5 

WILMCT 

9676 

MERRIMACK 

10 

43  27 

71  55 

900 

8A 

MRS.  RUTH  M.  GRACE 

3 

HUNTINGTON  CENTER,  VT . 

4052 

CHITTENDEN 

44 

17 

72  58 

700 

8A 

HARLEY  W.  SARGENT 

3 

WINCHESTER 

9726 

CHESHIRE 

5 

42  46 

72  23 

450 

MIO 

CARL  D.  GRUPE 

c 

WAITSFIELD  1  S ,  VT . 

WASHINGTON 

11 

72  51 

HENRY  J.  PERKINS 

3 

WINOHAH 

9740 

ROCKINGHAM 

10 

42  47 

71  19 

174 

6P 

6P 

HERMAN  E.  BAKER 

2  3  5   7 

WARDSBORO.  VT. 

8747 

WINDHAM 

43 

03 

72  47 

980 

BA 

MRS.  EDITH  PLIMPTON 

3 

WOLFEBORO  FALLS 

9865 

CARROLL 

10 

43  36 

71  12 

520 

6P 

6P 

KENNETH  BERRY 

2  3  5   7 

BEACON  FALLS,  CONN. 

0373 

NEW  HAVEN 

41 

27 

73  03 

160 

8A 

VINCENT  MULESKI 

3 

WOODSTOCK 

9940 

GRAFTON 

10 

43  59 

71  41 

720 

6P 

6P 

FRED  S.  BROWN 

2  3  5   7 

WEST  HENNIKER,  N.  H. 

9291 

MERRIMACK 

43 

10 

71  51 

480 

8A 

MRS. HELEN  A.  OOWLIN 

3 

YORK  POND 

9966 

COOS 

5 

44  30 

71  20 

1500 

6A 

U.S.  BUR  FISHERIES 

3 

THOMASTON,  CONN. 
PELHAM  2,  MASS. 

8324 
6256 

LITCHFIELD 
HAMPSHIRE 

41 
42 

41 
23 

73  04 
72  24 

440 
1140 

BA 

ALLAN  BOWKETT 
PERCY  JOHNSON 

3 
3 

RHODE  ISLAND 

NORTHWOOD,  N.  H. 

636B 

ROCKINGHAM 

43 

12 

71  09 

550 

SS 

SS 

UNIVERSITY  OF  N.  H. 

2  3  5 

AUSTIN 

0576 

WASHINGTON 

4 

41  36 

71  39 

550 

6A 

EDMUND  R.  GREENE 

3 

DANVILLE,  VT. 

1715 

CALEDONIA 

2 

44 

24 

72  08 

1204 

7A 

OTIS  F.  BRICKETT 

3 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

0896 

NEWPORT 

41  10 

71  35 

110 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7 

c 

GREENVILLE 

3306 

PROVIDENCE 

4 

41  53 

71  34 

420 

6P 

8P 

HENRY  J.  STEERE 

2  3  5 

KINGSTON 

4266 

WASHINGTON 

41  29 

71  32 

100 

5P 

5P 

AGRICULT'AL  EXP  STA 

2  3  5   7 

NEWPORT 

5226 

NEWPORT 

* 

41  30 

71  18 

10 

MID 

NEWPORT  WATER  WORKS 

'- 

!  basis.   There  i 
I  tbe  post  offlct 


(USFERENCE  NOTES 
The  four  digit  Ideotlf leatloo  nuabere  In  the  index  nuMber  coluan  of  tbe  Station  Index  are  assigned  on  a  ata 
Figures  and  letters  following  the  station  nane,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  olles  and  direction  It- 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  vlll  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Hontbly  and  seasonal  snovfall  and  beating  degree  days  for  tbe  preceding  12  nonths  will  be  carried  in  tbe  June  Issue  of  tbla  bulletin. 
Stations  appearing  lo  tbe  Index,  but  for  whlcb  data  are  not  listed  in  tbe  tables,  are  either  mleslng  or  received  too  late  to  be  Included  la 
idlcated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   tenperature  Id  °F. ,  precipitation  and  evaporation  In  Incbes,  and  < 


tloo  of  nuBbert 


Degree  days  are  based  < 


Bwaporatloa  Is  Measured  In  tbe  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4 
Aaouots  In  Table  3  are  fron  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

fall  data  la  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  observat 

iservat Ion  time  tor  all  except  Weather 
caslonal  drifting  and  other 


1  by 


ite  following  Table  6. 


I  Tables  3,  S  and  6  and 
I  ground  in  Table 


is  at  obsei 
ground .   I 
observations;  coosequi 


au  and  CAA  stations.  For  tbeae  stations  aoov 
tbe  depth  of  snow  on  tbe  ground  Is  two  incbos 
es  of  local  variability  in  the  snowpack  result 


.  Index  for 

D  ground  vi 

r  Bore.  H: 
Id  appareo 


tt 


blei 


And  als' 


la 


lew  Bajspshlri 


foil' 


■  date 


rlbutli 


.  unknown, 
have  been  i 
ew  feet  ab< 


'  Station  Index  aeane  i 


0)  Data  In  the  coluan  formerly  headed  No.  of  Days 
#  Theraoaetere  are  generally  exposed  In  a  shelter 
roof  of  a  building. 

//   Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AH  Data  baaed  on  observational  day  ending  before  ni 

AB  This  entry  in  tlae  of  observation  coluan  in  th< 
B   Adjusted  to  a  full  aonth. 
C   In  the   Refer  to  Tables"  coluao  lo  the  Station 

Hourly  Precipitation  Data. 
D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  e 
M  One  or  aore  days  of  record  alaslng;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carrle 
S  Aaounta  froa  recording  gage   (These  aaouats  are  essentially  accurate  but  say  vary  allgbtly  froa  the  an 
S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  aeasureaents,  made  at  Irregular  Intervals,  will  be  publl 

Index  means  sunset. 
T  Trace 


.ues  are  at  7:30  A.M.  E.3.T.  WTR  EQUIV  in  Table 
er  equivalent  samples  are  necessarily  taken  froi 
InconslsteDcles  In  tbe  record. 


tbcrnoaeters  are  exposed 


different  pointi 


.cates  recorder  i 


itatloos  are  processed  for  special  purposes  and  are  publlabed  later  In 


'ery  10  leches  of  new  snowfall. 

[  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  ' 
>untB  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  I 
ihed  in  the  July,  August  or  delayed  data  Deceaber  Isi 


value  for  a  full  i 
I  of  tbls  publlcat 


V   Includes  total  fo; 


11 


Additional  Inforaatlon  regarding  tbe  cllaate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  tta«  State  Cllnatologlst  for  Nortbern  and  Central  He*  England  (Maine, 
Kew  Baapsblre,  Veraont,  aod  Hassacbusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Hassacbuaetts,  or  to  tbe  State  Cllaatologlst  for  Southern  Hev  England  (Connecticut 
and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut. 


!  Superlntenden' 


mraC,  Aahevllle,  M.  C. 3/15/56 1150 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 


F.  W.  REICHELDERFEH,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 


FEBRUARY  1956 
Volume  LXVIII    No.  2 


% 


'^> 


t-^.. 


\ 


"-6 


ASmVILLI:  19Se 


NEW  ENGLAND  -  FEBRUARY  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  month's  weather  was  characterized  by  unseasonable 
mildness  with  precipitation  that  was  about  average 
in  the  north  and  moderately  excessive  in  central  and 
southern  areas  and  included  generous  snowfall.   In 
spite  of  the  frequent  precipitation,  sunshine  was 
average  or  above  in  some  northern  and  eastern  areas, 
ranging  to  as  much  as  12%  more  than  the  usual  expect- 
ancy in  the  Burlington,  Vt . ,  area.   On  the  other 
hand,  considering  the  precipitation  and  heavy  cloudi- 
ness, a  more  normal  sunshine  situation  prevailed 
along  the  southern  tier  of  states  where  less  than 
the  usual  expectancy  was  recorded. 

Temperatures  were  unseasonably  mild  this  month  to 
continue  the  mild  pattern  that  began  in  January. 
Monthly  average  temperatures  varied  from  20.9°  in 
Maine  to  32.1°  in  Rhode  Island,  while  extreme  read- 
ings in  the  north  ranged  from  -31°  to  53°,  both  in 
Vermont,  and  elsewhere  from  -16°  in  Massachusetts 
to  57°  in  Connecticut  and  Rhode  Island.   All  of  the 
87  New  England  stations  having  long-term  temperature 
means  registered  departures  toward  the  plus  side. 
These  departures  were  unusually  uniform  in  a  state- 
by-state  comparison,  averaging  +4.5°  in  Vermont  and 
Connecticut,  +4.1°  in  Massachusetts,  +3.8°  in  New 
Hampshire  and  Rhode  Island,  and  +3.7°  in  Maine. 

Precipitation  was  generous  in  central  and  southern 
New  England  and  in  the  three  northern  states  ranged 
from  very  slightly  below  to  slightly  above  the  usual 
expectancy.   In  Maine,  for  instance,  17  of  the  28 
precipitation  stations  having  long-term  means  regis- 
tered departures  moderately  toward  the  dry  side  but 
the  entire  group  averaged  only  -0.16  inch.   Depar- 
tures averaged  similarly  in  New  Hampshire  and  Vermont 
were  +0.20  and  +0.39  inches,  respectively,  but 
farther  south  Massachusetts  and  Rhode  Island  precipi- 
tation proved  to  be  excessive  by  slightly  more  than 
one  inch  with  Connecticut  figuring  out  +0.81  inch. 
The  greatest  monthly  totals  exceeded  5  inches  in  all 
New  England  States  except  Maine,  the  greatest  being 
6.58  inches  at  Peru,  Mass.,  while  the  smallest  total 
was  0.86  inch  at  Lemington,  Vt .   Peru  also  took 
honors  for  the  greatest  daily  amount  with  1.56  inches 
on  the  7th. 
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WEATHER  EFFECTS 

Fields  remained  under  a  protective  blanket  of  snow 
in  the  three  northern  States,  and  rivers  and  lakes 
were  mostly  frozen  over.   In  Maine,  reservoir  water 
storage  was  well  below  average,  but  snow  cover  was 
far  above  average,  according  to  the  U.  S.  Geological 
Survey  which  also  reported  that  ground-water  levels 
generally  rose  in  Connecticut  and  Rhode  Island  and 
declined  elsewhere. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Two  deaths,  11  injuries  and  more  than  $300,000  pro- 
perty damage  resulted  from  severe  weather  during  the 
month. 


Snowfall  was  moderately  more  than  usually  expected 
in  February,  particularly  in  northern  areas  which 
averaged  26  inches  in  Maine  and  New  Hampshire  and 
22  inches  in  Vermont.   Massachusetts  did  quite  well 
also  with  an  average  of  19  inches.   A  number  of 
stations  in  several  states  reported  monthly  snowfall 
totals  of  35  inches  or  more  but  Wardsboro,  Vt . , 
led  the  field  with  41.0  inches. 

WEATHER  DETAILS 

The  edge  of  an  elongated  Arctic  air  mass  began 
drifting  over  New  England  on  the  1st  and  dominated 
temperatures  through  the  4th.   The  coldest  readings 
of  the  month  occurred  at  many  northern  and  western 
stations  during  this  period,  however,  daily  average 
temperatures  were  near  normal  on  the  1st  and  3rd, 
mild  on  the  2nd,  and  well  below  normal  on  the  4th. 
A  pronounced  warm  trend  began  on  the  5th  under  the 
influence  of  an  offshore  Low  and  a  blocking  trough 
of  low  pressure  to  the  northwest  that  kept  out  cold 
Canadian  air  and  at  the  same  time  circulated  warm 
air  northward.   Later,  frequent  passages  of  disturb- 
ances continued  the  mild  trend  with  little  general 
change  through  the  15th.   The  16th  to  18th  were 
chilly,  dropping  to  near  0°  or  even  lower  at  some 
northern  stations  but  remaining  above  5°  elsewhere 
with  minima  of  20°  or  thereabouts  in  many  localities. 
Quick  warming  followed  on  the  19th  and  20th  then 
another  cold  spell  began  as  air  from  the  Arctic 


Beginning  late  on  the  6th  and  lasting  for  about  24 
hours,  a  storm  dumped  8  to  15  inches  of  snow  on 
southern  and  central  portions  of  Maine.   Traffic  was 
snarled,  schools  closed,  and  many  activities  cancelled. 
One  death  occurred  in  an  auto  accident  due  to  the 
storm,  but  the  extent  of  property  losses  was  not 
available. 

All  New  England  was  buffeted  by  strong  winds  and  rain 
on  the  25th.   Widespread  damage  estimated  at  $300,000 
occurred,  but  the  brunt  of  the  storm  was  borne  by 
Massachusetts  where  wind  gusts  reached  hurricane 
force  over  central  and  western  portions.   A  television 
tower  on  Mt .  Greylock  near  Adams,  Mass.,  was  broken 
in  two  with  damage  of  about  $75,000.   At  Shrewsbury, 
Mass.,  a  40  ft.  high  roller  coaster  section  125  ft. 
long  was  toppled  and  destroyed  with  loss  estimated 
at  $45,000,  and  in  addition  fell  across  a  power  line 
to  cut  off  electricity  to  600  homes.   Elsewhere  much 
damage  was  done  to  trees,  roofs,  chimneys,  and  utili- 
ties.  Heavy  local  rains  in  parts  of  western  Massa- 
chusetts washed  out  roads  and  flooded  basements.   The 
storm  was  an  indirect  cause  of  a  fatality  when  an 
autoist  struck  a  tree  during  the  gale-swept  downpour 
in  Warwick,  R.  I. 


None  were  reported . 
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22 
22 

4 
24 

970 
927 

1162 
913 

0 
0 

0 
0 

6 
5 

14 

1 

26 
21 

29 
26 

0 
0 

1 

0 

4.58 
4.75 

4.58 
5.27 

1.76 
1.34 

1.67 

1.12 
.3(5 

.81 

7 
18 

7 

7.7 
6.5 

29.3 

4 

1 

14 

28 

18+ 

29 

6 
12 

13 

4 
5 

3 

1 

0 

0 

NORWICH   5    SW 
PUTNAM 
SALISBURY 
SHEPAUG   DAM 
STAMFORD    5    N 

AM 
AM 

40. IM 
39.3 
36.0 
36.4 

41.4 

23. 5M 

20.4 

20.0 

21.2 

24.2 

31. 8M 
29. <J 
28.0 
28.8 
32.8 

5.8 

52 

52 
50 
46 
53 

26 
25 
26 
26 
25  + 

9 

-    1 
1 
5 
6 

22 

4 
24 

955 

1013 

1066 

1042 

927 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

6 
9 
7 
3 

25 
28 
29 
29 
26 

0 

1 

0 
0 
0 

4.59 
D    4.04 
3.90 
3.85 
5.23 

l.'.O 

1.11 
.82 
.81 
.67 
.95 

7 
19 
25 
18 
18 

6.0 
13.1 
21.7 
13.1 

3.9 

4 
5 

1 

6+ 

7+ 

17 

6 

10 

9 

10 

11 

5 
3 
4 
3 
5 

1 

0 
0 
0 
0 

STORRS 

MATERBURY    CITY    HALL 
MESTBROOK 
1     WIGWAM   RESERVOIR 

AM 

35.3 

40.7 
39.0 

23.0 

22.8 
23.1 

29.2 

31. e 

31.1 

3.S 

49 

51 
50 

25 

27 
26 

5 

8 
4 

22 

23+ 

1 

1031 

969 
977 

0 

0 
0 

3 

3 
5 

27 

25 
25 

0 

0 
0 

3.51 

5.27 
3.84 

.  14 

.98 

1.16 
.83 

18 

18 

7 

9.5 

3.2 

11.5 

4 

28+ 

e 

9 
10 

3 

5 

2 

0 

1 

0 

AVERAGE 

30.8 

4.07 

10.7 

MAINE 

AUGUSTA    CAA    AIRPORT 
BANGOR   DOW   FIELD 
BAR   HARBOR 
BELFAST 
r       BRIOGTON    1    NNW 

31.5 
30.4 
34.5 
34.8 

35.1 

14.8 
13.6 
16.6 
12.5 
15.2 

23.2 
22.0 
25.5 
23."' 
25.2 

3.5 

44 
43 
46 
46 
49 

15 

15 

15 

8 

8 

-  3 

-  5 
1 

-13 

-  8 

4 

4 
4 

4 
4 

1205 
1241 
1138 
1194 
1147 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
16 
8 
10 
10 

29 
29 
29 
29 
29 

1 
1 

0 

4 

1 

2.35 
3.86 
3.61 
3.13 
3.06 

-       .24 

.54 
1.08 
1.33 

.94 
1.09 

7 
7 
7 
7 
7 

29.0 
28.9 
24.7 

24.0 

17 
26 
22 
22 

17 

7+ 
7 
7 
7 
18+ 

6 
6 
8 

7 
6 

1 
4 
2 
2 
2 

0 

1 
1 

0 

1 

BRUNSWICK 

CARIBOU    WB    AIRPORT 
COR  1 NNA 
EASTBORT 
1    EAST    SAN6ERVILLE    5    SE 

//R 

32.8 
23.7 
31.2 
32.4 
31. OM 

18.6 
2.9 
8.2 

15.8 
9.3 

25.8 
13.3 
19.7 
24.1 
20. 2M 

3.5 
2.0 

41 
37 
41 
44 
43 

9+ 
15 

9 
15+ 
15 

-  8 
-14 
-20 

2 

-  9 

4 

1 
4 
4 
4 

1132 
1492 
1306 
1180 
1288 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
25 

16 
14 
16 

29 
29 
29 
29 
29 

1 

12 
8 
0 
8 

3.42 
1.93 
2.99 
2.33 
2.89 

.14 
-       .35 

.60 

.61 

1.10 

1.12 

1.26 

2 
25 

7 
7 
7 

27.9 
20.5 
28.8 
23.8 
28.0 

19 
22 
20 
20 
24 

7 
13+ 
12+ 

7 
12+ 

10 
5 

8 

4 
7 

2 

1 
2 

1 
2 

0 
0 

1 
1 
1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    23    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1956 


Temperature 

:: 

Precipitation 

ll 

It 
II 

0) 

> 

1 

a  ua 
u  a  ct 

3  0  01 

-p  >3  a 
u 
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ao  t. 
0)  p  a> 

O  Ixi  4-> 

•2 

O 

1 

1 

>. 
Q 

0) 

No.  ol  Days 

1 

I 
»  w  □ 
u  a  ti 
3  0  « 
+•  J  a 
u 

ten 
a  0  C 
^  u  ot 

Q  fc.  +■ 

Q 
1 

0 

a 

Snow 

,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

W 

in. 

1 

-1 

0 

e 

1 

s 

T 

2 

5 

0  i 

0  i 

no 

0  J 

0 

EAST  WINTHROP 
FARMINGTON 
FORT  KENT 
GARDINER 
GREENVILLE 

3«.l 
32.7 
27.8 

3A.e 

28.8 

11.7 

12.8 

-  3.0 

12.5 

5.6 

22.9 
22.8 
12.4 
23,7 
17.2 

4.9 

4.2 
3.7 

42 
45 
40 
47 
43 

9+ 
8 
15 
9 

15 

-18 
-18 
-23 
-14 
-21 

4 
4 
1 
4 
4 

1216 
1218 
1618 
1192 
1391 

"o" 

0 
0 
0 
0 

To" 

14 
20 
10 
20 

29" 
29 
29 
29 
29 

4 
1 
21 
2 
8 

3.16 
3.06 
D  1.28 
3.17 
2.39 

.21 

-  .70 

-  .22 

-  .33 

.90 
.80 
.64 
.89 
.79 

7 

12 
7 
7 
7 

27.6 
26.8 
16.5 
31.0 
25.3 

18 
30 
29 

7 
12+ 
13+ 

8 

7 
3 
8 
8 

2 

1 
1 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

HIRAM  2  S 
HOULTON  CAA  AP 
HOULTON  1  NE 
JACKMAN 
JONESBORO 

AM 

35.1 
26.8 

24.9 
31.2 

12.4 

1.7 

.9 
9.7 

23.8 
14.3 

12.9 
20.5 

3.4 

47 
40 

35 
45 

15 
25 

10 
16 

-14 
-12 

-20 
-  8 

4 
1+ 

4 
24 

1191 
1464 

1507 
1283 

0 
0 

0 
0 

10 
22 

29 
29 

29 
29 

7 
14 

14 

7 

3.61 
1.51 

1.62 
2.65 

.53 

-  .42 

-  .35 

.87 
.45 

.40 
.67 

7 
7 

13 
5 

31.3 
18.3 

21.0 

24 
25 

12+ 

7 

9 

5 

7 
6 

3 
0 

0 
3 

0 
0 

0 
0 

LEWISTON 

LONG  FALLS  0AM 

MADISON 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

AM 

31.9 

32.1 
29.7 
29.5 

16.6 

9.6 
7.0 
8.5 

24.3 

20.9 
18.4 
19.0 

5.1 

5.7 
3.4 
5.4 

44 

44 

44 
42 

8 

8 
14 
10 

-  5 

-17 

-  4 

-  6 

4 

4 

9+ 

11+ 

1171 

1274 
1346 
1327 

0 

0 
0 
0 

15 

15 
20 

18 

29 

29 
29 
29 

1 

5 

7 
3 

3.47 

3.07 
1.93 
2.36 

-  .14 

.32 

-  ,86 

-  ,43 

1.10 

.97 
.50 
.66 

7 

7 
26 
12 

28,4 

27.8 
21.2 
26.6 

23 

13+ 

6 

7 
6 
9 

3 

2 

1 
3 

1 

0 
0 
0 

MILLINOCKET  DAM 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

32. <V 
31.6 

35.3 

3.2 

10.8 

7.3 

21.3 

14.3 
21.6 
19.5 

28.3 

2,1 

36 
44 

47 

47 

11  + 

15 

15 

15 

-14 
-12 

-18 

5 

1 
4 
4 

4+ 

1462 
1254 
1312 

1054 

0 
0 
0 

0 

26 
16 

14 

9 

29 
29 
29 

27 

14 

3 
7 

0 

2.16 
2.91 
3.11 

4.10 

.31 

.77 
1.10 

1.27 

.86 

12 

7 
7 

7 

21.1 
29.5 
29.0 

34.9 

27 

8 

9 

8 
6 

9 

2 

1 
1 

4 

0 

1 
1 

0 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
PRENTISS 
PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 

//R 

34.7 
27.8 
25.5 
27.1 
34.8 

14.5 
9.1 
3.3 
1.6 

14.7 

24.6 
18. S 
14,4 
14,4 
24,8 

3.  1 

1.1 
2.4 

46 
40 
38 
40 
45 

25 

16 

15  + 

12  + 

9+ 

:i^ 

-11 

-16 
-  5 

4 

4 
18 

4 
4 

1166 
1348 
1459 
1464 
1161 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
25 
25 
20 
11 

29 
29 

29 
29 
29 

5 

8 

12 

16 

3 

3.87 

1.26 

1.77 
4.79 

-  ,09 

-  ,57 

.85 
.22 

1.45 

7 
25 

7 

35.3 

12.7 
20.5 
33.6 

17 
26 

29 

7 

8 

5 
6 

3 
0 
2 

0 
0 
2  . 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  1  SSE 

SANFORO  2  NNW 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

30.7 
33.3 
35.8 

31. OM 
35.7 

11.4 
14.7 
15.4 
14. 7M 
11.2 

21.1 
24,0 
25.6 
22. 9M 
23.5 

6.8 
6.1 

42 
43 
47 
45 
45 

8 
15 

8 
15 

8+ 

-13 

-  9 
-10 

-  3 
-15 

4 
4 
4+ 

4 
4 

1266 
1181 
1133 
1216 
1198 

0 
0 
0 
0 
0 

16 

13 
8 

16 
9 

29 
29 
29 
29 
29 

4 
1 
3 
2 

4 

2.13 
2.14 
3.71 
1.87 
3.13 

-  ,63 

-  .62 

.49 
.63 
1.26 
.50 
.76 

7 
7 

7 
7 
7 

25.2 

30.1 
26.0 

25.5 

19 

13 

18 

7 

8 
6 

7 
6 
9 

0 

1 
2 

1 
1 

0 
0 

\ 

0 
0 

WINSLOW 
WOODLAND 

AM 
AM 

33.8 
31.4 

11.4 
3.8 

22.6 
17.6 

3.1 
1.0 

44 
43 

9+ 
26 

-11 
-14 

4  . 
4 

1220 
1367 

0 

0 

13 

14 

29 
29 

2 

10 

2.17 

-   ,24 

.66 
.70 

7 
7 

23.5 

5 

2 
2 

0 
0 

AVERAGE 

20,9 

2.76 

26.0 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

AM 

II 
1 IR 

33.7 
3S.2 
35.3 
36.9 
38.8 

16.7 
21.3 
16.1 
22.0 
26.2 

25.2 
28.3 
25.7 
29.5 
32.5 

3.6 
4.6 

3.8 
3.3 

48 
47 
46 
49 
53 

26 

25 

26+ 

25+ 

26 

-  8 
1 

-16 
2 
9 

4+ 

4 

4 
22 
22 

1148 
1059 
1132 
1024 
936 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

7 
8 
8 

7 

27 
26 
28 
27 
20 

4 
0 
6 
0 
0 

2.73 
3.62 
3,25 
5,53 
4,36 

,40 
,34 

1.99 
1.33 

.54 
.67 
.82 
1.11 
.74 

19 
16 
7 
18 
18 

22.7 
21.1 
29.0 
20.4 
14.3 

9 
6 
17 
6 
9 

7 

6+ 
28+ 
26 
19 

10 
9 
6 

10 
9 

2 
2 
2 

4 
4 

0 
0 
0 
2 
0 

BROCKTON 
CHARLTON  2 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 

AM 
AM 

41.7 
37,7 
40.6 
37.0 
38. 7M 

23.7 
19.5 
24,8 
18.3 
22.  9M 

32.7 
28.6 
32.7 
27.7 

30.  8M 

4.8 

5.4 
2.8 

62 

50 
52 
60 
53 

25 
26 
25 
26 
26 

6 

-  3 
6 
0 
8 

24 
24 
22 
24 
22+ 

929 
1047 

930 
1077 

985 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

6 
4 
8 
4 

24 
29 
23 
29 
25 

0 

2 
0 
1 
0 

6.30 
3.27 
3.23 
4.78 

2.18 

-   .74 
1,01 

1.40 
1,03 
.87 
1.30 
1,24 

28 

7 
12 

7 
19 

10.8 
15.0 
13.5 
23.0 

4 
5 

18+ 
18 

8 

8 

8 

10 

4 
2 

\ 

4 

1 

1 

0 

1 

2 

EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
FRAMIN6HAM 

AM 
AM 

AM 
AM 

39. 3M 

40.6 

39.3 

37.6 

39.1 

22. 8M 

24.9 

26.1 

18,2 

21,1 

31. IM 

32.8 

32.7 

27,9 

30,1 

3,0 

4.4 
3,3 
3,7 

60 
51 
49 
50 
53 

28 
28 
23  + 
26 
26 

9 

10 

9 

-  4 

6 

22 
22 
22 
4 
22+ 

978 

929 

930 

1071 

1003 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 
3 
6 
5 

27 
23 
22 
28 
28 

0 
0 
0 
2 

0 

5.43 
5.57 
4.38 
4.80 
4.91 

2.16 

.55 
1,56 
1.00 

1.28 
1.07 
.86 
1,41 
1,23 

7 
12 

18 

7 
7 

4.0 

4.6 
31.9 

19.1 

4 

2 
11 

1+ 

26 
29 

9 
9 
8 

10 
10 

4 
5 
4 
3 
3 

1 
2 

0 

1  . 
2 

HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 
HYANNIS 

KNI6HTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 

AM 

A(^ 
AM 

38.8 
34.9 
40.6 
36.0 
38.1 

23.0 
15.6 
25.0 
17.0 
16,4 

30,9 
25,3 
32.8 
26.5 
28.3 

3.5 
2.6 
3.6 

2.3 

49 
62 
50 
51 

51 

26 
26 
26+ 
26 

26 

4 

-  7 
8 

-  3 
1 

4 
4 

22 
4 

24 

981 

1148 

928 

1114 
1068 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 
3 
8 
6 

26 
29 
24 
29 
28 

0 
2 
0 
3 
0 

3.90 
3.93 
5.14 
4.08 
4.25 

,96 

,94 

1.62 

.49 

1,10 
,75 

1,26 
•  96 

1.16 

7 
7 

7 
7 

7 

23,9 

34.8 

20.0 
16.7 

8 
18 

10 

18 
19 

28 

8 
10 

11 
8 

2 

4 

3 

3 

1 
0 

0 

1 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

MIODLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

R 

37.3 
38.2 
38.8 
39.9 
39.4 

21,7 
23,4 
23.0 
25.6 
27.8 

29.5 
30.8 
30.9 
32.8 
33.6 

5.2 
5.7 
2.5 

50 
51 
61 
60 
60 

25+ 

25 

26 

26 

25 

5 
5 
2 
6 
14 

4 

4 

4 
22+ 
22 

1024 
983 
982 
935 
902 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
5 
4 
6 

27 
23 
28 
22 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

3.79 
4.75 
4.36 
4.25 
6.03 

.53 

1.21 
1.13 
2.43 

.76 
1.30 
1.32 
1.36 
1.54 

6 

7 

7 

7 

11 

20.3 
24.2 
24.9 
14.3 
.4 

9 

T 

18+ 
18 

8 
7 
8 
8 
9 

3 

5 

4 
4 
4 

0 

1 
1 
1 

3 

NEW  BEDFORD 
PITTSFIELO  WB  AIRPORT 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 

R 
AM 

40.3 
32.5 

41.5 
40. 3M 
40.1 

28.1 
16,5 
25,6 
28. 4M 
22.4 

34.2 
24.5 
33.6 
34. 4M 

31.3 

5.2 
2.8 
5.6 

4,8 

61 
49 
52 
48 
51 

27 
25 
26 
25 
26 

12 

-  6 

8 

15 
9 

22 
4 
22 
22 
22 

886 

1165 

904 

917 

970 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
14 
3 
4 
6 

20 
29 
22 
24 
25 

0 
2 
0 
0 
0 

4.13 
3.32 
4.66 
D  5.11 
5.27 

.42 

,73 

,69 

1,68 

1.03 

.71 

1.07 

1.20 

1.14 

7 
25 
12 

7 
12 

5.2 

26.1 

11 

7+ 

8 
9 
8 
10 
9 

4 
2 

4 
4 
5 

1 
0 
1 
2 
2 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION  ' 
SANDWICH 
SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 

36.6 
38.1 
39.8 
33.8 
39.5 

22.5 
24.9 
25.7 
16,8 
24,5 

29.6 
31.5 
32,8 
25,3 
32,9 

2,5 
4,5 

49 
51 
52 
46 
48 

25 

25  + 

25 

9 

8+ 

6 

7 

10 

-  6 

7 

22 
22 
22 

4+ 
22 

1020 
963 
928 

1143 
948 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
6 
3 
11 
3 

28 
23 
23 
29 
26 

0 
0 
0 
3 
0 

4.40 
3.35 
5.13 
4.23 
3.99 

1,35 
,57 

.87 

.90 

1.09 

1.11 

1.03 

18+ 

7 
18 
12 

7 

21.0 

18.0 

4.9 

26.2 

9 
8 

30 

18+ 
16 

26 

10 

9 

10 

10 

8 

4 
2 
9 

3 
2 

0 
0 

1 

1 
1 

STOCKBRIDGE 
SWAMP SCOTT 
TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

AM 

34.6 
37.6 
40.8 
34,9 
37.5 

17.7 
26.5 
24.1 
12.3 
18.8 

26,2 
32.1 
32,5 
23.6 
28.2 

3.1 
5.8 
5.9 

5.3 

60 
48 
50 
46 

49 

26 
26 
25+ 
26 

8 

-  8 
12 

8 
-11 

-  7 

4 
22 
22+ 

4 

4 

1117 

947 

938 

1196 

1061 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
4 
6 
8 

29 
21 
24 
29 
29 

3 

0 
0 
8 

4 

3.37 
4.18 
3.74 
D  3.61 
3.96 

,76 

,83 

-   ,20 

1.32 

.79 
1.46 

•  64 
1.04 

.74 

16 

7 
18 

7 
18 

21.2 

23.6 

24.0 

7 
8 

11 

7+ 
18 

19 

8 

8 

8 

10 

10 

3 
3 
3 

3 
3 

0 

1 

0 

1 

0 

WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  CUMMINGTON 
WESTON 
WESTOVER  FIELD 

39.2 
38.5 
34,5 
40.2 
36.8 

21.9 
20.9 
14.0 
22.2 

21,7 

30.6 
29.7 
24.3 
31.2 
29.3 

5.1 

51 
47 
50 
52 
46 

25  + 
27 
25 
26 
8 

3 

-  5 

-14 
1 

-  2 

24+ 
24 

4 

4 
24 

991 
1020 
1176 

973 
1032 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
10 
5 
6 

25 
24 
29 
28 
28 

0 
2 

4 
0 

1 

4.37 
4.76 
4.46 
4.61 

3.79 

1.81 

.91 
.86 
.76 

1.24 
.85 

16 
18 
18 

7 
18 

16,5 

31,3 
17,9 
15,0 

6 
6 
16 

7 
5 

18 
28 

18+ 
18 
6+ 

10 
11 
11 
8 
10 

3 

4 
4 
4 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

See  Refereuce  Notes  FoUovnnq  citation  Index 
-   24   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


NEW   ENGLAND 
FEBRUARY   1956 


Temperature 

Precipitation 

ll 
4  i 

If 

II 

1 

< 

u  a  ts 

ABB 

a  o  i< 

»  t*  o 

Q  Ou  ^ 

1 

X 

• 

t 

3 

Q 

Q 
S 

No.  ol  Days 

2 

e2 

V  be  e 
u  a  ei 
3  0  0; 

«  u  a> 

O  b.  V 

Q 

D 

Snow, 

Sleet 

No. 

ol  Days 

SlatioB 

Max 

Min. 

1 

O 

e 
1 

0 

2 

0 

o 

d 

.^1 

0  S 

oj 

S 

0 
rt  0 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

3<..0 
38.6 

20.3 
19.6 

27.2 
29.2 

4.1 

49 
52 

25 
25 

2 
0 

22 

4+ 

1090 
1029 

0 

To" 

6 

1b 

28 

~0 
2 

3.74 
4.38 

1.15 

.67 

1.01 

18 

7 

21.7 
20.6 

7 

19 

10 
10 

2 

4 

0 

1 

AVERAGE 

29.9 

4.30 

16.9 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

BERLIN                       AM 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  0AM              R 

CAMPTON                      AM 

30.9 
30,* 
30,2 
35,2 
33.3 

12.0 

8.7 

12.6 

16. S 

9.4 

21.5 
19.6 
21.4 
26.0 
21.4 

3.4 
5.0 

48 
47 
47 
47 
44 

26 
26 
26 

8 

9+ 

-12 
-22 

-10 
-14 
-25 

4 
4 
4 
4 
4 

1256 

1309 
1260 
1125 
1257 

0 
0 
0 
0 
0 

18 

17 

19 

9 

11 

29 
29 
29 
29 
29 

7 
7 
6 
3 
8 

1.84 
2.07 
1.40 
3.31 
2.95 

-  .58 

-  .75 

.35 

.50 
.42 
.90 
.85 

7 

12 

2 

7 

26 

24.6 
20.1 
15.0 
27.0 
20.3 

20 
18 
22 
16 

7 
12 

7 
18+ 

6 
8 
4 

7 
6 

0 
1 
0 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

CONCOAD  WB  AIRPORT         R 

DURHAM 

EAST  DEERIN6 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE             AM 

3'>,', 
36,6 
35. 8M 
29.5 
2*. 9 

16.2 

19.5 

15. 6M 

9.1 

1.0 

25.3 
28.1 
25.  7M 
19.3 
13.0 

4.1 
4.6 

1.4 

46 
48 
48 

43 
43 

6 
26 
26 
15 
26 

-15 
-10 
-16 
-22 
-25 

4 
4 
4 
4 

4 

1144 
1065 
1134 
1319 
1504 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

8 

7 

18 

24 

29 
29 
29 
29 
29 

3 
1 
3 
7 
17 

2.70 
3.94 
3.84 
2.41 
2.00 

.31 
1.12 

-   .39 

.53 

1.22 

1.18 

.55 

.50 

7+ 

7 

7 
25 
19 

23.8 
26.4 
31.6 
26.0 
32.0 

14 
14 

35 
26 

19+ 
18+ 

7 
27 

6 
7 
9 

6 

2 
2 
3 
2 

1 

0 

1 
1 

0 
0 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

35.2 
34.0 
33.3 
33.9 
37.1 

15,4 
13,8 
11.2 
14.4 
15.4 

25.3 
23.9 
22.3 
24.2 
26.3 

5.3 

5.4 
5.1 

48 
45 
48 
46 
46 

8 

8+ 
26 
25 

8  + 

-15 
-17 
-23 
-15 
-15 

4 
4 
4 
4 
4 

1145 
1187 
1232 
1179 
1117 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
12 
13 
12 

7 

29 
29 
29 
29 

27 

4 
5 
7 
7 
6 

2.93 
2.82 
2.92 
2.45 
3.73 

.23 

.13 
1.05 

.97 
.87 
.98 
.62 
1.02 

7 

7 
7 
7 
7 

23.8 
26.9 
29.7 
20.9 
27.4 

18 
22 

14 
14 

25 

18 

18+ 
7+ 

7 
8 
6 
6 
9 

1 
1 
1 
1 
3 

0 
0 
0 
0 

1 

LAKEPORT 

.EBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
ttMOUNT  WASHINGTON         //R 

33.3 
3'..0 
33.9 

13.9 

16.5 
12.0 
16.6 

-  1.9 

24.9 
23.0 
25.3 

6.0 

1.4 
.5 

45 
45 

44 

36 

8+ 

8+ 

20+ 

25 

-14 
-18 
-12 

-20 

4 
4 
4 

22 

1155 
1210 
1148 

1706 

0 
0 
0 

0 

15 
11 
12 

28 

29 
29 

29 

29 

1 
8 

3 

14 

2.69 
2.45 
4.34 

4.19 

-  .83 
1.36 

-  .56 

.71 
.45 
.75 

.92 

7 

7 

18 

12 

28.1 
13.7 
31.5 

36.3 

16 
IS 

29 

19+ 

7 

27+ 

7 

9 

10 

13 

1 
0 

4 

1 

0 
0 
0 

0 

NASHUA  3  N 
NEW  LONDON 
NOHTMWOOD 
PETER80R0  2  S 
PINKMAM  NOTCH 

36.4 
33.6 
36.0 
33.7 
29.1 

17.0 
15.2 
19.2 
18.0 
10.3 

26.7 
24.4 
27.6 
25,9 
19,7 

2.3 
3.3 

50 
41 
48 
46 
43 

25 
15 
9 
25 
15 

-10 
0 

1 
-  7 
-11 

4 
4 
4 
4 
4 

1102 
1170 
1078 
1129 
1307 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

10 

8 

9 

22 

29 
29 
29 
28 
29 

4 
1 
0 
2 
4 

4.55 

3.02 
4.40 
3.11 

1.23 
-   .02 

1.47 
.84 
.81 
.94 

,80 

7 
7 
7 
7 
7 

31.4 

27.5 
36.0 
34.0 

16 
21 
19 

38 

19 
18 
28+ 

13 

10 

7 
8 
8 

2 
3 
3 
4 
2 

1 

0 
0 
0 

0 

PLYMOUTH  1  WNH               AM 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM          AM 

WEST  LEBANON                 AM 

MINOHAM 

33. 7M 

36.4 

36.4 

33,5 

39.3 

11. OM 

17.4 

9.2 

9.3 

16.9 

22. 4M 

26.9 

22.8 

21.4 

28.1 

4.0 

46 
46 
49 
46 
49 

9 

8 

9 

26 

26 

-19 

-  7 
-15 
-16 

-  6 

4 
4 

4 
4 

4 

1233 

1097 
1217 
1254 
1061 

0 

0 
0 
0 

0 

14 

7 

10 

14 

5 

29 
29 
29 
29 
29 

4 

1 
9 
9 
3 

2.46 
4.49 
3.30 
2.08 

4.01 

.56 
.75 
.93 
.61 
1.31 

7 

7 
7 

7 
7 

22.0 
29.2 
29.0 
20.2 
36.5 

11 
18 
12 

15 

28+ 

19 

7  + 
16 

7 
11 
8 
5 
9 

1 
5 
3 
1 
2 

0 

0 
0 
0 

1 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

34.9 
33.2 

16.3 
15.3 

25.6 
24.3 

46 
43 

15 
12  + 

-14 
-16 

4 
4 

1137 
1174 

0 
0 

10 
11 

29 
29 

1 
1 

3.07 
2.72 

-   .01 

.95 

.63 

7 
7 

26. B 
25.0 

20 
22 

18+ 
IS 

7 
6 

1 
2 

0 
0 

AVERAGE 

23.7 

3.03 

26.4 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP          R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT      R 

38.4 
37. 8M 
40,7 
39.1 

28.6 
22  •5M 
24.1 
25.4 

33,5 
30, 2M 
32.4 
32.3 

2.6 

5.1 
3.7 

48 
57 
50 
53 

25 
25 
27 
25 

13 
5 
5 
9 

22 
22+ 
22 
22 

904 

1001 

937 

941 

0 
0 
0 
0 

5 
7 
3 
6 

18 
26 

24 
20 

0 
0 
0 
0 

4.62 
4.03 
4.79 
4.60 

1.26 

.45 
1,66 

1.28 
.80 

1.03 
.86 

11 
18 

7 
11 

.7 
8.1 
1.5 
7.3 

T 
9 

1 
2 

17+ 

28+ 

1+ 

19+ 

9 
8 
9 
9 

2 
4 
5 
9 

1 

0 

1 

0 

AVERAGE 

32.1 

4.50 

4.4 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS                AM 

BENNINGTON  2  NW 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT      R 

CAVENDISH 

36.1 
35.3 
32.1 
31.0 
35.0 

13.2 
17,2 
6.6 
14.9 
11.5 

24.7 
26.3 
20.4 
23.0 
23.3 

5.3 

4.9 

5.0 

50 
53 
46 
45 
47 

9 
25 
26 
25 

14+ 

-10 
-11 
-26 
-  8 
-22 

4+ 
4 

4 
4 
4 

1163 
1116 
1291 
1209 
1203 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

9 

14 

15 

9 

29 
29 
29 
29 
29 

6 
4 

10 
4 
8 

3.79 
3.31 
1.18 
1.78 
3.53 

1.27 

-   .74 
.20 
.95 

1.18 
.76 
.29 
.64 

1.08 

7 

24.3 
20.0 
20.5 
18.8 
28.0 

14 
10 
24 
30 
19 

7 

7 

7 
26 
12+ 

6 

9 
5 
5 

8 

4 

1 
0 

1 
4 

1 

0 
0 
0 

1 

CHELSEA                     AM 

CORNWALL  1  N 

DORSET  1  S 

EAST  BARNET                  AM 

EN0SBUR6  FALLS 

35.0 
33.8 
34.6 

32.5 

3.7 
14.2 
13.8 

9,6 

19.4 
24.0 
24.2 

21.1 

3.2 

4,7 

5.7 

45 
47 
52 

48 

16+ 

26 

25 

25 

-21 
-  8 
-16 

-23 

4 
4 
4 

4 

1320 
1182 
1177 

1270 

0 
0 
0 

0 

10 
14 
10 

16 

29 

28 
26 

29 

11 
4 
5 

9 

2.47 
1.91 
3.95 

1.98 

.02 

-  .02 

-  .32 

.45 
.65 

1.17 

.65 

27.0 
19.0 
23.6 

20.0 

20 
29 

27 
3+ 

7 
6 
9 

7 

0 
1 
3 

1 

0 
0 

1 

0 

LEMINOTON 

MIDDLESEX                    AM 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

30.4 
30.9 
30.5 
21.3 
29.7 

3,B 

10,4 

11,8 

6,5M 

5.9 

17.1 
20.7 
21.2 
13. 9M 
17.8 

.6 

46 
45 
50 

38 
43 

26 
16 
25 
26 
14 

-31 
-21 
-17 
-12 
-21 

4 
4 
4 
22+ 
4 

1383 
1281 
1268 
1482 
1360 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
15 
17 
27 
17 

29 
29 
29 
29 
29 

13 
8 
6 

11 
9 

.86 
2.02 
3.81 
2.67 
1.60 

-   .18 

.26 
.48 
1.42 
.65 
.32 

22.5 
24.2 
27.6 
30.2 
19.3 

16 
18 
16 
47 
26 

6+ 

7 

7 

21  + 

7 

3 
6 

7 
10 

a 

0 
0 
2 

1 
0 

0 
0 
2 
0 
0 

NORTHFIELO  NORWICH  UNIV 

RANDOLPH 

READSBOHO  1  SSE              AM 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS 

35.1 
33. 5M 
33.3 
35.8 
31.6 

13.7 
12. 2M 
12.1 
17.4 
15.0 

24.4 
22. 9M 
22.7 
26.6 
23.3 

8.0 

6.5 

4.4 

50 
50 
50 
52 
46 

26 
26 
26 
26 
25 

-19 
-17 
-13 
-13 
-  2 

4 
4 

4+ 

4 

17+ 

1170 
1222 
1225 
1106 
1208 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
11 
13 

9 
15 

29 
29 
29 
27 
29 

9 

9 
6 

4 

5 

1.95 
2.82 
4.09 
1.89 
1.59 

-  .30 

1.25 

-  .01 
.24 

.55 

.77 
.86 
.44 
.53 

20.0 

33.8 

14.3 

la.o 

21 

11 
17 

19+ 

7 
7 

6 
8 
9 
6 
4 

1 
2 
3 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

SAINT  J0HNS9URY 

SOMERSET                     AM 
VERNON                        AM 
WEST  BURKE                   AM 
WILDER                        AM 

33.0 
29.0 
36.6 
30.9 
34.1 

13.6 
7.3 

12.3 
2.3 
6.0 

23.3 
18.2 
24.5 
16.6 
20.1 

6.0 
1.7 

45 
46 
48 
43 
47 

9+ 
26 

9 
26 
26 

-20 
-24 
-11 
-26 
-23 

4 

4 

4+ 
4 
4 

1206 
1356 
1170 
1403 
1296 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
20 
6 
15 
13 

29 
29 
29 
29 
29 

6 

10 
7 

14 
9 

1.60 
4.67 
3.79 
1.80 
2.19 

•  44 
.90 
.88 
-   .47 
.30 

.47 

.98 

1.08 

.61 

15.3 

29.5 

16.0 
20.5 

12 
26 
12 

11 

7 
12 

7 

7+ 

6 
11 

7 

6 

0 
3 
2 

1 

0 
0 

1 

0 

WOODSTOCK  3  ENE 

33.3 

9.4 

21.4 

2.8 

49 

25 

-21 

4 

1263 

0 

11 

29 

8 

1.68 

-  1.09 

.51 

20.2 

22 

18+ 

4 

2 

0 

AVERAGE 

21.7 

2.53 

22.3 

C  D 

.<... 

d»(«. 

r^\\^ 

«.(«« 

Clof 

ln.1. 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


CONNECTICUT 

ANSON  I A 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
SARKMAMSTED 
BEACON  FALLS 

BRIDGEPORT  WB  AP         R 

BRISTOL  3  W 

BROOKLYN 

BULLS  BRI06E  DAM 

BURLINGTON  R 

COCKAPONSET  RANGER  STA 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
CREAM  HILL 
OANBURY 

DAWSON  LAKE 

DERBY 

EAST  HAVEN 

EA5T0N  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD//R 
HARTFORD  WB  AIRPORT  R 
HEMLOCKS  RESERVOIR 

KENT 

LAKE  KONOMOC  I 

LAUREL  RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MEAD  POND  RESERVOIR 

MIDDLETOWN  4  W 

MILFORD 

MOHAWK  RANGER  STA 

MOUNT  CARMEL 

NATCHAUG  RANGER  STA 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

NEW  HARTFORD 

NEW  HAVEN  WS  AIRPORT    R 

NEW  LONDON 

NORFOLK  2  5W 

NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK 
NORWICH  S  SW 
PACHAUG  FOREST 

PEOPLES  RANGER  STA 

PROSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM  LAKE 

ROCKY  RIVER  DAM 

ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 
STORRS 

THOMAS TON 

THOMPSONVILLE 

TORRINGTON 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  CITY  HALL 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLANO 
WH16VILLE  RESERVOIR 

WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WILLIHANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 


MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRASSUA  DAM 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT    /, 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SAN6ERVILLE  5  SE 
EAST  WINTHROP 
ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 
GARDINER 
G I LEAD 
GREENVILLE 
HIRAM  2  S 

HOULTON  CAA  AP 
HOULTON  1  NE 
JACKMAN 
JONESBORO 
LEWISTON 

LONG  FALLS  0AM 
MACHIAS 

MADISON 
MIDDLE  0AM 
MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MILLINOCKET  OAM 

MOOSEHEAD 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  we  AIRPORT   / 

PRENTISS 

PRESOUE  ISLE 


[]J 


3. 38 
3.19 

3.39 
3.S4 

3i3a 


3.37 

9.29  ( 
3.40 
«.01 
9.11 
3.4« 


♦  .72 
t.22 

4. as 
*.is 
«.9e 

3.61 
3.32 


4.98 

9.00 
9.27 
9.27 
*.9« 
t.lO 

3.97 
«.24 

9  4.04 

4.98 
3.84 

4  4.20 
3.90 
4.34 
3.89 
4.27 


3.98 
3.91 

4.73 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


9.27 

3.69 
4.05 
4.02 

4.89 
3.84 
3.83 
4.94 
2.93 


2.39 

3.8« 
3i61 


3.06 
3.42 
1.93 


3.63 

3.06 
1.51 


1.62 
2.69 

3.47 


RECORD  MISSING 


2.79 

3.07 
1.92 
1.93 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


13      14      15 


19      20      21      22     23      24     25      26      27     28     29      30      31 


.76 
.25 


.01      .01      T 
.03 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 
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Day  ol  month 


H 


13      14       15 


19      20      21      22     23      24 


25      26      27 


»II>OCENUS   0AM 

l.TT 

•OCtLAW 

4.n 

.M 

KOIBUDV 

at» 

.2* 

•UHFORO    >    SH 

t.i> 

•  2* 

•UNFMD    ISSt 

111* 

.29 

SAN^OAO    2    NNM 

Ii71 

.37 

SOUTH   ANOOVER 

J.S7 

.29 

SOUA    PAN   0AM 

1.91 

TW    FOUHS 

{■3I 

UMITT 

i.r7 

.39 

UPPER   DAM 

2.03 

.20 

MEST    BUXTON    2    NNW 

>ill 

.41 

HEST   ENFIELO 

RECORO  MI 

■INSLOa 

. 

- 

■OOOCAND 

2.17 

.29 

KASSACMUSETTS 


AOAMS 

2.73 

AI*<EaST 

3.52 

ASH8URNHAN 

A.A2 

ASHLANO 

A.BB 

ATMOt    3    E 

♦  .53 

sCEcmooo 

A.2« 

BEl-CHERTOKN 

A. 22 

BIRCH   MILL   DAM 

3.29 

•LUE   HILL                               // 

5.53 

BOSTON   aa    AIRPORT           //K 

A. 39 

90YLST0N 

A. 98 

BROCKTON 

9.30 

CHARLTON    2 

3.27 

CHATHAM 

9.50 

CHESTER 

A.Al 

CHESTERFIELO 

A.9« 

CHESTNUT    HILL 

3.23 

CLINTON 

A.7B 

COWASSET 

- 

COLDBROOK 

3.92 

CAST   PEPPERELL 

A. 75 

EAST  aAREHAM 

9. A3 

EDGARTOMN 

9.57 

FALL   RIVER 

A. 38 

FITCHBUSO    2    S 

A. 80 

FRAMINGHAM 

A.91 

FRANKLIN 

A.39 

GARDNER 

3.92 

GROTCN 

A.20 

HAROMICK 

3.72 

NATCMVILLE 

>.«7 

HAVERHILL 

3.90 

«ATH 

A.5S 

HOLTOKE 

A, 32 

nOOSAC    TUNNEL 

3.93 

HUBBAROSTON 

3.39 

HYANMIS 

9.1* 

IPSalCH 

A. 97 

JEFFERSON 

- 

RNIGHTVILLE    DAM 

A.OB 

LAFE   COCBITUATE 

A.29 

LAWRENCE 

3.79 

LEXINGTON 

A.79 

IMELL 

«.3« 

limSFIELO 

*•*! 

MIOOLEBORO 

HIOOLETON 

A.29 

HILFORO 

A.79 

NILLBURY 

3.89 

ICMTAGUE  CITY 

3.93 

■      NANTUCi^T    MB    AIRPORT         R 

9.03 

'      HEII   BEDFORD 

A, 13 

NEWBURYPORT 

A.79 

NCa    SALEM 

3.89 

NORTHBRIOGE 

3.M 

PELHAH 

3.9A 

PELMAH 

3.30 

PEMBROKE 

*.*« 

PETERSHAM    «    N                             R 

3,70 

PITTSFIELD    as   AIRPORT      « 

3.32 

.      PIAINFIELD 

A. 08 

PCRU 

9.58 

■     PLYMOUTH 

*.94 

PRINCETON 

A. 51 

■     PROVINCETOaN    3    N                       C 

9.11 

QUAB8IN    INTAKE 

A. 20 

ROCHESTER 

9.27 

ROCKPORT    1    ESE 

*.*0 

SALEM   AIR    STATION 

3.39 

s.-^oalCH 

9.13 

-EGANSET 

3. 83 

-3URNE   FALLS 

*.23 

—  TnaRIOOE    3    E 

*.87 

SOUTH   EGREMONT 

*.27 

SPOT  POND 

*.78 

SPRINGFIELD   ARMORY 

3.99 

STERLING 

3.83 

ST0CK8RIOOE 

3.37 

SaAMPSCOTT 

A.IB 

TAUNTON 

3.7* 

TULLY  0AM                                         C 

)    3.81 

TURNERS   FALLS 

3.98 

"ALPOIE 

*.37 

•ALPOLE    I    S 

«.78 

aARE 

3.91 

'    aARE      2 

9.29 

aASHINGTON    2 

2.91 

aEBSTER 

*.10 

a£ST  CUMMINGTON 

*.A8 

aESTFIELO 

3.31 

aESTON 

*.91 

aeST  OTIS 

*.0B 

.    aESTOVER    FIELD 

3.79 

aeST   RUTLAND 

A.  09 

aINCHENOON 

3.*8 

aORCESTER   CAA    AIRPORT 

3.7* 

aORCESTER 

*i38 

RECORD  MISSING 


1 

23 

1 

13 

1 

07 

1 
^1 

02 
09 
82 

0* 

1 

09 

.09   .29   T 


1.25 

l.A* 
1.90 


•10   <03   .81 


.1*   .01  T 


.70   .0*1  .27   .13 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Station 

•3 

Day  of  month 

1  1  2  1 

3 

4  1 

5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10 

11  I  12 

13  1 

14 

15 

16  1  17  1 

18 

19 

20 

21 

22  {  23  1  24 

25 

26 

27 

28  [ 

29  [  30 

31 

New  HAMPSHIRE 

BATH  2  £N 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  0AM          R 

2.07 
3<31 

.26 

T 

.42 

.49 

•  39 

•  09 

•  21 

•  07 

•  02 

7 

.29 
.24 
.20 
•21 
•->> 

7 

.32 
.39 

.39 

•  09 
■  90 

T 
.11 

T 
7 

1 
7 

11 

10 

90 

•  19 

T 

•  10 

T 

■  06 

■  02 

.08 

7 
7 

7 
7 

•  94 

•  31 

•  99 

•  40 

•  03 

•  27 

•  08 

•  09 

7 
7 

7 
.03 

7 
7 

7 

7 

.19 

.04 

.20 

.25 

.19 

.09 
.16 

.06 

7 

•  09 

•  07 
T 

•  01 

7 
•  19 

BOW  GARVINS  FALLS 

BRADFORD 

BUCKS  CORNER 

CAMPION 

CANNON  MOUNTAIN 

3.«2 
S.17 
}.»9 
3.U 

.41 

•  43 

•  42 

•  33 

•  90 

•  09 

•  01 

.27 

.17 
.30 
.30 
.42 

1.10 
.92 
.73 
.96 
.66 

7 

.02 

.11 

.04 

T 

•  04 
.07 

.10 

7 

27 
91 
18 

19 
28 

7 
.02 

•  06 

•  04 

•  07 

.06 

7 

.01 
•  09 
.04 

7 

•  4« 

•  74 

•  67 

•  49 

•  98 

•  03 

7 

7 

7 

.03 

.02 

.19 

7 

7 

.07 
.07 
.09 
.08 
.99 

•  20 
.90 
.61 

•  89 

•  >• 

■  09 

■  01 

■  02 
T 

•  U 

•  12 

•  19 

•  02 

•  04 

7 

■  09 

■  09 

T 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

2.42 
2.«9 
2.70 
3.  70 
3.60 

.98 

.40 

•  33 
T 

•  93 

.49 

•  18 

.30 
.17 
.09 
.99 
.22 

■  49 

■  69 
•  76 
.93 

.67 

1.13 

.07 

T 

.11 

7 

.06 
.01 

.17 

•  04 

1 

08 
U 
13 

22 

18 

.01 
.46 

■  01 

■  89 

7 
7 

7 

.09 

.99 

.40 

•  99 

•  32 

•  80 

7 
7 

7 
7 
■  87 

.01 

•  11 

7 

•  11 

7 

•  IT 

.14 
.41 

T 

•  09 

•  10 

•  03 

•  04 

•  U 

•  09 

7 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FABVAN 

3.M 
3. St 
3.13 
2.28 
2.M 

.41 
.49 

.30 
.19 

T 
■  46 

T 

T 

.28 
.22 

.26 
•  12 

.17 

1.22 
1.16 
.94 
•  67 
.36 

.06 

.02 
.18 

•  01 
7 

•  04 

• 

48 
94 

27 
30 
40 

7 

•  IS 

•  10 

■  09 

7 

■  09 

.02 

7 

.63 
.72 

.36 

.90 

•  07 

•  94 

•  02 

7 

7 
■  10 

.01 
.02 

7 

7 

.16 
.22 
■  19 
.19 
•  99 

.26 

•  02 

■  u 

.02 

■  09 

■  01 

•  IS 

•  16 

•  09 

7 

■  06 

FIRST  CONN  LAKE 
FIT2WILLIAM  3  SW 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
6ILMANT0N 

2.00 
3.«1 
2.03 
2.62 
2.2« 

T 

.34 

.99 

•  30 

•  40 

■  04 

■  96 

•  09 

.07 
.30 

•  26 

•  90 

•  30 

.02 

•  30 

•  97 

•  97 

•  87 

•  71 

.10 

.09 

.09 
.04 
.03 

7 
.01 

09 
11 
94 
29 
18 

•  12 

.09 

7 
7 

7     7 
.19 

7 

.12 

.47 
.38 

•  90 

■  92 

■  06 

■  96 

■  01 

.08 

7 

■  06 

.14 
.19 

.30 

7 

.10 
.98 

.08 

•u 

■  01 

7 

■  02 

■  11 

•  20 

•  11 
■  10 

■  09 

GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

JEFFERSON 

KEENE 

2.«2 
<>.S3 
2.*9 
2.18 
3.71 

.97 
.90 

T 

T 

•  46 
T 

•  27 

•  91 

•  06 

T 

.27 
.99 

.16 
.25 
.21 

■  06 

•  9« 
1^38 

•  62 
.26 

1.02 

7 

.10 

.05 

.03 

.14 

7 

.04 

T 
.02 

■  05 

32 
93 

29 

16 

7 
7 

•  40 
.02 

.09 

.01 

.08 

7 
•  10 

.46 
■  48 

■  96 

7 

■  41 

■  80 

7 

.01 

7 
•  05 

.10 

.09 

.47 

7 

.U 

.09 
.18 

7 

.28 

.97 

7 
7 

.01 
.07 
•  09 

■  08 

■  10 

•  04 

.19 

■  20 

■  04 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

2.60 
2.04 
l.M 
2.49 

2.96 

.24 

•  38 

■  30 

•  28 
T 

■  69 

T 
.10 

.35 

.26 
.27 
.19 
.33 

.32 

.71 

.99 
.29 

.49 
.44 

•  02 

.01 

.01 

7 

7 

.01 
7 

•  09 

•  06 

31 

21 

10 
11 

.03 

7 

7 

7 

.09 

7 

7 

•  IS 

•  44 

•  29 

•  34 

•  49 

7 
7 

7 
7 

7 

7 

.12 

.08 

.42 
.19 

.29 

.24 
.30 

.09 

.76 

7 

•  01 

•  06 

•  01 

•  07 

7 
.02 

.12 

■07 

.02 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

HARLOW 

MASSABESIC  LAKE 

MERIDEN                   I 

4.42 
4.34 
2.93 

2.95 

T     .92 

.48 

.33 

RECORD  MISSING 
■  29 

7 
•  19 

.29 

•  12 

•  10 

•  22 

■  64 

1.10 
.70 
.70 

.80 

.12 

7 
.10 

.08 
.08 

.09 

■  04 
•  16 

46 
19 
30 

18 

•  1* 

7 

.09 

•  09 

T 
•  79 

•  80 

•  60 
■  39 

■  03 

7 

7 

7 

•  19 

.16 

•  10 

•  09 

.41 
.90 

.49 

•  01 

•  01 

•  10 

.19 
.94 

•  to 

D.IO 

MILAN  7  N 

MILFORD 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

NASHUA  3  N 

NEW  LONDON 

i.n 

4.82 
4.1« 
4.99 

.39 

T 
.32 

.29 

•  03 

•  44 

•  43 

.19 

.12 
.34 
.04 
.29 
.09 

.06 

.49 
1.49 

.30 
1.47 

.84 

.02 

.14 
.06 
.19 

•  23 

•  02 

09 
63 
92 
44 
62 

•  11 
.01 
■  17 
.03 

■  03 
.09 

.09 

•  09 

7 
.17 

.28 

.10 
.38 

.51 

■  80 

■  24 
•  83 

■  14 

.06 

T         .14 

•  19 

•  12 

■  49 

■  09 

.27 
.19 
.16 

7 
.19 

.32 

.07 
.29 

.08 

.07 
.20 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTH  STRATFORD 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2    S 

2.90 
3.33 

1.32 

3.02 

4.40 

T 

.90 
.98 

.37 

•  38 

•  30 

T 
T 
.01 

.23 

.30 
.07 
.29 
.29 

T 
.09 

.90 
1.30 
.23 

•  81 

•  94 

T 
.02 

7 

7 

T 
T 

7 
.11 

■  06 
•  01 

28 
27 
05 
30 
44 

T 
7 

.02 

T 
.09 

7 
7 

.60 
.83 

•  50 

•  69 

•  38 

7 
7 

7 
.06 

7 

7 
7 

7 
7 

•  01 

•  21 
•67 

.49 

.26 
.12 

7 
.03 

7 
.06 

7 
.01 

•  09 
.04 

.91 
.94 

7 
.11 

PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNDEBORO 

3.11 

2.4« 
4.49 
3.09 
4.90 

.27 

.40 
■  99 

.01 
•  42 

.37 

.18 

■  14 

■  34 

■  16 
•  23 

.24 

■  97 

•  80 

•  56 

.75 
.80 
1.38 

7 
.09 

7 
7 
.08 

7 
7 
.15 

•  01 

•  10 

•  04 

49 
29 

70 
46 
70 

.08 

7 

7 
7 

7 
.08 

•  32 

•  70 

•  81 

•  OS 

•  44 

•  40 

7 
■  02 

.03 

7 
.01 

7 

.06 

•  81 

•  19 

•  19 

•  10 
.17 

.12 

•  10 

•  91 

•  19 

7 
7 

7 

.97 

T 

•90 

■  9* 

SOUTH  WEARE  1  SE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH 

TROY 

WALPOLE  2 

3.99 

3.30 
3.24 

3.74 

.02 

T 

•  31 
■  52 

•  48 

•  41 

•  51 

•  26 

.27 
.20 
.27 

.17 

1.20 
.93 
.99 

1.21 

.06 
■  02 
.14 

7 

.06 

.03 

7 
.09 

.02 

■  62 

15 
61 

33 

•  09 

•  02 

•  09 

7 

7 

.02 

.09 

7 

•  OS 
■  10 

■  72 
•  69 

■  30 

■  79 

■  69 

■  10 
•  25 

.09 

•  21 
.92 

.29 

.49 

•  04 

•  11 

•  01 

•  11 

•  09 

•  19 

•  10 

■  01 

WEST  CANAAN 
WEST  HENNIKER 
WEST  LEBANON 
WEST  RUHNEY 
WHITEFIELD 

3.83 

2.08 
2.78 
1.3» 

RECORD  HISSING 

.49 

T     .23 

.33 

.29 

T 
T 
T 

.20 
.20 
.27 
.27 

1.19 
.61 
.79 
.12 

7 

.04 
.02 
.06 

T 

7 
.01 

7 
7 
7 

72 

08 
23 

r 

7 

•  04 

•  04 

7 
.01 

.09 

7 
.01 

7 

■  75 

■  39 

■  36 
•  33 

7 
7 

7 
7 
7 

7         7 

.09 
•  04 
.02 
.03 

.22 
.M 
.19 

.19 

T 

•  02 

7 

•  02 

•  29 

•  09 

T 

7 
■02 

WILMOT 
WINDHAM 

W0LFE80R0  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 

3.14 
4.01 
3.07 
2.72 
2.44 

.39 
.40 
.93 

■  41 

T 
T 
.34 

.23 
.29 
.39 

.30 
.17 

.89 
1.31 
.99 

•  69 

•  37 

7 

.29 

7 

.06 

.03 

7 

46 

34 
38 
05 
90 

7 
•  11 

7 
.08 

.18 
.03 

7 

■  76 

■  49 

■  96 

•  90 

•  07 
7 

7 
■  33 

7 
7 

7 
.03 

■  16 
.16 
.36 

.49 

.09 

.11 

7 

.29 

.17 

•  09 

•  08 

•  18 

■  11 

•  09 

•  12 

RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WS  AP      R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

9.88 
4.62 
4.03 
4.76 
4.60 

.42 
.73 

.74 
.90 

.92 
.11 

.18 
.19 

.23 

7 

.19 

.19 

.02 

■  42 
.59 

1^08 
•  33 
.68 

1.03 
.46 

7 

7 
7 

.02 
.01 

1.28 
.77 
.19 
.86 

97 
03 
19 
90 

10 

.02 

•  04 
.06 
.09 

.06 
7 
7     .09 
■  09 

•  30 

■  97 

■  80 
.93 
.89 

■  95 

7 
7 

7 

.02 
.03 

.43 

.19 
.12 
.28 

.16 

7 

•  31 

•  09 

•  90 
.97 
.99 

.60 
.76 

•  90 

HOONSOCKET 

4.78 

.46 

.23 

•  89 

.04 

.10 

.09  1 

17 

•  10 

■  80 

.M 

•  03 

•  02 

•  48 

•20 

VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2    NW 
BETHEL 
8L00HFIELD 

1.98 
3.79 
3.31 
2.92 
1.18 

T 
.07 

.19 

.21 
.91 
.37 
.30 
.09 

.01 

T 

.20 
.18 
.37 

.30 
•  10 

7 

•  42 

1.18 
.44 
.72 
.21 

.12 

.06 
.09 

7 
.01 

.06 
.07 

•  01 

•  01 

30 
19 
11 

40 
04 

.07 
.07 

.03 

.06 

.01 

7 
.02 

7 
7 

.03 

T 
■  21 

•  01 

7 

.29 

•  44 

•  78 

•  30 

•  40 

•  09 

7 
.01 

7 
.02 

7 
7    7 

7 

.08 
.17 

.12 

.12 
■  99 

.76 
.97 

•  01 

.07 

•  1* 

•  04 

•  06 

•  07 

•  09 

7 
7 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

1.78 
1.96 
3.93 

2.47 
2.16 

.04 

T    .26 

.33 

•  01 

T 

•  42 
.40 

.06 
.01 

.09 

.03 
.10 
.17 
.21 

.20 

.18 

7 
.01 

.64 
.26 

1.08 
.45 

.30 

.11 
.16 

7 
7 

7 
.12 

.02 

•  12 

7 

•  07 

18 
07 
90 
42 
03 

.01 
•  09 
7 
.06 

.09 

7 
7 
7 

7 
7 

•  04 
■  01 

.47 
.97 

•  43 
7 

•  41 

•  99 

.03 
•  01 

.01 

7 
7 
.01 

.01 
.03 

■  02 

.01 

.94 

7 

.09 
.19 
.90 
.20 

7 

•  06 
7 

•  16 
.01 

.09 

T 
.09 

7 

CORNWALL  1  N 
DANVILLE 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
EMOSBURG  FALLS 

1.91 
1.99 
3.99 

1.98 

.31 

T     .10 
•  90 
RECORD  MISSING 
.90   .03 

.09 

.26 
.18 
.31 

7 

.69 
.37 
.69 

.69 

.10 

.02 

7 

7 
.20 

14 
12 

27 

15 

.10 
.20 

7 

7 
7 
.17 

7 

.40 
.49 
.29 

•  37 

7 

7 
7 

.10 

.02 

7 

7 
7     7 

.1* 
1.17 
.28 

.22 

.02 

7 
T 
.09 

ESSEX  JUNCTION 
GILMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
LEMIN6T0N 
MANCHESTER  CENTER 

1.96 
1.28 
1.34 
.86 
3.88 

■  06 
.09   .16 

.10 
.25 
.26 

•  03 

•  73 

T 
T 
T 

.06 
.32 

.20 

T 

.47 

.49 
.20 
.29 
.26 

.88 

.17 
.02 

7 
.09 

.22 

26 

01 
08 

■  02 

■  16 

.02 

7 
.03 

7 
■  03 

•  06 

.22 

•  42 

•  36 

•  39 

•  94 

.03 

7 
.01 

7 
7 

7 
7 

.01 

.08 

.14 

7 

.12 

7 
.04 

7 
.99 

7 
7 

.01 

7 

.08 

MARSHFIELO 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  PALLS 

MIDDLESEX 

MOWTPELIER  CAA  AIRPORT 

1.89 

6.21 
1.67 
2.02 
3.61 

.09 

T 

T     .08 

.18 

•  77 
.32 

•  20 

•  06 

7 

.01 
T 
■  06 

.26 

.26 

■  16 

■  24 
.11 

■  02 
7 
1.19 

•  39 

1>17 

•  41 

■  48 

1^42 

.10 
.19 

.09 
.09 

7 

.02 

7 
7 

.17 

7 

.09 

7 
.10 

■  94 
98 

■  10 
.44 

■  30 

.02 
.09 

•  04 

7 

T 

7 
7 

7 

.02 
.02 

7 

■  07 

■  01 

.08 
.39 

•  42 
1^35 

•  46 

•  36 

7 

.01 
•  02 

7 

.01 

7 

.02 

■  01  7 

7 

7 
7     7     7 

•  20 
.09 

.04 

•  12 

.49 

.14 
.10 
.01 

.19 

.03 
.01 

•  02 

T 

.90 

•  11 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NOftTHFIELO  NORWICH  UNIV 

NORTH  SPRINGFIELD 

PERU 

2.67 

1.80 
1.99 

4.20 

.16 
T     .19 

•  20 

T 

•  13 

•  09 

•  69 

■  02 

■  12 

.09 

■  19 

■  17 
.42 

.24 

•  69 

•  31 
.99 

1.09 

•  88 

•  09 

•  03 

.12 

.06 

7 

7 
7 

•  08 

7 

■  39 

■  14 

■  47 

■  40 

■  39 

•  11 

•  10 

■  03 

7 
7 

7 

.43 

•  90 

•  39 

•  11 

7 

•  40 

•  92 

■  04 
.02 

7 

.08 

.01 

■10   .06 
■  01   7 

•  11 

•  19 

•  10 

•  14 

.04 

•  11 
7 

7 

•  9f 

•  02 

•  09 

T 

7 

PLYMOUTH  UNION 
RANDOLPH 
RANDOLPH  CENTER 
READING  HILL 
REA05B0R0  1  SSE 

9.91 

2.82 
2.12 

2.90 
4.09 

•  49 

•  06 

•  21 

•  29 

•  24 

•  92 

.02 

.29 
.18 
.14 
.29 
.39 

•  90 

•  77 

•  93 
.87 

•  86 

.19 

.17 

.02 

.14 
.06 

.01 

7 

•  07 

•  03 

■  80 

■  96 

■  M 

■  40 
•  47 

.03 
•03 

7 
■  01 

7 

.19 

•  02 
.01 

•  90 

.47 

•  09 

•  55 

•  42 

•  60 

7 

.03 

7 

7     7 

.06 
.23 
.01 
.18 
.26 

.56 
.19 

.28 
.18 
•  19 

•  01 

•  09 

•  11 

7 

.12 

.01 
.19 

.06 

^ 

- 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


rr 

Day  of  monUt 

Stotion 

3 

L^ 

1    I    2    1    3 

4    1 

5    1    6 

'     1 

8    I 

9 

10  1 

11    1 

12 

13  1   14  1    15 

16  1   17 

1    ^^ 

19 

20  { 

21 

22  1 

23  1  24 

25 

26 

27 

28 

29  1  30 

31 

»uTL«ie 

l.M^ 

.20      .02 

•  2A 

•  44 

.10 

•04                   .02 

•  99 

T 

•  96 

.03 

.02 

SAINT    i'.ijANS 

li9« 

.Ot      T 

■  02 

•  99 

T 

■  17 

•  09 

•  99 

.02 

•  04 

•  19 

SAl'-:    JOHNS6URY 

l.»0 

.10      .02 

■  20 

•  47 

T 

■  14 

.09 

•  97 

T 

T 

•  12 

T 

T 

SALiseusr 

IfM 

•  Al 

■  29 

•  91 

■  09 

.01 

.49 

T 

.18 

.10 

SCAHSeuP-  •:?■'-'■  <»IM 

♦  .»♦ 

•Ot      .«* 

T 

.97 

l.Ot 

.16 

.14 

•  09 

■  27 

.04 

•  11 

•  10 

•  40 

T 

■  01 

•  01 

•  24 

.63 

.19 

.17 

SEAiiSOUR^    STATION 

*tO 

■09      .AO 

.02 

.99 

.77 

.16 

.12 

•  02 

■  47 

.01 

.11 

•  07 

.69 

T 

T 

T 

•  22 

.73 

•  12 

.14 

T 

SOMESiET 

*.«T 

•01       .90 

.02 

.90 

.«« 

•  U 

T 

•  It 

•  01 

■  49 

.01      T 

.06 

•  09 

•  63 

T 

T 

T 

•  21 

.66 

•  26 

.17 

•  09 

SOUTH   LONOOHKRRT 

>>U 

T          .♦! 

T 

.10 

.02 

.16 

T 

.20 

T 

.41 

.04 

T 

•  69 

•  04 

.67 

•  01 

.09 

SOUTH  NEKBUSr 

2.01 

T          .94 

.02 

.29     T 

.20 

.01 

•  09 

.20 

.07 

•  01 

•  39 

.34 

•  00 

SPRING  I ELO 

3i2* 

.AS 

.1* 

1.00 

T 

.20 

.30 

•  90 

.54 

T 

TOWNSMEND 

•  ••I 

•oa     .A2 

•  06 

1.12 

.06 

.60 

T 

T          .06      .70 

.06 

.49 

•  07 

.09 

T 

UNION    VILLAGE    OAH 

2.U 

.09      .92 

.17 

.99 

.07 

T 

■  11 

.01      T 

T 

•  02 

•  33 

T 

T 

.07 

.41 

•  02 

T 

VEKMON 

J.7» 

T           .40 

.22 

1.06 

.09 

■  49 

.02 

.06 

•  06 

.71 

.07 

.49 

.19 

•  03 

HAITSFIELD    1    S 

2. 17 

T           .90 

T 

.24 

.49 

.04 

T 

■  91 

T                        .02 

T 

.42 

■  01 

.19 

T 

T 

■  10 

■  19 

T 

KARossoao 

*.«> 

.U      .20 

.10 

1.10 

.00 

.11 

■  69 

.01 

T 

•  96 

■  12 

■  79 

•  19 

.08 

•  01 

HATERBURY 

2.1« 

•  21 

.20 

.61 

.12 

.00 

•  09 

■  40 

.02      T 

•  99 

T 

.01 

.01 

•  11 

KEST    BURKE 

l.(0 

.92 

.16 

.44 

•  14 

.02 

■  06 

.06       .06      .09 

•  99 

.03 

.05 

HEST    HARTFORD 

2>«0 

.27 

.22 

.79 

T 

■  97 

.09 

.09 

•  47 

T 

.03 

.41 

T 

.04 

•ESTON   2    S 

RECORD   MISSING 

■EST   TOrsHAM 

J.IO 

.02      .75 

.00 

.36 

.14 

.90 

.10 

•  •06 

•  29 

«NITE    RI»ER    JUNCTION    IN 

2.39 

T           .20 

.22 

.04 

.06 

T 

.01 

■  14 

.07 

.44 

T 

•  01 

.09 

.42 

•  01 

•  02 

T 

■MITIIrtMAd    1    * 

3.«« 

.09       .AS 

.01 

.26 

.07 

•  07 

.09 

■  99 

T           T 

T 

•  06 

•  46 

T 

T 

T 

.22 

.97 

T 

•  12 

WILDER 

2.1« 

T           .29 

T 

•  20 

.61 

•  04 

T 

T 

■  14 

.09 

•  01 

•  49 

T 

T 

.01 

.42 

.01 

•  02 

T 

WOODSTOCK    3    ENE 

l.U 

•09       .02 

.09 

T 

.11 

T 

T 

.96 

T                    T 

.90 

T 

T 

.51 

T 

T 

•  06 

P  S£FERSHCE  NOTES 

Tke  four  dlcit  Idaattf Icktlon  Duabers  Id  tbe  Index  ouaber  coluan  of  tbe  Statloo  iDdez  are  aaslgoed  oo  ■  state  basis.   There  vlll  be  bo  dupllc 
rifure*  aad  letter*  following  tbe  station  naae,  such  as  12  SSV,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Obeerratlon  times  cItsb  1b  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  correctlooa  vlll  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

■oatblr  and  seasooal  SBOvfall  aad  heating  degree  dajrs  for  the  preceding  12  months  sill  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  Id  this  issue. 

used  in  this  bulletin  are:   temperature  In  °r. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  eind  uovemen 


f  numbers  vithli 


I  miles.   Degree  days  are  based  i 


Snporatlon  la  measured  la  tbe  standard  feather  Bureau  typo  pan  of  4  foot  diameter 

Amountfl  la  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated, 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snovfall  data  In  Table  7  are  for  tbe  24  hours  ending  at  time  of  obs< 


ilesa  otherwise  shown  by  footnote  fol loving  Table 


8BOV  OD  ground  In  Table  7  is  at  observation 
equivalent  of  snov  on  the  ground.   It  Is  mea: 
for  successive  observations;  consequently  oc< 


See  tbe  Station  Index  fo: 

ground  ' 
more.  ' 
appsrei 

Index  as  United  States  Weather  Bureau  Stations)  an 


me  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow 
red  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  tvo  inches 
sional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snovpack  resul' 


at  7:30  A. 11.  E.S.T. 
tencles  In  the  record. 


1921-1950,  adjusted 


1954. 


ters  are  exposed  in  a  shelte 


Ro  record  In  Tables  3,  6,  7  aad  the  Station  Index.  So   record  in  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  oo  entry. 

tt  Mount  Wasbiagton,  Hev  Bampablre  not  used  in  computing  averages  or  extremes  for  State  or  Section. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
9  Data  in  the  column  formerly  beaded  Wo.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  Janu 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  tha 
roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

kM  This  entry  in  time  of  observation  column  la  tbe  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Befer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  fo 
Hourly  Precipitation  Data. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

■  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  va 

B  Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  tbe  amounts  to  be  published  later  in  Bourly  Precipitation  Data). 

S  Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  Intervals,  will  be  published  in  the  July,  August  or  delayed  data  December  issues  of  this  publication. 

SS  Tbls  entry  la  time  of  observation  column  in  tbe  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

T  Includes  total  for  previous  month. 

Udltlooal  iDformatioB  regarding  tbe  climate  of  Hev  England  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  t< 
lev  Bampsblre,  Termont,  and  Hassacbusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Uassachusetts, 
and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut. 


special  purposes  and  are  published  later  In 
for  a  full 


^ 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLANI 
FEBRUARY  19SI 


CONNECTICUT 
BRIOSEPORT  WB  AP 

COLCHESTER 

CREAM  HILL 

DANBURY 

FALLS  VILLAGE 

HARTFORD  BRAINARO  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  <>  W 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEW  LONDON 

NORFOLK  2  SW 

NORWALK 

NORWICH  3  SW 

PUTNAM 

salisbury 
shepaus  dam 
stamford  9  n 

STORRS 

WATERBURY  CITY  HALL 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 


MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

SRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SAN6ERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 

FARMINGTON 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


36   42   39 

19   31   26 


32   34   35 

lA   22   24 


36   40   36 
13   2S   2S 


33   36 

20   24 


37   36 

19   27 


41 
19 


35 
27 


30   33 
12   20 


34   45   35 

18   29   25 


38   30   35 


29   41 
9   25 


4«   46   44  I  44 
33   26   33   36 


39   47 
36   36 


40 
26 


36   40   38 
13   24   31 


42   41 
22   29 


32   34   38 


27   29 

IS    3 


39 

23 


41 
26 


33   44   38 
IS   27   22 


28   32 
24   14 


42   39 
27   14 


38 
24 


MAX  ;  25 
MIN    S 


MAX  I  29 
MIN   14 


MAX   32 

MIN  I-  3 


MAX   36 

MIN    9 


MAX  '  30 

MIN  i  10 


MAX   22 

MIN  -14 


MAX   30 

MIN  -  7 


MAX  I  27 

MIN  I   5 


MAX   31 
MIN  -  3 


MAX  I  31 
MIN  i   0 


MAX  I  31 
MIN    2 


33  it      30 


26   28 
S   13 


29   25 

10  -  9 


36 

32 


40 
S 


42   41 
26   35 


47   46 
26   31 


4S   44 
19   25 


48   46 
28   35 


48   44 
29   33 


46   44 
21   28 


46   46 
23   26 


45   45 
27   30 


47   45 
26   28 


42 
32 


40 
27 


50 
22 


45 
21 


42   44 
23   29 


32   41 
19   20 


17   17   22 


42 

15 


27   21   28 


38   34 
32   28 


45   39 
33   32 


37   39 
30   31 


36   37 
33   32 


48   40 
33   34 


44   38 
33   32 


44   41 
34   33 


40   36 
31   24 


35   38 

32   32 


39   35 
32   26 


43   40 
32   28 


49   40 
30   32 


35   34 

32   32 


IS 


16   17 


46   43 
30   28 


38   40 
22   34 


45   44 
31   37 


42   40 
18   33 


43   43 
23   31 


45   42 
25   30 


43   41 
20   35 


44   42 
22   32 


28   36 !  45   43 
22   26   31   30 


34  29  31 

18  16  16 

37  28  34 

21  20  23 


35   25   36 

23   18   24 


29   33 

12   20 


44   40   34 

28   25   19 ! 


41   43   33  I  24 
30   23   12 


43   41   31 
25   25   13 


38   29 
24   21 


34   40   38   36 
29   30   22 


35 

22 


41   40 
30   28 


46   44 
21   32 


39   49 
19   32 


40   44 
26   38 


43   44   43 
34   29   36 


32   32 

11   27 


33 
9 


33   40 

28   32 


27   38 
22   12 


41   35 

28   24 


29   28 

2-8 


33   34 

23   32 


44   43 
18   32 


43   33   33 
24   20   25 


44   33   33 

25   22   24 


36   26 
24   22 


36   27   36 
26   22   27 


40  23  26 

18  13  17 

43  33  38 
22  22  25 

44  36  33 
24  21  22 


46   27   33 


42   43   41 
20   23   19 


36   39   40 
30   27   22 


41   41   31 
27   27   14 


46   44   38 
27   25   21 


33   41 

23   25 


43   43   33 
25  I  15   22   15 


18   15   20 

39   30   30 
21   20   23 


23   19   25 


46   43   43   *1   31 
23   17   33  i  23   21 


38   39   31 
28   22   11 


39   39   30 
27   25   13 


35   43 
26   26 


44   42   44   42   34   32  I  36   38 


28   28   34 


40   38 
28   24 


39   38 
29   27 


37   41 
20   26 


43   45 
29   23 


40   40 
30   25 


23   21   24 


29   27   20 


35   26 
20    9 


33   27 
19    9 


37   28   26  i  39   39   32 


26   35 

9   11 


31   38 
16   U 


27   37 
11    6 


30 

37 

16 

13 

28 

36 

13 

12 

41 

39 

18 

14 

26   28   38 


26   32 
17   16 


48   48 
23   26 


54   46 
28   28 


54   53 

22   25 


30   35 

14   11 


32   37 

20   17 


23   19   20 


28 
11 


24   26   34 


28 

24 

30 

6 

9 

11 

27 

34 

32 

11 

15 

6 

23 

24 

34 

30   32   33 


30   30   33 


48  1  *0 
22  I  18 


37   29 

20   14 


41   37   27   32   35   38 
28-2-2   26   29   24 


39  I  37 
16   15 


37   26   26   36  36   28 

22   10   18  I  18  21   16 

19   12   20  I  25  24   21 

1-5  -10  j   9  0-8 

>4  '  36  36   29 


37   42   37   33   36   37   38 


36   26   26   35   33   28 


12   30   12   16   26  I  20   26   26  ,  15 


20   18   16 


39   41  '  36   33   33  i   34 
19   20-4-3   25   23 


34   35   28 


42   40 
18   16 


34 
27 


31 

1 


40   41   42  '  38 
26   16   27  ,  18 


39   42   42  I  40 
26   29   18   16 


0-2-1 

28   29   36 

7   12  I   7 

30   26  I  35 


18  20 

6  5 

18  17 

4  5 

27  33 

6  9 

26  23 

1  -  2 

23  25 

3  2 

21  22 

7  4 

14  10 

-2  3 

20  20 

2  5 

23  25 

7  10 

20  18 

3  3 

22  22 


36   30 
14   13 


32   30   33 


39 
28 


45 
28 


46   52   48 
30   30   34 


57 
22 


50 
36 


37   48   32 
10   22   21 


45   52 
28   29 


52   41 
29   25 


47 
28 


38   46   42 
25   25   25 


53   47   53 

30   34   34 


49   36   44   33 
30   27   33   17 


47 

31 


50   47 
26   29 


37   33 
18   10 


37   31 
17   16 


41   35 

17   14 


45   36 

25   12 


41   36 
20   21 


41   35 
29   23 


35 

21 


35   30 
24    8 


41   31 
25   12 


36   29 
27    3 


33   30 
18   16 


33   32 
19   11 


38   33 
25   13 


45   33 
26    1 


50   32 
28   15 


35   30 
22   10 


36   32 
21   19 


39   28 
27    6 


34   23   20   18 
9    5   3-2 

23 


40   39 

16    1 


44   33 
29   19  ' 


38   32 
20    3 


41   34 
21    7 


39   33 

20    5 
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DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1956 

Tabu  S  -  Conlinu*d 

Day  Of  Month 

Station 

I 

2 

3  1  4 

5 

s 

7 

B 

9 

10 

u 

12 

13 

u 

IS   '6   "  j  18 

19 

20 

21 

22 

23  1  24 

25 

26 

27I 

28   29 1  30   31  i 

0 

< 

FORT  KENT 

MAX   27 
MIM  -23 

2« 

0 

IT  :  30 
-  2  -  « 

}1 

-  7 

-  8 

9 

3S 

-  3 

3« 

19 

30   39   39  ] 

-1«    0   4  ' 

34 

9 

39 

40  1  38   16   26 
-11   4-6-15 

29 

14 

29   29 
-17  -16 

16 

-  1 

13   19 
-  4  -11 

24 

-  4 

37 
13 

25 

-10 

22   20 
-4-2 

27«8 
-  3.0 

SARDINER 

MAX   3« 
MIN    2 

29 
8 

34 
11 

27 

-14 

39 
21 

37 

8 

32 

26 

44 
11 

47   38   32   33   43 

19   17   12   26   27 

41 

15 

42 

19 

39   30   25 
19    6   13 

38 
15 

39   35 

11   14 

22 
3 

22   26   41 
-2    7   12 

42 
22 

37 

11 

33   29 
20    3 

34aS 
12<5 

&RE£NVIU.e 

MAX 
MIN 

25 

-  8 

23 

24 
3 

28 
-21 

31 

11 

31 

4 

25 

19 

36 

18 

37 
13 

37   37   31 
-14  -10   24 

37 
22 

35 
22 

43 
16 

32   23   20 

7-5-6 

30 
16 

32   22 

10    8 

17 

1 

15   18 
4-5 

35 

7 

37 

15 

29 

4 

25   19 

4-2 

28.8 
5.6 

HtRAM  2  S 

MAX 
MIN 

36 
-  2 

26 
10 

35 

-  4 

25 
-14 

40 
20 

36 
8 

40 
25 

45 
16 

42 
26 

37   32   37 
21   17   26 

42 
22 

44 
22 

47 
27 

33   30   24 
12    0   16 

43 
15 

38   26 
18    8 

25 

4 

26   30 

0-6 

40 
21 

35 
26 

36 
22 

37   30 
6-2 

35.1 
12.4 

MOULTON  CAA  AP 

MAX 

MIN 

23 

-X2 

25 

5 

23   29 

-  8  -12 

31 
9 

21 
-  5 

20 

2 

34 

1 

33 

1 

32   39   30 
-9-1   22 

34 
20 

30 
10 

37 
10 

27   25   22 
1-4-7 

26 
8 

30   25 
-1-6 

16 
-  1 

12   17 
-1-7 

40 
12 

35 

12 

26 

9 

18   20 
3-5 

26.8 
1.7 

HOULTON  1  NE 

MAX 
MIN 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

28 
-10 

22 

8 

19 
7 

20 
-20 

24 
-  5 

24 
-  8 

29 
20 

26 
3 

32 

-  4 

35   29   28 
-15-7-1 

28 

9 

32 

6 

28 

7 

20   16   24 
a  -10    J 

25 

10 

32   24 
6    4 

20 
0 

21   20 
-  3    4 

31 
3 

27 
10 

17 
-  1 

20   21 

-4    8 

24.9 
0.9 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

18 

-  1 

27 

0 

32 

17 

23 
5 

33 

-  2 

30 
11 

31 
13 

30 
8 

39 

18 

40   40   35 

14   10   10 

38 
27 

39 
23 

34 
24 

45   25  ^i 
19    2    4 

24 
10 

33   34 

15   11 

26 

0 

20   21 
3-8 

33 

-  5 

42 
25 

28 

14 

33   22 

20-5 

31.2 
9.7 

LEMISTON 

MAX 
MIN 

31 
12 

28 
13 

31 
6 

26 

-  5 

36 
21 

36 

15 

34 
28 

44 
23 

40 
25 

34   31   32 
18   12   29 

40 
28 

41 
28 

42 
23 

28   28   24 

15   11   17 

36 

19 

34   25 

19   11 

20 

a 

22   25 

6   10 

36 
24 

34 
24 

34 
19 

30   24 
13    9 

31.9 
16.6 

LONG  FALLS  0AM 

MAX 
MIN 

MADISON 

MAX 

MIN 

33 
-  5 

28 

a 

29 
9 

26 

-17 

38 

18 

32 

10 

33 

21 

44 
14 

40 
25 

39   32   32 

7    2   25 

35 

25 

40 
24 

42 
17 

36   29   22 

15    0    4 

36 

5 

34   27 
11   11 

19 

4 

19   25 

8  -10 

33 

16 

39 

18 

32 
3 

31   25 

17-6 

32.1 
9.6 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

27 
6 

29 
17 

25 

0 

25 

0 

33 

10 

30 
11 

22 

4 

36 

20 

38 

-  4 

39   39   31 
-4-3   24 

38 
25 

44 
18 

40 
13 

32   24   23 
3-3    1 

32 

12 

32   23 

6    6 

18 
2 

18   20 
0    2 

40 
20 

29 
5 

30 
8 

22   22 
3    3 

29.7 
7.0 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 
MIN 

28 

It 

2* 
1* 

26 
6 

27 
1 

32 

20 

29 

11 

22 

8 

36 

5 

38 
10 

42   38   31 
r  3  -  5   24 

35 
22 

37 
25 

37 
22 

28   25   23 
9    2-5 

33 

11 

34   26 
9    6 

19 
5 

16   20 
6    1 

39 
12 

36 
12 

31 
4 

23   20 
8    4 

29.5 
8.5 

MILLINOCKET  DAM 

MAX 
MIN 

21 

-1* 

22 

5 

20 
8 

28 

-  7 

28 

13 

24 
-  6 

20 
15 

33 

6 

32 
28 

30   36   28 

^12  -  3   22 

39 

23 

32 
19 

36 
10 

28   20   22 

9  -10  -10 

28 
15 

29   22 

-4-1 

12 
-  3 

11   15 
1  -13 

32 
5 

32 
16 

22 
0 

21   18 
-  6  -12 

25.4 
3.2 

OLD  TOWN 

MAX 
MIN 

31 
2 

29 

9 

31 

15 

30 
-12 

32 

22 

32 

10 

27 
21 

40 
10 

43 

30 

40   32   35 

5    9   26 

39 

27 

39 
23 

44 
20 

38   27   25 
16    2    3 

37 
2 

37   29 

10    8 

22 

4 

22   22 

4    0 

20 

0 

42 
9 

35 
11 

30   33 
20    6 

32.4 

10.8 

OLO  TOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

31 

-  1 

31 
5 

30 

-  4 

29 
-18 

34 
21 

33 

5 

28 

9 

38 
9 

41 
12 

41   33   34 
-  1    7   28 

34 
27 

38 

24 

47 

17 

31   26   21 
9    1-2 

34 

14 

35   26 

4    4 

21 

4 

19   24 

0-3 

42 

19 

36 

7 

33 

4 

23   23 

8    4 

31.6 

7.3 

ORONC 

MAX 
MIN 

POSTLANO 

MAX 
MIN 

30 
16 

33 
23 

36 

13 

28 
5 

38 
24 

37 
23 

36 

29 

42 
29 

42 
33 

35   36   39 

28   28   31 

42 
31 

43 
26 

47 
33 

33   27   30 
20   13   20 

38 

17 

36   31 
27   12 

24 
5 

27   32 
12    6 

46 
29 

40 
27 

37 
26 

34   30 
19   11 

39.3 

21.3 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 

5 

33 
15 

34 
8 

27 
-  9 

41 
23 

35 

13 

35 

29 

43 

19 

44 
31 

35   35   34 

28   25   31 

42 
28 

42 
23 

45 
30 

32   28   25 

16    6   14 

37 

4 

37   28 
22    4 

25 

-  a 

25   31 

-  4  -  7 

46 

2e 

37 
22 

37 
19 

32   28 

14-8 

34.7 
14.5 

PRENTISS 

MAX 
MIN 

18 
-  2 

2'. 
10 

26 

10 

28 
-15 

28 
12 

28 
14 

30 
20 

30 
20 

32 

18 

30   28   30 
16   18   22 

30 
20 

32 

20 

35 

20 

40   24   24 
15-4    0 

22 

0 

28   30 
4    6 

22 

4 

20   34 

-  4    4 

34 

18 

30 

15 

30 
10 

20   20 

-4-4 

27.8 
9.1 

PRE50UE  ISLE 

MAX 
MIN 

25 

-  e 

22 

9 

23 

8 

23 
-  8 

30 
IS 

25 

-  8 

19 

8 

33 

-  1 

32 

18 

28   29   30 
-8    6   10 

32 

19 

31 
23 

38 
9 

35   15   20 
7-7-11 

28 
12 

25   20 

0  -10 

17 
0 

12   16 
3-9 

29 

1 

38 
13 

25 

a 

20   20 

1  -  a 

29.9 
3.3 

ftlPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

19 
-  9 

25 

-  7 

23 

13 

22 
-15 

34 
-12 

34 
-  2 

29 

1 

23 

14 

33 
22 

36   36   40 

-9-9-1 

32 
22 

32 

16 

34 
18 

37   16   24 
7-8-9 

21 

-  4 

28   31 
10    2 

21 
-  3 

15   12 

3  -  a 

21 
-  6 

40 
16 

17 

10 

25   25 

0-7 

27.1 
1.6 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

31 
2 

33 

13 

36 
16 

28 
-  5 

39 
8 

36 
15 

32 

26 

41 
15 

49 

25 

38   39   38 

25   19   30 

43 
28 

40 
20 

45 
26 

37   25   28 

20    7   15 

38 

a 

40   32 
18   16 

23 

1 

22   24   42 

5-4   19 

44 
22 

37 

17 

31   26 
20  -  1 

34.8 
14.7 

RUHFORO  3  SW 

MAX 
MIN 

28 

3 

22 

7 

30 
-  5 

24 
-13 

34 

19 

35 

10 

35 

25 

42 
25 

40 
14 

35   30   33 

e   0  25 

37 
27 

38 
22 

40 
18 

24   29   26 
10    7   17 

34 
9 

35   22 
8    7 

19 
5 

19   28 
8    9 

39 
19 

29 

20 

30 
le 

32   22 

10   0 

30.7 
11.4 

RUMFORD  1  SSE 

MAX 
MIN 

32 

11 

24 
11 

32 
8 

29 
-  9 

37 
20 

37 
16 

36 
25 

42 
29 

42 
20 

38   33   37 

13    5   27 

40 
28 

42 
28 

43 
22 

29   32   25 

13    7   19 

34 
18 

37   26 
12   10 

20 

5 

20   30 
9    6 

41 
18 

38 
15 

34 

20 

32   25 

14    7 

33.3 

14.7 

SANFORO  2  NNW 

MAX 
MIN 

32 

-  1 

30 
10 

33 
22 

28 

-10 

39 
22 

37 

10 

40 
29 

♦7 
11 

46 
29 

40   34   35 

27   27   31 

40 
26 

44 
18 

45 
26 

39   29   27 
20    7   20 

38 
17 

37   34 
18   10 

23 

7 

24   31 
8    5 

34 
15 

45 
20 

39 
12 

36   33 
19  -10 

35.8 
15.4 

UNITY 

MAX 
MIN 

29 

7 

27 
15 

28 
13 

25 
-  3 

35 

20 

35 

15 

28 
23 

41 

16 

40 
31 

30   32 
12   26 

33 

27 

37 
24 

45 
27 

38   24   22 
15    2   12 

34 

14 

35   27 

19   17 

19 

2 

19   20 
5    0 

41 
16 

43 
22 

31 
12 

27   24 
20    2 

31.0 
14.7 

■EST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

3* 

1 

29 
12 

41 
6 

28 
-15 

42 
22 

36 

a 

37 
25 

49 
13 

49 

12 

38   34   35 

26   25   26 

41 
22 

42 
19 

49 
29 

32   28   28 

8    2   12 

42 

13 

38   30 
18    4 

26 
-  4 

34   27 
4  -12 

40 
21 

37 
22 

38 
16 

34   30 
6  -12 

35.7 
11.2 

NtNSLOW 

MAX 
MIN 

2* 

1 

33 

4 

28 

15 

32 

-11 

25 

-  8 

38 
13 

35 

14 

32 

16 

44 
25 

43   44   38 
13   10   20 

34 
28 

37 
24 

41 
23 

44   28   30 
19    2    4 

36 

15 

41   38 
18   20 

28 

7 

20   23 

8    4 

32 

7 

33 
8 

41 
10 

28   31 
16    7 

33.8 
11.4 

MOOOLANO 

MAX 
MIN 

19 
-12 

28 

4 

31 
8 

30 
-14 

2« 

8 

34 
-  6 

28 
13 

27 
5 

36 

13 

39 

,-  4 

36 
-  1 

36 

4 

38 

4 

36 
23 

36 
17 

42   23   26 
16    1-3 

33 

2 

34 
3 

35 
-  1 

28 
2 

22   20 
3-4 

30 
2 

43 
10 

34 
0 

33   24 

18  -  1 

31.4 
3.8 

MASSACHUSETTS 


MAMS 

MAX 

23 

30 

38 

30 

30 

36 

34 

36 

44 

40 

36 

39 

40 

38 

43 

39 

30 

31 

29 

32 

36 

24 

20 

17 

36 

48 

33 

35 

29 

33.7 

MIN 

13 

14 

24 

-  8 

-  8 

11 

11 

31 

33 

32 

30 

31 

33 

26 

28 

20 

14 

16 

23 

18 

15 

5 

-  3 

-  2 

21 

21 

27 

6 

16.7 

AMM£RST 

MAX 
MIN 

34 
13 

33 
24 

36 

15 

21 

1 

39 

20 

34 
13 

39 

33 

4« 

30 

40 
32 

36 
32 

37 
33 

40 
34 

3« 
31 

43 

26 

38 
30 

33 

22 

26 
18 

31 
24 

39 
25 

42 
23 

27 
9 

25 

11 

34 
2 

47 
30 

35 

26 

42 

31 

35 

17 

28 

8 

35.2 

21.3 

BIROt  HILL  0AM 

MAX 
MIN 

31 
0 

32 

14 

34 
27 

28 
-16 

3« 

23 

33 

2 

36 
28 

41 
16 

41 

33 

39 
31 

34 
32 

34 
31 

37 

30 

♦I 
17 

40 
27 

38 
18 

29 
9 

27 
22 

36 
23 

41 
21 

36 
3 

-  6 

23 

3 

36 

-11 

46 
26 

46 
23 

38 
27 

37 
21 

29 

-  6 

35.3 

16.1 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

32 

13 

40 
23 

40 
22 

30 
9 

40 
26 

36 
23 

40 
30 

46 
28 

40 
35 

37 

30 

35 

31 

37 
32 

42 
30 

43 
24 

41 
33 

39 
22 

26 
14 

31 
22 

39 
22 

38 
26 

31 
16 

24 
2 

26 
10 

33 

7 

49 
25 

49 
25 

45 

30 

38 
20 

23 
8 

36.9 
22.0 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 

20 

42 
29 

40 
17 

32 

12 

43 
28 

37 
27 

43 
35 

49 
33 

44 
37 

38 
33 

39 
39 

41 
37 

45 
34 

49 

31 

44 
37 

37 
26 

28 
17 

32 

26 

40 
29 

41 
30 

31 
15 

28 
9 

29 

17 

35 

15 

53 

32 

40 
30 

47 
35 

38 
18 

29 
15 

38.8 
26.2 

aROCKTON 

MAX 
MIN 

35 

10 

45 
24 

45 
34 

34 
13 

44 
29 

42 
19 

44 
33 

50 
28 

47 
31 

42 
34 

39 
34 

42 

35 

♦7 
27 

47 
23 

47 
29 

42 
26 

34 
19 

34 
25 

45 
21 

42 

23 

40 
19 

28 

7 

30 
13 

36 
6 

52 
28 

50 
30 

49 
31 

47 
27 

30 

7 

41.7 
23.7 

CHARLTON  2 

MAX 
MIN 

34 

10 

40 
19 

39 
27 

28 

1 

41 
26 

37 
14 

39 

30 

44 
24 

41 
32 

36 

30 

35 

31 

39 
32 

41 
24 

43 
18 

40 
28 

38 
21 

30 
13 

30 
23 

42 
IB 

43 
22 

35 
12 

25 
3 

26 
11 

35 
-  3 

47 
26 

50 
25 

43 
27 

40 
22 

33 
-  1 

37.7 
19.5 
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Table  5  ■  Continued 


NEW   ENGLAND 
FEBRUARY   1956 


Day 

0(  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

" 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

3* 
22 

40 
31 

41 
33 

35 

10 

43 
26 

42 

21 

42 
32 

46 

31 

49 

37 

41 

33 

39 
33 

39 

34 

■>3 
32 

45 
27 

46 
39 

41 
26 

39 

17 

32 
25 

43 
25 

46 
25 

38 
18 

28 
6 

30 
11 

38 
10 

52 
26 

50 
30 

46 
31 

49 
22 

32 

11 

40a6 
24<8 

CLINTON 

MAX 
MIN 

31 

14 

35 
13 

36 
28 

37 

2 

31 
3 

34 
14 

37 
15 

42 
27 

45 
26 

40 
26 

39 
29 

i7 
32 

39 
29 

44 
23 

41 
24 

40 
21 

39 

16 

26 

17 

31 

19 

41 
23 

42 
16 

30 

1 

28 
6 

30 

0 

36 
28 

60 
26 

38 
27 

44 
24 

32 

1 

37.0 
16.3 

COHASSET 

MAX 
MIN 

38 
26 

33 

17 

42 
29 

36 

15 

39 
11 

42 

23 

38 

28 

42 

28 

49 

28 

44 
33 

35 
33 

39 
36 

39 

30 

49 
27 

46 
27 

34 
18 

32 

19 

33 

26 

40 
25 

40 
21 

31 
8 

28 
8 

29 

11 

43 

12 

53 
30 

40 

30 

45 
30 

34 
12 

38.7 
22.9 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

29 

11 

33 
16 

44 
31 

40 
12 

39 

16 

43 

19 

46 
22 

44 
24 

42 

28 

41 
32 

37 
33 

40 
35 

42 
25 

46 
26 

43 
29 

43 
26 

36 
19 

31 
21 

34 
27 

40 
26 

40 
21 

31 
9 

30 
12 

29 
11 

42 

15 

49 
30 

41 
31 

50 
32 

39.3 
22.8 

EOCARTOWN 

MAX 
MIN 

31 
17 

34 
21 

44 
33 

42 
21 

35 

21 

44 
26 

47 

28 

43 
26 

42 
27 

49 
32 

39 
33 

42 
35 

44 
32. 

49 
27 

43 
28 

46 
28 

39 

23 

33 
23 

35 

22 

42 

29 

42 
23 

33 

10 

29 

11 

30 

14 

46 

14 

60 
33 

46 

34 

51 
33 

35 
17 

40.6 
24.9 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

3» 

17 

43 
28 

40 
24 

33 
13 

43 
30 

40 
25 

43 
33 

47 
31 

49 
36 

38 
33 

30 

34 

42 
36 

47 
32 

44 
28 

46 
36 

39 
26 

28 
20 

33 
24 

41 
28 

40 
30 

33 
18 

29 
9 

28 
17 

36 

14 

49 
31 

40 
29 

49 
36 

36 
24 

34 
14 

39.3 
26.1 

FITCHBURO  2  S 

MAX 
MIN 

26 

13 

35 

12 

35 

27 

37 

-  4 

30 
0 

42 
13 

36 

17 

40 
26 

46 
32 

43 
30 

40 
32 

46 
33 

40 
30 

41 
18 

43 
22 

40 
22 

34 
15 

28 
18 

34 
23 

40 
25 

46 
16 

28 

4 

25 
6 

29 
9 

40 
16 

60 
26 

37 
21 

42 
24 

34 
2 

37.5 
18.2 

FRAMINSHAM 

MAX 
MIN 

28 

15 

37 
18 

40 
30 

37 
8 

33 
10 

48 
19 

42 

20 

41 
30 

49 
32 

43 
32 

36 
32 

36 
33 

41 
29 

45 
25 

47 
28 

42 
24 

35 
17 

29 
16 

36 
24 

41 
22 

44 
19 

29 
6 

26 

9 

30 
6 

44 
11 

63 
28 

39 

29 

46 
31 

35 
6 

39.1 
21.1 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

36 
15 

34 
25 

37 
24 

28 

4 

43 
24 

41 
18 

41 
32 

45 
26 

42 
36 

38 
30 

38 
32 

42 
33 

46 
33 

44 
24 

41 
32 

40 
24 

30 
16 

31 
26 

42 
23 

43 
26 

32 

18 

29 

7 

30 

11 

37 

10 

48 
28 

49 
28 

46 
28 

40 
22 

32 
12 

38.8 
23.0 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

2« 

IQ 

34 
11 

38 
23 

32 
-  7 

32 

-  9 

37 

9 

33 

8 

35 

31 

41 
31 

40 
30 

37 
29 

39 

29 

40 
30 

38 
22 

44 
22 

38 
19 

29 

11 

28 
16 

32 
22 

36 
19 

40 
8 

26 
3 

19 
6 

23 

1 

39 

2 

62 
22 

37 
22 

37 
26 

34 
2 

34.9 
16.6 

HYANNIS 

MAX 
MIN 

34 

16 

39 

19 

43 
33 

36 
12 

44 
31 

42 

16 

49 
36 

43 
26 

49 
33 

41 
31 

44 
36 

41 
34 

46 
29 

46 
30 

46 
27 

42 
27 

35 

22 

36 

26 

41 
27 

40 
25 

36 
22 

30 
8 

30 
16 

33 
12 

49 

28 

50 
31 

90 
32 

42 
26 

29 
12 

40.6 
29.0 

KNIGHTVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

28 
IS 

33 
19 

36 
22 

32 

-  3 

32 
-  2 

38 
10 

34 
12 

38 
32 

46 
26 

42 
24 

38 
28 

39 
30 

42 
26 

40 
22 

46 
26 

38 
20 

32 

14 

26 

18 

35 

23 

36 

20 

48 

14 

24 

4 

22 

10 

23 

-  1 

36 

1 

61 
24 

36 
24 

42 

24 

33 

8 

36.0 
17.0 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

30 
9 

37 

11 

38 
29 

38 
6 

33 
9 

44 
14 

39 
15 

42 
25 

47 
26 

40 
32 

34 
32 

38 
33 

39 

27 

44 
22 

49 
24 

40 
25 

35 
16 

29 
17 

32 

20 

42 
16 

45 
19 

30 
6 

27 
6 

29 

1 

40 

7 

51 
28 

37 
28 

46 

30 

36 
3 

38.1 
18.4 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

34 
14 

34 
25 

36 
19 

27 
5 

42 
25 

38 
16 

42 
32 

46 
29 

42 
36 

36 
29 

34 
30 

37 
33 

43 
21 

43 
25 

41 
30 

40 
23 

28 
14 

30 
16 

39 

23 

41 
24 

33 

19 

26 
6 

23 
10 

34 
10 

50 
27 

50 
28 

44 
27 

37 
22 

29 
10 

37.3 
21.7 

LEXINGTON 

MAX 
MIN 

3S 

13 

34 
25 

36 

31 

32 

5 

42 
25 

36 

16 

41 

33 

46 
29 

42 
37 

38 
32 

38 
33 

38 

33 

44 
33 

43 
26 

40 
39 

35 
25 

28 
16 

32 
24 

40 
24 

44 
23 

39 
18 

29 
6 

30 
8 

37 
6 

51 
29 

46 
29 

44 
32 

38 
23 

30 
9 

38.2 
23.4 

LOWELL 

MAX 
MIN 

36 
15 

34 
25 

39 
30 

30 
2 

44 
24 

40 
20 

42 
32 

46 
28 

43 
35 

40 
30 

38 
32 

38 
32 

42 

31 

43 
25 

41 
32 

40 
24 

31 
15 

31 
25 

41 
26 

41 
26 

38 
19 

29 
6 

31 

10 

36 

9 

47 
27 

51 
28 

44 
29 

42 
22 

33 

10 

38.8 
23.0 

MIOOLETON 

MAX 
MIN 

34 
18 

38 
26 

40 
26 

36 

10 

44 
30 

40 
18 

42 
34 

46 
28 

44 
40 

42 
38 

40 
36 

40 
36 

44 
34 

42 

30 

42 

34 

42 
26 

32 

20 

34 

30 

40 
22 

42 
26 

38 
20 

28 
6 

30 
6 

32 

6 

48 
30 

60 
30 

44 
32 

44 
26 

40 
20 

39.9 
25.6 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 

22 

44 
28 

38 
28 

38 
20 

43 
28 

42 
26 

49 
35 

41 
30 

43 
35 

42 

31 

46 
33 

45 
35 

43 
32 

39 
30 

45 
36 

39 
29 

30 
25 

37 

30 

40 
30 

38 
27 

31 
20 

27 

14 

29 

20 

36 

18 

60 
34 

40 
33 

46 

34 

42 
25 

28 
19 

39.4 
27.8 

NED  BEDFORD 

MAX 
MIN 

37 
20 

45 
30 

39 
23 

34 
18 

49 
32 

40 
28 

49 
36 

46 
32 

49 
38 

40 
36 

41 
36 

44 
37 

48 
33 

46 
30 

46 
38 

40 
28 

28 
22 

34 
28 

42 
31 

43 
32 

34 

18 

30 
12 

31 
20 

37 
16 

50 
36 

41 
32 

91 
37 

37 
20 

30 
17 

40.3 
28.1 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

29 
15 

33 

17 

32 

4 

28 
-  6 

34 
23 

32 

11 

33 

30 

42 
28 

40 

31 

35 
24 

34 
24 

37 
32 

37 
24 

40 
21 

39 
22 

26 

11 

26 
11 

30 
21 

32 

16 

38 
16 

22 
3 

19 
0 

16 

7 

31 

3 

49 
30 

33 

20 

38 

28 

31 

8 

24 

5 

32.5 

16.5 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

36 

16 

41 
26 

44 
35 

3S 
14 

44 
30 

42 
22 

44 
33 

49 
28 

47 
37 

39 

33 

38 
34 

42 

36 

48 
32 

47 
26 

48 
39 

45 
26 

39 

20 

33 
26 

42 
27 

42 
28 

37 
20 

30 
6 

30 
14 

36 
11 

62 
28 

90 
30 

50 
32 

48 
25 

28 

11 

41.6 
25.6 

PROVINCETOWN  3  N 

MAX 
MIN 

32 

18 

41 
30 

41 
30 

41 
26 

42 
30 

49 

34 

46 

30 

45 
30 

42 
30 

42 
34 

42 
28 

42 
39 

44 
32 

42 
36 

38 
26 

35 
25 

38 

30 

42 
26 

40 
33 

40 
27 

31 
15 

32 

20 

36 
22 

48 
32 

46 
32 

42 
32 

45 
28 

28 
21 

40.3 
28.4 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

31 
12 

36 
16 

44 
30 

39 

13 

34 
15 

44 
19 

42 
21 

44 
25 

49 
28 

44 
33 

37 
33 

40 
34 

43 
26 

47 
26 

49 
28 

47 
27 

37 
20 

31 
20 

33 

26 

42 
25 

40 
21 

32 

9 

28 
12 

30 

11 

46 
15 

61 
29 

42 
30 

50 
33 

34 
12 

40.1 
22.4 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

32 

16 

37 
24 

39 

20 

30 
12 

40 
26 

37 
19 

41 
31 

45 
28 

41 
32 

36 
32 

38 
31 

38 
31 

44 
31 

43 
26 

40 
34 

36 
23 

28 
16 

32 
23 

38 
23 

36 
25 

28 

14 

27 
6 

28 
10 

30 
10 

49 

26 

42 
27 

45 
28 

38 
16 

25 

11 

36.6 
22.5 

SALEM  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

33 
17 

39 
27 

38 
29 

31 
9 

42 
26 

36 
23 

40 
32 

47 
30 

42 
39 

39 
32 

38 
33 

38 
39 

49 
39 

42 
29 

43 
39 

41 
26 

28 
16 

32 

25 

37 
25 

40 
27 

33 
20 

26 

7 

28 

13 

33 
12 

51 
29 

61 
30 

45 
33 

40 
21 

26 
12 

38.1 
24.9 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

36 

17 

44 
26 

40 

25 

34 
15 

44 
29 

42 
24 

48 
32 

44 
29 

42 
35 

36 
34 

39 
34 

44 
34 

44 
31 

44 
26 

46 
34 

37 
24 

38 
21 

34 
26 

41 
28 

36 
28 

34 

17 

30 

10 

31 

17 

34 
13 

62 

33 

39 
31 

91 
30 

38 
24 

30 

13 

39.8 
25.7 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

25 

7 

31 

7 

36 
21 

32 
-  6 

29 
-  6 

37 
13 

33 
13 

37 
32 

46 
27 

40 
30 

34 
31 

39 

32 

39 

30 

37 
20 

42 

20 

38 
21 

31 
13 

24 
16 

34 
22 

35 
23 

39 
16 

26 
4 

20 

7 

22 

0 

30 
17 

46 
24 

39 

26 

38 
26 

32 

2 

33.8 
16.8 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

37 

18 

34 
27 

37 
31 

39 

8 

42 
21 

40 
20 

40 
31 

48 
32 

47 
34 

42 
32 

39 
33 

41 
34 

42 
32 

44 
27 

42 
39 

40 
24 

33 

18 

32 
25 

44 
28 

43 
26 

40 
17 

26 

7 

27 
13 

36 

12 

47 
28 

46 
27 

44 
32 

43 
26 

33 
13 

39.9 
24.5 

ST0CKBRI06E 

MAX 
MIN 

S3 

11 

35 
18 

34 
13 

28 

-  8 

38 
22 

33 

e 

34 
31 

42 
29 

39 

27 

36 
29 

37 
26 

39 
32 

38 
29 

40 
17 

38 
27 

31 
19 

28 
13 

33 
22 

36 
20 

39 
16 

29 

7 

23 
2 

24 
10 

33 
-  2 

50 
29 

36 

21 

40 
29 

33 
17 

26 
0 

34.6 
17.7 

SXAMPSCOTT 

MAX 
MIN 

34 
21 

38 
25 

36 
25 

33 
15 

38 
30 

40 
30 

40 
31 

49 
34 

40 
38 

36 
35 

38 

36 

38 
35 

42 
33 

46 
34 

43 
36 

41 
26 

26 

16 

32 

25 

40 
26 

40 

31 

30 
22 

28 
12 

26 

16 

32 

16 

47 

26 

48 
29 

46 
32 

40 
23 

28 

14 

37.6 
26.9 

TAUNTON 

MAX 

MIN 

35 
11 

42 
24 

42 
32 

39 

10 

43 
31 

43 
19 

44 
33 

48 
27 

49 
32 

40 
34 

41 
34 

41 
36 

47 
24 

46 
26 

49 
33 

42 
25 

31 
20 

33 
26 

43 
26 

42 

25 

\l 

28 
8 

29 

15 

36 
8 

49 
28 

50 
30 

90 
31 

47 
25 

29 

10 

40.8 
24.1 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

25 

0 

33 
2 

34 

2 

34 
-11 

23 

-  6 

40 
6 

39 

10 

37 
19 

49 
29 

39 
31 

34 
32 

39 

31 

37 

31 

39 
19 

43 
20 

38 
18 

33 
10 

26 

14 

33 

22 

39 
21 

42 
10 

27 

-  7 

22 

-  6 

27 
-  9 

36 
-  2 

46 
24 

34 
29 

40 
24 

34 
-  3 

34.9 
12.3 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

37 

7 

32 

19 

37 
26 

27 
-  7 

44 
19 

36 

9 

40 
28 

49 
24 

43 
29 

38 

31 

38 
32 

41 
32 

42 

30 

4S 
20 

43 
29 

39 
22 

23 

13 

30 
23 

36 
23 

46 
24 

28 

14 

23 

4 

28 
-  1 

35 
-  3 

45 
26 

46 
29 

44 
23 

It 

32 
-  2 

37.9 

18.8 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

36 

8 

41 
20 

41 
24 

32 
5 

44 
29 

38 
16 

42 
32 

48 
28 

42 
35 

36 

33 

37 
33 

39 
39 

49 
26 

44 
21 

42 
32 

40 
25 

28 
17 

32 
26 

43 
22 

43 
22 

33 

18 

27 

5 

30 
10 

36 
3 

61 
28 

51 
26 

47 
31 

38 
20 

30 
3 

39.2 

21.9 

WALPOLE  1  S 

MAX 
MIN 

32 

4 

42 
22 

42 
22 

34 

4 

44 
30 

44 
16 

42 
33 

44 
28 

44 
34 

38 

33 

38 
34 

40 
36 

44 
2« 

44 
24 

44 
29 

42 
22 

26 
16 

32 
24 

45 
18 

42 

20 

30 

16 

24 

* 

28 
12 

34 
-  6 

42 
28 

42 
26 

47 
32 

36 

19 

28 

-  1 

38.9 

20.9 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

30 

8 

3S 
12 

37 
13 

23 

-14 

37 
20 

31 
3 

19 

29 

40 
29 

41 
21 

35 

20 

39 

25 

39 

30 

37 
25 

*3 
13 

40 
23 

34 
13 

26 

7 

28 
18 

38 
19 

40 
17 

28 

-  4 

20 

-  2 

20 
8 

37 

4 

60 
24 

48 
19 

38 
22 

30 
18 

25 

-  7 

34.9 
14.0 

WESTON 

MAX 
MIN 

39 
11 

37 
24 

38 
30 

33 
1 

44 
24 

39 

19 

42 
32 

48 
27 

46 

36 

42 
32 

39 
32 

39 
32 

43 
30 

49 
24 

44 
32 

39 
29 

32 

15 

31 
24 

44 
23 

43 
23 

42 
16 

31 
3 

30 
9 

36 
6 

60 
26 

62 
27 

46 
30 

49 
22 

32 

7 

40.2 
22.2 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

36 
12 

34 
25 

37 
17 

24 
9 

40 
23 

35 

11 

40 
32 

46 
32 

42 

30 

35 
32 

37 
32 

40 
34 

41 
29 

42 
28 

39 
31 

38 
24 

29 

19 

39 

25 

40 
20 

44 
24 

32 
12 

26 

7 

26 

11 

34 
-  2 

46 
29 

44 
26 

43 

30 

34 
19 

29 

12 

36.6 
21.7 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 
13 

38 
23 

35 
13 

27 
8 

39 
25 

34 
23 

36 
30 

41 
26 

39 
34 

34 
29 

34 
31 

36 
32 

40 
27 

41 
21 

39 
29 

30 
19 

25 

15 

28 
22 

38 
23 

43 
22 

29 
8 

21 
2 

22 

10 

34 
6 

49 
29 

33 
23 

38 

30 

32 

11 

23 

5 

34.0 
20.3 

See  Heforence  Notes  Following  Station     Index 
-   32   - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARy   19S6 


Tobl*  5  -  Coottnutd 

StottOQ 


Day  Ol  Month 


9      10      11      12      13      U     15     16      17     18      19     20     21      22     23     24     2S     26     27     28     29 


MWCESTER 


NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 

BERLIN 

BETHLEICM 

BLACKWATER  0AM 

CAMPTON 

CONCORD  MB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST   0EERIN6 

FMYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

«RAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

NEW  LONDON 

PWfiTHWOOO 

PETERB080   2  S 

PINKHAM   NOTCH 

PLYMOUTH    1   WNN 

PWTSMOUTH 

WRRY  MOUNTAIN  MM 

VEST  LEBANON 

MINOHAH 

WOLFESORO  FALLS 

MOOOSTOCK 


RHODE  ISLAND 
BkOCK  ISLAND  »8  AP 

MEENVILLE 


i»     36  57 

9   22   24 


44   57  40   40   42  »»      37   41 
2S   It   29   27   29   39   30   33 


38   27   28   47   4ft   32 

21   19   23!  IS   2S   12 


23   28   ft2   32   49   4S   36   29 
2   10    2  !  23   24   29   23    0 


MAX   21 

HIN  I   0 


33 

1 


MAX   33 

NIN  ,   9 


MAX   34 
MIN    6 


28  26 

7  7 

29  28 
-2  9 

26  23 

13  6 

29  13 

15  IS 

33  29 

2  IS 


32   36 
17   23 


28   39 
10   16 


28   23 

5   10 


10 
-  9 


27   34 
11   16 


26   31 
7   19 


22   31 
■U   16 


29   22 

•22  -12 


20   32 

■10   12 


22   40 
■14   16 


30   24 
■25  -20 


23   40 

-15   20 


27   42 
-10   22 


26   40 
16   18 


23   28 
■22   14 


18   27 
-25  -22 


36   32 

10   26 


39   32 
13   26 


37   37 

12  ,  29 


36   36 

10  I  13 


37   39 
12  ,  31 


39   40 
13   32 


37   38 

8   28 


33   32 

9  I  23 


23   32 

-5-2 


41  38 

24  28 

33  49  i 

26  31  I 

39  37 

25  25 

47  43 

25  30 

38  44 

19  22 

46  42 


46   43 
26   29 


38   39 

29   26 


23   39 

■15    4 


MAX  ;  29 
MIN  -10 

MAX   32 
MIN  -  3 

MAX   37 

MIN  |-  1 

MAX  I  32 
MIN    5 

MAX  ;  34 
•  7 

MAX   30 
MIN 

MAX 
MIN 

« 

-  9 


24   31  I 
3   12 


27   31   21   38 
9-1-16   18 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN ; 


MAX   34 
MIN   10 


MAX   25 
MIN  -  4 


MAX   22 
MIN  -  5 


MAX 

MIN 


MAX   30 
MIN   11 


31   36 

13   19 


28   31 

11-4 


32   32 
22    1 


18   11 
4-9 


32   37 
19    5 


34   30 
7    7 


30   34  I 
18   22 


28   33 

IS   16 


21   22 
2    i 


22   38 
■14   24 


21   39 

■18   14 


26   36 

-12   19 


17   19 
1    2 


27   43 
■10   21 


25   33 

0   13 


26   40 
1   21 


26   3« 

■  7   18 


20   30 

-11   13 


39  I  41 

11   30 


39   37 
8  ,  29 


38   37 

2  1  28 


36   39 

10   29 


38   38 

17   30 


48   42 
26   29 


49   40 
19   28 


44   41 
15   27 


43   43 
22   29 


46   40 
16   34 


30   37 
19   18 


38   32 
27   22 


37   34 
25    5 


33   39 

28   29 


39   39 

28   30 


33   33 

27   26 


36   3« 

30   30 


29   34 

6  I  28 


39  I  36 

29   30 


37  I  41 

32  '    26 


41 

10   30 


37   38 
19   29 


32   31  j 

4   14  ■ 


32   23 

19    9 


28   34  I 
0   IS 


30   30 
-  4   16 


33   40 

12   22 


27   35 

11   14 


22   30 
8   11 


26   41 
-  7   22 


39   24 

•19  -II 


31   21 

•16  -12 


37  I  40 
11  ;  30 

42  I  43 

6  I   8 

40   37 
5  I   6 

49   19  i  42 
23   10   32 


49   43 
20   28 


38   40 
22   30 


18   19 
9    6 


4«   41 
21   12 


39   34 

24   31 


4«   48  { 
24   32 


42   37 
25   33 


42   39 

16   18 


40   46 
24   26 


46   43 
27   28 


41   49 
16   20 


38   44 
18   19 


48   49 
21   30 


38   33 

27   26 


38   31 
29   25 


12   33 

29   25 


38   37 
30   32 


12   32 

25   24 


35   37 

27   28 


40 
32   32 


40   47 
17   29 


38   41 
25   24 


38   44 
22   28  : 


44   44 
20   26 


41   44 
21   22 


43   39 

19   27 


44   41 
24  29 


43   39 
19   29 


38   43 
21   21 


33   32 
20   21 


49   4} 
21   26 


33   22 
7-6 


44   24 

12-1 


40   30 
19    8 


44   30 
16    0 


31   28 
16   11 


40   29 
22   11 


36   28 
18    6 


27   24 
10   12 


24   30   32   27   14   16   23 

15  1  19   12   10  I-  B  -  1  -  9 ; 


27  1  28   32   33 


26   29 
13  {  18 


35   13   22 


20   16   17  ■ 


39   21 

13  I   0 


39   40 
21   23 


23   26   29 


39   19 

29   25 


18   41 
10   29 


24   13   18 

-16   17   14 


MAX  i  33   43   38   39   43   18 
MIN   23   30   25   22   32   28 


MAX 
MIN 


34   43   38 
14   25   23 


30   41   37 


44   42 
20   27 


40   42 
20   27 


18   2> 

8   11 


14   16 

29   31 


38   35 

22   29 


42   34 
27   27 


39   33 

27   28 


29   32 
13    5 


43   32 

24   19 


37   18 
29   30 


40   37 
29   31 


41   39 

28   28 


40   3« 

29   32 


3*   31 

26   21 


93   39 

25    7 


45   48 
19   21 


43   49 

16   21 


4X   44 
22   30 


46   42 
17   28 


43   49 
22   26 


42   44 
19   28 


41   40 
24   28 


19   24 
9    1 


44   40 
19   27 


31   41 

20   27 


-10  -10 !  13 


14 

-  4 


15   23 

■2-7 


25   35 

3-2 


22   24 

0-3 


26  33 

■  4    9 

27  33 


25   38 

I  -  1 


12   26 

0  -20 


44   48 
18   15 


28   47 
5   16 


43   47 
17   16 


32   42 
22   23 


31   41 

0   24 


42   34 
25   20 


37   48 
25   26 


46   48 
24   21 


42   42 
16   11 


27   22 

14-4 


26   29 
15   17 


28   28   20 
15   17  -  4 


33   26 
21    8 


33   33 

24    8 


33   29 

18-4 


25   23 

10  -10 


3-6-4-11-6 


17  i  23 

5 ;    1 


40   29 
12    8 


40   40 
17   14 


36   21 
15-2 


34   23 
IS    2 


32  1  23 

12  j   5 


38   30   28 


28   29 
17    7 


35   38   34 


40   46 
22   21 


29   22 
13    0 


29   29 
17   12 


30   33 
25   25 


33   41 

18   26 


96   44 

24  :  28 


40   41   43 
39   33   35 


19   39   41 
35   39   36 


36   3«   40 


44   42 
20   29 


42   41 
22   29  I 


41   43 

20   25 


40   44 
20   22  I 


44   41 
29   28 


40   49 

13   17 


40   43 
17   19 


42  , 
2»l 


43   46  I 
21   23 


<a      42 
27   21 


39  26 
20  14 

40  22 

20  15 

40  30 

18  11 

36  24 

17  8 

29  25 

10-4 

42  27 

15  3 

33  28 

18  10 

39  30 

16  5 

44  29 

15  4 

39  33 

21  13 

36  31 

17  7 

39  29 


38   42   23 


21 
-  6 


21 

-11 


23  I  39 

19  j  20 


42 
20 


29 

10 


20   30 
•  6  -12 


21   30 
•14  -18 


23   27 
■  3  -10 


22   29 
6    7 


24   30 
■  7  -13 


24   33 
-  5  -  5 


-  9 
-20 


34   23 

10  I   2 


27   37 
12   IS 

42   42 


23 

5 

18 


28   27 
-12  -12 


23   22 

-9-5 


27  I  15   19   10 


29 

1 


33   35 
23   23 


31   38 
22   12 


34   48 
21   20 


46   40 
24   22 


46   46 
26   24 


41   31 
25   21 


49   33 

29   22 


44   32 
28   20 


8   17 
-12  -  2 


38   42 
22  30 


30   36 
12   12 


44   38 
23   19 


44   36 
21   24 


42   28 
12   16 


32   36 

17   20 


38   44 

28   19 


47   35 
29   IS 


46   32 
29  22 


49   45 
26   16 


44   37 
21   23 


40   14 

19   20 


34   28 
21    4 


32   27 

20-2 


32   25 

18    0 


32   26 
13-2 


36   30 

24-1 


34   26 

11    7 


34   27 
3-4 


33   26 
12    2 


12-5 

-11  -15 


35   21 

17-1 


38   32 

17    4 


36   28 
18    8 


39   25 

19    7 


41   32 
21-4 


34   31 
22-4 


42   33 

21-2 


39   26 
29    7 


33   26 

18    8 


42   40   43 
33   31   39 


37   31   36   40   38   31 
28   23   31  I  32   30   17 


28   30   37   48   40   47  !  37   31 
13   20   18   37   33   34   26   20 


45   47   36 


28   21   31   30   33   33   31   33   28   23   32   22 


25   32 
18   23 


28   25   26   37   57   40   47   36   29 
15    5   13    6   29   27   31   22    5 


34<9 
16(1 


13  «2 
19  •} 


38.4 
28  •6 


37.8 
22.5 


Sm  R.UfM»c  NelM  ToUowinq  Station     ^'i'* 
-    33    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Conllnued 


NEW   ENGLAND 
FEBRUARY   1956 


Station 

Day 

Ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

35 

12 

43 
24 

44 
24 

39 

13 

43 
32 

40 
25 

43 
32 

49 
30 

44 
29 

43 
34 

39 

34 

44 
37 

46 
26 

43 
22 

49 
33 

42   35 

25   21 

34 
23 

42 
22 

41 
26 

41 
20 

29   30 
9   6 

34 
6 

49 
28 

48 
30 

90 
36 

42   32 
25   IS 

40.7 
24.1 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 

16 

44 
27 

38 

20 

32 

13 

43 
30 

38 
24 

42 

34 

47 
33 

49 
36 

38 
39 

40 
36 

44 
36 

46 
30 

47 
26 

45 
34 

37   26 
26   20 

34 
26 

42 
27 

42 

28 

31 

15 

27   29 
9   16 

37 

12 

53 
33 

40 
31 

49 
36 

36   28 
19   12 

39.1 
25.4 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

25 
3 

40 
3 

32 
20 

35 

-10 

20 
-10 

41 
10 

36 

10 

42 

20 

50 
22 

43 
29 

36 

30 

36 

31 

43 
31 

40 
21 

44 
21 

40   32 
20   10 

26 

11 

32 
22 

40 
24 

45 
10 

28   28 
-6-6 

28 
-  6 

36 
-  6 

42 
25 

39 

26 

41   34 
23    4 

36.1 
13.2 

BENNINOTON  2  NW 

MAX 
MIN 

31 
3 

36 
14 

33 
24 

31 
-11 

38 
17 

35 

14 

35 
24 

45 
25 

39 

30 

35 
31 

40 
29 

41 

31 

38 
30 

46 
16 

40 
31 

32   25 

16    8 

34 
23 

35 

25 

39 
20 

28 
10 

20   21 

-3    8 

36 
-  3 

63 
26 

37 
21 

40 
24 

32   29 
16    0 

35.3 

17.2 

BLOOMFIELO 

MAX 
MIN 

29 
-  8 

27 
-  2 

27 

13 

29 
-26 

32 

17 

36 

1 

35 

28 

39 
27 

39 
31 

3S 

-  1 

42 

4 

38 
31 

37 

30 

38 
24 

39 
30 

38   26 

11-9 

27 
17 

33 

19 

35 
-  2 

29 
-  8 

13   16 
-2    2 

23 

-20 

43 

11 

46 
13 

29 

17 

30   22 
12  -11 

32.1 

8.6 

BURLIN6T0N  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

27 
2 

31 
22 

29 

-  4 

24 
-  8 

35 
22 

33 

16 

35 

24 

39 
22 

37 
22 

40 
23 

37 

24 

38 
32 

36 
29 

38 
28 

41 
21 

21   19 

10    4 

29 

19 

34 
21 

36 
20 

22 

8 

18   19 
3-2 

30 
-  6 

45 
28 

29 
IS 

30 
21 

24   23 
11    2 

31.0 
14.9 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

32 

-  1 

28 
5 

34 
12 

21 
-22 

39 
12 

36 

0 

37 
26 

46 
20 

39 
27 

39 
25 

37 
21 

40 
29 

40 
28 

47 
13 

44 
25 

36   25 

14-3 

27 
18 

38 
21 

39 
18 

30 

1 

22   22 

-7-4 

33 

-15 

41 
22 

47 
20 

38 
21 

33   28 
20  -12 

39.0 
11.9 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

34 
-  9 

36 

-  8 

31 
12 

28 
-21 

27 
-18 

37 

4 

36 

5 

37 
9 

44 

14 

43 
21 

37 
14 

36 
23 

41 
26 

40 
14 

42 
14 

45   43 
9-4 

28 

-  7 

34 

20 

36 

11 

37 
2 

29   26 
-  8  -14 

20 
-19 

28 
-17 

45 
17 

32 
13 

34   29 
17  -14 

39.0 

3.7 

CORNWALL  1  N 

MAX 

MIN 

30 

31 
14 

30 

7 

23 
-  8 

40 
15 

35 

10 

36 

25 

40 
21 

38 
29 

40 
22 

37 
20 

41 
30 

37 
33 

36 

19 

42 
32 

32   20 

13    3 

28 

14 

42 
20 

43 
19 

29 
6 

22   20 
-6    4 

27 

-  7 

44 
22 

47 
16 

32 
22 

29   28 
19    0 

33.8 
14.2 

DORSET  1  S 

MAX 

MIN 

31 
-  4 

35 
9 

35 
15 

26 

-16 

39 

15 

35 

4 

39 
26 

41 
26 

41 
33 

34 
28 

39 

17 

40 
31 

36 
29 

40 
14 

44 
30 

36   25 
15    1 

28 

19 

38 
25 

39 
16 

32 
6 

21   26 
-  1    6 

34 

-  8 

62 
25 

36 
29 

31 
11 

28   32 

-  1    3 

34.6 
13.8 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

30 

-  8 

30 
2 

29 

0 

30 
-23 

31 
19 

39 
10 

36 
28 

38 
24 

40 
22 

42 

4 

40 
8 

42 
32 

38 
29 

39 
27 

40 
25 

25   24 

10-8 

31 
16 

32 

16 

34 
8 

25 

0 

16   17 
-1-1 

28 
-19 

46 
24 

37 
11 

30 
18 

26   26 

12-7 

32.5 
9.6 

LEMINGTON 

MAX 
MIN 

28 

-11 

28 
-  5 

28 
-  6 

24 

-31 

31 
18 

38 

-  4 

33 

26 

37 
23 

35 
9 

39 

-10 

49 
3 

36 
26 

36 
27 

37 
23 

38 
20 

22   22 
1  -  2 

26 

12 

30 
18 

29 
-  6 

24 
-  6 

14   16 
-2-3 

23 

-25 

45 

4 

46 

11 

28 
9 

24   20 
6  -11 

30.4 
3.8 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

IS 
-  3 

32 

2 

29 

14 

26 

-21 

21 
-16 

39 

15 

36 

17 

35 
17 

42 
IB 

39 
24 

38 

15 

39 

29 

37 
31 

38 
27 

41 
29 

45   23 
16-3 

23 
0 

29 

23 

33 

13 

34 
10 

18   18 
4    6 

17 
-  9 

29 
-  5 

41 
19 

29 

19 

29   26 

20-4 

30.9 
10.4 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

32 
-  2 

26 

10 

27 
-10 

20 
-17 

34 
18 

35 

15 

33 

27 

44 
18 

38 
23 

37 

18 

34 
18 

39 
29 

37 

27 

40 
24 

45 
19 

21   19 
8-2 

27 
17 

32 

18 

32 

12 

19 
3 

17   16 
1    1 

26 

0 

50 
23 

28 
17 

30 
18 

25   23 

9-1 

30.9 

11.8 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

20 
-  2 

20 
9 

26 
2 

18 

0 

21 

14 

27 
12 

24 
15 

24 

15 

28 

19 

27 

12 

24 

18 

26 

20 

29 
18 

25 

14 

28 
21 

21   19 
-6-4 

23 

10 

22 

9 

18 
12 

16 

-  4 

-1-1 
-12  -10 

13 
-  9 

37 
8 

38 

19 

29 

13    8 
-  2  -12 

21.3 
6.5 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

30 

-  1 

28 
8 

27 
-18 

23 
-21 

32 

18 

33 

3 

35 

24 

39 
26 

37 
6 

39 
-  3 

39 
11 

38 
27 

37 
24 

43 
22 

39 
16 

19   19 

I  -12 

28 

11 

31 

7 

37 
2 

20 

12   18 
-1-1 

26 
-15 

41 
22 

24 
8 

28 

8 

23   21 
6-9 

29.7 
9.9 

NORTHFIELO  NORWICH  UN IV 

MAX 

MIN 

36 

5 

34 

7 

30 
14 

18 
-19 

36 

16 

34 

16 

39 
28 

43 
16 

40 
32 

39 
24 

39 
18 

39 
30 

39 

31 

43 
23 

46 
32 

36   36 

13-2 

35 
10 

11 

39 
13 

31 

7 

28   21 

-  1    0 

26 
2 

39' 
20 

50 
17 

31 

20 

29   25 
17-5 

39.1 

13.7 

RANDOLPH 

MAX 
MIN 

35 
-  3 

25 

9 

31 
0 

18 
-17 

39 
-  1 

35 

12 

38 
28 

41 
21 

39 
25 

34 
20 

39 
30 

39 
30 

41 
30 

45 
32 

36 

-  1 

25 

9 

38 
23 

39 
20 

29 

11 

21   20 
-5-2 

29 

-  9 

41 
21 

50 
20 

30 
18 

30   25 

14-5 

33.9 

12.2 

REAOSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

20 

8 

29 

8 

32 

21 

29 
-13 

31 
-13 

34 
5 

33 

7 

33 
29 

39 
30 

38 

28 

38 
24 

39 

29 

44 
29 

37 
16 

It 

40   25 
16    7 

25 

12 

31 
20 

32 

16 

42 
6 

20   21 
-2    4 

20 
-  6 

37 
-  3 

50 
19 

35 

19 

34   32           33.3 
24    0           12>1 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

34 
-  2 

30 

14 

33 
16 

27 

-13 

40 
21 

38 

9 

34 
29 

42 
24 

41 
32 

38 
27 

39 
28 

42 
34 

38 
32 

40 
21 

46 
35 

35   34 
22   20 

23 

7 

28 
21 

40 
21 

41 
23 

23   27 
-2    6 

31 
-  6 

46 
26 

52 
22 

34 
24 

32   30          35.8 
11    1          1  17.4 

SAINT  ALBANS 

MAX 
MIN 

30 
8 

30 
20 

29 
9 

28 

-  1 

30 
22 

35 

15 

34 
26 

37 
24 

36 
27 

41 
18 

38 
21 

38 
32 

36 

30 

36 
28 

39 
29 

29   19 

10-2 

30 
13 

33 

18 

33 
19 

28 

7 

17   16 
0    2 

24 
-  2 

46 
20 

44 
12 

30 
18 

26   24 

11    0 

31.6 
19.0 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

32 

-  4 

26 

5 

28 
15 

22 

-20 

32 

17 

38 

10 

36 
29 

42 
29 

49 
32 

35 

24 

34 
17 

42 
32 

41 
32 

41 
27 

41 

31 

38   23 
13-6 

26 

20 

39 

21 

37 
6 

29 
12 

IB   19 
3    0 

24 
-14 

40 
17 

49 
19 

33 

19 

29   23 
18-5 

33.0 
13.6 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

18 

-  1 

25 

4 

33 

19 

25 
-24 

27 
-21 

32 

1 

30 
-  1 

30 
26 

37 
26 

34 
26 

32 
14 

30 
20 

39 
26 

30 
17 

39 
18 

39   22 

13-3 

25 

5 

28 
19 

29 

14 

32 

5 

15   12 
-3-5 

17 
-  5 

33 

-  5 

46 
14 

34 

1 

28   23 

19-7 

29.0 
7.3 

VERNON 

MAX 
MIN 

28 

1 

37 
3 

35 

23 

38 
-11 

22 

-  9 

43 

7 

3« 

6 

41 
25 

48 
29 

40 
30 

36 
30 

36 

31 

40 
27 

41 
20 

43 
23 

38   34 
22   12 

26 

13 

33 

17 

41 
20 

43 
12 

29   25 
-11  -  9 

30 
-10 

37 

-  8 

46 
21 

37 
23 

43   36 
26-2 

36.6 
12.3 

WEST  BURKE 

MAX 

MIN 

23 

-10 

28 

-10 

25 
5 

26 
-26 

21 
-25 

39 

0 

35 
5 

36 

24 

40 
28 

36 
10 

35 
10 

42 
20 

42 

30 

38 
24 

40 
18 

40   24 
6  -13 

26 

-13 

26 

18 

36 
0 

35 

0 

22   20 

-10  -11 

18 

-18 

28 
-18 

43 
13 

25 

13 

30   25 
12  -13 

10.9 
2.3 

WILDER 

MAX 
MIN 

24 
-10 

34 
-  9 

31 

15 

32 
-23 

22 

-20 

40 

5 

35 

3 

39 
14 

44 
19 

42 
27 

34 
27 

36 
28 

42 
30 

42 
17 

40 
18 

44   31 
12    1 

24 
2 

28 
8 

39 
8 

39 

4 

26   23 
-14  -12 

26 
-17 

30 
-16 

47 
23 

32 

19 

34   31 
22-7 

34.1 
6.0 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

31 
-  9 

27 
6 

33 

0 

15 
-21 

39 
15 

36 

1 

40 
28 

41 
12 

39 
28 

34 
26 

35 
21 

40 
30 

38 
29 

44 
10 

43 
22 

34   22 
7    4 

26 
19 

36 

13 

38 
16 

28 
-  I 

19   22 

-13  -  9 

28 

-18 

49 
19 

38 

21 

34 
20 

32   29 

14  -15 

13.3 

9.4 

S««  Reierence  No»i  Following  Sloflon     '•"l*" 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
FEBROARY  1958 


Dtty  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  »B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.2 

T 

.1 

.7 
T 

1 

.1 

T 
T 

.4 

.5 

T 

CREAM  HILL 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

1 

2.0 
3 

2 

4.0 

4 

4 

T 
4 

2.0 

6 

5 

4 

1.5 
4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

2.0 

2 

1.0 
3 

3 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

5.0 

5 

T 
5 

DAXBDRT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

T 

1.0 

1 

T 
T 

1.3 

1 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

1.3 

T 

2.0 
2 

1.0 

3 

BARTFORD  BRAINARD  riELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 

T 

.8 

T 

1 

2.1 

T 

T 
1 

T 

.1 

2.4 
2 

1 

.1 
1 

T 

1 

1 

T 

.4 

T 

T 

.3 

1.7 
2 

1 

BARTF08D  VB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQDIV 

1.5 
T 

1 

.9 
1 

T 
1 

2.4 

1 

T 
3 
.3 

2 
.2 

1 

.5 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

4.7 
1 

5 
.8 

T 
4 
.6 

3 
.6 

3 

.5 

3 
.4 

.8 
3 

.4 

.3 
3 

.5 

.2 
T 

.2 

T 

3.0 
3 
.2 

3 
.2 

miT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.6 
2 

2 

.6 
3 

.2 
3 

1.0 
4 

.2 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.3 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.5 
2 

1 

KIDDLETOirN  4  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

.3 

1 

T 

.3 
T 

T 

1.4 

T 

T 

T 

.4 
T 

1.0 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

5.4 

5 

4 

KOHT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 
1 

.3 

1 

1 

.2 

1 

1 

.8 
1 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

.5 

1 

1.0 

1 

T 
T 

.1 

T 

T 

T 

.2 
T 

T 

T 

.9 

T 

3.7 
4 

2 

■n  EATEN  (B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQOIV 

T 

.2 

T 

.4 

T 

.3 

T 
T 

1.5 
T 

T 
1 

1 

.2 
T 

.3 

T 

T 

.6 

2.0 
T 

T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

.5 
4 

3.0 
6 

6 

1.5 

7 

T 

7 

4.7 
10 

.6 
9 

8 

1.2 
8 

.2 

8 

1.8 
9 

7 

T 

7 

6 

.1 

6 

6 

1.7 
8 

3.8 

11 

.1 
11 

.6 
11 

.2 
11 

.1 
11 

T 
11 

1.5 

11 

7 

2.6 
10 

2.3 
12 

2.8 

14 

NORWICH  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

. 

3.5 

4 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.5 
3 

2 

punuM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

.4 
3 

2 

.5 
2 

.4 
2 

1.8 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

- 

- 

- 

.1 

1 

3.7 
4 

.2 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

1.5 
2 

T 

.5 
T 

2.0 
2 

2.0 

4 

STtHUtS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1.0 
1 

1 

.5 

1 

T 

2.0 
2 

T 

1 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.4 
T 

1.6 
2 

2 

T 
2 

2 

2 

2 

T 
2 

T 

T 

T 

T 

4.0 
4 

T 

4 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 
2 

1 

.2 
1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1.0 

1 

T 

MAINE 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6.9 
13 

13 

.2 
13 

2.3 
15 

.3 
15 

10.8 
26 

19 

T 
12 

12 

T 
11 

4.3 
14 

.2 

14 

T 
12 

9 

9 

9 

3.4 

12 

T 
12 

12 

I 
12 

12 

T 
12 

12 

.5 
7 

7 

7 

7 

7 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2.3 
5 

3.0 
8 

8 

4.6 
13 

13 

9.3 
22 

20 

18 

16 

14 

1.0 
12 

11 

11 

10 

10 

10 

T 
10 

1.5 
12 

11 

11 

11 

11 

11 

9 

8 

8 

3.0 
11 

11 

BELFAST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3.0 

7 

1.0 
8 

8 

4.0 
12 

12 

LO.O 
22 

18 

15 

15 

T 
15 

15 

12 

10 

9 

9 

9 

1.0 
10 

3.0 
11 

10 

T 
10 

10 

10 

10 

T 
9 

9 

9 

T 
9 

9 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQOIV 

13 
4.4 

3.1 

13 

4.3 

.2 

16 

4.9 

16 
5.0 

1.6 

16 

5.0 

16 

5.1 

4.6 

17 

5.2 

.1 

21 

5.2 

.2 

19 

5.2 

19 
5.1 

18 
5.0 

6.7 

17 

5.4 

.2 
22 
5.7 

T 
21 
5.6 

.5 

21 

5.6 

T 

20 

5.7 

20 
5.5 

.1 

20 

5.4 

1.7 
22 
5.5 

22 
5.5 

22 

5.4 

.1 
21 
5.4 

T 
21 
5.4 

21 
5.4 

1.1 

20 

5.4 

.3 

19 

5.9 

18 
5.9 

T 

18 

5.8 

16 
5.8 

KASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

1.2 
5 

.7 
5 

5 

4.8 
9 

8 

13.0 
20 

T 
17 

T 
14 

14 

14 

1.7 
13 

.2 

11 

.3 

10 

7 

7 

7 

7 

.2 

7 

7 

T 

7 

7 

7 

7 

.5 
5 

4 

T 

4 

1.2 
5 

5 

EAST  WINTHROP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4.3 
8 

1.3 

9 

9 

3.5 
11 

10 

9.2 
18 

16 

15 

15 

T 
15 

3.0 
17 

T 
16 

15 

14 

14 

14 

2.0 
16 

1.8 
17 

16 

1.2 
17 

17 

16 

16 

1.3 

15 

14 

13 

13 

13 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

2.0 

16 

15 

16 

16 

16 

7.0 
24 

24 

24 

24 

24 

6.0 
30 

30 

30 

29 

29 

27 

27 

1.0 
28 

27 

27 

27 

26 

26 

.5 
26 

26 

26 

26 

26 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

4.0 
14 

T 
13 

13 

2.4 
15 

T 
15 

9.0 
24 

24 

T 
23 

22 

T 
21 

6.3 
28 

1.0 
29 

T 
28 

T 
27 

T 
27 

27 

1.4 
28 

1.0 
29 

29 

T 
29 

29 

T 
29 

29 

.2 
27 

T 

26 

T 
25 

25 

25 

BODLTON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

2.5 
17 

.4 
19 

T 
20 

4.9 
24 

22 

6.4 
25 

T 
20 

T 
20 

20 

20 

2.9 
20 

.3 
23 

23 

T 
23 

T 
23 

23 

.3 
23 

.5 
24 

24 

T 
23 

.1 
23 

T 
23 

23 

T 
23 

17 

T 
17 

17 

16 

PORTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

5.3 

. 

1.6 

2.2 

1.7 

6.5 

_ 

_ 

.2 

1.7 

1.6 

. 

_ 

_ 

_ 

T 

7.0 

T 

.3 

.3 

. 

. 

.3 

2.2 

. 

T 

4.0 

_ 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

4 
.2 

5.1 
4 
.2 

9 
.7 

1.5 
8 
.7 

2.7 
11 
.9 

1.7 
9 
.9 

6.5 

15 

1.9 

15 
2.0 

13 
1.9 

.2 

9 

1.8 

1.5 

9 
1.9 

1.4 

11 

2.6 

9 
2.6 

8 
2.4 

7 
2.2 

6 
2.0 

T 

6 

1.9 

6.6 

6 
1.9 

T 

13 

2.4 

.6 

12 

2.4 

.5 
.  13 
2.4 

13 
2.3 

13 
2.3 

.3 

13 

2.3 

2.2 

15 

2.6 

13 
2.6 

T 

13 

2.6 

4.5 

15 

2.7 

17 
2.7 

PSESQDE  ISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

1.0 
12 

1.1 
13 

. 

2.4 

15 

_ 

2.7 
18 

17 

T 

17 

_ 

2.3 
19 

.8 
19 

.3 
19 

T 
18 

_ 

. 

_ 

1.2 
19 

. 

_ 

. 

.1 

18 

. 

.8 
19 

18 

. 

_ 

18 

IXXKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4.5 
9 

1.5 
10 

10 

4.2 
14 

13 

12.5 
25 

23 

19 

18 

17 

1.5 
18 

16 

15 

13 

13 

13 

3.6 
16 

1.0 
16 

IS 

IS 

15 

15 

15 

1.4 
14 

14 

13 

3.6 
16 

16 

ROiFORD  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

5.0 

7 

7 

1.0 

7 

1.5 
8 

3.0 
11 

4.5 
16 

14 

13 

13 

1.5 
15 

2.4 
17 

T 
16 

15 

15 

15 

15 

4.5 
19 

18 

.4 
17 

17 

17 

16 

T 
16 

1.0 
17 

T 
17 

.4 
17 

17 

17 

WOODLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

4.3 
20 

_ 

14 

4.2 

_ 

11.0 
23 

_ 

_ 

_ 

_ 

4.0 

16 

T 

14 

13 

_ 

_ 

_ 

T 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

„ 

_ 

_ 

T 

10 

MASSACBUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.0 
2 

5.0 

4 

_ 

2.0 
5 

4 

5.0 
9 

1.0 
7 

6 

1.0 
6 

T 
6 

T 
5 

4 

3 

T 

T 

T 

.2 

T 

6.0 
6 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

1.5 

1 

T 

1 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

2.1 
2 

2 

2.1 

4 

2 

5.3 

6 

5 

3 

2 

1.3 
3 

2 

2 

2 

1 

T 

6.0 

6 

6 

6 

5 

4 

4 

1.1 

5 

1 

T 

3.2 
3 

2 

BIRCH  HILL  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

4.0 
6 

1.0 

7 

7 

3.0 

9 

9 

6.0 
14 

14 

13 

1.0 
13 

13 

1.0 
12 

12 

11 

10 

10 

10 

6.5 
16 

16 

16 

16 

T 
16 

16 

16 

1.5 
14 

12 

T 
12 

5.0 
17 

17 

BLUE  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

.5 
2 

2 

.5 

2 

.4 
3 

.3 
3 

3.2 

4 

2 

1 

.5 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

6.1 
6 

5 

5 

T 
4 

T 
4 

4 

1.0 

T 

T 

T 
T 

7.9 
8 

7 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.7 

1.1 

.5 

1 

2.0 

T 

T 

1 

.6 
1 

.1 

T 

T 

6.7 

5 
.6 

.1 

3 

.5 

2 
.3 

2 
.3 

2 
.3 

.2 
.2 

.1 

1 

T 
T 

T 

2.4 

1 

2 
.4 

BROCKTON 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

T 

.3 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

5.0 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

.5 

4.5 

4 

4 

See  reference  notes  foUowing  Station  1 
-   35  - 


Table  7-  Continued 

s^ 

lO 

WT 

'Al 

JL 

Al 

<ID 

S] 

NfC 

)W 

o 

N 

GI 

lO 

u^ 

[D 

NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1956 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CHARLTON  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.2 

1 

1 

T 
1 

.2 

1 

T 

1 

3.5 
3 

3 

1 

1.1 

2 

T 
1 

.6 
1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

4.7 
5 

4 

T 
3 

3 

3 

3 

2 

.5 
T 

T 

T 
T 

3.2 
3 

3 

EAST  VAKEBAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.5 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.5 

4 

EDGARTOira 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

-_ 

. 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

- 

; 

; 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.1 

T 

.5 

T 

T 

T 

.6 
T 

.9 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

.1 

.1 
T 

2.1 
2 

1 

HAVERBILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2.5 
4 

T 
3 

3 

3.0 
5 

.3 

4 

3.5 
5 

4 

3 

1.3 
4 

3 

T 
3 

2 

1 

1 

T 

T 

7.8 
8 

6 

T 
5 

T 
5 

5 

4 

4 

.5 
2 

2 

2 

5.0 
6 

4 

HOOSAC  TUNNEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

2.0 
7 

4.5 
9 

T 
9 

3.0 
11 

10 

7.5 
16 

1.0 

15 

12 

2.5 
13 

T 
12 

2.0 
12 

T 
11 

T 
11 

11 

10 

10 

.5 
11 

6.5 
18 

14 

13 

13 

T 
13 

13 

2.0 
14 

11 

.3 

10 

3.0 
11 

T 
11 

HYANNIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

-_ 

_ 

; 

_ 

_ 

. 

; 

_ 

T 
T 

T 
T 

T 

_ 

_ 

_ 

_ 

KNIGirrVILLE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

2.0 
2 

3 

3 

4.0 
7 

5 

5 

4 

4 

1.0 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

T 
3 

5.0 
8 

8 

T 

7 

7 

7 

6 

1.0 
7 

6 

6 

4.0 
10 

9 

LOWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

3.0 

_ 

. 

2.0 

_ 

5.0 

_ 

_ 

1.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

8.0 

T 

_ 

_ 

. 

. 

.5 

. 

. 

. 

5.0 

. 

HIDDLETON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

T 

T 

2.3 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

7.0 
7 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

5.0 
5 

4 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

.4 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.2 

T 

2.0 
2 

T 

3.0 

. 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.0 

1 

T 
5 

1.3 
5 

.6 
7 

3.5 
6 

2.8 
11 

10 

T 
8 

2.4 
9 

.2 

7 

.1 
7 

T 
7 

T 
6 

T 
5 

4 

T 
4 

5.7 
5 

10 

T 
10 

T 
10 

T 
10 

1.0 
11 

.7 
10 

T 
10 

T 
4 

.7 

4 

2.8 

5 

.3 

6 

PLYMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 

T 

1 

- 

. 

1 

_ 

_ 

1 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

2 

.5 
2 

2 

_ 

T 

1 

. 

- 

1 

. 

_ 

3 

3 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

T 

_ 

T 

_ 

T 

_ 

_ 

_ 

T 

_ 

_ 

_ 

T 

_ 

_ 

T 

1.0 

_ 

T 

_ 

_ 

_ 

_ 

1.0 

_ 

_ 

2.5 

_ 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

1 

1 

2.0 
2 

2 

4 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

6.0 
6 

5 

T 
4 

4 

4 

T 
4 

3 

2 

T 

T 

3.0 
3 

3 

STOCEBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.0 
3 

3 

1.0 
4 

T 
3 

4.0 

6 

1.5 

7 

6 

6 

T 
6 

T 
5 

4 

4 

4 

3 

3 

.5 
3 

5.0 
7 

7 

T 

7 

T 
7 

7 

.7 

7 

1 

1 

1 

T 
1 

4.5 
4 

T 
4 

SWAHPSCOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

T 
T 

T 

T 

1.5 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

8 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

T 
2 

T 

T 

5 

4 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

.2 
2 

2 

.6 
3 

.5 
3 

.5 
3 

1.5 
2 

1 

T 

1 

.3 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

6.0 
6 

T 
4 

4 

4 

3 

3 

3 

.4 
T 

T 

5.5 
5 

4 

WESTOVER  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

2.8 
3 

T 
3 

.4 
3 

T 
3 

2 

T 

.6 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

5.9 
5 

4 

.1 

4 

3 

3 

3 

.3 
3 

.4 

4 

T 
T 

T 
T 

2.4 

1 

T 
2 

WORCESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.8 

- 

1.0 

.3 

1.0 

3.0 

- 

T 

1.4 

1.0 

.2 

- 

- 

T 

- 

- 

5.7 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

5.2 

_ 

NEW  HAMPSHIRE 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

7 

3.0 
10 

10 

2.5 
12 

11 

4.0 
13 

12 

12 

12 

12 

6.0 
18 

1.0 
16 

16 

15 

15 

14 

13 

3.0 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

.4 

11 

.2 
10 

10 

10 

10 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

5.0 
18 

1.0 
18 

18 

3.0 
21 

21 

1.0 
22 

21 

20 

20 

18 

T 
17 

16 

15 

T 
14 

14 

14 

4.0 
18 

1.0 
18 

T 
18 

T 
18 

18 

18 

18 

16 

IS 

T 
15 

15 

15 

BLACKWATER  DAB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4.0 
7 

.5 

7 

5 

2.5 
7 

4 

7.0 
11 

9 

9 

.5 
9 

9 

2.5 
11 

11 

11 

11 

10 

10 

6.0 
16 

.5 
16 

16 

16 

16 

16 

15 

1.0 
15 

14 

1.0 
15 

l.S 
16 

16 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2 
.4 

4.0 
2 
.3 

T 
6 
.5 

2.6 
6 
.4 

.5 

9 

.7 

4.0 
9 
.7 

2.3 

13 
1.6 

12 
1.6 

10 
.14 

.1 

10 

1.4 

.2 

10 
1.3 

1.4 

9 
1.4 

9 
1.4 

9 
1.4 

9 
1.4 

T 

8 

1.3 

6.0 

8 
1.3 

14 
1.9 

T 

14 

1.8 

T 

13 

1.8 

13 
1.8 

13 
1.8 

.1 

13 

1.7 

.1 

13 

1.9 

12 
1.9 

.8 

13 

1.9 

2.5 

14 

2.0 

14 
2.0 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3.8 

7 

T 
6 

6 

3.1 
9 

8 

4.5 
12 

11 

10 

.1 
10 

10 

.8 
10 

9 

9 

9 

8 

8 

6.3 

14 

.7 
14 

13 

.2 
13 

13 

13 

12 

1.3 

11 

9 

.2 
8 

5.4 
13 

12 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

IS 

17 

5.3 
22 

1.8 
22 

2.0 
23 

.5 
22 

4.5 
24 

1.5 
23 

.5 
22 

21 

21 

.8 
21 

1.8 
22 

1.5 
24 

T 
24 

T 
23 

T 
23 

22 

6.0 
25 

.5 
25 

2.0 
26 

1.0 
27 

27 

27 

26 

.5 
27 

1.8 
28 

27 

27 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4.0 
8 

.3 
8 

8 

3.5 
11 

10 

6.5 
16 

14 

12 

T 
12 

T 
12 

3.0 
15 

14 

13 

13 

12 

12 

5.3 
17 

.3 

17 

16 

15 

15 

15 

15 

2.5 
18 

17 

T 
16 

1.5 
17 

16 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

3.2 
8 

T 
8 

1.0 
8 

2.3 

9 

.6 
9 

5.0 
12 

12 

10 

T 
10 

10 

1.8 
10 

10 

10 

9 

9 

9 

5.4 
14 

T 
14 

.1 

13 

T 
13 

13 

13 

12 

.4 
11 

T 
10 

.4 
10 

.7 
10 

10 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 
2 

S.O 

7 

7 

2.0 
9 

9 

6.3 
14 

.5 
13 

11 

.3 
10 

.2 
10 

.5 
9 

8 

8 

7 

7 

6 

6 

7.8 
14 

12 

12 

12 

11 

11 

1.6 
10 

10 

1.4 
11 

1.2 
11 

.6 
11 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

3.7 
7 

T 

7 

5.2 
12 

T 
12 

6.4 
14 

.6 
14 

12 

12 

.3 
11 

2.7 
14 

.2 

13 

T 
12 

12 

12 

11 

11 

5.4 
16 

T 
16 

.4 
15 

_ 

. 

- 

1.8 
16 

.2 

15 

.3 
15 

.1 
15 

.8 

15 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

2.5 
18 

18 

1.1 
18 

.4 
18 

.6 
18 

3.2 
20 

20 

20 

.6 
20 

2.3 
20 

8.0 
23 

1.7 
24 

.5 
24 

.9 
24 

24 

T 
24 

3.8 
26 

2.0 
26 

1.4 
26 

.6 
27 

T 
27 

27 

1.4 
27 

1.7 
27 

1.3 
27 

1.7 
29 

.6 
29 

29 

NASHUA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

3.0 
4 

4 

2.7 
5 

5 

4.5 
10 

8 

7 

2.3 
10 

9 

.7 
9 

9 

8 

7 

6 

6 

6 

9.5 
16 

14 

13 

13 

13 

10 

.7 
9 

8 

7 

3.0 
8 

5.0 
13 

NEW  LONDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

3.0 

10 

10 

10 

1.0 
11 

11 

7.0 
18 

18 

16 

16 

15 

4.0 
19 

19 

18 

18 

17 

17 

4.0 
21 

20 

20 

20 

19 

19 

18 

18 

17 

17 

1.0 
18 

18 

PIHKBAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

23 

4.0 
27 

.5 
27 

26 

2.5 
29 

28 

8.5 
36 

T 
34 

T 
33 

T 
33 

T 
33 

5.5 
37 

1.5 
38 

T 
34 

T 
33 

33 

33 

3.5 
37 

1.0 

36 

T 
35 

1.0 

36 

T 
36 

36 

36 

1.5 
35 

.5 
35 

4.0 

37 

T 
37 

37 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

3.2 
3 

_ 

1.9 
5 

1.4 
6 

3.5 
8 

T 
5 

4 

T 
4 

T 
4 

1.0 

5 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

8.3 
10 

8 

.4 
7 

T 

7 

7 

7 

1.0 

7 

1.0 
6 

4 

T 

7.5 
11 

11 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 
3 

5.8 
9 

9 

2.2 

11 

10 

6.1 
16 

.5 
14 

13 

.4 
13 

.3 
12 

.4 
12 

11 

10 

10 

10 

10 

.5 
11 

8.0 
18 

17 

16 

16 

16 

18 

.8 
18 

14 

2.5 
16 

1.2 
15 

.3 

15 

See  reference  notes  following  Station  1 
-  36   - 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEir  raCLAHD 
FEBRUARY   1956 


Stahon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(IICDHAII 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4.4 

7 

6 

6 

6.8 
7 

6 

5.3 
8 

8 

7 

3.2 
9 

9 

1.3 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

8.3 

IS 

13 

11 

T 
11 

11 

11 

11 

10 

9 

8 

7.2 
13 

13 

WOLrSBORO  fAIXS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

4.0 
9 

T 
9 

- 

4.0 
12 

- 

7.0 
18 

- 

- 

T 
15 

- 

3.0 
17 

- 

- 

16 

- 

. 

5.8 
20 

T 
20 

- 

. 

- 

• 

. 

2.0 
19 

T 
18 

_ 

1.0 
18 

- 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6.0 
13 

T 
13 

13 

4.0 

17 

lu 

5.0 
21 

20 

20 

20 

T 
20 

1.0 
21 

T 
20 

T 
19 

19 

18 

18 

4.5 
22 

T 
21 

T 
21 

1.0 
21 

20 

20 

20 

1.0 
18 

T 
17 

1.5 
18 

1.0 
18 

IS 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.2 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

.4 

1.1 
1 

1 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1 

T 
T 

T 

.4 

T 

1.0 

T 

T 

.8 

2.4 

1 

2 
.4 

T 

1 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

2.4 

1 

2 
.5 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 
2 

5.0 

7 

7 

2.0 
9 

7 

7.0 
14 

T 
10 

8 

7 

7 

.2 

7 

.1 
7 

6 

6 

6 

5 

5 

7.0 
12 

11 

11 

10 

10 

10 

1.0 
10 

10 

1.0 
10 

1.0 
9 

8 

BENNINGTON  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.0 

1 

5.0 
6 

T 
5 

3.0 
7 

6 

4.0 
10 

1.0 

8 

7 

1.0 
8 

7 

T 
6 

T 
5 

T 
4 

T 
3 

2 

2 

T 
2 

2.5 
5 

5 

4 

T 
4 

T 
4 

4 

T 
3 

T 
T 

1.5 
2 

1.0 
2 

T 
2 

BLOOMFIELO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

3.0 
18 

1.0 
19 

18 

2.0 
20 

20 

4.0 
24 

22 

19 

18 

17 

1.0 
17 

1.0 
18 

.5 
18 

17 

17 

17 

3.5 
20 

1.0 
21 

.5 
21 

1.0 
22 

T 
22 

22 

22 

18 

14 

2.0 
15 

15 

15 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  Equiv 

5 
.5 

.7 

S 

.5 

6 
.5 

1.0 
5 
.5 

.3 

5 

.5 

2.0 

6.0 
7 
.9 

10 
1.1 

6 
.7 

6 
.6 

.7 

5 

.6 

1.7 
6 
.6 

.2 
4 
1.0 

3 
.7 

3 
.7 

3 

.6 

3 

.9 

5.5 
3 
.9 

7 
.8 

.4 

6 
.7 

6 
.7 

6 
.7 

6 
.7 

.1 

5 

.9 

.1 

5 

.9 

3 
.6 

.1 
3 

.5 

3 
.5 

3 

.4 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

4.0 
11 

T 

10 

10 

2.9 
12 

.2 
11 

8.6 
17 

16 

15 

2.0 

17 

16 

3.6 
19 

T 
18 

T 
16 

15 

15 

15 

5.3 
19 

T 
18 

.2 

18 

.1 
18 

18 

17 

17 

.5 
16 

T 
15 

T 
15 

.6 
16 

16 

DORSET  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

5.0 
9 

- 

- 

3.0 
11 

- 

6.0 
12 

- 

- 

2.0 
10 

- 

1.0 
9 

1.0 

9 

. 

6 

. 

- 

5.0 
10 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

.5 
6 

_ 

_ 

ENOSBURO  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

3.0 
24 

1.5 
25 

25 

T 
23 

19 

6.5 
25 

21 

16 

11 

10 

1.5 
10 

2.0 
11 

T 
8 

6 

6 

6 

3.0 
9 

T 
9 

1.5 
9 

T 
9 

T 
9 

T 
9 

9 

T 
6 

1.0 

4 

4 

4 

4 

LEMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
11 

4.0 
13 

1.0 
13 

13 

1.0 
13 

16 

3.0 
16 

12 

10 

9 

8 

1.5 
8 

1.5 
10 

1.5 
9 

8 

8 

8 

4.0 
12 

11 

1.5 
12 

T 
12 

12 

12 

12 

10 

T 
8 

.5 
8 

8 

8 

HIODLESEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

10 

4.0 
13 

T 
13 

4.2 

16 

T 
15 

5.0 
18 

.8 
17 

15 

13 

T 
12 

4.0 
16 

.3 
13 

12 

12 

11 

11 

11 

4.0 
15 

.2 
15 

T 
14 

14 

T 
14 

14 

.5 
14 

12 

1.2 
12 

12 

11 

MOUNT  MANSFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

1.5 
27 

1.0 
28 

28 

1.0 
29 

29 

7.0 
36 

1.0 
37 

1.0 
38 

38 

38 

6.0 
44 

2.0 
46 

.5 
46 

46 

46 

42 

3.5 
45 

2.0 
46 

.5 
46 

1.5 
47 

.5 
47 

1.0 
47 

44 

36 

.2 

36 

36 

36 

36 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
16 

1.7 
18 

.6 
19 

.2 

19 

.5 
19 

3.2 
22 

3.5 
26 

23 

20 

19 

.9 
20 

1.7 
21 

1.2 
22 

T 
20 

18 

18 

18 

3.9 
22 

T 
22 

.3 
23 

.2 
23 

.2 
23 

T 
23 

23 

T 
20 

1.0 
21 

.2 
21 

21 

21 

NORTHFIELD  NORWICH  UNI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

3.0 
12 

- 

- 

3.0 
15 

_ 

5.0 
20 

. 

- 

T 

T 

3.5 
24 

" 

T 

T 

. 

. 

5.0 
29 

- 

T 

_ 

_ 

_ 

24 

T 

.5 
25 

_ 

_ 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3.5 

7 

.5 

7 

7 

3.0 
10 

9 

4.0 
11 

10 

8 

1.0 
9 

8 

7 

T 
6 

6 

5 

5 

5 

5 

1.8 

7 

6 

T 
6 

5 

5 

5 

T 
4 

T 
4 

4 

.5 
4 

4 

SAINT  ALBANS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

2.0 
14 

T 
13 

13 

.5 
13 

12 

6.0 
17 

14 

14 

la 

12 

3.0 
14 

2.0 

14 

13 

12 

12 

12 

2.5 
14 

.5 
14 

1.5 
15 

15 

15 

15 

14 

10 

10 

10 

10 

10 

SAINT  JOHNSBUHT 

SNOWFALL 
SN  OR  GND 

5 

2.5 
7 

7 

7 

5.0 
10 

9 

4.0 
12 

10 

8 

8 

8 

.3 
8 

T 
7 

7 

6 

6 

6 

3.5 
9 

T 
9 

T 
9 

8 

8 

8 

8 

8 

T 

7 

T 

7 

6 

6 

SOMERSET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

.5 
12 

3.5 

15 

.3 
15 

3.5 
18 

18 

7.0 
24 

2.5 
27 

T 
26 

1.0 
26 

T 
25 

3.0 
28 

T 
27 

T 
26 

23 

20 

20 

T 
20 

26 

25 

T 
24 

T 
24 

T 
24 

24 

25 

.4 
22 

25 

26 

25 

WILDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 
3 

3.5 

6 

T 
6 

3.0 

9 

6 

6.0 
11 

T 
10 

9 

T 
8 

T 
8 

.5 
8 

T 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

5.5 
11 

T 
9 

T 
8 

8 

8 

8 

.5 
8 

1.0 

7 

T 

7 

.5 
7 

T 
7 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Statio: 


County 


CONNECTICUT 

AN50NIA 
BAKERSVILLE 

BALTIC 
eARKHAMSTED 

eLOOMFIELO 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

BRISTOL  3  W 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  0AM 

6URLIN5T0N 

CANnLEWOOO  LAKE 
COCKAPONSET  RANGER  STA 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
CREAM  HILL 

DAN8URY 

DAWSON  LAKE 

DERBY 

EAST  HAVEN 

EA5T0N  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 
GROTON 

HARTFORD 

HARTFORD  8RAINARD  FIELD  : 
>  HARTFORD  W6  AIRPORT 


MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  0AM 
MEAC  POND  RESERVOIR 
MIDDLETOHN  4  W 
MILFORD 

MOHAWK  RANGER  STATION 
MOOOUS  RESERVOIR 
MOUNT  CARMEL 
NATCMAUG  RANGER  STA 
NATHAN  HALE  ST  FOREST 

NEW  HARTFORD 
NEW  HAVEN  wa  AIRPORT 
NEWINGTON 
•  NEW  LONDON 
NORFOLK  2  SW 

NORTH  BRANFOHO 
NORTH  GUILFORD 
NORWAlk 
NORWICH  5  SW 
PACHAUG  FOREST 

PEOPLES  RANGER  STATION 

PROSPECT 

PUTNfiM 

PUTNAM  LAKE 

ROCKVILLE 

ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

5AUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RES 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD 
STEVENSON  DAM 
STORRS 

THOMPSONVILLE 
T0RRIN6T0N 
T ORPINGTON  2 
TRAP  FALLS  RESERVOIR 
(  WATERBURY  CITY  HALL 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 

WHITNEV  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WILLIMANTK 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

SANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 

6RASSUA  DAM 
6RIDGT0N  1  NNW 
BRUNSWICK 
CARIBOU  we  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 

COR INN A 

EAST PORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 

ELLSWORTH 

EUSTIS  7  NW 
FARMlNGTCfJ 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 

G I LEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

MIRAM  2  S 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

HOULTON  1  NE 
JACKMAN 
JONESBORO 
LAC  FRONT  I ERE 
LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 
MACHIAS 
MADISON 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AIRPORT 
MILLINOCKET  DAM 
HOOSEHEAO 

OLD  TOWN 
'  OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

t    ORONO 
ORONO  2 
PORTLAND 

PORTLAND  we  AIRPORT 
PRENTISS 


)  NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 

.  NEW  LONDON 
LITCHFIELD 

■  HARTFORD 

■  FAIRFIELD 
I  HARTFORD 

WINDHAM 
LITCHFIELD 
.   HARTFORD 

AIRFIELD 
IIODLESEX 
lEW   LONDON 

hartford 
:hfield 

fairfield 
i  new  haven 

(FIELD 
I  NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 

LITCHFIELD 
'  NEW  LONDON 

■  HARTFORD 
ITFOHD 

I  HARTFORD 


3663 

3657 
3905 
39B9 
4096 


5262 
5273 
5285 
5309 
5445 

5510 
5641 
5692 
5906 


6645 
6655 
6942 


7969 
B065 

8136 


9007 
9067 
9162 


9592 
9759 

9783 


lELD 
NEW  LONDON 
ITCHFIELD 
NEW  LONDON 
FAIRFIELD 

HARTFORD 
WINDHAM 
FAIRFIELD 
MIDDLESEX 
>  NEW  HAVEN 

ITCHFIELD 
MIDDLESEX 

EW  HAVEN 

INDHAM 
TOLLAND 

lELD 

NEW  HAVEN 

HARTFORD 

EW  LONDON 

ITCHFIELD 

NEW  HAVEN 
EW  HAVEN 
AIRFIELD 
EW  LONDON 

NEW  LONDON 

I  ELD 
NEW  HAVEN 
'INDHAM 
AIRFIELD 
TOLLAND 

LITCHFIELD 

FIELD 
LITCHFIELD 

AIRFIELD 
LITCHFIELD 

HARTFORD 

TOLLAND 

FAIRFIELD 

IRFIELO 

TOLLAND 

HARTFORD 

LITCHFIELD 

LITCHFIELD 

AIRFIELD 
NEW  HAVEN 

NEW  HAVEN 
ODLESEX 
HARTFORD 
HARTFORD 
HARTFORD 

NEW  HAVEN 
[TCHFIELO 
[NDHAM 

NEW  HAVEN 
lELD 


0273 
0275 
0355 


2426 
2442 
2539 
2620 

2705 
2765 
2666 
2676 
3046  < 


KENNEBEC 

KENNEBEC 
PENOBSCOT 
HANCOCK 
WALDO 

SOMERSET 

■  CUMBERLAND 
.  CUMBERLAND 

;   AROOSTOOK 
AROOSTOOK 

PENOBSCOT 
WASHINGTON 

ISCATAOUIS 
KENNEBEC 
HANCOCK 

RANKLIN 
FRANKLIN 
AROOSTOOK 

iROOSTOOK 
KENNEBEC 

>  OXFORD 

■ASHINGTON 
PISCATAQUIS 

>  CUMBERLAND 
AROOSTOOK 

'  AROOSTOOK 

SOMERSET 
I  WASHINGTON 

AROOSTOOK 

'   ANDROSCOGGIN 

SOMERSET 
I  WASHINGTON 

■  SOMERSET 
OXFORD 
PENOBSCOT 


5309  'PENOBSCOT 
53U  IPISCATAOUIS 
5460  SOMERSET 
6420  PENOBSCOT 
6425  PENOBSCOT 

6430  I  PENOBSCOT 
6436  PENOBSCOT 
,6900, CUMBERLAND 
6906!CUM6£RLAND 
6927  !peNOBSCOT 


44  32 

I  65  17 

I  44  40 

■   46  46 

-  47  15 

44  13 

24 

45  11 
45  27 
43  51 


45  39 

46  17 
I  45  35 


06 

57 

44 

08 

S' 

51 

2* 

6H 

28 

31 

?C 

56 

20 

78 

■)= 

05 

52 

15 

?? 

02 

72 

79 

72 

11 

73 

31 

41 

73 

05 

73 

18 

72 

26 

72 

55 

77 

05 

72 

21 

72 

67 

72 

63 

7? 

46 

43 

■/I 

09 
51 

00 

57 

54 

3fi 

26 

?6 

37 

27 

21 

73 

09 

/3 

02 

02 

76 

58 
57 

55 

06 

56 

16 

69  50 

70  A3 
69  56 


69  16 
69  5A 
68  26 


70  58 

67  46 

69  35 

70  46 


67  39 
70  00 

70  14 

70  12 

67  28 

69  54 

70  56 


70  15 
70  19 
66  10 


Obser- 
vatioD 
time 


Observer 


MRS.  . 


ANSONIA  WATER  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
ENG  DEPT  HARTFORD 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
WELLINGTON  C.LOURIE 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN  LIGHT  &  POWER 
WATER  BUR  HARTFORD 


CONN  LIGHT  t  POW 

ST  PARK  &  FOREST  COM    3 

MARY  A.  LEAL  2  3  5 

COLLINS  COMPANY      INACTIVE  8/55 

CREAM  HILL  FARM        2  3  5    7 


Refer 

to 
tables 


JOSEPH  P.SIMKO,  JR. 

NEW  HAVEN  WATER  CO 
BIRMINGHAM  WATER  CO 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
BRIDGEPORT 


3  5 


IC 


CONN  POWER  COMPANY 
WATER  &  ELEC  DEPT 
ENG  DEPT  HARTFORD 
SWG  TREATMENT  PLANT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
JEWETT  CITY  WTR  CO 
MARY  C.  OLIVER 
NEW  LONDON  WTR  WKS 
STAMFORD  WATER  CO 

MANCHESTER  WTR  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STAMFORD  WATER  CO 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  CO 

ST  PARK  6  FOREST  COM 
FRANK  P.  O'NEILL  I 
CONN  AGR  EXP  STA  I 
ST  PARK  6  FOREST  COM 
ST  PARK  t  FOREST  COM 

WATER  BUR  HARTFORD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ENG  DEPT  HARTFORD   i 
UNDERWATER  S  LAB  USN 
EDWARD  C.  CHILDS 

NEW  HAVEN  WATER  CO 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
CHESTER  A.  COMSTOCI 
NORWICH  WATER  DEPT 
ST  PARK  t  FOREST  COM 


BROOKS 


ALPHONSE  BONNER 
GREENWICH  WATER  CO 
LVILLE  WTR  6  AQUE 


CONN  LIGHT  &  POWER  3 

lOGEFIELD  WTR  SUP  3 

HAROLD  MYERS        I  2  3  5 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC  3 

BUR  ENG  WATERBURY  2  3  5 


WTR  COM  NEW  8RITAl^ 
CONN  LIGHT  6  POWER 
ERNEST  T.  LUHDE 
CONN  LIGHT  t  POWER 
OF  CONN  AGR  DEPT 


CLOSED  9/55 
3 
2  3  5    7  C 


CONN  LIGHT  £-  POWER 

tINGTON  WTR  CO 
TORRINGTON  REGISTER 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
BUR  ENG  WATERBURY 

NEW  HAVEN  WATER  CO 
JAMES  RINTOUL 
WATER  BUR  HARTFORD 
ER  BUR  HARTFORD 
WTR  COM  NEW  BRITAIN 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

MOOf^OON  WATERBURY  WATER  CO 

CONN  LIGHT  6  POWER 

COM  NEW  BRITAIN 
OSCAR  S.  JOHNSON 


■  DM. 


ROBERT  A.  ! 
CIVIL  AERO 

.  AIR  FORCE 
ACADIA  NAT  PARK 
C.  TALBOT 


MARTIN  MUNSTER 
ANDREW  J.  SANBORN 

I.  S.  NAVY 

i.S.  WEATHER  BUREAU 

.681 E  M.  PAOUET 

RAYMOND  R.  PALMER 
WALTER  A.  HICKS 

ELMER  J.LELAND 
AUGUSTA  WATER  DI5T 
BANGOR  HYDRO-ELEC  CO 

ILLA  THEHRIEN 
.  S.  PREBLE 

.  W.  N0R5W0RTHY 
LORENZO  VOISINE 
GARDINER  WATER  DIST 

RUMFORD  FLS  PWR  CO 
STATE  FISH  HATCHERY 

HUGH  E.  SAWYER 

ENTRAL  MAINE  POWER 
CIVIL  AERO.  ADM. 

lAM  GUMMING 
CENTRAL  MAINE  POWER 
IRVIN  C.  MASON 

.  CUSTOMS 

UNION  WATER  PWR  CO 

NT  L.  HOPKINS 
BANGOR  HYDRO-ELEC  CO 

ISON  MILLS 
EDWARD  A.  MILLER 
GREAT  NORTH.  PAPER 

CIVIL  AERO.  ADM. 

ERVIN  LOVELL 
LA  MONTAGNE 
W.  CLARK 
'IL  AERO.  ADM. 

PHYS  DEPT  U  OF  ME 
HAROLD  HAMLIN 

S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
.  AVERILL 


2  3  5 

2  3  6 

2  3  6 

2  3  5 


2  3  6 
2  3  5 
2  3  5 


Statio 


ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORD  1  SSE 

5ANF0RD  2  NNW 
SKOWHEGAN 
SOUTH  AND OVER 
SOUTHWEST  HiRBOR 
SOUA  PAN  DAM 


'EST  ENFIELD 
'INSLOW 
WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

DAMS 
AMHERST 

SHBURNHAM 
ASHLAND 
ATHOL  3  E 

BEECHWOOD 
8ELCHERT0WN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL 
BOSTON  WB  AIBPOPT 

BOYLSTON 
BROCKTON 

CAMBRIDGE 
CHARLTON  2 
CHATHAM 

CHESTER 

CHESTERFIELD 
CHESTNUT  MILL 
CLINTON 
COHASSET 

COLDBROOk 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EDGAR TOWN 
FALL  RIVER 


IGHTVILLE  CAM 
LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

EXIN6T0N 
LOWELL 

MANSFIELC 
MENDON 

IDDLEBORO 

IDDLETON 

ILFORO 

ILLBURY 
MONTAGUE  CITY 
'NT  WACHUSET 
TUCKET  we  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
N0RTH6RIDGE 

ELHAM 

EMBROKE 

PERU 

ETERSHAM  4  N 

ITTSFIELD  WB  AIRPORT 

LAINFIELO 
PLYMOUTH 

INCETON 

OVINCETOWN  3  N 
PROVINCETOWN  1  NW 
QUABBIN  INTAKE 
ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 

SOUTHER  I DGE  3  E 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STATE  FARM 

STERLING 
STERLING  3  NW 
STOCKBRIDGE 
SWAMPSCOTT 
TAUNTON 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WARE 

WARE    2 

INGTON   2 
WEBSTER 

EST  BRIMFIELD 
WEST  CUMMINGTON 

WESTFIELD 
WESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WEST  RUTLAND 

ILLARD  BROOK  ST  FOREST 

INCHENDON 
WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

NEW  HAMPSHIRE 

BATH  2  SW 
BEECH  HILL 
BENTON 


County 


KNOX 

KNOX 

OXFORD 

OXFORD 

OXFORD 


SOMERSET 

OXFORD 
HANCOCK 
AROOSTOOK 

OXFORD 

SOMERSET 

WALDO 

OXFORD 

YORK 

PENOBSCOT 
KENNEBEC 
WASHINGTON 


BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 

WORCESTER 
PLYMOUTH 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
BARNSTABLE 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 

NORFOLK 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

PLYMOUTH 

DUKES 

BRISTOL 

WORCESTER 

IDDLESEX 

NORFOLK 

WORCESTER 

IDDLESEX 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

FRANKLIN 

HAMPDEN 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

WORCESTER 

iMPSHIRE 
MIDDLESEX 
ESSEX 

IDDLESEX 
MIDDLESEX 

BRISTOL 
WORCESTER 

LYMOUTH 
ESSEX 
WORCESTER 

WORCESTER 
FRANKLIN 
WORCESTER 
NANTUCKET 
BRISTOL 

ESSEX 

FRANKLIN 
WORCESTER 
HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

HAMPSHIRE 

YMOUTH 

WORCESTER 
BARNSTABLE 

BARNSTABLE 

HAMPSHIRE 

YMOUTH 


ESSEX 

BARNSTABLE 
ISTOL 
ANKLIN 

WORCESTER 

ERKSHIRE 
IDDLESEX 
HAMPDEN 
YMOUTH 

WORCESTER 

WORCESTER 
BERKSHIRE 
ESSEX 
BRISTOL 

WORCESTER 

FRANKLIN 
NORFOLK 
NORFOLK 
HAMPSHIRE 

HAMPSHIRE 
SHIRE 

WORCESTER 

HAMPDEN 

SHIRE 

HAMPDEN 

IDDLESEX 
BERKSHIRE 

HAMPDEN 
ORCESTER 

IDDLESEX 
WORCESTER 
WORCESTER 
WORCESTER 


GRAFTON 

BELKNAP 
GRAFTON 


42  39 
42  2 
42  39 
42  I 
42   35 


42  21 
42  03 
42  23 
42  oe 


42  23 
42  20 
42   24 


2  06 
2  35 
42    36 


73  06 

72  32 

71  53 

71  26 

72  10 

70  49 
72  21 
72  07 

71  07 


71    01 
71    07 

71  5 
69  57 

72  59 

72   51 

71    10 


71  35 

72  12 

70  32 

71  04 

72  49 
72   36 

72  58 
72  00 
70   17 

70  52 

71  64 

72  52 
71    23 

71    10 


42  35 

7? 

34 

150 

42  29 

71 

53 

2000 

41  15 

70 

04 

43 

41  39 

70 

55 

90 

42  50 

70 

55 

20 

42  26 

72 

70 

760 

42  07 

71 

40 

300 

42  23 

7? 

1150 

42  01 

70 

60 

42  27 

73 

1900 

42  32 

7? 

1090 

42  26 

73 

1153 

42  31 

72 

1650 

A]  55 

70 

25 

42  27 

71 

1050 

i2  04 

70 

40 

42  04 

70 

30 

42  22 

72 

560 

41  47 

70 

60 

42  39 

70 

80 

42  32 

70 

40 

41  46 

70 

20 

U  50 

36 

42  36 

72 

400 

42  04 

71 

69 

720 

42  10 

73 

25 

743 

42  28 

4fl 

690 

42  17 

19 

850 

.2    28 

54 

20 

41  64 

04 

20 

42  39 

13 

685 

42  36 

33 

200 

•  2  11 

15 

200 

42  06 

15 

200 

42  17 

17 

600 

42  16 

18 

64  0 

42  22 

09 

1940 

42  03 

53 

466 

42  10 

16 

425 

42  29 

56 

1161 

42  06 

42 

250 

.2  23 

19 

224 

•2  11 

1390 

42  12 

33 

240 

42  22 

59 

900 

1  59 

1  35 

1  53 

Obser- 
vation 
time 


'  OLIVER  W.  HOLMES 

>  CENTRAL  MAINE  POWER 
1  RUMFORD  FLS  PWR  CO 

EVALINE  A.  WARREN 
1  RUMFORD  FLS  PWR  CO 

LIFFORD  P.  COOK 
1  CENTRAL  MAINE  POWER 

>  ALLAN  M.  ERASER 
'.    COAST  GUARD 
:.  STEVENS 

'  PUBLIC  SERVICE  CO 
>YS  M.  OURGIN 

•  MERTON  R.  REYNOLDS 
JN  WATER  PWR  CO 

'  CENTRAL  MAINE  POWER, 

>  GEORGE  THOMPSON 

I  |HOLL 'WORTH/WHITNEY 
MID  ST  CROIX  PAPER  CO   I 


I  NEW  ENGLAND  PWR  CO 
NIVERSITY  OF  MASS 
.  C.  STEWART 

<    METRO  DIST  WTR  COMM 
.  STATE  DEPT  HEALTH   | 

STATE  DEPT  HEALTH 
■  METRO  DIST  WTR  COMM 
'  CORPS  OF  ENGINEERS 


I  U.S.  WEATHER  BUREAU 

,  BARBARA  SMITH 
'  CITY  ENGINEER 
I  HARVARD  UNIVERSITY 
'  OLIVER  E.  MAY 
■  U.  S.  COAST  GUARD 

>  STATE  DEPT  HEALTH 
L  STATE  DEPT  HEALTH 
I  METRO  DIST  WTR  COMM 
'  METRO  DIST  WTR  COMM 
IR  JOHNSON 

.  METRO  DIST  WTR  COMM 
.  MRS.  MARY  E.  DAVIS 

i.    ROUNSVILLE 
.  ELIZABETH  B.  HOUGH 
RICHARD  C.  8RIGHAM 

DEPT  PUBLIC  WORKS 
.  METRO  DIST  WTR  COMM 
.  STATE  DEPT  HEALTH 

STATE  DEPT  HEALTH 
TE  DEPT  HEALTH 

STATE  DEPT  HEALTH 
.  STATE  DEPT  HEALTH 

.  F.  SMITH 
STATE  DEPT  HEALTH 

I.    LADD 

I    NEW    ENGLAND    PWR    CO 

STATE   DEPT   HEALTH 
'   CAPE    6  VNYRD   ELEC   CO      2    3    5 

■TE   DEPT   HEALTH 
!   METRO  DIST   WTR  COMM 


2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 


.  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  METRO  DIST  WTR  COMM 

ESSEX  COMPANY 
'  JOHN  E.  WALLACE 

PROPS  LKS  (.  CANALS 

'  STATE  DEPT  HEALTH 
lAROLD  J.  PARKINSON 

STATE  DEPT  HEALTH 
1  OANVERS  WATER  WORKS 

STATE  DEPT  HEALTH 

'  NEW  ENGLAND  PWR  CO 
IRS. MARGARET  LOBLEy 
FRANCIS  HARRINGTON   | 
I  U.S.  WEATHER  BUREAU 

■  ENGINEER 

,  STATE  DEPT  HEALTH 

.    METRO  DIST  WTR  COMM | 

I  STATE  DEPT  HEALTH 

to  CIST  WTR  COMM 
'  STATE  DEPT  HEALTH 

.  STATE  DEPT  HEALTH 

.  DIR  HARVARD  FOREST 

WEATHER  BUREAU 

STATE  DEPT  HEALTH 

'  PLYMOUTH  CORDAGE  CO 

I  METRO  DIST  WTR  COMM 
,.  COAST  GUARD 

)  CAPE  6  VNYRD  ELEC  CO 
METRO  DIST  WTR  COMM 
NEW  BEDFORD  WTR  WKS 

R.  M.  BARKER      ; 

■  U.  S.  COAST  GUARD     ; 
..  WIN50R 

L  BRISTOL  CO  AGR  SCH 

<   NEW  ENGLAND  PWR  CO    ; 

'   CHESTER  R.  SPIELVOGEL 
STATE  DEPT  HEALTH 

>  METRO  CIST  WTR  COMM 
1.  ARMORY 
STATE  FARM 

I  METRO  DIST  WTR  COMM 
I  NUNZIO  LANCIANI 

NESSITT  H.  BANGS 
'  WESTON  K.  LEWIS 

■  TAUNTON  WATER  WORKS 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 
(.  MASS.  ELEC.  CO. 
'ARKER  N.  CHICK 
FREDERICK  Y.  L1B3Y 

,  WARE  WATER  WORKS 


.  STATE  DEPT  HEALTH 
I  MARTHA  S.  GARDNER 
i    MRS. CARYL  W.POBLOCKI 

INA  E.  LAMB 
'  FREDERIC  S.  BROWN     2  3  5 
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43  02 

72  40 

420 

BA 

MRS.  BEATRICE  SHINE 

3       C 

TUNSRJOGE 

8483 

ORANGE 

43  55 

72  29 

620 

6P 

CHARLES  0.  ADAMS 

INACTIVE  12/52 

, TYSON 

8512 

WINDSOR 

43  28 

72  42 

1080 

MID 

EDITH  SPAULOING 

C 

UNION  VILLAGE  DAM 

ORANGE 

43  48 

72  16 

463 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

VERNON 

6600 

WINDHAM 

42  46 

72  31 

228 

8A 

BA 

CONN  RIVER  POWER  CO 

2  3  5 

WATERBUBY 

8605 

WASHINGTON 

44  23 

72  46 

432 

BA 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

WEST  BURKE 

9099 

CALEDONIA 

44  38 

71  58 

228 

8A 

8A 

GILMAN  W.  FOBO 

2  3  5 

WEST  DANVILLE 

9182 

CALEDONIA 

72  09 

1400 

8A 

0.  F.  BBKKETT 
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WEST  HARTFOBD 

9329 

43  43 

72  25 

410 

8A 

EVA  K.  DOUBLEDAY 

3 

WESTON  2  S 

WINDSOR 

43  17 

72  48 

1500 

8A 

CHARLES  M.  GOODWIN 

3 

WEST  TOPSMAM 

9588 

ORANGE 

44  OS 

72  18 

- 

6P 

MARY  A,  BAGLEY 

3 

WHITE  RIVER  JC.  1  N 

9691 

WINDSOR 

43  39 

72  19 

360 

BA 

STUART  A.  ELLIOTT 

3 

WHITT INGHAM  3  W 

9735 

WINDHAM 

42  47 

72  55 

1450 

BA 

W.  J.  SUTTON 

3 

WILDER 

976A 

WINDSOR 

43  41 

72  18 

370 

8A 

NEW  ENGLAND  PWB  CO 

2  3  5   7 

WOOOSTaK  3  ENE 

9984 

WINDSOR 

43  38 

72  28 

660 

8P 

6P 

WOODSTOCK  ELEC  CO 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

GREENVILLE,  N.  H. 

3656 

HILLSBORO 

10 

42  46 

71  48 

830 

7A 

GREENVILLE  MILLS 

3 

STAMFORD  5  N,  CONN. 

7970 

FAIRFIELD 

73  32 

200 

5P 

5P 

STAMFORD  MUSEUM 

2  3  5 

HUNTINGTON  CENTER,  VT . 

4052 

CHITTENDEN 

2 

44  17 

72  58 

700 

84 

HARLEY  W.  SARGENT 

3 

WAITSFIELD  I  S ,  VT . 

8644 

WASHINGTON 

2 

72  51 

780 

BA 

HENRY  J.  PERKINS 

3 

WARDSBORO,  VT . 

5 

43  03 

72  47 

980 

BA 

MBS-  EDITH  PLIMPTON 

3 

BEACON  FALLS,  COW. 

0373 

NEW  HAVEN 

7 

41  27 

73  03 

180 

8A 

VINCENT  MULESKI 

3 

WEST  HENNIKER,  N.  H. 

9291 

MERRIMACK 

6 

43  10 

71  51 

480 

8A 

MRS. HELEN  A.  OOWLIN 

3 

TMOMASTON,  CONN. 

S324 

LITCHFIELD 

7 

41  41 

73  04 

440 

7A 

ALLAN  BOWKETT 

3 

PELHAM  2^  MASS. 

6256 

HAMPSHIRE 

5 

42  23 

72  24 

1140 

8A 

PERCY  JOHNSON 

NORTHWOOD,  N.  H. 

6368 

ROCKINGHAM 

43  12 

71  09 

550 

SS 

SS 

UNIVERSITY  OF  N.  H. 

2  3  5 

DANVILLE,  VT. 

1715 

CALEDONIA 

2 

44  24 

72  08 

1204 

OTIS  f.    BRICKETT 

3 
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NEW  ENGLAND  -  MARCH  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Snow,  snow,  and  more  snow,  topped  by  the 
terrific  snowstorms  of  the  16th-17th  and 
19th,  coupled  with  unusual  cold  made  this 
month's  weather  distinctly  unpleasant 
except  for  winter  sports  enthusiasts. 

This  was  the  snowiest  March  of  record 
generally,  exceeding  long-term  records  of 
many  years  standing  at  some  stations.   At 
Hartford  WB  Airport,  Conn.,  for  instance, 
the  total  of  43.3  inches  greatly  surpassed 
the  old  March  record  of  27.4  inches  in 
1916;  Block  Island's  24.1  inches  estab- 
lished a  new  all-month  record,  surpassing 
the  February  1899  fall  of  22.2  inches,  and 
made  the  old  March  record  of  14.4  inches 
look  puny.   Providence  WB  Airport,  R.  I., 
exceeded  its  old  March  record  by  6  inches 
and  came  within  0,3  inch  of  its  all-month 
record  of  31.9  inches  that  was  set  in 
January  1948.   These  were  only  a  few  of 
the  noteworthy  snowfalls  that  are  portrayed 
on  the  charts  on  pages  44  and  45,  which 
reveal  that  central  and  southern  areas  of 
New  England  received  practically  as  much 
snow  as  the  northern  areas.   The  greatest 
monthly  total  in  all  New  England,  73.6 
inches,  occurred  at  Norfolk  2  SW,  Conn. 

Precipitation  was  generous  and  consider- 
ably exceeded  usual  expectations  except 
in  Maine  where  the  excess  was  not  so  large. 
Monthly  averages  varied  from  3,88  inches 
in  Maine  to  5.69  inches  in  Massachusetts 
while  station  totals  ranged  all  the  way 
from  1.36  inches  at  Caribou  WB  Airport, 
Me.,  to  9.64  inches  at  East  Wareham,  Mass. 
Daily  amounts  in  excess  of  1  inch  were 
most  numerous  in  Massachusetts  and  adjacent 
areas  of  neighboring  states,  the  greatest 
being  2,58  inches  at  Somerset,  Vt . ,  on 
the  17th  closely  followed  by  2,52  inches 
at  East  Wareham,  Mass.,  on  the  same  date. 

This  was  the  coldest  March  since  1939  in 
the  three  northern  states,  and  since  1941 
in  the  three  Southern  New  England  states. 
Maximum  monthly  temperatures  were  generally 
not  nearly  as  high  as  usually  occur  in 
March  and  ranged  from  54°  at  Providence 
WB  Airport,  R.  I.,  to  59°  at  Framingham, 
Mass.,  and  two  Connecticut  stations.   Mini- 
mum temperatures,  on  the  other  hand,  were 
about  as  usual  in  the  north  but  elsewhere 
were  considerably  colder  than  has  occurred 
in  March  in  most  years.   State  minima 
ranged  from  7°  at  Greenville,  R,  I,,  to 
-26°  at  Chelsea,  Vt.,  both  on  the  18th, 
with  all  states  except  Rhode  Island  experi- 
encing subzero  readings.   Further  indi- 
cations of  the  abnormal  cold  may  be  found 
in  the  frequencies  of  days  with  maximum 
temperatures  of  32°  or  below  and  days  with 
minima  of  0°  or  below  which  occurred  more 
often  than  usual  at  many  stations. 

Generally  the  slightly  less  than  average 
sunshine  reflected  the  greater  than  usual 
cloudiness,  as  might  be  expected  with  this 
month's  frequent  precipitation.   However, 
sunshine  was  greatly  deficient  along  the 
south  coastal  areas,  about  average  in  the 


Portland,  Me,,  area,  and  moderately  excessive 
in  the  Burlington,  Vt , ,  area, 

WEATHER  DETAILS 

Milder  air  with  increasing  moisture  content 
began  to  flow  over  New  England  on  the  1st 
and  affected  most  areas  through  the  6th  or 
7th  with  the  warmest  readings  of  the  month 
at  most  southern  New  England  stations  during 
the  3rd  to  5th,   During  this  period  several 
moderately  intense  low  pressure  systems 
moved  across  the  Northeast  or  came  up  the 
coast,  causing  general  light  to  moderate 
precipitation  that  was  practically  all  rain. 
Late  on  the  6th,  however,  a  large  mass  of 
cold  Canadian  air  that  had  long  been  held 
in  check  pushed  across  New  England  to  mix 
with  the  relatively  warm  moist  air,  causing 
rain  and  several  inches  of  snow  and  dropping 
temperatures  to  seasonably  cold  levels. 
The  frontal  passage  preceding  the  cold 
invasion  set  off  numerous  thunderstorms  to 
liven  things  considerably  in  some  areas 
with  hail  and  destructive  lightning.   The 
cold  affected  mostly  the  northern  areas 
and  moderated  to  near  normal  about  the  10th, 
but  elsewhere  seasonable  temperatures  pre- 
vailed during  the  7th  to  10th,   Eastern 
Massachusetts  and  southern  Connecticut 
experienced  a  2-day  warm  spell  under  the 
influence  of  abundant  sunshine  on  the  10th 
followed  by  brisk  winds  from  the  south  the 
next  day  that  had  little  effect  elsewhere. 

Late  on  the  11th  a  deepening  low  pressure 
center  that  had  been  moving  eastward  suddenly 
shot  northeastward  down  the  St,  Lawrence 
Valley,   The  large  mass  of  cold  air  from 
western  Canada  that  followed  the  Low  pushed 
over  New  England  on  the  12th  to  begin  a 
series  of  cold  invasions  that  dominated 
temperatures  during  the  remainder  of  the 
month,  resulting  in  the  lowest  readings 
generally  about  the  18th,   Intervals  between 
cold  outbreaks  were  so  brief  that  daily 
average  temperatures  generally  remained 
far  below  normal  and  managed  to  struggle 
up  to  normal  only  once  or  twice  after  the 
14th,   In  spite  of  the  persistently  cold 
nights,  daytime  temperatures  warmed  up  to 
the  highest  levels  of  the  month  at  most 
stations  in  Maine,  Vermont  and  New  Hampshire 
on  the  22nd  when  a  brief  lull  occurred  in 
the  cold  regime. 

Several  storm  systems  passed  over  or  near 
New  England  during  the  last  half  of  the 
month  to  cause  frequent  precipitation  that 
was  practically  all  snow  and  mostly  con- 
sidered of  routine  intensity.   However, 
the  storm  of  the  16th-17th  that  came  up 
across  the  Southern  States  and  thence  north- 
eastward along  the  coast ,  and  that  of  the 
19th  which  followed  a  similar  coastal  course 
after  leaving  the  Ohio  Valley,  delivered 
terrific  one-two  punches  to  New  England, 
The  first  storm  was  described  as  one  of 
the  most  crippling  wind  and  snowstorms  in 
a  generation  even  before  the  next  storm 
showed  its  teeth. 

WEATHER  EFFECTS 

The  cold,  snowy  weather  interfered  with 


WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


outdoor  activities,  including  maple  sugar- 
ing.  Snow  cover  was  heavy  over  Central 
and  Northern  New  England  with  generous  but 
not  unduly  excessive  water  content.   Ground- 
water levels  were  above  average  in  Rhode 
Island  and  southeastern  Massachusetts, 
average  in  Connecticut,  and  below  average 
elsewhere,  particularly  in  Maine  where  all 
key  wells  were  record-low.   Runoff  was 
reduced  by  the  cold  and  storage  in  major 
reservoirs  was  depleted.   Ice  on  New  Hamp- 
shire streams  was  generally  thick  but 
beginning  to  break  as  the  month  ended. 
The  heavy  snowfall  aided  ski  resorts  and 
was  expected  to  prolong  the  winter  sports 
season. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Thunderstorms  with  hail,  rain,  and  snow 
struck  Central  and  Southern  New  England 
on  the  6th-7th  and  was  followed  on  the 
8th  by  the  worst  ice  storm  of  the  winter. 
Lightning  strikes  started  fires  and  caused 
other  damage  in  eastern  Massachusetts  and 
southern  New  Hampshire  that  totaled  about 
$15,000,  and  in  Connecticut  caused  $55,000 
damage  to  a  house  in  Washington  and  $10,000 
damage  to  2  houses  in  Newton.   Ice-coated 
streets  and  walks  made  transportation 
difficult  and  hazardous,  causing  schools 
to  be  closed  in  24  towns  and  the  Boston 
elevated  trains  to  stop  for  a  time  because 
of  an  ice-coated  "third  rail".   One  person 
died  and  several  were  injured  in  numerous 
skidding  accidents  or  falls.   A  freak  wind 
gust  on  the  8th  blew  out  a  large  plate 
glass  window  at  the  race  track  near  Provi- 
dence, R.  I.,  injuring  14  persons.   Ice- 
coated  trees  and  wires  were  downed  and 
knocked  out  many  electric  and  communica- 
tion  lines.   Total  damage  was  probably 
large  but  estimates  were  not  practical. 

On  the  8th  and  9th  Central  and  Northern 
Maine  was  hit  by  the  heaviest  snowstorm 
of  the  season  in  that  area  with  up  to  20 
inches  in  Piscataquis  County  and  more  than 
10  inches  elsewhere.   Transportation  was 
maintained  on  main  highways  and  on  some 
secondary  roads  but  airline  operations 
were  cancelled  for  about  one  day. 

Northern  Vermont  felt  the  effects  of  a 
windstorm  on  the  11th  that  caused  damage 
of  about  $5,000  to  utility  lines  and  trees 
that  affected  many  communities. 

The  heaviest  snowstorm  of  the  winter  to 
date,  attended  by  high  winds,  crippled 
most  of  New  England  on  the  16th-17th.   New 
snow  cover  ranging  up  to  19  Inches  drifted 


as  high  as  5  feet  or  more.   The  peak  of  the 
storm  came  during  the  late  afternoon  rush 
hour  on  the  16th,  snarling  traffic  practi- 
cally to  a  standstill  and  stranding  thousands 
of  persons  many  of  whom  were  sheltered  in 
private  homes  and  public  buildings.   In 
some  instances  workers  had  been  dismissed 
early  in  anticipation  of  the  storm  and  were 
able  to  get  home  before  the  worst  developed. 
Thirteen  ships,  including  some  destroyers, 
were  driven  aground  or  torn  from  their 
moorings  off  Newport,  R.  I.,  and  4  sailors 
died  of  exposure  in  an  open  boat  in  Narra- 
gansett  Bay.   In  all,  48  persons  died  of 
exposure,  overexertion,  or  traffic  acci- 
dents, and  an  unknown  number  were  injured 
throughout  New  England  in  addition  to  the 
10  known  injuries  that  occurred  in  Connecti- 
cut and  Rhode  Island.   Property  damage  was 
unknown  but  was  probably  very  heavy. 

Central  and  Southern  New  England  had  not 
recovered  from  the  previous  storm  when  along 
came  another  and  worse  snowstorm  on  the 
19th  that  lasted  into  the  early  hours  of 
the  20th.   In  its  effects  this  storm,  though 
worse,  was  a  continuation  of  that  of  the 
16th-17th  and  the  emergency  conditions  that 
were  so  fresh  in  mind  plus  the  experience 
just  gained  resulted  in  a  great  reduction 
in  deaths.   Five  deaths  were  reported  in 
Connecticut  and  Rhode  Island  plus  10  injured, 
while  4  deaths  and  many  injuries  occurred 
elsewhere  in  New  England .   Property  losses 
were  estimated  at  about  $5,000,000,  most 
of  which  was  spent  for  snow  removal.   For 
instance,  this  expense  was  more  than  $500,000 
in  Boston  alone. 

On  the  24th  another  storm  dumped  4  to  12 
inches  of  snow  on  Central  and  Southern  New 
England  with  strong  winds  in  southern  sec- 
tions.  One  death  and  one  injury  were  due 
to  traffic  accidents  while  another  death 
resulted  from  overexertion.   Once  again, 
the  major  portion  of  losses  was  the  cost  of 
snow  removal  and  amounted  to  at  least 
$75,000. 

The  fourth  major  snowstorm  within  two  weeks, 
an  unprecedented  frequency,  affected  Massa- 
chusetts and  Northern  New  England  for  about 
24  hours  beginning  the  evening  of  the  29th. 
This  storm  dumped  3  to  7  inches  of  new  snow 
and  was  the  least  severe  of  the  series, 
causing  16  injuries  and  snow  removal  costs 
of  about  $10,000. 

FLOODS 

None  were  reported. 

J.  E.  Stork 
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BLOCK    ISLAND   WB    AIRPORT,    R.     I. 

- 
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2 
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2 

0 
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BLUE  HILL,    MASS. 

NW 

14 

16.5 

53 

NE 

16 

73 

75 

63 

70 

0 

7 

2 

6 

2 

0 

17 

46 

6.3 

BOSTON   WB  AIRPORT,    MASS. 

WNW 

17 

IS. 3 

54* 

NE 

16 

69 

69 

62 

67 

6 

5 

4 

5 

1 

0 

21 

57 
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BRIDGEPORT  WB   AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

- 

- 

- 
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- 

74 

62 

67 

3 
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5 

4 
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0 

17 

- 
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BURLINGTON    WB   AIRPORT,    VT. 
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18 

8.2 
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SW 

11 

73 

70 
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67 
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6 

1 
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0 

20 

56 
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CARIBOU   WB   AIRPORT,    HE. 
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15 

11.9 

52. 
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64 

66 

55 

59 

4 

4 

5 

1 

0 

0 

14 

- 

5.6 

CONCORD   WB   AIRPORT,    N.    H. 
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15 

6.8 
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NW 

27 

79 

77 
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70 

5 

4 
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2 
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0 
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50 
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HARTFORD    WB    AIRPORT.    CONN. 

NW 

13 

11.1 

50 

NE 

16 

79 

76 

63 

69 

2 

6 

2 

6 

1 

0 

17 

49 

6.5 

MT.    WASHINGTON,    N.    H. 

W 

54 

39. 6  J 

121 

W 

11 

87 

79 

83 

84 

4 

3 

12 

4 

1 

0 

24 

38 

7.5 

NANTUCKET   WB    AIRPORT,    MASS. 

WNW 

15 

15.1 

73 

N 

17 

83 

81 

73 

82 

5 

3 

7 

3 

2 

0 

20 

47 
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NEW  HAVEN   WB  AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

8.1 

34 

N 

16 

- 

74 

62 

- 

0 

7 

6 

3 

1 

0 

17 

53 

6.5 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT,    MASS. 

- 
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-• 

- 

- 
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- 

- 

- 
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5 
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7 

2 

1 

0 

22 

- 

- 

PORTLAND    WB    AIRPORT,    ME. 

NNE 

12 

10.5 

43 

N 

17 

68 

68 

58 

64 

4 

4 

9 

2 

0 

0 

19 

60 

5.8 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT,     R.     I. 

NE 

14 

12.1 

42. 

NE 

16 

72 

72 

58 

69 

3 

4 

5 

6 

0 

0 

18 

50 

6.1 

*   This   datum    Is   obtained   by 
visual   observation   since   record- 
ing  equipment    Is   not    available. 
It    Is    not    necessarily    the   fast- 
est  mile   occurring   during   the 
period. 
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CREAM    HILL 
DANBURY 
FALLS    VILLAGE 

R 

AM 

AM 

'>2.3 

36.9 
*0.7 
39.9 

27.8 

21.9 
24.6 

19.7 

35.1 

29.4 
32.7 
29.8 

-  1.8 

-  3.4 

-  4.2 

59 

46 
57 
49 

5 

22 

5 
2  + 

15 

5 

5 

-    8 

25 

18 
18 
18 

922 

1096 

994 

1084 

0 

0 
0 
0 

5 

6 
5 

3 

22 

31 
28 
29 

0 

0 
0 

2 

4.19 

4.16 
4.32 
4.21 

•  59 
.42 

•  93 

•  99 

.72 
.78 

•  66 

19 

24 

17 

7 

19.4 

44.8 
24.4 
41.0 

10 

26 

19 
19 

20 

19 
20 
20 

9 

12 
10 
11 

4 

3 
2 
2 

0 
0 

HARTFORD    BRAINARD    FLD 

HARTFORD    WB    AIRPORT 

KENT 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM 

MIDDLETOWN    *    W 

//R 
R 

AM 

'lO.S 
36.6 
41.0 

39.7 

23.7 
22.0 
22.9 
21.3 
25.3 

32.3 

30.3 
32.0 
31.4 
32.5 

-  4.6 

-  6.9 

55 
50 
53 
52 
64 

5 

3+ 
5 

3  + 
6 

6 

1 
3 
2 
8 

18 
18 
18 

1 
18 

1007 
1066 
1018 
1035 

1000 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
3 
3 
4 

28 
29 
29 
29 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

5.53 
6.61 
5.17 
4.53 
5.40 

2.00 
2^80 

•  99 

1.49 
1.10 

•  85 

•  82 

14 
19 
19 

7 
14 

34.9 
43.3 
34.4 
3S>0 
29.2 

12 
20 
21 
19 

20 
20 
19 
20 

10 
9 
10 
13 
12 

6 

7 
6 
4 
6 

MOUNT    CARMEL 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 

NEW    LONDON 

NORFOLK    2    SW 

NORWALK 

R 
AM 
AM 

39.4 
41.0 

32.9 
43.7 

24.5 
26.6 

16.9 
25.2 

32.0 

33.8 

24.9 
34.5 

-1.1 

-  3.3 

-  1.3 

56 

5ft 

44 
59 

5 
5 

12+ 

5 

11 
13 

-    5 
4 

18+ 
18 

18 
18 

1018 
959 

1237 
940 

0 
0 

0 
0 

4 

6 

13 
1 

28 
27 

31 
25 

0 
0 

1 

0 

4.01 
4.94 

7.36 
4.46 

-       .76 
.82 

.41 

•  63 
1.03 

1.37 

17 
16 

17 

19.1 
26^9 

73.6 
15^0 

12 

17 

47 
14 

20 
20 

20 
19 

11 
10 

14 
11 

2 

4 

7 
4 

NORWICH    5    SW 
PUTNAM 
SALISBURY 
SHEPAUG    DAM 
STAMFORD    6    N 

AM 

AM 

41.5 
40.0 
37.8 
37.6 
43.5 

24. IM 

20.2 

20.9 

20.2 

24.4 

32. 8M 

30.1 

29.4 

28.9 

34.0 

-    4,0 

54 
52 
47 
48 
58 

6 

3  + 
6 
6 
5 

10 

-  4 
6 

-  4 
6 

1  + 
18 

1  + 
18 
18 

98  5 
1044 
1100 
1109 

957 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

4 
5 
2 

29 
29 

31 
31 
28 

0 

1 

? 

0 

D    5.40 
4.86 
5.58 
4.90 

1.25 

.82 

.80 

•  74 
1^05 
1.12 

17 

7+ 
14 
17 
14 

52^1 
45^4 
43>» 
21^2 

19 
22 

15 

20 

19+ 

19 

14 
12 
11 
11 

2 

5 
3 
4 
3 

STORRS 

WATERBURY    CITY    HALL 

WESTBROOK 

*IGWAM    RESERVOIR 

AM 

36.9 

43.1 
39.4 

23.5 

23.1 
21.9 

30.2 

33.1 
30.7 

-    4.2 

49 

55 
50 

3 

5 

5 

9 

7 

-    1 

18+ 

18 
18 

1072 

982 
1060 

0 

0 
0 

5 

1 
4 

30 

28 
31 

0 
0 

1 

4.77 

5.17 
5.47 

.65 

.77 

.82 
.78 

14 

8+ 
14 

35^0, 

30^2 
39.1 

15 

19 

10 

12 

11 

4 

3 

4 

AVERAGE 

31.4 

5.05 

35.4 

MAINE 

AUGUSTA    CAA    AIRPORT 

BANGOR    DOW    FIELD 

BAR    HARBOR 

BELFAST 

BR  IDG TON    1    NNW 

33.8 
35.6 
36.5 
37.2 

37. 3M 

15.6 
14.1 
13.3 
13.8 
16. 7M 

24.7 
24.9 
27.4 
25.5 
27. OM 

-    4.3 

48 
48 
50 
48 
53 

21 
22 
22 
22 

21  + 

2 

-  2 
2 

-  8 
1 

19 

19 

19 

18+ 

26 

1241 
1239 
1154 
1215 
1171 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
9 
8 

8 

7 

31 

31 
31 
30 
31 

0 

1 

0 
6 
0 

4.43 
4.25 
5.88 
3.84 
4.71 

1.08 

•  83 

•  83 

1^10 

.51 

1.36 

17 
17 

17 

4 
8 

46.0 
41. S 
44.0 
45.0 
34.2 

36 
31 
30 
26 
39 

17+ 

17 

20+ 

17 

17 

10 
8 
14 
12 
11 

3 

4 
9 
2 
3 

BRUNSWICK 

CARIBOU    WB    AIRPORT 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST    SANGERVILLE    5    SE 

//R 

34.9 
29.6 
34.9 
34.6 

33. 8M 

18.5 
7.9 
10.5 
19.0 
10. 4M 

26.7 
18.8 
22.7 
26.8 

22. IM 

-  2.9 

-  3.9 

49 
45 
49 
47 
52 

22 
22 
21  + 
22 
22 

-  2 

-  9 
-14 

7 

-  7 

19 
19 
19 
1 
19 

1179 
1427 
1307 
1175 
1322 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

19 
13 
11 
14 

31 
31 

30 
30 
30 

1 

5 
6 
0 
6 

5.53 
1.36 
4.12 
3.22 
3.36 

-    1.04 
•  34 

.86 
.64 

1.19 
.56 

1.03 

30 
8 
8 
8 
8 

46.2 
18.9 
35.4 
31.0 
36.5 

29 
19 
27 
13 
36 

17+ 

9 
17+ 
20 
17+ 

11 

6 

11 

13 

8 

6 
1 
2 
1 
3 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


NEW   ENGLAND 
MARCH    1956 


Temperature 

1 

Precipitation 

If 

«   X 

i   2 

It 

> 

< 

CJ  bfi  c 
h  c  n 

3  O  OJ 

u  J  s 

u 

a  s  e 

a  0  ^ 

O  h  0) 

1 

Q 

s 

i 

2, 

O 

D 

s 

No  of  Days 

1 

0  b£  C 
u  c  n 

u 

a   B  B 

a  0  V. 

1 
1 

c5 

Snow, 

Sleet 

No.  ol  Dayi 

Station 

Max 

M 

n. 

■a 

1 

2  0 

Q 

2 

0 

o 

1 

S 
1 

0 

s 

«  J 

s 

0  * 

s 

0 

EAST  WINTMROP 
FARMIN6T0N 
FORT  KENT 
GARDINER 
GREENVILLE 

35.9 
36.1 

37.1 
32.1 

10.6 

10.6 

2.2 

11.5 
5.4 

23.3 
23.4 
18.3 
24.3 
18.8 

-  5.5 

-  6.4 

-  5.7 

45 
52 
48 
49 
48 

3* 
22 
22 
22 
22 

-16 
-14 
-22 
-14 
-21 

18 
18 
13 
18 
16 

1287 
1280 
1441 
1254 
1428 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 
6 
7 
14 

IT 

31 
31 
31 
31 

7 
8 
11 
7 
9 

4.67 
4.45 

4.04 
3.62 

.64 

.12 

.66 

1.20 
1.14 

.76 
1.69 

17 
8 

8 

6 

40.9 
32.6 

46.0 
41.0 

34 
32 

S3 

17+ 
12 

17 

14 
11 

13 
9 

2 
2 

1 
1 

1 

2 

0 

1 

HIRAM  2  S 
HOULTON  CAA  AP 
MOULTON  1  NE 
JACKMAN 
JONESBORO 

AM 

37.6 
31.6 
31.4 
29.6 
34.1 

11.2 
6.3 
6.7 
5.4 

13.7 

24.4 
19.0 
19.1 
17.5 
23.9 

-  3.5 

-  6.5 

50 
48 
48 
43 
53 

21 
21  + 
22 
22 

23 

-  6 
-12 
-12 
-14 
0 

25 

16+ 
19 
16+ 
18 

1253 
1419 
1416 
1466 
1276 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
16 
16 
23 
14 

31 
31 
31 
31 
31 

7 

8 

6 

10 

I 

6.30 
2.64 
2.79 
2.22 
4.01 

2.83 
.29 
•  44 

-   .35 

1.13 

1.21 

1.41 

.65 

8 
6 
8 
9 

51.0 
29.1 
29.0 

41.0 

49 
32 
30 

17+ 

18+ 

8 

11 
6 
6 
6 

7 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
0 
0 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MADISON 

HILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

AM 

33.6 
29.2 
35.4 
34.'. 
33.8 

15.8 
2.8 
9.5 
9.6 
9.5 

24.7 
16.0 
22.5 
22.0 
21.7 

-  5.2 

-  4.4 

-  5.0 

-  4.3 

48 
47 
53 
55 
54 

22 
23 
21 
22 
22 

-  8 
-20 
-13 
-13 
-12 

18 
19 

18 
18 
19 

1241 
1513 
1311 
1326 
1335 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
21 
10 
13 
11 

31 
31 

31 
31 
31 

2 
11 

7 
6 
7 

5.41 
3.43 
3.45 
2.34 
2.70 

1.11 

-  .13 

-  1.20 

-  .84 

1.09 
1.44 
1.03 
1.07 
1.32 

6 
9 
6 
9 
8 

44.1 
37.0 
32.7 
25.7 
21.5 

28 

17+ 

10 
6 

10 
7 
6 

5 

2 
2 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

HILLINOCKET  DAM 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

32.3 
36.7 
35.3 
36.8 
37.4 

3.6 
13.9 

9.8 
15.4 
22.7 

18.0 
25.3 
22.6 

27.1 
30.1 

-  5.3 

-  2.2 

45 
52 

5  3 
53 
49 

21* 
22 
22 
22 

3 

-20 

-  a 

-15 

-  4 

12 

16 
19 
19 
19 

1 

1453 
1226 
1307 
1169 
1078 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
6 

11 
6 

8 

31 
30 
31 
30 
30 

13 
4 
6 
2 

0 

2.42 

3.19 
4.66 
3.43 
4.57 

.14 
-   .18 

.79 

1.05 

1.64 

.69 

.75 

6 
6 
8 
8 
6 

26.0 
29.0 
45.0 
30.0 
47.4 

27 

17+ 

7 
8 
9 
8 
11 

1 
1 
2 
2 
5 

0 

1 
1 

0 
0 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
f  PRENTISS 
PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 

//R 

35.8 
31. 6M 

30.9 
32.2 
37.0 

15.3 

12. 7M 

8.3 

1.4 
17.0 

25.6 
22.  2M 

19.6 
16.8 
27.0 

-  6.9 

-  4,1 

-  5,2 

47 
40 

42 
51 
48 

3+ 
1  + 

22 

22 

22 

-  4 

4 

-13 

-19 

0 

1 

6+ 
19 
16 
18 

1213 
1325 

1400 
1488 
1168 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
23 

15 

15 

8 

31 
31 

31 
31 

30 

4 
0 

9 

17 

1 

3.75 

1.56 
2.73 
5.99 

-  .28 

-  .66 

-  .11 

.71 

.49 

1.26 

.93 

8 

8 
9 
17 

46.6 

14.5 
28.9 
48.6 

26 
32 

20 
17 

11 

3 
5 

15 

2 

0 
1 

4 

0 
0 

1 

0 

RUMFORD  1  SW 

RUMFORD  I  SSE 

SANFORD  2  NNW 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

33.5 
35.6 

38.0 
34.1 
37.1 

8.6 
13.7 
14.1 
16.6 

9.3 

21.1 
24.7 
26.1 
25.4 
23.2 

-  5,3 

-  4,2 

50 
53 
50 
48 
51 

22 
22 
22 

21  + 
3 

-16 

-  6 

-  8 
2 

-14 

19 

18 

26 

16+ 

25 

1353 
1242 
1199 
1220 
1288 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
12 

7 
12 
10 

31 

31 
30 
30 
31 

7 
3 
2 
0 
6 

3.78 
3.07 
6.66 
3.28 
4.78 

.29 

-   .42 

.93 

1.02 

2.50 

.83 

.83 

8 
8 
17 
8 
8 

33.3 

34.5 
49.0 
46.6 

35 

35 
36 

17 

20+ 
24 

8 
8 

11 
10 
11 

3 

1 
5 
2 
4 

0 

1 
1 

0 
0 

WINSLOW 
MOOOLAND 

AM 

AM 

36. 5M 

35.9 

13. CM 
10.1 

24.8H 
23.0 

-  5,7 

-  4,5 

51 
52 

23 
23 

-  5 
-16 

19 
19 

1236 
1295 

0 
0 

9 
12 

31 
30 

6 

3.65 
4.46 

.39 
1.18 

.57 

9 

42.5 
36.1 

10 

3 

0 

AVERAGE 

23.1 

3.86 

37.1 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

AM 

II 
IIR 

34.1 
37.1 
37.8 
37.6 
39.6 

18.2 
22.3 
15.6 
23.5 
27.5 

26.2 
29.7 
26.7 
30.6 
33.6 

-  2,8 

-  3,8 

-  3,5 

-  4,0 

46 
50 
50 
50 
52 

4 

3 

22 

3+ 
3 

-10 

-  2 

-17 

6 

13 

18 
18 
16 
18 
18+ 

1199 
1089 
1178 
1061 
966 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
5 

4 
5 

5 

29 

30 
29 
29 
21 

3 
1 
6 
0 
0 

4.32 
4.94 
4.70 
6.09 
5.39 

.70 
1.35 

4.22 
1.96, 

1.38 
1.04 
.60 
1.69 
1.25 

7 

7 

7 

19 

19 

30.2 
36.6 
42. S 
52.0 
31.2 

21 
16 
34 
45 
16 

26 
19 
20 
1 
19+ 

9 

7 

12 

10 

10 

2 

4 
3 
8 
6 

BROCKTON 
CHARLTON  2 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 

AM 

AH 

42.0 
38.8 
40.6 
38.4 
39. 5M 

23.6 
20.3 
26.4 
19.9 
25. 3M 

32.8 
29.6 
33.5 
29.2 
32. 4M 

-  4,3 

-  2,5 

-  5.2 

54 
51 
55 
53 
53 

22 
22 
22 
23 
4 

5 

3 

10 

-  6 

14 

1 

1 

18 

16 

1 

989 
1091 

970 
1104 
1004 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
4 
7 
6 

28 
30 
21 
29 
25 

0 
0 
0 
1 
0 

6.13 
5.22 
6.46 
6.60 
6.17 

2.57 

1.38 
2.36 

.96 

1.03 
1.27 
1.13 

1.21 

24 

19 
20 
24 
20 

32.3 

44.6 
35.8 
50.1 

22 
22 

20 
19+ 

12 

10 
10 
12 

6 
5 

5 
7 

2 

EAST  WAREHAM 
EOGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 

AM 
AH 

AH 

AM 

39.3 
41.8 
40,9 
39.1 
40.8 

24.2 
27.0 
26.2 
21.0 
22.8 

31.8 
34.4 
33.6 
30.1 
31.8 

-  4.6 

-  3.3 

-  3,9 

-  4.0 

50 
52 
52 
55 
59 

4 

4 

3 

23 

23 

8 
16 
10 

2 

-  1 

18 

18+ 

18 

18 

18 

1021 

939 

966 

1076 

1025 

c 

0 
0 
0 
0 

7 
3 
3 
6 
6 

29 
26 
26 
29 
26 

0 
0 
0 
0 

1 

9.64 
6.38 
6.46 
6.46 
6.64 

5.35 

2.25 
2.94 
2.36 

2.52 
.94 
1.39 
1.12 
1.52 

17 
30 
19 
17 
17 

24.0 

32.6 
46.6 
45.3 

20 
23 

20+ 
19 

13 
16 
12 
11 

10 

5 
5 

7 

2 

0 

1 

3 

2 

HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 
HVANNIS 

KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 

AM 

AM 
AH 

40.3 
36.2 
40.5 
37.7 
39.7 

22.7 

15.7 
25.8 
16.6 
20. 6M 

31.5 
26.0 
33.2 
27.2 

30. 2M 

-  5.7 

-  4.6 

-  3.3 

-  4.9 

53 
48 
51 
50 
55 

3+ 
22 

'I 
23 

6 

-  5 
2 

-  8 

18 
18 
18 
18 

1030 
1205 
979 
1170 
1068 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
8 
6 
7 
6 

28 
31 
27 
30 
26 

0 
2 
0 
2 

5.23 

4.50 
7.11 
4.30 
6.75 

1.55 

.29 

2.76 

1.57 

.94 
1.25 
1.14 

.95 
1.28 

17 
7 

17 
7 

20 

42.9 
38.5 

39.0 
45.3 

24 
27 

30 

20 
17 

24+ 

11 
11 
14 
11 
11 

5 
2 
6 
3 
6 

0 

1 
1 
0 

1 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

NIOOLETON 

MANTUCKET  WB  AIRPORT 

R 

38.9 
40.4 
42.0 
41.4 
40.5 

22.6 
23.1 
23.5 
25.8 
29.0 

30.8 
31.8 
32.8 
33.6 
34.8 

-  3.3 

-  1.9 

-  1,8 

51 
52 
56 
49 
4B 

22 
22 
22 

2  + 
8+ 

8 

0 

7 

10 

17 

18 
16 
18 
21 
16 

1053 

1025 

992 

973 

931 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
1 
2 
2 

29 
27 
28 

27 
20 

0 
1 
0 
0 
0 

6.77 

6.73 
5.12 
6.53 

1.91 

3.13 
1.30 
2.48 

1.22 
1.60 
1.54 
.89 
1.46 

8 
19 

17 
20 
16 

32.6 

48.0 
43.5 
30.4 
24.5 

26 

23 

5 

19 

25 

20+ 

11 

11 
10 
12 

5 

7 
5 
5 

1 

3 
2 
0 
2 

NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
FLYMOUTH 
I  PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 

R 

AM 

41.5 
34.2 
41.6 
39. 6M 
40.3 

28.7 
17.6 
26.6 
29.  7M 
24.3 

35.1 
25.9 
34.1 
34. 7M 
32.3 

-  1.4 

-  4.9 

-  2.4 

-  1.0 

54 
47 
64 
48 
53 

22 

22 

3 

15 

4  + 

13 

-  5 

12 

20 

6 

16 

18 

18+ 

17 

18 

922 

1202 
951 
935 

1005 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
11 
4 
3 
5 

22 
31 
24 
21 
27 

0 

1 

0 
0 
0 

7.16 
4.19 
6.19 

6.94 

2.99 
.97 
.60 

1.35 

1.01 

.60 

1.66 

20 

7 
24 

20 

31.0 
40.2 

25.5 

23 
21 

20 
20 

14 

10 

9 

11 

6 
3 

4 

4 

1 
1 
0 

1 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 

37.1 
38. 8 
40.3 
35.4 
41.6 

24.5 
26.2 
27.1 
17.5 
24.4 

30.8 
32.5 
33.7 
26.5 
33.0 

-  3.4 

-  5.1 

-  4.0 

50 
50 
51 
48 
52 

3 
3 

11 

4 
3 

12 
11 

12 

-  5 

4 

1 
25 
16 
18 
18 

1054 
999 
96  7 

1185 
98  7 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
6 
10 
2 

30 
25 
26 
31 
26 

0 
0 
0 

I 

0 

7.10 
4.94 
6.74 
4.76 
5.68 

2.66 

1.30 
3.06 

1.43 
1.01 

1.37 
1.00 

19 

19 

7 
24 

48.0 
36.0 
25.5 

36.9 
50.5 

24 
23 

19+ 

20 

12 

10 

9 

10 

7 
» 

3 

7 

2 
1 
0 
1 

1 

STOCKBRIDGE 
SWAMPSCOTT 
TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

AH 

35.8 
38.8 
41.4 
38.0 
40.2 

18.6 
27.5 
23.6 
16.2 
19.2 

27.2 
33.2 
32.5 
27.1 
29.7 

-  4.3 

-  1,0 

-  2,7 

-  4.5 

46 
48 
53 

51 
54 

3+ 
3+ 
3  + 

23 

22 

-11 

15 

1 

-14 

-  6 

16 
25 
16 
18 
18 

1165 

978 
1000 
1173 
1086 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 
4 
7 
4 

31 
23 
26 

30 
30 

2 
0 
0 
3 

1 

5.25 
5.27 
4.91 
3.87 

6.20 

1.77 

1.13 

.70 

1.83 

.94 
.90 
.66 
.86 

1.30 

7 
30 
24 

7 
7 

44.8 

43.8 
30.4 

17 
26 

19+ 
20 

11 
10 
13 
8 
10 

5 
5 

6 
2 
« 

0 
0 
0 
0 

I 

WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  CUMMINGTON 
WESTON 
WESTOVER  FIELD 

39.7 
40.5 
36.1 
41.2 
38.7 

23.0 

20.4 

'  14.4 

22.1 

23.0 

31.4 
30.5 
25.3 
31.7 
30.9 

-  3.8 

53 
52 
46 
52 
50 

22 

3 

A 

3  + 

1 

-  4 
-14 

2 

-  1 

18 

16+ 
16 
18 
18 

1035 
1037 
1226 
1028 
1033 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
8 
4 
5 

27 
25 
31 
29 
28 

0 
2 

3 
0 

1 

6.69 
4.73 
6.40 
4.45 
5.18 

.62 

1.40 
.64 

1.42 
.76 
.99 

19 
30 
7 
30 
16 

43.6 

46.5 
38.5 
31.9 

24 
28 
36 
23 

20 

19 
19 
19 
20 
19+ 

10 
9 

11 
9 
9 

6 
5 

6 

4 
5 

3 
0 

1 
0 
0 

See  Reierence  Note*  FoUowb>g  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


Temperature 


StaUon 


s  a 

'>  I 
«:  2 


<s 


0)  bC  t 

3  o  c 


No.  of  Days 


Precipitation 


O  bl)  B 

^,  G  rt 

3  o  a> 

.p  _)  E 

«  a  a 

a  o  tH 

OJ  »H  CJ 


Snow,    Sleet 


S5 


WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

AVERAGE 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERIN6 

FA8YAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
■f-fMOUNT  WASHINGTON        /. 

NASHUA  3  N 
NEW  LONDON 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

AVERAGE 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

AVERAGE 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BLOOMFIELO 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 

CHELSEA 
CORNWALL  1    N 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 

LEMINGTON 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

RANDOLPH 

REAOSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WEST  BURKE 

WILDER 

WOODSTOCK  3  ENE 


AM 
AM 


AM 
AM 
AM 
AM 


35.5 
40.0 


33.1 
32.4 
33.0 
37.3 
36.3 

36.5 
39.1 
37.7 

27.9 

37.3 
35.6 
35.3 
36.2 
38.7 

36.1 
36.0 
36.2 
39.0 
14.8 

39.2 
33.8 
37.6 
36.9 
29.9 

35.6 

37.7 
37.5 
36.2 
41.9 

36.1 
35,1 


39.6 
38. 9M 
41.3 
40.6 


37.5 
38.9 
35.6 
32.9 
36.5 

34.7 
35.5 
34.9 
31.5 
37.2 

32.3 

33.1 
32.8 
21.6 
33.3 

35.7 
36. IM 
35.1 
37.0 
35.5 

36.3 
29.5 
38.9 
33.9 
35.5 

35.7 


21.3 
20.9 


11.4 

6.6 

12.1 

13.2 

9.0 

14.6 
16.4 
14.9 


13.2 

11.8 

8.0 

14.4 

16.6 

14.7 
11.2 
14.6 
13.9 
.5 

16.4 

18.7 
17.9 
10.4 

8.2 
16.7 
12.2 
11.1 
17.3 

13.8 
13.6 


28.7 
23. 2M 
23.7 
25.4 


16.2 
17,3 

7.4 
14.4 

8.9 

1.2 

15.0 

14,1 

6.8 

9.0 

3.4 

8.0 

9.9 

5.1M 

6.4 

10.7 
11. 4M 
12.3 
16.3 
15.8 

10.1 
9.1 

15.6 

.8 

7.9 

9.6 


28.4 

30.5 


22.3 
19.5 
22.6 
26.3 
22.7 

25.6 
27.8 
26.3 

h 
13.7 

25.3 
23.7 
21.7 
25.3 
27.7 

25.4 
23.6 
25.4 
26.5 

7.7 

27.8 
t 
28.2 
27.4 
20,2 

21.9 
27.2 
24.9 
23.7 
29.6 

25.0 
24.4 


34.2 
31. IM 
32.5 
33.0 

32.7 


26.9 
28.1 
21.5 
23.7 
22.7 

18.0 
25.3 
24.5 
19.2 
23.1 

17.9 
20.6 
21.4 
13. 4M 
19.9 

23.2 
23. 8M 
23.7 
26.7 
25.7 

23.2 

19.3 
27.3 
17.4 
21.7 

22.7 


4.2 
4.3 


7.2 
4.3 
5.5 

4.2 
6.5 


2 

3.8 


5.6 
6.5 

9.3 
5.4 


22 

21 

22 

22  I 

22   -12 


1127 
1064 


1317 
1401 
1309 
1194 
1307 

1218 
1148 
1189 

1583 

1224 
1276 
1337 
1221 
1148 

1217 
1274 
1220 
1187 
1773 

1145 

1136 

1168 
1384 

1330 
1163 
1235 
1272 
1091 

1232 
1255 


25  948 

18  1044 

22  1001 

18  986 


18 
19 
19 
19 

18 

18 
18 
18 
18 
18+ 

19 
18 
18 
27 
19 

18 

18 

18 

18+ 

20 

18 
18 
18 

1  + 
18 

18 


1177 
1137 

1340 
1273 
1302 

1452 
1224 

1248 
1416 
1239 

1456 
1371 
1345 
1589 
1392 

1287 
1256 
1272 
1183 
1213 

1286 

140 

1165 

1470 

1334 

1305 


4 

19 

6 

30 

4 

28 

4 

25 

8 

29 

6 

30 

12 

31 

12 

30 

8 

31 

11 

31 

10 

30 

11 

31 

17 

31 

7 

31 

14 

31 

12 

31 

14 

31 

30 

31 

12 

31 

10 

31 

10 

31 

11 

31 

8 

30 

10 

31 

7 

30 

19 

31 

7 

31 

12 

31 

10 

30 

10 

31 

3.77 
5.17 


4.09 
3.96 
3.16 
4.76 
4.76 

3.67 
5.62 
4.05 


5.28 
4.53 
4.21 
4.44 
4.85 

4.46 
4.08 
5.06 
3.54 

7 

5.01 
4.60 
4.81 
7.51 
5.70 

5.40 
6.21 
3.62 
3.75 
4.70 

5.55 


5.47 
5.87 
5.15 
5.51 

5.50 


5.18 
4.59 
3.25 
2.37 
5.27 

4.13 
2.94 
5.88 
4.25 
2.57 

2.54 
3.67 
4.02 
3.37 
2.97 

3.74 
3.78 
6.23 
2.83 
2.86 

'..30 
8.85 
4.36 
3.63 
3.65 

4.93 


,63 
2,39 


,02 
1,95 

1,82 
1,64 

,49 

1,45 

1,94 

1.31 

1,30 
1,98 


.84 

,18 

2.13 

1,22 
.70 


.38 

1.18 

.95 
.20 
.22 

1.73 

3.85 

.91 

.87 

1.22 

1.75 


,92 

1,01 
,78 


,54 
,90 
,60 

.64 

,79 
.72 
.69 
1.00 
,84 

.77 
.67 

1,13 
,63 

1.56 

,99 

,75 

,70 

1,36 

1,26 

1.70 
•  93 
,54 
,83 
.70 

,97 

1,09 


1.10 

1.60 

.74 

,88 


1.15 
.91 
,93 
,73 

1.01 

1.27 
1.10 
1.04 
1.20 
.75 

.94 
.86 

1.17 


1.12 
.93 
.58 

1.30 

1.18 

2.58 

1.00 

.87 

.79 


39,4 
34.4 


51.0 
45,3 
42,0 
44,0 


38,3 
43,6 
42,6 

33,5 

40.8 
50, S 
53,0 
41,5 
42,0 

44,2 
32,4 

43,8 

67.5 

45.7 
46.0 
41.0 
51.0 
59.0 

42.0 

36.3 

40.8 
55.5 

45.8 
43.8 


16    24.1 
19 


17 

8+ 

8 
30 
16+ 

17 

4 
17 
17 


34.0 
31, « 


32,0 
36.3 
28.0 
57. 

39.2 

46.5 
48.7 
31.5 

36.0 
37.3 
41.0 
31.9 
27.7 

48. S 
25.9 

45.2 
23.1 
27.0 

46.2 

39.4 
34.5 
37.5 

45.2 

37.7 


20 


35 

41 
45 
37 


27 
32 


37 
48 
31 
23 

32 
26 


25 

4« 
34 
46 
64 


32 
32 

27 
30 


12 
24 
22 

20 


25 

13 
33 
14 
39 


24 
33 
38 
59 
31 


40 
12 
20 

38 
52 
25 

26 

45 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


See  Beforonce  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  month 


9       10      U      12 


13      14      15 


16      17      18 


19      20      21 


22     23      24     25      26      27 


28      29      30 


COMCCTKtfT 


BRI06£(KMT   WB    AP 

BRISTOL    9    H 

•ROOKLVN 

ftUtLS    BRIOAE    DAN 

BURLIMTON  I 

COC^*PONS€T    BANCCR    STA 

COLCHESTER 

CREAM  MILL 

DANBJRT 

MMSON    LAKE 

ocse* 

EAST    HAVEN 

EASTOW  LAKE    SESERVOIR 

FALLS   VILLAOC 

«aOT0N 

NARTFOffO    SRAINARO    FLO//1 

HARTFORD    MB    AIRPORT  I 

HEMLOCKS    RESERVOIR 

»ENT 

LAK£    KOMQHOC 

LAUREL    RESERVOIR 
HANCMESTER 

NANSFIELO  HOU.OH  DAN 
NCAO  POND  RESERVOIR 
HI  DOLE TOWN    4    H 


RECORD  HISSING 


T.14 


RECORD  missing! 


STA 


MIL^ORD 
MOHAkiL    RAN«£R 
MOUNT    CARMEL 
MATCnAlM    RANGER    STA 
HA'-MAM    HALE    ST    FOUEST 


NEV    HARTFORD 

Si*T 

New    HAVEN    MB    AliVORT 

R        4.04 

NO    LONDON 

aOB'OLK   !   sa 

7,3« 

MOftTH   dRANFOftO 

4.«4 

NORTH  6UILF0*D 

S>41 

NOR>ALIl 

«t4« 

NORMtOf     i     SH 

- 

BACHAUG    FOREST 

9.90 

PEOPl.ES   RANGER    STA 

5.17 

PROSPECT 

'     9.32 

PUTNAN 

t  9.40 

PUTNAM   LAKE 

*.U 

ROCKT   RIVER    OAH 

4.90 

ROUNO   POMO 

4,14 

RECORD   HISSING 


SALtSaURV 

SAU6ATUCK    RESERVOIR 

SHCPAiJi*    DAM 


SHUTTLE    xeAOOW    RESVR 

5.M 

STAFFORD   SPRIN6S 

4*94 

STA^ORD    J    N 

4.R0 

STEVENSON   DAN 

4.99 

STORRS 

4.77 

THONASTON 

•  .92 

TMONPSONVILLE 

•  .•1 

TCRfllNGTON 

9.01 

'OaRIN«TON    2 

9.00 

•RAP   FALLS    RESERVOIR 

4.44 

•  AIERSURV    CITY    HALL 

•EPA«AUO   RESERVOIR 

9.04 

•ESTBROOK 

9.17 

«EST   HARTFORD 

S.M 

•EST   NARTLAND 

6.«2 

•HKVILLE   RESERVOIR 

9.M 

NHITNEY    LAKE 

4,6S 

>:taAN   RESERVOIR 

9.47 

'ILLIHANTIC 

9.91 

•OLCOTT   RESERVOIR 

•  .99 

•OOOeuRV    3    N 

4,69 

RECORD   MISSING 


IWWT*  OU   AIRRORT 

4.49 

Umm  00>   FIELD 

4.29 

IW  HMBO* 

9, as 

KLTRST 

9.B4 

IRASSUA   DAN 

1.32 

IRIOSTON    1    NNK 

4.71 

<RUNSMICK 

9.93 

ARIBOU  KB    AIRPORT         //R 

1,3> 

ORIWA 

4.12 

ASTPORT 

3,22 

AST   SANQERVILLE    9    SE 

3.36 

AST  alNTHROP 

4,87 

LLSHORTh 

9.27 

ARMINOTON 

4,49 

ORT   FAIRFIELD 

3RT   KENT 

_ 

AROINER 

4.04 

ILEAO 

4.13 

REENVILLE 

3.62 

IRAN   2    s 

•  .30 

AJLTON    CAA    AP 

2.64 

XlLTOM    1    NE 

2.7« 

ACKNAN 

2.22 

INESBORO 

4.01 

»ISTON 

9.41 

MS   FALLS    DAM 

3.49 

KNIAS 

4.14 

WISON 

9.4< 

lOOLE   DAN 

3.61 

LLINOCKET 

2.34 

LLINOCKET    CAA    AP 

2.70 

LLINOCKET    DAN 

2.42 

nSEHEAO 

9.40 

D  TOKN 

9.19 

O  TOMN   CAA    AIRPORT 

4.*« 

<M0 

9.43 

•TLANO 

4.97 

•7LA#©   HB   AIRPORT      //R 

3. 79 

,eNTISS 
ESOUE    ISLE 


.64      .91      T 


22 

1.10 

.26 

06 

•  96 

.13 

02 

1.03 

.10 

29 

.92 

.20 

10 

.43 

,72 

42 

1.14 

,11 

• 

1.20 

14 

1.21 

.09 

14 

1.41 

.09 

.4a 

.69 

•        l.OO 

41 

1.0« 

.09 

14 

.4* 

.44 

•  11 

.70 

29 

1.03 

.19 

41 

1.07 

.02 

.26 

.07 

10 

1.32 

.01 

19 

.79 

.49 

09 

.62 

.44 

07 

1.09 

.21 

1> 

l.»4 

.la 

•  35   D.ftO       .45 


S**  R«l«r«nc«  NoIm  Following  SUtton  IndM 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Day  of  month 


13       14 


15 


25      26      27      28      29      30 


RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROXBURY 
RUHPOftO  3  SH 
ftUMFORO  1  SSE 

SANFORO  2  NNH 
SOUTH  ANDOVER 
SQUA  PAN  DAM 
THE  FORKS 
UNITY 

UPPER  DAM 

WEST  BUXTON  2    NNW 

WEST  ENFIELD 

WINSLOW 

WOODLAND 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 
A5HBURNHAM 
ASHLAND 
ATHOL  3  e 

BEECHNOOO 

BELCHERTOWN 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  MILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT     // 

eOYLSTON 
BROCKTON 
CHARLTON  2 
CHATHAM 
CHESTER 

CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 
COLDBROOK 

EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCMBURG  2  S 

FRAHINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HATCMVlLLE 
HAVERHILL 
HEATH 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 

HUBBARDSTON 
HYANNIS 
IPSWICH 
JEFFERSON 
KNIGHTVtLLE  DAM 

LAKE  COCHlTUATE 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

MANSFIELD 

MIOOLEBORO 
Ml DOLE TON 
MILFORO 
MILLBURY 
MONTAGUE  CITY 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
MORTHBRIDGE 

PELHAM 

PELHAM 
PEMBROKE 

PERU 
PETERSHAM  t,    N 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELO 

PLYMOUTH 

PRINCETON 

PROVINCETOWN  i    N 

0UA8BIN  INTAKE 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 

S EG REGAN SET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIOGE  3  E 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STOCKBRIOGE 
SWAMP SCOTT 
TAUNTON 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
NALPOLE  1  S 

WARE 

WARE   2 

WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST  CUMMINGTON 

WESTFIELO 

WESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WEST  RUTLAND 
NINCHENDON 


2in 

|02 

><M 

•oe  (02 

3. SO 

1.78 

•  02 

1.07 

.0* 

«•■• 

T 

«|*3 

1.S4 

•  09 

).>0 

i<2a 

>.02 

•0»   103 

*>7e 

T 

RECORD  HISSINS 

3|6» 

*•*« 

.34   • 

■  Ol  •><  1^2* 


^•32 


6^29 
•  •13 

»|22 


RECORD  MISSING 


^•a2 

9<S9 

9.14 

7^93 
9>23 
5.7* 
9.«0 


7.11 
6^20 
9^21 


?•!« 
0.19 
9^*« 
•  •»• 

>.M 
9.09 
9.41 
1.27 
9.93 

^•U 


RECORD  MISSING 


6^30 

«•*• 
9.U 
9.29 

9.27 
4.91 

3.B7 
9.20 
0.69 
4.71 


0.50 
4.78 
9^79 
0.40 
9.08 

4.49 

9.18 

9.39 


RECORD 

HISSING 

.29 

T 

T 

T 
.01 

.21 

T 

T 

•  04 

.03 

T 

•  22 

.00 

T 

.03 

.02 

.08 

T 

RECORD 

MISSING 

1.38  .00  .a 

1.04  .48  T 

.93  .23  .3 

.62  .28  .3 

1.03  .19  .1 


1.37 
.83 
1.29 


T 


.61 

.32 

.73 

.22 

..02 

•  11 

.70 

.20 

.73      .40      T 


.04      .49      .09 


■01  .09      .63 

r  .30      .18 

.04  .63 

.01  .91 


•01       .29      .47 


.07       .01 

T  .11 

.02 

.02       .02 


.22  1.14 
.88 
1.68 


.39    1>B0      T 


1.20 
T  ^48 

.19      .98 


1>30      •21 


.08      .03      T 

.84      T  T 

.09      .82 


•23      .10      .06 
.36 

•  07     T 


S««  Relerence  Note*  FoUowiag  Slstioo  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continue<i 


NO   HIU»SHI*E 

■*TH   2   SV 
MNTON 
KltLIN 
B£THLEnCH 
BLACKMATER   0AM 

BOH    URVINS    FAU.S 

Bucits  zotmen 

CAMP TOM 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER    ruMO« 
CLARENONT 

COHCODO    ITS   AIDKWT 
OIZVILLE    NOTCH 

DUBLIN 

OURrUM 

CAST   DCERIHt 

EASTMAN   PALLS   OAM 

ERWL 

FAB  TAN 

FIRST   COM!  LAKE 
FirniLLtAM    3    S« 
FIUNia.IN    I    NH 
FRANKLIN    FALLS    OAM 
•ILNANTON 

GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

JEFFERSON 

KEENE 

LA  lU  POUT 

LAHEPORT    2 

LANCASTER 

LEBANON   CAA    AIRPOAT 

LINCOLN 


Day  of  month 


MILAN    7    N 

HILFOAD 

MOUNT    HASNINGTON 

NASHUA     )    N 

NEH    LONOON 

NEKPOliT 

NORTH   CHICHESTER 

NORTH    STRATFORD 

NORThvOOO 

FETERSOItO    2    S 

PINKHAM    NOTCH 
PLYMOUTH    1    HNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  OANeuRV 
SOUTH   LYN06B0A0 

SOUTH   HEARE    1    SE 

SURRY   MOUNTAIN    DAM 

TAM»0«TB 

TROY 

HALPOLE    2 

WEST    CANAAN 
VEST    fCNNlKER 
■EST   LEBANON 
WEST    RUMNEY 
KHITEFIELD 

MILMOT 
HINOHAM 

>OI.FEBO»0   FALLS 
MODSTDCK 
YOm  POND 


RHOOC    ISLANO 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  MB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PaoVIDENCE    ae   AIRPORT 


A>«0 
*.7« 


I>*7 


l>62 

*>09 
•  ■>9 

*|0« 


1>M 
9>29 
><2B 
«•»! 
Ai39 

*<21, 
S.IB 


4.20 

9i2< 

9.0< 

i.ii 

9<»4 
l.7>' 

•  •M 

9.1« 

7.*« 
9.01 
*i<0{ 

I 
9.01 
*.23| 

1.20 

t.Bl 
7.91 

9.70 
9.A0 
6.21 

3. Be 

».77 

4.91 
9.B2 
A.M 
9.19 
*.«2 


.OS:  .21  T 


A. 32 
1.79 
t.92 
1.1« 

4.03 
*.70 
9.99 
*.9« 
9.3a 


RECORD  HISSINC 


•OONSOCKET 


BARRE 

i.«al 

aCLLOHS    FALLS 

9.ia, 

BENNINGTON    2    N« 

«.9« 

BETHEL 

A. 30 

BLOOMFIELD 

1.29 

BURLINGTON    MB   AIRPORT      R 

2.37 

CANAAN 

3.09 

CAVENDISH 

9.27 

CICLSEA 

4.11 

CHITTENDEN 

1.A4 

CORNWALL    1    N 

2.M 

DANVILLE 

DORSET    1    s 

■  •H 

EAST   BARNET 

*.29 

ENOSguRG   FALLS 

2.97 

ESSEI    JUNCTION 

1.21 

6ILMAN 

1.23 

HUNTINGTON    CENTER 

2.20 

LEHINGTON 

2. 94 

MANCHESTER   CENTER 

«.34 

MA«S*IELO 

l.Bl 

MATS   HILL 

7.B2 

•C    INOOE    FALLS 

4.07 

HIDOLESEI 

l.*7 

■ONTPELIER   CAA    AIRPORT 

4.02 

MOUNT   MANSFIELD 

1.3T 

NE»PO«T 

2.97 

NOSTWIELO    NOaaiCH    UNIV 

1.74 

NORTH   SPRINfiFIELO 

1.22 

PERU 

•.»T 

PLYMOUTH  UNION 

4ae2 

RANDOLPH 

1.7* 

RANDOLPH  CENTER 

1.17 

READING   HILL 

1.44 

REAOSBOOO    1    SSE 

9.23 

.41      .01      .01 


.10      .91       .41       .49 


13      14       15 


16      17      18 


19      20      21      22     23      24     25      26      27 


.09       .09      .01      .99^ 


.43      .23    1'12 


.21      .10  .29      .19       .20      .19 

.09       .01      .11      .99  .90 

I  R*f*r«nc*  NotM  Following  StadoQ  Indpx 


1.19 
.91 
1.9B 


1.04 
1.40 
1.20 


1.99 

1.01 


28      29      30 


.01       .07      .01 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


•3 

Day  of  month 

Station 

1  1  2  1  3 

4  1 

5  1 

6 

7   8  1 

g 

10  1    11 

1  '^ 

13  1  14   15 

16   17  1  18 

19   20   21 

22  1  23 

24 

25  1 

26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

ROCHESTER 

9i2« 

T    T 

•  9« 

.87   .88 

.98 

.10 

•  09 

1.60 

.2* 

7 

•  22  • 

RUTLAND 

2>81 

T 

•  40 

•  22 

•19   ^98 

.10 

.04   .09 

T     .26   .19 

.11   .39 

.14 

.01 

.09   .08 

•  97  . 

SAINT  ALBANS 

2|U 

T     T 

•  24 

•  02 

.39  1.30 

T 

.11   .U 

.19   .29 

.01 

.06   .10 

•  12  « 

SAINT  JOHNSBURY 

4|30 

.03 

.23 

•  08 

.90  1.18 

•  29 

.88   .02 

•03   ^17   ^34 

.27   .77 

T 

.09 

.14 

•  07  • 

SALISBURY 

S.TJ 

T 

.30 

.11 

.11   .38 

•  90 

.02 

•09        .28 

.90 

.09 

.09 

• 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

«il* 

.01        .19 

.91 

•  03 

.00 

1.09   .30 

.97 

.02 

.04 

•01  ,»e      •39 

1.07 

.21   .91 

.01 

.48 

.07 

.14 

.01 

.21 

•  19  « 

SEARSBURG  STATION 

9>«« 

T          .27 

.49 

.01 

.09 

1.10   .36 

.70 

.01 

.04 

•01   ^04   ^39 

.76 

.30 

.01 

.49 

.09 

.11 

7 

.22 

•  00  • 

SOMERSET 

BiBS 

.39 

.99 

.03 

.19 

.84   .26 

1.39 

.02 

T 

.01   .07   .99 

2,98 

.79 

.02 

.90 

.30 

.13 

7 

.19 

.12  • 

SOUTH  LONDONOERRY 

9. SO 

.26 

.99 

T 

.19 

.47   .36 

.91 

.19 

.10 

T     .99 

1.23 

.33 

.32 

.13 

.10 

.10 

.09  . 

SOUTH  NEWBURY 

i.^O 

•  09 

.39 

.10 

.42   .47 

.41 

.11 

.03        .36 

•  99 

.12 

• 

SPRINGFIELD 

«iM 

.78 

.10 

.99   .39 

.37 

.20 

■  99 

.83 

.19 

.28 

.13 

■ 

TOWNSHEND 

3.94 

.02 

.48 

7 

.65   .34 

.40 

.02 

7     .02   .40 

.72 

.31 

.34 

.12 

7 

.03 

.09  • 

UNION  VILLAGE  DAM 

3i7] 

•  07 

.40 

.02 

.14 

.44   .44 

.47 

•  12 

.03        .41 

.91 

.19 

.04 

.07 

.12  • 

VERNON 

4.39 

•  04 

.36 

1.00   .16 

.37 

.83 

.04   .44 

.99 

.49 

.W 

.06 

.20 

.03  > 

WAITSFIELD  1  S 

3>40 

•  04 

.24 

T 

.09 

.91   .97 

.47 

T 

.04        .39 

.90 

T 

T 

.19 

.09  • 

WAROSBOftO 

4.94 

•  17 

.96 

T 

.08 

.73   .49 

.49 

T 

.04 

7     .09   .49 

.78 

.41 

.99 

.09 

T 

T 

•  20 

.13  . 

WATERBURY 

3.69 

•  14 

•  10 

.08 

.10 

•39   •96 

.74 

.02        .44 

.71 

.02 

.01 

7 

•  01 

.17  . 

WEST  BURKE 

3.99 

•  12 

•  10 

.19 

.10 

.14   .70 

.87 

.02 

•  01 

.02        .43 

.90 

.04 

.34  ■ 

WEST  HARTFORD 

3.7« 

•  02 

■  32 

.00 

.43   .39 

.74 

T 

.10 

7          .42 

.84 

.21 

.03 

•  09 

.14  • 

WESTON  2  S 

RECORD  MISSING 

• 

WEST  TOPSHAM 

9.93 

T 

1.29 

.79  1.09 

2.00 

•  49 

• 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

RECORD  HISSING 

• 

WHITIN6HAM  3  W 

9.22 

T     T     .19 

•  3« 

T 

.03 

1.08   .39 

.47 

T 

.09 

7     .09   .36 

1.00 

.34 

.49 

.09 

.00 

7 

•  29 

.09  • 

WILDER 

9.99 

•  02 

•  47 

.12 

.49   .39 

.41 

.02 

•  07 

.03   7     .49 

.79 

.01 

.29 

.02 

7 

•  09 

.12  . 

WOODSTOCK  3  ENE 

4. S3 

T 

•  02 

.90 

7 

.99  1.09 

T    . 

10 

7     .46 

.90   .31 

7 

.29 

.06  1«O0 

7   • 

REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  In  the 
Figures  and  letters  following  the  station  oami 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  ; 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  < 


olu 


of 


ndex   numbe 
,  such  as  12  SSW,  indicate  < 
re  in  local  standard  time, 
aly  in  the  June  and  Decembe; 


I  duplication  of  number: 


Monthly  and 
Stations  appea 


1  snowfall  and  heating  degree  days  fo] 
in  the  Index,  but  for  which  data  are  i 
dicated,  dimensional  units  used  in  th 


s  of  this  bulletin, 
the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June 
t  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  recelvi 
bulletin  are:   temperature  In  °F. ,  precipitation  am 


Evaporation  Is 

Amounts  in  Table  3  are  fr< 

Data  In  Tables  3,  5  and  6 


ed   in   the 


standard  Heather  Bure 
■recording  gages,  unl< 
lowfall   data   In  Table 


type   pan  of   4   foot   diameter   unle 

otherwise   indicated, 
are   for   the   24   hours   ending   at    t 


by  f< 


ale 


ground  in  Tabl 


ground.   It 
observations ;  consequently 


at 


elected  i 


Weather  Bureau  and  CAA  st 
ations  when  the  depth  of 
d  other  causes  of  local  v 


full-time  Weather  Bureau  i 


onal  drifting 

tlons  (those  shown  in  the  Station  Index 


tions.  For  these  stations 
now  on  the  ground  is  two  1 
rlability  in  the  saowpack 


ssue  of  this  bulletin, 
d  too  late  to  be  included 
evaporation  In  Inches,  ai 

otnote  following  Table  6. 

the  Station  Index  for  ob; 
I  ground 


miles.   Degree  days 


are  at  7:30  A.M.  E.S.T.   WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water 
ches  or  more.   Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  polotB 
ult  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 


United  States  Weather  Bureau  Stations)  are  based  on  the  period  1921-1950.  adjusted 


observations 


are  exposed  In  . 


-  No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   No  record  1 

Tt  Mount  Washington,  New  Hampshire  not  used  In  computing  averages  i 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
0  Data  In  the  column  formerly  headed  No,  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  I,  1954. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  grotiod;  however,  the  reference  indicates  that 
roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  the  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   Thes 
Hourly  Precipitation  Data. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  va 

R  Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 

S  Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals,  will  be  published  in  the  July,  August  or  delayed  data  December  Issues  o 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  the  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 


ed  for  special  purposes 


r  a  full 
publlcat 


Additional  information  regarding 
New  Hampshire,  Vermont,  and  yassa< 
and  Rhode  Island)  at  Weather  Bure. 


limate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CUmatologlst  for  Northern  and  Central  New  England  (Haine, 
tts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Hassachusetts,  or  to  the  State  CUmatologlst  for  Southern  New  England  (Connecticut 
rport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut. 


Superintendent 


DAILY  TEMPERATURES 


CONNECTICUT 
BRI06EPORT  HB  AP 

COLCHESTER 

CREAM  HILL 

DANBURY 

FALLS  VILLA&E 

HARTFORO  BRAINARO  FLO 

HARTFORD  HB  AIRPORT 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOW  OAH 

MIOOLETOMN  4  H 

MOUNT  CARMEL 

NEir  HAVEN  W8  AIRPORT 

NEH  LONDOM 

NORFOLK  2  SH 

NORIIALK 

NORWICH  i    SM 


SHEPAOG  DAH 


STAMFORD  5  N 


WATERBURV  CITY  HALL 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1956 


Day  Ot  Month 


U  IS   16   17   18   19   20 


23   24   25   2S  27   28 


MAX 

I  MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
;  MIN 


I  MAX 
I  MIN 


MAX 
MIN 


I  MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


42   S3  '.i       iv       42   40 
35   33   32   27   36   36 


38   4«   46   »2   47   37   36   43 
28   28   33   36   31   31   33   31 


31   32   31   26   43   47   47   49   41   32   48   44   45   36   47   46   42a3 
22   18   16   22   23   23   24   33   20   15   26   29   26   27   34   32   27«8 


32   42   44 
10   27   32 


38   46   53 

12   30   33 


39   49   47 
2   23   30 


36   43   50 
15   22   33 


39   47   48 
10   21   31 


37   44   52 
2   25   32 


33   42   46 

13   30   32 


37   42   52 
14   36   30 


36   42   48 
21   32   32 


23   33   42 

7    7   31 


39   48   55 

16   28   30 


40   4» 
32   24 


43   55 
30   26 


41   48 
29   24 


40   35 
30   30 


43   38 
32   33 


42   40 
33   33 


39   38 
32   33 


36   37 

3  3   32 


45   40 
32   34 


46   37 
32   33 


54   36 
33   33 


39   37 
33   34 


42   40 
34   35 


33   14   40 
28   22   24 


42   4S 
29   25 


30   38 

28   28 


36   41   48   50   49   34   34 
32   26   29   31   31   28   31 


36   38   41   45   46 
31   25   19   25   29 


36   40 
31   28 


36   41   44   51   41   38   37   39 
27   26   21   27   31   30   32   25 


38   41 
24   21 


33   26   25 


45   48 

32   31 


36   39   43   49   49 
31   25   17   24   34 


39   35   38 
30   32   21 


36   16   48 
28   12   28 


39   17   38 
29   29   29 


32   47 

10   29 


28   29   22 


39   44   52 
3   29   30 


34   45   46 
6   28   32 


31   37   42 


38   47   54 
12   27   30 


34   40   49 
14   29   35 


42   50 
29   24 


44   43 
31   22 


39   47 
29   26 


37   35   40   43   51   39   38   36 
33   27   25   29   33   30   32   29 


42   46   50   39  I  36   34   39 
27   26   28   31   31   32   25 


38   44   45   50   44  '  38   37   42 
30   29   29   31   31   31   33   28 


as   25 

14   10 


11   10 
20   IS 


27   27 
13   14 


26   35 
18   16 


25   28 

16   13 


32   36 

18   17 


37   30 
20   15 


38   27 
21   16 


27   28 
17   16 


29   30 
18   18 


24   IS 

17   15 


27   18 
19   21 


36   28   39 


29   41 
23   22 


30   26   39   48 

1  I  18   21   12 


38   29   37   44 


35   30   42   49 
8   20   20    3 


28   30   34   38 


23   38   47 
21   23   16 


25   40 
21   23 


46   42 
22   29 


49   45 
15   29 


49   43 
7   29 


53   46 

16   33 


50   43 
13   32 


49   45 
11   27 


46   48 
22   32 


49   44 
20   28 


46   47 
27   31 


39   36 

24   10 


30 
11 


48   40   40 
17   17   21 


44   40   39 
24   26   20 


42   19   42 
12   22   10 


42   39   41 
21   27   22 


41   19   41 
19   26   17 


43   40  ,  49 
21   24   18 


40   42 
21   28 


41   40   43 
25   25   23 


46   43   43 
28   28   23 


43   34   42   32   33   32   30   34   44 
32   22   31   30   28   19  ,  19   22   26 


31   34   34   32   19   21   29 

25   26   22  ,   7    9  -  5  I   1 


51   41 
36   35 


54   37 
32   32 


40   36 
32   33 


41   44   47   35 

31   24   31   30 


48   36 
32   31 


36   14 

31   31 


40   4«  I  50 
34   28  I  28 


37   41 
26   25 


38   37   44 
30   33   28 


41   38   35 

25   34  I  28   31   29 


36   37   43   48   47 
27   22   19   24   34 


38   35 
28   31 


34   37   40 
28   21   24 


36   36   36   40   43   37   36   36 
30   23   21   25   29  I  27   30   24 


52   58   55   40   40 
32   22   35   34   34 


45   48 
28   25 

16   39 


52   52 
29   28 


38   35   42 
30   32   26 


37   33 
24   17 


40   31 
22   16 


28   30 

18   15 


28   25 
14   10 


18   24 
13   11 


38   31 
23   15 


19   32 
11    8 

42   47 


38   44   40   25   24 
11   23   22    5    5 


51   48   40   33 


4  >  21   22   14  >  13   29   26   10 


3«   40   4S   50   S3   45  i  30   18   41 
22   20   10   15   26   29   11   19   24 


33   26   40   49   52 


32   30   41   40 


39  30 

9  16 

29  31 
-  4  18 

30  28 
6  20 


16   4S   46   43 
IS   11   15   29 


29   40   35 


34   49 
17    2 


40   48 
21   14 


41   44   43   30   18   19 
10   28   24   10   16   22 


50   47   4S 
14   28   26 


47   38   35   33   36 


27   23   23   28   30   27   29   25 


12   28   37   44 
9   20   21   19 


47   40 
25   31 


26   18   36 


19   31   29   24i6 


38   41 
12   30 


38   40 
18   28 


18   41 
16   28 


36   40 

18   31 


44   41 
11   31 


41   39 
21   30 


36   42 
22   30 


37   46 
23   32 


40  tS 
23 17 


41  (0 
22>9 


41.4 
21  (l 


41  aO 
26  (b 


33   38 

9   10 


44   44   39   47   46   43a7 
26   21   20   32   29   25 12 


42   45 
20   16 


44   43 
17    9 


39   35 
13   18 


39   38 
12   14 


42   39 
22   22 


40   41 
31   28 


39   43 
31   22 


37   39 
27   19 


38   40 
29   22 


40»0 
20a2 


17.6 

20.2 


32   30   24.4 


16.9 
23  .S 


NESTBROOK 


MAX 
MIN 


37   42   51   48   55 
9   26   28   28   18 


50   39 
32   35 


47 
24 


48   47 
24   35 


29   32   29 


35   34   35   31   44   49   50   49   43   33   46   44   45   37   43   47  I  41.1 
25   17    7   22   21    8  ,  14   22   25   12   20   20   20   17   32   24   23.1 


•IGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

32 

4 

43 
29 

38 
32 

49 
31 

50 
22 

40 
25 

38 
32 

38 
32 

42 
24 

40 

20 

40 
32 

40 
28 

16 

30 

36 
31 

36 
26 

36 
20 

26 
13 

30 
-  1 

30 
20 

40 
18 

44 

7 

46 
13 

47 
27 

45 
23 

33 

11 

40 
16 

41 
20 

40 
14 

40 
25 

38 
30 

48 
26 

39.4 
21.9 

MAINE 
AUSUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

31 
9 

41 
27 

44 
32 

16 
26 

30 
14 

IS 

9 

27 
21 

21 
12 

25 
15 

36 

8 

39 

13 

40 
25 

36 

20 

32 
25 

30 
9 

22 

4 

25 

11 

30 

3 

28 

2 

18 
18 

48 
13 

46 
16 

18 

19 

22 

13 

26 

5 

35 

12 

36 

18 

41 
16 

43 
16 

34 
27 

14 
27 

13.6 

15.6 

BAN60R  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

34 

8 

43 

30 

46 

27 

38 
23 

28 

15 

36 

3 

30 
21 

21 

15 

25 

13 

36 

4 

41 
5 

40 
24 

40 
19 

35 
25 

31 
11 

23 

1 

24 
9 

35 

2 

33 
-  2 

42 
16 

47 
6 

48 
10 

41 
21 

25 

11 

27 

7 

37 

7 

40 
18 

43 
16 

44 
15 

34 

30 

37 
26 

35.6 

14.1 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

33 
12 

44 
20 

45 
32 

41 
26 

35 

20 

33 
6 

31 
11 

29 
21 

12 

17 

36 

13 

38 

13 

4« 

29 

35 

21 

34 
27 

34 
26 

27 

11 

23 

14 

30 
5 

31 
2 

17 
20 

45 
21 

50 
25 

46 
23 

37 
20 

25 

10 

36 

14 

39 
16 

41 

20 

43 
16 

38 

30 

37 
28 

16. S 

18.3 

BELFAST 

MAX 
MIN 

15 

5 

45 

20 

47 
34 

40 
25 

36 

13 

34 
-  1 

30 
14 

28 

20 

11 

17 

19 

-  2 

38 
5 

44 
29 

36 
20 

11 

23 

35 
25 

28 
-  3 

24 

11 

32 

-  8 

31 

-  8 

40 
21 

45 
0 

48 
6 

45 
22 

37 
14 

28 

7 

38 

8 

40 
20 

45 
18 

46 
13 

36 

31 

39 
28 

37.2 
13.8 

BRIOeTON  1  NNW 

MAX 
MIN 

17 
2 

39 
23 

48 
30 

40 
29 

33 
23 

33 
26 

26 

15 

28 

17 

41 

7 

38 
18 

43 
25 

36 

20 

31 
25 

34 
24 

26 

2 

27 

10 

34 
8 

31 

2 

42 

19 

53 

12 

53 

17 

40 
25 

14 
15 

29 

7 

39 

1 

46 
17 

45 
13 

36 

28 

41 
21 

37.3 

16.7 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

32 
8 

41 
29 

47 
32 

39 
31 

34 
22 

34 

8 

29 
24 

27 
18 

29 

19 

37 
8 

39 

14 

40 
29 

35 
23 

32 

30 

30 
21 

21 
11 

23 

13 

26 

2 

29 

-  2 

38 
23 

47 
11 

49 
14 

40 
28 

11 
15 

24 
7 

16 
16 

M 

21 

41 
19 

42 
21 

35 

32 

40 
28 

14.9 
18. S 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

29 
-  2 

38 
17 

36 
26 

33 
15 

26 

10 

32 

1 

20 
9 

15 
9 

20 
6 

25 

e 

36 
0 

34 
8 

30 

-  4 

33 

19 

28 

3 

17 
-  5 

18 
8 

23 

2 

30 
-  9 

36 

6 

41 

4 

45 
13 

36 

11 

20 

3 

20 

1 

30 

4 

31 
13 

31 

11 

40 
16 

34 
23 

30 
20 

29.6 

7.9 

CORINNA 

MAX 
MIN 

31 
2 

47 
23 

43 
33 

40 
22 

30 
10 

35 
-  5 

26 

11 

23 

11 

26 
12 

35 

-  7 

34 

-  1 

18 
24 

18 
14 

32 
16 

29 
19 

22 

-  8 

26 
10 

30 

-  1 

30 
-14 

39 
18 

49 

4 

49 
3 

40 
21 

29 

7 

25 

3 

36 

7 

42 
16 

46 
8 

36 
28 

18 
25 

34.9 
10.5 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

31 

7 

41 
23 

42 
34 

34 
28 

31 
18 

33 

14 

29 

20 

30 
19 

35 

18 

34 
14 

38 
15 

43 
29 

31 

21 

37 
27 

31 
19 

22 

9 

21 
14 

28 

9 

28 
11 

35 
20 

41 
17 

47 
20 

45 
26 

12 
16 

27 
12 

35 

12 

40 
20 

43 
22 

31 

29 

35 

26 

14.6 
19.0 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

30 

4 

42 

20 

42 
33 

37 
25 

30 
15 

15 

0 

25 
15 

20 
10 

23 

10 

32 
0 

37 

1 

19 

14 

36 

10 

29 
12 

26 

16 

20 
-  6 

20 
6 

30 
-  5 

31 
-  7 

39 
15 

51 
12 

52 
12 

43 
19 

24 

13 

22 

3 

36 
-  3 

40 
13 

60 
15 

36 
27 

33.8 
10.4 

EAST  WINTHROP 

MAX 
MIN 

32 

1-    4 

42 
20 

45 
30 

46 
26 

36 

11 

14 
-  6 

31 

14 

28 

14 

26 

14 

36 

-  4 

38 

7 

40 
26 

36 
16 

34 
24 

31 
20 

26 

-  4 

24 
11 

29 

-16 

30 
-10 

38 
20 

44 

-  4 

45 

4 

44 
17 

37 
16 

26 

1 

36 

5 

42 
16 

43 
6 

38 
28 

39 

28 

35.9 

10.6 

FARMINGTON 

MAX 
HIN 

36 

-  4 

38 

15 

45 

32 

41 
26 

33 

11 

36 

-  3 

30 
17 

27 
14 

26 
12 

35 
-  2 

34 
5 

42 
22 

40 
12 

34 
21 

31 
19 

22 

-  6 

26 
12 

34 
-14 

30 

-  9 

40 
13 

51 
-  2 

52 

4 

42 
24 

30 
13 

26 

-  4 

37 
6 

44 
16 

48 

7 

38 
29 

38 
29 

36.1 
10.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tuble  5  -  Continued 


NEW    ENGLAND 
MARCH   1956 


Day 

Oi  Month 

o 

Slation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

FORT  KENT 

MAX 
MIN 

20 
-12 

41 

20 

36 
32 

36 
9 

17 
0 

IB 

-  8 

34 
13 

23 
2 

24 

1 

33 

10 

35 
-12 

38 
18 

34 
-22 

39 
8 

3S 

9 

21 
-18 

21 
8 

30 
-14 

35 
-16 

41 
-12 

47 

-  7 

46 
11 

46 
10 

23 

2 

,25 
-2 

33 
5 

38 

« 

41 

9 

18 

10 

37 

7 

36 

4 

34.4 
2a2 

GARDINER 

MAX 
MIN 

33 

-  1 

42 
24 

46 
27 

44 
29 

36 

11 

37 
-  3 

34 
14 

28 
14 

29 
11 

40 
0 

38 
10 

41 
26 

38 
20 

35 
24 

33 

20 

28 
-  3 

23 
11 

28 

-14 

30 
-11 

36 
20 

46 

-  4 

49 

4 

42 
19 

35 

14 

28 

6 

39 
8 

39 

4 

46 

14 

46 

7 

39 

29 

40 
28 

37.1 

11.6 

SREENVILLE 

MAX 

MIN 

32 
-  6 

36 

18 

38 
32 

37 
23 

26 
3 

37 

-  9 

29 

17 

19 
10 

20 
11 

29 

4 

37 
-  8 

34 
14 

37 

1 

35 

14 

27 
8 

18 
-21 

19 

7 

27 
-12 

33 

-20 

37 

1 

47 
-  6 

46 
2 

36 

20 

22 

9 

21 

-10 

32 

1 

32 

6 

36 

9 

45 

-  1 

39 
26 

33 

23 

32.1 
9.4 

hi  RAM  2  S 

MAX 

MIN 

36 

-  4 

39 

16 

48 
26 

43 
24 

34 
9 

38 
10 

30 
22 

28 

16 

29 

9 

42 

10 

46 

13 

40 
26 

36 
22 

34 
27 

37 
6 

24 

-  4 

24 
6 

32 

-  4 

28 

-  5 

43 
13 

50 
0 

49 
3 

43 
18 

29 
10 

28 
-  6 

40 
0 

44 
10 

49 
1* 

49 

6 

39 
28 

43 

24 

37.6 
11.2 

HOULTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

31 
-  2 

42 
18 

38 
21 

31 
16 

30 
6 

33 

-  1 

23 

7 

17 
8 

21 

10 

26 

4 

38 
-  3 

36 

16 

34 
-  2 

36 

20 

28 
-  6 

17 
-12 

16 
3 

28 

-  5 

30 
-12 

34 

7 

48 

1 

48 
11 

39 
14 

24 

1 

24 

1 

33 

5 

1« 

17 
11 

38 

6 

32 

21 

32 

20 

31.6 
6.3 

HOULTON  I  NE 

MAX 

MIN 

31 
-  2 

41 
19 

38 
21 

31 
16 

30 
5 

34 
-  1 

23 

7 

18 

9 

22 

11 

27 
6 

37 
-  2 

35 
17 

33 
-  1 

34 
22 

27 

-  4 

18 

-10 

16 

4 

27 

-  4 

29 
-12 

36 

6 

47 
3 

48 
12 

38 
15 

25 

2 

24 
2 

30 
3 

19 

9 

36 

9 

39 

8 

39 

18 

33 

21 

11.4 
6.7 

JACKMAN 

MAX 

MIN 

28 

10 

28 

8 

32 
16 

36 

20 

33 
0 

35 
-  8 

28 
-  5 

27 
10 

18 

5 

26 

5 

32 
10 

32 

10 

34 

6 

32 

15 

28 

10 

30 
-14 

28 

0 

24 
-  6 

26 

-10 

28 
10 

13 

-  4 

43 
^14 

29 
11 

30 
10 

28 

-10 

29 

4 

28 
U 

34 
20 

32 

11 

31 

1* 

14 
20 

29.6 
5.4 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

22 

1 

37 
8 

43 
28 

43 
28 

33 

11 

28 
8 

»i 

17 

28 
19 

29 

12 

27 

9 

35 

14 

42 
28 

34 
18 

35 

25 

32 
25 

28 

1 

21 

10 

22 

0 

28 

4 

30 
10 

37 
6 

46 

10 

93 

23 

44 
9 

21 

6 

2« 
5 

14 
14 

33 

17 

39 

13 

41 
27 

32 

20 

14.1 
11.7 

LENISTON 

MAX 
MIN 

32 

5 

41 
28 

44 
28 

38 
28 

29 

14 

35 

12 

28 
22 

21 
17 

27 

18 

35 

7 

38 

14 

34 
28 

34 
24 

31 
27 

30 
13 

20 

4 

24 
11 

29 

-  8 

28 

-  1 

38 
14 

46 
6 

48 
12 

38 
22 

24 
IS 

26 
9 

36 

16 

33 

17 

40 
19 

42 
15 

34 
29 

39 
27 

31.6 

19.8 

L0N5  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

16 
2 

30 
3 

35 

19 

38 
22 

34 

7 

25 
-  6 

32 

-  6 

27 
11 

25 

10 

17 
6 

27 

4 

40 
14 

25 
5 

31 

5 

30 
IS 

20 
-14 

IS 
-  9 

18 

-10 

22 

-20 

30 
-16 

36 

-  1 

45 
-  2 

47 
3 

32 

7 

22 

0 

IS 

-  4 

28 
5 

27 
11 

35 
2 

41 
2 

14 

23 

29.2 

2.8 

MADISON 

MAX 
MIN 

35 

-12 

37 
15 

46 
30 

38 
25 

36 

10 

35 

-  2 

31 

15 

24 
12 

29 

13 

35 

-  6 

38 
2 

40 
21 

36 
19 

32 

16 

32 

19 

20 
-  6 

23 

10 

30 
-13 

31 
-10 

39 

14 

53 

-  2 

51 

1 

41 
20 

33 

12 

24 
5 

15 

7 

39 

7 

42 
15 

49 

7 

37 
27 

3S 

27 

15.4 
9.5 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

32 
12 

42 
30 

39 
28 

39 
14 

30 
3 

37 

8 

25 

11 

22 

11 

23 

I 

29 
■  1 

39 
-  1 

32 
13 

40 

7 

36 
9 

29 
-10 

18 

4 

18 

4 

33 

-13 

30 

4 

40 
0 

SO 
21 

55 
26 

40 
13 

30 

2 

29 
-  2 

39 

9 

13 

41 
17 

47 
19 

39 

24 

11 

21 

34.4 
9.6 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 
MIN 

3* 

4 

43 
22 

39 
29 

37 
23 

28 
9 

38 
0 

22 
IS 

17 
10 

24 
10 

31 

1 

37 

-  4 

37 
18 

41 
3 

37 
11 

29 

4 

21 

-10 

19 

10 

34 
-  3 

31 

-12 

37 

15 

SO 
0 

54 
17 

39 

14 

24 

10 

24 

4 

34 
-  5 

M 

IS 

40 
14 

4« 

15 

33 

28 

11 

24 

33.8 
9.5 

MILLINOCKET  DAM 

MAX 
MIN 

29 

40 
6 

38 

31 

34 

17 

33 

3 

38 

-  9 

30 
16 

13 
6 

18 

7 

26 

■  6 

35 

-12 

27 
14 

33 

-  8 

35 

8 

32 

15 

19 

-20 

28 

8 

27 

-  4 

32 

-19 

38 

-  6 

45 
-  3 

45 
5 

34 
23 

23 
-  3 

24 
-10 

11 
-  4 

la 

4 

40 

4 

44 
10 

39 
29 

12 

20 

32.3 
3.6 

OLD  TOWN 

MAX 
MIN 

33 
6 

44 
21 

42 

34 

42 
26 

37 
15 

38 

1 

30 
18 

26 

14 

27 

13 

35 

6 

39 

6 

42 
24 

40 
18 

35 
21 

32 
22 

29 
-  2 

20 
13 

28 

0 

33 

-  8 

39 

13 

50 
0 

B2 

7 

45 
23 

36 

17 

24 
6 

16 

5 

38 
18 

41 
17 

47 
22 

42 
30 

37 
25 

16.7 
13.9 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 
3 

44 
27 

44 
24 

34 
24 

30 

7 

36 
-  6 

28 

14 

21 

14 

25 

11 

35 

2 

42 
-  6 

42 
23 

39 
19 

36 
19 

30 
5 

28 

-  8 

20 

7 

29 
-  3 

32 

-15 

37 

10 

52 
-  3 

93 

3 

41 
18 

24 
13 

25 

5 

3« 
3 

38 

19 

41 
19 

49 
8 

39 

30 

36 
25 

35.3 

9.8 

ORG  NO 

MAX 
MIN 

34 
10 

42 
24 

44 
34 

42 
26 

36 

19 

39 
2 

36 
16 

26 

15 

30 
16 

38 

6 

38 
6 

40 
22 

42 
20 

40 
20 

32 
23 

30 
0 

26 

12 

3« 

2 

36 

-   4 

42 
20 

50 
21 

S3 

12 

91 

24 

39 

17 

28 

9 

38 

12 

41 
18 

41 
1« 

48 
8 

44 
30 

39 
26 

38.8 

19.4 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

36 
12 

42 
32 

49 
36 

43 
31 

33 
23 

37 
20 

33 
28 

28 
21 

32 

24 

40 
19 

43 
23 

42 
31 

35 

26 

35 
31 

38 
16 

22 
13 

26 
15 

31 
13 

29 
14 

41 
25 

46 

19 

*7 
23 

49 
29 

29 
20 

29 
13 

41 
17 

42 
22 

49 

23 

39 
23 

39 
31 

49 
29 

37.4 
22.7 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 

-  4 

41 
30 

47 
31 

42 
28 

31 
11 

34 

9 

34 
24 

25 
18 

30 
17 

42 

9 

43 
18 

41 
30 

33 

23 

34 
30 

35 
13 

22 

5 

25 
14 

29 
0 

27 

-  1 

38 

13 

45 

4 

47 
12 

42 
21 

29 

16 

27 

0 

18 

8 

19 

10 

42 
20 

41 
11 

39 

31 

42 
21 

39.6 
19.3 

PRENTISS 

MAX 
MIN 

40 
15 

40 
15 

40 
12 

38 
10 

30 
5 

28 

4 

30 
10 

30 
12 

30 
16 

28 
15 

28 
16 

30 
18 

30 

15 

28 
12 

30 
16 

30 

16 

28 

15 

28 
15 

30 
12 

40 
12 

40 
16 

30 
12 

30 
8 

30 
8 

28 

4 

28 
5 

30 
12 

30 
16 

32 
18 

34 
18 

31.6 
12.7 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

30 
-  5 

40 
13 

38 
32 

34 
20 

30 
12 

35 

-  1 

34 
15 

20 

7 

23 

7 

22 

6 

32 
-  2 

37 
17 

29 

-  1 

34 
17 

31 
12 

15 
-11 

18 
8 

25 
-  2 

28 
-13 

34 
0 

39 

1 

42 
14 

40 
22 

29 

6 

23 

-  2 

11 

5 

31 

10 

34 
11 

17 
12 

31 
26 

31 

20 

30.9 
8.3 

RIP06ENUS  DAM 

MAX 
MIN 

17 
-  7 

30 
-  2 

39 
23 

36 
26 

39 
5 

29 
-  5 

38 
-  3 

24 
10 

20 
9 

18 
-  2 

28 

-  7 

37 
14 

29 
■  3 

35 
1 

34 
IS 

24 

-19 

21 
-IS 

19 
-  6 

26 
-18 

35 

-IS 

41 
-  2 

51 

7 

49 

8 

34 
0 

26 

-  7 

13 

-  2 

12 
3 

33 

6 

41 

0 

46 

6 

12 
22 

12.2 

1.4 

ROCIU.AND 

MAX 
MIN 

26 

3 

40 
27 

45 
33 

46 
28 

35 
16 

37 
8 

31 
22 

29 
23 

31 

17 

37 

8 

40 
13 

42 
29 

40 
23 

34 
26 

35 

21 

26 

11 

25 
11 

33 

0 

30 
3 

40 
21 

45 
9 

48 
12 

45 
24 

35 

16 

27 
9 

M 

7 

40 
10 

43 
20 

47 
16 

39 

31 

43 
27 

37.0 
17.0 

RUMFORD  3  SW 

MAX 
MIN 

33 

-  7 

34 
12 

42 
24 

37 
23 

26 

10 

34 
6 

26 

20 

25 

14 

25 

6 

35 

-  2 

42 
5 

33 

20 

36 
13 

31 
26 

29 
-  3 

19 
-  6 

24 
0 

29 

-1* 

30 
-16 

42 
12 

48 

4 

SO 

5 

37 
13 

2« 

5 

23 
2 

31 

9 

14 
10 

41 
13 

44 
8 

31 

29 

17 
27 

13.9 
S.6 

RUMFORD  1  SSE 

MAX 
MIN 

37 
2 

34 

15 

45 
28 

40 
27 

29 

15 

36 

7 

29 
23 

25 
16 

28 
16 

35 

4 

43 
9 

41 
20 

38 

15 

32 
26 

32 

7 

21 
-  1 

29 
10 

32 

-  6 

32 

-  5 

43 
18 

60 
10 

93 

12 

40 
22 

27 
16 

29 

6 

IS 

13 

14 
20 

42 
11 

47 
12 

M 
29 

17 
28 

19.6 

13.7 

SANFORO  2  NNM 

MAX 
MIN 

37 

4 

45 
16 

49 
34 

47 
26 

37 
11 

37 
8 

34 
27 

29 

18 

32 
20 

39 
17 

37 
14 

43 
30 

36 
22 

34 
26 

36 
15 

29 

1 

26 

10 

31 
-  2 

27 
12 

41 
21 

49 
« 

SO 
9 

41 
22 

38 

16 

28 
-  8 

10 

1 

2 

49 

1 

44 

4 

17 
30 

42 
29 

38.0 

14.1 

UNITY 

MAX 
MIN 

30 
10 

43 
21 

42 

34 

37 
28 

34 
15 

34 

11 

26 

20 

25 

10 

25 

15 

33 

11 

37 

15 

40 
25 

36 
19 

31 
23 

29 

18 

21 
2 

21 
9 

30 
12 

29 

2 

37 

16 

48 
17 

48 
21 

40 
29 

32 

14 

23 

4 

31 

10 

34 

IS 

40 
14 

47 
18 

39 

24 

14 
28 

34.1 
16.6 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 

MIN 

33 
-10 

44 
28 

51 
27 

43 
23 

30 
12 

40 
12 

30 
24 

26 

17 

31 
12 

41 
5 

41 
12 

40 
26 

34 
20 

33 
28 

38 

8 

22 

-  5 

25 
8 

31 
-11 

32 

-11 

40 
3 

47 
-  7 

48 

1 

45 
15 

24 

19 

29 

-14 

49 
2 

42 

1 

41 

9 

41 
3 

39 

21 

44 
21 

37.1 
9.3 

WINSLOW 

MAX 
MIN 

27 

e 

37 

14 

46 
16 

31 

0 

36 

9 

30 
14 

34 
15 

41 
6 

34 
12 

40 
23 

33 

25 

30 
0 

31 
-  6 

32 

41 
4 

48 
8 

51 
22 

40 
17 

26 
9 

27 
12 

36 

17 

39 
19 

43 
12 

49 
2* 

39 

29 

3*. 5 

13.0 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

25 
3 

35 

11 

44 
34 

42 

20 

32 

H 

29 
-  5 

3« 

8 

26 

13 

28 
13 

28 

7 

34 
IS 

43 
-  1 

35 
15 

35 
21 

30 
24 

30 
-12 

24 

7 

38 
-  6 

39 
-1« 

34 

1 

38 

-  4 

49 

7 

52 

19 

43 
11 

40 
15 

27 
6 

32 
15 

42 

12 

42 
17 

47 
29 

12 

24 

35.9 

10.1 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

25 

8 

34 
18 

45 
34 

46 
35 

38 
28 

38 
29 

35 

32 

36 

30 

33 

23 

31 
23 

35 

24 

38 
28 

33 

28 

38 
28 

33 
26 

31 
10 

22 
11 

20 
-10 

35 
-  3 

22 

15 

31 

-  1 

40 

4 

42 
6 

37 
21 

26 

6 

24 
10 

37 

20 

33 

16 

36 

12 

42 
22 

40 
30 

14.1 
18.2 

AMHERST 

MAX 
MIN 

35 

12 

42 

30 

50 
36 

42 
30 

45 
28 

37 
32 

36 

32 

34 
26 

34 
24 

39 
25 

40 
26 

36 
32 

40 
30 

35 

31 

37 
22 

24 
15 

27 

7 

21 
-  2 

24 
18 

35 

21 

45 

14 

48 
14 

42 

31 

34 
16 

27 
10 

18 

17 

38 
22 

49 
1. 

38 
18 

40 
30 

40 
28 

17.1 
22.3 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

33 
-10 

41 
28 

44 
33 

43 
33 

39 
23 

39 

28 

33 

30 

31 
25 

28 

20 

40 
17 

41 

18 

46 
30 

37 
26 

33 

29 

36 
26 

33 
6 

24 
10 

36 

-17 

34 
10 

40 
18 

49 
-  6 

50 
1-  1 

45 
28 

17 

20 

26 
3 

17 

4 

7 

42 
5 

42 

0 

39 
28 

38 

14 

17.8 
IS. 6 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

34 
12 

43 
27 

50 
35 

44 
34 

44 
26 

38 

30 

35 

30 

35 

25 

33 

21 

41 
24 

46 
28 

48 
32 

33 

26 

33 

30 

36 
26 

30 

19 

25 

13 

26 

6 

26 

21 

34 
21 

40 
20 

SO 
26 

41 
30 

35 

18 

28 
8 

36 
19 

4» 
23 

41 
19 

41 
26 

34 
27 

41 
26 

17.6 
23.6 

BOSTON  MB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

37 
20 

47 
33 

52 

39 

44 
35 

4« 
33 

37 
35 

37 
33 

37 
28 

35 
27 

45 
30 

51 
33 

44 
33 

37 
31 

36 
33 

40 
25 

30 
19 

26 
17 

28 
13 

28 
25 

35 
25 

43 
24 

SO 

27 

45 
36 

39 
19 

30 
13 

39 
24 

42 

27 

44 
24 

41 
27 

37 
32 

49 

31 

19.6 

27.5 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

37 

5 

48 
29 

53 

36 

50 

31 

48 
28 

46 
32 

IS 

34 

36 

28 

37 
25 

46 
23 

SO 
27 

SO 
37 

42 
26 

35 
28 

42 
30 

40 
23 

29 
16 

33 

9 

30 
23 

36 

24 

43 

12 

94 

11 

49 
27 

43 
24 

30 
11 

42 
19 

42 
22 

43 

22 

46 

14 

40 
30 

49 
25 

42.0 
23.6 

CHARLTON  2 

MAX 
MIN 

35 

3 

40 
27 

48 
30 

43 
34 

45 
22 

39 

31 

33 

30 

33 
25 

34 
21 

41 
15 

45 
23 

47 
31 

36 
26 

32 
29 

36 
24 

35 
14 

27 
11 

33 

6 

27 

16 

39 

19 

47 
11 

91 
19 

45 

30 

38 
19 

31 

6 

30 
14 

39 
21 

44 
10 

43 
10 

36 

28 

41 
24 

38.8 
20.3 
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Table  S  -  Conttnuwl 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAfO 
MARCH  1956 

Day 

Ot  Month 

o 

Slotioo 

1 

1 

3 

4 

s 

6 

7 

f^ 

iJ_ 

10 

11 

12 

^ . 

13 

U 

IS 

16 

17   IS 

19 

V 

21 

22 

^ 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

CtCSTNUT  HILL 

MAX 

MIN 

it 

14 

hi 
29 

92 

43 

49 

40 

30 

40 
36 

37 
34 

38 
26 

39 

25 

44 
39 

40 
35 

39 
33 

40 
30 

37 
33 

42 
13 

18 
18 

29   29 

24   10 

28 

14 

38 
22 

16 

99 

18 

90 
33 

43 

22 

10 

14 

40 
21 

41 
25 

44 
22 

42 
24 

42 
32 

43 
27 

40a6 
26  (4 

CLINTON 

MAX 
MIN 

30 
8 

<>2 
21 

45 

35 

46 
34 

43 

27 

44 

31 

35 

32 

39 
29 

33 

24 

33 
21 

41 
25 

48 
31 

39 
27 

36 
29 

34 
28 

40 
13 

26   27 

13-6 

32 
6 

29 
17 

39 

5 

45 

14 

93 

28 

45 
20 

26 

B 

30 
13 

42 
12 

44 
13 

44 

11 

45 
23 

39 

24 

38.4 
19.9 

COHASSET 

MAX 
MIN 

29 

It. 

1,1 
18 

48 
36 

53 
37 

45 
30 

48 
32 

37 
34 

36 

24 

38 
28 

43 
28 

51 
35 

40 
30 

38 
33 

35 

31 

40 
26 

30   28 
27   15 

30 

20 

30 
26 

37 

19 

41 
16 

48 
26 

47 
30 

33 

15 

32 

17 

42 
19 

43 
25 

45 
17 

40 
23 

36 
28 

39.9 
29.3 

EAST  HAREHAM 

MAX 
MIN 

2S 

9 

40 
22 

44 
32 

50 
32 

46 
26 

47 
32 

38 
32 

40 
34 

42 
27 

39 

24 

49 
29 

48 
35 

41 
28 

36 
31 

37 
30 

42 
29 

30   29 
17    8 

32 

22 

32 
22 

32 

17 

39 
9 

48 
29 

44 
29 

40 
11 

31 
16 

40 
22 

41 
22 

41 
18 

43 
32 

37 
29 

39.3 

24.2 

ED6ART0VN 

MAX 
MIN 

31 

18 

42 

27 

45 
34 

52 
33 

41 

27 

47 
30 

38 
32 

42 
35 

47 
30 

42 
28 

46 
31 

50 
37 

41 
30 

45 
33 

38 
10 

44 
30 

34   31 
18   16 

41 
20 

18 
29 

32 

27 

42 
22 

91 

28 

46 
30 

43 
16 

33 

19 

43 
27 

44 
26 

43 
18 

46 
26 

39 
31 

41.8 
27.0 

FALL  RIVER 

MAX 

MIN 

37 
17 

*7 

3* 

52 
35 

44 
32 

48 
30 

40 
30 

38 

34 

39 
28 

39 
27 

46 
26 

50 
31 

47 
33 

37 
28 

35 

32 

42 
31 

33 

24 

29   39 

16   10 

29 
23 

17 
24 

44 
19 

91 
24 

46 
34 

3« 
21 

31 
12 

42 
22 

42 
27 

43 
22 

43 
24 

38 
32 

45 
30 

40.9 
26.2 

FITCMBURS  2  S 

MAX 
MIN 

29 

11 

40 
20 

45 
35 

49 
33 

42 
26 

43 
30 

34 
31 

33 

26 

29 
22 

39 

29 

49 
22 

49 
23 

40 
27 

36 
29 

33 

27 

40 
10 

29   28 

13    2 

19 

9 

28 

17 

41 
14 

50 
19 

99 

31 

44 
20 

40 
13 

30 
9 

41 
17 

41 
18 

46 
15 

44 
30 

39 

27 

39.1 
21.0 

FRAMINGHAM 

MAX 
MIN 

29 

1* 

42 
21 

48 
37 

52 
36 

44 
29 

47 
33 

38 
33 

37 
32 

46 
24 

39 
23 

44 
28 

51 
34 

40 
29 

38 
30 

35 
28 

41 
19 

29   26 

15-1 

17 

11 

12 

20 

42 

9 

54 
12 

9« 

31 

49 
21 

29 

10 

30 
20 

42 
20 

42 
19 

47 
17 

49 
26 

39 
28 

40.8 
22.8 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

35 

10 

46 
31 

53 

36 

45 
36 

39 
28 

37 

28 

35 

31 

39 

24 

33 
24 

46 
29 

42 
27 

46 
33 

36 
26 

35 

31 

41 
26 

31 
13 

28   36 

15    6 

25 

13 

42 
22 

49 
10 

53 

17 

47 

28 

19 

21 

33 
10 

41 

17 

44 
19 

47 

20 

45 
19 

37 
31 

49 
27 

40.3 
22.7 

MOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

27 

I, 

38 
16 

46 

21 

46 
32 

3« 
24 

40 
25 

34 
30 

34 
28 

31 
21 

30 
20 

37 

17 

42 
20 

37 
26 

37 
28 

33 

25 

36 
9 

20   24 
4-5 

34 
-  4 

23 

7 

41 

5 

48 

4 

46 
14 

41 
20 

31 
3 

27 
12 

38 

19 

39 
9 

43 
11 

39 

18 

38 
27 

36.2 

19.7 

MTANHIS 

MAX 
MIN 

34 

13 

43 

30 

49 
31 

48 
31 

46 
25 

42 

30 

41 
35 

47 

31 

38 
22 

43 

30 

45 
28 

51 

34 

38 
29 

38 
33 

37 
31 

38 
26 

31   30 
20    2 

32 

28 

30 

28 

40 
19 

48 
18 

49 
31 

44 
26 

2« 
16 

19 

22 

42 
23 

41 
28 

45 
16 

38 
33 

44 
30 

40.9 
25.8 

KNI6MTVILLE  0AM 

MAX 
MIN 

28 
6 

38 
6 

46 
32 

50 
33 

40 
20 

44 
27 

35 

32 

34 
30 

32 
22 

35 

18 

40 
22 

41 
25 

37 
28 

38 
28 

38 
26 

38 
10 

32   26 

12-8 

36 
0 

24 

10 

42 
2 

48 
8 

45 
12 

40 
22 

30 
8 

10 

8 

18 
22 

36 

8 

46 

e 

42 
20 

40 
18 

17.7 
16.6 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

32 
3 

39 
12 

47 
37 

50 
35 

44 
28 

45 

31 

37 
33 

39 
32 

36 
24 

38 
23 

38 
23 

50 

30 

41 
27 

36 
29 

34 
26 

42 
16 

29   29 

19 

37 
19 

28 
20 

41 
3 

50 
6 

59 

13 

44 
22 

24 
7 

11 
18 

42 
15 

42 
13 

47 
12 

47 
20 

40 
26 

39.7 
20.6 

LAURENCE 

MAX 
MIN 

36 

9 

46 
27 

46 

30 

44 
36 

41 
29 

36 

30 

36 

30 

36 

19 

34 

15 

38 
27 

48 
29 

49 
33 

36 

29 

34 
32 

37 
26 

27 
13 

27   31 
15    8 

25 

18 

40 
23 

46 

10 

91 
13 

44 

31 

19 

20 

30 
11 

41 
19 

41 
20 

44 
21 

44 
20 

37 
30 

45 
29 

38.9 
22.6 

LEXINGTON 

MAX 
MIN 

38 

10 

46 
31 

50 
38 

43 
37 

43 
29 

41 

31 

36 
33 

36 

25 

34 

25 

43 
25 

49 
29 

46 

34 

38 
30 

34 
32 

40 
27 

37 

15 

28   34 

15    0 

29 

17 

40 
21 

48 
8 

52 

10 

49 

31 

44 
21 

30 

11 

40 
21 

42 

18 

44 

IS 

44 
15 

38 

30 

44 
27 

40.4 
23.1 

LOWELL 

MAX 
MIN 

39 
12 

45 
28 

51 
37 

46 
35 

43 
28 

41 
31 

35 
31 

35 
24 

35 

24 

49 
26 

45 
29 

47 
33 

39 
28 

35 

31 

41 
27 

38 

14 

27   38 
16    7 

34 
15 

44 
20 

50 
15 

56 

18 

54 
32 

43 

20 

13 

12 

44 
18 

43 
20 

48 
21 

46 
20 

39 
30 

43 
27 

42.0 
23.9 

MIOOLETON 

MAX 
MIN 

38 
12 

48 

30 

46 
40 

46 

42 

38 
26 

44 
30 

38 

32 

38 
28 

34 
26 

42 
30 

48 
32 

48 
38 

42 
32 

38 
34 

40 
28 

38 

20 

32   34 
20   20 

30 
14 

38 
26 

44 
10 

48 
14 

46 
32 

44 
26 

44 
14 

40 
22 

42 
20 

44 
22 

44 
19 

42 
32 

46 
28 

41.4 
29.8 

NANTUCKET  MS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 

2* 

44 
35 

46 
35 

47 
33 

45 
27 

38 

34 

44 
36 

48 
33 

39 

31 

41 
29 

4« 
33 

46 

30 

36 
30 

41 
34 

39 
29 

37 

30 

36   31 
20   17 

38 

27 

35 
29 

37 
28 

44 
28 

43 
33 

47 
26 

30 
20 

40 
26 

42 
28 

39 

26 

40 
22 

41 
34 

42 
31 

40.9 
29.0 

NEK  BEDFORD 

MAX 
MIN 

38 
22 

46 
36 

53 

38 

46 
34 

50 
32 

42 

34 

40 
36 

42 
31 

40 
29 

49 
29 

48 
36 

42 
32 

39 
31 

37 
34 

44 
30 

33 

27 

27   33 

17   13 

30 
28 

35 

26 

49 
23 

54 
28 

46 
35 

40 
20 

12 

14 

41 

26 

44 
29 

43 
25 

42 
29 

38 

34 

46 
32 

41.5 
28.7 

PITTSFIELD  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

31 

8 

44 
31 

45 
30 

34 
22 

40 
19 

33 

30 

34 
29 

32 
21 

30 
21 

36 
21 

44 
21 

33 

26 

36 
24 

31 
28 

32 
12 

19 

7 

21   30 
8-5 

20 
17 

14 
14 

41 

6 

47 
18 

18 
27 

27 
11 

24 

6 

17 
16 

13 

15 

40 
10 

38 
9 

38 
22 

35 
22 

34.2 
17.6 

PLVNOUTM 

MAX 
MIN 

37 
15 

47 
29 

54 
33 

49 
36 

47 
28 

45 
33 

38 

34 

3« 

31 

38 

26 

T. 

49 
31 

50 
36 

38 
30 

36 
33 

44 
30 

42 

28 

30   31 

18   12 

2« 

26 

18 

28 

♦I 

21 

46 
21 

46 
32 

49 
29 

31 
12 

42 
21 

44 
24 

43 
22 

43 
22 

40 
34 

49 
28 

41.6 
26.6 

PaOVINCETOWN  3  N 

MAX 
MIN 

38 
26 

42 
32 

44 
33 

44 
36 

43 
34 

40 
35 

46 
34 

40 
32 

43 
30 

42 
32 

42 
34 

42 

34 

40 
36 

38 
34 

48 
29 

33 

26 

30   30 
20   24 

30 
22 

18 
22 

18 

21 

38 

24 

40 
33 

40 
26 

18 
29 

40 
11 

19 

10 

40 
32 

40 
32 

42 
32 

39. 6 
29.7 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

30 
14 

44 
21 

47 
30 

53 

33 

49 
25 

45 
31 

38 
32 

39 
39 

40 
26 

39 

22 

47 
27 

49 
36 

40 
30 

36 
31 

36 
31 

44 
27 

31   28 
19    6 

34 

19 

30 
25 

34 

13 

40 

11 

53 

30 

46 
29 

19 

12 

12 

IB 

42 
20 

41 
23 

42 

15 

46 
33 

38 
29 

40.3 
24.3 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

32 

12 

44 
28 

50 
35 

42 
30 

39 
28 

37 

30 

3« 
32 

35 

23 

30 
22 

40 
27 

48 
30 

46 
32 

37 
29 

36 

30 

34 
27 

28 

21 

28   26 
16   16 

26 

21 

34 
21 

18 
21 

40 
25 

43 
28 

34 

20 

27 
U 

17 
17 

40 
24 

43 
23 

39 
22 

39 

30 

49 
26 

17.1 
24.5 

SALEM  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

36 
16 

45 
31 

50 
39 

44 
37 

44 
31 

39 
32 

36 
33 

37 
26 

34 
23 

42 
28 

48 

33 

48 
35 

38 
30 

36 
30 

37 
29 

33 

21 

26   29 

15   13 

28 

24 

35 

24 

41 
20 

45 
22 

44 

34 

19 

21 

28 

11 

19 

21 

40 
29 

43 
22 

38 

24 

36 
32 

44 
30 

38.8 
26.2 

SANOMICH 

MAX 
MIN 

34 

18 

48 
34 

50 
34 

47 
31 

48 
29 

36 
33 

38 

34 

4« 
30 

40 
28 

40 
27 

51 
31 

46 
30 

36 

30 

36 
32 

44 
30 

32 
28 

29   30 
18   12 

32 

28 

30 
28 

38 
23 

44 
22 

46 
32 

40 
21 

10 
14 

40 
24 

44 
2« 

48 
24 

41 
23 

37 
33 

49 

31 

40.3 

27.1 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

27 

4 

34 

5 

44 
22 

48 
32 

39 
22 

42 
26 

34 
31 

34 
29 

30 
24 

11 

38 

19 

38 
23 

37 
28 

37 
28 

32 
27 

33 

11 

20   25 

13-5 

30 
1 

25 

16 

41 
6 

47 
13 

47 
22 

IS 

20 

2« 

7 

29 

11 

la 

12 

3« 

12 

45 
12 

36 
28 

38 
27 

35.4 

17.5 

SPRINSFIELO  ARMORY 

MAX 
MIN 

3« 
12 

44 
30 

52 
37 

49 
36 

47 
27 

47 
32 

37 
33 

36 

28 

37 
25 

44 
29 

41 
29 

43 
33 

40 
29 

38 
32 

38 
28 

38 
18 

35   33 

14    4 

32 

IB 

41 
20 

51 
17 

91 
19 

90 
33 

41 
21 

29 
12 

41 
21 

42 
29 

46 
22 

46 
20 

40 
30 

42 
26 

41.6 
24.4 

STOCKBRIOGE 

MAX 
MIN 

33 
3 

45 
31 

46 
32 

38 
28 

43 
20 

34 
31 

35 
23 

33 

27 

34 
22 

38 
24 

46 
22 

35 

28 

35 

27 

33 

29 

35 

15 

21 

8 

26   33 

11  -11 

24 

18 

38 
14 

42 

-  4 

44 
11 

40 
27 

31 

14 

26 

7 

18 
17 

36 
22 

40 

20 

36 

7 

37 
28 

36 
26 

35.8 
18.6 

SWAMPSCOTT 

MAX 
MIN 

36 
20 

44 
30 

48 
38 

48 
36 

46 
39 

44 
35 

11 

39 

28 

16 
25 

43 
29 

46 
33 

46 
36 

36 

34 

35 
32 

38 
30 

32 
21 

28   28 
19   19 

28 
20 

28 
20 

38 
24 

48 
26 

46 

39 

40 
22 

14 
15 

38 

25 

40 
23 

40 
25 

40 
26 

38 
31 

42 
30 

38.8 
27.9 

TAUMTON 

MAX 
MIN 

37 
11 

46 
31 

53 

30 

49 
34 

49 
29 

46 
33 

38 
35 

40 
30 

38 
26 

46 
23 

50 
27 

50 
36 

40 
28 

35 

32 

42 
29 

37 
24 

28   32 

16    1 

30 
24 

39 

24 

41 
5 

53 

5 

42 
33 

40 
22 

32 

10 

43 
17 

43 
22 

44 
20 

46 
14 

38 
32 

49 
28 

41.4 
23.6 

TULLY  0AM 

MAX 
MIN 

30 
-  7 

39 

3 

42 
33 

43 
32 

41 
22 

41 
28 

13 

31 

34 
27 

30 
21 

34 
21 

42 
21 

43 
28 

38 
26 

35 

29 

33 

24 

39 

8 

27   30 
12  -14 

36 

0 

23 

18 

42 

19 

48 
6 

91 
19 

48 
20 

27 
9 

31 
8 

40 
10 

41 
9 

44 
6 

44 
19 

38 
18 

38.0 
16.2 

TgRMERS  FALLS 

MAX 
MIN 

37 

1 

45 
17 

50 
33 

46 
24 

45 
25 

40 
29 

39 

31 

41 

20 

37 
23 

41 
20 

36 
21 

40 
32 

40 
29 

36 
31 

41 
22 

23 

14 

31   37 
13-6 

29 

18 

43 
17 

50 
5 

94 
10 

46 
32 

19 

20 

30 

7 

42 
15 

40 
15 

46 
13 

41 
13 

42 
29 

43 
22 

40.2 
19.2 

VALPOLE 

MAX 
MIN 

38 

5 

46 
29 

51 
36 

44 
35 

49 

27 

36 
32 

36 

34 

36 
27 

39 

24 

43 
21 

47 
28 

90 
39 

39 

33 

31 

40 
28 

29 
18 

28   33 
16    1 

27 
18 

38 
22 

47 
12 

91 

13 

4« 
30 

11 
20 

29 

20 

41 
19 

41 
17 

43 
20 

46 
13 

38 
30 

49 
29 

39.7 
23.0 

VALPOLE  I  S 

MAX 
MIN 

3* 

4 

45 
28 

92 

38 

50 
36 

46 
26 

38 
33 

38 
34 

38 

30 

38 
24 

44 
16 

46 
28 

46 
34 

36 
29 

36 
33 

40 
28 

31 

18 

32   32 

14-4 

10 
20 

37 
18 

46 

-  4 

50 
2 

44 
26 

12 

22 

11 

2 

43 

18 

42 

10 

44 
14 

44 
8 

40 
30 

49 

18 

40.5 
20.4 

•EST  CUMMIHSTON 

MAX 
MIN 

38 

2 

46 
16 

44 
31 

38 
29 

44 
IS 

3S 

28 

33 

27 

32 
29 

30 
18 

37 
19 

38 

13 

44 
29 

35 
23 

34 
26 

34 
22 

28 

0 

22   31 
5  -14 

24 
14 

40 

3 

49 
13 

45 

2 

18 
26 

12 

17 

25 

0 

36 

10 

35 

10 

45 
2 

39 

1 

37 
24 

39 

18 

36.1 
14.4 

"ESTON 

MAX 
MIN 

37 

10 

46 
29 

50 
36 

50 
35 

45 
27 

45 
31 

37 
.  31 

36 

27 

35 

23 

43 
21 

41 
23 

49 
26 

39 

27 

36 
30 

39 
26 

19 

14 

28   30 
15    2 

32 

18 

39 

20 

46 
13 

52 
16 

49 
32 

44 
20 

30 
9 

41 
19 

42 
18 

44 
17 

46 
13 

42 
30 

44 
26 

41.2 
22.1 

OESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

35 

17 

42 
28 

50 
38 

41 
31 

46 
26 

40 
33 

37 
32 

34 
28 

39 

29 

42 
20 

41 
27 

39 

32 

38 

30 

33 
31 

38 
23 

30 
16 

29   32 

11  -  I 

25 
19 

40 
22 

90 
12 

50 
11 

43 

33 

34 
22 

29 
11 

41 
20 

40 
26 

45 
18 

38 
16 

40 
30 

40 
27 

18.7 

21.0 

VOIKESTER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 

11 

40 
29 

46 
32 

38 
27 

40 
26 

39 

30 

12 

28 

32 

24 

30 
20 

39 

22 

44 
28 

36 

29 

34 
25 

31 
29 

35 
19 

24 
11 

22   32 

10    4 

22 

15 

40 
22 

47 
21 

47 
25 

41 
27 

11 

11 

26 

7 

37 
16 

35 

20 

39 
16 

40 
23 

39 

27 

39 

24 

35.9 
21.3 
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DAILY  TEMPERATURES 
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Table  S  Continued 

Day 

Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

40 

14 

4S 
27 

91 
34 

41 
34 

44 
22 

38 
31 

34 
31 

33 
24 

33 

21 

40 
18 

49 
24 

48 
32 

39 
26 

39 
29 

44 
26 

29 

12 

25 

12 

37 
5 

24 

17 

41 

17 

90 

10 

97 

19 

44 
29 

32 

20 

31 
3 

42 
14 

40 
18 

44 

14 

47 
12 

43 
28 

44 
25 

40t0 
20«9 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 
MIN 

32 

0 

39 
26 

42 
31 

38 
27 

31 
12 

39 

12 

32 

26 

28 
22 

29 

12 

32 

4 

40 
12 

44 
16 

35 
16 

32 
29 

28 

15 

15 
-  5 

20 
8 

26 

-  9 

25 

-  4 

38 
0 

44 

1 

46 
6 

39 
23 

28 
12 

22 

-  5 

32 

2 

30 

10 

37 
6 

43 
3 

34 
26 

31 
24 

33  al 
11.4 

BERLIN 

MAX 
MIN 

21 
-  6 

35 

1 

37 
18 

42 
27 

35 
6 

27 
6 

36 

13 

27 
19 

24 
19 

23 
2 

33 

7 

47 
21 

29 

15 

34 
21 

31 
17 

26 

-  9 

16 

1 

22 

-17 

26 
-16 

30 
-  9 

40 
-  7 

48 

1 

48 
15 

34 

10 

34 
3 

21 

-  3 

32 

7 

31 

9 

39 

-  1 

42 
15 

34 
28 

32.4 
6.6 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

31 
0 

37 
17 

42 

30 

37 
25 

30 
12 

40 
10 

32 
23 

32 

22 

28 

10 

30 

7 

39 
14 

43 
14 

35 
15 

31 
22 

24 

16 

18 
-  3 

21 

7 

28 

-  7 

28 

-  2 

38 
16 

45 

6 

47 
13 

34 
23 

23 

11 

19 
-  6 

32 

4 

28 

13 

35 
5 

46 
6 

39 
26 

32 
24 

33.0 
12.1 

BLACKNATER  DAM 

MAX 
MIN 

36 

-  7 

42 
16 

47 
32 

41 
32 

35 

20 

36 

14 

31 
28 

28 

20 

26 

22 

40 

9 

39 
15 

44 
26 

36 
22 

32 

28 

34 
29 

30 
0 

24 
12 

32 

-  5 

25 

-  4 

44 
18 

52 

0 

55 

8 

44 
26 

38 

19 

24 

9 

39 

4 

38 
8 

41 
19 

44 
8 

38 
27 

40 
20 

37.3 
19.2 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

Jl 

36 

0 

36 
22 

48 
28 

39 
9 

36 

9 

36 

20 

33 
25 

31 
20 

30 
■  4 

40 
9 

38 
22 

29 
22 

35 
26 

34 
23 

30 
-  8 

22 

4 

28 
-18 

35 

-13 

30 
2 

44 
-  3 

90 

1 

58 
15 

38 
18 

31 

5 

29 

-  7 

39 

0 

37 
14 

42 
3 

43 
21 

38 
22 

34.3 

9.0 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

37 

r-     7 

43 
27 

48 
32 

40 
25 

34 
15 

33 
16 

31 

27 

28 
22 

31 
16 

40 
10 

44 
16 

40 
29 

34 
24 

33 
29 

34 

12 

23 
2 

2S 

0 

32 

-  8 

27 
13 

41 
9 

49 

0 

52 

7 

40 
22 

27 

15 

27 

9 

39 
7 

37 
9 

43 
17 

42 

7 

34 
29 

41 
21 

34.9 

14.6 

DURHAM 

MAX 
MIN 

40 

-  4 

46 
16 

50 
33 

46 

30 

38 

19 

35 

17 

33 

28 

30 

15 

34 
19 

43 
13 

40 
19 

45 
30 

36 
25 

34 
28 

38 
26 

30 

5 

30 

14 

33 

0 

25 

5 

43 
19 

90 
3 

48 
8 

43 
24 

41 
19 

30 
0 

41 
7 

40 
9 

47 
17 

44 

10 

36 

30 

42 
25 

39.1 
16.4 

EAST  DEERING 

MAX 
MIN 

37 
-  8 

43 
26 

46 
34 

40 
30 

39 
20 

32 

20 

31 
27 

28 

19 

30 
17 

41 
14 

44 
13 

45 
29 

39 

22 

34 
27 

37 
22 

33 
-  3 

29 
10 

34 
-16 

22 

13 

41 
17 

49 
-  2 

93 

4 

41 
26 

33 

18 

30 
7 

41 

2 

49 

9 

42 
16 

43 
3 

40 
28 

41 
18 

37.7 
14.9 

FABYAN 

MAX 
MIN 

38 

-12 

38 
18 

39 
29 

30 
22 

27 

5 

36 
2 

30 
24 

27 

21 

21 

10 

29 
■  2 

44 
2 

42 

14 

17 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

15 
-12 

27 

-10 

34 
25 

35 
22 

33 
-  5 

27 

-  3 

38 
0 

27 
15 

20 
10 

14 
•  5 

32 

-  3 

40 
10 

20 
2 

33 

6 

30 
9 

16 
-14 

13 
-  9 

17 
-10 

22 
-14 

30 
-  9 

36 

-13 

42 
-  9 

43 
3 

27 

0 

22 

-  7 

14 

-  9 

29 

0 

22 

-  4 

29 

-  8 

47 
0 

32 

24 

27.9 
-  0.6 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 

MIN 

38 
-  8 

40 
13 

48 
30 

41 
31 

35 

11 

34 
10 

33 
21 

30 
20 

30 
21 

40 
9 

39 

13 

46 
21 

36 
23 

34 
29 

34 
23 

25 

-  1 

29 

12 

33 

-14 

27 

-  7 

43 
18 

91 

2 

S3 

4 

44 
23 

36 

20 

24 
9 

39 

-  4 

37 

11 

41 
16 

43 
6 

37 
29 

41 
23 

37.3 

13.2 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

36 

-12 

38 

14 

48 
30 

40 
30 

39 

14 

32 

8 

31 
27 

27 

19 

26 

19 

40 
0 

34 

10 

39 

24 

36 
22 

31 
27 

29 
21 

24 

-  4 

24 

10 

32 

-15 

29 

-  7 

40 
16 

91 
-  2 

54 

1 

44 
22 

34 
18 

23 

6 

39 

-  9 

33 

9 

38 
14 

44 
0 

39 
28 

18 
20 

35.6 
11.8 

SRAFTON 

MAX 

MIN 

35 
-16 

40 
17 

45 
32 

39 
29 

37 

10 

32 

14 

31 

26 

28 
20 

27 
17 

37 

1 

33 

7 

43 
23 

34 
19 

32 

24 

30 
21 

22 
-  9 

22 

10 

32 
-22 

27 
-15 

41 
3 

44 
-  8 

SO 
-  6 

43 
20 

34 
13 

26 
-  3 

37 
-  9 

39 

-  2 

40 
-  2 

43 
-  3 

37 
23 

37 
14 

39.3 

8.0 

HANOVER 

MAX 
MIN 

35 
-  2 

41 
27 

46 
34 

40 
28 

36 

17 

33 
16 

33 
28 

31 
24 

28 
19 

39 
6 

38 
17 

40 
24 

39 

21 

33 
29 

34 
15 

24 
0 

28 

9 

31 

-10 

27 

-  3 

42 
11 

47 

1 

49 
6 

42 
27 

30 
17 

28 

4 

37 
5 

34 

9 

40 
11 

41 
8 

39 
28 

39 

20 

16.2 

14.4 

KEENE 

MAX 
MIN 

35 

-  7 

42 
24 

49 
35 

43 
32 

43 
20 

33 

24 

34 
29 

32 
26 

33 
23 

43 
18 

37 
15 

41 
30 

38 
27 

34 
29 

39 
26 

31 
10 

34 

13 

32 

-14 

24 

7 

42 
17 

50 

0 

59 

4 

42 
30 

34 
20 

11 

8 

41 

4 

37 
8 

44 

4 

43 
5 

41 
28 

44 
19 

38.7 
14.6 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

36 

1 

38 
19 

47 
33 

39 
24 

34 
19 

34 

14 

30 
23 

27 
19 

29 
20 

40 

13 

41 
13 

34 
24 

39 

22 

33 
28 

31 

10 

22 

-  3 

2« 
11 

33 

-  3 

27 

-  7 

48 
16 

52 

7 

93 

10 

39 

28 

29 
17 

24 
4 

38 
0 

39 

IS 

43 
14 

45 

8 

36 

27 

19 

24 

34.1 
14.7 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 

-  5 

42 
29 

<,6 

31 

41 
19 

36 

14 

33 
19 

32 

28 

28 
25 

29 

15 

39 
2 

42 
14 

36 

25 

39 

21 

33 
29 

31 
9 

21 
0 

26 
-  2 

30 
-15 

28 

-  9 

42 

4 

SO 

-  4 

SO 

1 

39 
24 

28 

10 

28 

7 

39 

2 

37 
2 

42 
5 

42 

7 

37 
25 

39 
20 

36.0 
11.2 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

35 

-  8 

42 
18 

45 
31 

39 
25 

37 
21 

35 

21 

33 

27 

27 
21 

30 

20 

38 

14 

41 
20 

38 
29 

38 
24 

38 
29 

34 
13 

24 
3 

28 

-  4 

30 
-14 

2S 

0 

40 
9 

47 

2 

90 
8 

38 
24 

28 

15 

27 
9 

34 

8 

34 

10 

39 
18 

45 
10 

39 
28 

41 
23 

34.2 
14.4 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

39 

-17 

45 
16 

50 
31 

47 
30 

40 
21 

36 

19 

33 

29 

30 
22 

32 

21 

42 

12 

41 
16 

44 
30 

3S 

24 

33 
27 

38 
25 

31 

-  1 

27 
14 

32 

-13 

29 
-  5 

40 
16 

49 

-  5 

50 

I 

50 
18 

40 
19 

29 

9 

40 

5 

41 
5 

44 
14 

43 

5 

37 
25 

42 
19 

39.0 
13.9 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

19 
-  8 

23 

18 

19 
9 

18 
2 

15 

1 

22 

8 

26 

19 

30 
6 

9 
-  8 

12 

■  4 

29 

9 

8 
-  3 

17 

4 

21 

7 

12 

-  9 

13 
-  8 

2 

-10 

6 

-10 

7 
-  5 

12 

C 

21 

7 

21 

13 

19 

e 

U 
-12 

-  6 
-17 

4 
-  8 

3 

-  4 

14 
-  5 

24 
11 

25 
8 

10 

6 

14.8 
Oil 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

37 
-  7 

45 
26 

50 
32 

43 
27 

42 
25 

35 
26 

34 
28 

29 

23 

32 

17 

43 
19 

48 
21 

44 
30 

37 
26 

34 
29 

39 
17 

33 

-  6 

27 

7 

33 

-  6 

25 
8 

43 
15 

50 
2 

55 
6 

44 
22 

32 

18 

31 

9 

49 
10 

41 
9 

46 
14 

49 

10 

38 
29 

42 
23 

lSa2 

14.4 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

31 

39 

42 

38 

32 

35 

32 

31 

34 

37 

39 

36 

32 

31 

31 

30 

20 

30 

28 

41 

43 

35 

40 

34 

21 

31 

30 

33 

38 

38 

11 

13.8 

NORTHWOOD 

MAX 
MIN 

35 
8 

43 

20 

50 
32 

45 
31 

37 

21 

32 

18 

34 
26 

29 

18 

30 

20 

40 
16 

40 
21 

46 
33 

39 
22 

34 
27 

34 
22 

30 
8 

2« 

12 

34 
2 

24 

10 

43 
18 

48 
18 

52 

14 

43 
31 

38 
17 

24 

8 

17 
9 

37 
17 

44 
19 

44 
14 

37 

28 

40 
23 

37.4 

18.7 

PETERBORO  2  S 

MAX 
MIN 

35 

4 

44 
20 

44 
31 

39 

30 

38 
23 

38 

27 

32 

28 

29 

20 

27 
19 

37 
21 

42 
16 

43 
28 

33 
22 

30 
27 

33 
25 

27 

7 

22 

10 

33 
-  2 

27 
12 

38 
16 

49 
11 

90 
17 

49 
32 

41 
22 

39 

6 

36 

4 

17 
17 

41 
14 

44 
10 

38 
IS 

14 
19 

14.9 

17.9 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

33 
3 

31 
17 

3B 
28 

34 
22 

28 
10 

31 
14 

25 

20 

24 

14 

23 

10 

31 
11 

34 

5 

40 
19 

27 

13 

26 
21 

25 

7 

14 

-  6 

22 
9 

21 

-12 

24 
-  8 

14 

5 

44 

4 

48 
9 

32 

20 

22 

• 

19 

-  1 

30 

6 

29 

IS 

37 
12 

37 
3 

33 
23 

29 

24 

29.9 
10.4 

PLYMOUTH  1  WNW 

MAX 
MIN 

29 

-  9 

36 

-  3 

38 
21 

49 
29 

40 
12 

32 

10 

33 
20 

31 
19 

28 
18 

30 

0 

38 

7 

40 

15 

34 
20 

35 
23 

32 
24 

39 

1 

19 

0 

26 

-16 

31 
-12 

3« 
-  2 

44 
-  1 

48 
3 

51 
12 

38 
16 

29 

4 

26 

-  8 

19 
-  2 

34 

19 

41 
1 

43 

15 

38 
22 

39.6 
8.2 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

37 
2 

45 
19 

50 
31 

43 
24 

36 
22 

35 

21 

35 
28 

33 

21 

32 

17 

41 
17 

43 

19 

43 
28 

36 

28 

34 
28 

37 
14 

25 
9 

29 

8 

29 

1 

27 

15 

41 
9 

48 

11 

46 

9 

44 
23 

29 
12 

29 
5 

40 
10 

40 
14 

45 
12 

39 

8 

37 

30 

42 
29 

37.7 
16.7 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

28 

-  9 

38 

0 

43 
33 

50 
32 

41 

18 

42 
20 

35 

28 

34 
25 

28 
21 

35 

7 

42 

12 

40 
19 

38 
29 

37 
28 

35 
21 

34 

7 

25 

12 

26 

-19 

33 

2 

29 

18 

39 

-  1 

47 
2 

17 

45 
19 

27 
5 

30 
0 

40 
5 

40 
2 

41 
3 

45 

10 

43 
12 

37.5 

12.2 

WEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

27 

-  4 

36 
-  3 

42 
31 

46 
31 

40 
18 

38 

20 

35 

20 

33 
25 

29 

20 

30 
6 

40 
10 

42 
23 

36 
23 

37 
24 

39 
23 

31 
2 

24 
6 

24 

-14 

31 
-  6 

27 

4 

41 
-  2 

92 
2 

92 

9 

40 
19 

29 
8 

28 

4 

18 

4 

34 
3 

42 

7 

42 
13 

38 
18 

36.2 

U.l 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

39 

-  8 

46 

17 

52 
34 

48 
31 

41 
23 

39 
24 

34 
30 

31 
22 

34 
20 

45 
17 

49 
20 

46 
32 

39 
26 

34 
29 

42 
20 

39 

8 

30 
19 

36 

0 

32 
2 

44 
20 

52 

7 

54 
8 

90 
23 

44 
20 

34 
8 

45 
10 

44 

7 

48 
10 

46 
9 

44 
30 

49 
21 

41.9 
17.3 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

35 

41 
20 

46 
32 

40 
30 

35 

16 

38 

10 

32 

26 

25 

18 

31 
20 

37 

8 

36 

13 

39 

28 

37 
22 

33 

28 

32 
20 

23 

-  2 

32 
13 

30 
2 

27 
-  6 

41 
19 

45 

0 

48 
6 

40 
29 

30 
17 

29 

-10 

37 

1 

14 

14 

49 

4 

44 

9 

39 
28 

43 
22 

34.1 

13.6 

WOODSTOCK 

MAX 

MIN 

34 
-  5 

33 

14 

47 

30 

39 
29 

31 

14 

36 

10 

32 

26 

30 
23 

29 
16 

36 
16 

34 
16 

40 
22 

34 
20 

32 
27 

32 

18 

20 
-25 

26 

12 

33 

-  7 

30 
-  3 

41 

7 

48 
8 

92 

11 

40 
27 

31 
17 

24 
6 

36 

0 

14 
14 

39 
17 

41 

8 

34 

28 

39 
29 

35.1 

13.4 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

39 
24 

37 

46 
36 

45 
34 

46 
28 

41 
34 

39 
36 

47 
33 

40 
30 

44 
33 

47 
36 

42 
30 

37 
31 

37 
35 

42 
30 

34 
21 

28 

18 

30 

19 

31 

24 

39 

26 

43 
27 

♦1 
25 

42 
35 

43 
21 

28 
14 

41 
24 

41 
30 

37 
27 

38 
23 

39 
33 

42 

34 

39.6 
28.7 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

35 

14 

44 
28 

60 
33 

42 
31 

50 
26 

39 

31 

36 

31 

43 
23 

49 
28 

44 
30 

36 
26 

33 
29 

38 
24 

28 

17 

26 

14 

32 

7 

26 

19 

38 
21 

44 
20 

51 

24 

43 

30 

32 

19 

28 

10 

40 
20 

39 
25 

43 
19 

43 
18 

34 

29 

40 
27 

38.9 
23.2 

See  Beieieoce  Notes  Following  StotioD     '"'leK 
-    56   - 


Tabic  i  -  Conttnued 


Sluliuu 


KINGSTON 

POOVIOENCE    HB    AIRPORT 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Ol  MonOi 


3*   43   so   ««   52   50   18   39  hO   |  «7   «7   «S 

11   31   29   25   26   32  I  33   32   22   26   28  it. 


IS 


40   29   31   29   37   43   49   44   42   30   42   41  j  44   41   40  44   41  aS 
24   17   11   22   21   10    9   21   22   13   22   23   23   16   32   28   23a7 


MAX   37   *4   5*   <.»   53   39   38   39   39   47   51   46   37   35   42   31   27   34   29   37   44   50   45   38   30   41   42   41   41   39   44   40<6 
MIN   18   34   32   32   30   33   34   29   26   27   33   30   29   33   28   18   17   10   22   19   18   15   33   20   13   23   29   24   19   32   28   2Si4 


SELLOXS  FALLS 

MAX 
MIN 

30 

0 

36 

2 

44 
35 

50 
33 

42 
24 

40 
25 

34 
26 

34 
27 

27 
25 

14 
22 

44 
17 

39 

21 

40 
26 

35 

27 

40 
28 

35 

10 

26 

12 

26 

-  9 

31 

-  7 

24 

11 

41 

7 

50 
8 

55 

11 

43 

20 

27 

10 

31 

11 

41 
16 

42 

11 

43 
12 

40 
16 

39 
25 

37.5 
1«.2 

BENNINGTON  2  NX 

MAX 
MIN 

32 
16 

50 
32 

45 
33 

41 
28 

39 
23 

37 
27 

18 

32 

1« 
29 

30 
20 

40 
20 

51 
22 

39 
22 

41 
26 

37 
29 

38 

20 

28 

11 

29 
6 

34 
-  6 

28 
-14 

42 
9 

47 
-  3 

49 

5 

43 
28 

34 
17 

28 

5 

43 
12 

38 
15 

40 
8 

44 
9 

45 
29 

39 
26 

18.9 
17.1 

BLOOMFIELO 

MAX 
MIN 

30 
-13 

37 
20 

41 
31 

39 
27 

31 
2 

40 
8 

39 
26 

30 
21 

25 

15 

32 

-  7 

39 

1 

42 
16 

36 
13 

36 
26 

32 

15 

22 

-12 

25 

10 

29 

-  9 

35 

-14 

39 
-  6 

50 

-  8 

48 

1 

46 
25 

30 

7 

23 

-  7 

34 

-  6 

31 

37 
-  2 

45 

-  4 

42 
29 

38 
27 

35.6 

7.4 

BURLINCTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 

5 

43 
33 

42 
32 

35 

26 

34 
25 

41 
19 

34 
19 

33 

19 

25 
16 

34 

]      8 

41 
21 

32 
16 

37 
16 

35 

28 

29 

3 

19 
2 

19 
1 

27 

-  4 

26 

-  5 

31 

-  1 

42 

3 

42 
11 

37 
20 

22 

15 

25 

5 

14 
15 

27 
16 

31 
14 

40 
9 

35 
30 

34 
28 

32.9 
14.4 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

37 
-11 

42 
15 

47 
28 

40 
28 

41 
15 

34 
13 

31 

26 

30 
21 

31 
16 

17 

15 

35 

9 

42 
22 

39 
19 

33 

27 

32 

16 

24 

-  5 

27 
0 

30 
-23 

25 

-12 

40 
-  2 

48 
-12 

50 

-  1 

39 
28 

36 

15 

28 

-13 

19 

8 

37 

0 

39 

-  4 

40 
-  3 

37 
2S 

39 
16 

36.5 

8.9 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

28 

-14 

34 
-13 

40 
20 

46 
26 

44 
6 

38 
6 

35 

6 

33 
22 

32 

16 

28 
-  5 

38 

-  2 

41 
16 

32 
13 

38 
15 

34 
18 

28 

-  8 

20 

-  1 

24 
-26 

23 

-24 

28 

-  8 

38 

-13 

47 
-12 

49 
-  5 

38 
15 

26 
-11 

22 

-  8 

18 
-  4 

33 

-  3 

41 
-  4 

41 

0 

37 
18 

34.7 
1.2 

CORNWALL  1  H 

MAX 
MIN 

30 

14 

44 
25 

47 
33 

42 
31 

42 
22 

41 
20 

35 
22 

35 

18 

31 

14 

40 

10 

37 
21 

39 
11 

35 

15 

35 

29 

29 
12 

20 
2 

21 

e 

25 
-  5 

24 

1 

31 

e 

50 
5 

47 
12 

39 
23 

29 

15 

29 

4 

40 
13 

17 
16 

34 
14 

39 

9 

36 
26 

19 
17 

15.5 

U.O 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

36 

4 

45 
25 

41 
31 

41 
29 

37 
23 

35 
20 

32 

29 

31 
25 

29 
18 

38 
18 

48 
15 

48 
25 

35 

20 

35 

26 

30 
10 

20 

1 

25 

8 

25 

-14 

19 
-  2 

28 

-  5 

46 

-  7 

48 
2 

38 
24 

24 
18 

28 

* 

38 

15 

38 
15 

38 

7 

38 
0 

39 

27 

11 
25 

14.9 
14.1 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

22 

-10 

31 

-  4 

38 
30 

42 
29 

34 
12 

31 
13 

37 
17 

31 
25 

29 

17 

23 

-  3 

34 
5 

39 
19 

26 
15 

14 
17 

32 

21 

22 

-  8 

15 
0 

21 

-15 

28 
-12 

31 
-  8 

35 

-  7 

45 
0 

46 
B 

32 

14 

23 

-  7 

20 
0 

33 

2 

27 
2 

35 

0 

41 
11 

ia 

27 

11.5 

6.8 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

41 
-  2 

49 
32 

42 
32 

37 

17 

33 

10 

48 
12 

38 
27 

36 
26 

28 
18 

35 
-  5 

48 
9 

14 
15 

42 
6 

39 
29 

31 

7 

31 

-  9 

28 
-  5 

35 
-13 

35 

-13 

40 

-11 

41 
-  7 

49 

4 

35 
20 

30 
12 

25 

0 

35 
5 

30 
6 

36 

4 

45 
3 

38 
23 

41 
28 

17.2 
9.0 

LEMINGTON 

MAX 
MIN 

35 

-13 

38 
27 

41 
31 

35 
25 

34 
0 

38 
2 

31 
24 

27 
19 

24 
6 

30 
-  8 

42 

-  6 

42 

7 

16 

8 

34 
26 

29 

-  4 

16 
-19 

19 
8 

25 
-  6 

14 
-23 

24 
-10 

41 
-15 

46 
-  8 

11 

19 

23 
-  5 

20 

-  9 

31 
-10 

26 
-  5 

26 

-  1 

47 
-  9 

37 
28 

14 
25 

32.3 

3.4 

HIOOLESex 

MAX 

MIN 

24 

-  7 

33 

-  1 

40 
29 

44 
29 

35 

17 

34 
14 

36 

18 

33 
25 

29 

18 

26 

1 

35 

7 

49 

18 

27 
11 

38 
19 

31 

20 

24 
-  6 

17 

2 

21 

-20 

29 

-IS 

30 

-  9 

M 

-  8 

45 

48 
6 

33 

17 

27 
3 

2S 

3 

33 

10 

29 
5 

37 
2 

40 
11 

37 

27 

33.1 

8.0 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

31 
-  3 

42 
22 

41 
29 

33 

20 

34 

18 

35 

15 

31 
26 

29 
22 

23 
11 

35 
8 

45 
16 

31 
14 

34 
13 

31 
25 

26 
-  2 

16 

-  4 

19 
-  3 

11 
-16 

27 

-10 

36 

0 

48 
-  2 

48 
6 

15 
15 

25 

8 

21 
2 

IS 

0 

30 

14 

37 

10 

37 

1 

37 
26 

35 

26 

12.8 

9.9 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 

MIN 

20 

31 

30 
IS 

24 

5 

21 

5 

32 

16 

30 
13 

21 

20 

18 

-  3 

32 

10 

35 

1 

22 

5 

22 

17 

20 

2 

3 
-  5 

6 
-  2 

10 
-  4 

17 
2 

25 
12 

29 

17 

32 

15 

27 
6 

10 
2 

5 

15 
2 

14 
-16 

27 

-  4 

29 

25 

8 

18 

21.6 
5.1 

NEKPORT 

MAX 

MIN 

34 
-  5 

41 
26 

41 
26 

33 
22 

28 
9 

41 
12 

36 

18 

28 
18 

22 

10 

34 
-  4 

40 
5 

26 
12 

19 

4 

35 

24 

27 
-10 

18 

-11 

21 

-  1 

30 
-10 

32 

-17 

17 
-  5 

45 
-  2 

50 
3 

33 

10 

27 
2 

21 

-  1 

33 

1 

28 
5 

34 
6 

45 

1 

38 
25 

34 
24 

13.1 

6.4 

NORTHFIELO  NORWICH  UNIV 

MAX 
MIN 

31 

-  4 

39 
22 

39 
24 

44 
18 

44 
14 

34 
16 

33 

28 

32 
22 

28 

15 

36 
3 

46 
14 

49 
18 

34 
14 

34 
28 

30 
20 

21 

-  4 

23 
12 

30 

28 

-14 

38 
-  3 

46 

-  7 

49 

44 
25 

11 
16 

24 

4 

36 

3 

34 

10 

38 

4 

38 

0 

35 
28 

39 

24 

15.7 
10.7 

RANDOLPH 

MAX 
MIN 

33 
-  5 

38 
18 

47 
19 

39 

30 

37 
19 

33 
15 

31 
15 

30 
22 

29 
16 

38 
12 

48 
17 

48 
17 

34 
16 

33 

29 

32 

11 

-  2 

28 

30 

-14 

28 

-  8 

36 

11 

48 
-  1 

SO 
5 

30 
15 

26 
2 

39 
6 

32 
16 

40 
12 

5 

38 
20 

16.1 
11.4 

READSeoRO  1  SSE 

MAX 
MIN 

23 

2 

35 

10 

48 
21 

44 
31 

40 
20 

42 

24 

35 

28 

34 
26 

30 
18 

17 

34 
11 

40 
15 

34 
23 

38 
25 

32 
23 

32 

4 

19 

7 

21 
-11 

32 
-  5 

22 

9 

38 

-  1 

49 
5 

48 
0 

40 
17 

31 

3 

26 

9 

38 
10 

36 

2 

45 
5 

42 
10 

36 
24 

15.1 

12.1 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

33 

5 

45 
23 

44 
33 

42 
32 

40 
22 

38 

21 

36 

30 

31 
25 

30 
17 

1 
39 
17 

49 
20 

49 
25 

40 
19 

35 

30 

32 
22 

23 

5 

24 
9 

27 

-  1 

14 

0 

14 
2 

47 

-  1 

45 
8 

40 
20 

31 
18 

30 
5 

39 

13 

36 

13 

34 
8 

41 
8 

40 
30 

38 
28 

37.0 
16.3 

SAINT  ALBANS 

MAX 
MIN 

33 

13 

44 
28 

41 
32 

38 
26 

32 

18 

45 
16 

40 
24 

36 

21 

30 
14 

35 

7 

43 
22 

43 
14 

40 
11 

37 
31 

32 
12 

22 

5 

22 

9 

28 
6 

11 

4 

16 

1 

44 
16 

4« 

24 

40 
20 

26 

15 

24 

1 

35 

15 

30 

12 

33 
12 

42 
8 

36 
26 

35 

28 

35.5 

15.8 

SAINT  JOMNSBURY 

MAX 
MIN 

34 

-  7 

39 
26 

45 
33 

42 
29 

33 
12 

19 
9 

35 
28 

31 
25 

29 

11 

37 
0 

38 
11 

41 
18 

38 
15 

14 
21 

31 
19 

21 

-  6 

24 

10 

35 
-13 

34 
-13 

39 

-  4 

49 

-  4 

49 

2 

49 
27 

30 
14 

25 
-  5 

3« 

1 

33 

1 

38 

1 

42 
2 

38 
27 

38 
23 

36.3 

10.1 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

19 

4 

33 

9 

40 
27 

38 
26 

33 

20 

33 
21 

32 
26 

32 

23 

27 
13 

22 

18 

30 

4 

41 
21 

30 
19 

14 
21 

28 
19 

26 

-  1 

15 
2 

16 
-24 

22 

15 
6 

11 

-11 

38 
-  3 

44 
13 

32 

13 

20 

1 

20 

3 

28 
10 

30 
12 

35 

-10 

35 
-  3 

34 
22 

29.5 

9.1 

VERNON 

MAX 
MIN 

32 
-  1 

35 

1 

44 
32 

51 
31 

44 
22 

51 
27 

15 

30 

35 

29 

11 
23 

1 
34 
18 

41 
17 

40 
20 

42 
28 

19 
29 

34 
22 

40 
12 

26 

10 

30 
-11 

-■; 

25 

13 

40 

4 

S3 

6 

54 
13 

44 
19 

30 
9 

30 
9 

42 
11 

43 
11 

47 
9 

40 
19 

39 

22 

38.9 
IS.6 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

20 

-15 

32 

-15 

40 
14 

42 
22 

35 

3 

34 

-  1 

40 
6 

38 
23 

30 

14 

24 
-  6 

35 

-  1 

42 
14 

28 
15 

38 
10 

35 
18 

25 

-12 

20 
-  8 

21 

-  9 

30 
-15 

33 
-  9 

IS 

-10 

49 
-  8 

50 
-  1 

IS 

7 

35 

-12 

22 

-  5 

12 

-  6 

30 
<-   6 

16 
-  5 

44 

-  4 

40 
27 

13.9 

0.8 

WILDER 

MAX 
MIN 

26 
-  6 

35 
-  2 

40 
33 

45 
30 

41 
12 

38 
16 

35 
18 

33 

25 

29 
20 

30 
0 

40 
8 

42 
23 

3« 

22 

17 
24 

33 
20 

30 

-  4 

26 
5 

24 
-22 

32 

-14 

28 
-  2 

39 
-  9 

47 
-  2 

50 

6 

40 
18 

26 
-  2 

29 

-  1 

18 

1 

3S 

• 

19 
3 

41 
14 

17 
12 

15.5 

7.9 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
"IN 

36 

-10 

41 

18 

45 

30 

41 
29 

36 
13 

34 
15 

32 

27 

30 
23 

29 

17 

16 
6 

41 
12 

44 
21 

16 
20 

31 

29 

11 
10 

24 
10 

22 

-  4 

31 

-21 

28 

-13 

38 
5 

47 

-10 

50 
-  3 

38 

26 

28 

14 

27 

-  4 

36 

-  4 

35 

0 

39 

0 

40 
0 

38 
27 

38 
12 

15.7 
9.6 
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Table? 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

NEW  ENGLAND 
MARCH  1956 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.7 

.1 

1 

.3 

T 

8.5 

.3 

6 

.6 

1.2 
3 
.3 

9.8 
9 
.9 

10 
1.3 

7 
1.0 

4 
.7 

1 

.5 
T 

T 

T 
T 

T 

CREAM  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

2 

1 

T 

T 

7.0 
6 

5 

1.8 

7 

7 

6 

3 

1 

1.5 
2 

4.0 
6 

6 

4.0 
10 

3.0 
13 

13.0 
13   26 

24 

20 

16 

14 

7.0 
21 

20 

18 

16 

14 

2.0 
16 

1.5 
16 

T 
16 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

2 

T 
T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

1.0 
2 

2 

6.3 
8 

7 

4.7 
11 

8.0 
19 

18 

15 

12 

T 
9 

1.4 

10 

9 

T 
6 

5 

3 

1.0 
4 

3 

HARTFORD  BRAINARD  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2.2 
2 

1.7 

2 

T 

.6 

.3 

1 

4.7 
2 

3 

6.2 
2 

.8 
9 

9 

3.0 
6 

12 

11 

9 

7 

6.2 

7 

10 

7 

5 

3 

3.8 

1 

T 
4 

T 
2 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2 
.2 

1 

T 

2.7 
2 

1 

2.6 

T 
3 
.2 

1 

T 

.2 

T 

.5 

1 

5.4 

1 

4 
.8 

5.6 

4 
.6 

.5 

10 

1.3 

10 
1.2 

14. C 

10 

1.1 

T 

20 

2.8 

16 
2.6 

13 
2.3 

9 
2.3 

6.8 

13 

2.7 

14 
2.8 

T 

11 

2.7 

9 
2.5 

8 
2.4 

5.0 

6 
2.2 

T 

11 

2.9 

8 
2.4 

KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

.5 
1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

6.0 
6 

5 

5.0 
10 

3.0 
13 

10 

11. 0 
21 

T 
19 

15 

12 

7 

3.2 

10 

9 

7 

T 
6 

6 

4.2 
11 

.5 
9 

T 
7 

MIDDLETOWN  4  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

1 

2.8 
2 

1 

T 

.2 

T 

1.0 

T 

2.2 
2 

1 

.4 

1 

8.0 
8 

7 

8.0 
15 

2.2 

16 

13 

8 

6 

3.3 
8 

.1 

7 

T 
5 

- 

- 

- 

1.0 

- 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

1.3 

T 

T 
T 

T 

1.5 
2 

1.2 
1 

T 

1 

T 

4.6 
4 

4 

6.5 
11 

.7 
12 

10 

8 

6 

T 
6 

2.0 
6 

.1 
6 

6 

2 

2 

1.2 

4 

2 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.1 

T 

1.2 

1.4 
2 

.2 

.4 

T 

T 

8.1 

.3 

8 
1.0 

.2 

7 
.9 

L3.0 
12 

.7 

17 
1.1 

12 
.8 

7 
.7 

3 
.5 

1.8 

1 

3 

.2 
2 

T 

T 

.2 

T 

T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
14 

14 

.1 
10 

.1 
8 

T 
8 

6.1 
13 

.5 
13 

T 
13 

6.1 

17 

T 
17 

T 
17 

15 

1.4 
16 

1.3 

17 

6.7 
23 

23 

15.0 
38 

.1 
37 

1.5 
38 

15.7 
47 

43 

40 

.1 
37 

5.0 
41 

3.4 
44 

.6 
42 

.8 
40 

37 

35 

6.0 
40 

3.0 
42 

NORWICH  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

2 

- 

- 

- 

3.0 
3 

2 

T 

T 

1.5 
2 

.5 
1 

1 

T 

5.0 
5 

5 

6.0 
11 

6.0 
15 

14 

12 

9 

T 
8 

1.0 
9 

5 

2 

1 

1 

T 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2 

1 

1.9 

1 

1 

" 

.2 

T 

T 

T 

T 

3.0 
2 

1.0 

1 

2.0 
2 

8.0 
8 

2.5 
11 

11 

1.0 
12 

19.0 
20 

17 

14 

13 

8.5 
22 

22 

20 

16 

14 

11 

5.0 
13 

11 

STORRS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2 

T 

T 

4.5 
4 

1 

2.0 
2 

T 
2 

T 

T 

1.0 

1 

.5 

T 

4.5 
5 

3 

* 
10 

7.0 
10 

10 

9.0 
16 

T 
16 

- 

- 

4.0 

- 

T 
15 

- 

- 

2.5 

- 

T 
10 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 
T 

2.0 
T 

1.0 

T 

4.0 
4 

5.0 
8 

6 

10.5 
15 

5.0 
12 

8 

6 

2 

1.7 
3 

T 
3 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

MAINE 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

2.5 
5 

.7 
6 

- 

2.9 

10 

8.2 

18 

T 
18 

- 

.5 
15 

- 

- 

3.6 
16 

.6 
17 

5.9 
23 

8.3 
31 

sl 

- 

.7 
28 

- 

- 

-- 

.8 
15 

- 

- 

- 

T 
6 

5.8 
12 

.9 
12 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

5 

3 

1.0 
4 

1.5 
6 

6 

1.5 

7 

2.0 
8 

8 

8 

7 

6 

2 

4.0 
6 

3.5 
10 

10 

15. C 
25 

25 

25 

5.0 
30 

30 

27 

25 

4.5 
30 

30 

29 

29 

21 

13 

4.0 
17 

2.0 
18 

BELFAST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

6 

3 

5.0 
4 

2.0 
6 

6 

3.0 
9 

4.0 
13 

3.0 
16 

16 

T 
12 

8 

8 

2.0 
10 

4.0 
14 

T 
14 

12. C 
26 

22 

22 

2.0 
20 

15 

10 

9 

2.0 
11 

11 

11 

11 

11 

9 

6.0 
15 

12 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

16 
5.7 

T 

15 

5.5 

T 

10 

5.2 

T 

9 

5.0 

9 
5.0 

9 
4.9 

.1 

8 

4.8 

8.4 

8 
4.9 

2.2 
19 

5.6 

T 

18 

5.6 

1.5 

17 

5.6 

16 
5.7 

16 
5.7 

.4 

16 

5.6 

T 

15 

5.7 

T 

15 

5.7 

1.3 

16 

5.8 

16 
5.8 

16 

5.7 

15 
5.6 

15 
5.5 

14 

5.4 

T 
14 

5.1 

14 
5.0 

14 
4.9 

14 

4.7 

13 
4.6 

12 
4.5 

12 
4.5 

2.4 

11 

4.4 

2.6 

IS 

4.6 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

1 

1 

3.2 
3 

T 
3 

3 

.8 
4 

3.9 

6 

T 
6 

6 

.7 
5 

2 

2 

3.0 
5 

1.9 
6 

T 
6 

6.1 
12 

.2 
12 

11 

1.6 
13 

11 

9 

6 

1.2 

7 

.2 

7 

7 

6 

5 

3 

5.6 

7 

2.6 
6 

EAST  WINTHROP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

9 

8 

4.0 
10 

2.3 
12 

11 

2.7 
14 

4.0 
18 

1.5 
19 

18 

.5 
17 

16 

16 

2.3 
18 

2.7 
21 

1.0 
22 

12. 
34 

34 

34 

33 

31 

26 

22 

2.3 
23 

23 

22 

21 

20 

20 

4.0 
22 

1.6 
22 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

31 

.1 
31 

.1 
24 

24 

24 

23 

22 

22 

9.0 
31 

30 

30 

2.0 
32 

31 

30 

30 

29 

26 

26 

24 

24 

22 

22 

.5 
21 

21 

20 

20 

20 

19 

19 

18 

18 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24 

T 
24 

.1 
23 

1.1 
24 

.2 
24 

24 

2.1 
26 

16. 6 
42 

3.0 
44 

43 

2.0 
45 

45 

44 

2.5 
46 

2.5 
47 

.5 
48 

5.5 
53 

.1 
51 

49 

48 

47 

45 

T 
43 

43 

42 

41 

41 

41 

38 

1.2 
39 

3.6 
42 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

15 

T 
13 

.2 
13 

13 

13 

3.2 
13 

13.0 

17 

.5 
30 

30 

1.0 
30 

T 
28 

28 

1.5 
26 

.1 
28 

.5 
28 

4.1 
31 

32 

32 

32 

31 

30 

28 

27 

27 

27 

27 

26 

24 

2.5 
22 

2.5 
26 

HOULTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

16 

16 

16 

16 

16 

3.0 
19 

15. C 
30 

T 
28 

28 

T 
26 

T 
26 

26 

1.5 
24 

T 
24 

.5 
22 

4.0 
25 

23 

23 

20 

20 

17 

17 

15 

15 

15 

14 

12 

12 

3.0 
15 

2.0 
15 

PORTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

4.0 

1.3 

- 

3.4 

5.1 

.4 

- 

T 

- 

T 

6.2 

T 

3.9 

4.6 

- 

4.0 

.8 

- 

- 

- 

8.3 

- 

- 

- 

- 

1.8 

3.6 

T 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

17 
2.5 

17 
2.3 

10 
1.1 

3.9 

11 

1.6 

1.2 

9 
1.7 

10 
1.8 

3.5 

13 

2.1 

5.1 

16 

2.5 

.3 

18 

2.8 

18 
2.8 

T 

16 

2.8 

14 
2.9 

T 

14 

2.9 

6.0 

14 

2.8 

T 

20 

3.3 

3.8 

19 

3.2 

4.5 

27 

3.4 

T 

24 

3.4 

3.8 

24 

3.4 

.8 

28 

3.6 

27 
3.6 

25 
3.4 

20 
3.0 

8.3 

20 

3.1 

24 
3.3 

24 
3.3 

19 
3.3 

18 
3.3 

1.8 

16 

3.2 

3.6 

19 

3.6 

3.6 

PRESQUE  ISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

16 

T 
12 

T 

- 

11 

T 

4.5 

15 

3.0 
18 

- 

T 

- 

16 

- 

1.0 

17 

- 

.8 
18 

- 

- 

16 

15 

13 

T 
12 

- 

- 

- 

- 

- 

11 

.4 
11 

4.8 
14 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

14 

10 

3.5 
12 

2.0 
14 

14 

2.6 
16 

3.6 

19 

1.5 
20 

19 

T 
16 

14 

.2 
13 

4.5 
17 

4.0 
20 

3.5 
23 

9.5 
32 

30 

29 

3.0 
30 

26 

22 

19 

5.5 
24 

24 

23 

21 

18 

15 

4.2 
18 

1.0 
18 

RUMFORD  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

.3 

17 

15 

1.5 
15 

1.0 
16 

16 

6.0 
22 

4.0 
25 

24 

22 

.5 
21 

21 

20 

4.1 
24 

23 

10.5 
34 

1.5 
35 

34 

33 

30 

28 

26 

24 

.5 
24 

24 

23 

22 

20 

19 

3.4 
21 

20 

WOODLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

4.3 
5 

T 

4 

1.3 

5 

5 

7.8 
13 

- 

.5 
8 

- 

- 

5.2 
13 

- 

* 

12. 
25 

- 

- 

1.0 
26 

20 

15 

12 

- 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

• 

4.0 
8 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

T 

T 
T 

2.0 
2 

1 

T 

T 

T 

.5 

1 

3.0 
4 

3 

11. 
14 

14 

13 

3.0 
16 

16 

15 

13 

5.0 
18 

2.0 
20 

1.0 
21 

.2 
17 

15 

13 

2.5 
12 

T 
8 

8 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

.6 

1 

2.1 
2 

2 

1 

T 

5.0 
5 

5 

8.7 
12 

12 

12 

9.0 
18 

17 

16 

14 

10 

5.5 
15 

15 

14 

11 

8 

5.1 
9 

.6 
10 

BIRCH  HILL  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

13 

11 

.5 
11 

11 

T 
11 

.5 
10 

.5 
10 

2.0 
12 

12 

12 

11 

T 
11 

4.0 
14 

1.0 
15 

2.0 
17 

8.0 
25 

25 

6.0 
31 

6.0 
34 

30 

27 

26 

7.5 
33 

33 

T 
29 

28 

27 

T 
26 

4.5 
29 

T 
28 

BLUE  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

T 

T 

T 

.2 

.4 
T 

.6 
T 

T 

.5 
T 

2.4 
2 

.3 
1 

6.4 
6 

6.5 
11 

11 

17. e 

24 

1.9 
23 

20 

14 

13 

12.3 
22 

21 

19 

16 

15 

1.0 
15 

1.9 
15 

13 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2 
.4 

1 

T 

T 

.1 

.5 

T 
1 

T 

T 

.2 

T 

1.2 

1 

5.4 

T 

1.3 

7 
.7 

T 
6 

.7 

L3.2 
IS 
.6 

.1 

18 

2.3 

10 
1.3 

6 

.7 

4 

.7 

5.7 
4 
.7 

7 
1.0 

T 
6 
.9 

5 
.7 

4 

.6 

2.3 
3 
.4 

1.2 

5 
.7 

T 
2 
.3 

See  relerence  notes  following  Station  Index. 
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Table  7  -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    ENGLAND 
MARCH   19S6 


Stabon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

brcx:kton 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 

T 

T 
T 

.3 
T 

T 
T 

4.0 
4 

6.0 
10 

9 

11. 
20 

3.0 
22 

14 

9 

6 

8.0 
14 

T 
12 

11 

9 

7 

5 

T 
2 

1 

CHARLTON  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 
T 

.6 

I 

.3 

1 

T 

T 

T 

.5 

T 

3.7 
3 

T 
3 

5.0 
7 

5.5 
12 

11 

11. 
22 

1.0 
22 

18 

13 

10 

8.0 
18 

18 

T 
17 

IS 

11 

1.5 
11 

5.5 
16 

T 
13 

EAST  WARERAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

9.5 
10 

10 

3.5 
13 

7.5 
20 

T 
20 

18 

17 

13 

3.5 
17 

17 

15 

13 

12 

10 

10 

EDCARTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

4.5 

- 

- 

- 

4.6 

_ 

5.0 

7.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

T 

_ 

_ 

_ 

„ 

. 

PALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.4 

1 

T 

.2 

T 

T 

.5 

T 

1.8 
T 

.4 

T 

T 

7.5 
7 

2.0 
9 

9 

14. 
23 

22 

20 

12 

10 

3.3 
12 

12 

T 
8 

6 

5 

.2 
4 

3 

2 

BAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1 

T 

T 

.5 

T 

1.3 
1 

.5 
1 

T 

T 
T 

T 

T 

3.0 
3 

1.2 

2 

4.0 

7 

11. ( 
18 

15 

8.0 
23 

2.0 
24 

17 

13 

10 

6.2 
16 

16 

T 
14 

12 

9 

T 
9 

5.0 
11 

.2 

8 

BOOSAC  TUNNEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

T 
9 

7 

1.5 

7 

T 
8 

T 
9 

9 

9 

4.0 
13 

T 
13 

12 

11 

T 
11 

1.0 
12 

5.0 
17 

17 

10-.  ( 
27 

26 

19 

4.0 
23 

20 

16 

15 

5.0 
20 

1.5 
20 

2.5 
21 

T 

17 

17 

15 

3.5 
18 

.5 
17 

HTANNIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

3.0 
3 

10. C 
12 

.5 
10 

10. ( 
20 

2.5 
22 

16 

12 

- 

- 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

KNIGHTVILLE  DAJI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

8 

7 

6 

5 

1.0 
5 

5 

3 

1.0 
4 

4 

3 

3 

3 

T 
3 

5.0 
8 

8 

8.0 
16 

16 

16 

12. ( 
28 

26 

24 

23 

7.0 
30 

T 
30 

T 
29 

26 

24 

22 

5.0 
27 

T 
24 

LOWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

4.0 

1.0 

4.0 

11. ( 

- 

6.0 

4.0 

- 

- 

- 

8.5 

- 

- 

- 

- 

T 

4.0 

T 

MIDDLETON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

8.3 
8 

8 

8 

13.: 

21 

20 

18 

17 

17 

6.0 
23 

20 

16 

13 

2.8 
16 

15 

15 

NAjrrUCKET  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
ITIR  EQUIV 

T 

T 

1.0 

1.2 
2 
.2 

8.6 

1.5 
2 
.2 

T 
2 
.2 

11. ! 
4 
.4 

T 
5 
.8 

5 
.7 

3 

.5 

1 

1.0 
T 

T 

1 

T 
T 

T 

SZ*   BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
T 

3.0 

T 

1.3 

1 

6.7 

7 

7 

14. t 
21 

2.0 
23 

22 

20 

18 

1.5 
17 

.5 
16 

12 

10 

6 

T 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
5 

4 

2 

.3 
2 

T 
2 

1.2 
3 

1.0 
2 

4.1 
2 

.4 
6 

T 
5 

4 

2 

T 
2 

6.5 
3 

T 
8 

8.8 
8 

.2 
17 

17 

4.7 
16 

21 

18 

17 

.3 

10 

7.3 
15 

17 

1.9 
18 

12 

10 

1.9 
9 

.9 

11 

.7 
12 

PLYMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

T 

- 

- 

- 

.7 
2 

T 

T 

1 

7 

- 

7 

3 

- 

- 

- 

1.3 

T 
3 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

3 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

3.0 
3 

T 

4.0 

4 

6.0 
10 

T 
9 

15. C 
24 

1.0 
24 

18 

16 

14 

12.0 
20   20 

T 
16 

14 

12 

T 
10 

6.0 

16 

T 
14 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 

- 

T 

- 

- 

- 

2.0 

.5 

T 

- 

• 

6.0 

T 

10. C 

T 

- 

- 

- 

4.0 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

SPRINGFIELD  ARHORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1.0 

T 

.5 

1 

T 
T 

T 
T 

4.0 
4 

3 

7 

11. 0 
9 

7 

8.0 

14. C 

- 

- 

- 

7.0 
17 

16 

T 
9 

6 

4 

1.0 
5 

4.0 
8 

7 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 

T 

T 
T 

T 

1.5 

1 

T 
T 

4.0 
4 

T 
3 

2 

T 

T 

T 
T 

7.0 

7 

T 
6 

7.0 
12 

3.0 
14 

12 

7.0 
17 

14 

12 

11 

T 
10 

8.3 
17 

- 

2.0 
14 

T 
12 

12 

2.5 
14 

.5 
13 

2.0 
14 

SWAMPSCOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 

- 

- 

- 

- 

T 

,3 

T 

T 

- 

- 

- 

T 

2 

T 

6 

8 

8 

15.0 
23 

_ 

- 

_ 

_ 

9.0 
16 

16 

14 

12 

9 

T 
7 

3.5 
11 

7 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

1 

T 

.2 

.4 
T 

.2 
T 

T 

.6 

2.0 
2 

.1 
T 

5.5 
6 

4.3 
10 

8 

16. C 
24 

.8 
22 

13 

10 

8 

10.7 
19 

16 

12 

11 

9 

2.2 
8 

.8 
9 

8 

WESTOVER  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

.6 

4.8 
4 

3 

8.5 
12 

2.0 
14 

14 

6.2 
20 

T 
20 

12 

8 

7 

6.0 
8 

10 

T 
9 

T 
6 

4 

4.0 
3 

T 

7 

4 

WORCESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

.3 

- 

.7 

.3 

- 

_ 

- 

1.0 

3.8 

.1 

6.5 

3.5 

- 

3.2 

.2 

- 

- 

- 

10. C 

- 

T 

- 

- 

3.2 

1.6 

- 

NEW  HAMPSHIRE 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

11 

T 
10 

1.5 
11 

1.5 
12 

1.5 
12 

2.5 
14 

7.0 
19 

7.0 
25 

25 

24 

20 

20 

19 

6.0 
25 

25 

13. ( 
38 

38 

38 

35 

33 

29 

26 

.8 
25 

24 

23 

21 

19 

15 

.5 
13 

4.0 
15 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

2.0 
15 

14 

2.0 
16 

2.0 
18 

17 

2.0 
18 

2.0 
20 

4.0 
24 

24 

23 

23 

22 

2.0 
24 

4.0 
27 

6.0 
33 

12. C 
45 

40 

39 

38 

36 

34 

34 

1.0 
35 

35 

34 

34 

33 

32 

1.0 
33 

2.0 
35 

BLACKWATER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

T 
15 

14 

3.5 
16 

1.5 
17 

17 

3.0 
20 

3.0 
23 

1.0 
24 

1.0 
24 

21 

21 

.5 
21 

4.5 
25 

1.5 
25 

2.0 
27 

9.0 
36 

35 

35 

1.5 
36 

34 

31 

30 

7.0 
37 

37 

36 

35 

34 

32 

4.0 
35 

1.0 
35 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

14 

2.0 

13 
2.0 

11 
2.0 

1.2 

8 
2.5 

1.1 

7 
2.3 

7 
2.3 

2.7 

9 
2.7 

2.7 

9 
3.0 

T 

11 

3.3 

.5 

12 

3.3 

T 

11 

3.3 

10 
3.3 

T 

10 

3.2 

5,6 

10 

3.2 

15 
3.7 

4.8 

14 

3.7 

5.2 

24 

4.3 

24 
4.3 

3.0 

24 

4.3 

T 

27 

4.6 

26 
4.6 

25 
4.6 

20 
4.6 

6.4 

22 

4.8 

25 
4.9 

21 
4.9 

18 
4.9 

16 

4.9 

2.4 
15 

4.8 

2.6 
19 

5.0 

.1 

19 

5.0 

DDRBAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

10 

8 

1.1 

7 

.5 
8 

8 

3.5 
12 

.6 
13 

.1 
13 

.2 
12 

12 

12 

12 

4.5 
16 

1.5 
17 

4.0 
21 

10.; 
31 

28 

2.0 
30 

4.1 
32 

29 

27 

25 

5.2 
30 

29 

28 

28 

26 

26 

5.7 
28 

.3 
26 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

T 
26 

1.3 
25 

.8 
25 

3.0 
27 

1.0 
28 

3.2 
30 

2.7 
33 

5.5 
36 

35 

34 

T 
34 

34 

T 
33 

4.5 

36 

34 

4.0 
37 

.5 
37 

36 

36 

36 

36 

.5 
36 

36 

36 

T 
35 

T 
35 

35 

34 

34 

6.5 
38 

rRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

T 
16 

15 

5.0 
17 

3.0 
19 

17 

3.0 
20 

3.0 
22 

2.0 
24 

.5 
22 

22 

21 

1.0 
22 

4.0 
25 

2.5 
27 

3.0 
28 

11. ( 
37 

34 

32 

.5 
31 

30 

28 

27 

8.0 
35 

34 

33 

32 

31 

30 

3.5 
32 

.5 
30 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

9 

5.4 
11 

2.0 
13 

13 

3.2 

15 

4.4 

19 

18 

.2 
17 

16 

16 

.3 

16 

4.7 
21 

.2 
19 

7.6 
27 

7.8 
31 

29 

27 

.1 
25 

23 

21 

20 

3.4 

23 

22 

T 
21 

21 

20 

1.2 
21 

1.0 
22 

T 
21 

lEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

10 

9 

1.5 
8 

8 

7 

3.5 
9 

.8 
9 

3.3 
12 

T 
11 

11 

10 

10 

.5 
10 

5.5 
15 

13 

10.2 
21 

20 

18 

5.5 
23 

20 

17 

14 

4.0 
17 

2.5 
19 

18 

16 

14 

13 

4.0 
17 

.7 
17 

LAIEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

15 

.1 
14 

4.3 

17 

.3 
15 

2.7 

17 

3.4 

20 

.8 
21 

3.1 
23 

22 

21 

.3 
21 

1.0 
21 

.9 
22 

5.2 
27 

.1 
26 

9.6 
32 

31 

30 

.7 
30 

28 

27 

28 

4.3 
30 

2.3 

32 

31 

30 

28 

27 

3.3 

30 

1.8 
30 

MOUNT  WASHI^fGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
29 

1.4 
29 

2.0 
30 

6.5 
34 

1.6 
32 

32 

2.0 
33 

5.1 
33 

1.8 
35 

35 

5.0 
35 

T 
35 

1.2 
36 

3.3 
39 

2.2 
36 

11.2 
37 

4.4 

39 

T 
39 

37 

35 

35 

T 
34 

T 
34 

3.8 
36 

34 

1.2 
34 

1.7 
34 

34 

.3 
34 

6.5 
35 

6.0 
41 

mSHUA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

8 

5 

5 

4 

.7 
5 

.5 
5 

1.5 
6 

6 

4 

3 

3 

3 

6.0 
9 

6 

2.( 
16 

15 

15 

10. 0 
25 

23 

21 

19 

3.0 
20 

5.0 
25 

24 

23 

21 

19 

7.0 
21 

18 

NEW  LONDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

18 

16 

7.0 
23 

20 

2.0 
22 

2.0 
24 

4.0 
28 

1.0 
29 

1.0 
30 

28 

27 

27 

3.0 
30 

3.0 
33 

5.0 
38 

6.0 
44 

44 

T 
43 

42 

40 

38 

37 

6.0 
43 

43 

42 

41 

40 

38 

6.0 
44 

2.0 
46 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
36 

2.0 
38 

1.0 
37 

4.5 
41 

3.0 
43 

T 
42 

4.0 
45 

7.0 
48 

2.0 
46 

45 

3.0 
47 

T 
45 

2.0 
47 

3.5 
49 

1.5 
48 

9.0 
57 

7.0 
64 

T 
59 

57 

54 

52 

48 

T 
48 

3.0 
50 

49 

49 

48 

47 

T 
46 

4.0 
SO 

2.5 
52 

See  reference  notes  foltowing  Staboa  Index. 
-   59   - 


Table  7  -    Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

9 

3 

3 

.4 
2 

1.4 
3 

3 

2.8 
4 

1.6 
6 

6 

6 

3 

3 

3 

5.0 
8 

6 

11. 0 
17 

3.5 
19 

18 

32 

30 

25 

20 

16 

7.5 
23 

23 

18 

16 

14 

2.0 
14 

3.7 
17 

T 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

14 

13 

12 

11 

.2 
11 

2.0 
13 

.6 
13 

4.4 
18 

.1 
17 

16 

.2 
15 

15 

.5 
16 

4.0 
20 

19 

0.0 
29 

29 

27 

4.1 
30 

28 

27 

26 

5.0 
30 

1.0 
31 

T 
31 

30 

29 

28 

4.2 
32 

29 

WINDHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

6 

4 

3.5 

3 

2 

1.2 
3 

1.5 
3 

T 
3 

2 

1 

1 

T 

1 

5.5 
6 

2.3 

5 

4.3 
9 

1.6 
21 

20 

4.4 
24 

9.1 
30 

20 

18 

14 

7.1 
22 

19 

15 

14 

12 

10 

5.0 
14 

12 

WOLFEBORO  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

T 
17 

- 

5.5 
18 

2.5 
20 

_ 

4.5 
23 

3.0 
26 

25 

- 

T 
24 

- 

T 
23 

4.2 
27 

2.3 
29 

* 

1.0 
39 

- 

T 
38 

2.3 
36 

- 

- 

.- 

7.0 
39 

38 

37 

34 

32 

T 
32 

2.0 
35 

.5 
33 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

1.0 

19 

17 

10.0 
27 

2.0 
29 

T 
29 

3.0 
31 

5.5 
36 

.5  10.0 
36   35 

.5 
34 

34 

1.0 
34 

2.5 
36 

3.3 
39 

3.0 
42 

7.0 
49 

49 

49 

48 

47 

45 

T 
44 

2.0 
45 

45 

45 

45 

44 

44 

2.3 

45 

.2 

44 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

.2 

1.1 

1 

11.0 

T 
6 

T  10.5 
4   4 

12 

8 

5 

4 

1.0 
3 

4 

T 
4 

2 

1 

T 

T 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.4 
3 

T 
T 

.3 

T 

2.9 
2 

4.7 
7 

- 

15.0 
22 

2.0 
22 

15 

9 

6 

5.7 
11 

11 

T 
7 

4 

3 

2 

1 

T 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2 
.4 

1 

2.7 

1 

T 

.4 

T 
T 

1.3 

.7 

2 

.2 

.7 
T 

T 

7.0 

.3 

7 
.6 

7 
.6 

14.7 
10 
.6 

T 

20 

1.4 

15 
1.2 

9 
.9 

4 
.4 

2.8 
2 
.3 

5 
.6 

T 
4 
.6 

2 
.3 

1 

1.0 

T 

T 

T 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

3 

2.0 
4 

3 

2 

3.0 
3 

1.0 
4 

3.0 
6 

T 
6 

5 

5 

T 
5 

5.0 
10 

10 

8 

15.: 

23 

22 

21 

5.5 
25 

23 

19 

16 

5.0 
20 

2.0 
22 

T 
22 

21 

17 

14 

15 

14 

BENNINGTON  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

6.0 
6 

T 
6 

4 

T 
T 

5.0 
5 

T 

10.0 
10 

10 

10 

3.5 
13 

9 

6 

3 

4.0 

7 

1.0 
8 

1.5 
9 

8 

4 

2 

1.0 
2 

T 
2 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

1.0 
15 

14 

4.0 
17 

1.5 
18 

18 

3.0 
20 

6.0 
26 

3.0 
28 

26 

25 

23 

.5 
23 

2.0 
25 

2.0 
26 

.8 
26 

7.5 
33 

33 

33 

33 

32 

27 

26 

25 

25 

24 

24 

23 

20 

1.0 
20 

4.0 
24 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2 

.4 

T 
2 
.5 

2 

.4 

1.0 
2 
.6 

.3 
2 

.6 

2 
.4 

4.4 
4 
.5 

1.0 

T 

10 

1.5 

8 
1.4 

T 
7 
1.1 

.1 

5 
1.0 

.1 

5 

.9 

4.1 
3 
.8 

T 
7 
1.1 

6.3 

7 
1.0 

.6 
14 

1.4 

T 

14 

1.4 

13 
1.2 

10 
1.1 

8 
1.0 

5 
.7 

.1 
5 

.7 

4 
.7 

T 
3 
.6 

.7 

3 

.6 

2 
.4 

2 
.5 

.7 

2 

.5 

1.1 
2 
.5 

1.2 
2 
.5 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

.3 

14 

12 

7.1 
17 

3.6 

17 

T 
17 

2.5 

20 

3.8 
23 

2.3 

25 

2.8 
22 

.3 
22 

21 

T 

20 

4.6 
25 

2.0 
25 

3.9 
28 

10.4 
39 

38 

.5 
39 

1.9 
33 

31 

31 

30 

7.5 
38 

38 

.4 
38 

37 

37 

1.3 
31 

.2 
31 

2.0 
31 

DORSET  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

- 

- 

3.0 
6 

3.0 
6 

4 

1.0 
5 

4.0 
9 

1.0 
10 

8 

.5 
8 

6 

6 

7.0 
13 

1.0 
13 

3.0 
16 

8.0 
24 

24 

2.0 

1.0 

24 

- 

- 

6.0 
30 

- 

T 

- 

- 

2.0 
30 

4.0 
30 

- 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

3 

2.0 
4 

1.5 
4 

3 

4.0 

7 

9.0 
16 

1.5 
18 

18 

12 

12 

10 

3.0 
13 

1.0 
12 

1.0 
13 

2.0 
15 

15 

13 

11 

7 

6 

T 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

T 
2 

2.5 
4 

4.0 
5 

LEMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

.5 
6 

4.0 
9 

1.5 
11 

.5 
9 

4.0 
13 

10.0 
23 

2.0 
24 

24 

20 

18 

16 

2.0 
18 

.5 
18 

.5 
19 

5.0 
24 

24 

22 

20 

19 

18 

.5 
18 

18 

18 

18 

18 

18 

16 

3.0 
19 

2.0 
20 

MIDDLESEX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

10 

2.3 
12 

12 

1.8 
12 

3.5 
15 

2.0 
17 

7.5 
22 

21 

20 

18 

.3 
18 

17 

7.0 
24 

23 

11. 
33 

.2 
33 

31 

31 

30 

28 

T 
25 

.4 
24 

T 
24 

T 
22 

21 

20 

19 

.3 
19 

.5 
19 

MOUMT  MANSFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

36 

.5 
37 

2.0 
38 

4.0 
42 

1.0 
43 

40 

6.0 
46 

3.0 
49 

1.0 
50 

50 

50 

50 

1.0 
51 

2.0 
53 

4.0 

57 

.3 

57 

1.0 
58 

.3 

58 

58 

58 

57 

56 

.5 

56 

.3 
56 

56 

1.0 
57 

57 

57 

57 

2.0 
59 

2.0 
50 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

T 
18 

T 
16 

2.2 
19 

1.2 

20 

19 

4.0 
21 

8.8 
28 

T 
28 

28 

25 

T 
25 

T 
24 

4.0 
27 

.2 
28 

3.8 
30 

.8 
31 

T 

31 

31 

30 

27 

.1 
25 

.1 
25 

25 

25 

24 

24 

23 

22 

1.9 
23 

.6 
23 

NORTHFIELD  NORWICH  UNI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

1.0 
26 

2.0 
28 

1.0 
29 

- 

- 

2.0 
26 

6.0 
32 

2.0 
34 

- 

.5 
35 

- 

T 

2.0 
37 

2.0 
39 

* 

!1.C 
60 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

3.0 
63 

60 

- 

- 

- 

48 

2.0 
40 

4.0 
36 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

2 

1.3 
2 

2.0 
3 

2 

.6 
2 

3.0 
5 

.7 
5 

1.5 

4 

3 

3 

T 
3 

1.0 

4 

1.7 
6 

4.0 
10 

3.5 
12 

10 

8 

7 

6 

5 

5 

2.0 

7 

7 

.3 
6 

5 

5 

1.0 
6 

T 
5 

.5 
5 

SAINT  ALBANS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

7 

3.0 
10 

1.0 
11 

10 

3.5 
13 

5.5 
16 

T 
16 

15 

12 

12 

12 

2.5 
14 

2.5 
16 

2.5 
18 

3.5 
20 

20 

18 

18 

16 

15 

15 

15 

15 

.5 
15 

14 

13 

.5 
13 

1.0 
13 

1.0 
13 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

,2 
5 

4 

3.0 
6 

1.5 

7 

5 

5.0 
10 

4.5 
14 

5.5 
16 

.5 
14 

12 

11 

.5 
10 

2.0 
12 

6.0 
19 

5.0 
23 

12.0 
32 

28 

25 

22 

18 

17 

T 
17 

.5 
17 

16 

15 

15 

13 

13 

T 
12 

T 
11 

SOMERSET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

25 

24 

28 

29 

29 

31 

30 

39 

39 

37 

36 

35 

34 

38 

37 

52 

51 

49 

51 

47 

43 

41 

44 

47 

49 

48 

47 

45 

46 

47 

WILDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

T 
5 

5.0 
10 

7 

1.0 
8 

3.0 
10 

1.0 
11 

3.0 
13 

.5 
13 

11 

T 
10 

.5 
10 

T 
10 

5.0 
15 

14 

13. 
26 

22 

20 

T 
19 

18 

17 

15 

3.5 
18 

.5 
17 

T 
15 

15 

14 

13 

1.0 
13 

T 
13 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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NEW   ENGLAND 

MARCH    1956 

1 
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Obfler-; 

StAhOO 

i 
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1 

1 
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time 

Obaervex 
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to 

C.-^„ 

^ 
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1 
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1 
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time 
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^T 

8 

1 
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f 
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1 

1 

f 

1 
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tablea 

J 

fi 

J 

J 

s 

jS. 

1 

J 

a 

J 

J3 

1 

1 

£ 

:C».NECT|CUT 

ANSON  1  A 

0120 

NEW   HAVEN 

41    20 

73    05 

20 

8A 

ANSONIA    WATER    CO 

ROCKLAND 

7250 

KNOX 

**    06 

69    07 

40 

6P 

6P 

OLIVER   W.    HOLMES 

2   3    5        7 

ftAKEDSVlLLE 

022  » 

LITCHFIELD 

5 

41    50 

73    02 

710 

8A 

WATER   BUR   HARTFORD 

ROCKLAND    1    W 

7255 

KNOX 

**    06 

69   06 

30 

MID 

CENTRAL   MAINE    POWER 

aALTK 

0251 

NEW   LONDON 

17 

41    3T 

72    06 

1*0 

MID 

BALTIC   MILLS   CO 

ROXBURY 

7315 

OXFORD 

**   40 

70   36 

720 

MID 

RUMFORD   FLS   PWR   CO 

3 

OARKKAMSTED 

0299 

LITCHFIELD 

5 

•  1    56 

72    57 

*20 

BA 

WATER   BUR   HARTFORD 

RUMFORD    3   SW 

7325 

OXFORD 

44   31 

70   3* 

67* 

MID 

MID 

EVALINE    A.    WARREN 

2    3    6        7 

SLOOMFItLO 

063« 

HARTFORD 

5 

41    50 

72    44 

165 

HID 

ENG   DEPT    HARTFORD 

c 

RUMFORD    1    SSE 

7330 

OXFORD 

44   33 

70   33 

505 

MID 

MID 

RUMFORD   FLS   PWR   CO 

2    3    5             C 

B«IOGEe»OftT   MB  AIRPORT 

0606 

FAIRFIELD 

4 

41     10 

73    08 

7 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

2    3    5        7   C 

SANFORD    2   NNW 

7*79 

YORK 

43    28 

TO   *7 

280 

5P 

SPlCLIFFORD   P.    COOK 

2    3    5 

BRISTOL   3   H 

0630 

HARTFORD 

5 

41     41 

72    59 

640 

6A 

WELLINGTON    C.LOUSIE 

SkOWHEGAN 

7827 

SOMERSET 

*4    46 

69   *3 

165 

MID 

CENTRAL   MAINE    POWER 

BflOOKLYN 

0916 

WINDHAM 

41     47 

71    57 

275 

6P 

DONALD   J.    FIELDS 

SOUTH   AND OVER 

OXFORD 

**   36 

70   44 

660 

ALLAN  M.    ERASER 

3 

BULLS   BAIDGE   OAH 

0961 

LITCHFIELD 

7 

41     40 

73   29 

260 

7A 

CONN    LIGHT    6.   POWER 

SOUTHWEST    HARBOR 

8301 

HANCOCK 

44    16 

68    19 

10 

MID 

U.    S.    COAST   GUARD 

BUALlftOTaN 

0973 

HARTFORD 

5 

*1     *8 

72    58 

460 

6A 

WATER   BUR   HARTFORD 

SQUA    PAN    DAM 

6396 

AROOSTOOK 

15 

46   32 

66   20 

586 

H.    C.    STEVENS 

3 

CA*CLEHO00   LAKE 

1093 

FAIRFIELD 

7 

*1    29 

73   28 

500 

MID 

CONN   LIGHT    t  PCWEB 

c 

SWANS   FALLS 

6641 

OXFORD 

4*    02 

70   59 

400 

MID 

PUBLIC   SERVICE   CO 

COCWffOHSET    RANCeO   STA 

i«8a 

MIDDLESEX 

5 

*1    26 

72    31 

170 

8A 

ST    PARK    t,   FOREST   CON 

THE    FORKS 

SOMERSET 

45   20 

69    58 

570 

GLADYS   H.    DURGIN 

3 

COlChESTE" 

1*99 

NEW   LONDON 

« 

*1    35 

72    20 

435 

9A 

9A 

MARY    A.    LEAL 

2    3    5 

UNITY 

8936 

WALDO 

4*   35 

69    20 

530 

6P 

6P 

HERTON   R.    REYNOLDS 

2    3    5 

COtLlNSVILLE    1    S 

1936 

HARTFORD 

5 

*1    *8 

72    56 

300 

6A 

COLLINS    COMPANY 

INACTIVE   6/55 

UPPER   DAM 

S942 

OXFORD 

44    52 

70   52 

1484 

UNION   WATER   PWR   CO 

3 

CREAN   MILL 

ITIS 

LITCHFIELD 

*1    52 

73    20 

1300 

5P 

5P 

CREAM   HILL    FARM 

2    3    5        7 

WEST    BUXTON   2   NNW 

93  U 

YORK 

13 

43    42 

70   37 

150 

6P 

6P 

CENTRAL   MAINE   POWER 

2   3    5 

DA»«flul»y 

1762 

FAIRFIELD 

*1    23 

73    26 

510 

7A 

7A 

JOSEPH   n.SIMKO,    JR. 

2    3    5        7 

WEST    ENFIELD 

9360 

PENOBSCOT 

11 

45   1* 

66   39 

180 

7A 

GEORGE   THOMPSON 

3 

OAWSOh    LAKE 

179B 

NEW  HAVEN 

* 

*1    22 

72   59 

160 

8A 

NEW    HAVEN    WATER    CO 

[WINSLOW 

9826 

KENNEBEC 

*4   33 

69   38 

90 

6A 

6A 

HOLL 'WORTH/WHITNEY 

2    3    5 

OERBr 

1844 

FAIRFIELD 

7 

41    19 

73    05 

70 

SA 

BIRMINGHAM    WATER    CO 

WOODLAND 

9891 

WASHINGTON 

1* 

45   06 

67   2* 

140 

6A 

MID 

ST    CROIX   PAPER   CO 

2    3    5        7 

EAST    HAVEN 

2169 

NEW   HAVEN 

* 

41    IT 

72    52 

30 

8A 

NEW   HAVEN   WATER   CO 

EAS10N   LAKE   RESERVOIR 

2286 

FAIRFIELD 

* 

*1    1* 

73    15 

260 

5P 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC 

MASSACHUSETTS 

fALLS   VILLAGE 

26Sa 

LITCHFIELD 

7 

*1    57 

73   22 

580 

6P 

8A 

COW   POWER   COMPANY 

2    3    5 

i ADAMS 

0049 

BERKSHIRE 

42   39 

73    06 

750 

fiA 

SA 

NEW   ENGLAND   PWR   CO 

2    3    5        7 

OROTON 

320T 

NEW   LONDON 

17 

*1    21 

72   02 

39 

MID 

WATER   t   ELEC   DEPT 

AMHERST 

0120 

HAMPSHIRE 

42    24 

72    32 

210 

MID 

MIO 

UNIVERSITY   OF    MASS 

2    3    5        7   C 

HARTFOJO 

3446 

HARTFORD 

5 

*1    *6 

72   42 

140 

MID 

ENG   DEPT   HARTFORD 

ASHBURNHAM 

WORCESTER 

42   39 

71    53 

1190 

6A 

M.    C.    STEWART 

3 

-iSTFORO   BRAJNARD   FIELD 

3451 

HARTFORD 

5 

41    44 

72    39 

15 

MID 

eA 

SWG   TREATMENT    PLANT 

2    3    5         7   C 

ASHLAND 

0218 

MIDDLESEX 

42    IB 

71    28 

227 

7A 

METRO   DIST   WTR   COMM 

3 

■         -tFORO   MB   AIRPORT 

3*56 

HARTFORD 

5 

41    56 

72    41 

169 

MID 

HID 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

2    3    5        7   C 

ATMOL   3    E 

0257 

WORCESTER 

42   35 

72    10 

1000 

6A 

STATE   DEPT   HEALTH 

3 

-•lOCCS   RESERVOIR 

35B3 

FAIRFIELD 

4 

41     I* 

73    16 

2*0 

7P 

BRIDGEPORT   HYDRAULIC 

BEECHWOOD 

0551 

NORFOLK 

*2    13 

70  49 

40 

8A 

STATE   DEPT    HEALTH 

3 

.•■£IT   CITY 

3957 

NEW   LONDON 

17 

*1    36 

71     54 

*00 

MID 

JEWETT    CITY    WTR    CO 

BELCHERTOWN 

0562 

HAMPSHIRE 

42    17 

72    21 

556 

eA 

METRO  DIST    WTR   COMM 

3 

CENT 

3905 

LITCHFIELD 

7 

*l    ** 

73   29 

380 

6P 

6P 

MARY    C.    OLIVER 

2    3    5        7 

BIRCH    HILL    DAM 

0666 

WORCESTER 

42    38 

72    07 

840 

4P 

4P 

CORPS   OF    ENGINEERS 

2   3    5        7   C 

LAKE    KONCMOC 

3969 

NEW   LONDON 

41    2* 

72    11 

180 

8A 

NEW   LONDON   WTR   WKS 

BLUE   HILL 

07  36 

NORFOLK 

42    13 

71    07 

640 

BLUE    MILL    OflS 

2    3    5        7   C 

LAUREL   RESERVOIR 

4096 

FAIRFIELD 

4 

41     10 

73   33 

3*0 

8A 

STAMFORD   WflTER   CO 

• 

BOSTON   we   AIRPORT 

0770 

SUFFOLK 

42    22 

71    02 

15 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

2    3    5        7   C 

HAi<MCSTER 

4**3 

HARTFORD 

5 

*1    46 

72    29 

392 

8A 

MANCHESTER   WTR   DEPT 

eOYLSTON 

oeoi 

WORCESTER 

42    21 

71    43 

550 

AR 

MRS.    BARBARA    SMITH 

3 

MANSFIELD   MOLLOM   0AM 

**89 

WINDHAM 

17 

*1     45 

72     11 

250 

5P 

8A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

2    3    5             C 

BROCKTON 

0860 

PLYMOUTH 

42    03 

71    01 

80 

4P 

4P 

CITY    ENGINEER 

2   3   5        -7 

MEAO   POND   RESERVOIR 

4  599 

FAIRFIELD 

*1    12 

73    31 

480 

e* 

STAMFORD   WATER   CO 

CAMBRIDGE 

1097 

MIDDLESEX 

42    23 

71    07 

60 

MID 

HARVARD    UNIVERSITY 

C 

M1D0L£TC»#4   *   M 

4767 

MIDDLESEX 

5 

*1    33 

72    43 

369 

'^oo^ 

N00^ 

KORNEL   BAREY 

2    3    5         7 

CHARLTON    2 

IS-.* 

WORCESTER 

42   08 

71     57 

6B0 

5P 

5P 

OLIVER    E.    MAY 

2    3    5         7 

MlLFORO 

4  790 

NEW    HAVEN 

* 

*1    12 

73    05 

30 

8A 

NEW    MAVEN   WATER    CO 

CHATHAM 

1376 

BARNSTABLE 

41    40 

69   57 

38 

5P 

U.    5.    COAST   GUARD 

3 

MOHAMK   RANGER   STATION 

*933 

LITCHFIELD 

7 

41    50 

73    IB 

1**0 

8A 

ST    PARK    (,   FOREST    CON 

CHESTER 

1*25 

HAMPDEN 

*2    17 

72    59 

600 

6A 

STATE    DEPT    HEALTH 

3 

MOOOUS   RESERVOIR 

5019 

MIDDLESEX 

5 

41    30 

72    26 

380 

HID 

FRANK    P.    O'NEILL 

C 

CHESTERFIELD 

1*36 

HAMPSHIRE 

42    23 

72    51 

1360 

BA 

STATE   DEPT    HEALTH 

3 

MOUNT    CARHCL 

5077 

NEW   HAVEN 

41    25 

72    55 

200 

MID 

8A 

CONN    AGR     EXP    STA 

2    3    5        7 

CHESTNUT    HILL 

14*7 

SUFFOLK 

42    20 

71     10 

12* 

4P 

METRO    DIST    WTR    COMM 

MATCKAUC    RANOtH    STA 

5125 

MINOHAM 

IT 

*:   53 

72    05 

400 

ST    PARK    6    FOREST    CO* 

CLINTON 

1561 

WORCESTER 

42   2* 

71     41 

398 

8A 

*P 

METRO   DIST   WTR   COMM 

2    3    5 

NATHAN   HALE   ST    FOREST 

5131 

TOLLAND 

17 

41    *6 

72    21 

57  0 

8A 

ST    PARK    t    FOREST    CO*. 

COHASSET 

15B2 

NORFOLK 

*2    16 

70   50 

60 

7A 

7A 

OSCAR   JOHNSON 

2    3    5 

NEW  HART  F  ORG 

5282 

LITCHFIELD 

4 

*l    S3 

72    67 

380 

BA 

WATER   Sufi   htARTFORD 

COLDBROOK 

15B9 

WORCESTER 

42   23 

72    03 

680 

SA 

METRO    DIST    WTR    COMM 

3 

NEW   HAVEN   MB    AIRPORT 

52 --3 

NEW    HAVEN 

*1    16 

72    53 

6 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

2    3    5         7   C 

EAST    PEPPERELL 

2369 

MIDDLESEX 

42   *0 

71    36 

210 

BA 

MRS.    MARY    £.     DAVIS 

3 

NEMINGTON 

5285 

HARTFORD 

5 

*1    *2 

72   44 

150 

MID 

ENG   DEPT    HARTFORD 

C 

EAST   WAREHAM 

2*51 

PLYMOUTH 

41    46 

70   40 

18 

BA 

BA 

G.    B.    ROUNSVILLE 

2    3    5        7 

•   NEM   LOWON 

5309 

NEW   LONDON 

*1    21 

72    06 

62 

9A 

9A 

UNDERWATER   S   LAB   USN 

2    3    5 

EDGARTOWN 

2501 

DUKES 

41    23 

70   31 

20 

8A 

BA 

ELIZABETH   B.    HOUGH 

2    3    5        7 

NORFOLK    2    SH 

5**5 

LITCHFIELD 

7 

*1    58 

73    13 

1380 

EDWARD   C.    CHILDS 

2    3    5        7   C 

FALL    RIVER 

26*2 

BRISTOL 

41    42 

71    10 

190 

IIP 

IIP 

RICHARD    C.     BRI6HAH 

2   3    5         7 

NORTH   SRANFORO 

5510 

NEW   HAVEN 

4 

*1    20 

72    46 

210 

BA 

NEW   HAVEN   WATER   CO 

FITCHBUHG   2    S 

2806 

WORCESTER 

42    34 

71     46 

400 

8. 

8A 

DEPT    PUBLIC   WORKS 

2    3    5 

NORTH  GOILFOBD 

56*1 

NEW  HAVEN 

4 

41    23 

72   *3 

280 

8A 

NEW   HAVEN   WATER   CO 

3 

FRAMINGHAM 

2975 

MIDDLESEX 

42    17 

71    25 

170 

7A 

7A 

METRO  DIST   WTR   COMM 

2    3    5 

NORMA LK 

5892 

FAIRFIELD 

41    08 

73    27 

120 

6P 

6P 

CHESTER    A.    COMSTaK 

2    3    5 

FRANKLIN 

2997 

NORFOLK 

42    06 

71    24 

320 

BA 

STATE   DEPT    HEALTH 

3 

NORMICM   5   SM 

5905 

NEW   LONDON 

17 

41    30 

72    09 

300 

lOA 

lOA 

NORWICH   WATER   DEPT 

2    3   5        7 

GARDNER 

3052 

WORCESTER 

42    35 

71    69 

1110 

SA 

STATE   DEPT   HEALTH 

3 

PACHAUG   FOREST 

6131 

NEW   LONDON 

17 

41    35 

71    51 

270 

7A 

ST    PARK   t    FOREST   con 

GROT ON 

3270 

MIDDLESEX 

42   36 

71    35 

320 

6A 

STATE   DEPT   HEALTH 

3 

PEOPLES   HANGER   STATIOi 

6239 

LITCHFIELD 

5 

41    56 

73   00 

43  5 

8A 

MRS.    MARY    J.     BROOKS 

HARDWICK 

3401 

WORCESTER 

42    21 

72    12 

950 

8A 

STATE   DEPT   HEALTH 

3 

PROSPECT 

6597 

NEW   HAVEN 

41    30 

72    57 

420 

eA 

NEW   HAVEN  WATER   CO 

HATCHVILLE 

3471 

BARNSTABLE 

41    37 

70   32 

STATE   DEPT   HEALTH 

3 

PUTNAM 

66*5 

WINDHAM 

17 

41     54 

71    54 

240 

8P 

ALPHONSE    BONNER 

2    3    5         !   C 

HAVERHILL 

3505 

ESSEX 

*2    46 

71    04 

60 

7P 

7P 

EARL    F.    SMITH 

2   3    5        7 

PUTNAM    LAKE 

6655 

FAIRFIELD 

*1    05 

73    38 

300 

8A 

GREENWICH   WATER   CO 

HEATH 

35*9 

FRANKLIN 

42    40 

72    49 

1430 

8A 

STATE   DEPT    HEALTH 

3 

ROCKVILLE 

69*2 

TOLLAND 

5 

*1    52 

72    26 

510 

MID 

ROCKVILLE   WTR    &  AQUE 

C 

HOLY OK E 

3702 

HAMPDEN 

42    13 

72    36 

90 

6A 

A.    W.    LAOD 

3 

RXKV   RIVER   DAM 

6966 

LITCHFIELD 

7 

*1    35 

73    26 

220 

7A 

CONN    LIGHT     £.    POWER 

HOOSAC   TUNNEL 

3713 

BERKSHIRE 

42   41 

72    56 

800 

eA 

BA 

NEW   ENGLAND   PWR   CO 

2   3    5        7 

ROUND   POfC 

7002 

FAIRFIELD 

41    16 

73   32 

765 

3P 

RIOGEFIELO   WTR   SUP 

HU8BARDST0N 

3772 

WORCESTER 

42   29 

72   00 

1030 

8A 

STATE   DEPT    HEALTH 

SALISBURY 

LITCHFIELD 

7 

41    59 

73   27 

1015 

5P 

5P 

HAROLD   MYERS 

2   3    5 

HYANNIS 

3S21 

BiRNSTABLE 

41    41 

70   17 

25 

6P 

6P 

CAPE    fc  VNYRD   ELEC   CC 

2    3    5        7  C 

SAUGATUCK   RESERVOIR 

7157 

FAIRFIELD 

4 

41    15 

73    21 

295 

5P 

BRIDGEPORT   HYDRAULIC 

IPSWICH 

3876 

ESSEX 

*2    40 

70   52 

30 

eA 

STATE    DEPT    HEALTH 

3 

SHCPAUG    DAM 

7373 

LITCHFIELD 

7 

41    43 

73    18 

841 

N00^ 

N00^ 

BUR   ENG   WATERBURY 

2    3    5             C 

JEFFERSON 

3931 

WORCESTER 

42   22 

71    54 

820 

AR 

METRO  DIST   WTR   COMM 

3 

SHUTTLE   MEADOW   RES 

7*32 

HARTfORO 

4 

41    39 

72   49 

370 

8A 

WTR   COM   NEW   BRITAIN 

KNIGHTVlLLE    DAM 

39B5 

HAMPSHIRE 

42    17 

72    52 

540 

8A 

BA 

CORPS   OF    ENGINEERS 

2    3    5        7   C 

STAFFORD   SPRINGS 

79*6 

TOLLAND 

17 

41    58 

72    18 

625 

SA 

CONN   LIGHT    6   POWER 

LAKE    COCHITUATE 

40J2 

MIDDLESEX 

42    19 

71    23 

148 

7A 

7A 

METRO   DIST    WTR   C0*« 

2   3    5 

STAMFOnO 

7969 

FAIRFIELD 

4 

41     04 

73    30 

109 

5P 

5P 

ERNEST    T.    LUHDE 

CLOSED   9/55 

LAWRENCE 

4105 

ESSEX 

42    41 

71     10 

57 

9P 

MID 

ESSEX    COMPANY 

2   3    5 

STEVENSON   DAM 

8065 

FAIRFIELD 

6 

41    23 

73    10 

60 

7A 

CONN   LIGHT    &  POWER 

LEXINGTON 

4162 

MIDDLESEX 

42    27 

71    12 

200 

5P 

5» 

JOHN    E.    WALLACE 

2   3    5 

STORRS 

613B 

TOLLANO 

17 

41    48 

72    15 

600 

MIO 

MIO 

U   OF   CONN   AGR   DEPT 

2    3   5        7   C 

LOWELL 

4313 

MIDDLESEX 

42   39 

71    18 

90 

5P 

5P 

PROPS    LKS    6    CANALS 

2   3    5        7 

THOMPSONVILLE 

836* 

HARTFORD 

5 

*2    00 

72    36 

100 

BA 

CONN    LIGHT    6    POWER 

MANSFIELD 

44*9 

BRISTOL 

42    03 

71     12 

200 

8A 

STATE    DEPT    HEALTH 

3 

TORRINGTOH 

6*36 

LITCHFIELD 

7 

*1    *6 

73    07 

560 

AR 

TORRIKGTON   WTR   CO 

MENDON 

*667 

WORCESTER 

*2   05 

71    34 

440 

MID 

HAROLC    J.     PARKINSON 

C 

TORRIhCTCn   2 

8*41    LITCHFIELD 

41    48 

73    08 

603 

SA 

TORRINGTON   REGISTER 

MIDDLE80R0 

4711 

PLYMOUTH 

*1    53 

70   54 

50 

BA 

STATE   DEPT    HESLTH 

3 

TRAP    FALLS  RESERVOIR 

e*8SlFA|RFIELC 

7 

41     17 

73    09 

320 

BRICGEPORT   HYDRAULIC 

MIDDLETON 

47*4 

ESSEX 

42   36 

71    01 

100 

SS 

8A 

DflNVERS   WATER   WORKS 

2    3    5        7 

*  MATERBURY   CITY  MALL 

8911  InEM    HAVEN 

* 

41    3* 

73    02 

475 

MID 

■JOON 

BUR    ENG  WATERBURY 

2    3    5             C 

MILFORD 

4760 

WORCESTER 

*2    10 

71    31 

260 

8A 

STATE    DEPT    HEALTH 

3 

WEPAMAUG   RESERVOIR 

9007 'NEW  HAVEN 

4 

41     18 

73    02 

180 

SA 

NEW   HAVEN   WATER   CO 

MILLBURY 

4771 

WORCESTER 

A2   12 

71    45 

330 

8A 

NEW    ENGLAND    PWR    CO 

3 

MEST BROOK 

9067 

MIDDLESEX 

4 

41     18 

72    26 

40 

4P 

JAMES   HINTOUL 

2    3    5        7 

MONTAGUE   CITY 

4903 

FRANKLIN 

42   35 

72   3* 

150 

BA 

MRS. MARGARET    LOBLEY 

3 

WEST   HARTFORD 

9162 

HARTFORD 

5 

*l    45 

72    47 

275 

8A 

WATER   BUR   HARTFORD 

MOUNT    WACHUSET 

5077 

WORCESTER 

42   29 

71    53 

2000 

FRANCIS    HARRINGTON 

INACTIVE    12/55 

WEST   HARTLANO 

917* 

HARTFORD 

5 

*2    00 

72    56 

1180 

SA 

WATER   BUR   HARTFORD 

NANTUCKET   WB   AIRPORT 

5159 

NANTUCKET 

41    15 

70   04 

43 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

2    3    5        7   C 

HHIGVILLE   RESERVOIR 

9506 

HARTFORD 

5 

*1     44 

72    57 

500 

SA 

WTP   COM  NEW   BRITAIN 

NEW    BEDFORD 

5246 

BRISTOL 

41    39 

70   55 

90 

MID 

4P 

CITY   ENGINEER 

2    3    5        7   C 

WHITNEY    LAKE 

95*4 

NEW  HAVEN 

4 

41    20 

72    55 

36 

8A 

NEW   HAVEN  WATER   CO 

NEWBURyPORT 

5285 

ESSEX 

42    50 

70   56 

20 

BA 

STATE   DEPT    HEALTH 

3 

WIGWAM   RESERVOIR 

9568 

LITCHFIELD 

7 

41     40 

73    08 

625 

N00^ 

tO» 

WATERBURY   WATER   CO 

2    3    5 

NEW   SALEM 

5306 

FRANKLIN 

42   28 

72    20 

750 

BA 

METRO  OIST   WTR   COMM 

3 

WILLIHANTIC 

9592 

WINDHAM 

17 

41    43 

72    14 

250 

CONN   LIGHT    6   POWER 

NORTHBRIDGE 

551* 

WORCESTER 

42   07 

71    40 

300 

BA 

STATE   DEPT    HEALTH 

3 

WOCCOTT    RESERVOIR 

97  59 

NEW  HAVEN 

* 

41    37 

72    56 

770 

&A 

WTR   COM   NEW   BRITAIN 

PELMAM 

6251 

HAMPSHIRE 

42    23 

72    24 

1150 

BA 

METRO  DIST   WTR   COMM 

3 

W00C8URT   3   W 

9763 

LITCHFIELD 

■' 

*1     34 

73    16 

960 

BA 

OSCAR    S.    JOHNSON 

PEMBROKE 

6262 

PLYMOUTH 

42    01 

70  49 

60 

BA 

STATE   DEPT    HEALTH 

3 

H&INE 

PERU 
PETERSHAM   4   N 

63)1 
6322 

BERKSHIRE 
WORCESTER 

42    27 
42   32 

73    0* 
72    11 

1900 
1090 

8* 

8A 

STATE   DEPT    HEALTH 
CIR   HARVARD    FOREST 

3 

3                  C 

AUGUSTA    AlRPCftT 

0273  1KENNE8EC 

9 

44    19 

69   48 

350 

MID 

ROBERT   A.    SMITH 

C 

,PITTSFIELD   WB   AIRPORT 

BERKSHIRE 

42    26 

73    17 

1153 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

2    3    5         7   C 

AUGUSTA   CAA   AIRPORT 

0275   KENNEBEC 

9 

44    19 

69   *S 

350 

MID 

HID 

CIVIL   AERO.    ADM. 

2    3    5 

plainfield 

6425 

HAMPSHIRE 

42   31 

72    55 

1660 

8A 

STATE   OEPT    HEALTH 

3 

BAMKW   COW   FIELD 

03 55, PENOBSCOT 

11 

68  A9 

202 

HID 

HID 

U.    S.    AIR    FORCE 

2    3    5         7 

PLYMOUTH 

6486 

PLYMOUTH 

41    55 

70   *2 

25 

PLYMOUTH  CORDAGE   CO 

2    3    5        7 

BAR  HARBOR 

0371  IkANCOCK 

4 

**    23 

66    12 

30 

5P 

5P 

ACAOIA     NAT     PARK 

2    3    5         7 

BELFAST 

0*60 [WALDO 

* 

44   24 

69   00 

20 

6P 

6P 

R.    C.    TALBOT 

2    3    5        7 

PRINCETON 
PROVINCETOWN   3   N 

6644 

6676 

WORCESTER 
BARNSTABLE 

42    27 
42   04 

71    52 
TO   13 

1050 
*0 

BP 

BP 

METRO  DIST   WTR   COMM 
U.    S.    COAST    GUARD 

3 

BRASSUA   DAM 

061* [SOMERSET 

9 

45    40 

69   50 

1100 

7A 

KEWEBEC   WTR   MR   CO 

3 

iPROVlNCETCMN    1    NW 

6681 

BARNSTABLE 

42    06 

TO   12 

30 

MID 

CAPE    6.   VNYRD   ELEC   CO                              C 

BRIDCTON    1   f.NW 

0644  |CUM8ERLAND 

12 

44     04 

70  43 

600 

6P 

6P 

ANDREW   J.    SANBORN 

2    3    5 

OUABBIN    INTAKE 

6699 

HAMPSHIRE 

42    22 

72    17 

560 

METRO   DIST   WTR   COMM 

3 

BRWSWICK 

093*   CUMBERLAND 

4 

•.3    53 

69   56 

70 

HID 

U.    S,    NAVY 

2    3    5 

ROCHESTER 

6938 

PLYMOUTH 

41    47 

70   56 

60 

8A 

BA 

NEW   BEDFORD   WTR   WKS 

2    3    5   6 

CARIBOU  MB   AIRPORT 

1175 [AROOSTOOK 

15 

*6    52 

68   01 

624 

MID 

HID 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

2    3    5        7   C 

CLAYTON   LAKE 

1*72    AROOSTOOK 

15 

46    37 

69   32 

1000 

MID 

AB6IE   M.    PAOUET 

ROCKPORT    1    eSE 

6977 

ESSEX 

42   39 

70   37 

60 

REV.    R.    M.    BARKER 

2   3    5        7   C 

SALEM   AIR    STATION 

7124 

ESSEX 

42   32 

70   62 

40 

9P 

9P 

U.    S.    COAST   GUARD 

2    3    5 

CORIWtA 

1626   PENOeSCOT 

11 

44    57 

69   13 

360 

6P 

6P 

RAYMOND   R.    PALMER 

2   3    5 

SANDWICH 

7190 

BARNSTABLE 

41    46 

70  30 

20 

MID 

MID 

W.    A.    WINSOR 

2    3    5        7 

EASTPORT 

2426   WASHINGTON 

4 

4*    5* 

67    00 

75 

WALTER    A.    MICKS 

2    3   5        7   C 

SEGREGANSET 

7293 

BRISTOL 

41    50 

71    07 

35 

BA 

BRISTOL   CO  AGR   SCH 

3 

EAST    SANGERVILLE   5  SE 

2*42   PISCATAQUIS 

11 

*5   08 

69   16 

400 

5P 

5P 

MRS.    ELHER   J.LELAND 

2   3    5 

shelburne  falls 

7370 

FRANKLIN 

42   36 

72   ** 

400 

6A 

NEW   ENGLAND   PWR   CO 

2    3    5 

EAST   MENTHROP 

2539   KEHKEBEC 

9 

44    19 

69   54 

173 

AUGUSTA   WATER   OIST 

2   3   5        7 

ELLSWORTH 

2620  [HANCOCK 

* 

**   32 

68    26 

2* 

eA 

BANGOR   HYDRO-ELEC    CC 

3 

SOUTHBRIDGE    3    E 

7627 

WORCESTER 

42     04 

71    59 

720 

7A 

CHESTER   R.    SPIELVOGEL        3 

SOUTH   EGREMONT 

7692 

BERKSHIRE 

*2    10 

73    25 

7*3 

aA 

STATE    DEPT     HEALTH 

3 

EUSTIS    7   NW 

2705    FRANKLIN 

9 

*5    17 

70   35 

12*0 

MIO 

LILLA    THEHRIEN 

C 

SPOT    POND 

8030 

MIDDLESEX 

42    27 

71    06 

160 

7A 

METRO    DIST    WTR    COMM 

3 

FARMINGTCN 

27651  FRANKLIN 

9 

*4    *0 

70   09 

420 

6P 

6P 

C.    S.    PREBLE 

2    3    5 

SPRINGFIELD    ARMORY 

80*6 

HAMPDEN 

*2    06 

72   35 

199 

U.    5.    ARMORY 

2    3    5         7 

FORT    FAIRFIELD 

2668  I  AROOSTOOK 

IS 

*6   *8 

67   46 

*50 

C.    W.    NORSWORTHY 

3 

STATE    FARM 

PLYMOUTH 

*l    57 

70   57 

60 

MID 

STATE    FARM 

C 

FORT    KENT 

287B|ABOOSTOOK 

15 

*7    15 

68   36 

530 

6P 

6P 

LORENZO  VOISINE 

2    3    5        7   C 

GARDINER 

30*6 [KENNEBEC 

9 

44     13 

69   *7 

140 

SS 

SS 

GARDINER   WATER   DIST 

2    3    5 

STERLING 
STERLING   3   NW 

8154 
B159 

WORCESTER 
WORCESTER 

*2    27 
42   28 

71    49 
71    *8 

555 

690 

AR 
MID 

METRO  DIST    WTR   COMM 
NUNilO   LANCIANl 

3 

C 

GILEAD 

3110, OXFORD 

1 

44    24 

70   58 

700 

7P 

RUMFORD   FLS   PWR   CO 

3 

STOCKBRIDGE 

8191 

BERKSHIRE 

42    17 

73    19 

650 

9P 

9P 

NESBITT    H.    BANGS 

2    3    5        7 

GAAND   LAKE   STREAM 

3261   WASHINGTON 

14 

45     11 

67    *8 

88 

HID 

STATE   FISH   HATCHERY 

c 

SWAHPSCOTT 

8301 

ESSEX 

42   26 

70   5* 

20 

7P 

WESTON   K.    LEWIS 

2   3    5        7 

GREENVILLE 

3353   PISCATAQUIS 

45   27 

69   35 

1061 

MID 

HID 

HUGH   E.    SAWYER 

2   3    5        7   C 

TAUNTON 

8367 

BRISTOL 

41    5* 

71    0* 

20 

6P 

6P 

TAUNTON  WATER   WORKS 

2    3   5 

HIRAM   2   S 

3600  CUMBERLAND 

13 

43    51 

70    *8 

380 

MID 

MID 

CENTRAL    MAINE    POWER 

2   3    5 

HOULTON    CAA    AIRPORT 

3892   AROOSTOOK 

^5 

46    07 

67    48 

459 

MID 

MID 

CIVIL   AERO.    ADM. 

2   3    5        7 

TULLY   DAM 
TURNERS   FALLS 

8573 
8580 

WORCESTER 
FRANKLIN 

42   39 
42   36 

72    13 
72    33 

685 
200 

BA 
6P 

HID 

CORPS   OF    ENGINEERS 
W.    MASS.    ELEC.    CO. 

2   3    5 
2    3    5 

HOUITON   1    NE 

3897   AROOSTOOK 

15 

46   08 

67    50 

410 

6P 

6P 

WILLIAM    CUt«|NG 

2    3    5        7   C 

WALPOLE 

8755 

NORFOLK 

42    11 

71    15 

200 

8P 

6P 

PARKER   N.    CHICK 

2   3    5         7 

JACKMAN 

4086   SOMERSET 

45   37 

70   16 

1160 

5P 

5P 

CENTRAL   MAINE   POWER 

2    3   5 

WALPOLE    1    S 

8760 

NORFOLK 

42    08 

71    15 

200 

5P 

5P 

FREDERICK   Y.    LieSY 

2    3    6 

JONESBORO 

*ie3   WASHINGTON 

44   39 

67   39 

185 

IRVIN   C.    MASON 

2    3   5 

WARE 

8793 

HAMPSHIRE 

42    17 

72    17 

500 

BA 

WARE   WATER   WORKS 

3 

LAC   FRONT  I  ERE 

**20   AROOSTOOK 

15 

46   *2 

70   00 

1200 

6P 

6P 

U.    S.    CUSTOMS 

INACTIVE    1/53 

tEWISTON 

*566  ANDROSCOGGIN 

1 

**   06 

70   14 

182 

MIO 

MID 

UNION    WATER    PWR    CO 

2   3    5 

WARE    2 
WASHINGTON   2 

8796 
8843 

HAMPSHIRE 
BERKSHIRE 

42    16 
42    22 

72  16 

73  09 

640 
1940 

8A 
7A 

STATE   DEPT   HEALTH 
MARTHA    S.    GARDNER 

3 

3                  C 

LONG  FALLS   DAM 

4781    SOMERSET 

9 

45    14 

70   12 

1160 

7A 

7A 

CENTRAL   MAINE   POWER 

2    3    5 

WEBSTER 

8918 

WORCESTER 

*2    03 

71    53 

466 

7A 

MRS. CARYL   W.POBLOCK 

3 

MCHIAS 

4B79  [WASHINOTCN 

**   43 

67   28 

32 

BANGOR   HVORO-ELEC   C( 

3 

WEST    BRIMFIELD 

9093 

HAMPDEN 

42    10 

72    16 

425 

MIO 

INA    E.    LAMB 

C 

••WISON 

4927  ISOMERSET 

9 

*4   46 

69   54 

260 

6P 

6P 

MADISON    MILLS 

2   3    5 

WEST    CU»»<IN6T0N 

9136 

HAMPSHIRE 

*2    29 

72    56 

1181 

6P 

6P 

FREDERIC   S.    BROWN 

2    3    5 

ItlDOLE   0AM 

5261    OXFORD 

1 

70   55 

1500 

7P 

EDWARD   A.    MILLER 

3 

MILLINOCKET 

5304   PENOBSCOT 

11 

45   39 

68   42 

368 

5P 

aA 

GREAT   NORTH.    PAPER 

2    3    5             C 

WESTFIELD 

9191 

HAMPDEN 

*2    06 

72    42 

250 

8A 

STATE    DEPT    HEALTH 

3 

WESTON 

9360[MIDDLESEX 

*2    23 

71    19 

22* 

5P 

5P 

WESTCW   COLLEGE 

2    3    5 

NILLINOCKET   CAA   AIRPORT 

5309'PENOeSCOT 

11 

45   39 

68   41 

405 

MID 

MID 

CIVIL   AERO.    ADM. 

2    3    5 

WEST   OTIS 

9371  I  BERKSHIRE 

*2    11 

73   09 

1590 

6A 

STATE   DEPT   HEALTH 

3 

MILLINOCKET   DAM 

5314   PISCATAQUIS 

11 

*6    17 

66    55 

9P 

5P 

EftVIN   LOVELL 

2   3    5 

WESTOVER   FIELD 

9382 

HAHPDEN 

*2    12 

72   33 

2*0 

MID 

MID 

U.    S.    AIR    FORCE 

2   3    5        7 

MOOSEHCAD 

5460  SOMERSET 

9 

*5   35 

69   43 

1028 

7A 

H.    LA    HONTAGNE 

3 

WEST    RUTLAND 

9442 

WORCESTER 

*2   22 

71    59 

900 

6A 

HETRO   DIST   WTR   CO*W 

5 

OLD   TOWN 

6*20  iPENOBSCOT 

11 

44    56 

68    39 

108 

5P 

5P 

T,   W.    CLARK 

2   3    5 

•  OLD  TOIN   CAA  AIRPORT 

6*25  [PENOBSCOT 

11 

44     57 

68   40 

124 

MIO 

HID 

CIVIL   AERO.    AOH. 

2   3    5 

WILLARO   BROOK   ST    FOREST 
WINCHENOCN 

9709 
9770 

MIDDLESEX 
WORCESTER 

42   40 
42   42 

71  *B 

72  03 

500 

940 

5P 

5P 

6A 

STATE   DEPT   CONSERV 
STATE   DEPT   HEALTH 

INACTIVE     12/54 
3 

•  ORONO 

6430   PENOBSCOT 

11 

44     52 

68   42 

115 

4P 

4P 

PHYS   DEPT    U   OF   HE 

2   3   5 

c 

WORCESTER   CAA   AIRPORT 

9923 

WORCESTER 

*2    16 

71    52 

997 

MIO 

MID 

CIVIL   AERO.    ADM. 

2    3    5 

CRONO  2 

PORTLAND 

RCRTLAie  WB   AIRPORT 

PRENTISS 

6*35 [PENOBSCOT 

4*    53 

68   41 

120 

HID 

HAROLD    HAHLIN 

WORCESTER 

992  B 

WORCESTER 

*2    IB 

71    49 

628 

7P 

6P 

CLIFFORD   L.    DAVIS 

2   3    5        7 

6900 [CUMBERLAND 

43    39 

70   15 

65 

MID 

HID 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

2   3   5        7 

6905 
6927 

CUMBERLAND 
PENOBSCOT 

11 

43    39 
45   27 

70   19 

61 
622 

MID 
7P 

HID 

U.S.    WEATHER   BUREAU 
L,    A.    AVERILL 

2   3   5        7  C 
2   3   5 

NEW  HAMPSHIRE 

BATH   2   SW 

0496 

GRAFTW 

5 

**   09 

71    59 

490 

BA 

MRS.    PHOEBE   C*RR 

3 

RRESOUE    ISLE 
■IPOGCMUS   DAM 

6937 

AROOSTOOK 

IS 

46   39 

66   00 

606 

5P 

5P 

MAINE   EXP   STATION 

2    3   5        7 
2   3    5 

BEECH  HILL 

052T 

BELKNAP 

10 

43   39 

71    35 

1100 

PUBLIC   SERV  CO  N   H 

S 

717* 

PISCATAQUIS 

11 

45   53 

69   15 

965 

5P 

BA 

GREAT   NORTH.    PAPER 

BENTON 

0675 

GRAFTON 

5 

*4   06 

71    S3 

1340 

5P 

5P 

JAMES    LEONARD 

2   3    5 

STATION  INDEX 


Statio: 


BETHLEHEM 
BLACtCWATEfi  DAM 
BOW  GARVINS  FALLS 
SBADFORD 

BRISTOL 

BUCKS  CORNER 

CftMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 
CLEAR  BROOK 
CONCORD  WB  AIRPORT 
OIXVILLE  NOTCH 
DUBLIN 

DURHAM 

EAST  PEERING 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FABTAN 

FIRST  CONN  LAKE 

F1T2WILL 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

CILMANTON 


I  3  SW 


HANOVER 
HILLSflORO  2    W 
HUDSON 
JEFFERSON 

KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 
LANCASTER 
LANDAFF 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  OOWELL  0AM 

MANCHESTER 

MAR LOW 

MASSABESIC  LAKE 

MERIDEN 

MILAN  7  N 

MILFORO 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 
NELSON 
NEW  DURHAM 
NEW  LONDON 
NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 
NORTH  STRATFORD 
PETERBOHO  Z  S 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURGH  RESERVOIR 

PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURV 
SOUTH  LYNOESORO 
SOUTH  SUTTON 

SOUTH  WEARE  1  5E 

SUNAPEE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH 

TROY 

WALPOLE  2 
WARREN  1  5E 

waterville  valley 
west  canaan 
west  lebanon 

west  rumney 
whitefielo 

WILHOT 
WINCHESTER 

WINDHAM 


WOLfEBORO  I 
WOODSTOCK 
YORK  POND 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  1 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 


0576 

AIRPORT  0896 
3306 


County 


COOS 
GRAFTON 

ERRIMACK 
MERRIMACK 
MERRIMACK 

GRAFTON 
GRAFTON 
GRAFTON 
GRAFTON 
BELKNAP 

SULLIVAN 

GRAFTON 

MERRIMACK 

COOS 

CHESHIRE 

STAFFORD 

ILLSBORO 
MERRIMACK 
COOS 

coos 

COOS 
CHESHIRE 

UMACK 
MERRIMACK 
BELKNAP 

GRAFTON 

GRAFTON 
ILLSBORO 
ILLSBORO 

COOS 

CHESHIRE 

BELKNAP 

BELKNAP 

COOS 

GRAFTON 

GRAFTON 

GRAFTON 
ILLSBORO 
ILLSBORO 

CHESHIRE 

ILLSBORO 

SULLIVAN 
COOS 

LLSBORO 
COOS 

ILLSBORO 
CHESHIRE 
STRAFFORD 
MERRIMACK 
SULLIVAN 

MERRIMACK 
COOS 

ILLSBORO 
COOS 
COOS 

GRAFTON 

ROCKINGHAM 

MERRIMACK 

ILLSBORO 
MERRIMACK 

ILLSBORO 
SULLIVAN 
CHESHIRE 
CARROLL 
CHESHIRE 

CHESHIRE 
GRAFTON 
GRAFTON 
GRAFTON 
GRAFTON 

GRAFTON 

COOS 

MERRIMACK 

CHESHIRE 

ROCKINGHAM 

CARROLL 
GRAFTON 
COOS 


WASHINGTON 
NEWPORT 
PROVIDENCE 
WASHINGTON 
EWPOHT 


i*3  27 
3  28 
3  25 


UU    16 

2  48 
*2  59 
43  26 
43  25 
43  22 

15 


46  03 

43  46 
43  04 
43  29 

42  53 

43  19 

3  03 

43  23 
3  00 

43  52 
2  49 


OS 


Obser- 
vation 
time 


FENN,  BROWN  CO 
GEORGE  E.  TUCKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SEHV  CO  N  H 

I  S.  MOORE 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

,  D.  SMITH 
ERASTUS  DOLE 
AUSTIN  MACAULAY 
GEORGE  W.  8R0WN 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 
CORPS  OF  ENGINEERS 

WEATHER  BUREAU 
GERTRUDE  E.  NASM 
DUBLIN  SCHOOL  INC 

IVERSITV  OF  N  H 

RODNEY  L.  GILBERT 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

E.  CAMPBELL 

C.  CREPEAU 

CONN  RIVER  POWER  CO 
MRS. GLADYS  M.HOLMAN 

I.  SOUTHMAYD 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RTHUR  G.  BROWN 

HILLIP  K.  BROWN 
DARTMOUTH  COLLEGE 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
:.  MC  I  NT  I  RE 

MERTON  T.  GOODRICH 
ENNETH  E.  GOULD 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 
i  ST  GAStELEC  CO 
IAN   L.    THUS 

CIVIL  AERO.  ADM. 

KATHLEEN  BOYLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
HARRIET  M.  PERKINS 

MANCHESTER  WTR  WKS 
JOHN  f.    MC  NAMARA 
UNION  WTR  POWER  CO 
ANDREW  E.  HOTHOVIUS 
MT.WASH.  OBS.  CORP. 

ENNICHUCK  WTR  WKS 
DAVID  P. WHEELWRIGHT 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
COLBY  JR  COLLEGE 
'.  SHEPARD 

JETH  M.  HUCKINS 
NEW  ENGLAND  PWR  CO 
.  A,  MORI  SON 
.  B.  DODGE 
H  WATER  RESOURCES 

ILLARD  F.  WIGGETT 
DEPT  PUBLIC  WORKS 
EDNA  F.  POWERS 
HARRY  W.  HOLT 

PUBLIC    SERV   CO  N   M 

LEON  H.  GRANT 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
H.  G.  LAWTON 
OLIVE  L.  FOLKINS 
GEORGE  OUBINA 

MRS. MARION  W.ANDROS 
N  H  FISH  HATCHERY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  HELEN  E.  DANA 
GRANITE  ST  ELEC  CO 

ELVA  M,  CHIVELL 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
MRS.  RUTH  M.  GRACE 
CARL  D.  GRUPE 
HERMAN  E.  BAKER 

KENNETH  BERRY 
FRED  S.  BROWN 
U.S.  BUR  FISHERIES 


EDMUND  R.  GREENE 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
HENRY  J.  STEERE 
AGRICULT 'AL  EXP  STA 
NEWPORT  WATER  WORKS 
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to 

tables 


2  3  5 
2  3  5 
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2  3  6 
2  3  5 
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"1 
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:§ 

County 

1 

■S 
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1 
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time 

Observer 

Refer 

to 

1 

& 

:a 

0 

I 
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tables 

.H 

;3 

^ 

s 

A 

A 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

6698 

PROVIDENCE 

^ 

41 

44 

71  26 

55 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7 

C 

WOONSOCKET 

9423 

PROVIDENCE 

'• 

41 

59 

71  29 

160 

8A 

EDWIN  K.  MARRAH 

C 

VERMONT 

BARRE 

0337 

WASHINGTON 

2 

44 

14 

72  33 

600 

SA 

GREEN  MT  POWER  CORP 

3 

BELLOWS  FALLS 

0499 

WINDHAM 

5 

43 

08 

72  27 

300 

9A 

6A 

BELLOWS  FLS  ELEC  CO 

2  3  5    7 

BENNINGTON  2  NW 

0563 

BENNINGTON 

42 

54 

73  13 

610 

PAUL  W.  60HNE 

2  3  5   7 

BETHEL 

0660 

WINDSOR 

5 

43 

50 

72  36 

540 

6A 

CENTRAL  VT. POWER  CO 

3 

BLOOMFIELD 

0690 

ESSEX 

5 

44 

46 

71  36 

940 

4P 

4P 

GEORGE  L.  COOPER 

2  3  5   7 

c 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

1081 

CHITTENDEN 

2 

44 

28 

73  09 

331 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7 

c 

CANAAN 

1213 

ESSEX 

5 

45 

00 

71  32 

1020 

7A 

P.  £.  FEARON 

3 

CAVENDISH 

1243 

WINDSOR 

5 

23 

72  35 

800 

6P 

6P 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

2  3  5   7 

CHELSEA 

1360 

ORANGE 

6 

43 

59 

72  37 

870 

7A 

7A 

CHARLES  e. DICKINSON 

2  3  5 

CHITTENDEN 

1433 

RUTLAND 

2 

43 

41 

72  57 

1030 

7A 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

3 

CORINTH 

1565 

ORANGE 

5 

44 

02 

72  17 

1140 

MID 

GEORGE  C.  HASTINGS 

c 

CORNWALL  1  N 

1580 

ADDISON 

2 

43 

58 

73  12 

500 

6P 

6P 

STUART  T.  WITHERELL 

2  3  5 

DORSET  1  S 

1786 

BENNINGTON 

2 

14 

73  06 

980 

6P 

6P 

RUFUS  S.  GILBERT 

2  3  5   7 

EAST  BARNET 

1962 

CALEDONIA 

5 

20 

72  02 

680 

6A 

CONN  RIVER  POWER  CO 

2  3  5 

ENOSBURG  FALLS 

2769 

FRANKLIN 

' 

44 

52 

72  45 

422 

6P 

6P 

L.  H.  POMEROY 

2  3  5   7 

ESSEX  JUNCTION 

2828 

CHITTENDEN 

2 

44 

30 

73  07 

270 

aA 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

GILMAN 

3341 

ESSEX 

5 

25 

71  43 

950 

GILMAN  PAPER  CO 

3 

GRAFTON               •/ 

3400 

WINDHAM 

5 

43 

11 

72  37 

1190 

MID 

AVERY  H.  PARK 

c 

HIGHGATE  FALLS 

3914 

FRANKLIN 

2 

44 

56 

73  03 

150 

MID 

ORIN  HARRIS 

c 

LEMINGTON 

4603 

ESSEX 

5 

44 

54 

71  31 

1015 

7P 

7P 

CONRAD  W.  BAKER 

2  3  5    7 

MANCHESTER  CENTER 

4622 

BENNINGTON 

g 

43 

11 

73  02 

900 

7A 

PAUL  TODTSCHINDER 

3 

c 

MAfiSHFlELD 

4985 

WASHINGTON 

2 

25 

72  16 

1150 

GREEN  MT  POWER  CORP 

3 

MAYS  MILL 

5029 

WINDHAM 

42 

72  44 

650 

8A 

MRS.  FRED  MAY,  JR. 

3 

MC  INOOE  FALLS 

5044 

CALEDONIA 

5 

44 

15 

72  03 

448 

6A 

CONN  RIVER  POWER  CO 

3 

MIDDLESEX 

5132 

WASHINGTON 

2 

44 

18 

72  40 

459 

BA 

6A 

GREEN  MT  POWER  CO 

2  3  5   7 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

5278 

WASHINGTON 

2 

44 

12 

72  34 

1122 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3-5 

MORRISVILLE 

5366 

LAMOILLE 

2 

44 

34 

72  36 

600 

MID 

WATER  6  LIGHT  DEPT 

c 

MOUNT  MANSFIELD 

LAMOILLE 

32 

72  49 

3960 

5P 

5P 

WCAX  BROAD 'TING  CORf 

2  3  5   7 

NEWDORT 

5542 

ORLEANS 

16 

44 

56 

72  12 

766 

MID 

MID 

MILTON  W.  DREW 

2  3  5   1 

c 

NORTHFIELO  NORWICH  UNI 

5733 

WASHINGTON 

2 

44 

08 

72  40 

940 

6P 

EUGENE  R.  CLEVELAND 

2  3  5   1 

c 

NORTH  SPRINGFIELD 

5977 

WINDSOR 

5 

43 

20 

72  31 

475 

BA 

MRS.MARJORIE  PELLERl 

N   3 

PERU 

6335 

BENNINGTON 

5 

43 

14 

72  54 

1630 

3A 

PAUL  R.  OSTERTAG 

3 

PLYMOUTH  UNION 

6446 

WINDSOR 

32 

72  44 

1220 

9A 

MRS.  EMILIE   MOORE 

3 

RANDOLPH 

6712 

ORANGE 

5 

43 

56 

72  40 

690 

6P 

6P 

LESLIE  W.  LAMSON 

2  3  5 

RANDOLPH  CENTER 

6717 

ORANGE 

s 

43 

57 

72  36 

1380 

8A 

VT  STATE  AGR  SCHOOL 

3 

READING  HILL 

6746 

WINDSOR 

5 

43 

31 

72  34 

1500 

5P 

T.  F.  ROWLEE 

3 

HEADS80R0  I  SSE 

6761 

BENNINGTON 

5 

42 

45 

73  02 

1122 

8A 

8A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5 

ROCHESTER 

6893 

WINDSOR 

43 

52 

72  48 

860 

9A 

MRS.  BERNICE  OHOWAY 

RUTLAND 

6995 

RUTLAND 

2 

43 

37 

72  58 

600 

6P 

&P 

GEORGE  L.  KIRK 

2  3  5 

SAINT  ALBANS 

7025 

FRANKLIN 

2 

44 

49 

73  05 

540 

5P 

5° 

DONALD  E.  DAVIS 

2  3  6 

SAINT  JOHNSBURY 

7054 

CALEDONIA 

5 

44 

25 

72  00 

711 

4P 

4P 

FAIRBANKS  MUSEUM 

2  3  5 

c 

SALISBURY 

7096 

ADDISON 

2 

43 

54 

73  06 

370 

7A 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

3 

SEARSBUHG  MOUNTAIN 

7142 

BENNINGTON 

5 

42 

50 

72  57 

2360 

BA 

GEORGE  8RI6GS 

3 

SEARSBURG  STATION 

7152 

BENN INGTON 

5 

42 

52 

72  55 

1660 

8A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

c 

SOMERSET 

7401 

WINDHAM 

5 

A2 

58 

72  57 

2030 

8A 

6A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5 

SOUTH  LONDONDERRY 

7617 

WINDHAM 

5 

43 

11 

72  49 

1030 

7A 

HAY  E.  LYMAN 

3 

SOUTH  NEWBURY 

7646 

5 

04 

72  05 

374 

8A 

MRS.  ISABEL  WHITNEY 

3 

SPRINGFIELD 

7954 

WINDSOR 

5 

43 

16 

72  27 

300 

9A 

5PRINGFLD  TERM  RWY 

3 

STOCKBBIDGE 

8057 

WINDSOR 

5 

43 

72  45 

740 

MID 

RAYMOND  LA  ROCK 

c 

TOWNSHENO 

8436 

WINDHAM 

5 

43 

02 

72  40 

420 

8A 

MRS,  BEATRICE  SHINE 

3 

c 

TUNBRIDGE 

8483 

ORANGE 

6 

43 

55 

72  29 

62  0 

6P 

CHARLES  D.  ADAMS 

INACTIVE  12/52 

TYSON 

6512 

WINDSOR 

6 

43 

28 

72  42 

1090 

MID 

EDITH  SPAULDING 

c 

UNION  VILLAGE  DAM 

6556 

ORANGE 

5 

43 

48 

72  16 

463 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

VERNON 

6600 

WINDHAM 

5 

42 

46 

72  31 

228 

eA 

9A 

CONN  RIVER  POWER  CO 

2  3  S 

WATER BURY 

6905 

WASHINGTON 

2 

44 

23 

72  46 

432 

8A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

WEST  BURKE 

9099 

CALEDONIA 

5 

44 

38 

71  58 

228 

aA 

8A 

GILMAN  W.  FORD 

2  3  5 

WEST  DANVILLE 

9182 

CALEDONIA 

5 

24 

72  09 

1400 

8A 

0.  F.  BRICKETT 

CLOSED  1 

56 

WEST  HARTFORD 

9329 

WINDSOR 

43 

43 

72  25 

410 

8A 

EVA  K.  OOUBLEDAY 

3 

WESTON  2  S 

9477 

WINDSOR 

5 

43 

IT 

72  48 

1500 

8A 

CHARLES  M.  GOODWIN 

3 

WEST  TOPSHAM 

9588 

ORANGE 

5 

OS 

72  18 

- 

6P 

MARY  A.  BAGLEY 

3 

WHITE  RIVER  JC .  1  N 

9691 

WINDSOR 

5 

43 

39 

72  19 

360 

8A 

STUART  A,  ELLIOTT 

3 

WHJTTINGHAM  3  W 

9735 

WINDHAM 

5 

42 

72  55 

1450 

BA 

W.  J.  SUTTON 

3 

WILDER 

9764 

WINDSOR 

5 

43 

41 

72  18 

370 

8A 

BA 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5 

WOODSTOCK  3  ENE 

9984 

WINDSOR 

5 

43 

38 

72  28 

660 

8P 

ep 

WOODSTOCK  ELEC  CO 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

GREENVILLE,  N.  H. 

3656 

HI  LLSBORO 

10 

42 

46 

71  48 

830 

7A 

GREENVILLE  MILLS 

3 

STAMFORD  5  N,  CONN. 

FAIRFIELD 

08 

73  32 

200 

5P 

5P 

STAMFORD  MUSEUM 

2  3  5 

HUNTINGTON  CENTER,  VT . 

4052 

CHITTENDEN 

2 

44 

17 

72  56 

700 

BA 

HARLEy  W.  SARGENT 

3 

WAITSFIELO  1  S,  VT. 

8644 

WASHINGTON 

2 

U 

72  51 

780 

eA 

HENRY  J.  PERKINS 

3 

WARDSBORO,  VT. 

8747 

WINDHAM 

5 

43 

03 

72  47 

960 

GA 

MRS.  EDITH  PLIMPTON 

3 

BEACON  FALLS,  CONN. 

0373 

NEW  HAVEN 

7 

41 

27 

73  03 

180 

9A 

VINCENT  MULESKI 

3 

WEST  HENNIKER,  N.  H. 

9291 

MERRIMACK 

6 

43 

10 

71  51 

460 

BA 

MRS. HELEN  A.  OCWLIN 

3 

TMOMASTON,  CONN. 

8324 

LITCHFIELD 

7 

41 

4] 

73  04 

440 

7A 

ALLAN  BOWKETT 

3 

PELHAM  2.  MASS.' 

6256 

HAMPSHIRE 

5 

42 

23 

72  24 

1140 

SA 

PERCY  JOHNSON 

3 

NORTHWOOO,  N.  H, 

6366 

ROCKINGHAM 

<< 

43 

12 

71  09 

550 

SS 

SS 

UNIVERSITY  OF  N.  H. 

2  3  5 

DANVILLE,  VT. 

1715 

CALEDONIA 

2 

24 

72  06 

1204 

OTIS  F.  BRICKETT 

3 

S-CONNECTICUT;   6-CONTOCOOK;   7-HOUSATONIC;   8-HUDSON;   9-KENNEBEC;   10-MZRRIMAC;   11-PENOBSCOT;   12-PREsUBPSCOT:   13-SACO; 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  month  was  unusually  cold  and  snowy, 
particularly  in  Central  New  England  where 
April  snowfall  records  were  challenged. 
April's  most  outstanding  weather  feature 
was  the  terrific  wind  and  snowstorm  of 
the  8th.   Cloudiness  generally  was  only 
slightly  excessive  and  sunshine  corre- 
spondingly deficient  by  a  small  margin, 
but  noteworthy  deficiencies  in  sunshine 
were  recorded  in  the  Hartford,  Conn., 
and  Nantucket,  Mass.,  areas.   Excessive 
windiness  was  noted  along  the  coast  from 
Portland,  Me.,  to  Boston,  Mass.,  and  at 
Hartford,  Conn.,  but  average  wind  veloci- 
ties were  less  than  usual  at  most  other 
recording  points. 

This  was  the  coldest  April  since  1943 
in  Central  and  Southern  New  England,  and 
coldest  since  1944  in  the  three  northern 
States.   Practically  all  stations,  of 
those  having  long-term  means,  registered 
temperature  departures  toward  the  cold 
side,  the  greatest  being  -5.1°  at  Hart- 
ford WB  Airport,  Conn.   Subfreezing 
occurred  on  many  more  than  the  usually 
expected  number  of  days,  particularly 
in  Connecticut,  Rhode  Island,  and  coastal 
Maine.   In  spite  of  the  unusual  cold, 
monthly  maximum  temperatures  were  higher 
than  in  most  recent  and  much  warmer 
Aprils,  ranging  from  the  middle  70 's  in 
Maine  and  Rhode  Island  to  80°  or  higher 
elsewhere,  topped  by  89°  at  Lake  Cochi- 
tuate,  Mass.,  on  the  29th.   Lowest  read- 
ings during  the  month  were  well  above 
zero  except  for  -1°  at  First  Conn.  Lake, 
N.  H. ,  and  -3°  at  Somerset,  Vt.,  early 
in  the  first  week. 

The  area  of  heaviest  snowfall  lay  south 
of  a  line  from  Brunswick,  Me.,  to  Rutland, 
Vt.,  and  north  of  a  line  extending  from 
Boston,  Mass.,  to  Hartford,  Conn.,  thence 
westward  between  Kent  and  Cream  Hill. 
Heaviest  snowfall  occurred  in  northwestern 
Connecticut  and  Berkshire  County,  Mass. 
Norfolk  2  SW,  Conn.,  with  27.7  inches 
again  led  New  England  snowfall,  as  it 
did  last  month,  while  Washington  2,  Mass., 
was  close  behind  with  26.0  inches. 

Despite  the  heavy  snowfall,  precipitation 
generally  was  about  as  usually  expected, 
except  that  Rhode  Island  was  considerably 
deficient  and  had  practically  no  snow. 
Monthly  totals  varied  from  6.22  inches 
at  Norfolk  2  SW,  Conn.,  to  1.56  inches 
at  Waitsfield  1  S,  Vt.   Mead  Pond  Reser- 
voir, Conn.,  measured  the  greatest  daily 
amount,  1.98  inches  on  the  30th. 

WEATHER  DETAILS 

High  pressure  and  seasonably  cool  tem- 
peratures dominated  New  England  the  first 
two  days  of  April  then  gave  way  to  slight 


warming  on  the  3rd  in  the  north.   Warming 
in  southern  areas  was  delayed  until  the 
5th  but  when  it  arrived  maximum  tempera- 
tures rose  to  the  60's.   The  warming  was 
associated  with  low  pressure  areas  that 
drew  warmer  air  with  increasing  moisture 
content  over  New  England,  producing 
scattered  thunderstorms  and  rains  during 
the  2nd  to  4th  that  were  heavy  in  Maine, 
and  precipitation  during  the  7th  and  8th 
that  was  moderate  to  heavy  in  central 
and  southern  areas.   Precipitation  change( 
to  snow  on  the  8th  as  much  colder  air 
in  a  strong  high  pressure  system  pushed 
over  New  England  to  mix  with  the  warm 
moist  air  aloft.   Northeasterly  gales 
from  a  Low  offshore  combined  with  the 
heavy  snowfall  to  give  central  and 
coastal  New  England  its  worst  April 
snowstorm  in  many  years. 

The  cold  weather  that  began  on  the  8th 
was  continued  through  the  26th  by  a  seriei 
of  cold  air  incursions  from  Canada.   Al- 
though most  stations  recorded  their  lowes 
April  temperatures  about  the  2nd,  many 
repeated  or  approached  their  lows  during 
this  long  cold  spell.   Precipitation  was 
noticeably  absent  during  the  first  part 
of  the  cold  period,  the  9th  to  12th,  but 
occurred  frequently  during  the  17th  to 
26th  with  sizable  falls  of  snow  on  the 
23rd  in  central  and  northerly  areas. 
The  only  significant  interruption  in  the 
cold  regime  came  in  connection  with  the 
northeastward  movement  of  a  complex  low 
pressure  system  during  the  15th  and  16th. 
Moderate  to  heavy  rains  fell  on  both  days 
and  temperatures  shot  up  abruptly  on  the 
16th  only  to  fall  back  when  the  cold 
pattern  was  resumed  next  day.   The  last 
warm  spell  of  April  began  on  the  27th 
when  pressure  patterns  persistently  drew 
moist  air  northward,  culminating  in  the 
warmest  readings  of  the  month  during  the 
28th  to  30th,  and  producing  daily  rains 
and  a  few  thunderstorms.   Warmth  was 
most  pronounced  only  on  the  28th  in  the 
north  but  continued  through  the  30th  in 
southern  areas . 

WEATHER  EFFECTS 

Cold  snowy  weather  in  March  and  April 
delayed  farming  operations  several  weeks 
behind  normal  schedule.   Most  soils  were 
still  too  wet  and  cold  for  plowing  as 
the  month  ended;  however,  pastures  and 
meadows  were  greening  in  southern  areas. 
Fruit  bud  development  was  the  slowest 
in  years  and  orchard  work  was  greatly 
delayed  by  snow  and  mud. 

The  1956  maple  season  opened  late  and 
closed  about  the  25th,  averaging  ten 
days  later  than  1955.   A  cold  March, 
particularly  the  last  half,  delayed  the 
sap  flow  so  much  that,  contrary  to  most 
years,  the  bulk  of  it  was  produced  in 


WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


April.   Deep  snow  delayed  tapping  of 
trees  and  made  operations  difficult  but 
yields  and  quality  turned  out  about 
average. 

Below  average  April  temperatures  per- 
mitted snow  cover  to  melt  gradually 
increasing  runoff,  ground  water  recharge 
and  storage  in  major  reservoirs,  according 
to  the  U.  S.  Geological  Survey. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Nine  deaths,  9  injuries,  and  property 
losses  considerably  in  excess  of  $500,000 
during  the  month  were  ascribed  to  severe 
storms  which  are  listed  below  by  dates. 

4th:   An  electrical  storm  in  Bristol 
County,  R.  I.,  injured  a  woman  when  a 
lightning  bolt  hit  a  nearby  tree.   Power 
was  off  in  6,000  homes,  shops,  etc.,  in 
Warren,  Bristol  and  Barrington  but  no 
other  damage  was  reported. 

8th:   One  of  the  most  severe  April  snow- 
storms in  23  years  battered  Southern  and 
Central  New  England  and  extended  into 
southern  portions  of  Northern  New  England. 
This  was  the  fifth  major  snowstorm  since 
the  middle  of  March  -  an  unprecedented 
frequency  for  so  late  in  the  spring. 
Snowfall  ranged  from  3  to  18  inches  over 
the  storm  area  with  minimum  falls  along 
the  coast  where  snow  was  wet  and  mixed 
with  light  rain  at  times.   Gale  force 
northeasterly  winds  combined  with  heavy 
snow  snapped  trees  and  public  utility 
wires,  leaving  thousands  of  families 
without  heat,  light  and  refrigeration 
all  day  Sunday,  the  8th,  and  part  of  the 
9th.   High  winds  caused  severe  drifting 
of  snow  that  was  particularly  bad  in 
northwestern  Connecticut  where  drifts 
were  8  to  10  feet  deep.   Highway  trans- 
portation in  general  was  not  seriously 
affected  since  the  storm,  occurring  on 
Sunday,  found  few  cars  on  the  road  and 
plows  quickly  cleared  streets  and  high- 
ways.  However,  most  scheduled  airline 
flights  were  cancelled,  trains  and  busses 
ielayed,  and  in-city  auto  traffic  badly 
:angled.   The  screen  of  an  outdoor  movie 
-heater  in  Adams,  Mass.,  was  blown  over 
lith   estimated  damage  of  $25,000.   Snow 
•emoval  costs  accounted  for  much  of  the 
otal  loss,  being  increased  for  many 
ommunities  which  had  to  reassemble  plows 
ismantled  for  the  season  at  the  end  of 
arch.   Total  loss  figures  were  not 


available  but  apparently  greatly  exceeded 
$500,000.   Casualties  were  9  persons 
injured  in  traffic  accidents,  4  of  which 
were  in  Connecticut-Rhode  Island,  and  9 
deaths  elsewhere  attributed  to  over- 
exertion shoveling  snow.   Southeastern 
Massachusetts  and  the  Cape  Cod  area 
escaped  the  brunt  of  the  storm  as  pre- 
cipitation there  occurred  mostly  as  rain. 

23rd:   Areas  from  coastal  Maine  to  western 
Massachusetts  experienced  slippery  roads 
and  quite  a  few  traffic  accidents  when 
a.  "sneak"  storm  dumped  several  inches 
of  snow. 

28th:   Lightning  in  Middlesex  and  Essex 
Counties,  Massachusetts,  damaged  power 
facilities  in  Wakefield,  causing  outages 
lasting  up  to  4  hours,  and  struck  a  home 
in  Lynnfield,  causing  a  serious  fire. 
Total  losses  were  estimated  $20,000. 

29th:   Lightning  at  Litchfield,  Conn., 
killed  a  horse  in  its  barn,  traveled 
across  the  street  setting  a  small  machine 
shop  afire.   The  horse  was  valued  at 
$500  and  the  shop  and  contents  at  $13,000. 

FLOODS 

In  spite  of  the  heavy  snowpack  in  head- 
water areas  the  runoff  was  very  slow  due 
to  colder  than  usual  temperatures  and 
the  occurrence  of  much  of  April's  pre- 
cipitation in  the  form  of  snow.   Flood- 
ing was  practically  negligible  except 
for  minor  lowland  overflows  and  local 
flash  flooding  from  thunderstorm  down- 
pours.  The  worst  reported  was  in  central 
and  southern  portions  of  Berkshire  County, 
Mass.,  where  heavy  rains  on  the  16th, 
combined  with  melted  snow,  flooded  low- 
lands and  caused  landslides.   Main  high- 
ways were  cut  when  U.  S.  20  was  covered 
with  3  feet  of  water  at  Becket  and  when 
Landslides  blocked  the  Mohawk  Trail  at 
Florida  and  Charlemont.   A  bridge  was 
washed  away  at  East  Lee.   The  rains  and 
thawing  during  the  night  loosed  rocks 
in  the  West  Becket  area  which  slid  down 
the  next  morning  upon  a  highway  construc- 
tion worker  with  fatal  results.   Also 
on  the  16th,  thunderstorm  rains  of  cloud- 
burst proportions  in  the  Springfield,  Vt., 
vicinity  washed  out  some  roads  and  covered 
others  by  landslides  but  damage  was  not 
considered  large. 

J.  E.  Stork 
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Wind  direction 

Wind 
m. 

p.T-'' 

Relative    humidity   averages  - 
peicent 

Number  of  days  with  precipitation 

ill 

ill 

1 

Stabon 

1 

1 

■Sag' 

111 

O   D   M 

1 
1 

£  a 

i       1 

a    J 

.5 

_  a 

(0 

a. 
a  H 

!1" 

a 

O  H 

Oi 

o 
3 

01 

1 

o 

s 

H 

1  s  s 

III 

BLOCK   ISLAND  WB  AIRPORT,    R.    I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

5 

5 

1 

0 

0 

15 

- 

5.9 

BLUE  BILL,    MASS. 

WNW 

13 

15.9 

48 

ENE 

8 

82 

78 

53 

70 

5 

7 

7 

0 

I 

0 

20 

52 

6.3 

BOSTON  WB   AIRPORT,    MASS. 

WNW 

12 

17.6 

58» 

ENE 

8 

75 

72 

54 

65 

5 

6 

6 

2 

0 

0 

19 

62 

6.1 

BRIDGEPORT   WB    AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

77 

58 

71 

3 

3 

8 

1 

0 

0 

15 

- 

6.4 

BURLINGTON   WB    AIRPORT,    VT. 

S 

24 

8.8 

38 

SW 

28 

80 

73 

60 

68 

5 

8 

5 

1 

0 

0 

19 

45 

7.7 

CARIBOU   WB   AIRPORT,    ME. 

NW 

12 

10.3 

34 

sw 

17 

78 

75 

58 

69 

5 

8 

5 

1 

0 

0 

19 

- 

7.5 

CONCORD   WB   AIRPORT,     N.    H. 

NNW 

11 

6.4 

37 

N 

8 

84 

79 

57 

70 

4 

4 

9 

0 

0 

0 

17 

52 

6.2 

HARTFORD  WB   AIRPORT,    CONN. 

S 

13 

11.6 

47 

NE 

8 

82 

78 

56 

68 

3 

2 

10 

1 

0 

0 

16 

44 

6.8 

MIDDLETOWN   WB,    CONN. 

- 

- 

9.5 

55 

ENE 

8 

- 

- 

- 

- 

1 

3 

9 

1 

0 

0 

14 

- 

- 

MT.    WASHINGTON,    N.    H. 

w 

50 

31.5 

lOStt 

w 

28 

93 

91 

92 

92 

1 

9 

9 

4 

1 

0 

24 

31 

8.0 

NANTUCKET  WB   AIRPORT,    MASS. 

sw 

13 

12.7 

49 

E 

8 

85 

77 

71 

86 

4 

7 

4 

1 

0 

0 

16 

63 

6.2 

NEW   HAVEN   WB    AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

7.9 

26 

NE 

8 

- 

76 

59 

3 

7 

6 

2 

0 

0 

IS 

54 

6.6 

PITTSFIELD   WB    AIRPORT,    MASS. 

- 

.- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

6 

8 

2 

0 

0 

20 

- 

- 

PORTLAND   WB    AIRPORT,    ME. 

s 

14 

10.2 

34 

NE 

8 

82 

76 

57 

75 

3 

7 

8 

1 

0 

0 

19 

60 

8.3 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT,     R.     I. 

sw 

11 

12.3 

51* 

ssw 

16 

79 

71 

52 

66 

4 

6 

5 

2 

0 

0 

17 

56 

6.0 

•   This   datum    Is   obtained   by 
visual   observation   since   record- 
ing  equipment    is   not   available. 
It    is  not  necessarily   the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period, 
tl   Peak  Gust 
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TABLE  2 


Temperature 


Station 


1  E 

2  i 


.32 
[  S  6 


Precipitation 


■i5 
L6   6 


2   o 


No   ol  Days 


CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP 
COLCHESTER 
CREAM  HILL 
DANBURY 
FALLS  VILLAGE 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  WB 

MIDDLETOWN  4  W 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEW  LONDON 

NORFOLK  2  SW 

NORWALK 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  5  SW 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WATERBURY  CITY  HALL 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 

AVERAGE 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 


//R 

R 


50.5 
64.6 
53.6 

54,2 


53.1 
55.7 
56.8 
64.2 

63.8 
53.4 
52.3 


64.8 
63.6 
50.6 


48.7 
48.6 
49.2 
49.1 
60,9 

47.7 


36.7 

32.8 
33.2 

30.1 

33.4 
32.7 
33.1 
30.6 
32.0 

35,3 
34,2 
35,8 


32.7 
30,0 
31.3 


32.8 
33.2 


31.7 
32,1 
32,3 
30,9 
30,2 

32,8 
28,7 
28,3 
31,9 
29, 2M 


41.7 
44,0 
41.8 

43.8 
42.9 
44.4 
43,2 
43,1 

44,6 
43,8 
44,1 


43.8 
41.8 
41.2 


44,3 
41,8 


40.2 
40,3 
40,8 
40,0 
40,6 

40,3 
35,9 
38,9 


3,6 
5,1 


694 
621 
691 

526 
653 
614 
648 
650 

611 
526 
617 


628 
690 
708 


616 

689 


737 
733 
721 
741 
724 

736 
86  6 
776 
761 
805 


3.79 
3,60 
3.60 

3.15 
3.58 
4.78 
2.83 
3.08 

3.10 
3.51 
3.31 


3.99 
3.71 
4.93 


4.64 
2.66 


3.41 
2.38 
4.20 
3.44 
3.26 

4.07 
2.37 
4,08 
3.56 
3,04 


.16 
2.33 


.74 

.93 

1.38 

.59 
.65 

■  58 
.70 

.78 

1.02 

.70 


1.39 
.58 


,61 

.61 
.75 
.62 
.67 

.80 
.82 
1.08 
.60 
.82 


16,0 
4.0 


6.3 
4.6 


3.3 
1.9 
2.3 


1.6 

9.0 

10.3 


3.0 
6.2 


3.0 
2.0 
3.6 

8,2 
5.2 

6.0 
3.9 
6,0 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


NEW   ENGLAND 
APRIL   1956 


Temperature 


EAST  WINTHROP 
FARMISGTON 
FORT  HENT 
6AR0INER 
SREENVILLE 

HIRAM  2  S 
MOULTON  CA*  AP 
HOULTON  1  NE 
JACKHAN 
JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MADISON 

MILLINOCK.ET 

MILLINOCK.ET  CAA  AP 

t  MILLINOCKET  DAM 
OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 
ORONO 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
PRENTISS 
PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  0AM 
ROCKLAND 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  1  SSE 

SANFORO  2  NNW 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WINSLOW 
MOOD  LAND 


MASSACHUSETTS 

AOAMS 

AMMERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 
CHARLTON  2 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 

EAST  WAREHAM 
EDGAR TOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
FRAM INGHAM 

HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 
HYANNIS 

ICNIGHTVILLE    0AM 
LAKE    COCHITUATE 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

MIOOLETON 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 

NEW    BEDFORD 
PITTSFIELD   we    AIRPORT 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN    3    N 
ROCHESTER 

ROCKPORT    1    ESE 
SALEM    AIR    STATION 
SANDWICH 
SHELBURNE    FALLS 
SPRINGFIELD    ARMORY 

5T0CKBRI0GE 
5WAMPSC0TT 
TAUNTON 
rULLY    DAM 
TURNERS    FALLS 

MLPOLE 
(ALPOLE    1    S 
(EST    CUMMINGTON 
lESTON 
(ESTOVER    FIELD 


// 
//R 


<  2 


'•9i8 
'•Si? 
*7.7 
50.7 
<.5tO 

«6tl 
46  •  3 

49(3 
49.2 
47.5 

44.8 
50, 5M 
49.4 
49.7 
49.9 

49.3 

44.9 
44.3 
49.4 

47.1 
48.8 
52.6 
47.9 
49.6 

49.8 
49.3 


48.8 
51.9 
51.6 
51.8 
53.2 

55.5 

52.6 

55.1 
50. 9M 
53. 6M 

51. 6M 

50.5 
53.3 
53.5 
55.4 

55.9 
48.7 
51.9 
51.0 
52.1 

52.9 

54.8 
56.1 
53.3 
46.4 

52.5 

48.5 

54.2 

49.9M 

52.2 

50.3 
50.9 
50.8 
48.8 
57.1 

50.1 
49.9 
54. 7M 
49. 7M 
54.6 

53.7 
53.3 
48.3 
55.7 
53.5 


2  S 


29.3 
28.9 
24.9 
29.2 
25.7 

28.0 
27.2 
30.3 
26.4 
29.7 

31.7 
25.1 

27.8 
29.9 
29.0 

24.8 
31. 2M 
29.6 
31.0 
34.5 

30.6 

28.1 
25.7 
32.0 

27.2 
30.1 
29.1 
30.7 
27.2 


32.4 
33.3 
28.2 
33.2 

37.9 

33.8 

30.1 
35.4 
32.1 
34.  3M 

34.  3M 

35.9 

36.0 

33.3 

33.8 

33.8 
29.6 
34.2 
28.4 
32.2 

33.3 
34.0 
33.3 
36.5 
36.3 

38.1 
30.3 
35.4 
38. IM 
33.5 

33.9 

36.3 
35.7 
30.6 
34.0 

29.6 
37.3 
33. OM 
28.0 
30.8 

32.1 
32.4 
25.7 
32.1 
33.4 


39.6 
38.8 
36.3 

40.0 
35.4 

38.7 
36.7 
38.2 

M 
38.0 

40.1 
34.3 
38.6 
39.6 
38.3 

34.8 
40. 9M 
39.5 
40.4 
42.2 

40.0 

M 
36.5 
35.0 
40.7 

37.2 
39.5 
40.9 
39.3 
38.4 

40.2- 
39.5 


40.6 
42.6 
39.9 

42.5 
45.6 

44.7 
41.4 
45.3 

41. 5M 
44. OM 

43.  OM 

43.2 
44.7 
43.4 
44.6 

44.9 
39.2 
43.1 
39.7 
42.2 

43.1 
44.4 
44.7 
44.9 
42.4 

45.3 
39.4 
44.8 

44.  OM 
42.9 

42.1 
43.1 
43.3 
39.7 
45.6 

39.9 
43.6 

43. 9M 
38. 9M 
42.7 

42.9 
42.9 
37.0 
43.9 
43.5 


2^2 
III 
CJ  u^  t- 


1.9 
1.1 


1.5 
.3 
.5 


1.7 
1.4 


2.5 
.6 


1.9 
2.3 


1.2 
1.6 


1.5 
3.5 


1.3 

1.4 
2.4 
2.3 

2.5 
3.2 

1.6 

3.8 
2.3 
1.1 
1.2 


2.6 
.9 

.7 


3.5 

2.9 

3.0 

•  6 

1.1 


759 
778 
855 
705 
883 

780 
844 
797 

805 

742 

915 
787 
756 
796 

899 
716 
756 
736 
677 

743 

849 
891 
720 

626 
760 
718 
764 
728 

737 
758 


726 

567 
746 
668 
575 

602 
702 
587 
695 
624 

567 
646 
605 
639 
611 

582 
767 
649 
756 
683 

651 
607 
602 
603 
671 

586 
761 
600 
624 
668 

679 
649 
547 
749 
576 

747 
638 
627 
776 
660 

654 
669 
834 
625 
638 


No  ol  Days 


Precipitation 


3.86 
3.92 
2.14 
3.85 
3.75 

3.56 
3.23 
3.26 
3.56 
4.01 

4.08 
2.85 
3.34 
3.47 
3.61 

3.43 
3.32 
3.66 

1.70 
3.74 

3.38 

1.98 
3.29 
4.39 

3.15 
2.98 
4.21 
3.22 

3.17 

3.70 
4.50 


4.07 
4.49 
3.37 
3.84 
2.94 

3.00 
3.14 
2.67 
3.19 
2.39 

3.13 
2.20 
3.21 
6.54 
3.65 

3.48 
3.99 
2.46 

4.06 
3.00 

5.93 
4.30 
4.80 
3.56 
2.26 

2.97 
3.38 
2.32 

3.17 

3.84 
2.56 
2.15 
3.33 
5.37 

5.00 
3.01 


2.83 

4.14 


2.73 
2, 


1^^ 

ass 


.25 
1.27 


.59 
.71 


.28 

1.18 


1.36 
.78 


2.23 
.04 

•  18 

.41 

1.22 

.91 

2.35 

1.24 

.20 

1.19 

.94 
.23 

1.95 


.62 
2.07 


1.27 
1.49 


.57 
.64 
.52 

.68 
.80 

•  81 

•  65 
.85 

1.16 


.95 
.73 

•  62 
1^19 
1^25 

■  93 
.50 
1.01 
.33 
.76 

•  64 

•  67 

•  96 

•  96 

.83 

•  88 
.76 
.39 
.55 

.96 

1.10 


.67 

1.29 
•  67 

1.78 
.83 

1.08 
.80 
.41 

1.02 
.53 

1.00 
.83 

1.18 

1.44 

.95 

1.08 
.70 
.92 
.85 
.72 

1.29 
1.56 
1.32 
1.43 
.90 

1.00 
.65 
.92 

1.10 

1.26 

1.08 

.90 

.79 

1.06 

1.00 

.92 

1.03 

.69 

.53 

.80 

1.70 

.75 

.58 


7.5 
3^3 


7.0 
7.2 


7.2 
6.6 

2.0 

4^3 
9^0 
3^7 
4^5 
l^S 

6.0 
2^0 
2.0 
3.5 

10.9 

1U2 

3.4 

10.1 
7^2 

.8 

2.3 

13.0 


6.3 

6.3 


5.5 

9.5 
14.0 
11.1 

3.2 

3.0 

12.1 

4.5 

9.3 


1.5 

14.5 

9.» 

12.5 

10. » 

T 

13.0 

9.0 

7.5 

10.0 

9.5 


T 
14.0 


4^0 
4.2 

T 

6^0 

14^9 

1.0 

11.3 

6^0 


21.2 

7.7 
4.6 


11 

K   6 

2   o 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW   ENGLAND 
APRIL   1956 


Temperature 

Precipitation 

1  1 

< 

III 

1 2  i 

Q  [i:  H 

1 

& 

1 
1 

1 

& 

No  of  Days 

2 

III 

i 

1 

Sno^ 

«,  Sleel 

No 

oi  Days 

Station 

Max 

Mm 

1 

n 

8 

1 

2 
o 
S 

S  S 

k£ 

5  i 

hi 

^1 

S 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

48.9 
52.0 

32.1 
31.1 

40.5 
41.6 

-  3.9 

77 
80 

28 
28 

25 
22 

1 
2 

728 
697 

0 

0 

0 
0 

19 
19 

0 
0 

2.75 
3,75 

.18 

,52 

1.10 

8 
8 

11^3 

I2^e 

10 

9 

e 

10 

2 
2 

0 

1 

AVERAGE 

42.7 

3,52 

7^6 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 

AM 

R 
AM 

47.7 
46.7 
46.3 
52.2 
49.3 

28.0 
29.2 
28.3 
28.7 
28.1 

37.9 
38.0 
37,3 
40.5 
38.7 

-  1.5 

-  2.5 

65 
66 

63 
76 
72 

28 
30 
28 
28 
29 

12 
13 
16 
19 
14 

2 

2 
2 

2+ 
2 

806 
801 
825 
729 
781 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
21 
24 
23 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

2,49 

2.24 
2.41 
2.93 
3.26 

-  .65 

-  .22 

.46 
.53 
.47 
.63 
.82 

17 

5 

17 

16 

5 

1^6 

T 
T 

1^5 

23 
10 
34 
35 

1 
1  + 

1 
1 

7 
7 
9 
8 
8 

0 

2 
0 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

PABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

R 
AM 

50.7 
53.7 
49.6 
45. 6M 
42.2 

28,9 
30,7 
27,3 
25, 4M 
23.2 

39.8 
42,2 
38,5 
35, 5M 
32,7 

-  3.2 

-  1.6 

-  2,4 

78 
79 
76 
63 

55 

28 
28 
28 
28 

4 

18 

21 

16 

0 

-  1 

2 
2 

2+ 

1 

2 

748 
677 
789 
874 
962 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

21 
20 
26 
24 
27 

0 
0 
0 
0 

1 

3.34 
3,59 
4,01 
2.94 
3.44 

.26 
.02 

•  06 

.48 
.76 
.81 
.51 
,74 

23 
16 

8 
17 

5 

9^9 
9^3 

14^0 
3^7 

14^6 

17 
22 
26 

40 
37 

1 

1 
1 
1 
1 

9 
7 
8 
9 

7 

0 

5 

4 
1 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

51.2 
50.1 
49.2 
49.0 
53.3 

28.4 
26.6 
25.0 
29.6 
28.9 

39.8 
38.4 
37.1 
39.3 
41.1 

-  3.0 

-  3.0 

-  2.6 

76 
76 
71 
71 
79 

28 
28 
28 
28 
28 

16 
12 
10 
16 
14 

2 
2 
2 
2 
2 

750 
792 
829 
766 
708 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
26 
25 
23 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

2,96 
2.73 
2.56 
3.05 
4.83 

-   .57 

.42 

1.74 

,70 
.70 
.50 
.81 
1.06 

16 
16 
16 
29 
30 

5^6 
6^0 

5^5 
4^1 
12^8' 

24 
30 
38 
20 
15 

1 
1 
1 
1 
1 

8 
7 
7 
8 
12 

1 
1 
1 
2 
4 

0 
0 
0 
0 

1 

LAKEPORT 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
ttMOUNT  WASHINGTON 

//R 

48.8 
48.7 
47.5 
53.4 
25.7 

29.7 
27.2 

30,1 
28,1 
13.8 

39.3 
38,0 
38,8 
40,8 
19.8 

-  4.8 

-  2.2 

75 
71 
73 
79 
40 

28 
28 
28 
28 
29+ 

21 
12 

20 
15 

3 

12 

2 

1+ 

2 
26 

766 

801 

780 

720 

1362 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 

0 

23 

22 

25 
21 
25 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

3.21 
2.39 
4.61 
4.05 
6,18 

-   .19 

1.42 
.31 

.59 

•  60 

.99 

1.18 

1,30 

16 
29 

8 

8 
15+ 

lO.O 

1.5 

lUO 

25^7 

40 
13 

41 

15 

1 

1 

9 

7 
10 

9 
14 

1 
1 
4 
4 
6 

0 
0 
0 

1 
1 

NASHUA  3  N 
NEW  LONDON 
t  NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 

52.2 
46.2 
51.2 

50.4 
42.8 

29.1 
29,7 
30.9 
29,8 
26,8 

40.7 
38,0 
41.1 
40,1 
34.8 

-  3,1 

-  1.4 

80 
66 
75 
76 
61 

28 
28 
28 
28 
28 

19 
20 
25 
17 
15 

2 
8 

1  + 
1  + 
2 

724 
803 
703 
737 
898 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

1 

22 
21 
20 
21 
25 

0 
0 
0 

0 
0 

3,93 

4.20 
4,14 
3,38 

.61 
-  1.94 

,69 

.85 

1,27 

,70 

29 

16 

8 

4 

«^9 

3.0 

16.1 

17.5 

8.0 

15 
44 
19 
26 

48 

1 
1 
1 
9 
1 

8 

10 
9 
6 

2 

3 

4 
2 

0 
0 

1 

0 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

WINDHAM 

AM 

AM 
AM 

48. 3M 
50, IM 
51.6 
49.0 
55.5 

27, 3M 
29. 8M 
27.6 
27.9 
29.4 

37, 8M 
40, OM 
39,6 
38.5 
42.5 

-  3.7 

73 
78 
79 
73 
82 

29 
28 
29 
29 
28 

16 
22 
10 
14 
17 

2 

2+ 

2 

1+ 

2 

804 
744 
754 
788 
670 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
21 

23 
23 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

3.75 

4,43 
3,67 
1,97 
3,68 

,64 

,93 
,80 
.60 
.43 
.76 

30 
8 
30 
30 
29 

T 

9.7 

11^4 

l.i 

9^0 

42 

14 
28 
14 
10 

1 
1 
"1 
1 
1 

9 
9 

11 
5 
8 

3 
4 
2 
0 
3 

0 

0 
0 
0 
0 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

49(9 
47.7 

29.1 
28.8 

39.5 
38,3 

72 
69 

28 
28 

19 
18 

12 
2 

758 
796 

0 
0 

0 

0 

22 
24 

0 

0 

3,18 
3.19 

-  1.03 

.80 
.69 

16 
30 

8^2 

4^5 

31 

43 

1 
1 

8 
6 

3 

4 

0 
0 

AVERAGE 

38,8 

3.32 

6^9 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 
R 

48.9 
53. 4M 
52.7 
52.7 

36.0 
32. 9M 
33.1 
35,1 

42,5 
43, 2M 
42,9 
43,9 

-  2.4 

-  1,6 

-  2.1 

69 
76 
69 
76 

30 
28 
30 
28 

29 
25 
22 
26 

13 

13 

13 

2 

671 
647 
656 
625 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

8 
17 
17 
14 

0 
0 
0 
0 

1.99 
2.72 
3.31 
3,08 

-  1.38 

-  1.32 

-  .29 

.70 

1.40 
.97 

8 

8 
8 

T 
T 

•  0 
1^4 

0 

T 
1 

1 
8 

6 

9 

7 

1 

1 
2 

0 

1 

0 

AVERAGE 

43,1 

2,78 

•  4 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 

AM 
R 

51.0 
53.5 
48.2 
49.3 
49.3 

30,7 
30.2 
27.2 
32.3 
25.1 

40.9 
41,9 
37,7 
40.8 
37.2 

-  1,7 

-  1.5 

-  4.4 

80 
78 
57 
62 
73 

29 
28 
27 

16 
28 

18 
16 

8 
18 

6 

2 
2 
2 
2 
2 

719 
689 
813 
719 
826 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
20 
23 
16 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

3,88 
3.82 
2.67 
2.47 
3.73 

,61 

-  ,40 

-  ,16 
,39 

•  76 

U18 

•  52 
.76 
.81 

16 
30 
17 
29 
29 

5^5 

4^0 

3^0 

•  2 

7.0 

12 
2 

20 
2 

29 

1 

1  + 
1 
1+ 

1 

10 
9 
6 
6 
8 

3 
3 
1 
1 
3 

0 

1 

0 
0 
0 

CHELSEA 
CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 

AM 
AM 

47.2 
50,1 
48.3 
45.4 
51.1 

23.5 
30,7 
28,4 
28,6 
29.6 

35,4 
40,4 
38,4 
37,0 
40.4 

-  3.5 

-  3.5 

-  3.4 

-  .9 

56 
69 
74 
63 
62 

28 
28 
28 
29 
16+ 

6 
18 

9 
10 
11 

2 
2 
2 
2 
2 

883 
731 
792 
833 
734 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
18 
23 
21 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

3,11 
2.04 
4.81 
2,45 
3,43 

,32 
-   ,23 

,18 
.52 

•  86 

.88 

•  80 

•  73 
1^21 

30 
29 
30 
17 
29 

1.3 
.0 

.3 
2^0 

25 

3 

1 
1+ 

8 

5 

12 

7 

7 

2 

1 
3 
1 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

LEMINGTON 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

AM 

46.2 
47.8 
46.1 
35.7 
47,3 

24.0 
29.1 
29.2 
18. 8M 
26.4 

35.1 
38.5 
37.7 
27. 3M 
36.9 

-  4,3 

66 

65 
67 
58 
60 

27 
29 
28 
30 
27 

7 
13 
14 

13 

2 
2 
2 

2 

890 
790 
813 
1161 
840 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

14 
0 

27 
23 
22 

26 

0 
0 
0 
0 
0 

0  2,60 
2.45 
1.94 
3,04 
2,42 

-   .52 

•  56 

•  54 

•  48 

•  77 

•  64 

4 
30 
16 
29 
29 

4^0 

i.e 

T 
8^5 

T 

IS 
15 
SO 
22 

1 
1 
1 
1 

8 

7 
6 
8 

7 

1 
1 
0 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

RANDOLPH 

READSBORO  I    SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS 

AM 

49,0 
48, 7M 
48,1 
51,3 
49.6 

28,4 
28, IM 
28,5 
32,0 
33,2 

38.7 
38. 4M 
38.3 
41.7 
41.4 

-  1.6 

-  .9 

-  1.6 

64 

74 
76 
71 
60 

28 
28 
29 
28 
16+ 

13 
13 
12 
17 
24 

2 

2 

1 

1 

26 

781 
788 
795 
694 
703 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

21 
24 
21 
15 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

1,92 
3,32 
4,88 
2,38 
2.94 

-  .36 

.39 

-  .73 

-  ,04 

•  48 

•  86 

•  80 

16 
16 
30 

T 

1^5 

11«0 

4,0 

T 

0 
16 
34 

3 

1+ 

1 

1+ 

7 

10 

6 

0 
3 

2 

0 

s 

0 
0 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WEST  BURKE 

WILDER 

AM 
AM 
AM 
AM 

48.9 
42.7 
51.7 
46.4 
49.2 

28,6 
24,6 
28,4 
22,8 
28.2 

38.8 
33.7 
40.1 
34.6 
38.7 

-  3.3 

-  2.9 

60 
67 

80 
60 
71 

28 
29 
29 
28 
29 

13 

-  3 

17 

6 

12 

2 

2 

2 

2+ 

2 

780 
934 
739 
907 
782 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
0 
0 

0 

22 
22 

23 
28 
22 

0 

1 

0 
0 
0 

2.34 
6.36 
3.67 
2.90 
2.83 

-  ,27 
.68 
.21 

-  .60 

-  .34 

.56 

1.03 
1.00 

•  66 

•  64 

17 
30 
16 
17 
30 

•  5 

19.5 

7.5 

2.5 

10 
47 
19 

12 

1 

1+ 

1 

1  + 

8 

10 

9 

8 

7 

1 
3 
2 

1 
3 

0 

1 
1 

0 
0 

WOODSTOCK  3  ENE 

47.8 

26,8 

37.3 

-  4,6 

69 

28 

9 

2 

825 

0 

0 

26 

0 

2,75 

-   .24 

•  80 

16 

3.0 

40 

1 

6 

2 

0 

AVERAGE 

38.0 

3.08 

3.6 

t    DATA    RECEIVEC    TOO    LATE    TO    BE 
INCLUDED    IN    DIVISION    AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Toble3 


Day  of  month 


13       14       15 


16      17      18 


22     23      24     25      26      27     28     29      30      31 


CONNECTICUT 

ANSON  l< 

liM 

aAKERSVlLLe 

*a*S 

BALTIC 

1>«9 

BARKHAHSTED 

».17 

BEACON    FALLS 

AiOl 

B8I06EP0ST    aa    AP 

R 

2iSt 

BDISTOL    3    a 

t.AB 

BROOIU.YN 

«.3a 

BULLS    eRIO«£    OAH 

*.13 

BURLINGTON 

R 

>.22 

COCItAPONSET    RANGER    STA 
COLOIESTER 
COLXlNSVlLLE    1    S 
CREAM   HILL 
DANBURV 

DAMSON   LAKE 

0CR8V 

EAST    HAVEN 

EASTON    LAKE    RESERVOIR 

FALLS    VILLA&E 

GROTOh 

HARTFORD  BRAlNARD  FLO// 
HARTFORD  MB  AIRPORT 
HEMLOCKS  RESERVOIR 

KENT 


LAKE    ICONOMOC 

3i6e 

LAUREL    RESERVOIR 

9i23 

MAN CHESTER 

2.76 

MANSFIELD    HOLLOa    OAN 

2>a3 

NEAO    POND    RESERVOIR 

6.0a 

NIMLETOaN    as 

3.0a 

MIOOLETOaN   4    a 

3.10 

NILFORO 

3.6« 

MOHAaK    RANOER    STA 

3.06 

MOUNT    CARMEL 

3.61 

NATCHAkXi    RANGER    STA 
NATHAN    HALE    ST    FOREST 
NEW    HARTFORD 
NED    HAVEN    MB    AIRfHWT 
NEm    LONDON 

NORFOLK    2    SW 

NORTH  BRANFORD 

NORTH  GUILFORD 

NORmALK 

NORmALK    gas    PLANT 

NORMICH    5    SN 
PACMAUG    FOREST 
PEOPLES    RANGER    STA 
PROSPECT 
PUTNAM 

PUTNAM    LAKE 
ROCK.Y    RIVER    DAM 
ROUND    PONO 
SALlSdURT 
SAUOATuCK    RESERVOIR 

&MEPAU6    DAM 
SHUTTLE    HeAOOW    RESVR 
STAFFORD   SPRINGS 
STAMFORD    5    N 
STEVENSON    DAM 

STORRS 
THOMASTON 
THOMPSONVILLE 
TORSINGTON 
TOftRlNGTON    2 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 
HATERBUfiV    CITY    HALL 
HEPAWAUG    RESERVOIR 
NEST BROOK 
l»EST    HARTFORD 

VEST    HARTLANO 
VHIGVILLE    RESERVOIR 
WHITNEY    LAKE 
llftHAM   RESERVOIR 
MILLIKANTIC 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


•OS  li03   T 


RECORD  MISSING 


RECORD  HISSING 


•RECORD  HISSING 


6MUSTA    CAA    AIRPORT 

3.41 

liUMOR   OOa   FIELD 

2i3B 

lAR  HARBOR 

A.20 

O-fAST 

3.<k4 

IRASSUA   DAM 

3.37 

WI0«TON    1    NNa 

3.26 

niMSMicic 

4.07 

;AllleOU   MB   AIRPORT         //R 

2.37 

miNNA 

A.oa 

aSTPORT 

3.SS 

iAST   SANftERVILLE    S    SE 

3.04 

»ST   HINTHROP 

3.a« 

iUjKORTM 

3.a7 

XmlNGTON 

3.92 

08T  FAIRFIELD 

2.7B 

OST   KENT 

2. 14 

iWDIMER 

3. S3 

■LEW 

1.77 

REENVIU.E 

3.75 

liUM    2    S 

3.36 

OULTON   CAA    AP 

3.23 

HILTON    1    NE 

3.26 

KXMAN 

3.S9 

MESBOm 

4.01 

EDISTON 

4.06 

iJN6   FALLS    DAM 

2. S3 

"    >CMIAS 

4.57 

U>ISON 

3.3* 

lOOLE    DAM 

2.60 

-:nocket 

3.47 

-iNOCKET    CAA    AP 

3.61 

: DOCKET    DAM 

3.43 

L1EA0 

3.34 

jaN 

3.32 

*JKN    CAA    AIRPORT 

3.66 

ONO 

1.70 

•rtlano 

3.74 

«TLANO    as    AIRPORT      //R 

3.3S 

ENTISS 

ESQUE    ISLE 

i.oa 

.03       .01      .40 


T  T  .46 

T  .04      .34 


■  02      T  (04 


.11       .03      T 


.30      .23 

.35      .17      .01 
.14      .90 


.30       .63       .04 

.25     .02     .as 

.55       .15    1.16 


■56       .oa      .84 
.30      .41       .1 
■50      .ao     T 


I  NotM  FoUowlna  Station  lodM 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

1 

Day  ol  month 

1  1  "2  1  3 

H 

M« 

7  1  8  1 

9 

10  1  11  I  12 

13] 

14  1 

15  r 

16 

17  1  18 

19  1  20  1 

21 

22 

23 

24 

25  1  26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

RIPOOENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROXBURY 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORO  1  SSE 

3^29 
^•39 
3.27 
3.19 
2,96 

.07 

.34 
.82 
.83 
•  88 

•  96 

•  22 

•  01 

.31 

T 
T 

.38 

.21 
.02 

T 
.02 

.11 

.02 
.01 

.08 
.09 

•  09 

.11 
.09 

.01 
.96 

.81 
.80 
.67 

•  29 

•  09 

•  13 
■  20 

.03 

.04 

7     .03 

7 
•  09 

.04 
.29 
.13 
.09 
.09 

.12 
.80 
.12 
.22 

.19 

.13 

.05 

7 
.02 

.02 
.03 
.20 
.04 

•  19 

•  15 
.46 
.26 
.29 

.04 
.37 

■  43 

■  39 

.84 
.49 
•  83 
.07 
.11 

SANFORD  2  NNW 
SOUTH  ANDOVER 
SQUA  PAN  DAM 
THE  FORKS 
UNITY 

4<21 
2.67 

2.<>g 

2^77 
3.22 

•  04 

•  37 

•  36 

T 

•  62 

•  03 
.27 
.80 
.72 
.27 

.72 

.02 

.10 
.11 
.20 

T 
.06 

7 
T 

.76 

•  91 
■  03 

•  08 

•  36 

.36 

.36   .04 
.96   .03 

.94 

.18 

7     .05 
.04 

•  14 

.22 

.06 

.12 

.08 

.60 
.16 
.22 
.02 
.39 

.02 
.04 
.02 

.09 

.03 
.01 

7 

.02 
.38 
.07 
.52 

.27 

■  38 

■  21 

■  08 

■  39 

.96 

.29 
.47 
.99 
.36 

UPPER  DAM 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WlNSLOW 

WOODLAND 

2.39 

3.17 

3.70 
4.90 

RECORD  MISSING 

•  49 

•  91 

T 

•  91 

.03 
.95 

.46 

T 

•  30 

.05 
.05 

.06 

T 

.04 
.04 

T 

.10 

.28 

7 

•  20 

•  44 

•  36 

1^10 

.28 
.03 

.37 

7 
.18 

•  02 

7 

7 

.16 
.08 

■  10 

■  20 

.07 
.59 

.79 

.57 
.12 

.02 

.03 

.02 

.02 

.08 

.47 
.18 

.36 

.30 

■  93 

■  32 

■  20 

■  62 

.03 
.12 

.61 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 
ASHSURNHAM 
ASHLAND 

ATHOL  3  E 

4.07 
4.49 
5.09 
3.64 
3.71 

.12 

.12 

T          .11 
.19 
.09 

•  01 

•  27 

T 

.12 

.34 
.02 
.18 

•  42 
•01   ^79 

•  69 
1^18 

.07 

.96 

.24 
.80 

T 

.02 
.03 
.04 

.02 
.33 

•  60 

•  39 

•  57 

•  37 
.60 

.94   .10 

7 
.32   7 
.59 
.30 

.09   7 

7 
T 

7 

7 
7 
.04 

■  43 

■  01 

.29 

.44 
.13 

.07 

.05 

.92 
.26 
.55 

.07 
.12 

.01 

.08 

.09 

.08 
.08 

1.29 

7 

■  45 

■  44 
1^10 

■  44 
.35 

.67 
.29 
.65 

.28 
.68 

BEECHWOOD 

BELCHERTOWN 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL              // 

BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

2.59 

4.46 
3.37 
3.84 
2.94 

.14 

.12 

•  09 

T     .14 

.06   .06 

.01 

•  18 

•  04 

•  04 

.02 

.33 

.02 

.06 

l^OO 
T     .60 
T    1.78 
T     .83 

.62 

.34 

.09 
.09 
.01 

T 

T 
.01 

.01 

.02 
.01 
•  02 

.02 
.12 
.19 

.32 
.70 

•  61 

•  46 
.32 

.49 

.18 
.15 

.05   7 
T     7 

7 

.07 

.04 

7 
•  04 

■  01 

7 

.07 
.22 
.60 
.28 
.29 

.17 

.28 

.02 
.04 
.10 
.21 

.15 
.12 

7 
7 

.22 

.37 

■  43 

■  38 
.47 
.94 

.16 
.72 
.67 
.16 
.12 

BOYLSTON 
BROCKTON 
CHARLTON  2 
CHATHAM 
CHESTER 

4.30 
3.00 
3.14 
2.90 
9.95 

* 

.10 

.13 

.19   .03 

.29 

• 
T 

•  08 

•  10 

.28 
.06 

.19 

»     • 

1.08 
.07   .80 
.05  1.50 

2.25 

1.52 

.09 
.04 
.30 

T 
.06 

T 
T 

« 
T 

.09 
.02 

* 

.62 

.73 

.20 

.72 

.93 

.10 
.08   7 

.09 

T 

•  08 
7 

•  02 
.05 

■  03 

.<»9 
.14 
.19 

.40 

.25 

.14 

.11 

.07 

7 
.15 

7 
.01 

.38 
.51 

.72 

1.08 
.21 
.39 

CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 
COLDBROOK 

4.12 
2.97 
9.19 

2.39 

4.31 

.13 

.11 

.10 

T 

.11 

T 
•  12 

.23 

.04 
.03 
.21 
•  24 

1.30 
.38 

1.02 
.93 

.01 

.34 
.06 
.10 
1.04 

T 

7 

.64 
.17 
.26 

.51 

.10   .06 

.41 

.11 

.63 

.29 

7 

•  06 

•  06 

.49 
.03 
.39 

.13 

7 

■  19 

■  19 

■  28 

.04 

.09 
.15 

.14 
.29 

7 

.09 

.33 
.39 
.62 

.44 

.69 

.20 
.39 
.12 
1.62 

EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EDGAR TOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2    S 

4.41 
3.13 
2.20 
3.21 
9.94 

.08 
.18 

•  49 
•23   •OS 

•  OS 

•  03 

•  02 

•  06 

•  31 

•  08 

•  06 

•  24 

1.01 
1.00 
.83 

.03  1.18 
1.44 

.09 
.20 
.09 
.09 
.26 

T 

T 

T 
.44 

.52 

.50 
.36 
.41 
•  61 

.29 
.96 
.22 

.34 

.19 

.17 

7 

7 

.09 
.13 

■  51 

■  02 

■  33 

.02 
.16 

.08 
.24 

.09 

7 
.02 

.97 
.01 

.10 
1.43 

.93 

.14 
.17 
.21 
.99 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

3.69 

3.12 
3.90 
3.93 
4.22 

•  14 

.15 

T          .06 

.01        .07 

.12 

•  01 
.01 

•  02 
.07 
.26 
.28 
.20 

.99 

.61 

1.03 

.39 

1.11 

.39 
.17 
.15 
.12 
.05 

.04 
.03 

.35 

.30 

.57 
.40 
.56 

.96 

.61 

.22   7 
.29 
.18 

7 
.21 

.02 

.02 

.03 
.09 
.14 
.07 

.14 

■  32 
.26 
.21 
.28 
.24 

.01 
.02 
.01 

.10 
.11 
.06 
.13 
.10 

.09 

.52 
.32 

.51 

1.36 

.82 

.30 
.21 
.62 
.55 
.67 

HATCHVILLE 
HAVERHILL 
HEATH 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 

2.55 
3.48 
3.89 
4.61 
3.99 

.27 

•  11 
T          .10 

•  16 

T          •OS 

•  21 
,01 

.08 

T 

.18 
•  20 
.19 

.85 

T    1. 06 
.50 

T    1.19 
•  49 

.19 

.04 
.14 
.01 
.07 

T 

T 
.03 

T 
.04 

.06 

.40 

.48 
.75 
.78 
.70 

.10 

.03   T 
.23   T 

.17 

.62   .07 

7 
T 
7 

.02 

.16 

7 

7 

.30 

■  33 

.40 
.35 
.27 
.28 

7 

.11 

■  23 

■  10 

.10 
.05 

.09 
.04 

.30 

7 

.08 
.11 
.09 

7 

T 

.61 

.30 

.80 

.20 

.20 
.36 
.76 
.64 

.70 

HUBBARDSTON 
MYANNIS 
IPSWICH 
JEFFERSON 
KNIGMTVILLE  DAM 

4.10 
2.46 
3.66 
9.40 
4.06 

•  10 

•  20 
.01        .15 

•  20 

T 
.01 

•  13 

•  30 

7 

.08 

.29 

.44 
.92 
.55 

.89 

.22 
7 

.30 
1.76 

T 

T 

.01 

.03 

.46 
.38 
.22 

.72 

.28 

.33 
.86 
.08 

.13 
.09 

■  19 
T 

.10 
.28 
.02 
.70 
.23 

.33 

.30 

.32 

.98 

.07 
.03 
.19 

.19 

1.24 

1.16 
• 
.63 

.74 
.16 
.26 
1.37 
.65 

LAKE  COCHITOATE 
LAWRENCE 
LEXINGTON 
LOWELL 

MANSFIELD 

3.00 
9.93 
4.90 
4. BO 
2.93 

.11 
.04   .03 

.10 
.13 

T 

•  32 

•  28 

T 

.04 

.08 
.02 
.02 

.72 
T     .63 
1.99 
.94 
.81 

.27 
1.12 

•  09 

•  26 
.33 

.19 

T 

T 
T 

.02 

T 

.25 

.17 
.02 

.29 
.44 
.41 
.62 
.25 

.44 
.01   7 

•  11 
.51 

7 
7 

T 

.08 

7 

7 

.34 

.29 

.91 

.01 

.32 
.19 

.14 
.10 
.16 

.08 

7 

.01 
.11 

1.12 

7 

.47 
1.29 
1.50 
1.32 

.19 

.26 

.20 
.20 
.43 
.17 

MIDOLEBORO 
MI DOLE TON 
MILFORO 
MILL8URY 
MONTAGUE  CITY 

2.73 
3.96 
3.51 
3.76 
3.32 

T         .14 

.04        .10 

.16 

.10 

.08 

.01 

T 

.07 

.10 
.03 
.04 
•  21 

.01  1.00 
.23 

.85 

1.16 

.49 

•  32 

.38 

•  39 

•  10 

.14 

T 

.76 

•  24 
.35 

•  50 

•  72 

.24 
•  29 
.99 

.40 
.16 

.13 
.03 

7 

■  06 

.09 
.07 

.04 
.24 

.03 

.37 
.27 
.24 
.23 

7 
.01 

.15 

.14 
.09 

.07 
.07 

1.43 
.90 
.48 
.39 

.05 
.29 
.23 

.40 
.60 

MOUNT  WACHUSET 
NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 
NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 

NEW  SALEM 

2.26 
2.97 
3.28 

3.47 

.19   .44 
.35 

.01       .11 

•  11 

•  08 

•  06 
.26 

•  10 

.03   .90 

.01  1.00 

.23 

.60 

•  04 

•  05 
.46 

•  12 

T 

T 

.01 

.22 

.01 

•  09 

•  79 
.60 

.66 

.88 

.36 

.13 

7 

.04 
.19 
.04 

■  01 

.92 

7 

.04 

.30 

T 

.36 

.10 

.25 

7 
.02 

.06 

.29 

.11 
.06 

7 

.01 

7 

1.14 

.10 
.49 
.51 

.98 

.01 
.19 
.41 
■  77 

NORTHBRIDGE 
PELMAM 
PELHAM  2 
PEMBROKE 
PERU 

3.98 
5.04 
4.16 
2.19 
4.92 

.15 

•  17 

.12 
.10 

T 
T 

•  22 

•  09 
.02 
.06 

1.17 
.90 
.40 
.90 

1.86 

.43 
•  11 
.30 
.39 
.22 

T 

.03 

T 
.09 

.37 

•  70 

•  90 
.29 
.53 

.69 
.21 
.22 
.35 
.63 

.01 

7 
7 
7 
.09 

.02 

.03 

.40 
.20 
7 
.43 

.20 
.05 
.19 
.09 
.02 

•  02 
.07 

.18 

.08 
.09 
.08 
.22 
.01 

.99 

.70 
1.36 
.27 
.10 

.39 

1^35 
■  81 
.13 
.68 

PETERSHAM  *,    N                             R 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT   R 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

PRINCETON 

3.30 
3.38 
3.7» 

2.32 
9.87 

.10 

•18   ^02 

.17 

•  10 

.11 

T 
• 

•  20 
.10 

.31 

.42 

.02   .48 
.66 

.92 

• 

.10 

.10 

.02 

2.39 

.02 

T 

.02 

.90 

•  70 

•  69 

.73 

•  61 

.20 

7     .06 

.26   .02 

.14 
1.04 

7     7 

.13 

7 

.09 
.29 

.32 

.47 
.40 

7 
.43 

.12 

7 

.07 

.02 
.10 
• 
.22 

.09 

.17 

7 
.11 

.05 

.34 
.19 
.27 
.18 

■  71 

■  36 
.92 

■  13 
U63 

PROVINCETOWN  3  N 
OUABBlN  INTAKE 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 

9.33 

3.17 
3.84 
2.96 

•  13 

•  10 

•  10 
T          ^19 

•  05 

•  02 

.32 

.08 

T 

1.00 

1.10 

1.10 

T     .96 

.33 

.34 

.11 
.03 

T 

.02 

7 

T 

.15 
.02 

•  76 

•  44 

•  33 

•  31 

.16 

.36 

7 
7     7 

.08 

7     7 

.17 
.04 
.05 

.24 

.25 
.10 

.26 

.03 

.03 

.16 
.11 

.09 
.16 

7 
.02 

.02 

7 

.89 
.13 
1.25 
1.08 

1^14 

■  17 

■  20 

■  11 

SANDWICH 
SE6REGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
S0UTHBRID6E  3  E 
SOUTH  EGREMONT 

2.15 
2.72 
3.33 
3.21 
4.54 

•08   ^06 

•  07 

•  10 

•  20 
.21 

.05 

T 

.16 
.09 
.06 

T     .90 

.45 
T     .80 
.05   .63 

.03 
1.21 
.08 
.37 
.02 

7 

T 

.36 

■  19 

•  79 

•  93 

.54 

.72 

.10   7 
.33 
.68 

.10 
.01 

7 

.02 

.18 

7 
7 

7 

■  18 

7 

.04 

.01 

.34 
.03 
.64 

.13 
.17 
.03 

.19 

.02 

7 

.12 

7 

.17 

.09 

.11 
7 

.08 

.27 
.52 
.80 

■  12 
.37 
.61 
.06 
.72 

SPOT  POND 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STOCKBRIDGE 
SWAMPSCOTT 

4.90 
5.37 
4.72 
5.00 
3.01 

•  11 

•  29 

•  17 
•  17   T 

.01        .07 

.20 

• 

.08 
•  10 

.02 
.05 
.28 

1.23 
1.06   .93 

.09  1.00 
.81 

.85 
1.08 

T 

.03 

.01 
•  01 

.03 

T 

.10 

.23 

.08 

•  28 

•  75 

•  87 

•  38 

.43 

.17   .01 
•79   .01 
7     .02 
.01   7 

7     .03 

.09 

7 

.05 

7 

.08 

.10 

.02 
.49 
.19 
.62 
.23 

.32 

7 

.18 
.60 
.21 
.10 

.17 

7 

.02 

.10 

1.10 
.74 

.64 
.92 

.32 

.62 
1.52 
.65 

.19 

TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 

9.39 

3.47 
2.83 
4.14 

.15 

.08 

•07   .02 

T     .28   .13 

.03   .19 

•  09 
T 

•  17 

•  03 

•  06 

.06 
.23 

.04 

T    1.03 

» 
T     .69 
T     (92 
•20   ^48 

.10 
2.90 

.07 
.24 

.01 
•  20 

•  02 
.20 

.09 

.49 
.12 

.59 
.47 

•  39 

•  93 

•  80 

.09 

.27 

T 

.03   T 

.10   7 

7 

.01 
•  10 
■  10 

.19 

7 

.08 
.90 

.03 
.07 

.08 
.24 

■  51 

■  30 

■  28 

.19 

.17 
.09 
.13 
.03 
.12 

7 
.09 

7 

.43 

.18 
•  43 
.16 
.49 
.40 

.79 
.37 
.19 
.22 

WARE 

WARE   2 

WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST  CUMMINGTON 

2.20 

4.58 
3.68 

4.47 

RECORD  MISSING 
.19        .26 

.15 
T     .07 

T 

•  01 

•  06 

.04 

.10 
.02 

•  40 
T     ^29 

•19  1.70 

.01 

.39 

.10 

T 

7 
T 

.24 

•  22 

•  51 

•  46 

•  57 

•  23 

•  76 

•  31 

.12   ^02 

7 

7     7 

.02 

7 
.02 

7 

.01 

.20 

7 

.26 

.07 
.33 
.43 

.01 

.27 
.25 

.01 
.09 
.13 

.09 

•  07 

•  07 

7 

.37 

.49 
.96 

.17 

.68 

.71 
.46 
.53 

WESTFIELD 
WESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WEST  RUTLAND 

4.31 
2.73 
3.60 
2.86 

4.51 

.19 

.07 
T     .09 
.20   T 

•  09 

T 
•  02 

.17 

T 
T 
.25 

.09   .94 

.75 

T    1.40 

.45 

.01 

.09 

T 

1.60 

T 

T 

T 
.20 

.79 

•  56 
.3* 

•  48 

•  57 

.11 
•  13 
.22 

.01   7 
.31 

■  02 

7 

7 

.46 
.24 
.44 
.21 

.10 

7 
.50 

.09 

.07 
.18 

.15 

.08 

7 
7 
•  11 

.98 

.61 

.48 
.41 
.39 

.79 

.32 
.90 

■  17 
1^08 

W 1 NCHENDON 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

WORCESTER 

3.59 
2.79 
3.79 

.04 
•08   .02 
T     .12 

•  13 

.26 

.04 

T     .52 
T    1.10 

.75 

T 
T 

T 
T 

7 

.39 
.30 

.49 

•  51 

•  59 

.28   7 

.10 

7 

7 

.01 

.01 

.10 
.33 

.49 

.07 
.14 

.08 

7 
7 

■  33 

7 

.52 

.29 

.47 

.67 

■  21 

■  47 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continuod 


Da7  of  month 


8        9       10       II       12      13      14       15      16      17      18      19      20      21      22     23      24     25      26      27      28     29     30      31 


NEW   HAMPSHIRE 

WTM    2    SW 
BCNTON 
KRLIM 
aCTHLEHCM 
BLACKMATER    0AM 

aOt>    &ARV1NS    FALLS 
eSAOFORD 
BUCKS   COftMER 
CAMPTON 

CANMON    HOUNTAIN 

CENTER    KARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  we  AIRPORT 

OIIVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  OEERINC 

EASTMAN  FALLS  0AM 

ERROL 

FASVAN 

FIRST  CONN  LAKE 
FITZHlLLtAM  3  SH 
FRANKLIN  I    NH 
FRANKLIN  FALLS  0AM 
6ILHANT0N 

6RAFT0N 

6REENVILLE 

HANOVER 

JEFFERSON 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 
MANCHESTER 
MARLOW 

HASSA8ES1C  LAKE 
MERIOEN 

MILAN  7  N 
NILFORO 

MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA  3  N 
NEM  LONDON 

NEWPORT 

NORTH    CHICHESTER 

NORTH    STRATFORD 

NORThmOOD 

PETERBORO    2    5 

PINKMAM    NOTCH 
PLrHOuTH    I    HNH 
PORTSMOUTH 
SOUTH   QANBURV 
SOUTH    LYN0E80RO 


SE 


SOUTH    MEARE    X 

SURRY    MOUNTAIN    0 

TAMWORTH 

TROT 

■ALPOLE    2 

WEST   CANAAN 
MEST    MENNIKER 
■EST    LEBANON 
MEST    RUMNEY 
liHITEFIELO 

HILMOT 
HIMOHAM 

■OLFEBORO  FALLS 
WOOOSTOCK 
YORK  PONO 


RHODE  ISLAND 
AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  MB  AP 
6RCENVILLE 
KINGSTON 
VROVIOCNCE  MB  AIRPORT 


«00N SOCKET 


SARRE 

ItM 

bellohs  falls 

3tM 

BChNINCTOM    2    NH 

3,a2 

8£T«L 

2.7i 

ftCOOHFlELO 

i.tl 

BUIU.IMOTOM    MB    AIRPORT       R 

2t«T 

CANAAN 

1«7« 

CAVENDISH 

U73 

CHELSEA 

>.ll 

OtllTENOEN 

CO«W(AU.     I    N 

2.0* 

OANVILLE 

2|05 

DORSET    1    s 

*«81 

EAST    BARNET 

2>«9 

EMOSeuRIi   FALLS 

3*«3 

eSSEI    JUNCTION 

2>2} 

SILMAN 

1.90 

HWTINSTON   CENTER 

1.77 

lENINGTM 

2.10 

NANCMESTER  CENTER 

1.9J 

"ARSMFIElO 

2. at 

«A»S   MILL 

A.M 

MC    IMOOE    FALLS 

2.30 

MIDOLESEX 

2.'>S 

M0»TPEL1ER    CAA    AIRPORT 

l.» 

MOUNT   MANSFIELD 

«£»PORT 

2.*2 

«0«TmFIELO   NOSMIOl   UNIV 

1.92 

NMTH   SPRINSFIELD 

2.12 

•  EXU 

4.19 

PLYMOUTH   UNION 

3.91 

•ANOOLPn 

3.32 

RANOOLPM   CENTER 

2.S7 

REACINe    HILL 

•EACSeOKO    1    SSE 

«.ae 

2.31 
2.«« 
2.2« 
2.*1 
2.9> 

*.20 


3.39 

3.07 
3.3* 
*.70 
3. 07 

3.M 

*.01 
2.03 
2.30 

2.9* 

3.** 
3.«0 
2.9« 
2.73 
2.0* 

2.36 
3.0« 
3.09 
2.39 

*.e3 


3.02 

*.09 
3.09 


2.07 
3.07 
2.09 

«.20 


2.07 
1.97 

3.2e 


1.19  .39 

.99  T 

.90  .30 

l.ie  .01 


RECORD  HISSING 


.09      .0*      .09 


•10  .22  . 

.07  .00  .1 

•IS  .20  T 

•11  ^02  •lO 


20 

.29 

** 

•  66 

50 

•  IS 

•  it 

IS 

•  3«> 

76 

•  OS 

09 

■  *^ 

01 

•  99 

35 

•  06 

.»7 

62 

.77 

•  22 

2* 

.6* 

•  0* 

02 

.30 

.27 

■  91 

•  61 

OS 

.63 

.67 

01 

.*9 

.72 

* 

.99 

•  29 

•  OC 

•  96 

- 

•  *0 

•  76 

I  NotM  Following  SuUoo  tndwx 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 


Table  3-Continued 

APRIL 

1956 

3 

Day  of  month 

Station 

0 

s 

1   1 

2   3 

4  1 

5   6 

7  1  8  1 

9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1  26 

27 

28 

29  1  30 

31 

ROCHESTER 

3.71 

T 

.47 

T 

•  95 

.31 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.82  1.16 

RUTLAND 

2t38 

.44 

•  20 

.03   T     .05 

•  20 

.26 

T 

T 

•  16 

.21 

.01 

T 

.05 

*     .77 

SAINT  ALBANS 

2.94 

.15 

.11 

.08        .08 

.06 

.46 

T 

•  04 

T 

•  06 

T 

.05 

.46 

.59   .80 

SAINT  JOHNSBURY 

2.34 

.16 

.06 

T     T 

.33 

.56 

•  18 

T 

•  12 

.05 

T 

•  16 

•33   .39 

SALISBURY 

2.76 

.19 

T 

.27 

.32 

.40 

•  05 

.17 

.10 

T 

.05 

•    1.21 

SEAR5SURG  MOUNTAIN 

3.24 

.13 

.11 

.41 

•  35 

•  19 

.04 

.76 

•  63 

.03 

•  03 

.01 

•  23 

.25 

.07 

.06 

.04 

.51  1.35 

SEARSBURG  STATION 

i,ia 

.07 

.09 

.31 

.26 

.15 

T 

.82 

•  93 

•  03 

•  03 

.36 

.30 

•  07 

.03   .06 

.03 

.37  1.23 

SOMERSET 

5.33 

.06 

.07 

•  44 

•  80 

.36 

•  01 

.49 

•  72 

•  01 

.03 

.47 

.16 

•  16 

.08 

.06 

•40  1.03 

SOUTH  LONDONOeRRV 

4.04 

.02 

•  07 

•  36 

•  15 

.28 

T 

.76 

•  76 

•  01 

T 

.15 

.12 

•  11 

T 

.01 

.43   .79 

SOUTH  NEWBURY 

2.32 

T 

•  46 

T 

T 

.35 

.53 

.02 

T 

T 

•  05 

.06 

•  07 

T 

.17 

•21   .60 

SPRINGFIELD 

3.34 

T 

T 

•  31 

T 

.50 

•    • 

.68 

•  68 

•  31 

•  09 

T 

.07 

*     .90 

TOWNSMEND 

RECORD 

MISSING 

UNION  VILLAGE  DAM 

3.16 

T 

.02 

•  43 

T 

•  02 

.48 

•  65 

T 

T 

•  02 

T 

.21 

T 

•  14 

T 

.46   .73 

VERNON 

3.67 

•  04 

•  17 

•  41 

.08 

•  03 

1.00 

•  25 

•  02 

•  28 

.29 

.13 

.02 

.09 

.30   .64 

WAITSFIELO  1  S 

1.36 

•  37 

.05   T 

•  33 

•  36 

T 

•  20 

•  06 

•  09 

T 

.02 

.02   .06 

WARDSBORO 

4.30 

T 

•  OS 

•  25 

•  33 

.03 

T     T 

•  79 

.89 

•  03 

T 

.23 

T 

•  24 

•  10 

T     T 

T 

.02 

.47   .84 

WATERBURY 

2.91 

.10 

•  33 

•  03 

•  33 

•  48 

T 

•  31 

•  19 

.08 

.15 

•23   ^70 

WEST  BURKE 

2.90 

.05 

•  28 

•  06 

•  29 

.66 

.12 

.12 

.26 

•  02 

.01 

.02 

.48 

•06   ^47 

WEST  HARTFORD 

2.30 

T 

•  28 

.21 

T 

.39 

T 

.06 

•  05 

.12 

T 

.06 

•45  •es 

WESTON  2  S 

RECORD 

MISSING 

WEST  TOPSHAM 

1.60 

.25 

. 

.50 

T 

.10   .75 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

3.15 

.04 

T 

.22 

.29 

•  04 

•  37 

.59 

•  07 

.09 

.28 

•  01 

.06 

.46   .63 

WHITINGHAM  3  W 

4.48 

.01 

.08 

.13 

•  53 

•  12 

T 

•  87 

.66 

T 

T 

•  45 

.25 

.06 

•  06 

.03 

T 

.47   .76 

WILDER 

2.83 

.01 

T 

•  25 

.15 

•  01 

.33 

.58 

T 

.06 

•  08 

.15 

.05 

T 

.52   .64 

WOODSTOCK  3  ENE 

2.76 

T 

.19 

•  19 

T 

T         •OS 

.80 

•  09 

T 

T 

T 

.06 

•  23 

T 

T 

T 

.71   .40 

te  basis.   Tbere  will  be  ; 
om  tbe  post  office. 


REFERENCE  NOTES 
Tbe  four  digit  ideot If icat loo  ounbers  in  tbe  Index  number  column  of  tbe  Station  Index  are  assigned  on  a  st 
Figures  and  letters  following  tbe  station  name,  sucb  as  12  SSW,  Indicate  distance  la  miles  and  direction  f 
Observation  times  given  lo  tbe  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  tbe  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Uontbly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  tbe  preceding  12  montbs  will  be  carried  in  tbe  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  tbe  Index,  but  for  wblcb  data  are  not  listed  in  tbe  tables,  are  eitber  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  is: 
Its  used  in  this  bulletin  are:   temperature  In  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind 


ion  of  numbers  within 


wise  shown  by  fo 


Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foo 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  tbes 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  tbe  depth  of  snow  on  tbe  groun 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the 


>te  following  Table  6. 


See  tbe  Sta 

stations  sn 
Is  two  Inch 
snowpack  res 


ion  Index  fo: 
iw  on  ground  ■ 
lit  In  apparel 


7; 30  A.y.  E.S.T.  WTR  EQOIV  in  Table  7  means  the  water 
ent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 
ncles  In  the  record. 


United  States  Weather  Bureau  Stations)  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations 


-  No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   No  record  In  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  : 

ft  Uount  Washington,  New  Hampshire  not  used  in  computing  averages  or  extremes  for  State  or  Section. 

4  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  dlstributioi 


olu 


a  windshield. 

lonal  day  ending  before  noon 

observation  column  in  tbe  St; 


CD  Data  in 

#  Tbermometers  are  g' 
roof  of  a  building 
//  Gage  is  equipped  w 
AM  Data  based  on  obse 
AR  This  entry  in  time 
B  Adjusted  to  a  full  month 
C  In  the  "Refer  to  Tables- 
Hourly  Precipitation  Dat 
D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly 
II  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table 
R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  a 
S  Storage  precipitation  station.  Precipitation 
,  column  in  t 


effective  January  1,  1954. 


tbe  thermometers  are  exposed 


shelter  located  i 


Index  means  after  rain, 
he  Station  Index  the  letter  "C"  ladlcates  recorder  statlo 


stlmated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10- inches  of  new  snowfall, 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  tbis  station,  have  been  adjusted  t< 
essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  tbe  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Pr' 

,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  In  tbe  July,  August  or  delayed  data  Dec 


These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 

represent  tbe  value  for  a  full  month. 


sent  tbe  value 

tlon  Data), 

er  issues  of  this  publication. 


ss 

This  entry  in 

time  of  obse 

T 

Trace,  an  amou 

nt  too  small 

V 

Includes  total 

for  prevlou 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or 
Hew  Hampshire,  Vermont,  and  Uassacfausetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Uassacbusetts 
and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut. 


the  Superintendent 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 


15      16      17      18 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1956 


CONNECTICUT 
BRIOCEPORT  MB  AP 


COLCHESTER 


MAX 
HIN 


i2      45  hi      45   63   «*   47   39   52   57   50   92   52   56   49 
29   29   38   37   42   38   38   32   33   38   35   35   32   30   37 


56   53   54   49   47   54   61   49   49   51   46   60   74   60   72 
43   42   39   36   32   29   42   40   35   32   39   34   43   47   45 


53>4 
36.7 


CREAM  HILL 

OANSURY 

FALLS  VILLAGE 

HARTFORD  BRAINARO  FLO 

HARTFORD  HB  AIRPORT 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIOOLETOWN  MB 

MIDOLETOHN  4  H 

MOUNT  CARMEL 

NEH  HAVEN  HB  AIRPORT 

NEK  LONDON 

NORFOLK  2  SM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


42   44   40   45 

22   24   32   37 


49   48 
25   21 


49   48   44   48 
19   16   34   35 


21   33   38 


53 

59 

34 

44 

50 

48 

51 

44 

39 

39 

26 

26 

29 

30 

35 

29 

60 

66 

36 

49 

S3 

56 

55 

58 

40 

30 

31 

30 

29 

28 

32 

27 

57 

63 

38 

48 

51 

54 

55 

56 

36 

25 

30 

25 

24 

23 

22 

24 

60 

66 

47 

37 

50 

57 

55 

55 

55 

32 

29 

34 

30 

31 

29 

28 

30 

30 

47   47 
26   20 


48   48 
23   20 


48   49 
26   21 


59   65 
36   30 


59   66 

38   30 


46   36   50   54   52 
35   30   31   33   28 


48   48 
34   37 


43   46   48   45 
31   24   34   39 


49   48 
32   25 


51   48 
32   29 


35   40 
17   13 


43  I  45 
35   40 


67   64 
25   35 


60   66   50 
33   28  I  35 


54   60   65 
40   32   40 


60   66  I  45 
36   36  I  34 


62   62   49 

39   37  I  37 


45   43   43 
19   33   37 


51   57 
29   33 


40   45   56   55 
32   31   25   23 


36   49   57   56 
32   28  !  27   27 


54 

55 

29 

29 

58 

59 

27 

28 

53 

56 

26 

21 

56 

54 

27 

25 

62   52 

41   34 


46   46   39 

30'  31   27 


48   53   47   45   51   48 
33   37   32   26   26   32 


59   79 

36   42 


75   59 
49   47 


57   54   68   53   55   47   46   54'  51   91   49   56   43   62   81   72   68 


25   35   45   37   31 


94   91   68 
22   32   42 


60 

43 


55   51   62   52   54 
26   32   41   36   33 


58   53   64   54   48 


45 
31 


27   25 1  39   33   30   28   34   29   44   55   47 


26   38   44   38 
57   51   58   57 


^2 


49   45   92  , 
32   28   291 


46   44   56 
34   28   25 


50 
26 


40   44   51   54   56  ;  52   52   54   58   58   52 
32   30   35   29   30  I  28   29   35   46   40   36 


34   49 
31   32  ' 


55   51 
30   28 


37   50   53   49   54   91 

32   33  I  36   32   33   27 


33   31   43   45   48 
27   25   27   25   23 


49  I  54   51   31   49   47 


60   52   55   49   SO   S3 
46   30   30   28   24   29 


48   48 
24   31 


56   52   52   48   49   54 
46   35   31   31   26   30 


94 

50 

47 

55 

53 

64 

82 

69 

62 

34 

30 

26 

23 

34 

30 

46 

52 

50 

98 

47 

50 

57 

43 

64 

80 

61 

70 

41 

34 

30: 

29 

35 

31 

46 

54 

46 

98 

47 

50 

57 

42 

62 

78 

60 

66 

39 

32 

29 

26 

32 

30 

45 

50 

44 

92 

53 

50 

59 

52 

67 

85 

78 

64 

40 

33 

28 

27 

33 

31 

46 

55 

53 

99 

55 

49 

56 

54 

63 

78 

73 

68 

38 

36 

25 

21 

37 

28 

43 

49 

48 

60 

47 

49 

55 

43 

60 

79 

65 

69 

41 

33 

28 

23 

33 

32 

45 

51 

44 

55 

56 

48 

49 

53 

59 

61 

78 

70 

39 

33 

31 

32 

37 

33 

44 

57 

51 

60 

49 

50 

54 

43 

60 

80 

68 

72 

40 

32 

29 

32 

33 

30 

45 

51 

45 

59   48   46   50   44   58   67   66   71 


36   32   31   31   42   36   34   33   35   31   43   48 


45   57   43   44   40   37   45   50   38   41   49   38   58   78   58 
34   33   28   28   23   22   28   32   29   26   32   30   38   48   47 


5045 
32 1 8 


94>8 
33(2 


93>5 

30*1 


54a2 
33  •4 


93  tl 
32«7 


9947 
33<1 


95.8 
30.6 


54.2 

32.0 


93.8 
39.3 


93.4 
34.2 


92.3 

39.8 


46.0 
29.0 


MAX 
MIN 


52   49   46   47   64 
29   21   38   40   37 


S3   56 
30   29 


NODMALK  GAS  PLANT 

NORWICH  5  SW 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WATERBURY  CITY  MALL 

MESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU    WB   AIRPORT 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST    SANGERVILLE    5    SE 


MAX 

MIN 


63   59 
46   41 


54   50   SO   55   60   60   50   55   53   60   83   80   76 
34   35   30   28   43   37   34   27   39   32   45   52   52 


max; 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


47 
22 

50 
35 

47 

36 

54 
35 

60 

29 

69 

40 

52 

17 

45 
33 

48 
35 

58 
31 

66 
25 

44 
33 

40 
19 

41 
32 

45 
37 

54 
38 

61 
30 

56 
36 

47 

23 

46 

37 

46 

40 

64 
36 

64 

30 

58 

38 

45   40   43 
32   31   27 


57   53   55 
26   28   23 


37   44   54   51   51   59 

30   30   24   24   25   22 


3«   93   99   92   96 

32   28   28   30   30 


97   55 
22   27 


50   47 
25   33 


43   46   44   45   55   63   46   34   41 
26   25   32   35   39   36   34   31   29 


52   54   54 
25   24   31 


52   51   47 


65   63   54   43   48   57   52   55   50   55 
32   28   38   32   30   23   26   28   20   24 


56  56  56  55  52  51  57  60  47  49  56  55  77  75  57 

43  38  32  26  25  28  36  35  27  26  36  30  45  53  49 

59  53  65  52  51  52  58  45  50  57  42  63  79  63  67 

45  34  27  26  23  28  36  33  25  23  36  29  42  47  47 

63  52  47  44  37  49  1  54  43  47  SI  48  60  78  63  61 

39  33  30  31  25  23  i  37  31  28  25  32  32  43  47  48 


64   65   52   49   46   55   60   96   50  1  53   51   9«   82   76   71 

46   38   26   31   26   24   35   36   29   22   36   28   44   52   54 


49   49   46   46   46   54   42   49   53   40   59   75   62 
35   33   31   29   26   37   33   30   28   34   32   41   50 


54   65   66   52   50   50   63   56   49   53   45   57   73   66   73 
42   38   28   27   22   26   39   36   24   23   35   27   43   47   46 


MAX 
MIN| 

44 
27 

60 
28 

w 

40 
35 

51 
35 

56 
35 

45 
31 

36 
28 

38 
29 

44 
32 

49 
28 

49 
28 

51 
25 

48 
32 

49 
29 

52 
36 

65 

36 

54 
32 

61 
32 

62 
32 

45 

31 

48 
33 

38 
31 

MAX  ' 
MIN 

45 

20 

48 
21 

49 
28 

40 
36 

46 
35 

55 

30 

48 
29 

40 
29 

44 
32 

46 

34 

45 
34 

48 
30 

50 
26 

44 
33 

50 
31 

51 
36 

54 
38 

53 
32 

49 
37 

50 
33 

48 
29 

47 

33 

41 
33 

MAX 
MIN 

46 
26 

49 
29 

47 
24 

42 
34 

52 

37 

56 

39 

95 

29 

38 
27 

44 
30 

48 
34 

47 
35 

42 
30 

46 
25 

44 
29 

42 
28 

56 

30 

53 
42 

54 
34 

52 
36 

48 
36 

50 
27 

50 
35 

47 
32 

MAX 
MIN 

47 
26 

63 
24 

46 
26 

40 
33 

52 
35 

59 
29 

51 
28 

41 
27 

44 
30 

48 
34 

50 
32 

44 
27 

47 
22 

44 
30 

47 
27 

51 
36 

55 
41 

61 
28 

48 

31 

47 
33 

47 
28 

50 

30 

50 
29 

MAX 
MIN 

45 
25 

66 
26 

45 
33 

40 
33 

53 

32 

60 
31 

54 
30 

42 
28 

43 
30 

45 
28 

52 

30 

52 
26 

50 
23 

51 
29 

45 
22 

48 

33 

62 

36 

53 
30 

50 
30 

51 
29 

61 
32 

48 
32 

44 
30 

MAX 
MIN 

45 
27 

48 
30 

41 
37 

41 
36 

52 

34 

54 
32 

45 
32 

40 
28 

40 
30 

46 
33 

46 

30 

47 
26 

46 
25 

46 
33 

44 
27 

51 
37 

63 

40 

49 
34 

50 
32 

47 
34 

45 
32 

50 
34 

43 
32 

MAX 
MIN 

37 
19 

41 
22 

41 
20 

38 
35 

41 
30 

41 
28 

39 
22 

37 
21 

36 

31 

39 
31 

40 
30 

46 
26 

45 
26 

43 
30 

48 
29 

45 
35 

49 
39 

46 
32 

42 

33 

45 
29 

46 
25 

34 
29 

42 
26 

MAX 
MIN 

45 
23 

53 
10 

48 
25 

38 
34 

48 
33 

55 
25 

48 

21 

42 
23 

42 

30 

46 

31 

47 
25 

47 
22 

51 

18 

45 
32 

48 
24 

50 
33 

55 
38 

63 
27 

50 
28 

52 
33 

50 
26 

48 
25 

48 
28 

MAX 

MIN 

45 
24 

49 
27 

44 
25 

42 

35 

51 
37 

57 

31 

48 

31 

34 
28 

42 
29 

43 
35 

44 
31 

41 
32 

46 

27 

45 
28 

49 

30 

49 
34 

51 
38 

53 

34 

45 
36 

46 
36 

48 
30 

47 
30 

40 
31 

MAX 
MIN 

36 
25 

37 
22 

51 
22 

38 

33 

46 
34 

61 
31 

48 

27 

41 
25 

46 
32 

44 
25 

46 
22 

50 
18 

54 
32 

48 
22 

45 
33 

51 
38 

50 
33 

48 
29 

50 
33 

44 
28 

43 
28 

39 
32 

47   50   47 
30   28   31 


47   49   50 
31   29   31 


47   51   52 
32   30   28 


49   52   49 
32   29   28 


47   53   48 
29   27   29 


31   30   32 


48   43   50 
30   28   28 


45   49   61 
25   26   31 


32   26   31 


44   46   48 
28   26   28 


60 
32 

64 

40 

48 
38 

58 
37 

60 
36 

55 

40 

50 
39 

52 

37 

53 

34 

53 

39 

55 
39 

57 
38 

56 
33 

49 
40 

48 
40 

59 
39 

61 

30 

70 
39 

65 

40 

55 

38 

49 
35 

61 

41 

56 
39 

57 

40 

96 
33 

43 
35 

46 
29 

46 
30 

61 
38 

51 
37 

53 

38 

65 

37 

91 
34 

46 
37 

46 
39 

52 
38 

99 
33 

48 
34 

52 
35 

60 
38 

94.8 
32.7 


93.6 

30.0 


50.6 
11.8 


99.7 

32.6 


50.4 
33.2 


54.5 
31.3 
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Table  5    Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
APRIL    1956 


Day 

Oi  Month 

24 

25 

26 

27 

26 

.29 

30   31 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

,.] 

17 

1 
18 

^ 

20  1 

21 

22 : 

L 

23 

< 

EAST  WINTMROP 

MAX 

MIN 

4* 

20 

48 
22 

46 
28 

40 
34 

50 

31 

64 

24 

54 
26 

46 

28 

42 

30 

46 
32 

48 
24 

48 
22 

47 
22 

49 
31 

46 
24 

60 
36 

52 
39 

52 
28 

SO 
29 

60 
34 

50 
29 

51 
29 

47 
28 

46 

26 

50 
26 

50 
27 

58 

30 

60 

40 

60 

40 

59 

36 

49.8 
29.3 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

10 

53 

17 

41 
26 

39 

34 

50 
34 

56 

25 

52 
26 

40 
29 

41 
32 

46 
32 

49 
25 

49 
25 

50 
21 

49 
32 

47 
25 

40 
34 

53 
37 

52 
26 

48 
29 

50 
30 

47 
30 

46 
29 

42 

29 

45 
25 

49 
29 

47 
26 

62 
33 

58 

39 

56 

40 

54 
39 

48.7 
26.9 

FORT  KENT 

MAX 
MIN 

40 
20 

44 
20 

43 
16 

41 
33 

44 
34 

44 
30 

43 
21 

42 

20 

43 
22 

44 
30 

44 
30 

53 

16 

50 
17 

46 
25 

53 
23 

50 
26 

53 
22 

50 
31 

46 
30 

44 
30 

50 
21 

46 
20 

48 
23 

47 
26 

50 
21 

54 
22 

68 
33 

57 

38 

49 

23 

60 
22 

47.7 
24.9 

SARDINER 

MAX 

MIN 

46 
20 

52 

19 

43 
28 

41 
33 

53 

30 

58 
24 

64 

27 

47 
29 

40 
29 

46 

32 

48 
23 

49 

21 

50 
20 

47 
31 

49 
26 

54 
36 

55 
39 

53 
27 

52 

31 

52 

33 

47 
29 

49 
32 

46 

30 

46  1 

26  1 

51 
25 

46 
28 

64 
32 

64 

39 

60 
39 

60 

38 

50.7 
29.2 

GREENVILLE 

MAX 

MIN 

39 
11 

46 

7 

46 
22 

37 
32 

43 
33 

49 
27 

46 
22 

40 
21 

36 

27 

39 
29 

42 

16 

46 
18 

49 
16 

43 
31 

47 
17 

43 
32 

50 
34 

47 
25 

45 
29 

46 
29 

39 
28 

43 
22 

41 
27 

44 
29 

44 
29 

50 
23 

56 

31 

46 

36 

52 

31 

47 
35 

45.0 
25.7 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

46 
26 

52 
16 

41 
33 

39 
34 

54 
27 

59 
24 

46 
27 

35 
25 

45 

30 

49 
24 

49 
25 

61 
21 

60 
21 

50 
28 

43 
24 

39 

34 

52 
29 

52 
27 

51 
26 

60 
26 

49 
34 

49 
30 

36 
28 

47 
29 

53 
25 

45 
28 

59 
29 

72 
39 

53 
36 

65 

30 

49.4 
26.0 

HOULTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

39 
19 

45 
15 

47 
17 

40 
32 

44 
34 

48 
26 

42 
25 

42 
21 

38 

30 

42 
25 

41 
24 

42 
28 

47 
19 

43 
29 

53 
24 

49 
34 

53 
34 

52 

31 

43 
30 

47 
25 

50 
25 

42 
28 

46 
30 

44 
29 

46 
27 

52 

24 

69 
35 

45 
36 

52 
29 

47 
30 

46.1 
27.2 

HOULTON  1  NE 

MAX 
MIN 

39 

la 

44 
23 

42 
28 

40 
33 

46 

37 

50 
31 

44 
28 

43 
20 

40 
32 

44 
34 

43 
27 

43 
27 

47 

21 

44 
30 

53 
26 

44 
33 

53 
36 

50 
35 

44 
33 

47 
33 

52 

24 

38 
27 

40 
29 

47 
32 

47 
32 

52 
32 

60 
36 

47 
37 

52 
37 

47 
35 

46.1 
30.3 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

20 

24 

26 

22 

28 

20 

23 

27 

26 

27 

26 

26 

30 

24 

24 

17 

26 

28 

26 

25 

26 

22 

28 

29 

33 

29 

30 

34 

32 

33 

26.4 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

35 
21 

43 
21 

47 
24 

46 
34 

46 

36 

47 
26 

53 
26 

47 
26 

36 

28 

46 

31 

46 
32 

46 

31 

41 
23 

45 
27 

43 
25 

48 
34 

50 
37 

51 
33 

43 
32 

S3 

36 

48 
25 

46 
30 

49 
29 

40 
30 

43 
25 

51 
28 

46 
32 

53 

34 

50 

38 

SO 
37 

46.3 
29.7 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

44 
26 

51 
27 

42 
31 

38 
3S 

60 
32 

58 
27 

49 

29 

36 

30 

42 
30 

45 
31 

46 
28 

60 
26 

48 
26 

48 
31 

47 
26 

45 
36 

53 
38 

52 
32 

47 
31 

50 
34 

48 
31 

48 
34 

35 

32 

44 
32 

49 
30 

54 
31 

59 

34 

66 
41 

51 
39 

55 
39 

46.4 
31.7 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

30 
20 

37 

14 

48 
13 

45 
25 

41 
34 

62 

34 

48 
22 

51 
23 

40 
25 

36 
28 

39 
22 

43 

20 

46 

16 

45 
19 

41 
20 

40 
22 

42 
32 

46 
26 

43 
26 

41 
29 

43 
27 

40 
27 

41 

27 

37 
26 

36 
23 

42 
25 

43 
27 

56 
30 

52 

34 

47 
34 

43.4 
25.1 

MADISON 

MAX 
MIN 

44 
14 

54 
14 

47 
23 

40 
32 

49 
32 

57 
31 

51 
24 

48 
27 

41 
30 

45 
31 

50 
25 

51 
25 

50 
19 

49 
31 

46 
24 

44 
32 

54 
35 

52 

24 

48 
27 

60 
31 

46 
29 

47 
26 

42 

28 

45 
26 

49 
26 

48 
24 

62 

32 

60 
36 

63 
37 

56 
36 

49.3 
27.8 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

42 
25 

49 
29 

52 
33 

40 
35 

45 
24 

53 
27 

50 
25 

49 
29 

42 
33 

45 
30 

45 
23 

46 

19 

54 
31 

53 

26 

54 
34 

51 
35 

56 
31 

53 
32 

47 
34 

60 

27 

50 
28 

47 
29 

45 
26 

44 
29 

46 
26 

63 

35 

61 

39 

48 

34 

54 
37 

50 
27 

49.2 
29.9 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 
MIN 

41 
23 

48 
22 

52 

16 

40 
33 

44 
30 

52 
21 

47 
27 

42 
25 

38 

31 

43 
33 

44 
30 

45 
22 

52 

40 

44 
29 

53 
23 

50 
34 

52 
32 

53 
31 

45 
31 

49 

31 

50 
28 

46 

27 

43 
26 

44 
30 

46 
28 

52 

25 

tl 

4« 
38 

63 
34 

60 
31 

47.5 
29.0 

MILLINOCKET  DAM 

MAX 
MIN 

40 
10 

46 

14 

49 
17 

38 
33 

40 
32 

60 
23 

49 
22 

43 
22 

38 
29 

43 
27 

41 
25 

48 
16 

50 
16 

40 
27 

50 
16 

40 
33 

48 
34 

46 
30 

46 
29 

44 
30 

44 
22 

36 
22 

43 
23 

40 
23 

45 
27 

62 

19 

63 

30 

46 
36 

49 
27 

47 
32 

44.8 
24.8 

OLD  TOWN 

MAX 
MIN 

46 
19 

52 
21 

52 
25 

41 
36 

51 
34 

57 
30 

62 
26 

48 
23 

41 
31 

46 
34 

46 

33 

46 
30 

54 
23 

46 
34 

53 
30 

63 

27 

57 

41 

56 

31 

50 
35 

52 

3S 

49 
28 

46 
33 

44 
34 

47 
30 

50 
26 

62 
35 

69 
41 

53 

40 

54 
49 

so.s 

31.2 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

44 
20 

52 

21 

52 
23 

41 
36 

49 

35 

65 
27 

48 
22 

42 

30 

40 
32 

44 
33 

45 
28 

47 
24 

56 

20 

46 
33 

52 

29 

52 

36 

66 
32 

56 
28 

49 

34 

51 
30 

49 
26 

46 

30 

42 

28 

47 
30 

49 
26 

52 

27 

61 
35 

53 

40 

54 
39 

SI 

39 

49.4 
29.6 

ORONO 

MAX 

MIN 

46 
24 

53 
25 

52 
25 

41 
35 

47 
35 

56 

31 

64 
26 

50 
29 

43 
31 

44 
34 

45 
32 

47 
29 

54 
24 

52 
32 

61 
26 

49 
36 

54 

40 

54 
32 

48 
26 

49 
34 

50 
28 

50 
27 

46 

31 

46 

30 

49 
28 

48 
30 

61 
36 

54 
36 

46 

34 

51 

39 

49.7 
31.0 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

46 
25 

46 
26 

43 
36 

41 
38 

57 
35 

59 

34 

45 
38 

39 
30 

47 
32 

52 
33 

49 
33 

48 
30 

47 
27 

60 
32 

47 
33 

62 

38 

55 
41 

53 

37 

50 
35 

90 
36 

49 

34 

51 
39 

39 
32 

60 
34 

51 
32 

46 
37 

54 
35 

61 

43 

49 
39 

67 

40 

49  •9 
34.6 

PORTLAND  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45 
23 

46 
21 

41 
35 

40 
36 

54 
29 

57 
27 

43 

33 

37 
28 

42 
31 

49 
32 

48 
27 

47 
23 

47 
22 

49 
32 

46 
27 

61 
38 

55 

34 

52 
30 

52 

29 

60 
34 

48 
32 

62 

33 

37 
32 

48 
29 

50 
25 

45 
29 

54 
32 

71 
41 

63 
39 

67 
36 

49.3 
30.6 

PRENTISS 

MAX 
MIN 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

36 
20 

43 
18 

44 
15 

43 
33 

43 
34 

45 
30 

41 
22 

37 
18 

35 
29 

40 
30 

40 
26 

44 
29 

45 
21 

43 
27 

49 
27 

44 
34 

50 
38 

47 
33 

44 
32 

47 
32 

49 
24 

43 
26 

44 
26 

47 
28 

46 
28 

52 
28 

97 
32 

52 
36 

48 
28 

47 
32 

44.9 
28.1 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

32 

7 

42 

7 

48 
16 

43 
32 

39 
32 

41 
24 

47 
21 

50 
22 

43 
28 

39 
28 

41 
25 

41 

20 

49 
21 

49 
32 

40 
21 

60 
32 

47 
33 

50 
29 

48 
31 

43 

30 

44 
26 

40 
26 

39 
26 

41 
23 

40 
22 

44 
27 

52 

34 

54 
36 

44 
32 

90 
30 

44.3 
2S.7 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

46 
23 

53 
24 

43 
30 

40 
36 

52 
36 

58 
27 

47 

35 

38 

30 

45 
30 

51 

34 

49 
34 

48 
27 

46 
25 

45 
33 

49 
30 

49 
36 

64 

40 

53 

30 

50 
36 

46 
34 

46 
30 

61 
33 

46 
31 

49 
27 

62 
27 

47 
30 

S3 
3S 

61 

40 

49 
40 

61 

39 

49.4 
32.0 

RUMFORD  3  SW 

MAX 
MIN 

42 

16 

53 

18 

43 
26 

37 

34 

49 

34 

55 

29 

46 

24 

37 
28 

44 
30 

43 
26 

48 
24 

50 
23 

60 
21 

46 
25 

44 
23 

40 
33 

53 
29 

52 

25 

49 
26 

90 
24 

48 
29 

46 
29 

36 

27 

43 
25 

48 
25 

48 
26 

«1 
32 

58 

40 

45 
37 

90 
26 

47.1 
27<2 

RUMFORD  1  SSE 

MAX 
MIN 

43 
29 

54 
22 

45 
29 

40 
36 

61 

34 

66 

29 

50 
26 

40 
29 

42 
31 

44 
32 

61 
27 

54 
25 

54 
23 

47 
30 

46 
24 

-1 
34 

62 
32 

53 

27 

49 
29 

50 
28 

49 
30 

48 
32 

39 

30 

46 
28 

49 
29 

49 
27 

«2 

34 

S« 

40 

SI 

39 

SI 
38 

48.8 
30.1 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

46 

26 

54 
20 

47 
33 

41 
34 

56 

31 

61 

24 

60 
30 

40 
28 

44 
30 

50 
25 

50 
26 

50 
21 

49 
21 

50 
27 

49 
24 

48 

31 

54 
36 

55 

26 

48 
28 

50 
26 

49 
32 

92 
32 

49 

30 

47 
25 

63 
23 

54 
29 

S9 
33 

7S 
41 

75 

43 

6S 

37 

sz.e 

29.1 

UNITY 

MAX 
MIN 

42 
24 

47 
22 

47 
30 

40 
34 

47 

34 

54 
36 

50 
30 

43 
21 

40 
29 

44 
31 

47 
26 

47 
27 

49 
25 

46 
32 

48 
26 

60 
34 

53 

38 

53 
34 

43 
31 

SO 
33 

47 
30 

48 

31 

41 
31 

44 
30 

47 
26 

47 
28 

57 
33 

99 
39 

ss 

37 

S3 

37 

47.9 
30.7 

WEST  BUXTON  2    NNW 

MAX 
MIN 

47 
22 

51 
17 

41 
33 

40 
33 

54 
28 

57 
24 

47 
26 

36 
26 

43 
26 

48 
24 

46 
21 

49 
19 

47 
21 

45 
24 

44 
24 

46 
35 

52 

31 

53 
24 

60 
27 

52 
28 

50 
32 

52 

30 

36 
26 

48 
24 

52 
23 

46 
28 

60 
28 

73 

40 

92 

39 

67 

28 

49.6 
27.2 

WINSLOW 

MAX 
MIN 

37 
22 

45 
23 

52 
28 

43 
34 

46 
31 

61 
30 

S7 
29 

50 
29 

40 
29 

43 
30 

49 
21 

50 
25 

61 
23 

64 
32 

51 
26 

61 
34 

51 

36 

56 

30 

66 

31 

52 
33 

54 

31 

46 
32 

49 
32 

41 
30 

48 
29 

50 
28 

48 
3« 

63 

40 

61 

40 

49 
39 

49.8 
30.5 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

39 
22 

45 
23 

50 
19 

52 

34 

46 
35 

49 
29 

26 

62 
29 

50 
22 

43 
33 

48 
30 

44 
27 

46 
22 

50 
27 

47 
31 

49 
33 

55 

36 

57 
32 

55 
34 

44 
34 

47 
26 

49 

31 

50 
29 

42 

31 

48 
26 

49 
27 

51 

34 

61 

35 

60 
36 

S« 

37 

49.3 

29.7 

MASSACHUSETTS 

AOAMS 

MAX 
MIN 

40 
30 

44 
16 

50 
25 

46 
36 

49 
38 

51 
30 

61 
38 

44 
29 

34 
26 

45 
33 

46 
24 

46 
24 

54 
31 

60 
36 

51 
36 

46 
39 

63 

39 

44 
28 

46 
34 

42 

25 

42 
26 

47 
33 

45 
33 

39 
33 

46 
26 

62 
29 

42 
34 

69 

40 

78 
48 

68 
48 

48.8 
32.4 

AMHERST 

MAX 
MIN 

tl 

47 
21 

44 
34 

44 
38 

54 
37 

64 

31 

4S 
38 

39 
30 

45 
29 

53 
29 

54 
29 

54 
28 

65 
31 

55 
29 

50 
37 

62 

40 

52 

36 

52 
30 

46 
34 

45 
29 

50 
30 

63 

38 

45 
33 

47 
30 

67 
26 

42 
36 

60 
33 

78 
47 

57 
47 

62 

40 

SI  .9 
33.3 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

44 
17 

52 
12 

46 
32 

46 
36 

50 

39 

60 
25 

58 
35 

37 
29 

41 
29 

47 
23 

50 
17 

52 

18 

63 

18 

50 
20 

48 
26 

62 

37 

55 
35 

60 
23 

47 
27 

47 
22 

47 
25 

48 
30 

45 

30 

43 
32 

54 
22 

51 
33 

61 
27 

77 
43 

69 

49 

60 
41 

SI  .6 

28  tZ 

BLUE  HILL 

MAX 

MIN 

45 
27 

49 
26 

38 

33 

46 

34 

53 

40 

64 

40 

52 

34 

3« 

30 

42 
28 

42 
29 

46 
30 

45 
30 

53 

30 

55 

32 

53 
33 

56 

41 

55 

39 

55 

34 

51 
33 

S3 
30 

SO 
27 

55 

36 

45 

31 

48 
31 

66 

27 

42 
35 

58 
33 

78 
40 

66 

40 

6S 

40 

SI  .8 
33.2 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

50 
33 

52 

33 

40 
37 

49 

40 

59 
45 

65 

43 

44 
38 

40 
33 

45 
32 

60 
33 

50 
34 

47 
32 

53 
35 

54 
37 

50 
38 

61 
48 

56 

44 

55 

39 

65 

38 

50 
37 

53 

34 

57 
42 

46 
34 

49 
38 

54 
34 

46 
40 

54 
3« 

S3 
4S 

61 
42 

67 

44 

S3. 2 

37.9 
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Tobl*  S  -  Contlnuad 

DAn.Y 

T] 

Eav 

[PE 

:rj 

\T 

UR 

ES 

1 

NEW  ENGLAND 
APRIL  1956 

Day 

Of  Month 

« 
9 

Stortion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

Te' 

r.r 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30   31 

< 



etIOCKTON 

MAX 
MIN 

1 

48 
2S 

91 
21 

44 
35 

90 
36 

58 

41 

67 

28 

60 

40 

40 
33 

44 
30 

54 

32 

92 

29 

49 
32 

91 

24 

97 

30 

61 
45 

57 

42 

5« 

29 

93 

30 

56 

31 

S3 
30 

90 

39 

94 

38 

51 

33 

56 

30 

49 

42 

60 

30 

77 

42 

73 

46 

68 

44 

99.9 
33.8 

CHARLTON  2 

MAX 
MIN 

»5 
27 

48 

20 

42 
32 

44 
34 

54 
37 

61 
26 

94 
33 

36 

28 

42 

27 

51 
31 

50 
25 

50 
27 

54 
21 

54 
28 

57 
39 

94 

33 

51 
25 

49 
30 

47 
23 

50 
25 

54 
34 

50 
32 

46 
26 

64 
23 

51 
34 

61 
28 

79 

41 

75 

44 

69 

43 

52.6 

30.1 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

32 

54 
30 

49 
35 

49 
37 

98 
42 

65 
36 

49 

38 

41 
32 

44 
31 

93 

32 

92 

29 

51 
31 

99 

28 

56 
13 

62 
43 

57 
40 

57 
35 

56 

34 

94 
32 

S3 

31 

55 

39 

54 
33 

48 
34 

58 
32 

59 

38 

60 
43 

82 
44 

51 
43 

65 

41 

55.1 

35.4 

CLINTON 

MAX 
MIN 

27 

49 
24 

50 
33 

41 
34 

4« 
37 

60 
29 

60 
38 

42 
30 

33 

29 

45 
28 

92 
25 

50 
24 

49 
24 

94 
28 

51 
38 

60 

37 

49 
29 

50 
32 

50 
28 

48 
28 

49 
38 

93 

32 

42 
30 

47 
28 

54 
36 

46 
33 

61 
43 

77 
49 

55 

42 

50.9 
12.1 

COHASSET 

MAX 
MIN 

29 

51 
28 

50 
34 

SO 
41 

99 

35 

61 

40 

42 
32 

40 
32 

42 
32 

53 

28 

92 
32 

4. 
29 

98 
12 

64 
33 

60 
34 

57 
33 

55 

34 

3^3 

56 

35 

60 
39 

40 
34 

52 

34 

56 

37 

45 
33 

58 

39 

SO 
45 

58 
42 

53.6 
14.3 

EAST  KAREHAH 

MAX 
MIN 

48 
2* 

49 
26 

43 

37 

53 

41 

68 
30 

62 

41 

43 

33 

41 
31 

46 
29 

48 
26 

60 
28 

47 
29 

51 
31 

53 

32 

57 

44 

56 

41 

53 

36 

53 

34 

56 
32 

53 

31 

55 

37 

61 
39 

43 
33 

49 

27 

53 

39 

46 

34 

57 
42 

60 
46 

54 

45 

51.6 
34.3 

EDSARTOIfN 

MAX 
MIN 

44 
29 

50 
30 

48 
35 

43 
38 

61 

40 

58 
32 

62 

41 

49 

37 

41 
32 

46 
33 

50 
26 

91 

36 

49 
31 

48 
32 

51 
34 

52 

42 

54 

41 

52 

39 

53 

34 

53 

31 

52 
32 

49 
36 

99 
42 

49 

34 

47 
33 

50 
37 

46 
36 

53 

41 

54 
46 

55 
47 

50.5 
35.9 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

49 
30 

50 
30 

43 
36 

51 
38 

59 

43 

65 
37 

49 
36 

37 
33 

49 
31 

66 

31 

52 

31 

49 
31 

91 
29 

59 

32 

63 
35 

60 
47 

54 
40 

55 
39 

64 
36 

54 
33 

52 

30 

60 
40 

47 
35 

4V 
35 

54 
30 

44 
37 

58 
35 

71 
43 

96 

47 

69 

49 

53.3 

16.0 

FITCHBUR6  2  S 

MAX 
MIN 

43 

38 

48 
27 

54 
33 

41 
35 

49 
39 

96 

30 

68 

39 

42 

30 

39 

28 

46 
27 

62 

27 

54 

26 

94 

24 

60 
40 

57 
36 

51 
28 

64 
39 

54 
30 

67 
32 

51 
30 

53 
28 

54 

35 

63 
33 

45 
32 

49 
26 

58 
35 

49 
34 

69 

45 

80 
50 

62 

43 

53.5 
33.3 

FRAMIN&HAM 

MAX 
MIN 

48 
30 

48 
26 

57 
34 

47 
31 

53 

41 

64 
32 

66 

40 

42 

31 

42 

30 

56 

29 

70 
26 

»8 

28 

51 
21 

50 
28 

67 
17 

57 
41 

61 
39 

55 

31 

56 

34 

59 
31 

54 
30 

53 

37 

66 

37 

44 
33 

48 
31 

58 
38 

48 

34 

66 
43 

83 

50 

56 

42 

55.4 
33.8 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

52 

29 

55 

26 

44 
35 

4« 
37 

60 
38 

67 
35 

94 

37 

39 

30 

45 
31 

94 
29 

53 

29 

92 

27 

96 

27 

97 
31 

49 
30 

62 

39 

58 

40 

57 

31 

57 
33 

96 

30 

55 

32 

56 

41 

49 
33 

51 
34 

59 
29 

47 
38 

62 

34 

82 
46 

76 
42 

68 

42 

55.9 
33.8 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

3« 
26 

43 
17 

63 

25 

42 
25 

49 
35 

51 
29 

60 
34 

42 
29 

36 

23 

49 
28 

49 
24 

92 
25 

99 

29 

92 
25 

51 
28 

40 
32 

51 
36 

47 
29 

49 
30 

41 
24 

4S 
27 

46 

31 

47 
32 

46 
32 

42 
25 

52 
33 

42 
31 

62 
42 

76 

44 

56 

42 

48.7 
29.6 

HTANNIS 

MAX 
MIN 

50 
29 

50 
25 

44 
36 

90 
38 

60 

43 

61 
29 

92 

41 

41 
33 

44 
31 

4« 
29 

48 
24 

46 
29 

49 
23 

52 

31 

49 
34 

56 

43 

53 

<.3 

53 

38 

54 
32 

92 

31 

49 
30 

60 
39 

99 
36 

49 
32 

51 
30 

46 
29 

53 
33 

5S 
43 

55 
46 

68 
46 

SI. 9 
34.2 

KNISMTVILLE  0AM 

MAX 
MIN 

38 
28 

44 
16 

48 
26 

46 

34 

4« 
36 

94 

24 

64 

28 

40 
30 

34 
26 

45 
27 

49 
23 

91 

22 

57 
23 

96 

26 

59 

26 

46 
31 

64 
32 

52 
26 

62 

26 

46 
24 

46 
26 

91 
32 

94 
32 

42 
30 

46 
22 

56 
29 

49 
29 

62 

34 

83 

40 

54 

44 

61.0 
28.4 

LAKE  COOtlTUATE 

MAX 
MIN 

46 
29 

47 
21 

52 
29 

42 
35 

46 

38 

99 

28 

69 
37 

42 
32 

34 

30 

45 
22 

53 

25 

51 

26 

50 
26 

47 
26 

56 
31 

54 
41 

60 
39 

55 

29 

56 

29 

93 

27 

53 

29 

92 

38 

96 

37 

42 

33 

48 
25 

57 

38 

44 
31 

61 

43 

89 
50 

51 
42 

92.1 
32.2 

LAURENCE 

MAX 
MIN 

48 
29 

51 
24 

41 
35 

46 
36 

57 
37 

64 
34 

49 
30 

39 
30 

44 
32 

49 
29 

51 
29 

49 
28 

54 
25 

56 
32 

50 
32 

61 
39 

55 

39 

54 
31 

53 

32 

91 
30 

44 
32 

52 

39 

46 
33 

48 
34 

96 

30 

49 
36 

60 

34 

80 
45 

66 

41 

67 
41 

62.9 
13«3 

LEXINGTON 

MAX 
MIN 

49 
28 

52 
25 

42 
35 

47 
37 

58 
41 

66 

32 

62 

37 

38 
32 

44 
31 

91 
28 

69 

28 

53 

27 

60 
27 

56 
32 

55 

34 

62 

42 

69 

42 

65 

28 

63 

32 

52 

30 

50 

31 

96 

41 

47 
36 

48 
34 

97 
29 

44 
39 

60 
32 

81 
46 

74 
43 

64 
42 

94.8 

14.0 

LOMELL 

MAX 
MIN 

SO 
27 

53 
26 

49 
35 

45 
36 

58 
39 

35 

63 

37 

39 

30 

44 
31 

92 

30 

54 
28 

51 
27 

58 
27 

57 

30 

56 
32 

62 

32 

5« 

38 

55 

31 

53 
33 

92 

30 

53 

30 

94 
40 

92 

33 

49 
34 

99 
29 

57 

35 

63 
33 

82 
45 

77 
43 

69 

42 

96.1 
31.1 

HIDOLETON 

MAX 
MIN 

48 
30 

50 

30 

48 
38 

50 
40 

64 
42 

60 
36 

92 

40 

40 
32 

46 
34 

50 
30 

48 
32 

48 
30 

50 
30 

92 
34 

92 

34 

60 
41 

66 

42 

52 
36 

52 
36 

52 
32 

50 
34 

92 

42 

90 
36 

48 
36 

54 
32 

SO 
42 

96 

40 

78 
48 

76 
42 

64 
44 

93.3 
36.5 

NANTUCKET  HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

43 
30 

46 
32 

43 

37 

47 
40 

92 
36 

96 

36 

4« 
39 

41 

34 

42 
32 

45 
33 

46 

30 

49 
29 

44 
29 

49 
39 

48 
37 

94 
45 

48 
40 

49 
35 

60 
36 

48 
33 

46 

35 

92 

42 

53 

38 

45 
35 

46 
34 

46 
39 

48 
39 

51 
42 

59 
46 

66 

44 

48.4 
16.3 

MEtl  BEDFORD 

MAX 
MIN 

SI 
32 

50 
33 

44 
38 

51 

41 

60 
44 

62 

44 

47 
38 

39 

36 

46 
32 

93 

34 

51 

35 

49 
35 

50 
33 

53 
35 

50 
40 

56 
46 

54 

42 

54 

40 

94 
38 

93 
36 

60 
33 

60 
44 

48 
38 

SO 
37 

53 

33 

46 

40 

54 
18 

62 

44 

55 
38 

70 
47 

92.5 
38.1 

PITTSFIELD  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 
26 

46 

15 

43 
34 

48 
35 

50 
38 

58 
33 

4« 
33 

34 
27 

45 
28 

46 
27 

48 
23 

91 

25 

49 
26 

49 
25 

47 
32 

62 

39 

45 
29 

47 
27 

40 
26 

41 
21 

47 
24 

48 
34 

40 
31 

42 

30 

50 
26 

40 
32 

69 
33 

78 
46 

56 

48 

59 
36 

48.6 
10.1 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

49 
29 

53 
29 

47 
36 

64 
37 

58 
41 

58 

37 

62 

3S 

38 

34 

43 
32 

44 
30 

45 
28 

44 
37 

65 

27 

60 
32 

99 
31 

62 

44 

58 

42 

58 
34 

53 

35 

51 
32 

52 

37 

61 

39 

S6 
36 

51 
33 

51 

31 

51 

37 

55 

33 

78 

44 

76 

43 

69 
43 

54.2 
35.4 

PaOVINCETOMN  3  N 

MAX 
MIN 

42 
32 

44 
34 

42 

34 

48 
37 

48 
42 

59 

44 

90 
39 

49 
39 

42 
28 

Vo 

45 
36 

42 
35 

48 
38 

40 
40 

90 
38 

58 
46 

53 

42 

60 
37 

52 

40 

42 
36 

92 

40 

52 

38 

48 
40 

48 
38 

45 
40 

69 
42 

68 

42 

54 
42 

58 

40 

49.9 
38.1 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

44 
28 

49 
26 

51 
36 

43 
37 

91 
37 

69 
28 

69 

41 

45 
33 

38 

32 

41 
31 

93 

25 

49 
33 

49 
13 

93 

30 

93 

29 

57 

44 

60 

41 

55 

30 

99 

29 

S3 

12 

59 

30 

93 

35 

60 
41 

43 

30 

50 
30 

54 
35 

47 

31 

57 
42 

72 

50 

59 

47 

52.2 
33.5 

BOCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

48 
26 

48 
29 

39 

34 

47 
33 

58 
39 

61 
39 

41 
39 

39 

30 

39 
31 

49 
30 

48 

31 

49 
30 

46 
2S 

90 
31 

49 
19 

60 

40 

9« 

39 

53 
35 

91 

34 

49 
33 

49 
30 

97 
39 

42 
32 

49 
32 

47 

30 

45 
38 

51 
34 

74 
40 

57 
39 

67 
39 

90.3 
33.9 

SALEM  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

48 
30 

48 

30 

43 
36 

46 
38 

66 

40 

60 
39 

46 
37 

37 
29 

41 
31 

47 
31 

47 
32 

47 
31 

48 
29 

91 
32 

49 
37 

57 

40 

56 

42 

52 
36 

S3 

36 

48 
33 

50 
31 

93 

40 

46 

34 

47 
36 

60 
30 

44 
40 

90 
39 

80 
42 

63 

41 

66 

41 

90.9 
19.3 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

50 
30 

50 
29 

40 
36 

5J 

38 

60 

40 

98 

38 

43 
38 

40 
34 

44 
32 

44 
30 

46 
30 

49 
39 

92 
29 

91 

32 

52 
34 

60 
46 

53 

41 

55 
36 

49 
36 

92 
32 

48 
31 

60 
40 

44 
36 

48 

34 

49 
32 

45 
38 

93 

34 

98 

42 

52 

44 

70 

44 

90.8 
39.7 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 

MIN 

37 
30 

44 
22 

45 
29 

43 
34 

46 
35 

52 
26 

61 
36 

42 
29 

39 

28 

45 
30 

53 

29 

99 

24 

59 

24 

90 
28 

50 
26 

43 
36 

61 
36 

46 
28 

49 
28 

41 
26 

49 
27 

48 
33 

47 
32 

43 
32 

44 
24 

94 
33 

38 
29 

59 

34 

77 
61 

56 

44 

48.8 
30.6 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

47 
31 

46 
21 

51 

35 

47 
39 

69 

39 

67 
34 

69 
35 

64 
32 

93 

31 

97 

94 

30 

96 

30 

96 
33 

98 

31 

97 
36 

62 

41 

68 
39 

54 
34 

59 

37 

48 
29 

47 
30 

97 
33 

66 
33 

SO 
33 

58 
29 

98 
32 

62 

31 

80 
45 

78 
42 

64 

41 

97.1 
34.0 

ST0CK8RI0GE 

MAX 
MIN 

42 
20 

45 
13 

43 
32 

47 
34 

61 
34 

59 

24 

46 
32 

34 
29 

49 
24 

50 
25 

90 
22 

93 

23 

51 
25 

52 

24 

47 
30 

63 

38 

48 
33 

50 
27 

42 
28 

41 
23 

60 
26 

93 

36 

40 
32 

4S 
31 

64 
26 

41 
32 

60 
32 

79 
45 

62 

49 

61 

40 

50.1 
29.6 

SMAMPSCOTT 

MAX 
MIN 

47 
35 

48 
36 

42 
35 

44 
35 

56 
39 

58 

44 

42 

38 
32 

44 
32 

46 
35 

44 
39 

44 
39 

45 

34 

46 
34 

46 
36 

96 

40 

56 

48 

54 
44 

94 
40 

92 

36 

50 
32 

64 
40 

48 
32 

90 
36 

48 
32 

42 
36 

52 
36 

70 
48 

62 

42 

60 
42 

49.9 
17.3 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

49 
27 

52 
22 

44 
36 

51 

37 

59 
39 

67 

28 

99 

38 

39 
33 

46 
32 

94 

30 

51 
26 

48 
31 

93 

23 

36 

27 

56 

29 

62 

45 

58 
41 

56 

32 

94 
31 

94 
29 

53 

30 

60 
39 

54 
36 

90 
33 

56 

26 

49 
38 

61 

31 

74 

43 

68 

45 

94.7 
13.0 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

41 

17 

42 

15 

49 
27 

44 
35 

45 
38 

93 

25 

63 
33 

40 
30 

32 

28 

24 

92 

22 

92 

22 

95 

22 

51 
21 

91 

21 

93 

28 

52 
33 

50 
25 

53 

27 

47 
24 

44 
25 

49 
31 

SO 
32 

44 
30 

42 
22 

96 
33 

39 

29 

62 
31 

79 
46 

52 

42 

49.7 
28.0 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

48 
23 

47 
19 

49 
33 

44 
35 

55 
35 

67 

27 

97 
36 

40 
29 

48 
27 

99 

26 

56 
25 

96 
29 

55 

26 

94 

24 

93 

29 

69 

38 

65 

36 

53 

28 

51 
30 

48 
26 

51 
26 

52 
33 

48 
32 

48 
32 

97 
24 

99 

34 

61 
32 

81 
45 

71 
46 

61 

41 

94.6 

10.8 

HALPOLE 

MAX 
MIN 

48 
23 

51 
22 

40 
34 

46 
35 

9« 

38 

65 

31 

47 
36 

36 
32 

43 
30 

93 

29 

50 
27 

49 
28 

97 
23 

99 

27 

55 

32 

60 
45 

57 
37 

57 
28 

56 

28 

55 
27 

52 

29 

57 

38 

45 
33 

50 
32 

55 
25 

44 
37 

62 
31 

80 
43 

68 

42 

61 

42 

93.7 

32.1 

■ALPOLE  1  S 

MAX 
MIN 

48 

21 

50 

17 

42 
36 

48 
35 

94 
38 

63 

26 

44 

40 

38 
33 

39 

31 

44 
26 

90 
24 

49 
22 

94 

21 

54 
24 

52 

38 

60 
48 

54 
42 

56 

30 

52 

29 

54 
26 

52 

26 

56 

38 

56 

34 

50 
30 

56 
29 

42 

40 

60 
31 

78 
44 

7B 
48 

66 

46 

93  .3 

32.4 

NEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

42 
12 

49 
8 

42 
30 

43 
32 

30 
35 

61 
22 

48 

30 

34 
29 

45 
21 

*7 
24 

90 
18 

93 

17 

90 
19 

48 

le 

44 
24 

60 
32 

46 
32 

46 
22 

40 
26 

41 
20 

45 
23 

47 
30 

40 
28 

41 
29 

50 
19 

49 
30 

98 

28 

79 

41 

54 
38 

55 
38 

48.3 
29.7 

VESTON 

MAX 
MIN 

48 
26 

51 
12 

49 
33 

47 
36 

38 

40 

64 

34 

63 

37 

38 

31 

44 
29 

91 

27 

90 
24 

49 
23 

57 
23 

55 
29 

56 

31 

61 

41 

56 
39 

56 

31 

55 

31 

92 
27 

52 

29 

57 
38 

51 
32 

49 
34 

56 
27 

56 

38 

62 

31 

82 
48 

81 

41 

66 

41 

99.7 

32.1 

Sm  RctvMic*  NotM  Following  Station     ^aii^x 
-    77    - 


Toble  5  Conlinued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
APRIL  1956 

Station 

Day  Of  Month 

28 

29 

1 

1   2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24  1 

25 

26 

27 

30   31 

> 
< 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

46 
30 

47 
21 

45 
35 

43 
38 

57 

41 

67 

30 

56 

36 

36 
32 

47 
31 

57 
28 

53 

28 

56 

30 

56 
29 

65 
26 

51 
35 

62 

41 

54 

40 

52 

32 

48 
35 

44 

27 

50  i 
29  1 

56 

37 

45 
33 

48 
35 

56 

27 

47 
32 

62 

31 

77 

45 

67 
46 

66 

43 

53.6 
33.4 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

25 

47 
26 

41 
32 

43 
37 

49 
38 

59 
36 

44 
32 

34 
29 

40 
28 

49 
30 

48 
31 

51 
29 

63 
29 

51 
29 

48  1  56 
32  i     38 

49 
35 

49 

32  j 

44 
31 

46 

27 

48 
26 

51 
35 

39 
32 

43 
29 

53 
27 

38 
33 

60 
33 

77 
41 

57 

41 

59 

40 

48.9 
32.1 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

46 
29 

54 
22 

42 
33 

43 
35 

53 
37 

63 
28 

46 
34 

34 
29 

37 
28 

52 
30 

52 
24 

50 
27 

56 
24 

53 
32 

50 
28 

59 

37 

54 
34 

52 
27 

44 
29 

50 
28 

50 
27 

54 
35 

43 
32 

46 
27 

54 
26 

43 
35 

63 
29 

80 
43 

72 

42 

65 

41      , 

i 

52.0 

31.1 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 
MIN 

40 
18 

51 
12 

46 
30 

50 
35 

50 
37 

66 
29 

49 
28 

42 
27 

36 
28 

37 
22 

50 
19 

50 
22 

51 
24 

45 
26 

47 
27 

55 
35 

48 
32 

46 
30 

42 
29 

44 
22 

47 
21 

42 

31 

37 
28 

40 
29 

48 
19 

44 
31 

56 
30 

65 

42 

56 
39 

56 
37 

47.7 
28.0 

BERLIN 

MAX 
MIN 

36 

27 

40 
13 

55 

28 

53 
35 

46 
37 

49 
34 

65 

24 

49 
28 

36   40 
29   29 

37 
22 

52 

21 

55 

22 

50 
30 

44 
23 

43 
33 

53 

34 

49 
28 

47 
29 

44 
24 

44 
28 

48 
28 

36 
32 

36 
31 

41 
24 

48 

27 

47 
36 

60 

40 

43 
38 

66 

42 

46.7 
29.2 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

36 

20 

50 
16 

51 
32 

48 

35 

46 
36 

52 

30 

50 
27 

40 
26 

36 
27 

35 
24 

49 
20 

50 
22 

50 
23 

49 
27 

44 
28 

53 
37 

48 
32 

47 
30 

44 
30 

44 
22 

40 
21 

41 
30 

37 
27 

38 
28 

45 
20 

42 
31 

57 

31 

63 
40 

65 

39 

47 
38 

46.3 
28.3 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

45 
27 

56 

19 

51 
33 

39 
33 

53 
32 

60 
26 

59 

30 

40 
24 

45 
28 

46 
28 

64 
19 

55 
20 

55 

21 

51 
27 

47   *5 
27   35 

49 
36 

52 

25 

50 
26 

49 
25 

48 
27 

49 
29 

45 
30 

46 
26 

53 
24 

50 
29 

62 
26 

76 

43 

75 
44 

61 
38 

52.2 
28.7 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

38 
19 

55 
14 

55 
29 

44 
33 

54 
34 

94 
22 

59 
26 

48 
31 

36 
28 

42 
27 

45 
19 

54 

19 

66 
20 

49 
27 

49   44 
24   37 

43 
33 

50 
24 

51 
27 

48 
24 

48 
28 

46 

31 

48 

30 

43 
28 

44 
22 

52 

29 

44 
32 

60 
41 

72 

45 

49 
40 

49.3 
28.1 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 
22 

50 
18 

40 
34 

42 
35 

58 

35 

60 

23 

43 
36 

37 
27 

42 
31 

47 
22 

52 

19 

54 
20 

53 
23 

50 
26 

45 
27 

66 
37 

52 

30 

52 
25 

49 
26 

49 
25 

50 
29 

52 

33 

42 
29 

47 
27 

54 
28 

41 
33 

61 
32 

78 

44 

55 
40 

64 

31 

50.7 
28.9 

DURHAM 

MAX 
MIN 

48 
28 

54 
21 

44 
34 

42 

35 

57 
35 

63 
26 

56 
36 

38 
28 

45 
29 

54 
25 

40 
26 

49 
26 

60 
22 

62 

26 

46 
27 

60 
37 

55 
37 

56 

27 

53 
28 

53 

28 

52 
32 

52 
36 

50 
31 

49 
30 

55 
26 

63 
32 

57 
29 

79 
45 

72 

40 

68 

40 

53.7 
30.7 

EAST  DEERING 

MAX 
MIN 

1\ 

52 

16 

42 
32 

42 
33 

53 
32 

60 

25 

42 

30 

36 

25 

43 
28 

46 
26 

51 
16 

60 
16 

52 

18 

49 
27 

45 
23 

57 
35 

50 
36 

49 
23 

48 
26 

47 
24 

47 
26 

48 
29 

41 
29 

44 
26 

52 

20 

40 
29 

60 
29 

76 

44 

64 
41 

63 

30 

49.6 
27.3 

FABVAN 

MAX 
MIN 

50 
30 

49 
32 

48 
33 

46 

34 

52 
23 

49 
20 

34 
28 

34 
21 

34 
23 

49 
10 

51 
16 

44 
17 

42 
28 

49 
24 

49 
34 

51 
30 

47 
22 

41 
26 

43 
18 

40 
18 

40 
29 

39 
25 

39 

20 

45 
14 

41 
25 

57 
29 

63 
39 

50 
36 

47 
35 

45.6 
26.4 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

30 
10 

35 
-  1 

48 
8 

55 
32 

47 
34 

40 
25 

47 

20 

49 
25 

37 
26 

35 
26 

33 
18 

44 
20 

45 
19 

60 
28 

35 
22 

40 
30 

45 
31 

40 
23 

45 
30 

36 
22 

40 

16 

40 
22 

34 

14 

38 
23 

33 
15 

41 
25 

48 
32 

52 

37 

51 
32 

50 
35 

42.2 
23.2 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

46 
23 

54 
16 

47 
32 

40 
34 

54 
33 

58 
22 

50 
30 

42 
26 

43 
29 

46 
■  28 

62 

20 

52 
20 

62 
22 

47 
23 

45 
25 

43 
36 

52 
35 

54 
24 

50 
26 

52 
25 

48 
28 

52 
32 

45 
31 

46 
27 

52 
23 

48 
28 

62 

29 

76 

43 

70 
43 

58 

40 

51.2 
28.4 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

42 
19 

54 
12 

48 
30 

40 
32 

51 
32 

57 
20 

53 
29 

42 
24 

40 
30 

41 
28 

51 
17 

51 
18 

51 
18 

46 
20 

43 
23 

40 
32 

50 
34 

52 
23 

48 
24 

50 
24 

46 

25 

50 
29 

46 
30 

47 
27 

50 
20 

50 
27 

61 
28 

76 
42 

71 

44 

57 
38 

90.1 
26.6 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

44 
19 

55 

10 

44 
30 

40 
33 

52 

33 

57 

19 

48 
27 

40 
26 

43 
26 

49 
23 

54 
14 

52 

15 

50 
16 

46 
23 

43 
22 

41 
30 

48 
30 

50 
21 

47 
25 

46 
21 

44 
21 

47 
27 

41 
27 

43 
25 

50 
16 

47 
25 

60 
27 

71 
42 

66 
42 

58 
35 

49.2 
25.0 

HANOVER 

MAX 
MIN 

44 
19 

52 
16 

46 
32 

44 
36 

53 
37 

59 
25 

45 
29 

41 
28 

41 

31 

46 
25 

52 
22 

54 
23 

48 
24 

46 
28 

43 
28 

49 
37 

51 
36 

51 
27 

45 

30 

47 
27 

45 
24 

49 
32 

41 
30 

44 
31 

62 
22 

39 

30 

61 

31 

71 
46 

54 

42 

57 

41 

49.0 
29.6 

KEENE 

MAX 
MIN 

48 
16 

51 
14 

46 

32 

43 
36 

52 
37 

63 
22 

46 

35 

38 
27 

46   52 

24  ;  23 

55 

21 

66 
23 

52 
26 

63 
22 

47 
26 

64 
38 

63 
36 

63 

27 

50 
24 

56 
22 

55 

23 

50 
33 

48 
31 

49 
30 

56 
23 

46 
33 

63 

32 

79 
45 

71 
46 

60 
40 

63.3 

28.9 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

44 
25 

56 
24 

41 
33 

38 
34 

54 
34 

60 
26 

45 
32 

32 
29 

42 
29 

46 

28 

54 

'22 

64 
21 

50 
24 

48 
29 

44 
26 

43 
34 

50 
34 

54 
27 

46 
26 

47 

27 

48 
28 

48 
32 

42 

30 

44 

31 

52 

26 

40 
29 

62 

29 

75 
42 

46 

37 

59 

37 

48.8 
29.7 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

44 
14 

61 
12 

45 
34 

44 
35 

53 
28 

60 
22 

44 
29 

40 
27 

41 
32 

44 
23 

53 
19 

55 
20 

49 
22 

49 
28 

44 
26 

48 
37 

49 

30 

51 
26 

44 
27 

46 
25 

45 
22 

49 
30 

42 

30 

43 
25 

52 
20 

39 
28 

60 
30 

71 
45 

60 

41 

56 

29 

48.7 
27.2 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

42 
20 

48 
20 

40 
34 

42 
34 

52 

31 

55 
27 

43 
36 

38 
27 

41 
31 

42 
27 

46 
22 

48 
24 

52 
24 

47 
28 

46 
27 

54 
36 

47 
33 

49 
29 

45 
26 

46 
29 

46 

30 

47 
34 

40 
31 

42 
32 

50 
26 

40 
32 

5« 

30 

73 
43 

51 
40 

58 
36 

47.9 
30.1 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

48 
19 

52 

15 

48 
34 

42 
32 

56 
31 

62 
23 

60 
32 

38 
27 

44 
30 

48 
25 

50 
20 

51 
19 

62 
21 

50 
26 

48  1  58 
26   35 

52 

32 

53 
24 

60 
24 

51 
24 

50 
29 

52 

30 

50 
26 

48 
27 

54 

24 

54 

30 

60 
31 

79 
43 

77 

42 

66 

40 

53.4 
28.1 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

12 

7 

30 
6 

38 
30 

39 
27 

27 
15 

25 

15 

25 
13 

13 

4 

16 
10 

21 
11 

26 

11 

25 

14 

29 

13 

24 

12 

27   38 
14   25 

27 
17 

24 

15 

24 
12 

20 

7 

16 

5 

18 
12 

18 
10 

15 
6 

16 
3 

23 

15 

33 

17 

39 
26 

40 
30 

40 
12 

29.7 
13.8 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

49 
22 

53 

19 

41 
33 

43 
35 

56 

32 

63 
26 

43 
35 

39 
29 

45 
31 

90 
25 

62 
22 

50 
23 

64 
20 

53 
25 

49  1  60 
25  '  38 

63 
32 

53 
26 

52 

25 

51 
24 

50 
29 

62 

30 

43 
30 

46 
26 

56 

23 

42 
35 

61 
30 

80 
45 

69 
41 

65 

34 

92.2 
29.1 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

38 
22 

38 
22 

46 

31 

38 
32 

48 
33 

48 
33 

54 
33 

36 

20 

34 
25 

38 

25 

50 
22 

50 
21 

49 
23 

44 
31 

45 
32 

48 
35 

44 
34 

46 
32 

47 
31 

44 
29 

45 
25 

44 
33 

42 

31 

39 

31 

40 
28 

46 
26 

59 
31 

66 

41 

62 

40 

60 
37 

46.2 

29.7 

NORTHWOOD 

MAX 
MIN 

45 
25 

55 
27 

47 
32 

41 
33 

53 

33 

58 
35 

57 
35 

37 
25 

43 
29 

50 
27 

54 
28 

51 
26 

50 
28 

50 
30 

45 
27 

V. 

52 
36 

51 
30 

50 

31 

50 
27 

48 
28 

50 
33 

46 
30 

44 
29 

50 
27 

51 
31 

61 
30 

75 
42 

71 
40 

64 
37 

51.2 
30.9 

PETERBORO  2  S 

MAX 
MIN 

44 
17 

51 
17 

45 
32 

47 
35 

51 
39 

59 
30 

37 

30 

36 
25 

40 
28 

47 

28 

51 
22 

60 
21 

48 
27 

50 
27 

48  1  *0 
26  1  35 

50 
33 

58 
28 

47 
30 

44 
27 

45 
26 

46 

34 

46 
31 

42 
31 

52 

26 

53 
32 

60 
33 

76 

42 

70 
43 

58 

39 

50.4 
29.8 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

39 
22 

50 
16 

43 
30 

37 
31 

44 
36 

62 
32 

47 
23 

37 
23 

32 

28 

38 
23 

47 
19 

48 

20 

45 
20 

42 
29 

38  ■    *1 
27   31 

42 
33 

43 
28 

42 

27 

41 
22 

40 
22 

38 
27 

33 
26 

37 
28 

42 
22 

36 
25 

94 
30 

61 

35 

42 
36 

52 
35 

42.8 
26.8 

PLYMOUTH  1  WNW 

MAX 
MIN 

40 
22 

45 
16 

55 
28 

48 
32 

42 
33 

54 
23 

58 
33 

48 
27 

35 

24 

42 
25 

45 
19 

53 
18 

54 
21 

50 
29 

47 
24 

45 
34 

42 
32 

50 
23 

50 
26 

48 
24 

47 
26 

45 

30 

49 
29 

43 

26 

45 
23 

43 
30 

60 
35 

73 
42 

46 
37 

48.3 
27.3 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

44 
27 

51 
22 

40 
33 

51 
33 

54 
32 

60 
26 

44 
34 

40 
29 

41 
28 

53 
25 

47 
26 

46 
22 

46 
24 

60 
28 

45 
29 

50 
37 

54 
33 

66 
27 

54 
29 

62 
29 

50 
31 

54 

30 

36 
30 

46 
30 

54 
26 

45 
34 

52 
29 

78 
42 

55 

40 

50.1 
29.8 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

43 
13 

47 
10 

57 
27 

47 
33 

47 
36 

57 
22 

67 

34 

44 
30 

3S 

25 

42 
22 

47 
20 

58 
20 

66 
20 

62 
27 

54 
26 

56 

33 

61 
32 

50 
26 

53 
27 

47 
23 

49 
26 

51 
32 

50 
30 

44 
27 

49 
22 

55 
32 

40 
31 

62 

33 

79 
47 

51 

42 

91. « 
27.9 

WEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

40 
14 

45 
14 

52 

26 

47 
35 

46 
38 

54 
22 

60 
29 

46 
24 

38 
28 

41 
25 

44 
21 

55 

21 

56 
22 

49 
28 

49   '•5 
26  ,  34 

49 
34 

52 

26 

52 
28 

46 
26 

47 
24 

47 
32 

49 
30 

43 
28 

43 
21 

54 
29 

40 
31 

62 

33 

73 
46 

48 
41 

49.0 
27.9 

W I NOHAM 

MAX 
MIN 

52 

24 

53 

17 

49 
33 

44 
34 

58 
33 

64 
25 

59 
33 

38 
28 

46 
29 

53 

26 

60 
25 

60 
21 

54 
20 

53 
28 

63   61 
26   37 

56 

35 

56 
25 

55 
26 

52 
26 

52 

26 

65 

34 

60 
30 

50 
27 

57 
22 

55 
33 

61 

31 

82 

44 

77 
42 

69 

40 

95.9 

29.4 

W0LFE80R0  FALLS 

MAX 
MIN 

44 
26 

51 
26 

45 
34 

40 
35 

52 

33 

57 
25 

49 
32 

38 
26 

48 
30 

48 
20 

51 
22 

60 

19 

64 
22 

48 
27 

46  1  44 
25  ]  35 

51 
36 

53 
26 

50 
27 

46 
27 

47 
29 

47 
32 

40 
30 

46 
30 

51 
24 

43 
29 

61 
29 

72 

41 

66 

39 

59 
38 

49.9 
29.1 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

43 
21 

53 
18 

43 
32 

40 
34 

52 
34 

56 

23 

48 
26 

44 
27 

40 
32 

42 
28 

52 
22 

53 

21 

4B 
22 

45 
31 

43 
24 

41 
32 

49 

33 

51 
26 

47 

26 

47 
25 

43 
28 

44 
32 

40 
28 

44 
29 

42 
26 

1 

46 
32 

61 
32 

69 
38 

64 
42 

50 
39 

47.7 
28.8 
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Table  5  Continued 

D 

AI 

LY 

T 

EN 

IPI 

:Ri 

\T 

UB 

ES 

1 

NEW  ENGLAND 
APRIL  1956 

Station 

Day 

Oi  Month 

1 

1 

^ 

3 

4 

s 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IG 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

RHODE  ISLAND 

1 

' 

BLOCK  ISLAND  HB  AP 

'  MAX 
MIN 

AS 

32 

45 

30 

43 
37 

49 
38 

55 

37 

61 
39 

44 
37 

38 
33 

44 
32 

50 
34 

48 
30 

46 
30 

45 
29 

48 
32 

46 
38 

51 

44 

49 
41 

49 
39 

50 
34 

49 

34 

45 
31 

56 
42 

46 
35 

46 

33 

47 
34 

45 
39 

52 
35 

50 
42 

55 

45 

69 

44 

48.9 
36.0 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

♦  7 
27 

46 
35 

55 

34 

65 
33 

45 
33 

36 
30 

44 
29 

52 

30 

52 
29 

49 

28 

55 
25 

56 
31 

50 
31 

57 
45 

53 

39 

55 
32 

52 
33 

52 
29 

51 
27 

58 
36 

44 
31 

49 
28 

56 

29 

44 
35 

61 

32 

76 

41 

67 
44 

67 

44 

53.4 
32.9 

KINGSTON 

J  MAX 

;  MIN 

*9 
30 

49 
23 

45 
36 

49 
40 

59 
33 

64 
28 

55 

37 

42 
32 

46 
32 

55 

34 

49 
27 

50 
32 

47 
22 

50 
26 

48 
31 

56 
43 

54 
40 

52 
32 

52 

30 

52 

26 

48 
29 

62 

39 

53 

37 

49 
25 

50 
27 

45 
36 

53 

30 

67 
42 

61 

48 

69 
46 

52.7 
33.1 

PROVIDENCE  KB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

AS 
31 

48 
25 

4* 
36 

47 
40 

59 
41 

62 

33 

♦7 
37 

37 

32 

46 
32 

55 
33 

51 
31 

50 

31 

50 
26 

51 
32 

51 
32 

59 
46 

56 

40 

56 
35 

51 
31 

60 
30 

51 

30 

59 
42 

45 
36 

49 
32 

53 

31 

43 
38 

57 
34 

76 

1  44 

61 
47 

69 

44 

92.7 
39.1 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 

MIN 

43 
21 

46 

18 

51 
26 

45 
36 

48 
35 

58 
26 

63 
32 

47 
30 

36 
28 

44 
30 

49 
24 

60 
25 

57 
25 

51 
26 

55 
29 

46 
34 

55 
38 

49 
29 

52 

31 

46 
27 

48 
30 

51 
35 

51 
33 

45 
33 

47 
26 

57 
35 

40 
32 

59 
35 

80 

47 

50 
44 

91.0 
30.7 

BENNINGTON  2  NW 

MAX 
MIN 

45 
24 

50 
16 

47 
34 

60 
37 

55 

39 

63 
26 

50 
20 

41 
20 

46 
25 

54 

30 

68 
22 

54 
26 

53 
25 

50 
23 

57 
35 

65 

41 

49 
36 

52 

29 

42 

31 

47 
22 

50 
24 

49 
32 

46 
32 

48 
30 

53 
19 

45 

35 

66 

31 

78 
50 

62 

47 

59 
45 

93.9 

30.2 

BLOOHFIELD 

MAX 
MIN 

42 

18 

51 
8 

53 
29 

48 
38 

47 
34 

53 

21 

54 
23 

51 
31 

41 
31 

38 
28 

51 
IB 

52 
19 

52 
19 

44 
31 

47 
24 

55 

36 

53 
32 

50 
25 

48 
32 

44 
22 

43 
21 

40 
31 

41 
27 

40 
27 

47 
17 

49 
27 

57 
33 

55 

41 

52 

34 

48 
38 

48.2 
27.2 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

41 
22 

46 

18 

47 
36 

49 
41 

52 
39 

53 
29 

53 

29 

44 
30 

43 
32 

43 
30 

52 

27 

53 
26 

50 
30 

47 
34 

51 
39 

62 

40 

52 
36 

51 
36 

43 

34 

44 
29 

45 
26 

43 
30 

47 
29 

41 
31 

51 
24 

47 
36 

59 
37 

60 

45 

54 
38 

55 

35 

49.3 
32.3 

CAVENOISN 

MAX 
MIN 

45 
16 

51 
6 

46 

31 

41 
31 

53 
33 

58 
20 

46 

27 

40 
25 

45 
23 

48 
29 

52 

15 

52 
16 

51 
17 

49 
24 

47 
24 

46 
32 

50 
32 

48 
22 

43 

24 

45 
21 

45 
24 

45 

30 

44 
27 

43 
27 

62 

19 

51 
28 

59 
26 

73 
34 

51 
36 

59 
35 

49.3 
29.1 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

40 
10 

44 
6 

53 
10 

47 
32 

42 
33 

53 
18 

56 

20 

47 
28 

37 
27 

40 
20 

41 

15 

58 
16 

52 

17 

47 
23 

45 
23 

42 
32 

50 
31 

48 
23 

48 
27 

42 
22 

46 

18 

45 
23 

45 
29 

41 
24 

42 

16 

50 
25 

38 
31 

66 
32 

65 
35 

46 
39 

47.2 
23.5 

CORNWALL  1  N 

MAX 
MIN 

46 
21 

43 

18 

43 

33 

47 
37 

54 
37 

55 

28 

50 
30 

43 
32 

-1 

46 
26 

54 
30 

55 
24 

53 

30 

50 
31 

48 
38 

61 

37 

51 
35 

50 
32 

40 
31 

40 
24 

47 
20 

46 
33 

48 
30 

44 
28 

55 
22 

49 
36 

59 
33 

69 

43 

54 
36 

58 
36 

90.1 
30.7 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

46 
12 

46 
9 

45 
32 

56 
33 

52 
36 

57 

25 

45 

33 

39 

26 

43 

28 

46 

32 

50 
20 

55 
22 

54 
24 

44 
29 

43 
30 

55 

37 

44 
31 

47 
32 

42 

30 

43 
20 

44 
21 

44 
32 

48 
23 

44 

30 

46 

19 

41 
31 

51 
28 

74 

44 

57 
42 

48 
40 

48.3 
28.4 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

35 
22 

39 

10 

48 
22 

46 

38 

42 

38 

49 
24 

53 
26 

50 
31 

38 
32 

39 
29 

38 
20 

49 
22 

49 
22 

46 
27 

42 
26 

46 

34 

48 
36 

47 
28 

46 
33 

41 
25 

44 
22 

43 

31 

45 
28 

40 
29 

41 
23 

48 
30 

41 
33 

58 
38 

63 

40 

46 
40 

45.4 
28.6 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

43 
25 

53 
11 

57 
30 

55 
36 

55 

37 

58 
25 

55 

26 

44 
32 

44  i 
31 

45 
31 

57 
24 

58 
21 

48 
24 

48 
26 

51 
32 

62 

40 

50 
38 

52 
35 

42 

31 

45 
22 

45 
22 

42 
34 

49 
24 

42 
30 

51 

19 

66 
31 

62 
36 

58 
42 

53 
35 

53 

37 

91.1 
29.6 

LEHINGTON 

MAX 

MIN 

39 

15 

53 

7 

53 

26 

48 
38 

♦7 
32 

SO 
24 

53 

19 

42 
29 

37 
29 

36 

28 

47 
16 

48 
17 

53 
17 

39 
26 

44  1 
22 

53 

34 

48 

31 

47 
25 

40 
30 

45 
22 

43 

19 

39 
29 

40 
25 

37 
26 

46 
17 

60 
17 

56 

17 

53 
17 

51 
34 

40       46.2 
32       24.0 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

37 
25 

41 
13 

49 
23 

47 
37 

45 
36 

52 

24 

55 

26 

50 
31 

40 
32 

41 
29 

42 
23 

54 
21 

55 
25 

47 
29 

47 
28 

44 
35 

56 

34 

50 
28 

51 
32 

44 

24 

46 
24 

46 

31 

40 
28 

44 
31 

42 
24 

52 

31 

44 
29 

61 
36 

65 

41 

48       47.8 
42       29.1 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 
26 

48 
14 

45 
34 

44 
38 

50 
37 

52 

30 

47 
28 

38 

29 

38 

29 

40 
23 

53 
21 

52 
22 

44 
26 

45 
28 

42 
27 

54 
36 

45 
34 

47 
32 

43 

30 

44 
24 

42 
21 

40 
29 

41 
27 

41 
23 

50 
26 

40 
32 

58 
28 

67 
42 

46 
39 

47       46.1 
35       29.2 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

24 

7 

39 
15 

43 
24 

49 

46 

39 

24 

38 

20 

32 

26 

6 

24 
18 

36 

20 

39 
23 

39 
24 

28 

18 

29 

44 

41 
24 

30 
22 

33 

19 

26 

15 

2S 

14 

28 

17 

32 

20 

26 

16 

28 
12 

30 
25 

41 
26 

47 

49 
24 

58       35.7 
18.8 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

40 

24 

53 

13 

51 
33 

47 
37 

45 
34 

53 
23 

54 
21 

41 
26 

38 
27 

39 
25 

50 
21 

51 
20 

52 
22 

43 
25 

46 
26 

55 
32 

49 
31 

50 
28 

40 
24 

45 
20 

42 
20 

39 
25 

45 
25 

39 
25 

50 
26 

49 
29 

60 
30 

54 
38 

49 
32 

1 

50     '  47.3 
30       26.4 

NORTMFIELD  NORWICH  UN IV 

MAX 
MIN 

41 
20 

49 
13 

46 
34 

44 
37 

52 

38 

55 

25 

53 

25 

43 
32 

40 
30 

42 

33 

53 

20 

53 
20 

52 

22 

51 
23 

44  i 
25 

56 
35 

56 
33 

49 
28 

46 

30 

44 
24 

43 

21 

43 

30 

46 
27 

43 
30 

49 
22 

50 

31 

59 
26 

64 
42 

53 

41 

51     :  49.0 
36       28.4 

RANDOLPH 

MAX 

MIN 

43 
24 

51 
13 

45 
32 

45 
35 

57 

15 

45 
18 

40 
30 

40 
30 

52 

20 

53 

21 

45 
31 

43 
27 

56 

35 

48 

35 

48 
29 

43 

30 

45 
16 

44 
23 

45 
32 

43 

28 

43 
32 

50 
23 

44 
29 

61 

27 

74 
43 

55 
42 

58       48.7 

40     ,  28.1 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

39 
12 

55 
22 

42 
33 

42 
33 

51 
33 

51 
28 

57 
34 

40 
27 

32 
26 

44 
29 

46 
20 

51 
21 

55 
21 

55 
22 

50 
26 

43 
34 

51 

34 

45 
27 

48 
30 

39 
22 

42 

24 

44 
29 

44 
30 

42 

30 

44 
22 

52 

32 

44 
30 

60 

42 

76 

42 

68       48.1 
40       28.5 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

44 
17 

51 
19 

48 
34 

57 
36 

55 

40 

58 
28 

50 
34 

43 
29 

43 
29 

48 
30 

55 
24 

54  i 
25 

50 
27 

48 

30 

46 
38 

58 
41 

52 
36 

49 
43 

49 
35 

45 
25 

45 
26 

44 
36 

44 
31 

44 
30 

51 
22 

50 
36 

61 

34 

71 
46 

69 
41 

68       51.3 

40       32.0 

SAINT  ALBANS 

MAX 
MIN 

41 
25 

51 
26 

50 
34 

51 
42 

52 
37 

55 

34 

54 
32 

50 
32 

43 

30 

42 

30 

55 
32 

57 

31 

53 
36 

48 
32 

52 
36 

60 
42 

50 
36 

50 
35 

40 
32 

42 
26 

44 
25 

42 

34 

46 
32 

42 
30 

60 
24 

50 
36 

60 
37 

55 

46 

51 
35 

92       49.6 
36       33.2 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

42 
23 

52 
13 

52 

34 

46 
38 

49 
38 

55 

24 

55 
26 

54 
32 

41 
32 

40 
26 

52 

20 

53 
22 

52 
22 

45 
28 

46 
21 

52 

36 

52 

35 

50 
28 

47 
32 

48 
25 

42 

21 

44 
32 

40 
28 

41 
31 

49 
21 

48 

30 

59 

33 

60 

43 

53 

39 

1 

49       48.9 
25       28.6 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

31 
18 

38 
-  3 

48 
6 

45 
33 

49 
34 

44 
28 

53 
35 

36 

24 

27 
21 

38 
26 

40 
16 

43 
15 

45 
18 

48 
20 

42 
25 

40 
34 

49 
33 

40 
25 

42 

28 

36 
18 

37 
22 

38 
24 

39 
28 

36 

21 

37 
18 

44 
29 

39 

30 

64 
39 

67 
37 

55       42.7 
37       24.6 

VERNON 

MAX 
MIN 

44 
19 

49 
17 

48 
28 

45 
35 

47 
37 

57 
24 

65 
34 

42 
29 

35  i 
24  1 

44 
25 

51 
22 

58 
22  i 

57 
24 

52 
22 

55 
27 

45 
32 

60 
31 

52 
28 

54 
27 

50 
23 

50 
24 

55 

31 

51 
32 

48 
27 

49 

23 

57 
34 

40 
31 

60 
33 

80 
45 

51       91.7 
43       28. 4 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

36 
10 

42 

6 

52 

6 

52 
32 

44 
32 

47 
20 

53 
22 

56 
32 

42 

30  1 

40 
22 

38 
16 

52 
16 

52 

19 

50 
19 

45 
22 

45 
27 

48 
29 

46 
23 

48 
28 

40 
19 

44 
14 

42 

24 

42 
24 

43 

27 

40 
16 

48 
18 

45 
29 

60 
34 

52 
30 

4«       4«.4 
39       22.8 

WILDER 

MAX 
MIN 

38 

14 

45 
12 

53 
22 

45 
3* 

45 
36 

56 
22 

61 
29 

4« 

34 

37 
27 

41 
23 

44 
21 

55 

22  1 

55 
23 

46 
29 

49 
27 

45 
35 

47 
35 

48 
28 

52 

29 

49 
26 

52 

23 

50 
32 

49 
31 

43 
29 

60 
22 

59 

30 

39 
32 

59 
33 

71 

45 

47       49.2 
42       28.2 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

42 

H 

49 

9 

45 
32 

42 

33 

52 

32 

58 
22 

45 

27 

40 
27 

41 
31 

44 
28 

51 

18 

50 

19 

♦7 
20 

46 
25 

44 
25 

49 
39 

48 
32 

49 
25 

43 
27 

46 

24 

44 
22 

47 

31 

42 
28 

44 
28 

50 

19 

39 

28 

61 
29 

69 

43 

47 
42 

59       47.8 
29       26.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

3>.  ti. 
^°4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BOCRESTER,  IUS3. 

EVAP 

WIND 

- 

- 

2 

; 

-_ 

; 

-_ 

2 

-_ 

-_ 

- 

-_ 

-_ 

- 

; 

-_ 

- 

- 

.16 
63 

.10 
43 

.13 
43 

.13 
76 

.13 
84 

.12 
42 

.07 
56 

.15 
35 

.00 
33 

.10 
80 

.13 
52 

.02 

69 

- 

USSABESIC  LAKE,  N.  H. 

EVAP 
WIND 

30 

6 

0 

1 

44 

S 

65 

186 

46 

23 

10 

7 

23 

14 

15 

39 

38 

17 

27 

24 

38 

67 

13   47 

25 

S 

9 

41 

.10 
32 

.09 
48 

949 

S««  Rfffcrence  NotM  Followinq  Slodon      inii»: 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1956 


Station 

Day  of  montli 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 

CREAM  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

15 

13 

11 

8 

6 

4 

12.0 
16 

14 

10 

8 

6 

4 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 

T 

T 

1.0 

r 

DANBURY 

SNOVFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

T 

T 

4.0 
4 

T 
3 

T 

T 

T 

HARTFORD  BRAINARD  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 

T 

3.6 

4 

2 

.7 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

6 
2.0 

3 
.4 

1 

1 

T 

T 

4.3 

4 
.6 

4 
.5 

T 

T 

1.0 

KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

5 

4 

2 

T 

T 

T 

4.5 
4 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MIDDLETOWN  TO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

3.0 
2 

1 

T 

UIDDLETOWN  4  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

T 

3.2 
3 

.1 

T 

T 
T 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.2 

1 

.7 

T 

T 

T 

T 

NEW  HAVEN  TO  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

2.3 

T 

T 
T 

T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
40 

38 

T 
35 

33 

28 

25 

.2 
20 

16.0 
34 

3.0 
36 

T 
30 

26 

24 

22 

1.0 
20 

T 
18 

17 

T 
14 

.1 
12 

.4 
11 

T 
10 

.7 
10 

T 

7 

2.2 

8 

2.1 
9 

6 

.9 

7 

.6 
7 

5 

2 

T 

NORWICH  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.5 
2 

- 

- 

PUTNAM   • 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

9 

6 

4 

4 

3 

T 

9.0 
9 

7 

4 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

STORRS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

- 

- 

- 

- 

T 

* 

6.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

- 

.2 

- 

_ 

T 

- 

- 

- 

- 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

MAINE 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

5 

3 

1 

T 

T 

T 

.2 

T 

1.2 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

2,6 
2 

T 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

9 

8 

7 

5 

4 

5 

.5 
5 

.5 
4 

4 

1 

1.0 

1.0 
2 

BELFAST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

6 

5 

3 

1 

1 

T 
T 

T 

2.0 
2 

CARIBOU  TO  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.1 

16 
4.6 

14 
4.6 

12 
4.5 

11 
4.3 

9 
3.5 

T 

8 

3.3 

7 
3.1 

.5 
4 
3.0 

.5 

4 

3.0 

3 
3.0 

T 

3 

2.5 

2 

2.0 

2 

1.7 

2 

1.5 

1 

T 

1 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

2.4 
T 

.3 
T 

T 

.4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

.5 

1 

1.5 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.4 

1 

.5 

EAST  WINTHHOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

19 

18 

17 

14 

12 

11 

T 
11 

2.0 
11 

9 

7 

5 

4 

T 
2 

T 

T 

T 

1.0 

T 

4.5 
2 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

I 

- 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

40 

38 

36 

31 

27 

25 

24 

T 
23 

3.0 
26 

25 

24 

22 

20 

.5 
18 

16 

11 

8 

5 

T 
4 

2 

.5 
2 

1.5 
2 

1.7 
1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
26 

24 

21 

19 

10 

8 

7 

2.0 

6 

2.0 
10 

6 

5 

T 
4 

3 

T 
2 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

3.2 
T 

T 

T 

HOULTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

10 

10 

10 

10 

10 

T 
9 

4.0 
13 

10 

9 

9 

9 

8 

4 

3 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

2.5 
2 

T 

T 

T 

PORTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

'- 

4.5 

.7 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.2 

- 

5.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PORTLAND  TO  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

17 
3.4 

15 
3.4 

13 
3.4 

12 
3.4 

10 
3.9 

6 
3.6 

6 
3.5 

4.3 

5 
2.4 

.6 

10 

1.4 

7 
1.4 

4 
.8 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

.2 

6.1 

2 
.3 

PRESQUE  ISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

11 

10 

9 

5 

4 

- 

T 
3 

1.9 

4 

- 

3 

- 

2 

- 

1 

- 

T 

T 

1.3 

T 

T 

T 

.2 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

12 

10 

8 

7 

5 

4 

3.2 

8 

1.3 
8 

5 

3 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.7 
2 

RUUFORD  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

16 

13 

5 

5 

5 

4 

.4 
4 

4 

3 

1 

1 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.4 
T 

T 
T 

WOODLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

- 

- 

4 

- 

- 

2.8 
4 

- 

- 

T 

T 

T 

T 

T 

2.5 
3 

T 
T 

UASSACBUSETTS 

ADAUS 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

T 

T 

T 

4.0 
4 

4 

1 

T 

1.5 
1 

T 

AUHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6 

4 

3 

2 

8.0 
8 

5 

2 

T 

1.5 

BIRCH  HILL  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

27 

25 

23 

19 

16 

T 
15 

8.0 
23 

1.0 
22 

18 

15 

14 

12 

10 

8 

7 

6 

5 

4 

T 
4 

3 

2 

5.0 
5 

4 

2 

1 

T 

BLUE  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

8 

5 

T 

T 

T 

T 
T 

9.3 

8 

1.3 
4 

2 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

See  reieience  cotes  following  Station  1 
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Tabl«  7  ~   Continued 

SNOWFATJ,  AND  SNOW  ON  GROUND 

NEW   ENGLAND 
APRIL   1956 

SUban 

Day  of  month 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BOSTON   WB   AIRPORT 

1 

1  SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1 

T 

T 

3.1 
2 
.5 

T 

1 

.1 

BROCTTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

1 

T 

T 

T 

T 

3.0 
2 

T 

T 

CHARLTON   2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

7 

6 

4 

1 

T 

T 
T 

9.5 
9 

.6 
7 

4 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

T 

EAST  (AREBAll 

SNOWFALL 
SN  ON  GKD 

6 

3 

3 

3 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

EDGARTOWN 

SNOWFALL 
SH  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

'- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

I 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

FALL    RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

1.4 

T 

.1 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

4 

3 

2 

T 

11. < 
11 

.5 

7 

4 

T 

T 

T 

1.0 

HOOSAC  TUNNEL 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
16 

15 

14 

12 

10 

6 

4 

5.5 
9 

1.0 
8 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

3.5 
4 

.5 

T 

T 

T 

HYANNIS 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

KNIGHTVILLE   DAM 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

22 

20 

16 

14 

12 

11 

9 

L2.( 
20 

T 
18 

16 

14 

11 

7 

5 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

LOWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8.5 

1.0 

- 

- 

- 

-, 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MIDDLKTOH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

9 

6 

4 

1 

T 

- 

6 

8 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NANTUCKET  WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR   EQUIV 

T 

T 

HEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

12 

9 

9 

8 

5 

3 

T 
T 

8.0 

7 

7 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

5.0 
3 

T 
2 

1.0 
T 

PLTMOUTH 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

- 

I 

I 

I 

- 

I 

- 

- 

T 

-. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ROCKPORT  1    ESE 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

10 

4 

4.0 
4 

T 

T 

T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

SPRINGFIELD  ARMORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

T 

6.0 
6 

1 

STOCKBRIDCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

11 

9 

7 

a 

2 

T 
T 

9.0 
9 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

4.5 
2 

T 

T 

1.0 
T 

SIAMPSCOTT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

3 

T 

T 

T 
T 

lALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
7 

5 

4 

2 

T 

T 

T 

2.2 
2 

.2 

•  1 

T 

T 

T 

.5 

WESTOVER   FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

T 

4.6 
2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

WORCESTER 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

10.8 

T 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NEW  RAIIPSBIRE 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

23 

22 

19 

14 

12 

10 

9 

T 
9 

T 
9 

9 

7 

5 

1 

T 

r 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.6 

1 

T 

T 

T 

BSTHLEHEU 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

34 

32 

30 

25 

20 

18 

15 

15 

15 

14 

12 

11 

10 

T 
8 

8 

4 

1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

BLACKWATER  DAH 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

35 

32 

28 

24 

22 

21 

19 

6.0 
23 

T 
23 

19 

16 

14 

14 

13 

12 

9 

S 

6 

5 

5 

4 

T 

2 

T 

T 

T 

T 

CONCORD  WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR   EQUIV 

17 
5.0 

14 
4.9 

11 
4.5 

11 
4.3 

10 
4.0 

7 
2.5 

4 
1.8 

6.8 

3 
1.4 

T 

9 

1.8 

7 
1.6 

4 
1.3 

3 
1.2 

2 

1.0 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.1 

T 

1 

DDRBAll 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
22 

20 

19 

18 

16 

13 

12 

6.5 
19 

.3 

17 

14 

11 

8 

6 

3 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

2.5 

1 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
37 

36 

35 

33 

30 

29 

28 

28 

27 

27 

26 

26 

25 

.8 
24 

22 

21 

4.0 
24 

23 

.5 
22 

21 

2.5 
22 

1.8 
22 

2.5 
23 

.5 
23 

1.0 
23 

20 

17 

14 

13 

12 

FRANKLIN   FALLS   DAM 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

19 

2.5 
21 

19 

19 

18 

17 

16 

14 

13 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

l.O 
2 

2.5 
3 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

20 

18 

16 

15 

11 

10 

9 

2.4 
11 

.1 
9 

8 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

KEENE 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

15 

13 

9 

7 

5 

3 

2 

7.5 
8 

2.3 

9 

6 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

.8 

T 

.2 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
28 

26 

23 

21 

20 

17 

15 

13 

5.4 
18 

15 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

.7 

1 

1.1 

1 

2.6 
3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

■OOHT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.7 
41 

T 
40 

1.0 
40 

T 
33 

16 

16 

16 

1.3 

16 

.9 
17 

17 

17 

17 

1.3 

17 

.4 

18 

2.4 

18 

T 
10 

2.1 

10 

.9 
10 

.5 
10 

.4 

11 

.9 
12 

3.1 

13 

5.3 

17 

1.7 

17 

.4 

17 

.2 

17 

.2 

17 

10 

7 

7 

NASHUA   3   N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

13 

10 

8 

7 

5 

3 

3.7 

4 

4.5 
8 

6 

4 

3 

1 

T 

1.7 

HEW  LONDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

44 

43 

42 

40 

34 

30 

29 
Se 

34 

erei 

32 
srenc 

30 
e  not 

29 

9sfol 
-   81 

28 

ovnn 

- 

27 
gSta 

26 
tion 

25 
ndez 

23 

22 

21 

19 

14 

12 

10 

J.O 
8 

6 

4 

2 

Table  7   -   Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
APRIL  1956 


Station 

Day  of  montli 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
48 

45 

43 

41 

38 

36 

35 

T 
34 

1.5 
35 

33 

30 

27 

T 
25 

23 

T 
23 

20 

T 
18 

T 
17 

17 

T 
15 

T 
14 

2.5 
16 

3.5 

19 

T 
18 

16 

T 
16 

T- 
13 

8 

6 

4 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

10 

8 

5 

3 

2 

1 

8.0 
9 

T 
4 

3 

1 

T 

1.7 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

26 

24 

21 

20 

18 

15 

6,0 
20 

1.5 
21 

18 

16 

15 

14 

11 

9 

8 

5 

5 

5 

- 

_ 

2.0 
2 

1.5 
2 

- 

.4 

- 

" 

_ 

_ 

WINDHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

9 

7 

6 

3 

2 

2 

7.8 
8 

5 

3 

3 

2 

T 
T 

1.2 

T 

WOLFEBORO  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

31 

29 

27 

26 

- 

19 

18 

5.0 
23 

1.0 
21 

18 

- 

14 

- 

11 

10 

9 

6 

- 

- 

- 

- 

T 
2 

2.2 

4 

T 

T 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

43 

40 

38 

35 

30 

28 

28 

.5 
27 

T 
27 

T 
26 

23 

20 

18 

T 
17 

T 
16 

13 

13 

T 
13 

T 
12 

12 

11 

3.0 

10 

1.0 
10 

T 
10 

_ 

- 

6 

2 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

1.2 
1 

.2 

T 

T 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

10 

8 

5 

4 

2 

T 

1.5 
2 

4.0 
5 

3 

1 

T 

BENNINGTON  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

T 

T 

T 

1.0 

1 

2.0 
2 

1.0 

1 

T 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

19 

18 

15 

10 

8 

5 

5 

4 

4 

4 

2 

1.0 

2.0 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2 

.5 

2 

.4 

2 

.4 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
29 

26 

23 

21 

19 

19 

19 

5.0 
23 

T 
19 

18 

15 

13 

12 

T 
12 

T 
12 

9 

T 
9 

8 

T 
8 

7 

T 
5 

T 
5 

2.0 
5 

T 
4 

3 

T 
3 

2 

1 

T 

T 

DORSET  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

- 

3.0 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SK  ON  GND 

3 

3 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

T 

LEMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

12 

10 

8 

6 

4 

3 

2 

1 

.5 

.5 

1.0 

2.0 

MIDDLESEX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

17 

17 

15 

14 

12 

11 

9 

8 

6 

5 

2 

.3 

T 

T 
T 

1.3 

1 

.2 

T 

MOUNT  MANSFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

50 

48 

48 

42 

38 

35 

34 

34 

34 

34 

32 

30 

30 

30 

30 

27 

3.0 
30 

30 

1.0 
31 

.3 
31 

31 

2.5 
33 

1.0 
34 

.7 
34 

34 

34 

32 

24 

20 

18 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

20 

18 

13 

T 
11 

8 

6 

T 
5 

T 
5 

5 

3 

2 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

NORTHFIELD  NORWICH  UNI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

2 

1 

3.5 
2 

T 

T 

T 

.5 

SAINT  ALBANS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

10 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

8 

5 

2 

- 

- 

- 

T 

T 

.5 

T 

SOMERSET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
47 

47 

45 

44 

41 

38 

36 

6.0 
42 

5.0 
47 

43 

37 

36 

34 

.3 
33 

31 

29 

27 

.3 
25 

.3 
24 

23 

23 

2.0 
25 

2.5 
27 

1.5 
28 

26 

.3 
25 

.3 
24 

23 

22 

20 

WILDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
12 

12 

10 

9 

8 

6 

5 

5 

2.0 
4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 
1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


COMiECTICUT 

AMSONIA 

aAKEKSVILLE 
BALTIC 

BAftKNAKSTED 
BEACON   FALLS 

BCOOMFtCLO 
eitlD«CPOBT   MB  AP 
BfllSTOL   1   ■ 
SiMXKLTN 
BULLS   BRIMC   OAH 

BUttLINeTOM 
CANDCEKOOO   LAKE 
COCRAPOHSET   RANSCS   STA 
COLCHESTER 
COLLIMSVILLE    1    S 
CREAM   MILL 

OAMSUftY 

OAHSON   LAKE 

DERBY 

EAST    HAVEM 

EASTON  LAKE   RESERVOIR 


County 


HE»   HAVEN 

ITCM^ICLD 
NEK  LONDON 
LIToriELO 
NEW    HAVEN 


0AM    HARTFORO 
IFIELO 

o»>o  'haktforo 

Otia  HINONAM 
0»«l  LITCHFIELD 

0973  HARTFORD 
1099  FAIRFIELD 
!««•  NIOOLESEX 
14M  MEM  LONDON 
13M  HARTFOOD 
1T1»  LITCHFIELD 

1762  |faRIFIELD 

170B  nEm  haven 

1»4*  FAIRFIELD 
21«9  NEH  MAVEN 
22Ba  iFAIRFlELO 


FALLS  ViLLAfiE 

2BM  LITCHFIELD 

«ROTON 

3207  InEW  LONDON 

HARTFODO 

!)«4«  ; HARTFORD 

HARTFOAO  BRAlNAftO  FLO 

i>*Sl  ;HARTFOfiD 

•  HARTFORD  MB  AIRKWT 

|M96  {HARTFORD 

HE>«.OCK$  RESERVOIR 

9»S>|faIRFIEL0 

JEWETT  CITY 

>S37  MEM    LONDON 

KENT 

390S  LITCHFIELD 

LAUREL   RESERVOIR 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW   OAM 
MEAO   POND   RESERVOIR 
MIODLETOWI   4   U 
MILFOSO 

MOHAWK    RAM6CR    STA 
MOOOUS   RESERVOIR 
MOUNT    CARMEL 
NATCHAUG    RANGER    STA 
NATHAN    HALE    ST    FOREST 

NEW   HARTFORD 
MEW    HAVEN    VB    AIRPORT 
HEWINOTIM 
I   NEW    LOKXIN 
NO0FOLK    ;    SW 

NORTH    6RANF0RD 
NORTH   GUILFORD 

NOftWiCH    D    S« 
PAIXHAue    FOREST 
PEOPLES    RAN«£R    STA 

PROSPECT 
PUTNAM 
PUTNAM    LAKE 
ROCKVILLE 
ROCKY    RIVER    OAM 

ROUND   PONO 
SALISeuRV 

SAU6ATUCX    RESERVOIR 
SHEPAU6  OAM 
SHUTTLE   MEADOW   RESVR 

STAFFOnO   SPRINGS 
STAMFORD   5   N 
STEVENSON   OAM 
STORRS 

THONASTON 

THOHPSONVILLE 

TORRINGTON 
TORRIN«TOn    2 
TRAP    FALLS    RESERVOIR 
f   WATER6URY    CITY    HALL 

WEPAWAU6    RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST    HARTFORD 
WEST    HARTLANO 
WHIGVlLLE    RESERVOIR 


MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 
AU4USTA  CAA  AIRPORT 
SANOOft  OOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 

BRASSUA  DAM 

BR IDG TON  1  NNV 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVtLLE  5  SE 

CAST  HINThROP 

ELLSWORTH 

EUSTIS  T  WW 
PARMIMCTON 
FORT  FAIRFIELD 

FOftT  KENT 
BAROINER 

•ILEAO 

CRAHO   LAKE    STREAM 
MCENVILLE 
HIRAM   2    S 
HOULTON   CAA   AP 

HOULTON    1    HE 
JACRMAH 
JONESeORO 
LAC  FRONT  I  ERE 

LEVISTON 

LONG   FALLS   OAM 
MRCHIAS 
NNOISON 
mOOLE   DAM 
MILLINOCKET 

NIU.INOCKET  CAA   AP 
MILLINOCKET   DAM 

MOOsercAo 

OLD   TOWJ 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 


^4A3  HARTFORD 
1*458  MlNOHAM 
4S09 I FAIRFIELD 
4767  MIDDLESEX 
'4790  NEW  HAVEN 
I      , 

*93i    LITOVIELD 
,SOla  JMIDOLESEX 
I5O77  |NEH  HAVEN 
SI 25  WiNOMAM 
5131  TOLLAND 

'tZaZ  LITCHFIELD 
5273  i'mEM  haven 
92aS  [HARTFORD 
9309  !NEW  LONDON 

|5*4S  LlTCf^lELO 

|S»10  NEW  HAVEN 
|56*1  NEW  HAVEN 
!S90»  NEW  LONDON 
i6131  NEW  LONDON 
16239  LITCHFIELD 


•997 

Ia«A9 
M»» 
69A2 
«9M 


'new  haven 

!wl»OtAM 

FAIRFIELD 

TOLLAND 

.LITCHFIELD 

I  , FAIRFIELD 
►  LlTO»IELD 
'  iFAIRFIELO 
I  JLITCHFIELD 
•    HARTFORD 


T9M  TOLLAND 
7970  IFAIRFIELO 
eOS9  JFAIRFIELO 
8138  TOU-ANO 
8324  LITCHFIELD 

8M4  I  HARTFORD 
8A3«  IlITCHFIELO 
SAAl  IlITCHFIELO 
8468  FAIRFIELD 
'8911  JNEW  HAVEN 


NEW  HAVEN 
MIDDLESEX 
HARTFORD 
HARTFORD 
HARTFORD 

HEW  HAVEN 

LITCHFIELD 
WINDHAM 
NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 


^ 


|0273  IkENNEBEC 
,0279  IKENNEBEC 
I0359  IPENOeSCOT 
10371  ImAMCOCK 
0480  WALDO 

J0B14  SOMERSET 
0844  CUMBERLAND 

|0934  CUMBERLAND 
1179  AROOSTOOK 
1472  I  AROOSTOOK 

Il62B  |pENOBSCOT 
'2426  {WASHINGTON 
|2442  IPISCATAOUIS 
2939  ;kcNNEBEC 
'2020  .HANCOCK 

12705  'franklin 
'2789  IFRAHKLIN 

2865  'aBOOSTOOK 
,2878  AROOSTOOK 

3046  ,'KEnnEBEC 


hi   20 
41  90 

♦  I  37  j 


41  19 

41  41 
41  47  , 
1  40 

41  48  I 
1  29 

41  28  '■ 

,1  39 ; 

41  4«  I 
41  S2  I 

41  23 

l41  22 
1*1  19 

41  17 
41  14  : 

Ul  57 
|41  21 
41  4« 
41  44 
41  96 


41  14 
41  38 
41  44 
41  24 
41  10 

41  4« 
1  45 

41  12 
1  33 

1  12 

1  90 
1  30 
41  25 
41  53 


41  53 
41  16 
1  42 


1  20 
I  23  ' 
41  30 


41  18  ' 
41  99  , 

1  15 
41  43 

41  39 

.1  98 


42  00 
41  4S 
1  48 


1  le 

41  18 
1  45 

42  00 


3110  jOXFORD 
13261  WASHINGTON 
3353  'PISCATAQUIS 

3800  cumberland 
13892  IaROOSTOOK 

'3397  AROOSTOOK 
|4oa«  SOMERSET 
4J83  WASHINGTON 
4*20  .AROOSTOOK 
.4566  |ANO»OSCOGG|N 

J4T8I  jSOMERSET 
14878  [WASHINGTON 
14Q27  , SOMERSET 
,5261  [OXFORD 
9304  PENOeSCOT 


9309 
5314 
5460 

&420 
6429 


PENOBSCOT 

ISCATAOUIS 
SOMERSET 

ENOBSCOT 
PENOBSCOT 


44  48 


3  05 

»  02 
2  06 

2  »7 

3  03 

2  44 

3  08 

2  59 

1  57 

3  29 

2  58 

3  28 
2  31 
2  20 

2  56 

3  20 

3  28 

2  99 

3  05  \ 

2  52 

3  15  I 

>  22  I 

2  02 
2  42 

2  39 

2  41 

3  16  ! 

1  54  , 
3  29 

2  11  , 

3  33  I 

2  29 

2  11 

3  31 

2  43 

3  05 

3  18 
2  26 
2  55 

2  05 
2  21 

2  57 

2  53 

2  44 

'2  06 


2  57  . 

1  54 

3  38  , 

2  26  I 

3  26 


3 

32 

3 

10 

2 

15 

3 

04 

2 

36 

3 

07 

3 

08 

3 

09 
02 

3 

02 

2 

26 

44  19 

69  48 

68  49 
66  12 

44  24  !  69  00 

49  40  I  69  50 
44  04  ;  70  43 
43  93  •  69  56 
46  52   68  01 

69  32 


44  57  I  69  13 
[44  54  67  00 

5  08  69  16 

4  19  69  54 

4  32  I  68  26 

45  17  I  70  39 

44  40  I  70  09 

46  48  67  46 
19  I  68  36 


.5  27  1  69  35 


46  07  ;  67  48 


,  70  16 

I  67  39 

70  00 

70  14 


>5  39  '  68  42 

45  39  I  68  41 

46  17  .  68  99 
49  35  69  43 
44  56  68  39 

44  57  68  40 
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Observer 


WATER   CO 
8A  [water    SUR    HARTFORD 
MID  JBALTIC    MILLS    CO 
BA  IWATER    SUR    HARTFORD 
8A    VINCENT    HULESKI 

110  \fLmi   OEPT    HARTFORD 
IIU  :u.S*    WEATHER    BUREAU 
8A    WELLINGTON    CLOUR  IE 
6P  [DONALD    J.    FIELDS 
7A  IcOfM    LIGHT    *    POWER 


8A  {WATER    eUR    HARTFORD 
LIGHT    ♦    POWER 
iST    PARK    *-    FOREST    C0*< 
A*    LEAL 
BA   COLLINS    COMPANY 
5P    CREAM    HILL    FARM 


:i 

i   MID 

1 


7A  JOSEPH  P.SIMKOt  JR< 
BA  NEW  HAVEN  WATER  CO 
BA  BIRMINGHAM  WATER  CO 
aA  NEW  HAVEN  WATER  CO 
9P  BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

SA  CONN  POWER  COMPANY 
ID  WATER  ♦  ELEC  OEPT 
10  ENG  OEPT  HARTFORD 
SA  SW&  TREATMENT  PLANT 
WEATHER  BUREAU 
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2  3  9 
2  3  9 


241  12M  12M 
372     :  8A 


BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
JEWETT  CITY  WTR  CO 
MARY  C<  OLIVER 
NEW  LONDON  wTR  WKS 
STAMFORD  WATER  CO 

MANCHESTER  WTR  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STAMFORD  WATER  CO 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  CO 

ST  PARK  +  FOREST  COI 
FRANK  P.  O  NEILL 
CONN  AOR  EXP  STA 
ST  PARK  +  FOREST  COK 
ST  PARK  +  FOREST  COW 

WATER  BUR  HARTFORD 
U*S«  WEATHER  BUREAU 
ENG  DEPT  HARTFORD 
JNOERWATER  S  LAB  USN 
EDWARD  C.  CHI  LOS 

NEW  HAVEN  WATER  CO 
HEW  HAVEN  WATER  CO 
NORWICH  WATER  OEPT 
ST  PARK  *  FOREST  CON 
HRS*  HARY  J.  BROOKS 


BA  MEW  HAVEN  WATER  CO 
7A  JALPHONSE  BONNER 
eA  IGREENWICH  WATER  CO 
110  ROCKVILLE  WTR  *  AQUE 
7A  conn  LIGHT  *-  POWER 


RIDGEFIELD  WTR  SUP 
HAROLD  HYERS 
BRIDGEPORT  HYORAULI' 
BUR  ENG  WATERBURY 
WTR  COM  NEW  BRITAIN 


8A  CONN  LIGHT  ♦  POWER 
5P  jSTAHFORD  MUSEUM 
7A  koNN  LIGHT  *  POWER 
IID  WlO  U  OF  CONN  AGR  OEPT 
7A  [ALLAN  80WKETT 

SA  H:0NN  LIOIT  *  POWER 
AR  rrORRINGTON  WTR  CO 
6A  TORRINGTON  REGISTER 


NEW  HAVEN  WATER  CO 

S  RINTOUL 
WATER  BUR  HARTFORD 
WATER  Bur  HARTFORD 
WTR  COM  NEW  BRITAlh 

NEW  HAVEN  WATER  CO 
HATER6URY  WATER  CO 
CONN  LIGHT  *  POWER 
WTR  COM  NEW  BRITAIN 
QSCAR  S.  JOHNSON 


ROBERT  A.  SMITH 
L  AERO.  ADM* 
.*  AIR  FORCE 

ACADIA  NAT  PARK 
..  TALBOT 


MID 


ABBIE    H.    I 
'fiAvunun    o 


OP  'RAYMOND    ft.    PALMER 
7P  IwALTER    a.    HICKS 

»«fiS.  ELMER  J.LELAND 
kuGUSTA  WATER  OIST 
bANGOR    HYDRO-ELEC    CO 

LILLA    THERRIEN 
k.    S«    PREBLE 
k.    W.    NORSWOATHV 
6P  I   6P   LORENZO   VOISINE 
SS      SS  GARDINER   WATER   OIST 

I    7P  [RUMFORD    FLS   PwR    CO 

EIO  ISTATE    FISH    HATCHERY 
ID  klUGH    E.    SAWYER 
ID  |CENTRAL    MAINE    POWER 
HID  ImID  fCIVlL    AERO.    ADM* 


2    3    5 

2    3    5 


2    3    5 

3 
2    3    5 


6P  WILLIAM    CUHMlW 
9P  CENTRAL    MAINE    I 
TA       7A  [IRVING    C*    MASOI 
*J*    S.    CUSTOMS 
UID  ^10  kuNION    WATER    PW1 


CO 


INAC       1/53 


7A 


SA 


:ENT    MAINE    PWR    CO 
lANGOR    HYDRO-ELEC    CC 
lADISON    MILLS 

A*    MILLER 
l£AT   NORTH.   PAPER 


405  Hio  Mid  Icivil  areo.  aom* 

LOVELL 
LA  MONTAGNE 
CLARK 
ibtlOJClVIL  AERO.  ADM* 


I  ORONO 
ORONO  2 
PORTLAND 

PORTLAND  wB  AIRPORT 
PRENTISS 

PRESOUE  ISLE 
RIP06ENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  H 
ROXBURY 

RUMFORD  J  SW 
RUMFORD  1  SSE 
SANFORD  2  NNW 
SKDWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 

SOUTHWEST  HARBOR 
SQUA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
THE  FORKS 

UNITY 

UPPER  OAM 

WEST  BUXTON  2  MNW 

WEST  ENFIELD 

WINSLOW 

WOODLAND 

MASSACHUSETTS 


ADAMS 
AMHERST 
ASH8URNHAM 
ASHLAND 
ATHOL  3  E 


BOYLSTON 
BROCKTON 
CAMBRIDGE 
CHARLTON  2 
CHATHAM 

CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
C0HAS5ET 

COLDBROOK 
EAST  PEPPERELL 

EAST  HAREHAM 
EDGAR TOWN 
FALL  RIVER 

FITCHBU7G  2  S 
FRAM INGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 
GROTON 


JEFFERSON 

KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 
LEXINGTON 
LOWELL 


MILLBURY 
MONTAGUE  CITY 
MOUNT  WACHUSET 
NANTUCKET  MB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE 
PELMAM 
PELHAM  2 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  4  N 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELO 

PLYMOUTH 
PRINCETON 
PROVINCETOWN  3  N 
PROVINCETOWN  1  NW 
0UAS6IN  INTAKE 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 

SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIDGE  3  E 
SOUTH  EGBEMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  ARMORY 

STATE  FARM 
STERLING 
STERLING  3  NW 
STOCKBRIDGE 
SWAMPSCOTT 

TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 

WARE 

WARE   2 

WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST  BRIMFIELD 

WEST  CUMHINOTON 
WESTFIELD 
WESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 


County 


6430  PENOBSCOT 
6435  PENOBSCOT 
6900  CUMBERLAND 
6909  CUMBERLAND 
6027  PENOBSCOT 

6937  [AROOSTOOK 
7174  PISCATAQUIS 
7290  KNOX 
7299  [knox 
7319  |OXFORO 

7325  |0XF0RD 
7330  OXFORD 
74  79  YORK 
7627  SOMERSER 
7940  I 

8301 

.ROOSTOOk 
OXFORD 
SOMERSET 
WALDO 


8936 

I 

18942  lOXFORD 

9314  [YORK 
[9360   PENOBSCOT 
19826    KENNEBEC 
19891  [WASHINGTON 


0049  ISERKSHIRE 
0120  .HAMPSHIRE 
0190  [WORCESTER 
0218  iMIOOLESfcX 
0257    WORCESTER 

0551  'NORFOLK 
0562  'HAMPSHIRE 
0666  (WORCHESTER 
0736  INORFOLK 
0770    SUFFOLK 


WORCESTER 
FRANKL I N 
WORCESTER 
NANTUCKET 
BRISTOL 


9285    ESSEX 
'5306 [franklin 
[5514  IWORCESTER 

6251  HAMPSHIRE 
[6256  JHAMPSHIRE 

6262  IpLYMOUTM 
[6311  (BERKSHIRE 
632?  WORCESTER 
641*.  JBERKSHIRE 
6425    HAMPSHIRE 

6486  'PLYMOUTH 
6644    WORCESTER 
6676    BARNSTAttLE 
6681    BARNSTABLE 
6699  JHAMPSHIRE 


7370  FHANKLIN 
7627  WORCESTER 
7692  BtRKSMlHE 
8030  |MIDOLtL.LX 
8046  IhAMPDEN 

8101 


WORCESTER 
WORCESTER 
BERKSHIRE 
ESSEX 

BRISTOL 
WORCESTER 

FRANKLIN 
NORFOLK 
NORFOLK 


8793 iHAMPSHlRt 
[eTVe  HAMPSHIRE 
B843  BERKSHIRE 
8918  WORCESTER 
9093  HAMPDEN 


9136 


HAMPSHIRE 

HAMPDEN 

MIDDLESEX 

BERKSHIRE 

HAMPDEN 


WORCHESTER    |10 


HAMPSHIRE 
SUFFOLK 
WORCESTER 
NORFOLK 


IDDLESEX 
PLYMOUTH 
DUKES 


2997  INORFOLK 
3052  ^WORCESTER 
3270  MIDDLESEX 

3401  WORCESTER 
|3471  BARNSTABLE 
1350^  ESSEX 
|3549  iFRANKLlN 
13702  HAMPDEN 

13713  (BERKSHIRE 
13772  IWORCESTER 
3821  BARNSTABLE 
13876  ESSEX 
[3931  [WORCESTER 

i3985  ^HAMPSHIRE 
4012  .MIDDLESEX 
4105  ESSEX 
4162  MIDDLESEX 
4313  [MIDDLESEX 

I 
4449  .BRISTOL 
4667  WORCESTER 
4711  PLYMOUTH 
4744  ESSEX 
4760  'WORCESTER 


42  24 
42  39 
2  18 
42  35 

42  13 
'2  17 
2  36 


42  23 
42  40 
41  46 
41  23 

41  42 

42  34 


42 

06 

*2 

35 

42 

36 

42 

21 

41 

37 

42 

40 

42  03 
42  05 

41  53 

42  36 
42  10 

42  12 
42  35 
42  29 

41  15 

41  30 

42  90 
42  28 
42  07 

2  23 
2  23 


42  32 
2  26 
42  31 


41  47 

42  39 
42  32 

41  46 
1  50 

42  36 


4  41  57 
10  42  27 
10  42  28 


42  36 
42  11 
42  08 


70  15 
70  19 
68  10 

68  00 

69  15 
69  07 

69  08 

70  36 


70  59 
69  58 

69  20 

70  52 
70  37 

68  39 

69  38 


1  01 
1  07 
1  57 
69  57 
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PHYS  DEPT  U  OF  H. 

HAROLD  HAMLIN 

S.  WEATHER  aUREAL 
S*  WLATHER  BUREAU 
A.  AVER  ILL 

JNE  EXP  STATION 

:EAT  NORTH,  PAPER 

OLIVER    W*    HOLMES 

CENTRAL  MAINE  POWER 

RUMFORU  FLS  PWR  CO 

bVALINE  A.  WARREN 
RUMFORD  FLS  PWR  CO 
CLIFFORD  P.  COOK 
CENTRAL  MAINE  POWER 
ALLAN  M*  FRASER 

.  COAST  GUARD 

.  STEVENS 
PUBLIC  SERVICE  CO 

YS  H.  DURGIN 
MERTON  R,  REYNOLDS 

iN  WATER  PWR  CO 
RAL  MAINE  POWER 
GEORGE  THOMPSON 
H0L6SW0RTH  *  WHITNEY 
ST  CROIX  PAPER  CO 


NEW  ENGLAND  PWR  CO 
ERSITY  OF  MASS 
.  STEWART 
METRO  OIST  WTR  COMM 
STATE  DEPT  HEALTH 

STATE  OEPT  HEALTH 
METRO  OIST  WTR  COMH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HILL  DBS 
•  WEATHER  bureau!  2 


S*  CAOST  GUARD 

STATE  OEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COMM 
METRO  DIST  WTR  COMM 
OSCAR  JOHNSON 

METRO  DIST  WTR  COMM 
MRS.  MARY  E.  DAVIS 

*  ROUNSVlLLE 

ELIZABETH  B.  HOUGH 

ICHARD  C*  BRIGHAM 

OEPT  PUBLIC  WORKS 

ETRO  OIST  WTR  COMM 
STATE  OEPT  HEALTH 
STATE  OEPT  HEALTH 
STATE  OEPT  HEALTH 

E  OEPT  HEALTH 
STATE  UEPT  HEALTH 
EARL  F.  SMITH 
STATE  DEPT  HEALTH 


NEW  ENGLAND  PWR  ' 
HISS  BESSIE  WHEELER 
CAPE  +  VNYRO  ELEC  COJ  2  . 
STATE  DEPT  HEALTH 
TRO  OIST  WTR  COMM  1 

CORPS  OF  ENGINEERS 
METRO  OIST  WTR  COMM 

X  COMPANY 
JOHN  E*  WALLACE 
PROPS  LKS  ♦  CANALS 
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2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


STATE  OEPT 
STATE  OEPT 

HEALTH 
PARKINSON 

HEALTH 
TER  WORKS 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 
RONALD  J.  POWERS 
FRANCIS  HARRINGTON 
U*  S.  WEATHER  BUREAU 
CITY  ENGINEER 

TATE  DEPT  HEALTH 
ETRO  DIST  WTR  COMM 
STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COMH 
PERCY  JOHNSON 


STATE 

OtPT 

HEALTH 

STATE 

OLPl 

HEALTH 

otR  m 

RVAt 

J  FOREST 

u*  s. 

W(:A1 

MER  BUREAl 

STATE 

OEPT 

HEALTH 

PLYMOUTH  CORDAGE  CO 
METRO  DIST  WTR  COMM 

.  COAST  GUARD 

CAPE  ♦  VNYRD  ELEC  CC 

METKO  DIST  WTM  COMM 

BEDFORD  WTR  WKS 
REV.  R.  M.  BARKER 

.  COAST  GUARD 

.  WINSOR 
BRISTOL  CO  AGR  SCH 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 
CHESTER  R*SPIELVOG£L 
STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  OIST  WTR  COMM 


STATE  FARM 
METRO  DIST  WTR  COMM 
NUN2I0  LANCIANI 
NESBITT  H.  BANGS 
WESTON  K,  LEWIS 

TAUNTON  WATER  WORKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  MASS.  ELEC.  CO. 
PARKER  N*  CHICK 
FREDERICK  V.  LlBOY 

STATE  0 
MRS.CAR 

TER  WORKS 
EPT  HEALTH 
S*  GARDNER 
YL  W.POBLOCKI 

FREDERIC  S.  BROWN 
STATE  OEPT  HEALTH 
WESTON  COLLEGE 
STAIE  DEPT  HEALTH 
U.  S.  AIH  FORCE 
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WEST    RUTLAND 

9*^2 

WORCESTER 

~5~ 

42   22 

71    5« 

900 

~8A 

METRO    Dl ST    WTH    COMm" 

3 

RHODE    ISLAND 

WlLLARO   BROOK    ST    FOREST 

9T0a 

MIDDLESEX 

10 

42   40 

71    48 

500 

5P 

STATE    DEPT    CONSERv 

INAC 

12/54 

W INC HE NOON 

9770 

WORCESTER 

5 

42    *2 

72   03 

940 

8A 

STATE    DEPT    HEALTH 

AUSTIN 

0576 

WASHINGTON 

41    36 

71   39 

550 

6A 

EDMUND    R.    GREENE 

3 

woRcesTeR  caa  *irpo«t 

9923 

WORCESTER 

* 

42    16 

71   52 

097 

MID 

MID 

CIVIL    AERO.    ADM. 

2    3 

5 

BLOCK    ISLAND    WB    AP 

0896 

NEWPORT 

41    10 

71   35 

110 

MID 

HIO 

U.    5.    WEATHER    BUREAl 

2    3    5 

7    C 

woRcesTen 

9926 

WORCESTER 

* 

42    18 

71   49 

626 

7P 

6P 

CLIFFORD    L.    DAVIS 

2    3 

5         7 

GREENVILLE 

3306 

PROVIDENCE 

41    53 

71    34 

420 

8P 

BP 

HENRY    J,    STEERE 

2    3    5 

KINGSTON 

4  266 

WASHINGTON 

41    29 

71   32 

5P 

AGRICULT    AL   EXP    STA 

2   3    5 

■J 

NEW    HAMPSHIRE 

NEWPORT 

5225 

NEWPORT 

41    30 

71    18 

10 

HID 

NEWPORT    WATER    WORKS 

c 

BATH    2    SW 

049« 

GRAFTON 

5 

44    09 

71    59 

*90 

BA 

MRS*    PHOEBE    CARR 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

6698 

PROVIDENCE 

41    44 

71    26 

55 

HID 

HID 

U.    S.    WEATHER    BUREAL 

2    3    5 

7   c 

BEECH    HILL 

0527 

BELKNAP 

10 

43    39 

71    35 

1100 

PUBLIC    SER    CO    N    H 

S 

WOONSOCKET 

9423 

PROVIDENCE 

41    59 

71   29 

160 

8A 

EDWIN    K.    HAftRAH 

c 

BENTON 

0675 

GRAFTON 

44    06 

5P 

5P 

JAMES    LEONARD 

5 

BERLIN 

0690 

COOS 

1 

44    29 

71    10 

1110 

BA 

EDW    FENN.    BROWN    CO 

2    3 

VERMONT 

BETHLEHEM 

0703 

GRAFTON 

5 

44    17 

71    42 

1470 

ep 

6P 

GEORGE    E.    TUCKER 

2    3 

5         7 

8ARRE 

0337 

WASHINGTON 

44    14 

72    33 

600 

BA 

GREEN    MT    POWER    CORP 

3 

BLACKWATeR    DAM 

0741 

MERRIMACK 

71    43 

480 

5P 

5P 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BELLOWS    FALLS 

WINDHAM 

43    08 

72   27 

300 

BELLOWS    FLS    ELEC    CO 

2   3    5 

BOW   OARVINS    FALLS 

083* 

MERRIMACK 

10 

43    10 

71    31 

217 

7A 

PUBLIC    SERV    CO   N    H 

BENNINGTON    2    NW 

0563 

BENNINGTON 

42    5* 

73    13 

6P 

7* 

PAUL    W.    BOHNE 

2    3   5 

- 

BRADFORD 

0910 

MERRIMACK 

10 

43    15 

71    58 

1000 

8A 

RUTH    S.    MOORE 

BETHEL 

0660 

WINDSOR 

43   30 

72    38 

540 

BA 

CENTRAL    VT, POWER    CO 

3 

BRISTOL 

GRAFTON 

10 

43    36 

71    43 

430 

PUBLIC    SERV   CO   N    H 

BLOOMFIELD 

ESSEX 

71    36 

940 

GEORGE    L.    COOPER 

2   3    5 

7   c 

BUCKS   CORNER 

1046 

GRAFTON 

10 

43    44 

71    59 

1406 

7A 

PAUL    D.    SMITH 

BURLINGTON   WB    AIRPORT 

1061 

CHITTENDEN 

44    28 

73    09 

MID 

MID 

U.    S.    WEATHER    BUREAii 

2    3    5 

CAMPTON 

1099 

GRAFTON 

10 

43    52 

71    38 

660 

7A 

7A 

ERASTUS    DOLE 

2    3 

g 

CANAAN 

1213 

ESSEX 

45   00 

71    32 

1020 

P.    E.    FEARON 

CANNON    MOUNTAIN 

1187 

GRAFTON 

5 

4*    10 

71    42 

*000 

5P 

AUSTIN    MACAULAV 

CAVENDISH 

1243 

W 1 NDSOR 

43    23 

72    35 

6P 

6P 

CENT    VT    PUBLIC    SERV 

2    3    5 

-f 

CENTER   HARBOR 

1339 

BELKNAP 

10 

43    43 

71    26 

740 

7A 

GEORGE    W.    BROWN 

CHELSEA 

1360 

ORANGE 

43   50 

72    27 

870 

7A 

CHARLES    E.DICKINSON 

2    3    5 

CLAREMONT 

SULLIVAN 

5 

*3    23 

72    21 

420 

CENT    VT   PUBLIC    SERV 

CHITTENDEN 

1*33 

RUTLAND 

43    41 

72    57 

1030 

7A 

CENT    VT   PUBLIC    SERV 

3 

CLEAR    BROOK 

1590 

GRAFTON 

10 

44    0* 

71    36 

1600 

CORPS    OF    ENGINEERS 

^ 

CORINTH 

1565 

ORANGE 

44    02 

72    17 

1140 

GEORGE    C.    HASTINGS 

^ 

CONCORD    WB   AIRPORT 

1683 

MERRIMACK 

10 

*3    12 

71    30 

339 

MIO 

HID 

U.    S.    WEATHER    BUREAl 

2    3 

5         7   C 

CORNWALL    1    N 

1560 

ADDISON 

43    58 

73    12 

500 

6P 

6P 

STUART    T,    WITHERELL 

2    3    5 

OIXVILLE    NOTCH 

2023 

COOS 

1 

44    52 

71    20 

1650 

QA 

GERTRUDE    E.    NASH 

DANVILLE 

1715 

CALEDONIA 

44    24 

72    08 

1204 

OTIS    F,    BRICKETT 

3 

DUBLIN 

2136 

42    54 

72    04 

1320 

8A 

DUBLIN    SCHOOL    INC 

DORSET    1    S 

1786 

BENNINGTON 

43     1* 

73    06 

980 

6P 

6P 

RUFUS    S.    GILBERT 

2    3    5 

7 

DURHAM 

2174 

STAFFORD 

4 

43    08 

70    56 

73 

5P 

5P 

UNIVERSITY    OF    N    H 

2    3 

5         7   C 

EAST   6ARNET 

1962 

CALEDONIA 

44    20 

72    02 

680 

BA 

BA 

CONN    RIVER    POWER    CO 

2    3   5 

EAST    DEEHING 

2284 

HILLSBORO 

10 

43    04 

71    49 

787 

6P 

6P 

RODNEY    L.    GILBERT 

2    3 

ENOSBURG    FALLS 

2759|f«ANKLIN 

4*   52 

72    45 

422 

6P 

6P 

L.    H.    POME ROY 

2    3    5 

^ 

EASTMAN    FALLS    DAM 

2427 

MERRIMACK 

10 

43    27 

71    40 

330 

7A 

PUBLIC    SERV    CO   N    H 

ESSEX    JUNCTION 

2828ICHITTENDEN 

44   30 

73    07 

270 

BA 

NEW    ENGLAND   PWR    CO 

ERROL 

2842 

COOS 

1 

44    47 

71    08 

1280 

6P 

G.    E.    CAMPBELL 

C 

GILHAN 

3341  [ESSEX 

44    25 

71    43 

850 

3 

FABYAN 

2896 

COOS 

44    16 

1620 

7P 

7P 

J.    C.    CREPEAU 

2    3 

5 

34  00 

WINDHAM 

43    11 

72    37 

1190 

MIO  Iavery  m.  park 

FIRST    CONN    LAKE 

2999 

COOS 

5 

45    06 

71    17 

1660 

7A 

7A 

CONN    RIVER    POWER    CO 

2    3 

6         7 

HI6HGATE    FALLS 

3914 

FRANKLIN 

44    56 

73    03 

150 

MID  lORIN    HARRIS 

Q 

FtTZWILLlAM    3    SW 

3024 

CHESHIRE 

' 

42    45 

72    11 

1200 

8A 

MRS. GLADYS    M.HOLMAN 

HUNTINGTON    CENTER 

4052 

CHITTENDEN 

44    17 

72    58 

700 

HARLEY    W.    SARGENT 

3 

FRANKLIN    1    NW 

3177 

10 

43    27 

71    40 

390 

6P 

6P 

F.    J.    SOUTHMAYD 

LEMINGTON 

4603 

ESSEX 

44    54 

71    31 

1015 

7P 

7P 

CONRAD    W.    BAKER 

2    3   5 

FRANKLIN    FALLS    DAM 

3102 

MERRIMACK 

10 

43    26 

71    39 

430 

5P 

5P 

CORPS    OF    ENGINEERS 

2    3 

5         7   C 

MANCHESTER    CENTER 

4882 

BENNINGTON 

43    11 

73    02 

900 

PAUL    TOOTSCHINOER 

c 

GtLMANTON 

3359 

BELKNAP 

10 

43    25 

71    25 

960 

7A 

ARTHUR    G.    BROWN 

MARSMFIELD 

4985 

WASHINGTON 

44    25 

72    16 

1150 

BA 

GREEN    MT    POWER    CORP 

3 

GRAFTON 

3530 

GRAFTON 

*3    3* 

71    57 

8*0 

6P 

6P 

PHILLIP    K.    BROWN 

2    3 

5 

MAYS    MILL 

5029 

HINDHAH 

42    45 

72    44 

850 

MRS.    FRED    MAY)    JR. 

3 

GREENVILLE 

3656 

HILLSBORO 

10 

42    46 

71    48 

830 

7A 

GREENVILLE    MILLS 

HC    INDOE   FALLS 

50*4 

CALEDONIA 

44    15 

72   03 

448 

BA 

CONN    RIVER    POWER    CO 

HANOVER 

3850 

GRAFTON 

5 

43    42 

72    17 

603 

8P 

8P 

OARMOUTH    COLLEGE 

2    3 

S        7   C 

MIDDLESEX 

5132 

WASHINGTON 

44    18 

72    40 

459 

aA 

BA 

GREEN    MT    POWER    CO 

2   3    5 

f 

HILLSBORO    2    W 

750 

MIO 

PUBLIC    SERV    CO    N    H 

C 

montpelier  caa  airport 

5278 

WASHINGTON 

44    12 

72    34 

1122 

MIO 

CIVIL    AERO.    ADM. 

2    3    5 

HUDSON 

4234 

HILLSBORO 

10 

42    47 

71    26 

160 

PUBLIC    SERV    CO    N    H 

c 

MORRISVILLE 

5366 

LAMOILLE 

44    34 

72    36 

600 

MID 

WATER   ♦   LIGHT   DEPT 

c 

JEFFERSON 

4314 

COOS 

44     25 

71    26 

MOUNT    MANSFIELD 

5416!laM0ILLE 

44    32 

72    49 

3960 

5P 

WCAX    BOCSTG   CORP 

KEENE 

4399 

CHESHIRE 

5 

42    56 

72    17 

490 

6P 

BA 

MERTON    T.    GOODRICH 

2    3 

5          7 

NEWPORT 

5  542 

ORLEAND 

16 

44    56 

72    12 

766 

MID 

MID 

MILTON    W.    DREW 

2    3    5 

7    C 

LAKEPORT 

4*75 

BELKNAP 

10 

43    33 

71    28 

562 

SS 

7A 

KENNETH    E.    GOULO 

2    3 

5         7 

NORTHFIELO    NORWICH    UNlV 

5733 

WASHINGTON 

44   08 

72    40 

840 

6P 

7A 

EUGENE    H.    CLEVELAND 

2   3   5 

7    C 

LAKEPORT   2 

4480 

BELKNAP 

10 

*3    32 

71    26 

520 

6A 

PUBLIC    SERV    CO    N    H 

b 

NORTH    SPRINGFIELD 

5977 

WINDSOR 

43    20 

72    31 

475 

8A 

MRS.MARJORIE    PELLER 

3 

LANCASTER 

COOS 

6 

44    29 

71    34 

880 

TWIN    ST    GAS^ELEC    CO 

PERU 

6335 

BENNINGTON 

43    14 

72    54 

1630 

PAUL    R.    OSTERTAG 

3 

LANOAFF 

4566 

GRAFTON 

$ 

*4    11 

71    54 

960 

MID 

HERMAN    L.     TITUS 

C 

PLYMOUTH 

6446 

WINDSOR 

43    32 

72    44 

1220 

8A 

MRS.    EMILIE    MOORE 

3 

LEBANON  CAA   AIRPORT 

4656 

GRAFTON 

5 

43    38 

72    19 

562 

MID 

MIO 

CIVIL    AERO.    ADM. 

2    3 

RANDOLPH 

6712 

OPANGE 

43    56 

72    40 

890 

6P 

6P 

LESLIE    W.    LAMSON 

2   3   9 

LINCOLN 

4732 

GRAFTON 

10 

**    03 

71    40 

830 

8A 

MRS.    KATHLEEN    BOYLE 

C 

RANDOLPH    CENTER 

6717 

ORANGE 

43    57 

72    36 

1380 

BA 

VT    STATE    AGR    SCHOOL 

3 

MAC    DOWELL    DAM 

5013 

HILLSBORO 

10 

71    59 

BA 

c 

READING    HILL 

6746 

WINDSOR 

43    31 

72    34 

1500 

5P 

T.    F.    ROWLEE 

3 

MANCHESTER 

5072 

HILLSBORO 

10 

43    00 

71    26 

171 

HIO 

PUBLIC    SERV    CO   N    H 

2    3 

READSBORO   1    SSE 

6761 

BENNINGTON 

42    45 

73    02 

1122 

BA 

SA 

NEW    ENGLAND   PWR    CO 

2   3   5 

HARLOW 

CHESHIRE 

5 

72    12 

iiao 

BA 

HARRIET    M,    PERKINS 

ROCHESTER 

6893 

WINDSOR 

43   52 

72    48 

860 

MRS.    BERNICE    ORONAY 

3 

MASSABESIC    LAKE 

5211 

HILLSBORO 

10 

42    59 

71    24 

250 

*P 

MANCHESTER    WTR    WKS 

2    3 

5    6 

RUTLAND 

6996 

RUTLAND 

43    37 

72    56 

600 

6P 

6P 

GEORGE    L.    KIRK 

2    3    5 

7 

MERIOEN 

5362 

SULLIVAN 

5 

43    33 

72    15 

1040 

7A 

JOHN    F.    MC    NAMARA 

SAINT    ALBANS 

7025 

FRANKLIN 

44    49 

73    05 

540 

5P 

SP 

DONALD    E.    DAVIS 

2    3    5 

7 

MILAN    7    N 

5400 

COOS 

1 

44    40 

71    13 

1180 

SP 

UNION    WTR    POWER    CO 

SAINT    JOHNSBURY 

7054 

CALEDONIA 

4*   25 

72    00 

711 

4P 

4P 

FAIRBANKS    MUSEUM 

2    3    5 

7    C 

MILFOSO 

5*12 

HILLSBORO 

10 

42    49 

71    39 

300 

ANDREW    £.     ROTHOVIUS 

SALISBURY 

7098 

ADO 1 SON 

43    54 

73    06 

370 

CENT    VT    PUBLIC    SERV 

MOUNT    WASHINGTON 

5639  ICOOS 

44    16 

71    18 

MID 

MID 

MT.WASH.    OBS*    CORP    . 

2    3 

5         7    C 

SEARSBURG    MOUNTAIN 

7142 

BENNINGTON 

42   50 

72    57 

8A 

GEORGE    BRIGGS 

3 

NASHUA    3    N 

5712ImILLSBORO 

10 

125 

IIP 

PENNICHUCK    WTR    WKS 

2    3 

5          7 

SEARSBUR6    STATION 

7152 

BENNINGTON 

42    52 

72    55 

1660 

8A 

NEW   ENGLAND   PWR    CO 

C 

NELSON 

5730 

CHESHIRE 

5 

42   59 

72    08 

1520 

6P 

DAVID    P. WHEELWRIGHT 

INAC 

12/53 

SOMERSET 

7401 

WINDHAM 

42    58 

72    57 

2080 

8A 

8A 

NEW    ENGLAND   PWR    CO 

2    3   5 

7 

NEW    DURHAM 

5  780 

STRAFFORD 

10 

43   26 

71    10 

540 

HID 

PUBLIC    SERV    CO    NH 

SOUTH    LONDONDERRY 

7617 

WINDHAM 

43     11 

72    49 

1030 

RAY    E.    LYMAN 

3 

NEW    LONDON 

5643 

MERRIMACK 

10 

71    59 

1345 

MIO 

5P 

COLBY    JR    COLLEGE 

2    3 

5          7 

SOUTH    NEWBURY 

7646 

ORANGE 

44    04 

72    05 

374 

8A 

MRS*     ISABEL    WHITNEY 

NEWPORT 

5868 

SULLIVAN 

5 

43    22 

72    10 

700 

H.    P.     SHEPARO 

SPRINGFIELD 

7954 

WINDSOR 

43    16 

72    27 

300 

9A 

SPRINGFLO    TERM    RWY 

3 

NORTH   CHICHESTER 

5982 

MERRIMACK 

ID 

43    15 

71    22 

365 

7A 

KENNETH    M.    HUCKINS 

ST0CK6RIDGE 

8057 

WINDSOR 

43    47 

72   45 

760 

HID 

RAYMOND    LA    ROCK 

£ 

NORTH    STRATFORD 

6234 

COOS 

3 

♦4    45 

71    38 

903 

6A 

NEW    ENGLAND   PWR    CO 

TOWNSHEND 

8438 

WINDHAM 

43    02 

72   40 

420 

BA 

MRS.    BEATRICE    SHlNE 

3 

c 

NORTHWOOO 

6368 

ROCKINGHAM 

4 

43    12 

71    09 

550 

SS 

SS 

UNIVERSITY    OF    N.    M, 

2    3 

5 

TUNBRIOGE 

8483 

ORANGE 

43    55 

72    29 

620 

6P 

CHARLES    D.    ADAMS 

INAC    12/ 

52 

PETEBBORO      2    S 

6697 

HILLSBORO 

10 

42    51 

71    57 

1000 

6P 

6P 

G.    A*    MORI  SON 

2    3 

5 

TYSON 

8512 

WINDSOR 

43    28 

72    42 

loao 

HID 

EDITH    SPAULOING 

C 

PINKHAM    NOTCH 

6818 

COOS 

13 

44    16 

71    15 

2Q00 

7P 

7P 

5         7    C 

UNION    VILLAGE    DAM 

8556 

ORANGE 

43    48 

72    16 

463 

BA 

CORPS    OF    ENGINEERS 

3 

c 

PITTSBURG    RESERVOIR 

6856 

COOS 

* 

*5   03 

71    23 

1350 

HIO 

N    H    HATER    RESOURCES 

C 

VERNON 

8600 

WINDHAM 

42   46 

72   31 

228 

8A 

8A 

CONN    RIVER    POWER    CO 

2    3    5 

PLYMOUTH     1     WNW 

6945 

GRAFTON 

10 

*3   *6 

71    43 

670 

8A 

8A 

WILLARD    F.    WI66ETT 

2    3 

5 

WAITSFIELD    1    S 

8644 

WASHINGTON 

44    11 

72   51 

780 

8A 

HENRY    J.    PERKINS 

PORTSMOUTH 

6980 

ROCKINGHAM 

i. 

43   04 

70    4  7 

40 

MIO 

MIO 

DEPT    PUBLIC    WORKS 

2    3 

5        7 

WARDSSORO 

6747 

WINDHAM 

43    03 

72   47 

980 

BA 

MRS.    EDITH    PLIMPTON 

3 

SOUTH   OANBURV 

MERRIMACK 

10 

43   29 

71    53 

690 

8A 

EDNA    F,    POWERS 

WATERBURY 

8805 

WASHINGTON 

44   23 

72    46 

432 

BA 

NEW    ENGLAND   PWR    CO 

3 

SOUTH    LYNDEBORO 

8061 

HILLSBORO 

10 

*.2   53 

71    47 

6*9 

7P 

HARRY    W*     HOLT 

WEST    BURKE 

9099 

CALEDONIA 

44    38 

71    58 

226 

BA 

BA 

GILMAN    W,    FORD 

2    3    5 

SOUTH    SUTTON 

8169 

MERRIMACK 

10 

43    19 

71    56 

750 

PUBLIC    SERV    CO    N    H 

S 

WEST    HARTFORD 

9329 

WINDSOR 

43    43 

72    25 

400 

8A 

EVA    K.    DOUBLEOAY 

3 

SOUTH  WEARE   1    SE 

8194 

HILLSBORO 

10 

43    03 

71    42 

590 

8A 

LEON    H.    GRANT 

WESTON    2    S 

9477 

WINDSOR 

43    17 

72    48 

1500 

8A 

CHARLES    H.    GOODWIN 

3 

SUNAPEE 

850? 

SULLIVAN 

72    05 

MID 

WEST    TOPSHAM 

9588 

ORANGE 

72    18 

6P 

MARY    A.    BAGLEY 

3 

SURRY   MOUNTAIN    DAM 

CHESHIRE 

5 

43    00 

72    19 

5*0 

8A 

H.     G<     LAWTON 

2    3 

5         7   C 

WHITE    RIVER    JUNCTION    IN 

9691 

WINDSOR 

43    39 

72    19 

360 

SA 

STUART    A.    ELLIOTT 

3 

TAMWORTH 

8606 

13 

43    52 

71    16 

660 

8A 

OLIVE    L.    FOLKINS 

WHITINGHAM    3    W 

9735 

WINDHAM 

42    47 

72    55 

1450 

8A 

W.    J.    SUTTON 

3 

TROY 

87*1 

CHESHIRE 

^ 

*2    49 

72    11 

lOOO 

7A 

GEORGE    DUBINA 

WILDER 

9764 

WINDSOR 

43    41 

72    18 

370 

8A 

8A 

NEW   ENGLAND  PWR   CO 

2    3    5 

J 

WALPOLE    2 

8855 

CHESHIRE 

5 

43    05 

72    26 

*30 

8A 

MRS. MAR  ION    W.ANDROS 

WOODSTOCK    3    ENE 

9984 

WINDSOR 

43    38 

72   28 

660 

6P 

6P 

CENT    VT    PUBLIC    SERV 

2    3    5 

WARREN    1    SE 

8885 

GRAFTON 

10 

43    55 

71    53 

700 

HID 

N    H    FISH    HATCHERY 

C 

WATERVILLE    VALLEY 

8960 

GRAFTON 

10 

43    57 

71   30 

1500 

CORPS    OF    ENGINEERS 

s 

NEW    STATIONS 

WEST    CANAAN 

9184 

GRAFTON 

43    39 

72   06 

700 

MRS.    HELEN    E.    DANA 

3 

WEST    HENNIKER 

9291 

MERRIMACK 

* 

43    10 

71    51 

*ao 

BA 

MRS. HELEN    A.    DOHLIN 

MIODLETDWN   WB    CT 
NORWALK   GAS    PLANT   CT 

4757 
5893 

MIDDLESEX 
FAIRFIELD 

41    33 

72  34 

73  25 

133 
37 

HID 
4P 

HIO 
4P 

U.   S.    WEATHER   BUREAL 
CONN   LOT  +   PWR  CO 

2    3    5 
2    3    5 

7    C 

WEST    LEBANON 

9318 

GRAFTON 

5 

43    38 

72    19 

550 

8A 

8A 

GRANITE    ST    ELEC    CO 

2    3 

5 

WEST    RUMNEY 

9474 

GRAFTON 

10 

43    38 

71    51 

610 

7A 

ELVA    M*    CHIVELL 

CLOSED    STATIONS 

WHITEFIELD 

9618 

COOS 

5 

44    23 

71    36 

10*5 

PUBLIC    SERV   CO    N    M 

WILMOT 

9676 

MERRIMACK 

10 

43    27 

71    55 

900 

BA 

MRS.    RUTH    M.    GRACE 

NORWALK    CT 

»S02 

FAIRFIELD 

4 

41    08 

73    27 

120 

6P 

6P 

CHESTER    A.    COMSTOCK 

WINCHESTER 

9726 

CHESHIRE 

5 

42    46 

72    23 

450 

HIO 

CARL    0.    GRUPE 

C 

WINDHAM 

9740 

ROCKINGHAM 

10 

42    *7 

71    19 

174 

6P 

6P 

HERMAN   E.    BAKER 

2    3 

5        7 

WOLFEBORO    FALLS 

9865 

CARROLL 

10 

43    36 

71    12 

320 

&P 

6P 

KENNETH   BERRY 

Z   3 

5        7 

WOODSTOCX 

99*0 

GRAFTON 

10 

43    59 

71    41 

720 

6P 

6P 

FRED   S*    BROWN 

2   3 

S        7 

YORK    POND 

99A6 

COOS 

5 

44    30 

71    20 

1500 

8A 

U.    S.    BUR   FISHERIES 
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NET  ENGLAND  -  MAY  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

May  was  unusually  cold,  as  were  the  two  preceding 
months,  and  featured  damaging  frosts  and  freezes  on 
several  dates,  those  on  the  25th  being  particularly 
costly  to  agriculture  due  to  the  lateness  of  the 
season.   The  area  comprising  Connecticut,  Rhode 
Island,  and  coastal  sections  of  Maine  and  Massa- 
chusetts were  windier  than  usual.   Cloudiness  was 
excessive  and  suinshine  about  average  at  most  sta- 
tions reporting  these  data  except  in  the  Portland, 
Me.,  and  Boston,  Mass.,  areas  which  recorded  moder- 
ately more  sunshine  than  usually  expected. 

This  *as  the  coldest  May  since  1917  in  the  three 
northern  States  and  coldest  since  1926  in  the  three 
southern  States.   Several  stations  with  long  periods 
of  record  rated  this  month  second  coldest  to  1917, 
that  May  being  considered  the  coldest  of  record  going 
back  to  1875  or  earlier.   In  spite  of  the  low  average 
temperatures,  monthly  minimiun  readings  were  not  out- 
standingly low,  reaching  15°  at  Grafton,  N.  H. ,  on 
the  9th,  and  dropping  to  20°  or  lower  in  all  States 
except  Connecticut  and  Rhode  Island.   The  New  England 
maximum  of  93°  was  reached  on  the  31st  at  Hartford 
Brainard  Fid.,  Conn.,  and  at  Boston  WB  Airport  and 
Lexington,  Mass.   All  of  the  stations  having  long- 
term  temperature  means  registered  departures  toward 
the  cool  side  with  numerous  deficiencies  of  -5.0°  or 
larger,  but  the  greatest  was  -9.1°  at  Newport,  Vt. 

Precipitation  was  adequate  in  the  north  but  dryness 
was  becoming  critical  in  the  south  until  relieved 
somewhat  by  the  rains  in  the  last  week.   Monthly 
totals  ranged  from  only  0.73  inch  at  Lake  Cochituate, 
Mass.,  to  7.75  inches  at  Mt .  Washington,  N.  H.,  while 
the  greatest  daily  amount  was  2.64  inches  at  Fabyan, 
N.  H. ,  on  the  27th.   Snowfall  of  measurable  propor- 
tions was  confined  to  northern  areas,  as  might  be 
expected,  and  there  were  only  a  few  monthly  totals 
of  1  inch  or  more,  topped  by  7.0  inches  at  Cannon 
Mountain  and  31.1  inches  at  Mt .  Washington,  both  in 
New  Hampshire. 

WEATHER  DETAILS 

The  month's  weather  was  dominated  by  cool  Canadian 
air  masses  that  flowed  over  New  England  in  fairly 
rapid  succession.   Although  the  lowest  temperatures 
of  the  month  occurred  generally  around  the  9th,  the 
near  or  subfreezing  readings  on  the  25th  were  almost 
as  cold  in  many  areas  and  caused  heavy  damage  due  to 
the  lateness  of  the  season.   Noteworthy  interruptions 
in  the  cool  regime  were  brief  and  occurred  the  12th- 
14th,  the  22nd,  and  the  31st  with  most  stations 
reaching  their  peak  temperature  for  the  month  on  the 
latter  date,  except  in  Vermont  where  the  22nd  shared 
about  equally. 

Precipitation  occurred  frequently  in  association  with 
the  numerous  passages  of  frontal  zones  and  pressure 
centers  but  amounts  were  light  except  for  local  area 
thunderstorms  and  the  heavy  rains  in  Vermont  and 
southern  portions  of  New  Hampshire  and  Maine  on  the 
27th. 

WEATHER  EFFECTS 

Frosts  and  freezing  weather  in  May  caused  major 
damage  to  agriculture.   Apples  were  heavily  damaged 
in  Massachusetts  and  New  Hampshire  and  to  a  lesser 
extent  in  some  other  areas .   Peaches  and  pears  also 
suffered  considerable  damage  with  all  of  southern 
Vermont ' s  peach  crop  reportedly  wiped  out .   Tender 
vegetables  that  had  been  set  or  were  up  were  mostly 
killed  along  with  early  strawberry  blooms,  but  cran- 
berry losses  were  limited  by  flooding  the  bogs. 


Confirmed  freeze  losses  to  agriculture  were  not  a- 
vailable  but  probably  amounted  to  several  millions 
of  dollars  over  all  affected  areas.   According  to 
newspaper  reports,  the  late  May  freeze  was  so  severe 
in  Maine  that  Gorham  and  Danville  firms  which  manu- 
facture bricks  reported  damage  to  more  than  100,000 
pieces.   The  same  newspaper  reported  that  northern 
orchards  survived  better  in  the  late-season  cold, 
since  the  trees  were  not  yet  in  bloom,  and  many 
farmers  had  delayed  setting  out  vegetables  because 
of  the  frigid  spring. 

Cold  weather  made  the  spring  growing  season  very 
late  and  slowed  the  growth  of  pastures,  hay  crops, 
and  other  vegetation  not  killed  by  the  freezes.  Many 
cattle  in  the  North  were  still  not  out  on  pasture  as 
the  month  ended.   The  U.  S.  Geological  Survey  reported 
that  ground-water  levels  declined  seasonally  but  were 
at  average,  or  above  average,  stages  except  in  Maine, 
eastern  Massachusetts  and  southern  New  Hampshire. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Severe  storms  were  less  destructive  than  usual  in  May. 

On  the  31st  a  man  was  killed  by  lightning  in  Tolland, 
Conn.,  and  another  was  killed  in  Cambridge,  Mass., 
when  struck  in  the  head  by  a  10-ft.  plank  blown  from 
a  factory  roof  by  thundersquall  winds.   During  the 
Cambridge  storm  a  woman  was  injured  when  lightning 
caused  her  to  lose  control  of  her  auto.   Property 
damage  in  central  and  eastern  Massachusetts  was  about 
$40,000  and  Included  widespread  wind  and  lightning 
damage  with  scores  of  small  boats  swamped  in  the 
Boston  area  by  wind  gusts  that  reached  50  mph.   Else- 
where, damage  of  $4000  was  reported  in  central  Con- 
necticut, principal  losses  being  6  dairy  cows  killed 
and  5  acres  of  tobacco  shade  cloth  burned;  minor 
damages  included  homes  struck  by  lightning  and  power 
failures  in  many  central  Connecticut  towns. 

Prior  to  the  31st  severe  weather  was  almost  non- 
existent except  for  a  local  area  windstorm  In  Bristol 
County,  Mass.,  that  caused  damage  of  about  $1000  on 
the  27th,  and  a  large  number  of  dust  devils  in  east- 
ern Massachusetts  and  Waldo  County,  Me.,  on  several 
dates.   Other  than  their  significance  as  potentially 
damaging  "twisters"  on  a  very  small  scale,  most  of 
these  dust  devils  were  of  little  concern  and  did 
almost  no  damage.   Exceptions  were  on  the  8th  at 
Belfast,  Me.,  when  a  garage  valued  at  $750  was  de- 
molished by  a  dust  devil  that  then  moved  out  over 
the  Bay  and  became  a  small  waterspout  before  dissi- 
pating after  traveling  1/2  mile  over  water.   Of 
numerous  dust  devils  in  eastern  Massachusetts  on 
the  25th,  one  at  Ipswich  and  one  at  Dudley  each  in- 
jured a  child  by  carrying  them  through  the  air.   The 
child  at  Ipswich  was  9  years  old  and  was  thrown  over 
40  feet  with  her  bicycle.   At  Dudley  the  other  child 
was  thrown  from  her  tricycle  for  a  distance  of  10 
feet .  Property  damage  totaled  $500  over  the  eastern 
Massachusetts  area.   Descriptions  of  the  sounds  of 
these  "twisters"  included:   "a  roar  like  a  lion," 
"like  an  express  train,"  "as  a  roar  of  fire,"  and 
"like  a  Jet  plane." 

FLOODS 

No  major  flooding  occurred.   The  Merrimack  River 
barely  reached  flood  stages  at  Concord  and  Man- 
chester, N.  H.,  at  the  beginning  of  the  month  due 
to  heavy  rains  late  In  April  followed  by  snow-melt. 
Heavy  rains  on  the  27th  brought  uznj   streams  up  but 
the  only  overflowing  reported  was  on  small  streams 
at  Bolton  and  Roxbury,  Vt. 

J.  E.  Stork 
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TABLE  2 


NEW   ENGLAND 
MAY   1956 


Temperalure 


CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP 
COLCHESTER 
CREAM  HILL 
DANBURY 
FALLS  VILLAGE 

HARTFORD  BRAINARO  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDOLETOWN  W8 

MIDDLETOWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW 
NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  i    SW 
PUTNAM 
SALISBURY 
SHEPAUG  DAM 
STAMFORD  5  N 

STORRS 
MESTBROOK 
MIGWAM  RESERVOIR 


MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 
FARMINGTON 
FORT  KENT 
GARDINER 
GREENVILLE 

HIRAM  2  S 
HOULTON  CAA  AP 
f  HOULTON  1  NE 
JACKMAN 
J0NES80R0 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MADISON 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MILLINOCKET  DAM 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
PRENTISS 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 

=  .•<'^ORD  3  SW 

'=oRD  1  sse 

.■^ORO  2  NNW 

.  TY 

-T  BUXTON  2  NNW 

►.(SLOW 
WOODLAND 

AVERAGE 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 
CHARLTON  2 
CHESTNUT  HILL 


63i2 
67.1 
68.2 

66.9 
66.8 
69.2 
68.3 
66. S 

66.5 
65.0 
62.7 
62.2 
69.1 

67.4 
66.7 
63.7 
6'>.& 

67.9 

63.3 
66.1 
67,2 


60.3 
58.5 
58.7 
59.6 
66.0 

56.7 
53.8 
62.1 
5'>.3 
58. 7M 

62.5 
63.5 

60.7 
61.6 

57.'. 

62.8 
56.7 
57.8 

48.6 

55.'. 

60. 0 
5'>.A 
62.1 
59.7 
57.7 

56.3 
62.8 
60.3 

60.'. 
59.5 

59.5 

56.9 
54.5 
58.5 

60,3 
62.1 
67.4 
59.5 
63.2 

60.4 

58.5 


61.6 
65.9 
67.3 
64.2 
65.6 

66.6 
67.1 
68.5 


41.2 
42.7 
39.7 

43.5 

42.1 
42.1 
39.4 
41.2 

44.3 
42.4 
44.5 
38.5 
45.2 

41.1 
39.2 
40.4 
41.5 
41.7 

41.2 
39.9 

41.1 


37.2 
37,8 
37.9 
37.4 
38.2 

39.5 
33.6 
33.9 
36.1 
33.  5M 

36.8 
35.5 
29.9 
36.2 
31.8 

35.8 
32.5 
35.2 

34.1 
34.0 

38.7 
30.1 
34.6 
35.2 
33.5 

30,3 
36. 7M 
35.1 
37.3 
41.3 

36,9 
31,6 
33,5 
31,3 
38,0 

32.7 

35,5 
36.6 
37.5 
34.4 

37.4 

35.0 


37,5 
41,2 
36,4 
42,1 
45,3 

41,0 
38.9 
43.8 


52.2 
54.9 
54.0 

55.2 

54.5 
55.7 
53.9 
53.9 

55.* 
53.7 
53.6 
50.4 
57.2 

54.3 
53.0 
62.1 
63.0 
54.8 

52.3 
53.0 
54.2 


52 


48.1 
43.7 
48.0 
45.2 
46. IM 

49,7 
49.5 
45.3 
48.9 
44.6 

49.3 
44.6 
A6.5 
41.4 
44.7 

49.4 
42.3 


45,6 

43.3 
49. 8M 
47.7 
48.9 
50.4 

48.2 

M 
45.2 
42.9 
48.3 

46.5 
48.8 
52.0 
48.5 
48.8 

48.9 

46.8 


49.6 
53.5 
51.9 
53,2 
55.4 

63.8 
63.0 
56.2 


O  4l  I 


3.7 
5.2 


1.4 
3,1 


4.2 
5.1 


4.2 
5.  1 

5.6 


5.3 
7.7 


5.6 
3.9 


6.0 

3.4 


25 
8+ 
2* 

7 

9 
7 

7+ 
8 
1  + 

9 

8+ 
25 
9 
2+ 


25  9 
22  9 
31   9 


402 
327 
360 

315 
340 
312 
356 
356 

312 
367 
355 
454 
264 

340 
379 
410 
375 
329 

403 
378 
347 


499 
516 
510 
503 
397 

518 
663 
520 
607 
560 

475 
475 
603 
495 
624 

483 
627 
564 
727 
623 

481 
698 
509 
541 
594 

668 

451 
531 
496 
452 

516 

606 
676 

514 

571 
500 
404 
603 
498 

489 

668 


480 
364 
410 
375 
304 

347 
370 
286 


1   0 

0  0 

1  0 


Precipitation 


5  0 
9  0 
11    0 


lii 

D  li:  f- 


1.43 
2.92 

1.06 

2.42 
1,83 
2.01 
2.21 
2.57 

2.73 

3.02 
3.41 
1.88 
2.72 

3.14 
2.88 
1.67 
2.05 
2.71 

2.34 
3.23 
1.75 


2.95 
2.44 
4.43 
3.14 
2.60 

2.78 
2.42 
4.01 
3.57 
3.04 

2,85 
3.18 
3.07 
2.98 
2.74 

2.68 
2.68 
2.21 
2.4« 

3.81 

2.73 
2.43 
2.99 
2.67 
2.86 

3.08 
2.41 
2.63 
1.50 
3.21 

3.06 

2.24 

2.07 
3.52 

3.38 
2.61 
3.03 
3.21 
3.06 

3.20 
4.85 


2.59 
2.02 
1.69 
2.11 
1.86 

2.58 
2.12 
1.90 


1.35 
1.83 


.72 
1.18 


.58 
1.68 


.63 
1.81 


.09 
2.24 


.91 
1,73 


1.39 
1.06 


.36 

1.37 


.26 
.84 
.36 

,65 
,58 
.49 
.50 
.60 

.72 
.83 
.77 
.36 
1.00 

.66 

,95 

.38 
,46 
.90 

.48 
.85 
.23 


1.45 
.84 
2.07 
1.56 
1.51 

1.44 
.54 

1.10 
,97 

1,13 

1,35 
1.28 

.91 
1.43 

.88 

1.63 
.71 
.55 
.65 

2.05 

1.53 
.59 

1.04 
.69 

.74 

•  59 
.81 
.80 
.83 
1.75 

1,67 

,67 
.42 

1.50 

1.60 
1.32 
1.54 
1.07 
1.76 


,54 
.54 
.45 
.41 
.54 

.60 
.47 
,33 


T 
1.0 


T 
.0 

.0 
.0 

.0 
2.0 

.1 

.0 

,0 

•  0 
.0 


X  i3 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  87   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTI^aIED 


Temperature 

Precipitation 

2  i 
1 1 

E  § 

<  2 

< 

III 

lii 

Q  i  i^ 

1 

1 

1 

1 

8 

a 

No  ol  Day 

s 

H 

III 

HO 
Q  u,  H 

8 

I 
o 

8 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

Mm 

1  g 

s 

& 

2 

1 

0 

2 

8 

o 

d 

^1 

0  S 

s3 

0  J 

si 

O  J 

CLINTON 
COHASSET 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 

AM 
AM 
AM 
AM 

63.7 
64.3 
60.6 
59.8 
63.3 

41.4 
41.0 
41,8 
41.8 
43.5 

62.6 
52.7 
51.2 
50.8 
53.4 

-  3.8 

-  4.0 

-  3.5 

83 
80 
75 
78 
86 

14 
23 

14 
14 
31 

30 
29 
28 

30 
33 

8 
9 
9 
9 
8 

382 
374 
422 
435 
363 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
2 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.23 
2.29 
3.18 
3.57 
2.23 

-  1.04 

,46 

-  1,08 

1.03 
.36 
.66 
.92 
.69 

31 

17+ 

28 

28 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

6 

1 

0 

1 

2 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

FITCHBURS  2  S 
FRAM INGHAM 
HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 
HYANNIS 

AM 
AM 

AM 

67.4 
67.2 
68.  B 
63.2 
61.0 

40.5 
42.0 
42.9 
36,1 
41.4 

54.0 
54.6 
55.9 
49.7 
51.2 

-  3.6 

-  3.6 

-  3,2 

-  6.1 

-  3.8 

86 
83 
90 
83 
79 

23 

13+ 
31 
23 
13 

27 
28 
30 
26 
27 

9 
9 
9 

9+ 
25 

344 
318 
297 
472 
421 

0 

0 

1 

0 
0 

w 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
2 

12 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

1.07 
1.09 
1.86 
2.24 
3.24 

-  2.42 

-  2.10 

-  .90 

-  1.17 

-  .04 

.27 
.33 
.51 
.44 
.62 

28 
28 
27 
28 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

KNI6HTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 
LEXINGTON 
LOWELL 

AM 
AM 

66.6 
67.4 
65.7 
67.6 
69.9 

36.9 
39.4 
43.2 
43.0 
42.2 

60.8 
53.4 
54.5 
55.3 
56.1 

-  3.8 

-  2.6 

-  1.7 

85 
84 
89 
93 
90 

23 

14 
31 

31 
31 

23 

26 
31 
29 
30 

9 
9 
9 
9 
9 

441 
357 
338 
318 
295 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

0 

16 
7 
2 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.22 

.73 
2.40 
1.73 
2.06 

-  2.71 

-  .83 

-  1.25 

.30 
.20 
.74 
.36 
.47 

27 
28 
27 

27+ 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MIODLETON 

NANTUCKET  W8  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLYMOUTH 

R 
R 

64.5 
55.0 
61.1 
62.9 
66.3 

45,2 
42,3 
46,7 
37,8 
43,1 

54.9 
48.7 
53.4 
50.4 
54,2 

-  3.6 

-  2.8 

-  3.9 

-  1.6 

84 
76 
80 
S2 
90 

31 
13 
13 

31 

31 

32 

34 
35 
25 
29 

9 

18 

8 

9+ 
9 

328 
501 
359 
460 
333 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
0 
9 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1.43 
3.46 
2.06 
3.27 
2.49 

-  1.24 

.55 

-  1.68 

-  .49 

-  .81 

.44 
1.04 
.61 
.58 
.76 

28 
7 
27 
31 
27 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
1 
2 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 

AM 

59.1 
62.6 
59.7 
61.7 
59.6 

44,9 
40,6 
41,2 
43.3 
42.3 

52,0 
61,6 
60.5 
62.5 
60.9 

-  1.9 

-  4.0 

76 
83 
31 
89 
76 

13 
14 
31 
31 
13+ 

36 
24 
32 
33 
33 

9 
9 
8 
8 
9 

396 
407 
448 
388 
431 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
4 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.91 
2.67 
2.31 
l.«3 
2.96 

-  2.08 

-  1.01 

.30 
.89 
.84 
.36 

1.04 

24 
28 
31 
31 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 

1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
ST0CKBRID6E 
SWAMPSCOTT 
TAUNTON 

AM 

62.9 
69.4 
66.9 

60.0 
65.9 

37.1 
43.9 
38.2 
44.2 
41.0 

50,0 
56,7 
52,1 
52,1 
53.5 

-  4.5 

-  2.4 

-  3.3 

-  1.8 

-  2.2 

85 
91 
82 
86 
88 

23 

31 
31 

31 
31 

26 

31 
24 
30 
24 

9 

9 
9 
B 
9 

460 
276 
403 
396 
360 

0 

1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

10 

1 
11 

2 
3 

0 

0 
0 
0 
0 

1.64 
1.39 
2.39 
2.09 
2.52 

-  1.80 

-  2.33 

-  1.10 

-  .74 

-  .84 

.33 

.35 
.48 
.60 
.76 

31 
3 
10 
31 
27 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  CUMMIN6T0N 

AM 

64,8 
68.5 
65.8 
67.1 
63.6 

33.8 
39.3 
40,6 
40,0 
33,4 

49.3 
53.9 
63.2 

53.6 
48.6 

-  4.2 

35 
87 
91 
90 
83 

14 
31 
31 
31 
22 

22 
25 
24 
22 
20 

25 
9 
9 
9 
9 

484 
349 
374 
358 
502 

0 
0 

1 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
9 
6 
9 

16 

0 
0 
0 
0 
0 

1.42 
1.49 
1.97 
2.86 
3.03 

-  1.91 

.26 
.34 
.42 
.54 
.58 

31 
30 
31 
27 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

70.7 
66.6 
63.9 
66.1 

40,0 
42,0 

40,5 
40.8 

55.4 
54.3 
62.2 
53.6 

-  1.9 

-  3.9 

91 
89 
87 
88 

31 
31 
31 

31 

24 
29 
28 
26 

26 

9 
8 
9 

311 
343 
400 
369 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
u 

9 

3 
1 
4 

0 
0 
0 
0 

1.77 
1.32 
2.25 
2.25 

-  1.22 

-  1.41 

.46 
.39 
.69 
.82 

27 
27 
31 
31 

.0 
T 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 
I 

0 
0 
0 
0 

AVERAGE 

52.8 

2.12 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATtR  DAM 
CAMP TON 

AM 

R 

AM 

62. IM 
59.6 
59.9 
66.6 

61.7 

35. 2M 

34.8 

35.6 

37,4 

34,8 

48. 7M 

47.2 

47.8 

52.0 

48.3 

-  5.0 

-  5.0 

83 
79 
80 
83 
83 

31 
13  + 
31 
22  + 
23 

21 
22 
20 
22 
21 

8 
25 
8 
9 
9 

476 
544 
630 
401 
515 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
13 
14 
10 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

3.79 
3.17 
4.20 
2.35 
4.03 

.23 

1.35 

1.41 
1.07 
1.69 
1.48 
1.S3 

27 
28 
27 
27 
28 

T 

T 

T 

,0 

.0 

0 
0 
T 
0 
0 

4 

11 

8 

12 

6 

9 

1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

R 
AM 

64.9 
66.7 
65. 2M 
58.5 
53.3 

36.6 

39.8 

35.7M 

30.5 

29.5 

50.8 
53.3 
50. 5M 
44.5 
41.4 

-  4.0 

-  1.4 

-  7.1 

86 
89 
83 
79 
76 

22  + 

31 
13  + 
31 
23 

22 
26 

19 
17 
17 

9 
9 
9 
25 
8 

443 
367 
440 
630 
726 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

12 

8 
12 
17 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

1.76 
2.14 
1.84 
6.18 
4.68 

-  1.29 

-  .73 

.80 

1.22 
1.22 

1.07 

2.64 

.72 

27 
27 
27 
27 
23 

.0 

.0 

.0 

3.0 

l.B 

0 
0 
0 
0 

11 

1+ 

3 
3 

4 
15 
13 

1 
1 
1 

1 

0 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

66.7 

66.6 

63.8M 

63.8 

66.5 

36.5 

36.4 
31. 4M 
36.6 
37.5 

51.6 
51.0 
47. 6M 
60.2 
52.0 

-  3.5 

-  4.5 

-  3.3 

87 
85 
81 
83 
84 

31 
22 
12  + 
31 
13 

21 
18 
15 
22 
22 

9 
9 
9 
9 
9 

417 
432 
518 
460 
403 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
14 
16 
10 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

3.46 
3.24 
3.61 
3.37 
1.36 

.26 

.27 
-  1.76 

2.09 
1,65 
1.97 
1.94 
.43 

27 
27 
27 
27 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
9 
7 
5 

1 
1 
1 

1 

0 

LAKEPORT 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
'MOUNT  WASHINGTON 

//R 

64.1 
63.5 
61.4 
67.3 
35.1 

37.7 
34.0 
33.6 
38.6 
19.3 

60.9 
48.8 
60.0 
53.2 
27.2 

-  6.4 

-  8.1 

85 
83 
80 
87 
53 

31 
12  + 
22 
31 

31 

27 
20 
26 
23 

-  1 

2+ 

9 

9 

9 

8 

438 
497 
457 
367 
1166 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
13 

10 
14 
7 
11 
27 

0 
0 
0 
0 

1 

3.69 
2.99 
1.52 
1.56 
7.75 

.48 

-  1.58 

2.43 

1.67 
1.66 
1.10 
.90 
2.39 

28 
27 
27 
27 
27 

.0 
.0 
.0 

31.1 

0 
0 
0 

n 

4+ 

9 
8 
2 

4 
14 

1 
1 
1 

0 

1 

NASHUA  3  N 
NEW  LONDON 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 

66.8 
62.5 
66.4 
65.9 
57.2 

37.5 
38.1 
39.3 
36.5 
33.1 

62.2 
50.4 
62.9 
51,2 
46,2 

-  4.1 

-  4,8 

87 
80 
84 
82 
78 

31 
13 
31 
13  + 

31 

22 
23 
28 
26 
20 

9 
8 

8 

8+ 

8 

402 
451 
380 
426 
611 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

11 
8 
6 

11 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

1.56 
2.78 
2.50 
1.91 
4.77 

-  1.44 
.05 

.59 
1.50 
1.60 

.80 
2.18 

28 
27 
27 
27 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
5.5 

0 
0 
0 
0 
3 

1+ 

4 
6 
6 

7 
8 

0 

1 

1 

0 

1 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

WINDHAM 

AM 

AM 
AM 

61.1 
63.2 
64.7 
62.9 
68.3 

32.0 
38.5 
35.3 
34,4 
38,3 

46,6 
60,9 
50.0 
48.7 
53.3 

-  7.4 

83 
90 
84 
81 
90 

14 
31 
23 
14  + 
31 

20 
26 
20 
21 
23 

8+ 

9 

9 

9 

9 

554 
440 
463 
504 
368 

0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 

(1 

0 

16 
6 
13 
14 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

2.44 
1.81 
1.10 
2.59 
1.77 

-   .61 

.56 

.82 

.31 

1.13 

.59 

27 
27 
27 
28 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
5 
2 

7 
6 

0 
0 
0 

1 

0 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

66,4 
62.9 

37,2 
35.1 

51.8 
49.0 

85 
82 

13  + 

31 

24 
22 

9 
9+ 

410 
490 

0 
0 

0 
0 

10 
15 

0 
0 

3.13 
4.69 

.26 

1.96 
2.44 

27 
27 

.0 

T 

0 
0 

6 
9 

1 
1 

AVERAGE 

49.7 

2.90 

.3 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

R 

56.6 
65. 5M 
63.7 

43,0 
40,  7M 
41,6 

49.8 
53. IM 
62.6 

-  4.4 

-  2.4 

76 
89 
86 

13 
31 
13 

34 
30 
26 

9 

6+ 

9 

464 
360 
383 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
4 

4 

0 
0 
0 

2.72 
2.20 
2.51 

-  .24 

-  1.35 

.85 
.65 
.94 

27 
27 
27 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 

7 

2 
2 

2 

0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


rABLE  2  -  CONTINUED 


NEW  ENGLAND 
MAY   1956 


Temperature 

Preapilation 

2  1 

1  6 

2  1 
<   2 

1 

< 

III 

1 

X 

& 

1 

1 

N 

o  ol  Doi 

s 

H 

1  Js 

a  u.  ^ 

>• 
& 

1 

c5 

1 

Snov 

I.   Sleel 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

M 

n 

2  0 

s 

o 

2 

JJ 

0  * 

si 

S  1 

5  > 

g^ 

PROVIDENCE  HB  AIRPORT 

R 

63.6 

*3.0 

53.4 

-    3.4 

89 

31 

29 

9 

365 

0 

0 

1 

0 

1.43 

-    1.59 

.49 

27 

.0 

0 

S 

0 

0 

AVERAGE 

52.2 

2.22 

.0 

VERMONT 

BELLOMS  FALLS 
BENNIN3T0N  2  NM 
BLOOMFIELO 

BURLINGTON  MB  AIRPORT 
CAVENDISH 

AM 
R 

65.1 
65.7 
62. 5M 
61.8 
66.5 

37.3 
37.8 
33.  3M 
38.1 
32.5 

51.2 
51.8 
47. 9M 
50.0 
49.5 

-  3.8 

-  5.4 

-  3.7 

81 
84 
81 
83 
87 

13  + 

22 

31 

31 

31 

24 
24 
20 
28 
17 

9 

9 

9+ 

8+ 

9 

423 
418 
510 
470 
477 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
13 
16 

10 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

1.46 
3.56 

4.06 
4.74 
2.08 

-  1.38 

.93 

1.85 

-  1.14 

.38 

.78 

.98 

2.09 

1.10 

27 
31 
27 
27 
27 

•  0 
.0 
.0 
.3 

T 

0 
0 
0 
0 

T 

1+ 

5 

11 

10 

6 

5 

0 

2 
3 

4 
1 

0 
0 
0 

1 
1 

CHELSEA 
CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
EN0SBUR5  FALLS 

AM 
AM 

62.0 
6',,'t 
63.9 
58.3 
63.4 

28.4 

37.6 
36.0 
34.2 
35.3 

45.2 
51.0 
50.0 
46.3 
49.4 

-  7.2 

-  5.2 

-  7.8 

-  5.0 

82 
83 
83 
79 
83 

13+ 

31 

22 

23 

22 

16 
23 
20 
21 
21 

9 

8 
9 
9 
8 

606 
433 
468 
574 
487 

0 
0 
0 
0 
0 

u 
0 
0 
0 
0 

22 

10 
12 
15 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

3.90 
3.24 
4.79 
4.86 
4.23 

•  88 
.36 

1.86 
.75 

1.42 
1.47 
1.10 
1.64 
.92 

28 

27 
27 
28 
27 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 
« 
11 
9 

2 
2 
5 
2 
i 

1 
1 

1 

2 

0 

LEMINGTON 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

AM 

59.7 

60.9 
60. 't 
^.7.9 
60.0 

32.5 

34.4 
34.0 

32.0 

46.1 
47.7 
47.2 

H 
46.0 

-  9.1 

80 
82 
82 
64 
82 

31 
23 
31 
22  + 
31 

18 
21 
21 

22 

25 

9 

8+ 

1 

582 

534 
550 

586 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

16 

14 
14 

20 

0 
0 
0 
0 
0 

4.14 
4.47 
3.62 
5.83 
4.03 

.96 

.74 
1.65 
1.91 
2.04 
1.12 

4 
28 
27 
27 
27 

1^0 

T 
T 

1^0 

0 

0 

1 

4 

11 
8 
6 

11 
10 

9 
2 
2 

3 
3 

0 

1 
1 

1 

2 

MORTHFIELD  NORWICH  UN IV 

RANDOLPH 

REAOSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS 

AM 

63.3 
65.0 
62.6 
64.0 
62.9 

35.7 
35.9 
34.2 
39.2 
39.6 

49.5 
50.5 
48.4 
51.6 
51.3 

-  3.3 

-  3.4 

-  4.2 

82 
85 
82 
82 
81 

23  + 

31 

23 

22 

31 

22 
22 
23 
24 
25 

9+ 

9 

9 

9 

8 

481 
457 
508 
421 
428 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
15 
18 

11 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

3.40 
3.69 
2.88 
3.33 
5.06 

•  65 

-  .62 

-  .06 
2.01 

1.70 
2.25 
.78 
1.23 
1.86 

27 
27 
28 
27 
27 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

T 

0 
0 

T 
0 

T 

1 
4 

8 
6 
9 
S 
10 

2 

1 
1 
1 
4 

1 
X 
0 

1 
1 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WEST  BURKE 

WILDER 

AM 
AM 
AM 
AM 

64.0 
56.8 
65.5 
59.3 
62.5 

35.4 
32.4 
34.9 
28.6 

34.7 

49.7 

44.6 
50.2 
44.0 
48.6 

-  7.5 

-  4.5 

82 
78 
88 
82 
84 

31 
23 
23 
23 

14 

23 
18 
22 
18 
21 

9 

9 
9 

9+ 
9 

469 
625 
459 
646 
502 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
20 
15 
23 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

4.52 
3.69 
1.30 
4.94 
2.91 

1.62 

-  .48 

-  1.82 
1.56 

.36 

2.02 

•  77 

•  34 

•  98 
1^17 

27 
28 
27 
27 
28 

T 
T 
.0 

•  0 

•  0 

0 
20 
0 
0 
0 

1 

10 

11 

6 

11 

6 

1 
2 

0 
3 

2 

1 

0 
0 
0 

1 

WOODSTOCK  3  ENE 

63.6 

34.3 

49.0 

-  5.1 

83 

22 

19 

9 

495 

0 

0 

14 

0 

2.72 

-   .58 

1.60 

27 

.0 

0 

7 

1 

1 

AVERAGE 

48.7 

3.75 

•  1 

t   DATA   RECEIVED   TOO  LATE   TO  BE 
INCLUDED    IN   DIVISION  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13       14 


15 


25      26      27      28      29      30      31 


CONNECTICUT 

ANSON I A 
BAK.ERSVILLE 
BALTIC 
BARKMAMSTED 
BEACON  FALLS 

BRIDGEPORT  WB  AP         R 

BRISTOL  3  W 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON  R 

COCKAPONSET  RANGER  STA 
COLLINSVILLE  1  S 

CREAM  HILL 
OANBURY 
DAWSON  LAKE 

DERBY 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD//R 

HARTFORD  WB  AIRPORT     R 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

KENT 

LAKE  KONOMOC 

LAUREL  RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MEAD  POND  RESERVOIR 
MIDDLETOWN  WB 

MIDOLETOWN  h    W 

MILFORD 

MOHAWK  RANGER  STA 

MOUNT  CARMEL 

NATCHAUG  RANGER  STA 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 
NEW  HARTFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    R 
NORFOLK  2  SW 

NORTH  BRANFORD 


SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS 

STAMFORD  5  N 
STEVENSON  0AM 
STORRS 
THOMASTON 
THOMPSONVILLE 

TORRINGTON 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

WESTBROOK 

WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 

WILLIMANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 


EAST  SANGERVILLE  5  SE 
EAST  WINTHROP 
ELLSWORTH 
FARM1N6T0N 
FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 
GARDINER 
G I LEAD 
GREENVILLE 
HIRAM  2  S 

HOULTON  CAA  AP 
HOULTON  1  NE 
JACKHAN 
JONESBORO 
LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 
MACHIAS 
MADISON 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MILLINOCKET  0AM 

MOOSEHEAD 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRENTISS 

PRESQUE  ISLE 


RECORD  MISSING 


2*98 
li90 

2i92 


2>94 

2i42 

1.83 
3*21 

2*01 
3*20 

2*79 


NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  5  SW 
PACHAUG  FOREST 
PEOPLES  RANGER  STA 

2 
2 
3 

1 
1 

93 
72 
14 
78 
10 

PROSPECT 
PUTNAM 
PUTNAM  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 

2 
2 
2 
2 
2 

68 
88 
99 
27 
97 

SALISBURY 

I 

67 

SAU6ATUCK  RESERVOIR 

3 

91 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

2>95 

BANGOR  OOW  FIELD 

l,V, 

BAR  HARBOR 

t,,!,! 

BELFAST 

3>1<> 

BRASSUA  DAM 

2>46 

BRIDSTON  I  NNW 

2i60 

BRUNSWICK 

2i7i 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

2><>2 

CORINNA 

<iiO] 

EASTPORT 

3>67 

3i33 
2i82 
3t23 


2«60 

3l07 
2>98 
3i76 
2<74 
2*68 

2a68 
2.21 
2|«6 

3i81 
2|73 

2«43 
««67 
2i99 
2>9e 
2i67 

2>86 

3iOe 

2*40 

2>41 


.07       .25      .10 


2.07 
•  10 
<56       102       .02 


1.61 
.12 
.37       .02 


.33 

.07 

2.05 

T 

.98 

2.18 

-.01 

.09 

.03 

.69 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

•3 

Day  of  month 

o 

r ^— 

s 

1  1  2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7 

8  I  9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20   21 

22  1  23  1 

24 

25  1  26   27 

28  29 

30 

31 

RIP05ENUS  OM 

J. 07 

.02 

•  02 

•  18 

.02 

.01 

.10 

■  40 

•  07 

.20 

.02 

.!( 

.0! 

.17 

.08 

.42 

.ic 

.03 

aOCKLAND 

3>52 

.24 

•  09 

T 

.30 

.05 

.23 

.17 

•  02 

.20 

.09 

.05 

.50 

1.90 

.12 

H0X8URT 

2.99 

.11 

.94 

.10 

.11 

.23 

.17 

.22 

1.43 

.08 

•UMFOKO  3  SW 

3.3a 

•  IB 

.12 

.50 

.11 

T 

.17 

■  14 

.15 

T 

.24 

T    1.60 

.17 

RUMFOSO  1  SSE 

2..1 

.05 

.13 

.42 

.07 

•  13 

■  14 

.09 

.19 

1.32 

.07 

SANFORD  2  NNH 

3.03 

.18 

T 

.04 

.38 

.04 

T 

■  08 

.07 

.09 

T 

.16 

.04 

1.54 

.37 

.04 

T 

SOUTH  ANOOVtR 

3.71 

.16 

.39 

.28 

T 

.06 

•  29 

.22 

•  08 

.11 

.06 

.21 

1.74 

.15 

SOUA  PAN  DAM 

2.92 

.04 

.04 

.10 

.11 

.06 

.03 

•  03 

.56 

.12 

.01 

T 

.82 

.10 

.61   .23 

.05 

.01 

THE  FORKS 

- 

- 

.92 

.22 

•  60 

.13 

.12 

.09 

.19 

.09 

.04 

.47 

T 

.19 

UNITY 

3.21 

•  10 

.07 

.24 

T 

.09 

.62 

.13 

•  03 

.12 

.62 

1.07 

T 

.12 

UPP€R  OAH 

3.«9 

•  10 

.69 

.10 

.18 

.50 

.63 

.27 

.02 

.23 

.06 

.58 

.03 

.30 

KCST  BUXTOfI  2    NN« 

3. OB 

.06 

•  10 

.14 

T 

.17 

T 

.37 

.10 

.12 

.11 

.13 

1.76 

.02 

alNSLOK 

3.20 

•  22 

.04 

.32 

T 

.04 

.09 

.05 

.02 

T 

.12 

.59 

.05 

1.30 

.36 

WOOLANO 

*.S9 

.13 

.49 

.54 

.20 

1.20 

.11 

.07 

.67 

1.34 

.07 

.03 

MASSACHUSETTS 

AfiAMS 

2.99 

•  35 

.15 

.08 

.07 

■  03 

•  09 

•  03 

.04 

.20 

.02 

.15 

.28 

.40 

.16 

.54 

AMHERST 

2.02 

.10   .06 

•  02 

.05 

.01 

.10 

T 

T 

.01 

T 

T 

.10 

.07 

.20 

.33 

.43 

.54 

ASHBURNHAM 

1.63 

.05 

.16 

.04 

■  02 

.09 

•  OS 

•  04 

T 

.01 

.02 

.02 

r 

.05 

.24 

.33 

.27 

.14 

ASHLANO 

1.22 

•  13 

.01 

.09 

.11 

T 

•  03 

.03 

.03 

.04 

.09 

.14 

.19 

.23 

.10 

AThOL  3  E 

1.61 

.09 

.15 

.03 

■  01 

.12 

•  03 

•  06 

•  02 

.12 

.24 

.26 

.17 

.29 

MECHKOOO 

2.20 

•  21 

.08 

.13 

T 

.19 

.05 

.09 

T 

.09 

•  34 

.22 

.26 

.02 

•  45 

.07 

BELCHERTOWN 

i.ta 

•  16 

.02 

.06 

•  02 

.24 

.03 

•  06 

•  06 

.03 

T 

•  02 

.06 

.15 

.35 

.07 

.03 

.30 

BIRCH  HILL  DAM 

l.«9 

•  07 

.12 

.02 

T 

.05 

T 

.02 

T 

T 

.03 

.36 

.01 

.28 

.08 

.20 

.45 

BLUE  HILL             // 

2.11 

•  16 

.06 

.08 

.05 

•  01 

.20 

•  04 

■  01 

.01 

T 

.19 

T 

T 

.10 

.27 

T     .41 

.02   T 

.09 

.41 

BOSTON  as  AIRPORT     //R 

l.SS 

.07 

•  14 

.03 

.06 

.04 

•  03 

.12 

•  05 

T 

T 

.15 

.02 

.02 

.01 

.29 

.54 

T 

.10 

.18 

80TLST0M 

l.S« 

•  11 

.22 

.05 

T 

.04 

.10 

.40 

.04 

.90 

BROCKTON 

2.58 

•  IS 

.21 

.10 

.07 

.28 

.05 

.01 

T 

.13 

•  09 

.02 

.15 

.02 

.07 

.41 

.06   T 

.13 

.60 

CHARLTON  2 

2.12 

•  13 

.04 

.09 

.02 

.43 

T 

T 

T 

•  06 

.04 

.07 

T 

.10 

.47 

.02 

.21 

.46 

CHATHAM 

2.«0 

.19 

.10 

.29 

.30 

.10 

.10 

.10 

.10 

.05 

.50 

.10   .20 

.35 

CHESTER 

1.70 

•  31 

.11 

.42 

.09 

•  04 

.23 

.08 

.29 

.06 

.07 

CHESTERFIEi-D 

1.90 

•  35 

.12 

•  05 

.21 

T 

.05 

.06 

.01 

•  02 

.14 

.40 

.04 

.10 

.35 

CHESTNUT  HILL 

1.90 

•  le 

.05 

.03 

.11 

•  02 

.12 

.08 

■  03 

■  06 

.05 

•  20 

.11 

.31 

.12 

.33 

.10 

CLINTON 

2.23 

•  19 

.01 

•  01 

.19 

•  10 

.01 

•  01 

.01 

.01 

.14 

.09 

.35 

.01 

.07 

1.03 

COMASSET 

2.20 

•  26 

.06 

.11 

•  03 

.11 

.11 

■  12 

.07 

•  36 

.23 

.22 

.18 

.36 

T 

.07 

COLDS ROOK 

l.«l 

•  14 

■  19 

•  05 

.17 

.07 

■  15 

T 

•  05 

.10 

.47 

.22 

EAST  PEPPERELL 

1.32 

•  07 

.03 

■  04 

.01 

.02 

.02 

•  04 

T 

.03 

•  01 

.02 

.36 

.19 

.33 

.15 

EAST  HAREHAM 

3. IS 

•  27 

.07 

T 

■  37 

.02 

.15 

T 

T 

■  05 

.18 

•  38 

T 

.05 

.14 

.15 

.44 

.66 

.25 

E06ART0MN 

3.57 

.40 

.02 

■  06 

■  SI 

.01 

.13 

.07 

■  05 

.05 

•  43 

.04 

.11 

.16 

.21 

.92 

.10 

FALL  RIVER 

2.23 

.07 

•  23 

.13 

■  11 

■  23 

•  01 

.08 

•  05 

T 

.31 

.02 

.09 

.13 

.69 

.05 

.01 

.02 

FITCHauRO  2  S 

1.07 

•  03 

■  05 

■  03 

.09 

.02 

T 

T 

•  06 

.16 

.19 

.27   T 

.12 

PRAM  INGHAM 

1.09 

.01 

•  11 

.01 

.10 

T 

.10 

T 

.02 

■  02 

T 

.01 

•  03 

.02 

.10 

.10 

.05 

.33 

.08 

FRAN1U.IN 

1.6* 

•  16 

.03 

.11 

•  05 

.09 

.01 

.01 

.05 

•  06 

.04 

.16 

•  24 

.37 

.13 

.13 

GARDNER 

l.«9 

•  09 

.13 

.04 

T 

.12 

.03 

.04 

T 

.02 

.02 

.04 

•  33 

.30 

.11 

.22 

GROTON 

1.43 

•  08 

.02 

.03 

•  01 

.04 

.03 

.04 

.01 

.04 

•  02 

.04 

•  41 

.41 

.13 

.12 

MAROMICK 

1.5* 

.17 

.09 

.10 

•  06 

.09 

.04 

.09 

■  02 

.01 

•  01 

.05 

.07 

•  13 

.31 

.06 

.24 

HAT01VILLE 

3.34 

.47 

.07 

.55 

.06 

.01 

•  03 

.03 

•  33 

.04 

.10 

.IS 

.02 

.06 

.16 

1.19   T 

.04 

HAVERHILL 

1.B6 

.07 

T 

.02 

■  05 

.30 

.01 

T 

T 

.06 

•  OS 

.02 

.47 

.51 

.19 

.01 

.07 

HEATH 

1.97 

.30 

.08 

•  05 

.10 

.05 

•  09 

.02 

•  06 

.06 

.39 

.31   T 

.10 

.34 

HOLVOKE 

1.24 

•  23 

T 

.04 

.03 

.18 

.01 

T 

■  02 

T 

T 

T 

.03 

.06 

.07 

.15 

.28 

.09 

T 

.05 

HOOSAC  TUNNEL 

2.24 

•  34 

.18 

.05 

T 

.10 

.06 

.10 

■  03 

•  03 

.05 

.10 

.02 

T 

.06 

.24 

.44 

.12 

.32 

HUBBARDSTON 

1.99 

.11 

.12 

.05 

.23 

.15 

.04 

.15 

.14 

.41 

.08 

.05 

.06 

HVANNIS 

3i24 

•  39 

.07 

.16 

■  40 

.11 

.01 

.39 

.21 

.15 

.02 

.09 

.48 

.62 

.14 

IPSalCH 

1.02 

•  17 

T 

.01 

.03 

.12 

.20 

■  01 

•  02 

.03 

.05 

.02 

.57 

.26 

.32   T 

.01 

JEFFERSOM 

2.45 

.12 

.45. 

.11 

.07 

•  68 

.38 

.64 

IIIIIGnTVIU.E  DAM 

1.22 

•  25 

.10 

T 

•  05 

.12 

.10 

.05 

.30 

•  05 

T 

.20 

LAKE  COCHITUATE 

.73 

•  09 

.01 

.07 

T 

.07 

T 

.02 

T 

.02 

.02 

.06   T 

.03 

.07 

•  20 

.07 

UklRENCE 

2.40 

.05 

.05 

.03 

■  04 

T 

•  05 

.33 

.02 

T 

T 

T 

.15 

T 

.54 

.74 

T 

.03 

.37 

LEXINGTON 

1.73 

.05 

.01 

.16 

T 

.35 

.02 

.32 

.36 

.10 

.36 

LOHELl. 

2.06 

.09 

.03 

■  04 

.22 

•  01 

T 

T 

•  02 

.06 

T 

.02 

.42 

.30 

.47 

•  09 

.10 

.19 

MANSFIELD 

2.12 

.16 

.23 

T 

.13 

•  03 

.15 

.04 

T 

■  02 

.06 

.19 

.02 

.17 

.23 

.05 

•  44 

.24 

HIDOLEBORO 

RECORD  HISSING 

moOLETON 

1.43 

.15 

.04 

•  10 

•  04 

.01 

.07 

.01 

.43 

.10 

•  44 

.04 

NILFOKD 

1.32 

.13 

.02 

■  08 

•  02 

•  10 

.02 

T 

.02 

.05 

.06 

.09 

.21 

.33 

•  10 

.09 

MILLBURr 

1.10 

.14 

■  02 

•  07 

•  22 

T 

T 

T 

.02 

.03 

.06 

.32 

•  13 

.09 

NOWTAGUE  CITT 

1.3< 

.15 

.03 

■  01 

•  02 

•  02 

.04 

.05 

.11 

f 

T 

T 

.03 

.16 

.14 

.19 

•  OS 

T 

.33 

mum   HACHUSET 

1.43 

.06 

.07 

■  04 

T 

•  23 

.07 

.05 

.01 

.09 

.24 

•  48 

.09 

NANTUCKET  KB  AIRPORT    R 

3.46 

.05 

•  17 

■  03 

■  12 

1^04 

T     T 

•  16 

T 

T 

T 

.62 

.21 

.08 

.21 

.72 

•  02 

.03 

HEN  BEDFORD 

2.06 

•  28 

■  OS 

■  05 

•  26 

•  06 

.01 

.34 

.06 

.09 

.07 

.51 

•  28 

NCKBURYPORT 

1.70 

•  01 

T 

.03 

•  03 

T 

•  18 

■  10 

T 

■  01 

T 

•  01 

.05 

■  09 

.02 

.45 

.19   .52 

.01 

NEW  SALEM 

1.27 

•  15 

•  15 

•  05 

•  21 

.03 

iOl 

.01 

.08 

.15 

.18 

•  25 

NWTHBRIOGE 

1.49 

•  13 

•  OS 

.05 

•  25 

■  02 

.02 

■  05 

.04 

.08 

.17 

.36 

•  OS 

•  12 

PELHAM 

2.07 

•  22 

•  18 

.10 

•  17 

■  07 

•  OS 

.06 

.19 

.30 

.25 

•  10 

•  35 

PELHAH  2 

2.09 

•  24 

.11 

•  10 

.05 

•  24 

■  04 

.02 

•  05 

.06 

.20 

.29 

.30 

.15 

•  20 

PEMBROKE 

2.31 

.19 

.13 

•  21 

.02 

•  IS 

■  03 

.08 

T 

T 

.09 

■  22 

T 

.13 

.17 

.30 

•32   •Ol 

•  23 

PERU 

2.31 

.28 

.13 

•  02 

■  45 

•  06 

•  22 

•  01 

■  12 

.01 

.06 

.25 

.37 

•10   •02 

.19 

.02 

PETERSHAM  i>    H                             R 

1.53 

.05 

.10 

•  03 

.05 

■  15 

•  10 

.02 

.02 

.40 

.30 

.05 

.02 

.24 

PITTSFIELO  we  AIRPORT   R 

3.27 

•  29 

T 

■  37 

■  09 

.06 

■  52 

•  03 

•  08 

•  03 

■  02 

.21 

.07 

.05 

T     .09 

.02   .40 

.02 

.34 

.58 

PtAlNFIELO 

2.05 

•  33 

■  12 

■  16 

■  15 

.08 

.04 

.45 

.17 

.55 

PLYMOUTH 

2.49 

.23 

■  OS 

.15 

•  07 

.04 

■  25 

•  11 

T 

.30 

.04 

.02 

T 

.19 

.75 

.07   T 

.19 

T 

PRINCETON 

1.63 

.15 

■  07 

•  05 

■  31 

■  10 

.16 

.12 

.50 

.15 

PROVINCETOaN  3  N 

•  91 

■  05 

.20 

•  04 

.15 

.30 

.04 

.07 

.06 

QUABBIN  INTAKE 

1.B9 

•  18 

■  08 

•  10 

.02 

■  28 

■  04 

.04 

■  03 

.02 

.03 

.13 

.15 

.36 

.09 

.02 

.28 

■OCHESTER 

2.57 

•  24 

■  05 

•  36 

.02 

■  15 

■  03 

■  02 

•  02 

.09 

■  27 

T 

.08 

.09 

.08 

.69 

.18 

ROCKPORT  1  ESE 

2.31 

•  15 

.02 

■  03 

■  20 

T 

T 

.14 

T 

.06 

.38 

.49 

T 

T 

.84 

SAtEM  AIR  STATION 

1.63 

.13 

.02 

■  05 

T 

■  34 

•  04 

T 

T 

T 

.17 

T 

.02 

.12 

.35 

T 

.03 

.36 

SWDOICH 

2.96 

.05 

■  20 

.07 

.17 

•  18 

.01   .01 

■  12 

T 

T 

.03 

T 

.41 

•  11 

.21 

.14 

1.04 

.04 

.17 

T 

SE6RE6ANSET 

2.04 

•  24 

•  37 

■  14 

•  06 

■  25 

.10 

.72 

.14 

SMELBURNE  FALLS 

1.64 

■  27 

■  13 

•  03 

.03 

■  04 

■  OS 

•  OS 

•  05 

.01 

■  03 

.OS 

.02 

.08 

.23 

.08 

.07 

.33 

S0UTKBRID6E  3  E 

1.60 

.18 

■  04 

T 

•  06 

.03 

■  34 

■  07 

T 

T 

.05 

.06 

.08 

.07 

.31 

.21   T 

.10 

SOUTH  EGREMONT 

1.75 

•  26 

.14 

T 

•  OS 

■  48 

T 

•  OS 

■  05 

■  03 

T 

.04 

•  17 

.01 

.14 

.14 

.11 

.05 

SPOT  POND 

1.95 

•  IS 

.02 

•  05 

■  24 

•  10 

•  02 

■  02 

.03 

.03 

.10 

.45 

.54 

.12 

SPRINGFIELD  ARMORY 

1.39 

•  35 

.06 

■  03 

.01 

■  24 

■  02 

■  01 

T 

•  07 

.02 

.19 

.02 

.20 

.05 

.12 

STERLING 

1.96 

•  11 

.03 

■  03 

.04 

■  20 

•  08 

T 

.12 

•  01 

.02 

.05 

.51 

.12 

.64 

STOCKBRIOGE 

2.39 

T 

•  31 

.20 

■  06 

T 

T 

•  48 

T 

•  06 

■  06 

■  06 

T 

.13 

•  22 

.10 

.14 

.36 

T 

.Ofl 

.12 

5MAMPSC0TT 

2.09 

•  37 

.04 

.05 

■  05 

•  16 

T 

T 

T 

.13 

T 

T 

.28 

.35 

T 

.06 

.60 

TAUNTON 

2.92 

.19 

.10 

.19 

•  07 

.03 

•  13 

•  02 

T 

T 

.23 

T 

•  02 

.08 

.03 

.03 

.76 

.04 

.24 

.40 

TULLY  DAM 

1.42 

.09 

.18 

•  06 

.01 

.05 

•  04 

•  03 

■  03 

T 

T 

•  01 

.03 

.05 

.21 

.17 

.18   T 

.02 

.26 

TURNERS  FALLS 

1.49 

•  02 

.11 

.07 

.02 

•  02 

.09 

•  02 

.04 

T 

•  04 

.08 

.11 

.30 

.01 

.34 

.26 

•ALPOLE 

1.97 

•  12 

.05 

.06 

•  03 

.01 

.14 

•  03 

■  08 

T 

•  12 

•  03 

.02 

.09 

.29 

T     .37 

T     T 

.11 

.42 

•ALPOLE  1  S 

2.86 

•  18 

•  14 

.05 

.10 

•  06 

.05 

.18 

•  02 

•  02 

■  15 

•  16 

•  06 

.22 

.26 

.94 

T 

.15 

.52 

.74 

•  15 

.10 

•  04 

.05 

.07 

•  01 

•  01 

•  02 

•  01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.20 

2 

1.99 

.30 

•  05 

.12 

•  30 

•  05 

•  12 

.02 

•  04 

.15 

.40 

.10 

.30 

:ngT0N  2 

2.57 

•  30 

.15 

T 

.49 

.07 

.02 

•  14 

■  21 

T 

.18 

.14 

.08 

.IB 

.26 

.06   .04 

.06 

.23 

--_R 

1.60 

•  16 

.02 

•  11 

.04 

■  12 

.01 

T 

.01 

.07 

.11 

.22 

.43 

.04   T 

.22 

.04 

CUMMINGTON 

3.03 

•  34 

■  14 

■  05 

T 

■  31 

T 

•  06 

■  04 

T 

.19 

•  05 

•  10 

.05 

.11 

.30 

.11 

.91 

.58 

=  ;elo 

1.18 

■  32 

■  04 

•  04 

■  13 

•  02 

■  01 

■  02 

•  04 

•  OQ 

.02 

.03 

.12 

.26 

.04 

T 

T 

"  :n 

1.77 

■  10 

T 

■  05 

.18 

■  19 

•  04 

T 

.19 

•  02 

.02 

.05 

.07 

.06 

.46 

.12 

.30 

;tis 

1.70 

■  17 

T 

T 

.62 

T 

•  06 

■  07 

■  04 

T 

•  04 

.23 

T 

.19 

.22 

.06   T 

T 

-.ER  FIELD 

1.32 

•  16 

•  07 

•  02 

■  03 

•  04 

.04 

.16 

•  01 

T 

■  01 

T 

T 

•  05 

.10 

.07 

.39 

.03 

.14 

JUTLAND 

l.Bl 

•  17 

.15 

■  04 

.23 

■  13 

•  01 

•  09 

.12 

• 

.70 

.17 

-ENOON 

1.56 

•  04 

.16 

■  03 

T 

.05 

.04 

.05 

T 

.01 

T 

.OS 

.10 

.46 

.25 

.20 

iiTER  CAA  AIRPORT 

2.25 

•  10 

T 

■  05 

.05 

■  04 

.11 

.29 

.04 

T 

.12 

.03 

.02 

.09 

.45 

.17 

.69 

-;iTER 

2.29 

■  14 

•  01 

.07 

.07 

.03 

.35 

T 

•  04 

T 

.02 

.02 

.OS 

.46 

.01 

.13 

.82 
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Table  3— Continued 


Day  ol  month 


13       14 


15 


16      17       18       19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30 


NEW  HAMPSHIRE 


BATH  2  SW 

l.li 

BENTON 

3.79 

BERLIN 

3.17 

BETHLEHEM 

^.20 

BLACKUATER  DAM         R 

2.3S 

BOW  6ARVINS  FALLS 

1.92 

BRADFORD 

2.53 

BOCKS  CORNER 

4.92 

CAMPTON 

4.03 

CANNON  MOUNTAIN 

4. AH 

CENTER  HARBOR 

3.90 

CLAREMONT 

2.15 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

1.75 

OIXVILLE  NOTCH 

5.71 

DUBLIN 

1.47 

DURHAM 

2.14 

EAST  PEERING 

1.34 

EASTMAN  FALLS  DAM 

3.34 

ERROL 

4.01 

FABYAN 

t.le 

FIRST  CONN  LAKE 
FITZWILLIAM  3  SW 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
SILMANTON 

GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

JEFFERSON 
KEENe 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 
MANCHESTER 
MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MERIOEN 

MILAN  7  N 

MILFORO 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

NEW  LONDON 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTH  STRATFORD 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNOEBORO 

SOUTH  WEARE  1  SE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH 

TROY 

WALPOLE  2 

WEST  HENNIKER 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
WILMOT 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 


RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


WOONSOCKET 


VERMONT 
BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BETHEL 
BLOOMFIELO 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   I 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL  1  N 
DANVILLE 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 

ESSEX  JUNCTION 
GILMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
LEMINGTON 
MANCHESTER  CENTER 

MARSHFIELO 

MAYS  MILL 

MC  INOOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

NORTH  SPRINGFIELD 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 
RANDOLPH 
RANDOLPH  CENTER 
READING  HILL 
READSBORO  1  SSE 


1*52 
1*83 


2.22 

2.72 

2.20 

2.51 

1.43 

1.S2 

3.S7 

1.46 

3.5« 

3.3< 

4.06 

4.74 

5.19 

2.08 

3.90 

3.96 

3.24 

4.79 

4.86 

4.23 

4.33 

4.51 

4,32 

4.14 

4.30 

4.81 

1.93 

4.53 

4.47 

3.62 

5.83 

4.03 

3.40 

1.55 

3.70 

3.99 

3.69 

3.46 

3.65 

2.88 

RECORD  MISSINO 


.92      .39 

.35      .08      .06 

.26      .21 


.05      .33      .08 
.02  .38 

.21       .22      .14 


.60      .04      .49 


.02      .01      T 


.70      .13      .37 


.06       .39      .23 


1.09 
1.95 
1.53 


.58  1.07 
.40  1.19 
.23    1.30 


.42 

1.13 

.9] 

1.50 

.3< 

1.58 

.3C 

2.00 

.59 

.23 

1.96 

.14 

2.44 

.08 

1.10    1>20      T 
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Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


ROCHESTER 
RUTLAND 
SAINT    ALBANS 

SAINT    jOnNSauRY 
SAUIS8URY 

SeARSauttG    MOUNTAIN 

S£ARSBU<<0    STATION 

SOMeRSi:T 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTm  NtwBURV 

SPRINGFIELD 

TOMNSMEND 

UNION  VILLAGE  0AM 

VERNOM 

HAITSFtELO  1  S 

■AROSBOAO 
MATERBURY 
WEST  BURKE 
■EST  MARTFORO 
WEST  TOPSMAM 

■MITE  RIVER  JUNCTION  IN 
MMlTlNGtIAM  3  H 
MILDER 
M00D5T0CK.  3  ENE 


Day  of  month 


10     n     12 


13      14       15 


16      17      18 


22     23      24     25     26      27     28     29      30 


1*0G 


REFERENCE  NOTES 
Tbe  four  digit  Ideatlf lc«tloo  Duabers  lo  tbe  iodex  nuaber  coIubd  of  the  Station  lodex  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  duplication  of 
figures  and  letters  following  tbe  station  oaae.  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  la  nlles  and  direction  from  the  post  office. 
Obaerratlon  tlaes  glveD  In  tbe  Station  Index  are  In  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  will  t>e  carried  only  In  tbe  June  and  Dece»ber  Issues  of  this  bulletin. 

■oQthlr  and  seasonal  saovfall  and  heating  degree  days  for  tbe  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  tbe  Index,  but  for  wblcb  data  are  not  listed  in  tbe  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  lssu< 
nits  used  In  this  bulletin  are:   temperature  In  *F. .  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  i 


miles.   Degree  days 


Bvaporation  is  measured  in  tbe  standard  weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter 

Aaouots  lo  Table  3  are  froa  aoa-recordlng  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,  S  and  6  and  saovfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending 


Die 


other' 


by  fo 


.te  following  Table  6. 


of  observation.   See  tbe  Station  Index  fo 


Saov  on  ground  In  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  i 
•qulvalent  of  snow  on  tbe  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  Inches  i 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  tbe  snowpack  result 

atloas  (those  shown  la  the  Station  ladex  as  United  States  Weather  Bureau  St. 


1921-1950,  adjusted  to 


-   No  record  In  Tables  3,  6.  7  and  tbe  Station 
fT  Mount  Waablogton.  New  Hampshire  not  used  in 

•  Amount  Included  la  following  measurement,  tlae  distribution  unknown. 

X  Data  in  tbe  coluaa  foraerly  headed  Ho.  of  Days  .01  or  aore  have  been 

9  Tberaoaeters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  a 
roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

All  Data  baaed  on  observational  day  ending  before  noon. 

AX  Tbls  entry  in  tlae  of  observation  coluan  In  the  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  aoatb. 

C  In  the  -Refer  to  Tables"  column  la  tbe  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.   These 
Hourly  Precipitation  Data. 

D  Water  equivaleat  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  ev 

■  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried 

R  Amounts  from  recording  gage   (These  aaounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  Iron  the  amo 

S  Storage  precipitation  station.   Preclp' tation  measurements,  made  at  irregular  Intervals,  will  be  publls 

SS  Tbls  entry  In  tlae  of  observation  column  In  the  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  ao  amount  too  small  to  meastire. 

T  Includes  total  for  previous  month. 

Additional  Information  regarding  the  cltaate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office 
lew  Baapsbire,  Teraont ,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Bulldiag,  Boston  9,  Massachus 
and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  Windsor  Locks,  Connecticut. 


ns  are  processed  for  special  purposes  and 

inches  of  new  snowfall. 

is  station,  have  been  adjusted  to  represei 
be  published  later  la  Hourly  Preclpitatii 
tbe  July,  August  or  delayed  data  December 


DAILY  TEMPERATURES 


NEM    ENGLAND 
MAY   1956 


Day  Of  Month 


10   11   12   13   14  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  MB  AP 

CREAM  HIUL 

DANBURY 

FALLS  VILLAGE 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDOLETOWN  WB 

MIOOLETOWN  *  W 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

NORWALK  SAS  PLANT 

NORWICH  S  SW 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WEST9R00K 

WIGWAM  RESERVOIR 


MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 

FARMINGTON 

FORT  KENT 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


58  SS  »2 

42  40  44 

59  55  63 

35  38  35 

62  59  68 

39  35  39 

62  64  66 

30  32  38 

64  63  69 


57   61 
37   41 


56   71 
45   49 


59   56   50   50 


34   31   45   43   27 


57   62 

25   43 


63   62 

32   41 1  46 

63 


38 
60 


34   29   36 


67 

40 


59   60 
39   32 


68   60   60 
36   37   41 


68  67 

401  40 

69  71 

39  39 

66  1  67 

41  35 

64 


54   62 
32   26 


71   62   80 
46   38   45 


57   57   64   66   68   80 


23   47 
61   71 


44   34   31  I  46 


53   35   62   70   65 


33   43   43   33   26   46   36   46 


97   56   65  ;  68 
47   32   27 '  47 


55   62   69 
31   22   45 


62   59 
30   37 


S7  57  58 

29  31  36 

63  60  65 

45  38  42 

70  59  60 

33  30  42 


64   63 
30   29 


59   58 
32   35 


6S 

38 

64  64  62 

41  32  45 

63  61  62 

40  33  43 

62  59  62 

43  37  47 


56   60 
30   27 


57   57 
33   33 


71   81 

34   44 


71   63   76 
49   36   47 


61   72   63 

47   39   48 


71   68 
52   44 


71'  65 

46  I  46 


72   68 
46   49 


70'  68 
SO   50 


75  I  70 
51   38 


54  52 
37  45, 

52  50 

30  37 

57  49 

33  42 

55  52 

34  40' 

56  53 

35  42 

57  51 

33  42 

58  56 

31  41 


74   77 

47   48 


74   71 

50   41 


56   53 
34   43 


42   48 

58   67 

42   48 


81   85 
63   60 


87   69 
56   49 


68   72 
48,  50 


39   32   43 


49   61 
25   42 


60 
32 


59   56   60   70 
41   32   26   47 


86  72 

55  48 

63   64   77  78 

31   42   49  56 

71   74   88  87 

45   49   58  58 

70   70   87  86 

35   44   53  98 


76   68 
50   40 


70   63 
52   43 


56 

43 

51 

44 

52 

45 

66   63   51 
45   30   36 


72   54 
34   44 


69 
40   36 


62   66 

38   36 


67   51 
36   39 


54   52   66   67   80 
31   22,  49   31   45 


37   34   41 


32   39,  45   31   26 


64 
40 

65   63   68   65   58   59 

39   31   40   46   34   28 


66   62  1 

34  43] 


73   69   77 


62)  65 
39'  40 


56   51 

40   41 


57 
29 


65   63   60 
35   39   40 


62   50 
35   40 


56   62   45 
29   31   40 


55   58   56 

31   35   39 


59   64   91 
30   30   40 


59   62   62 
33   28   39 


52  56  50 

32  33  40 

49  54  42 

25  27  36 


63   61   62   61   57 

37   35   40   44   31   24 


631  60 

38   42 


59  i  65 
3i;  45 

59  1  73 


38 

62 

37 

67 

35 

69 


85   74 
55   47 


82   64 
59   51 


88   85 

51   50 


77 

48!  ^7 


74   68 
50   45 


69   65 
43   47 


69   69 
47   47 


72   71 

48   50 


70   65 

49   39 


51 

43 


45   34   44   56   58 


71 

47   49 


79   72 

49   46 


68   66   54 


67   66 

43   49 


65   63 

38   39 


72   63 

41   46 


70   68 
36   30 


69   66 
43   45 


72   66 
38   43 


69   66 

40   45 


69   66 
41   42 


59   67 
44   46 


67   66 

45   43 


65   64 

47   46 


55   65 

35   37 


70   68 
44   44 


60   68 

39   44 


69   69 
37   46 


67   60 
39   36 


60   67 
38   42 


69   68 

39   44 


65   64 

42   44 


65   63 

41   45 


67   66 

38   40 


66   72   68   58 

47   51   48   40 


61   65 

40   42 


68   77   73   56 
41   48   62   33 


59  I  62   66   61  I  64 
36  I  30   36   49  '  49 


72   85   82   61   62   67 


34   48 
67  I  78 


57   29   26   30 


62   63 

49   49 


69   57   60   66   59 


44   46   44   37   31   39   52 


69   78   71   57 

43   49   44   35 


63   70 
33   38 


75  I  84 
38  :  48 


68   78 
38   40 


78   61   66   68 


33   29   33 


61   64 
60   45 


62   63 

50  I  50 


68  78 

40  '  45 

70  72 

43  50 

65  74 

41  47 

63  71 


46   33 

73   71 


61   67   64 
26   30   50 


61   68 
34   35 


56   65   68   62 


56   34   32   39   61 


68   56   58   65   60   65 

44   37 !  35   34   51 '  48 


65   57   56   62 


46   49   48   38   38   38 


37   64 
51   50 


67 
29 


74   67 
66   37 


30   57   64   69 
27   31   46  I  48 


69 

35 


57 
32 


62   66 
34   38 


64   47 
53   52 


62   68   68   65 

26   32   48   48 


41   44   53 

70  I  79   75   52   58   62   59   68 

41   49   54   34   28   35   46  I  45 


70   65 
43   51 


70   47 
38   48 


72   73 
36   49 


72   75 
32   52 


72   64 
36   52 


74   67 
38   51 


74   73 
35   51 


74   73 
27   49 


73   69 
37   50 


63   72 
41   49 


72   68 

41   49 


64   42 

45   52 


58   69 
34   44 


71   70 
43   61 


46   73 

37   47 


74   67 
32   44 


70   67 
34   49 


86   64iS 
57   45 (S 


83   63a2 
61   4t<2 


67.1 
42.7 


66.2 
39.7 


93  I  66.9 
60  I  43.6 


92  I  44.8 
59  I  42.1 


87  I 
49 


69.2 
42.1 


90   48.3 
53  [  19.4 


91  I  64.5 

58  i  41 12 


66 15 
44«3 


89  I  65 tO 
57   42.4 


42.7 

44a9 


42.2 
38.9 


49>1 
45.2 


47.4 
41.1 


44.7 
39.2 


84  I  43.7 
41  I  40>4 


54   64 
31   33 


66   74 

38  I  43 


69 
41 


71   65   60   64   43 

63   31  I  29   33   60 


65   53   59   63   99 

43   36   34   36   47  j 


64  I  71   68   62   59   65   57 

36   44   53   31  ,  29   30   44  j 


78   63 
64   33 


58   63 
30   33 


54  62  64 

3}  33  38 

53  59  40 

34  33  36 

56  60  63 

40  35  47 


52   52   98 
31   29   33 


58   53   54 


57   61 
37   31 


55   58   66 

39   28   42 

55   53   60 


54 

63 

65 

34 

34 

46 

63 

63 

64 

38 

34 

43 

52 

61 

58 

35   35   44 


32 

35 

36 

31 

55 

99 

98 

55 

30 

33 

46 

29 

51 

67 

60 

44 

27 

28 

44 

30 

51 

54 

58 

51 

31 

31 

43 

32 

44  40 
27   23 


MAX 

55 

63 

61 

50 

68 

60 

54 

51 

60 

MIN 

27 

23 

39 

36 

30 

35 

22 

26 

23 

MAX 

54 

53 

45 

55 

60 

62 

47 

49 

54 

HIN 

30 

30 

38 

36 

33 

39 

30 

29 

30 

MAX 

54 

61 

56 

50 

98 

58 

51 

48 

60 

MIN 

27 

26 

36 

36 

32 

40 

22 

24 

25 

MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


30   26   41  I  36   32 


62!  60 

361  30 


58   58 
28   24 


49   61 
29   26 


57   66   70 
43   22   41 


94   52   51 

44   33   34 


54   63   68 
42   22   39 


58   59   70 
44   29   42 


51   68 
38   41 


52   47 

40   42 


61 

48 

65 
38 

68 
57 

82 
97 

44.9 
41  •» 

67 
50 

49 
39 

68 
44 

89 

94 

47  tC 
♦l.T 

60 
46 

70 

41 

44 
48 

84 
97 

43 1» 

41  •! 

67 
48 

47 
35 

44 
41 

87 
54 

44.1 
39  •• 

62 

37 

48 
37 

71 
50 

84 
98 

67.2 
41  •! 

56   58 

35   38 


55   58 

36   39 


56   64 1  46 
39   39   42 


40   97   61 
37   40   37 


54   55 

36   46 


53   58   55 


54   70 
40   37 


68   71 
40   30 


94   66 
40   42 


90   62 

33   41 


34   33 1  29   43   39 


53  69  52 

44  35  35 

70  56  56 

43  33  37 


61 
34 


66   66   50   98   64   50 


36   36   31 


70   61 
37   37 


63   61 
37   61 


63   47   53 

33   44   33 


32   32   43 

97   63   49 
31   35   44 


56   60 
33   35 


61   61 
32   32 


75   67 
38   49 


72   64 
38   44 


40.3 
37.2 


98.9 

37a8 


65   60 

34   40 


53   52 

40   45 


69   80   79   51   60   65 
35   37   48   32   29   33 


50 
41  1  40 


67  I  53 

40  I  45 


62   66 
42  i  42 


69  I  58.T 
48  ;  37.9 


67  I  99.4 
44   37.4 


56   60   58   60   56   60   61   54 
44   38   39   34   33   36   46   43 


50   46   53   56   47   57 

43   31   29  I  39   33   33 


55 

38 


66   63   54   51   62   62   57   51   64   60   67   74'  78 
28   25   39:  34   31   39,  27   28   24   45   25   35   47 


" 

63 

59 

58 

59 

56 

32 

37 

27 

28. 

27 

20 

91 

53 

62 

63 

55 

52 

39 

33 

32 

36 

30 

26 

64   64   66 
25   26  I  35 


58;  58   58 
26   43   28 


68 
40 

48 
38 

65 
42 

54 
34 

58 
39 

58 
33 

95 
37 

52 
36 

49 

39 

49 

41 

57 

37 

53 

32 

50 
32 

57 
41 

61 
39 

49 
38 

50 
42 

52 
34 

58 
30 

57 
32 

53 

38 

72 
43 

68 
39 

68 

44 

56 
34 

59 

35 

58 
39 

58 
42 

68 
41 

69 
39 

66 

45 

54 

33 

59 
34 

62 
35 

66 

40 

41 
39 

64 
40 

64 
37 

47 
33 

64 
27 

64 
29 

52 
29 

49 

39 

49 

38 

67 

44 

52 

34 

56 

36 

59 
37 

68 
42 

71   56   42 
37   31   28 


72   66 
28   41 


56   63 

35   41 


72   63   46 

29   41   29 


63   61 

27   32 


68   63 
22   27 


57   56 
30   36 


56   62 

26   26 


55   49 

38   37 


39  I  42 
48   48 


76 
41 

70  62  81 

41  62  61 

70  68  65 

38  60  53 

75  77  62 

30  48  60 


65   66.0 
65   38.2 


56.7 
39.5 


53.8 
33.9 


62.1 
33.9 


36  1  41   40   43 


73   70 
38   42 


60  66  66  60  60  63  61  66 

32  32  48  32  26  30  44  40 

66  76  71  49  60  63  62  54 

29  I  31  46  29  23  28  42  43 

56  74  74  64  56  64  63  63 


72   72 
38   46 


97   94.1 
42  I  36.1 


98.7 
33.9 


80   62.9 

64   36.8 


76 
48 

70   69 


76 
32 


34   37 
68   65 


27   24   24   26   31   30   32   49 


35   33   44   31 


69   64 
27   30 


67   53   76   68 

43   43   32   47 


63.9 
35  .9 


60.7 
29.9 


84   61.4 
53   36.2 


See  Relerence  Note.  Following  Slolion     In'lex 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
MAY    1956 


Table  5  ■  Contmuvd 

Station 


SREENVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  CAA  AP 

HOULTON  1  NE 

JACKMAN 

J0NES80R0 

LEMISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MAOISOM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MtLLINOCKET  0AM 

OLD  TOWN 

OLD  TOKN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  KB  AIRPORT 

PRENTISS 

PRES9UE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORO  3  SM 

RUMFORD  1  SSE 

SANFORD  2  NNM 

UNITY 

■EST  BUXTON  2  NNH 

HINSLOW 

KOOOLAND 

MASSACHUSETTS 
AOAMS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

BOSTON  MB  AIRPOOT 

BROCKTON 

CHARLTON  2 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 


Day  Of  Month 

11  I  12  !  13  !  14  15   16   17   18  1  19 


21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


MAX   50   SS  *t:  so 
MIN   24   22   36   32 


9«   »2  «8 

31   29  20 


*7   60  i 
22   26 


«7   70 
23   36 


6S   SI 
4S   3a 


63   SI   4a 

36   40   30 


SI   64   74 
34   27   29 


S3   99   S2 
26   24   37 


MAX 
MIN 

S9 

26 

62 
25 

60 
39 

59 

35 

61 

29 

58 

46 

54 
36 

52 

27 

61 
22 

63 

35 

65 

26 

79 
45 

82 
55 

54 
39 

6« 

40 

52 

40 

56 

33 

94 
39 

61 

31 

64 
42 

66 

36 

80 
39 

68 
36 

54 
30 

60 
23 

65 

28 

50 

42 

sa 

36 

75 
31 

62 

90 

85 
55 

62(8 
39i8 

MAX 
MIN 

S4 
26 

57 
22 

44 
37 

92 

34 

97 
31 

53 

27 

46 
20 

48 
24 

56 
24 

53 

28 

63 
23 

64 
40 

67 

40 

57 
33 

64 

40 

51 
43 

49 

34 

56 

27 

68 
36 

49 
32 

64 
28 

72 
39 

56 

30 

45 
26 

54 
24 

61 
34 

56 
39 

45 
34 

73 
32 

68 

46 

66 
93 

56.7 
32.5 

MAX 
MIN 

54 
29 

57 
24 

50 
37 

52 
36 

58 
34 

55 

33 

43 
23 

47 
24 

56 
27 

52 
41 

64 
26 

63 
40 

68 
51 

64 
34 

65 
40 

61 
42 

51 
33 

59 
23 

58 
35 

50 
37 

69 
40 

72 
37 

63 

35 

47 
27 

55 

28 

61 
33 

54 
38 

48 
39 

70 
40 

60 
47 

64 
53 

57.8 
35.2 

MAX 
MIN 

42 
29 

40 
28 

46 

30 

40 
29 

39 
29 

45 

28 

41 
29 

40 
22 

44 
32 

44 
33 

56 
39 

98 
42 

60 
48 

53 

40 

46 
36 

43 
35 

41 
28 

53 

39 

47 
35 

46 
36 

46 

37 

48 

34 

45 
36 

46 

38 

43 
34 

60 
36 

53 

34 

46 

34 

58 
35 

60 
38 

68 

41 

48.6 
34.1 

MAX 
MIN 

S« 
25 

56 

27 

S7 
35 

42 
34 

57 
32 

62 
35 

61 
26 

48 
28 

54 
28 

54 
36 

99 

27 

SO 
36 

56 
18 

61 
3« 

47 
37 

68 
42 

47 
32 

97 
31 

99 
32 

97 
36 

57 
36 

56 

38 

59 

43 

52 

31 

SO 
25 

58 

34 

60 
38 

48 
42 

90 
38 

71 
39 

96 

43 

55.4 

34.0 

MAX 
MIN 

56 

34 

60 
31 

54 
39 

91 

35 

61 
36 

62 

43 

90 
35 

49 

31 

61 

30 

56 

38 

58 
32 

70 
44 

74 

48 

52 

39 

68 
41 

51 

39 

94 
37 

54 
39 

98 

35 

56 

44 

60 

40 

71 
38 

72 

40 

50 
35 

59 
31 

62 

35 

49 
45 

55 

40 

74 

40 

68 

51 

83 
54 

60.0 
38.7 

MAX 
MIN 

45 

25 

49 
25 

57 
26 

54 
33 

46 
30 

54 

30 

51 
23 

48 
21 

46 
21 

S8 

29 

51 
23 

44 
24 

67 
38 

63 
38 

47 
16 

62 

41 

47 
25 

47 
28 

54 
30 

52 
34 

50 
29 

62 
29 

66 

33 

64 
24 

42 
26 

62 

28 

60 
35 

45 

40 

47 
31 

70 
32 

68 
47 

54.4 
30.1 

MAX 
MIN 

56 

26 

63 
23 

SS 

37 

51 
33 

61 
29 

61 
37 

57 
27 

52 

25 

62 
32 

S6 

43 

66 
21 

70 
40 

74 
44 

62 
19 

67 
17 

63 

43 

51 

32 

57 
34 

60 
34 

56 

39 

63 
29 

70 
29 

69 
46 

50 
30 

59 
22 

64 
27 

64 

41 

52 

41 

76 
13 

79 

49 

79 
54 

62.1 
34.6 

MAX 
MIN 

54 

24 

60 
38 

42 
36 

52 
35 

60 
36 

61 
25 

48 
27 

52 
26 

60 
23 

55 

24 

61 

38 

65 

42 

70 
19 

92 
39 

66 
42 

96 
34 

50 
30 

60 
36 

60 
38 

54 
29 

69 
32 

74 
60 

65 
29 

48 

27 

66 

28 

63 
35 

54 
42 

53 

34 

72 
47 

74 
51 

76 
55 

39.7 
35.2 

MAX 
MIN 

S2 

27 

58 
23 

41 
38 

92 

36 

59 
34 

55 

31 

49 
23 

62 

27 

98 

25 

54 
32 

6« 

25 

68 

39 

70 
45 

49 

la 

66 
19 

61 

37 

49 
34 

57 
29 

56 

32 

50 
39 

63 
29 

73 
33 

99 

31 

46 
28 

56 

25 

62 

27 

49 
36 

47 

40 

72 

39 

72 

47 

77 
54 

67.7 
33.5 

MAX 
MIN 

51 
21 

56 

19 

43 

31 

52 
28 

53 

29 

51 

34 

47 

18 

50 
22 

54 
21 

52 

39 

61 
21 

60 
38 

66 

41 

96 
36 

63 

39 

57 
37 

45 
31 

59 
27 

58 
33 

49 
34 

1 

59 
25 

73 
28 

67 

31 

44 
24 

53 

22 

63 
29 

57 
28 

43 
35 

72 

28 

64 
40 

65 
53 

66.3 
30.3 

MAX 
MIN 

57 
29 

63 
29 

60 

41 

54 
36 

60 
33 

61 
37 

59 

30 

53 

27 

58 

30 

54 
44 

62 

29 

70 
40 

74 
46 

61 

40 

72 
40 

67 
44 

56 

35 

60 
39 

58 
33 

58 

43 

68 
36 

73 

37 

63 

42 

59 
29 

69 

29 

64 
32 

62 

49 

43 

75 
34 

75 
50 

82 

49 

62.8 
36.7 

MAX 
MIN 

56 
27 

64 
26 

48 
39 

52 
31 

57 
33 

60 
37 

54 
28 

5J 

28 

57 
27 

55 

34 

63 
24 

73 
40 

71 
4S 

96 

40 

67 
41 

52 

43 

98 
36 

60 
36 

98 
37 

55 

38 

61 
38 

74 
36 

64 

30 

48 
29 

59 
27 

69 

29 

49 
38 

48 
42 

75 
31 

70 
48 

84 
52 

60.3 
35.1 

MAX 
MIN 

56 

30 

62 

30 

61 

40 

30 
37 

56 

32 

59 

42 

58 

30 

52 

30 

96 

32 

54 

42 

62 
26 

68 

42 

72 
46 

67 
40 

66 

40 

65 
43 

54 
35 

58 
36 

56 

34 

55 

42 

99 
37 

70 
35 

60 

41 

90 
32 

96 

30 

60 
32 

59 

40 

47 

43 

73 
35 

72 

50 

79 
51 

60.4 
37.3 

MAX 
MIN 

53 

37 

59 

36 

47 
41 

54 
38 

63 
37 

63 

44 

48 
39 

54 
33 

58 
34 

63 

45 

53 
37 

62 

44 

64 
47 

99 

39 

69 
43 

51 

40 

53 

37 

51 

42 

59 

40 

63 

47 

59 
43 

67 
42 

68 

42 

95 

37 

55 

39 

63 

38 

52 

49 

60 
46 

74 

44 

64 
54 

84 
54 

59.6 
41.3 

MAX 
MIN 

54 
28 

59 
26 

52 

39 

54 
33 

63 
35 

62 
39 

47 
38 

52 

30 

58 
23 

63 

41 

52 

30 

65 

44 

68 
46 

55 

40 

68 
37 

51 

40 

54 
33 

51 
35 

58 

30 

62 

43 

57 
38 

67 
36 

71 

37 

92 
30 

96 
27 

63 
32 

93 
46 

59 

41 

72 

40 

63 
53 

84 
63 

69.5 
36.9 

MAX 
MIN 

SO 
27 

52 
28 

51 
28 

50 
27 

95 
28 

58 
30 

50 
30 

44 
30 

28 

32 

30 

32 

34 

34 

32 

32 

34 

34 

32 

30 

28 

28 

26 

28 

28 

30 

32 

SO 
32 

70 
34 

80 
50 

80 
50 

31.6 

MAX 
MIN 

51 
26 

55 

25 

53 
35 

49 
39 

57 
30 

56 

44 
20 

46 
23 

SS 

25 

52 

39 

62 

24 

60 
39 

64 
90 

60 
31 

63 

38 

62 

42 

47 
32 

54 
28 

57 
36 

62 

33 

60 
30 

72 

34 

71 
36 

41 
27 

53 
25 

60 
35 

68 
35 

47 
35 

71 
33 

68 
49 

63 
52 

66.9 
31. S 

MAX 

MIN 

46 
24 

49 

24 

55 

21 

49 
31 

49 
32 

54 
33 

48 
22 

44 
23 

47 
26 

56 
31 

51 
26 

64 
29 

67 
38 

64 
38 

46 
39 

98 
39 

49 

30 

45 
29 

55 
33 

53 
34 

48 

30 

60 
30 

73 
43 

54 
22 

40 
28 

BO 
31 

99 

30 

49 
38 

75 
31 

69 
37 

70 
49 

S4.5 
31.3 

MAX 
MIN 

56 

31 

60 
31 

48 
40 

55 
33 

62 
34 

61 
36 

54 
35 

54 
30 

55 

30 

60 
44 

52 

34 

62 
41 

67 
42 

57 
40 

68 
40 

57 
43 

96 
34 

52 
36 

51 
35 

58 
46 

57 
36 

61 
36 

98 
45 

91 
35 

67 

28 

61 
33 

61 

42 

54 
47 

73 
44 

59 
48 

85 

50 

58.5 
38.0 

MAX 

MIN 

56 

24 

61 

24 

53 

38 

50 

31 

99 

31 

60 
32 

56 

27 

49 
25 

64 
23 

54 
27 

63 
24 

76 

44 

76 
44 

48 
40 

67 
46 

52 

34 

53 
33 

55 
31 

61 
31 

55 
32 

67 
27 

76 

30 

66 
27 

48 
26 

57 
23 

61 
25 

46 

41 

52 

38 

76 
34 

70 
47 

83 
59 

60.3 
32.7 

MAX 
MIN 

56 
26 

63 
27 

55 
39 

53 

34 

62 
39 

60 
37 

57 
30 

50 
27 

61 
25 

59 
38 

67 
26 

79 
42 

74 
48 

59 
39 

67 

40 

54 
39 

65 
33 

58 
32 

63 
33 

94 
40 

69 
29 

78 
32 

71 

41 

49 
29 

59 
24 

64 
28 

91 
41 

54 
45 

74 
38 

71 

48 

83 
99 

62.1 
35.5 

MAX 
MIN 

59 
26 

62 
28 

60 

40 

61 
31 

64 
30 

64 
34 

62 
39 

5S 

29 

68 

24 

64 
47 

61 
28 

ai 

42 

80 
52 

74 
41 

70 
38 

70 
45 

58 

34 

58 
35 

70 
29 

70 

34 

69 
34 

82 
39 

82 
92 

62 

31 

61 
25 

65 
31 

62 

43 

59 
37 

75 
32 

76 
50 

89 
51 

67.4 
36.6 

MAX 
MIN 

54 

30 

60 
35 

54 
38 

52 
39 

50 
31 

60 

43 

53 
28 

90 
26 

53 
33 

52 

43 

61 

29 

71 
41 

72 
49 

66 

39 

65 
38 

65 
42 

52 

33 

56 
36 

57 
34 

53 

40 

61 
39 

70 
36 

65 
42 

47 

30 

97 
29 

61 
34 

58 
42 

49 
43 

72 
37 

71 
50 

79 
52 

59.5 
37.5 

MAX 
MIN 

58 
25 

61 

24 

62 

37 

56 

31 

63 
29 

63 
33 

50 
36 

52 

29 

6a 

22 

62 
39 

58 
25 

78 
45 

71 
38 

61 
42 

69 
37 

51 

41 

98 

32 

53 
35 

67 

31 

63 

41 

61 
32 

78 
35 

77 
36 

53 
27 

62 
26 

64 
28 

52 

45 

68 
31 

75 
32 

63 
49 

83 
54 

63.2 

34.4 

MAX 
MIN 

49 
32 

56 

29 

63 
40 

50 
39 

95 
31 

62 

40 

62 

31 

95 

28 

52 

31 

63 
42 

57 

30 

64 
41 

71 
45 

76 
42 

52 

39 

69 

47 

60 
36 

97 

37 

59 

38 

64 

44 

56 
37 

65 
34 

72 
44 

64 
33 

SI 
30 

69 

30 

66 

44 

50 
45 

54 
37 

78 
36 

70 
45 

60.4 
37.4 

MAX 
MIN 

51 
27 

55 

25 

61 

40 

41 
36 

58 
32 

60 
34 

59 
28 

52 

27 

50 
26 

59 

44 

53 
27 

63 
39 

60 
34 

69 
36 

50 
40 

67 

43 

52 

36 

56 

31 

62 

36 

99 

34 

58 
36 

63 
36 

69 

49 

64 
31 

49 
26 

98 
32 

64 
39 

59 
33 

52 

39 

71 
45 

67 
45 

38.6 
35.0 

MAX 

58 

57 

MIN 

30 

30 

MAX 

62 

62 

MIN 

34 

34 

MAX 

61 

63 

MIN 

27 

27 

MAX 

57 

62 

MIN 

37 

36 

MAX 

59 

57 

MIN 

42 

42 

MAX 

99 

64 

MIN 

36 

31 

MAX 

61 

62 

MIN 

31 

28 

MAX 

58 

61 

MIN 

40 

36 

MAX 

64 

58 

MIN 

34 

35 

61 

64 

58 

53 

48 

39 

29 

33 

40 

20 

68 

63 

58 

55 

54 

40 

33 

43 

40 

32 

67 

64 

57 

56 

56 

30 

27 

32 

40 

27 

68 

60 

72 

82 

67 

51 

57 

40 

32 

40 

67 

27 

26 

30 

66   66   63   55   51   53   62   62 

39   45   34   41   37   29   37   44 


44   43   40 


67   63 
39   34 


65   67   62 
38   32   33 


42   42   37 


68 

34 


57   54 

47   43 


60   SS 

40   43 


62   SS 

34   41 


67   61 
42   43 


60   64 
39  42 


59   64   68 

34   40   47 


53   66   67 

33   11   47 


S3   61 

31   45 


53  68  74  78  63  63  61  56  54 

29  43  52  58  49  48  34  34  35 

65  82  84  64  72  68  56  52  68  67  70  SO  70  95  61  66  60 

34  46  61  54  50  38  39  40  37  43  43  50  39  36  30  35  49 

67  76  83  82  73  71  63  56  67  69  71  82  80  62  99  66  61 

27  43  95  46  39  45  34  33  29  36  33  43  54  28  25  27  44 

61  78  82  66  70  64  98  48  64  69  67  77  70  99  59  66  55 

40  43  61  41  48  46  34  39  40  46  42  45  48  35  40  40  47 

57  80  81  57  70  65  59  51  68  62  71  80  76  58  63  66  60 

41  48  55  43  50  42  40  43  43  48  48  51  46  41  41  45  49 

64  73  83  77  71  65  69  99  64  65  67  75  70  61  61  67  62 

40  45  51  45  46  48  33  38  34  47  41  46  94  39  27  32  49 

64  79  89  80  74  66  67  55  68  67  69  79  70  64  59  66  67 
34  46  54  44  49  46  32  37  33  44  40  44  54  31  26  28  66 

65  81  81  70  70  68  68  60  70  69  71  82  81  62  62  68  65 
39  46  62  43  45  48  38  42  40  47  45  48  99  39  33  40  49 

63  65  74  S3  58  72  62  56  52  68  66  70  79  69  59  98  67 

31  4«  49  47  41  43  36  42  38  43  44  91  94  34  33  42  47 


60 

54 

70 

65 

48 

13 

38 

51 

60 

73 

68 

86 

46 

36 

50 

59 

58 

72 

78 

83 

47 

30 

48 

51 

62 

72 

90 

50 

40 

54 

64 

74 

93 

49 

46 

60 

64 

71 

90 

52 

38 

SS 

62 

74 

87 

45 

40 

47 

61 

74 

92 

54 

44 

36 

60 

64 

67 

48 

39 

91 

Sm  R.ferrac*  No*M  Following  Slotioo     '»'*•■ 
-    95    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


NEW   ENGLAND 
MAY   19M 


Station 

Day 

01  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

COHASSET 

MAX 
MIN 

68 
37 

60 
34 

98 

37 

66 

41 

70 
39 

69 

40 

98 

43 

46 
34 

96 

29 

69 

34 

69 

40 

62 

43 

78 
49 

78 
44 

62 
43 

65 

47 

68 
35 

98 

40 

50 
37 

68 
42 

62 

43 

72 

45 

80 
51 

73 

40 

5S 

30 

63 

40 

69 

43 

60 

50 

61 

43 

71 

47 

61 
92 

64>S 

41  lO 

EAST  WAREHAM 

MAX 
HIN 

70 
35 

58 

34 

58 

43 

61 
41 

66 
36 

58 

41 

53 

40 

47 
33 

99 

28 

56 

46 

61 

39 

61 

46 

61 
48 

75 

45 

60 

41 

68 

48 

63 

35 

53 

40 

48 
37 

67 
46 

62 
39 

62 
46 

65 

53 

60 
38 

96 

32 

99 

42 

69 

60 

61 

S3 

69 

41 

71 
51 

62 

SO 

60*9 

41  tS 

EDGARTONN 

MAX 
MIN 

71 
39 

56 
32 

97 
39 

99 
43 

61 
39 

55 

42 

94 
41 

47 
34 

66 

30 

55 
35 

56 
44 

60 
44 

61 

47 

78 
48 

64 
42 

67 
48 

63 

36 

53 

39 

49 
34 

99 

46 

62 
34 

62 

42 

63 
52 

60 
42 

58 

33 

98 

44 

61 

49 

94 

52 

66 

49 

71 
49 

58 
52 

99iS 
41  aS 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

98 
39 

61 
39 

63 

44 

64 
46 

60 

36 

54 
44 

50 
38 

56 
33 

57 
34 

69 

46 

63 

40 

69 

49 

84 
59 

63 
47 

73 

46 

66 

46 

65 

36 

93 

42 

61 

43 

69 

47 

69 

42 

70 
48 

68 

45 

56 

38 

98 
36 

68 

44 

66 

51 

69 

50 

71 
42 

40 

50 

89 
99 

61  il 
43a9 

FITCM8URS  2  S 

MAX 
MIN 

64 
34 

63 
33 

63 

39 

68 
39 

70 

40 

65 

45 

98 
39 

59 

31 

56 
27 

64 

40 

69 
32 

73 
46 

84 
40 

80 
46 

68 
43 

76 
46 

70 
36 

62 

38 

98 

36 

67 
48 

68 
34 

74 

48 

89 
55 

72 

34 

96 

28 

64 
19 

79 

45 

61 

44 

62 

41 

78 
51 

70 
91 

67.4 
46t9 

FRAMINSHAM 

MAX 
MIN 

6e 

37 

69 
34 

66 

41 

69 

40 

69 
34 

66 
43 

98 

43 

90 
31 

96 

28 

70 
46 

66 

37 

70 
46 

83 
90 

81 
46 

97 

43 

77 
48 

70 
36 

61 
41 

91 

38 

70 
47 

70 
43 

71 

48 

83 
54 

74 
37 

»7 
31 

•4 
18 

70 

48 

60 
49 

64 
41 

77 
91 

69 
92 

67 12 
42  tO 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

«3 

38 

64 
33 

68 

43 

69 

40 

68 
37 

63 
43 

58 
43 

69 

32 

68 

30 

67 

46 

62 

35 

81 

49 

84 
63 

73 
43 

79 
44 

66 

44 

64 
35 

55 

36 

73 
36 

71 
47 

69 

44 

84 
62 

76 
54 

60 
37 

65 
33 

68 

39 

99 

48 

64 
51 

78 
42 

71 
94 

90 
60 

68<S 
42  aO 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

56 

29 

58 
30 

60 
36 

62 

33 

69 

32 

60 
32 

56 

39 

68 
28 

61 

26 

63 
30 

59 
29 

68 
3» 

76 
90 

80 
48 

98 
42 

69 

47 

38 
33 

56 
35 

50 
32 

68 
36 

62 

34 

72 
43 

S3 
50 

70 
28 

54 
26 

99 

29 

64 

37 

98 

44 

98 

14 

71 
42 

74 
90 

63.2 
16.1 

HYANNIS 

MAX 
MIN 

58 

32 

57 
29 

61 
43 

60 
46 

58 

39 

56 

39 

49 
39 

51 
29 

98 
29 

99 

46 

98 

40 

64 
46 

79 

49 

72 

46 

69 

46 

60 
49 

62 
36 

49 
36 

59 
29 

99 
46 

59 

30 

64 

46 

61 
55 

99 

40 

98 

27 

64 
43 

59 
51 

64 
52 

68 

42 

64 

91 

79 
94 

61.0 
41.4 

KNI6HTVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

60 

30 

63 
30 

60 
32 

65 
34 

68 
30 

63 
32 

56 

38 

96 

30 

54 
23 

69 
30 

65 

28 

66 
39 

82 

48 

82 
62 

66 

48 

74 
48 

66 
32 

58 
36 

48 
32 

70 
38 

66 
32 

73 
36 

85 
52 

71 
27 

99 

26 

61 

29 

66 

36 

62 

44 

99 
30 

74 
49 

74 
90 

66.6 
19.9 

LAKE  COCMITUATE 

MAX 
MIN 

66 

33 

64 

30 

65 
36 

67 
37 

69 

31 

65 
40 

67 

43 

49 
32 

55 

26 

69 
33 

67 
32 

69 

40 

81 
50 

84 
49 

67 
46 

77 
48 

70 
39 

62 

41 

56 

30 

71 
47 

78 

44 

73 
47 

82 
54 

76 
36 

99 

27 

63 

34 

70 
42 

59 

48 

69 
35 

74 

44 

68 
92 

67.4 
39.4 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

60 

37 

61 
35 

67 
42 

66 

40 

60 

40 

61 

42 

59 

43 

55 
32 

64 

31 

64 
48 

61 
37 

79 
48 

83 

62 

63 
43 

72 
44 

66 

48 

59 

3£ 

53 

42 

63 

36 

66 

46 

69 

44 

81 

48 

73 
48 

94 
37 

61 

35 

»7 
38 

60 
46 

42 

52 

74 
43 

48 
92 

89 
99 

69.7 
43.2 

LEXINGTON 

MAX 
MIN 

60 

35 

62 

33 

67 
43 

67 
41 

64 
37 

63 

43 

91 
44 

59 

33 

65 

29 

64 
45 

63 
39 

81 
48 

S2 
64 

79 
46 

74 
46 

67 
49 

60 
39 

52 

42 

73 
39 

70 
46 

79 
43 

87 

48 

76 

48 

96 
35 

62 

30 

•7 
36 

60 
49 

44 
91 

73 
19 

67 
91 

93 

41 

47.4 

41.0 

LOWELL 

MAX 
MIN 

6* 
36 

63 

36 

67 
42 

70 

40 

69 
35 

65 
35 

60 
36 

94 
32 

67 

30 

64 
45 

69 

36 

81 

47 

83 
62 

74 
4» 

79 

44 

72 
48 

68 

38 

62 
42 

71 
37 

70 
47 

74 
43 

85 
51 

81 
56 

64 
37 

63 

32 

68 
38 

62 

39 

67 

49 

74 

41 

76 
91 

9« 
59 

69.9 
42.2 

MiODLETON 

MAX 
MIN 

58 

*0 

56 
36 

64 
46 

64 
44 

64 

40 

62 
46 

56 
46 

54 
34 

62 
32 

62 
48 

62 
36 

74 
90 

78 
64 

68 
46 

66 

46 

62 

90 

62 

38 

56 

40 

66 

38 

64 

50 

64 
46 

78 
52 

76 
94 

96 

40 

62 

36 

66 

40 

58 

50 

62 

94 

70 
44 

64 

54 

84 
42 

64.9 
49.2 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

52 

36 

52 
35 

54 
44 

94 
42 

92 
41 

52 

43 

48 
35 

48 
38 

62 
36 

92 

46 

95 

42 

93 
49 

76 
47 

93 
49 

61 
47 

66 

49 

48 
38 

45 
34 

S3 

36 

99 

37 

56 

36 

58 

46 

58 
48 

91 
39 

94 
37 

96 

49 

94 
60 

69 

49 

69 

47 

96 

40 

41 
93 

99.0 
42.1 

NEW  BEDFORD 

MAX 

MIN 

56 

*2 

58 
41 

62 
47 

61 

45 

60 
38 

94 

45 

92 

42 

56 

35 

57 

40 

62 

50 

58 

44 

64 
48 

80 
98 

98 
48 

71 
48 

63 

49 

99 

38 

50 
44 

99 

44 

64 

48 

60 
47 

67 

49 

60 

47 

98 

40 

98 
42 

66 

46 

96 
93 

64 
90 

70 
46 

97 
52 

77 
94 

41.1 
45.7 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 

30 

59 
31 

62 

37 

64 
34 

58 
32 

53 
41 

96 

36 

50 
29 

61 
25 

61 
36 

69 
29 

77 
44 

78 
57 

70 

50 

65 
43 

63 
33 

SO 
30 

48 
36 

67 
36 

99 

37 

69 

34 

80 

60 

68 
37 

49 
31 

96 

25 

69 
33 

61 
46 

96 
19 

69 
17 

72 
90 

82 

44 

62.9 
17.8 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

62 
39 

60 
37 

67 
43 

67 
44 

64 
35 

60 
41 

99 

41 

59 

34 

61 
29 

67 
48 

64 

43 

79 

49 

78 
52 

67 
43 

64 
46 

64 
49 

64 
34 

63 

40 

64 
38 

63 

47 

67 

42 

77 
46 

72 

57 

61 
39 

68 

31 

63 

42 

62 

90 

69 
94 

47 
41 

6« 
92 

90 
99 

69.1 

43.1 

PROVtNCETOWN  1  N 

MAX 
MIN 

56 

45 

96 
45 

96 

46 

60 

45 

94 
40 

50 
43 

54 
42 

49 
42 

52 

36 

94 
41 

92 

40 

61 
46 

76 
46 

62 

44 

60 
46 

62 
47 

56 

40 

90 
40 

60 

42 

64 
46 

63 

44 

64 

49 

98 
62 

96 

42 

67 
46 

67 
46 

67 
69 

62 
91 

42 

44 

62 

90 

70 
92 

99.1 

44.9 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

69 

33 

57 
29 

60 

43 

64 
39 

64 
36 

61 
36 

99 

42 

47 
33 

95 
24 

98 

43 

64 

42 

60 
43 

72 
49 

S3 

40 

58 

45 

70 
49 

70 
39 

97 
36 

90 
39 

61 
46 

64 
34 

63 
41 

73 
66 

68 

40 

97 
28 

99 

32 

67 

48 

9S 
91 

49 

42 

71 
4fl 

60 
90 

62  .4 

40.4 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

SO 
35 

56 

35 

62 
40 

57 
40 

99 

35 

97 

44 

93 

36 

92 

32 

97 
34 

64 
44 

63 

39 

65 
43 

76 
60 

97 
40 

61 
42 

57 
43 

99 

35 

50 
40 

60 
37 

97 

45 

97 
41 

71 

47 

68 

44 

99 

38 

58 
34 

60 
39 

99 

46 

62 

49 

68 

42 

98 

51 

SI 
94 

99.7 

41.2 

SALEM  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

52 

38 

91 
38 

64 
42 

60 

43 

63 
»7 

60 
43 

99 

40 

53 

33 

»9 
34 

69 

43 

56 
39 

65 
46 

78 
59 

59 
41 

69 
44 

60 

46 

65 

38 

50 
41 

69 

41 

62 

46 

98 

44 

72 
50 

72 
61 

54 
38 

60 
36 

63 

42 

58 
46 

61 
92 

66 

47 

64 
92 

89 
99 

41.7 
41.I 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

54 
38 

61 

38 

60 
44 

64 
44 

60 
35 

93 

44 

90 
36 

91 
36 

97 
33 

97 
49 

66 

44 

64 
44 

76 
60 

62 
44 

60 
47 

62 

43 

94 
36 

46 
37 

62 

40 

96 

40 

63 

40 

72 
48 

63 
46 

92 

38 

97 
36 

64 

44 

99 

50 

64 

44 

67 
42 

14 

49 

74 

94 

99.9 
42.1 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

56 

29 

60 
30 

97 
34 

61 

39 

66 

33 

99 

32 

97 
36 

62 

30 

N 

26 

63 

31 

58 

31 

64 
36 

78 
49 

79 
51 

58 
49 

73 
46 

67 
39 

56 

38 

51 

34 

69 
37 

62 
36 

70 

45 

SS 

50 

69 

27 

91 

29 

97 

30 

64 
36 

60 
47 

97 
36 

71 
44 

46 

48 

42.9 

17.1 

SPRtNSFIELO  ARMORY 

MAX 
MIN 

11 

63 
37 

69 

40 

70 
44 

69 

36 

65 

43 

58 
46 

64 
33 

61 
31 

66 
47 

67 
37 

76 
47 

89 
60 

85 
62 

79 

90 

75 
51 

61 

35 

57 
43 

69 

41 

69 

43 

70 
46 

79 
50 

79 
63 

60 
37 

63 

34 

68 
38 

68 
49 

69 

52 

77 
19 

77 
91 

91 
41 

49.4 
41.9 

STOCKBRIOGE 

MAX 
MIN 

60 
30 

60 

31 

64 
37 

67 

35 

60 
32 

95 

35 

99 

39 

52 

28 

62 
24 

64 
42 

65 

29 

77 
42 

79 
96 

71 

94 

68 
49 

64 
36 

54 
31 

67 
37 

77 
34 

77 
42 

78 
34 

81 

50 

67 
42 

93 

30 

98 
26 

69 

29 

61 

49 

41 
48 

68 
11 

72 
91 

82 

61 

49.9 
98.2 

SWAMPSCOTT 

MAX 
MIN 

50 
42 

90 
42 

60 
47 

58 

49 

64 
49 

98 

49 

96 

39 

52 

30 

60 
31 

64 
45 

52 

45 

70 
45 

72 
50 

96 

46 

60 
46 

60 
48 

59 
39 

50 
41 

60 
40 

60 
49 

58 

45 

70 
48 

70 
48 

94 
40 

96 

40 

60 
42 

54 

49 

42 

44 

62 

49 

98 

48 

SI 

SO 

60.0 
44.2 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

62 
33 

64 

30 

66 

44 

68 
37 

62 
33 

96 
39 

95 

42 

96 

33 

60 
24 

67 
47 

66 

33 

71 

44 

84 
93 

77 
46 

73 
44 

65 
49 

64 

34 

51 
38 

63 

38 

47 
47 

68 
38 

73 
46 

69 
55 

90 

37 

60 
28 

67 
35 

60 

90 

69 

92 

73 
38 

69 
49 

88 
55 

69.9 

41.0 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

59 
29 

63 

28 

63 

28 

69 

33 

67 
29 

62 

29 

59 

38 

56 

28 

93 

23 

64 
30 

62 

29 

68 
31 

81 
41 

89 
48 

96 

39 

74 
46 

66 

34 

58 

36 

91 

30 

67 
41 

67 
36 

73 
39 

82 
49 

68 
26 

65 

22 

60 
25 

68 

30 

98 

40 

99 

11 

79 

36 

68 

♦4 

44.8 
M.S 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

64 
30 

63 

31 

67 
38 

66 
35 

63 

30 

62 
36 

98 

44 

99 

30 

66 
25 

62 

45 

66 

31 

81 

45 

89 

64 

81 
50 

73 

47 

71 
47 

57 
38 

67 
39 

71 

34 

69 

41 

73 
37 

82 

48 

78 
56 

98 
30 

63 
26 

67 
30 

64 

41 

49 

47 

79 
33 

71 

48 

87 

94 

68.9 
19.3 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

62 
33 

64 
28 

62 

41 

67 
36 

63 
34 

56 

46 

49 
38 

60 
31 

63 

24 

66 

46 

69 

32 

79 

45 

84 
57 

69 
43 

73 
49 

66 

48 

59 
33 

51 
38 

68 
41 

66 
46 

62 

42 

80 
46 

71 

49 

96 
36 

61 

26 

68 
32 

61 

48 

64 
51 

71 
39 

62 
62 

91 
94 

69.8 

40.4 

WALPOLE  I  S 

MAX 
MIN 

62 

30 

64 
31 

66 

44 

68 

34 

64 

31 

64 

40 

92 

41 

94 

30 

64 
22 

64 

50 

66 

30 

78 

48 

85 
49 

82 

44 

73 
44 

64 

50 

60 
32 

52 

40 

68 

38 

64 
46 

68 
42 

79 

48 

74 
51 

58 
32 

62 

24 

68 
31 

66 

50 

64 
SO 

72 
34 

64 
51 

90 
48 

67.1 
40.0 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

57 
26 

57 
25 

61 
33 

69 
29 

98 

27 

97 

27 

55 

38 

52 
29 

62 

20 

98 
41 

66 

29 

77 

42 

79 
48 

79 
43 

69 
40 

63 

41 

52 

29 

50 
34 

67 
27 

60 
30 

69 

29 

S3 

41 

74 

44 

91 

24 

96 

21 

65 
25 

98 

41 

59 

41 

70 
29 

74 
39 

82 
90 

61.8 
11.4 

NESTON 

MAX 
MIN 

62 

30 

61 
29 

69 
30 

69 

30 

70 
32 

67 

44 

67 

44 

60 
30 

65 
26 

67 
43 

67 
30 

83 
49 

84 
61 

80 
91 

74 

44 

75 
45 

60 
34 

58 
37 

70 
36 

71 

46 

78 
43 

S3 
46 

SI 
53 

68 
34 

63 

24 

70 
19 

61 

46 

64 

91 

74 
11 

79 
90 

91 
98 

70.7 
40.0 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

62 

34 

61 
36 

68 

40 

68 

41 

64 
34 

59 

40 

94 

43 

94 
32 

62 

29 

67 
45 

6* 

34 

79 
47 

85 
69 

78 

66 

73 
47 

67 
46 

57 
37 

50 
40 

68 
36 

67 

46 

71 

44 

81 

50 

70 
43 

94 
37 

62 
31 

67 
35 

60 
49 

61 

44 

71 
34 

68 
61 

89 
98 

66.6 

42.9 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 
39 

61 

39 

64 
39 

67 

36 

61 
33 

94 
42 

49 
38 

91 
28 

60 
36 

62 

42 

64 

39 

76 
43 

82 
60 

60 
43 

73 
46 

64 
35 

54 
34 

49 
40 

66 
39 

65 
42 

70 
42 

80 

47 

70 
39 

93 
33 

98 

33 

65 
39 

58 

46 

60 
41 

71 

40 

67 
48 

87 
94 

61.9 
40.9 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

61 
36 

63 

31 

66 

40 

69 
37 

62 
33 

96 

39 

94 
42 

62 

29 

64 
29 

69 

43 

6« 

37 

78 

44 

84 
69 

74 
44 

72 

48 

66 

46 

57 
35 

63 

40 

69 

34 

66 

40 

71 
41 

•1 

49 

73 

50 

94 
34 

60 
26 

70 
35 

99 

47 

60 
49 

71 
42 

64 

46 

88 
96 

64.1 
40.8 

See  Reference  Nolet  FoUowtog  StoHon     ^arlex 


DAILY 

T] 

EN 

[PI 

:Ri 

IT 

URES 

NEW  ENGLAND 
MAY   1956 

Day  Oi  Month 

:  1 

Slatian 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

u 

IS 

16  1  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

2B 

29 

30 

31       1 

NEK  HAMPSHIRE                    ' 

BERLIN 

BETHLEHEM 

8LACKHATER   DAM 

CAM>TaN 

CONCORD  KB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FA8TAN 

FIRST  COMN  LAKE 

FRANKLIN  1  NX 

FRANKLIN   FALLS   DAM 

6RAFT0N 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LnAHON   CAA   AIRPORT 

MAMCHESTER 

MASSASeSIC   LAKE 

MOUNT    MASHINSTSM 

NASHUA    3    N 

NEN    LONDON 

NOSTHKOOO 

PETERBOfiO   2   S 

PtNKHAM    NOTCH 

PLYMOUTH    1    NNII 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

VINOHAM 

IMH.FEB0RO   FALLS 

■OOOSTOCK 


RHODE  ISLAND 
iLOCK  ISLAND  KB  AP 

MEENVILLE 

KIN6ST0N 

MOVIOEHCE  KB  AIRPORT 


MAX   53 

MIN   26 


MAX   48 
MIN   29 


MAX   52 

MIN   25 


MAX   99 

MIN   28 


MAX  Ht 
MIN   25 


MAX   9« 
MIN   29 


MAX   58 
MIN   25 


MAX   90 
MIN   19 


MAX   49 
MIN   20 


MAX   58 
MIN   29 


MAX   98 
MIN   23 


MAX   98 

MIN   20 


59   60 

24   36 


58   99 
28   38 


60  66 

28   40 


62   62 
24   37 


»8   60 

19  a 


63   63 

24   39 


MAX 
MIN 


MINI  27 


MAX|  60 
MIN   30 


MAX   60 

MIN   25 


,  MAX 
I  MIN 

I  MAX 
I  MIN 

I  MAX 
MIN 


63   67 

26  39 


62   61 

28   38 


68   64 

27   37 


56   60 
28   49 


62   66 1 
27   40 


MAXI  81 
MIN   27 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


NAX   59 

MIN   30 


MAX   48 
MIN   25 


MAX,  97 
MINI  23 


MAX   90 
MIN   31 


MAX   61 
MIN   27 


34   32 

17   21 


61   67 

28   40 


61   60 
35   35 


63   63 
34   38 


62   62 
27   36 


62   59 

32   30 


62   92 
37   33 


46   57 
32   30 


66   61 
35   2S 


61   6f 

36   37 


66   61 
30   27 


60   57 
27   27 


91   48 

29   30 


6*   61 

32   28 


69   62 

31   26 


61   61 

27   24 


»T   62 

34   29 


86   62 
31   27 


94   61 

36   11 


99   61 

32   26 


61   99 
36   34 


64   64 
31   11 


30   29 
14   15 


69   61 

33   32 


62   60 

34   30 


62   63 
36   33 


66   66 

37   29 


67   55 

42   26 


59   59 

40   27 


56   32 

42   26 


48   65   60   66 


54   46   65   51 
23   23   35   24 


52   67   51 

21   33   25 


67 
35 


79   71 

58   40 


79   77   94   66 
51   38   42   44 


64   63   54   50   56 

40   45   27   33   37 


72   65 
56   52 


63   62 

40   45 


70   70 
♦1   46 


51   52   S3 

29   30   35 


54   99   94 
29   33   40 


61   94 

39   34 


62   54   52   65   60   69   82 
15   41   29   22   32   26   48 


56   69 
33   32 


99   99 

39   29 


90   67 
34   31 


61   72 

38   35 


79   79   46   55 


37   26   24   27 


48   50   69   &8 

42   30   48 


64   60 

40   41 


58   51 

35   23 


93   49 

12   21 


82   60 

32   43 


60   60 
32   40 


60   58 
27   34 


61   89 
14   35 


60   51 

12   43 


•9   59 
35   35 


57   4« 

40   41 


82   60 

12   41 


60   94 

35   41 


99   68   64   98   83 
31   25   48   29   47 


26   19   34   25 


64 

20 


52   65 

38   20 


51   67   62   66   82 

28   21   46   25   44 


52   67   64  66  82 

28  IS   45  24  41 

81 

43  20  43 

90  67  79 

41  27  44 

90   64   61  68  82 

29  22   46  28  46 


82 
47 

80 
41 

93 

42 

89 

47 

51 

33 

94 

34 

55 

31 

59 

36 

98 

30 

89 
52 

53 

41 

71 
36 

64 
41 

38 
35 

92 
37 

68 
30 

62 

43 

73 
41 

80 
5« 

69 
41 

70 
42 

64 

46 

59 
36 

54 
39 

70 
30 

68 
45 

69 
39 

81 
57 

69 
44 

70 
38 

63 
45 

36 

97 
32 

61 
28 

66 
35 

71 

34 

72 
48 

99 
11 

64 
39 

52 
39 

SO 
24 

SO 
28 

48 
32 

56 

34 

67 
29 

70 
42 

61 
36 

>1 

36 

99 
19 

49 

24 

44 
24 

SO 
36 

60 
30 

49 
27 

84 

54 

77 
43 

70 
40 

68 
47 

64 
34 

94 
34 

65 

31 

82 
40 

73 
34 

81 
51 

78 
45 

70 
39 

69 
46 

59 

33 

54 
32 

64 
29 

61 
38 

74 
31 

69   79 

34   44 


77   70   46   56 
44   34   25   2S 


71   83 

41   50 


98   68   49 

30   42   43 


69   61 

26   43 


59   66   61   68 


SO   67 
27   22 


70 
29 


68 
25 


58   61 
39   30 


61   66 

48   27 


-  1   13 
94   66 


47 
35 


69   67   82 


28   22   40   28   48 


55   97   52   62   62   60 


41   39   23   31 


29 

68 

10 

98 
MIN   26 

NAX   55 

MIN   26 


59   99 

24   33 


62   64 
30   31 


60   65 
25   33 


59   64 
25   29 


62   68 

29   40 


68   64 
25   39 


47   53 

32   29 


52   60 

34   32 


97   66 
35   33 


64   68 
32   27 


68   60 

32   26 


68   65 
32   33 


69   62 
31   31 


60   60 
36   29 


61   61 

40   38 


60   57 
36   39 


56   52 

39   26 


63   58 
32   26 


60   48 
39   36 


63   58 
32   39 


62   60 

30   37 


63   58 

34   42 


63   60 
IS   39 


60   98 

29   31 


42  33  43 

61  63  80 

46  32  41 

61  67  81 

30  29  38 

54  61  79 

40  25  43 


50   46   97   55   69 
20   20   34   24   35 


65 

37 


60   49   65 
28   20   33 


68 
32 


56   66   65   64   83 

30   23   4S   29   47 


52   65   61 

27   24   45 


81   74 
48   IS 


82   61 
99   41 


84   77 
51   47 


81   92 
52   49 


81   94 
48   43 


78   54 
52   44 


83   72 
S3   42 


89   60 
99   43 


80   78 
59   40 


80   88 
60   40. 


82   72 
48   36 


82   83 
40   33 


77   92 

51   40 


82   82 
51   47 


80   81 
48   42 


85   74 
54   42 


89   76 
54   43 


68   67 

371  ♦* 


69   60 
42   40 


72   64 
40   48 


70 !  40 
17   37 


51   52   61 

32   30 >  25 


54   56 
33   35 


58   52 

32   16 


54   54   61 
34   34   35 


58   52 
36   39 


62   98 

30   38 


7»   87 

38 1  « 


64   «S 
40   *3 


71   89 


71   87 

36   4S 


64  I  91 
17   40 


97   89 
24   14 


68   82 
42  1  40 


14   27   10 


99   71 
36   35 


64   74 
38   35 


60   72 

40   39 


99   74 
32   35 


99   68 

43   42 


86   71 
49   38 


84   75 
49   54 


82   70 
46   43 


78   63 

31   35 


80   76 
33   38 


84   81 
42   47 


89   81 
40   46 


80   71 
48   39 


81   76 

47   54 


30   24   28 


92   97 

45   39 


87   40 
23   20 


52   61 
30;  23 


68   98 

31   46 


65   61 
28   42 


62   91 
22   35 


80   59 
27   35 


63   82 

26   43 


49   72 
30   45 


69   67 
32   59 


74   74 
36   49 


79   62 
33   51 


76   74 
36   53 


83   62>1 
94   39<2 


69   59i6 
55   34>8 


59a9 
35a6 


68  •6 

37 14 


60   61a7 
51   14a8 


86   64<9 
93   1««» 


89   68«7 
92   19«8 


58   73   65   83 


34   48 
68   69 


8f  12 
>5a7 


39   29   41 


45   65 
28   35 


79   9aaS 
51   lOaS 


61   91 il 
49   29aS 


50   60   64   64   51 


26   21   24 


91   99 

20'  17 


82  I  59 

30  1  26 


63   99 

21   41 


43   47 
S3 


81   61 

48   31 


52   60 
25   22 


83   98 

29   42 


88   62 

28   45 


65   53 

26   43 


71   70 
32   SO 


73   71 
27   47 


74   63 
31   48 


78   68 

30   47 


79   60 

38   SO 


54   76   58 
35   31   48 


68<7 
Mil 


88 16 
19  •4 


81   63<8 

50   11 14 


61«8 
1««9 


84al 
17 17 


48   67   60   69   80 

26   22   43   25   42 


79   67 

50   40 


48 


65 


47 

68 

47 

55 

41   45 


59   52  1  69 
37   35   30 


53   59   99 

30   37   32 


60   57  I  68 
32   37   33 


61   54   66 

39   35   41 


51   49   54 
29   29   30 


53   55   52 

31   30   34 


58   50  I  70 
35   37  I  33 


67   57   55 
36   35   32 


80   55   59 
IS   35   33 


62   57 ;  70 
35   36   29 


57   97   63 

33   34   32 


53   58   97 

31   34   30 


27 
14 


88   67 

34   38 


88   68  I 

41   38 


83   71 
40   17 


69   97 
34   30 


99   60 
43   36 


81   99 
33   39 


69   74 
44   36 


60   71 
40   40 


IS   71 

39   30 


80  70 

48  40 

85  81 

44  50 

49  45 
33  13 

85  72 

46  42 

76  79 

47  44 

82  78 

42  50 

81  77 


50   58   65   56  ,  94 


34   30   32 


69   82 

28   45 


47   43 
59 


19   28 

8  I  10 


IS   10 
21   24 


67   60 
30   46 


80   50 
36   39 


45 


71   68 
36   37 


72   82 
39   47 


S3   78 

47   44 

75   84 


92   59 

32   28 


84  62   58 
28   30   40 


71   60 
15   91 


40   49 
24   36 


79   66 
31   52 


89   70 
59   45 


82   63 tS 

81   }4aO 


87   87i8 
50   >S>5 


19al 


87   66t8 
54   17  al 


78   62  a8 
54   Mai 


97   49 
26   32 


99   63 
21   34 


71  72  84 

19  48  55 

71  89  82 

39  48  56 

60  65  78 

39  50  56 


46   54   26 


73   81 
43   55 


81   76 
40   56 


64   58   64 

40   48   42 


80   68  :  52 

27   18   45 


88   59   61 

29   45   43 


69   63 

29   42 


48  I  57 
31   22 


84   65  {  92 
28   40   45 


54 

36  48 


71   61 
38   52 


56   76 
30   46 


76   72 
37   52 


74   71 
11   SO 


71   82 

10   47 


66a4 
19al 


85  a9 
36a9 


57  a2 
13al 


60   81al 
47  ;  32a0 


90   63 a2 
30   lSa5 


66   fr4a7 
47   ISal 


80   62 a9 

I4a4 


68al 
18«1 


89   68  (4 
52   *7aa 


82  <   82 a« 
»5al 


NAX 
MIN 

53 

38 

53 

36 

54 

44 

58 

41 

54 
39 

MAX 
MIN 

81 
37 

86 

40 

88 

42 

63 
33 

MAX 
MIN 

81 
15 

61 
45 

80 
37 

57 
3« 

MAX 
MIN 

55 

40 

67 

45 

81 
42 

82 

37 

57   48   49   51   95 
43   36   35   34   46 


54   60 
30   30 


61   96   54   96   66 
19   42   39   26   46 


66   SO   55   80  te 

44   42   33   29   49 


59 

42 

59 

45 

75 
49 

93 

46 

64 
44 

59 

42 

49 
37 

64 
37 

77 

44 

84 
51 

69 
49 

79 
49 

87 
46 

99 
31 

66 

40 

70 
43 

89 

49 

84 
48 

70 
47 

81 

48 

82 
32 

60 
43 

68 
46 

88 
93 

63 

48 

72 
50 

68 

40 

57 
39 

48   96   59   57   80 
44   42   43   42   48 


58   56 

45   41 


41   48   51   48   44   48   82 


81   67   ««   69 

39   41   44   41 


69   87   62   69   56   64   73 

43   34   30   41   49   47   40 


59 
42 


46   37   45   53 


52   68   66   80 
42   43   44  41 


60   97 
39   31 


>7   57 
19   53 


84   54 
35   49 


93   39   48   54 


58  •8 
41  aO 


81a7 
AlaS 


85   71 

49   42 


S*«  RalaraDC*  Notaa  FoUowlag  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Conlinued 


NEW  ENGLAND 
MAY  1956 


Station 

Day 

Of  Month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

67 
29 

63 

30 

62 
33 

66 
39 

64 
29 

63 

34 

62 

39 

58 
31 

54 
24 

67 
30 

63 

31 

69 

34 

81 
50 

81 
90 

58 
49 

76 
49 

60 
39 

59 

40 

95 

35 

65 

41 

69 

37 

76 
44 

81 
53 

66 
32 

96 

26 

63 

29 

68 

36 

61 
♦7 

9« 
39 

74 
38 

69 
91 

69  il 
37.1 

BENNINSTON  2  NW 

MAX 
MIN 

99 
27 

57 
30 

64 
39 

67 
30 

63 
27 

61 
33 

60 
43 

53 
26 

66 

24 

57 

44 

70 
27 

81 
47 

80 
57 

71 
50 

66 
46 

62 

40 

53 
31 

55 

37 

6« 

38 

61 
31 

70 
35 

84 
54 

76 
44 

94 
30 

99 

29 

67 
30 

67 

47 

61 
SO 

71 
11 

79 
40 

81 
60 

65i7 
17  aS 

BLOOMFIELD 

MAX 

MIN 

52 
22 

59 

23 

61 
34 

64 
30 

99 

34 

94 
24 

52 
22 

64 
20 

61 
42 

64 
22 

79 
47 

76 
47 

66 
35 

64 

42 

69 

44 

51 

30 

59 

30 

53 

39 

54 
35 

66 
26 

78 
31 

76 

39 

90 
24 

96 
20 

64 
23 

63 
42 

90 

41 

71 
29 

70 
46 

81 
97 

62.9 
13.3 

BURLINGTON  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

54 
30 

61 

30 

64 
42 

47 
33 

62 
32 

99 

40 

30 
32 

48 
28 

65 
29 

52 
35 

64 
29 

77 
49 

74 
48 

70 
49 

69 

43 

60 
35 

60 
32 

60 
40 

62 

44 

94 
37 

69 
34 

78 
46 

69 
38 

90 
30 

99 

28 

69 

34 

96 

46 

94 

38 

72 
19 

66 
S3 

83 
65 

61.8 
18.1 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

57 
22 

61 

22 

65 
35 

69 

28 

60 
27 

61 

28 

60 
34 

54 
24 

66 

17 

60 
43 

67 
22 

81 
42 

83 
52 

80 
40 

70 
41 

67 

44 

69 
30 

53 

31 

62 
27 

64 
30 

73 

30 

89 
38 

85 

44 

53 

21 

98 

19 

69 

23 

64 
24 

57 
46 

73 
27 

72 
46 

87 
49 

66.9 

32.5 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

51 
21 

56 

21 

66 
23 

72 
34 

51 
24 

66 
26 

64 
24 

63 

20 

58 

16 

61 
19 

S3 

20 

68 
22 

82 
47 

78 
39 

94 
40 

67 

40 

52 
28 

54 
30 

59 

30 

96 

33 

56 

26 

70 
30 

82 

39 

68 
22 

99 

19 

63 

22 

68 
26 

91 
41 

91 

26 

74 
30 

63 

42 

62.0 
28.4 

CORNWALL  1  N 

MAX 
MIN 

57 
30 

62 

32 

72 
42 

61 
39 

63 
29 

64 
36 

99 

32 

58 
23 

64 
28 

57 

43 

65 
30 

76 
44 

79 

48 

66 

44 

67 
41 

64 
47 

52 

29 

61 
36 

63 

41 

61 
35 

71 
39 

80 
90 

77 
38 

52 
28 

98 

27 

69 

34 

61 

44 

97 
43 

71 

34 

65 

48 

83 

59 

64.4 
37.6 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

59 

2* 

56 

24 

62 
37 

61 
34 

58 
26 

56 

45 

50 
36 

50 
24 

99 

20 

99 

45 

69 

24 

76 
46 

81 
55 

72 
44 

68 
46 

62 

40 

59 

30 

54 

33 

60 
34 

99 

37 

70 
30 

83 
46 

78 
41 

93 

30 

98 

21 

66 
25 

62 

42 

61 
44 

72 

28 

70 
46 

82 
60 

63.9 
16.0 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

48 

24 

53 
24 

99 
32 

62 
39 

49 
30 

59 
34 

99 
27 

54 
26 

46 
21 

64 
32 

49 
25 

64 
33 

78 
51 

73 
39 

94 
44 

64 
45 

53 

31 

51 
33 

59 

39 

56 

39 

52 

29 

68 

30 

79 

45 

62 

30 

46 
25 

97 

28 

62 

38 

91 
41 

90 
33 

70 
44 

60 
S3 

58.3 

34.2 

EN0SBUR6  FALLS 

MAX 
MIN 

55 

23 

62 
25 

99 

43 

56 

42 

62 

30 

98 

40 

94 
25 

90 
21 

68 
22 

62 

42 

68 

24 

79 
46 

74 
59 

68 
39 

69 
39 

59 
38 

50 
30 

59 
39 

62 

30 

52 
34 

69 

30 

S3 
39 

71 
39 

91 

24 

98 
22 

*7 

28 

70 
46 

97 

42 

71 
30 

65 

42 

82 

60 

63.4 
35.3 

LEMINGTON 

MAX 
MIN 

51 

19 

57 

21 

97 
38 

52 

28 

66 
32 

99 

37 

49 
20 

49 
22 

63 

19 

58 
40 

70 
30 

74 
47 

71 
53 

61 
34 

63 

40 

56 

40 

48 
28 

95 
29 

53 

35 

93 

33 

69 

24 

77 
28 

74 
36 

44 
25 

53 

18 

63 
22 

99 

40 

90 
39 

70 
27 

61 

46 

80 
57 

59.7 
12.5 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

50 
2* 

55 

24 

61 
33 

66 

38 

49 
30 

61 
35 

59 

26 

56 

24 

49 
21 

65 

32 

92 

27 

69 
30 

79 
51 

74 
41 

60 
44 

66 

45 

59 

33 

53 
33 

57 
36 

62 

38 

55 

29 

71 
40 

82 
54 

65 
26 

51 
24 

9S 

27 

69 

37 

54 
43 

94 

32 

72 
36 

62 
93 

60.9 
14.4 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

54 
27 

60 
25 

64 
34 

48 
32 

61 

31 

55 
35 

94 
26 

46 
21 

64 
21 

95 
34 

69 
21 

79 
46 

74 
41 

64 
42 

58 
40 

55 

33 

52 
29 

55 

35 

98 

41 

93 

36 

68 
30 

79 

43 

70 
33 

48 
27 

99 
23 

61 
27 

51 

42 

50 
38 

71 
32 

62 

SO 

82 
98 

60.4 
14.0 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 

MIN 

37 
20 

38 
28 

44 

58 

42 
20 

41 

36 

21 

32 

19 

46 
23 

43 

53 
28 

60 

60 

93 

37 

52 

47 

38 
14 

42 
26 

42 

41 

53 

64 

60 

38 

44 

92 

30 

46 

4« 
15 

97 
23 

56 

64 

47.9 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

52 
22 

61 
26 

58 
37 

47 
30 

60 
30 

55 
28 

90 
23 

48 
23 

66 
25 

53 
30 

66 

24 

76 

44 

68 
37 

97 
37 

63 

38 

59 

30 

49 
27 

57 
29 

57 
36 

90 
32 

68 
28 

80 
38 

69 
33 

47 
25 

98 

24 

67 
28 

59 

40 

90 
12 

72 
30 

6« 
52 

S2 
99 

60.0 
32.0 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX 
MIN 

54 
25 

55 
25 

64 
33 

64 
39 

60 
25 

60 

39 

95 

25 

53 
25 

64 
22 

61 
43 

69 
33 

78 
92 

76 
57 

66 

40 

69 

42 

96 
48 

96 

30 

55 

34 

59 
39 

97 
37 

68 
34 

80 

90 

82 

40 

48 
25 

97 
22 

99 

24 

62 

26 

93 

44 

72 
29 

71 
51 

82 
97 

63.3 
35.7 

RANDOLPH 

MAX 
MIN 

57 
25 

61 
25 

68 
38 

69 
35 

62 

27 

60 
38 

60 
27 

52 

23 

66 
22 

60 
48 

68 
25 

79 

51 

79 
61 

70 
42 

67 
43 

69 
47 

53 

32 

55 

35 

99 
31 

99 

36 

70 
32 

82 

43 

80 
42 

50 
29 

98 
23 

62 
29 

62 
28 

94 
40 

70 
32 

76 
52 

89 
93 

69.0 
35.9 

REAOSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

54 
26 

56 
26 

99 
32 

60 
31 

62 

28 

60 
28 

57 
36 

57 
25 

50 
23 

69 
27 

59 

27 

65 
31 

77 
48 

80 
46 

60 
44 

68 
46 

67 
31 

55 

33 

50 
30 

66 
35 

62 

31 

72 
39 

82 

47 

70 
29 

93 

24 

99 

27 

64 
37 

61 
49 

95 

30 

72 
48 

69 

49 

62.6 
14.2 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

56 

26 

62 

29 

66 
40 

56 

36 

61 

28 

59 

43 

57 
36 

48 
26 

63 

24 

61 
47 

67 
29 

75 

49 

80 
63 

73 
48 

69 
47 

69 

49 

52 
32 

57 

37 

62 

42 

63 
40 

69 
36 

82 

90 

81 
41 

90 
30 

96 

26 

69 

30 

62 

45 

98 

47 

69 
32 

69 

51 

60 
59 

64.0 
39.2 

SAINT  ALBANS 

MAX 
MIN 

54 
28 

60 
36 

61 
42 

54 
32 

60 

33 

98 
45 

52 

31 

49 
29 

65 
34 

61 
42 

66 

30 

78 
48 

77 
61 

67 
46 

68 

40 

62 

43 

50 

30 

59 

40 

60 
45 

56 
35 

67 
37 

79 
52 

76 
3S 

50 
28 

9S 
31 

69 
39 

64 

49 

94 
41 

70 
40 

68 

54 

81 
58 

62.9 
39.6 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

54 
24 

60 
24 

64 
39 

64 
34 

61 

29 

61 
33 

97 
28 

59 

25 

65 
23 

69 
43 

65 
25 

78 
48 

74 
93 

71 
39 

64 
43 

64 
47 

59 

29 

98 
36 

56 
43 

56 
37 

70 
30 

79 
38 

78 
40 

4« 
29 

11 

63 

28 

63 

41 

92 

43 

72 

31 

72 
42 

82 

48 

64.0 
35.4 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

48 
25 

50 
23 

95 

29 

55 

29 

97 
30 

91 
31 

49 
36 

52 

21 

44 
IS 

58 
29 

49 
26 

63 

29 

70 
47 

74 
♦1 

98 

44 

63 
42 

99 

27 

48 
28 

46 
28 

97 
30 

55 

28 

64 
42 

78 
53 

67 
29 

4« 
21 

90 
29 

60 

34 

IJ 

48 

28 

67 

40 

67 
49 

96.8 
12.4 

VERNON 

MAX 
MIN 

62 
28 

64 
27 

61 
34 

69 
31 

69 
27 

63 

30 

99 
37 

58 
30 

52 

22 

64 
32 

64 
27 

64 
38 

80 
48 

86 
47 

97 
39 

75 

47 

66 
35 

59 
36 

53 

32 

69 

38 

68 
35 

75 
39 

88 
51 

67 
28 

97 
24 

62 

29 

66 
36 

60 
47 

60 
31 

74 
30 

66 

46 

69.9 
14.9 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

48 
20 

54 
20 

60 

20 

11 

62 
30 

60 
28 

95 

29 

92 

22 

47 

18 

67 

18 

52 

21 

67 
22 

78 

49 

71 
34 

92 

37 

65 

42 

59 
28 

52 

28 

58 
31 

92 

34 

52 

26 

70 
27 

82 
36 

69 

24 

46 
18 

9« 

18 

64 
32 

51 

41 

50 

27 

72 
28 

68 
53 

99.3 

28.6 

WILDER 

MAX 
MIN 

51 
26 

99 
25 

99 

32 

67 
33 

99 

29 

67 

31 

60 
37 

59 
28 

52 

21 

64 
31 

60 
28 

64 
30 

81 

46 

84 
43 

94 
38 

77 
48 

61 
35 

55 

37 

53 
35 

98 
34 

60 
35 

T2 

44 

78 
53 

63 

29 

99 

27 

61 
28 

65 

34 

94 
44 

95 
33 

74 
15 

97 
47 

62.9 

14.7 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

56 
23 

60 
23 

69 
37 

59 
30 

60 
24 

99 
29 

60 
33 

49 
25 

66 
19 

96 

44 

66 

24 

80 
42 

82 
52 

64 
40 

11 

61 
45 

53 

34 

94 
32 

60 
31 

59 

33 

70 
33 

83 
40 

78 
43 

91 
25 

98 

22 

63 

26 

58 

42 

92 

46 

72 
29 

68 
48 

81 
91 

61.6 
14.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Stahon 

•a  „  b> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ROCHESTER,  UASS. 

EVAP 

.06 

.27 

.12 

.07 

.17 

.19 

.01 

.13 

.15 

.20 

.08 

.20 

.03 

.16 

.05 

.24 

.05 

.18 

.00 

.16 

.16 

.22 

.23 

.08 

.16 

.22 

.11 

.01 

.13 

.24 

.04 

4.12 

wiiro 

39 

40 

50 

32 

77 

48 

34 

75 

26 

116 

68 

62 

38 

37 

42 

48 

64 

36 

24 

30 

80 

49 

106 

61 

26 

41 

58 

103 

43 

49 

61 

1663 

LAKEPORT  2,  N.  H. 

EVAP 

_ 

.10 

.04 

.05 

.06 

.28 

.10 

.03 

.28 

.08 

.26 

.18 

.13 

.26 

_ 

.22 

.10 

.19 

.03 

.03 

.30 

.16 

. 

* 

.31 

.20 

.11 

_ 

_ 

.22 

_ 

B4.44 

WIND 

_ 

.5 

40 

30 

30 

T.l 

35 

S.'j 

60 

155 

40 

75 

50 

45 

35 

45 

45 

35 

40 

70 

50 

40 

100 

40 

10 

90 

40 

30 

55 

45 

40 

B1555 

VAX 

_ 

63 

60 

51 

65 

57 

67 

58 

63 

54 

67 

75 

79 

55 

75 

55 

66 

55 

57 

66 

71 

72 

60 

60 

66 

62 

44 

59 

77 

55 

76 

H63.0 

yiN 

- 

44 

37 

36 

27 

37 

39 

27 

25 

41 

26 

40 

52 

39 

36 

40 

27 

36 

31 

39 

38 

42 

50 

32 

30 

34 

41 

42 

36 

49 

50 

1137.4 

BASSABESIC  LAKE,  N.  H. 

EVAP 

.13 

.17 

.07 

.13 

.16 

.07 

.16 

.18 

.20 

.08 

.14 

.14 

.16 

.10 

.11 

.09 

.14 

.09 

.11 

.17 

.20 

.15 

.12 

.19 

.19 

.16 

.06 

.10 

.16 

.10 

.05 

4.08 

wiiro 

15 

11 

31 

24 

55 

15 

41 

62 

50 

72 

24 

37 

23 

44 

26 

20 

53 

24 

32 

40 

31 

17 

49 

46 

30 

18 

29 

37 

21 

20 

19 

1016 

MAX  and  HIN  lo  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


See  Reference  No»»  Following  Station      Inrtex 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAHD 
KAY  1956 


'                                                   Day  of  month 

• 
1 

DEPTH 

TIME 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

1 

1 
KINGSTON, 

R.  I 

KEASUItED  UMDER  SOD 

MAX 
HIN 

55 
43 

53 
41 

56 
46 

56 
44 

54 
43 

50 
44 

51 
43 

56 
41 

52 
39 

54 
46 

57 
45 

59 
47 

64 
51 

56 
52 

64 
50 

57 
50 

56 
45 

51 
48 

57 
47 

60 
50 

61 
48 

61 
50 

58 
52 

57 
47 

54 
44 

56 
45 

52 
50 

61 
54 

56 
51 

67 
53 

2  INCHES 

56.7 
47.0 

*    INCHES 

MAX 
MJH 

50 
45 

49 
43 

52 
45 

51 
46 

50 
45 

48 
44 

49 
45 

49 
42 

48 
41 

52 

46 

52 
46 

55 
48 

60 
51 

56 
54 

58 
53 

54 
51 

52 
47 

50 
48 

54 
47 

56 
50 

57 
53 

58 
51 

56 
53 

53 
48 

52 
46 

53 
46 

52 
50 

- 

58 
54 

54 
52 

62 
53 

53.3 
48.1 

8  INCHES 

5  PM 

49 

47 

49 

48 

48 

48 

48 

47 

47 

48 

50 

51 

52 

53 

53 

53 

51 

50 

50 

51 

52 

53 

53 

52 

52 

53 

53 

53 

53 

54 

56 

50.9 

12  INCHES 

5  PM 

47 

47 

47 

47 

47 

48 

48 

47 

46 



47 

49 

50 

51 

53 

52 

52 

51 

50 

50 

51 

51 

52 

53 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

53 

54 

50.2 

Soil  type     -  Bridgehampton  silt  loam 

Ground  Cover  -  Kentucky  blue  grass,  clipped  to  2  inches 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind    speed 
m.  p.  h. 

Relati 

ve  humidity  averages - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

s  s  § 

1 

Station 

1 

111 

1 
1 

S    o 

i  1 

=   1 

S  S 

J 

«  0 

CO 

d 
n  m 

n  w 

1 

§ 
3 

A 

en 

§! 
I 

4 

•3 

3 

BIX)CE  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

6 

4 

2 

0 

0 

14 

- 

6.3 

BLUE  HILL,  MASS. 

ssw 

21 

15.9 

45 

ssw 

27 

72 

66 

49 

60 

5 

9 

7 

0 

0 

0 

21 

53 

6.6 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

ssw 

18 

17.2 

46» 

ssw 

9+ 

65 

62 

48 

56 

3 

9 

6 

1 

0 

0 

19 

67 

6.9 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONM. 

- 

- 

- 

- 

- 

73 

55 

66 

2 

11 

4 

1 

0 

0 

18 

- 

6.6 

BORLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

s 

28 

10.1 

40 

s 

11 

70 

65 

46 

53 

* 

7 

2 

3 

0 

1 

17 

57 

7.0 

CARIBOU  WB  AIRPORT.  ME. 

fSW 

11 

13.0 

30* 

WNW 

1+ 

71 

66 

49 

62 

6 

8 

7 

1 

0 

0 

22 

- 

6.9 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

HNW 

11 

6.8 

29 

N 

7 

76 

72 

48 

57 

9 

6 

2 

0 

1 

0 

18 

54 

6.6 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

ssw 

19 

12.4 

38 

W 

16 

77 

73 

48 

63 

3 

9 

5 

1 

0 

0 

18 

54 

6.9 

MIODLETOWN  WB,  CONN. 

- 

- 

11.6 

48tt 

NNW 

4 

- 

- 

- 

- 

1 

6 

8 

1 

0 

0 

18 

- 

6.0 

MT.  WASHINGTON,  N.  H. 

w 

66 

34.6 

89tt 

W 

10 

87 

86 

84 

83 

3 

4 

10 

3 

0 

1 

21 

42 

7.7 

NAHTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

sw 

17 

14.0 

40 

s 

27 

85 

76 

66 

84 

5 

5 

5 

2 

1 

0 

18 

58 

6.8 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

7.3 

24 

E 

14 

- 

73 

56 

- 

2 

9 

5 

2 

0 

0 

18 

60 

6.7 

PITTSPIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

11 

5 

2 

0 

0 

20 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

s 

19 

11.1 

35 

S 

9+ 

79 

65 

57 

70 

6 

7 

4 

0 

1 

0 

18 

65 

6.3 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

ssw 

18 

13.1 

42. 

ssw 

27 

75 

67 

49 

61 

5 

10 

5 

0 

0 

0 

20 

59 

6.3 

•  This  datum  is  obtained  by 
Tlsual  observation  since  record- 
ing equipaent  is  not  available. 
It  is  not  necessarily  the  fast- 
eat  Bile  occurring  during  the 
period. 

S—  laierano*  ootM  foUowina  SUtlon  Indaoc. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KEW  ENGLAND 
HAY  19S6 


Statiot) 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

lilDDLETOWN  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

UAINE 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

.5 

T 

T 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PORTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

» 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

PRESQUF  ISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WOODLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

MASSACHUSETTS 

WESTOVER  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

9 

8 

.8 

6 

5 

3 

.5 
2 

.5 

1 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

3.1 

7 

1.8 
8 

7.4 
11 

.6 
11 

9 

1.6 
8 

.9 
8 

8 

T 

7 

7 

6 

4 

4 

3 

2.3 
3 

.5 
5 

T 
4 

T 
4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

L0.2 
T 

2.9 

T 

T 

T 

T 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

T 

3.0 
3 

T 

T 

.5 

T 

2.0 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.3 

T 

T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

LEMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

T 

MIDDLESEX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MOUNT  MANSFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

18 

17 

22 

IS 

18 

18 

18 

15 

12 

12 

6 

5 

4 

- 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

- 

.6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

SAINT  ALBANS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SOMERSET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

19 

17 

15 

13 

11 

9 

8 

7 

6 

5 

3 

I 

T 

See  reference  notes  iollownng  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


County 


iQ'      Jj     !       1-1 


iObser 

I  vationi 

e   G 

I  •-'I  a. 


R«ler 

To 
Tables 


:»MCCTICUT 


BLOO*tflEL0 

emouPoAT  MB  AP 

•KI&TOL    )    w 
•M.LS    SillMC    CMM 
BUAt.lN«TON 

camdlevooo  lake 
cocuponset  ram6cii  sta 

COLCrCSTER 
CIXClHSvlLi.E    1    S 
€■£*«   Nli-U 

OA)«U«v 
DAWSON   LAKE 
OERB" 

EAST     PUVEN 

EASTON   LAKE   RESERVOtfl 

FALLS    VILLAGE 
MOTON 
NABTFORO 

HART^OflO    BRAIIORO    PLO 
■MARTFQftO    we    AIRPORT 


0120  [NEW  HA  veil 

022T  LITOFIELD 

0251  NEW    LOMOON 

0299  LITCHFIELO 

01T3  MEW   ruvEN 

083*  KARTFORO 

OflO«  fAIRFIELO 

OajO  HARTFORD 

091S  alNEMAM 

09A1  LITCHFIELO 


HAM  HESTER 

namS^IELO  hollow  OAM 
MCAO  POW)  RESEHVOIR 
MIOOLETOWN   MB 


MOOCUS    RESERVOIR 
ItOUHT    CARMEL 
MATCHAUG    HJMQtk    STA 

lUTMAN    "ALE    ST    FOREST 

MEW    HARTFORD 

NEW    lAVES    we    AIRPORT 

NEWI>«GTOK 

NORFOLK    2    SW 

NORTH   BAANFOeO 
NOATM    GUII.FORO 
HOdWALK    «AS    PLAMT 
NOftMlCH    9    S« 
PAUCHAUC    FOSEST 

PEOPLES   RANKER   STA 

PROSPECT 

PI/TMAM 

PUTNAM   LAKE 

■DCKVILLE 

■OCKT    RIVER    OAM 

MKMO   PONO 
SALISSURT 

SAU&ATuCK    RESERVOIR 
S»«PAl>G   OAM 

SHUTTLE    MEADOW    RESVR 
STAFFORD   SPRINGS 
STAMFORD    ft    N 
STEVENSON    OAM 
STOfiHS 

THONASTOM 

TM0»«PS0«VILI.£ 

TOftRlNCTON 

TOKPIM^TOM    2 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

MATERSURv   CITT   HALL 
WEOAHAuG   RESERVOIR 
WESTBROOK 
VEST    HABTFOftO 
WST    HARTLANO 

■HIGVILLE   RESERVOIR 

■NITNEV    LAKE 

■  IMAM   RESERVOIR 

WILLINAMTIC 
HOLCOTT    RESERVOIR 

■OOOeuRT    )    M 

MAINE 

AUGUSTA    AIRPORT 
AUGUSTA    CAA    AIRPORT 
•AMOOR    OOW    FIELD 
BAR    HAReOtt 
BELFAST 

BRASSUA    OAM 
BPIOGTON     1    NNW 

BRUNSWICK 

CARieou  we  AIRPORT 

CLAYTON    LAKE 

COtlWU 

CASTPCMT 

bST   SANGERVILLE    9    SE 

CAST   wINTmROP 

CkLSWORTn 

EUSTIS    T    MW 

F«>MIWCTON 
PORT    FAIRFIELD 
FOPT    KEWT 
UROlMER 

•ILEAO 

WANO   LAKE   STREAM 
fiHEENVILLE 
HIRAM   2    S 
HOULTON    CAA    AP 

MOULTON    I    NE 
JAC'MAN 

JONEseofto 

LAC    FRONTIERE 

tew  I sTOH 

LONG    FALLS   OAM 
NACHIAS 
•UOISON 
MIOOlE  dam 
hillinocket 

■ILLINOCKET    CAA    AP 
MlLLlNOCCET    DAM 
■OOSE^AO 
OLD   TOWN 
•OLD    TOWN    CAA    AIRPOPT 


0973 


tARTFORO 
AIRFIELD 
IIDDLESEX 
lEW  LONDON 
lARTFORO 
nii   LlToriELO 

1702  FAIRFIELD 
|79«  NEW  HAVEN 
AIRFIELD 
2169  NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 

2«58 


3207 


ITCHFIELO 
£w  LONDON 

4e  HARTFORD 

51  HARTFORD 
it    HARTFORD 


JSaS  FAIRFIELD 
NEW  LONOON 
LITCHFIELD 
39S9  NEW  LONOON 
*09A  PAIRFIELO 

*4«)  HARTFORD 
««Sa  WiNOHAM 
4599  FAIRFIELD 
HIDOLESEl 
4767  MIDDLESEX 

4  790  NEW  HAVEN 
49)3  LITCHFIELD 

MIDDLESEX 
S077  NEW  HAVEN 

WINDHAM 

5131  TOLLAND 

LITCHFIELO 
5273  NEW  HAVEN 
5263  HARTFORD 
5445  LITCMFIELO 

5S10  NEW  HAVEN 
5641  NEW  HAVEN 
5893  FAIRFIELO 
5905  NEh  LONDON 
31  NEW  LONOON 

39  LITCMFIELO 
6597  NEW  HAVEN 
5645  WiNOHAM 

FAIRFIELO 
6942  TOLLAHO 

A966  LITCHFIELO 
FAIRFIELD 
LITCMFIELO 

7157  FAIRFIELD 
373  LITCMFIELO 

432  HARTFORD 
7046  TOLLAND 

FAIRFIELO 
8065  FAIRFIELD 
8138  TOLLAND 

8324  LITCMFIELO 

HARTFORD 
8436  LITCMFIELO 
8441  LITCHFIELO 
8488  FAIRFIELD 

8911  NEW  HAVEN 
9007  NEW  HAVEN 
9067  MIOOLESEX 
9162  HARTFORD 
9174  HARTFORD 

9508  HARTFORD 
0544  NEW  HAVEN 
9566  LITCHFIELO 
9592  WINDHAM 
9759  New  HAVEN 

97»3  LITCHFIELD 


0273  KENNEBEC 
0275  KENNESEC 
0355  PENOBSCOT 


0480  WALDO 

0814  somerset 
0844  Cumberland 
(1934  cumberland 

1175  Ai«00STO0K 
1472  AttOOSTOOK 

1628  PENOeSCOT 
2426  WASHINGTON 
2442  PISCATAOUIS 
2539  KENNEBEC 
2620  HANCOCK 

2T05  FRANKLIN 
2765  FRANKLIN 
2868  AROOSTOOK 
2678  AROOSTOOK 
3046  KENNEBEC 

3110  OJIFORO 
3261  WASHIN&TON 
3353  PISCATAQUIS 
3800  CUMBERLAND 
3692  ASOOSTOOK 

3897  AROOSTOOK 
4086  SOMERSET 
4183  WASHINGTON 
4420  AROOSTOOK 
4566  ANDROSCOGGIN 

4781  SOMERSET 

4878  WASHINGTON 
4027  SOMERSET 
5261  OXFORD 
5304  PENOBSCOT 

5309  PENOBSCOT 

5314  PISCATAQUIS 

5460  SOMERSET 

6420  PENOBSCOT 

6425  PENOBSCOT 


rs   02  "      TIO 


'3   20      1300      5P 
rs   2S        510      7A 


73 

72 

7  41    34      73   16 


JANSONIi 


NIA  MATEft   CO 
'   8A  'water   bur   HARTFORD 
|m|D  IBAlTIC   mills   CO 

8A  IWATEK    euR    HARTFORO 
i    8A  IVlNCENT    MULESKI 

mid  ENG    OEPT    HARTFQRu         I 

>   MID  U>St    WEATHtK    BUREAU       : 

SA  hEULINGTON    (..LOURIE 

6P  JONALD    J*    FIELDS 

7A  CONN    LIGHT    •    POM^R      . 

I    OA  jWATER    BUR    HARTFORD 
MID  CONN    LIWT    *-    POWER 
aA  |ST    PARK.    *    FOREST    COH 
I        9A    MARY    A.     LEAL 

8A    COLLINS    COMPANY 

5P  'CREAM  HILL  FARM      j  i 

7a  JOSEPH  P.SlMKOi  JR* 
SA  NEW  HAVEN  WATER  CO 
8A  BIRMINGHAM  WATER  CO 
SA  NEW  HAVEN  HATER  CO 
5P  BRIOOEPORT  hYORAUlK 


E  580   6P   BA  CONN  POWER  COMPANV 

t  39      NIO  WATER  •  ELEC  OEPT 

E  140      MIO  ENG  OEPT  HARTFORD 

)  15  MID  ;  8A  StIQ    TREATMENT  PLANT 

L  169  MID  MID  M*S*  WEAThER  BUREAU  I 

3  16  I  240     '  7P  JBRIOGEPORT  HYDRAULIC 

'1  94  400      Mid  JJEWETT  CITY  NTR  CO 

'3  29  I  380  6P   6P  MARY  C>  OLIVER 

'2  11  !  ISO       8A  NEW  LONOON  MTR  HKS 

3  33  340      SA  'STAMFORD  WATER  CO 

)  302      SA  [hANOiESTER  wTR  OEPT 

L  i  250   5P   8A  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  I  480       BA  ISTAMFORO  WATER  CO 

133  MID  MID  |U*  S>  WEATHER  BUREAU 

i   '  369  12M  12M  IKORNEL  BAILEY 


30       8A  NEW  HAVEN  WATER  CO   i 
440       BA  ST  PARK.  ♦  FOREST  COH 
380      MID  FRANK  P.  0  NEILL     | 
200  MIO   3A  CONN  AGR  EXP  STA     !  : 
400       BA  ST  PARK  *  FOREST  COl^l 

570  ,     I  BA  jST  PARK  •  FOREST  COh^ 

380      BA  WATER  BUR  HARTFORD 

6  MID  MID  U*Si  WEATHER  SURE. 


'2  26 
'Z   55 

'2  05 

'2  21 
2  57 
t2   53 


I  NEW  HAVEN  WATER  CO  3 

^  |nEw  haven  water  CO  I  3 

I  L6T  ♦  PWR  CO    12  3  6 

300  lOA  llOA  [NORWICH  WATER  DEPT   2  3  5 

270     '  7A  ST  PARK  *  FOREST  CoM  3 

8A  ST  PARK  «  FOREST  Z^A  3 

A20       BA  NEW  HAVEN  WATER  CO  3 

240   fiP   7A  AlPHUNSE  BONNER       2  3  5 

300       BA  (GREENWICH  WATER  CO  3 

510      MID  ROCKVlLLt  WTR  *  AQu 

220     I  7A  IcONN  LIGHT  *   POWER 
785      3P  ^IDGEPIELD  WTR  SUP 

1015  5P  ;  5P  Harold  myers 

295  5P   'BRIDGEPORT    HYORAULI 

641     12M    12M  SUR    ENG   WATERSURY 

370  BA  'mTR   com   new   BRITAIN 

025  BA  CONN    LIGHT    *    PQwEft 

200      5P      5P  ,STaMFORD   MUSEUM 

60  7A  iCONN    LIGHT    *    POWER 

600  IMlD  MID  XI    OF    CONN    AGR    DEPT 


440 


7A 


3  02 
3  02 
'2  26 

'2  47 
'2  5B 


44  19 

69  48 

44  19 

69  48 

44  48 

44  23 

66  12 

44  24 

69  00 

45  40 

69  50 

44  04 

70  43 

46  52 

68  01 

46  37 

69  32 

44  57 

69  13 

44  54 

67  00 

69  16 

44  19 

69  54 

44  32 

68  26 

45  17 

70  35 

70  09 

46  48 

67  46 

68  36 

44  13 

69  47 

44  24 

70  58 

45  a 

67  48 

45  27 

60  35 

43  :<i 

70  48 

46  07 

67  48 

46  08 

67  50 

45  37 

70  16 

44  39 

67  39 

46  42 

70  00 

44  Ot 

70  14 

45  14 

TO  12 

44  41 

67  26 

69  54 

70  59 

45  39 

68  42 

45  39 

68  41 

46  17 

68  55 

45  39 

69  43 

44  56 

68  39 

44  97 

68  40 

ALLAN  BOWKETT 
CONN  LIGHT  ♦  POWER 
TORRINGTON  WTR  CO 
TORRINGTON  REGISTER 
BRIOOEPORT  hydraulic) 

BUR  ENG  WATERBURV 
NEW  HAVEN  WATER  CO   ' 
JAMES  RINTOUL 
WATER  BUR  HARTFORD 
WATER  BUR  HARTFORD 

WTR  COM  NEW  BRITAIN 

NEW  HAVEN  WATER  CO 
waterbury  water  CO  ■ 
conn  light  •  power 
«tr  com  new  BRITAI,-, 


BA   OSCAR    S.    JOHNSON 


D   liOBERT   A.    SMITH 

0  CIVIL  AERO.  AOH* 

D  U*  S>  AIR  FORCE 

ACADIA  NAT  PARK 

H,    C*  TALBOT 


RAYMOND  R*  PALMER    l 
WALTER  A.  HICKS      I 
MRS*  ELMER  JtLELAND  ' 
AUGUSTA  WATER  01  ST 
BANGOR  HTORO-LLEC  CO 

LlLLA  ThERRIEN 
C.  S.  PREBLE 
Ct  M>  NORSWORThY 
LOREN20  VOISINE 
SS  GARDINER  WATER  01  ST 

RUMFORO  FLS  PwR  CO 
D  STATE  FISH  HATCnERT 
0  HUGH  E*  SAWYER 
0  CENTRAL  MAINE  POWER 


AERO*  AOH. 


WILLIAM  CUMHiNG 
CENTRAL  MAINE  POWER 
IRVING  C.  MASON 
,U.  S.  CUSTOMS 

0  Mnion  water  PnR  CO 


IWlLLIAi 


INE    PWR    CO 
JORDAN 

madison  hills 
'edwaro  a.  miller 
great  north.  paper 

civil  areo.  adm. 
ervin  lovell 

H«  LA  MONTAOHE 
<T.  M.  CLARK 


•ORONO 
ORONO  2 
PORTLAND 
PORTLAND  WB  All 
PRENTISS 

PRESQue  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 


RUMFORD  3 

RUHFORD  1 
SANFORD  2 


SOUTH  ANDOVER 

SOUTHWEST  HARBOR 
SOUA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
THE  FORKS 


WEST  BUXTON  2 
WEST  ENFIELD 
WINSLOW 


MASSACHUSETTS 


ADAMS 

AMHERST 
ASHBURNHAM 


ATHOL  3  E 

BEECHWOOD 
BELCHEHTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL 
■BOSTON  WB  AIRPORT 

BOYLSTON 
BROCKTON 
CAMBRIDGE 
CHARLTON  2 
CHATHAM 

CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 

COL DB ROOK 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOMN 
FALL  RIVER 

FITCHBURG  2  S 
FRAM INGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 

GROTON 

HAROMICK 

MATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 
HOLYQKE 

HOOSAC  TUNNEL 
HUBBARD ST ON 
HYANNl S 
IPSWICH 

JEFFERSON 

KNlGHTVlLLE  OAM 

LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 
LEXINGTON 
LOWELL 

MANSFIELD 

MENDON 
MIODLEBORO 
MIDDLETON 
HILFORD 

HILLBURV 
MONTAGUE  CITY 
MOUNT  WACHUSET 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
N0RTH8RI0GE 
PELHAM 
PELHAM  2 

PEMBROKE 
PERU 

PETERSHAM  4  N 
PITTSFIELO  WB  AIRPORT 


PLA 


FIE. 


PLYMOUTH 
PRINCETON 
PROVINCETOWfJ  3  N 

PROVlNCETJWN  1  NW 
OUABBIN  INTAKE 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  E3t 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 

SEGREGANSET 

SHELBuRNE  FALLS 
SOUTHBRIDGE  3  E 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 
STERLING  3  NW 
STOCKBRIOGE 
SWAMPSCOTT 

TAUNTON 

TULLV  OAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WARE 

WARE   2 

WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST  BRIMFIELD 

WEST  CUMMINGTON 

WESTFIELD 
WESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WEST  RUTLAND 


County   g> 


6430 
6435 

6900 
6905 


PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 
PENOBSCOT 


7250  I 
7255  ll 

7315  ll 


B641 
8721 
8936 


9360 
9826 
9891 


■  OXFORD 

I  OXFORD 

I  YORK 

'  SOMERSET 

I  OXFORD 

HANCOCK 
AROOSTOOK 

OXFORD 

SOMERSET 

WALDO 

OXFORD 

YORK 

PENOBSCOT 

KENNEBEC 

WASHINGTON 


10040  BERKSHIRE 
10120  HAMPSHIRE 
l019O  WORCESTER 
'ozie  MIDDLESEX 
10257  {WORCESTER 

0551  iNORFOLK 
0562  HAMPSHIRE 
0666  WORCESTER 
0736  NORFOLK 

0770  SUFFOLK 

0801  WORCESTER 
0860  PLYMOUTH 
1097  MIDDLESEX 
1344  WORCESTER 
1376  BARNSTABLE 

1425  HAMPDEN 
1436  HAMPSHIRE 
1447  SUFFOLK 
1561  WORCESTER 
15S2  NORFOLK 

11589  WORCESTER 
12369  MIDDLESEX 
12451  PLYMOUTH 
2501  DUKES 
2642  BRISTOL 

2806  WORCESTER 
2975  MIDDLESEX 
12997  NORFOLK 
13052  WORCESTER 
,3270  MIDDLESEX 


3401 
13471 
'3505 


13713 
13772 
3821 


4760 


WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

FRANKLIN 

HAMPDEN 

'BERKSHIRE 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
ESSEX 

WORCESTER 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

ESSEX 

MIDDLESEX 

MIDDLESEX 

!Bf 


{BRISTOL 
WORCESTER 

iPLYfcBOTH 

ESSEX 

WORCESTER 


:4771  WORCESTtH 

4903  FRANKLIN 
15077  'WORCESTER 
,5159  NANTUCKET 

5246  BRISTOL 

5285  EbSEX 
5306  FRANKLIN 
5514  WORCESTER 
6251  iMAMPSMIHE 
,6256  IHAHPSHIRE 

6262  PLYMOUTH 
6311  BERKSHIRE 
6322  IWORCESTER 
6414  IBERKSHIRE 
6425  IHAMPSHIHE 

6486  iPLYMOUTM 
6644  WORCESTER 
6676  BARNSTABLE 
66B1  BARNSTABLE 
6699  HAMPSHIRE 

6938  PLYMOUTH 
6077  ESSEX 
'7124  ESSEX 
T190  BARNSTABLE 
7293  BRISTOL 

7370  FRANKLIN 
7627  WORCESTER 
7692  BERKSHIRE 
8030  MIDDLESEX 
8046  HAMPDEN 

8154  WORCESTER 
.8159  WORCESTER 
alSl  BERKSHIRE 
8301  ESSEX 
8367  BRISTOL 

8573  WORCESTER 
8580  FRANKLIN 
8755  NORFOLK 
8760  INORFOLK 
;B793  IHAHPSHIRE 

8708  HAMPSHIRE 
|8843  BERKSHIRE 
;80le  WORCESTER 
19093  HAMPDEN 

9136  HAMPSHIRE 

0191  HAMPDEN 
9360  MIDDLESEX 
9371  BERKSHIRE 
9382  HAMPDEN 
,9442  WORCESTER 


Obser 
vation 
Time 


'44  52 
'44  53 
43  30 

43  30 


Refer 

To 

Tables 


70  52 

I  70  37 

'  6S  39 

I  69  38 

67  24 


8  42  39 

I  5  l42  24 

110  k2  39 

I  4  i42  18 

I  5  |«  3. 

;  *  i^2  13 

,  5  42  17 

I  5  42  38 

4  .42  13 

'  i"  " 

.10  142  21 

'  4  J42  03 

;  *  <-2  23  I 

,17  42  OB  I 

'  4  41  40 

5  42  17 
5  42  23 
4  42  20  ' 

10  42  24 

I  4  42  16 


42  23 

42  40 
1  46 
1  23 
1  42 

42  34 


42  06 
42  35 

42  36 


10  42  46 
5  42  40 
5  42  13 


4  |42  05 
4  41  53 
4  42  36 
4  42  10 

4  42  12 

5  |42  35 
10  ,42  29 

4  41  15 


,  ,41  47  I 
•  |42  39 
.  I42  32  { 


42  17  ! 
42  28 
41  54, 


S  4? 

4  |42 

9  |42 

5  142 

5  42 

17  I42 

5  42 

1  07 

1  57 

60  57 

2  59 

2  51 

1  10 

1  41 

0  50 

2  03 

1  35 
0  40 


120 

65  MID 

61  |mI0 


10    622  i  7P 


4P  PHYS  OEPT  U  OF  ME    I  2  3  5 
MID  IHAROLD  HAMLIN 
MID  Ut  St  WEATHER  bureau!  2  3  5 

■  *    WEATHER  Bl 
.•  AVER  ILL 


5P 

MAINE  EXP  STATION 

8A 

jK£AT  NORTH.  PAPER 

&P 

iLIVER  W.  HOLMES 

ID 

:ENTRAL  MAINE  POWE 

lU 

RUMFORD  FLS  PWR  CO 

ID 

tVALINfc  A,  WARREN 

lu 

K'UMFORD  FLS  PWM  CU 

5P 

lu 

CENTRAL  MAINE  POWE 

7P 

ALLAN  M.  FRASER 

ID 

U.  S.  COAST  GUARD 

>1«  C.  STEVENS 

ID 

"UBLIC  SERVICE  CO 

jLADYS  M.  UURGIN 

6P 

MEkToN  R,  REYNOLDS 

484  I     I  9P  lUNlON  WATER  PWR  CO 

150  j  6P  )  6P  'CENTRAL  MAINE  POWti 
180       7A  IgEORGE  THOMPSON 

90  '  8A   SA  HOLGSwORTh  *    WHITNE<i'  2  3  ^ 
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NEW  ENGLAND  -  JUNE  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

June's  weather  was  much  drier  and  slightly 
warmer  than  usual,  and  featured  numerous 
severe  storms  and  one  of  the  worst  heat  waves 
In  years.  Thunderstorms  occurred  only  slightly 
less  frequently  than  usual  but  rainfall  was 
inadequate  at  most  stations.   Sunshine  gener- 
ally was  above  the  usual  expectancy,  ranging 
to  much  above  in  the  Boston  and  Hartford 
areas,  while  cloudiness  was  well  above  aver- 
age except  in  those  two  localities. 

Monthly  mean  temperatures  reflected  the  mid- 
month  heat  wave  with  nearly  all  stations 
showing  departures  toward  the  warm  side, 
considering  only  those  with  long-term  compara- 
tive figures.   However,  plus  departures  were 
not  large,  seldom  exceeding  3°,  due  to  the 
compensating  effects  of  the  two  extremely 
cool  periods  that  immediately  preceded  and 
followed  the  hot  one.   These  cool  periods 
actually  were  intense  enough  to  produce  quite 
a  few  negative  departures,  though  not  large 
and  mostly  in  northern  areas  closest  to  the 
cool  air  source.   Monthly  maximum  tempera- 
tures reached  100°  in  Vermont,  at  Bellows 
Falls  on  the  15th,  and  96°  or  higher  in  every 
other  New  England  State.   At  the  other  ex- 
treme, Fabyan,  N.  H. ,  recorded  a  low  of  25° 
on  the  19th  while  sub-freezing  also  occurred 
in  Maine,  Vermont  and  Massachusetts.   Conn- 
ecticut and  Rhode  Island  experienced  minima 
of  35°  and  39°,  respectively,  on  the  same 
date. 

Precipitation  was  variable  and  was  predomi- 
nantly deficient  at  stations  having  long- 
term  means  for  comparison.   Departures  varied 
widely  in  each  State  except  Rhode  Island, 
ranging  from  deficiencies  of  as  much  as  3 
inches  to  a  few  excesses  that  were  mostly 
small.   Monthly  rainfall  totals  ranged  from 
6.90  inches  at  Mt.  Washington,  N.  H. ,  to 
0.79  inch  at  Provincetown  3  N,  Mass.   Mt. 
Washington  also  measured  the  greatest  dally 
amount,  2.55  inches  on  the  3rd. 

WEATHER  DETAILS 

The  end  of  May  warm  spell  carried  over  into 
June  by  only  one  day  in  the  south  but  as  much 
as  five  days  in  the  north.   Canadian  air 
masses  began  moving  southeastward  over  the 
Atlantic  States  on  the  1st  but  had  practi- 
cally no  effect  in  central  and  northern  por- 
tions of  New  England  and  served  mostly  to 
restore  daily  average  temperatures  to  near- 
normal  in  southern  areas  during  the  2nd  to 
7th.   The  8th  was  a  moderately  warm  day  except 
in  extreme  northern  Maine  which  was  consider- 
ably chilled  by  a  small  Canadian  air  mass 
that  brought  one  of  the  month's  few  cool 
spells  when  it  overspread  most  of  New  England 
during  the  9th  to  11th.   Stagnant  high  pres- 
sure that  brought  warm  air  of  increasing 
humidity  from  southerly  regions  in  a  wide 
clockwise  circulation  after  long  exposure 
to  heated  land  surfaces,  resulted  in  a  heat 
wave  of  extreme  proportions  during  the  12th 
to  16th.   Most  stations  recorded  their  high- 
est temperature  of  the  month  on  the  14th  or 
15th  but  a  few  peak  readings  were  recorded 
a  day  later.   Extremely  cool  air  from  the 
Hudson  Bay  region  of  Canada  began  overspread- 
ing the  Northeast  late  on  the  17th  to  break 


the  heat  wave  most  emphatically.   So  much  so 
that  northern  areas  experienced  near-freezing 
temperatures  generally  on  the  19th,  with  a  few 
instances  of  sub-freezing  readings  reported 
as  far  south  as  western  Massachusetts.   In 
sharp  contrast  to  the  h,lgh  90 's  of  the  pre- 
ceding period,  maxima  were  held  down  to  the 
high  60 's  and  low  70 's  during  the  18th  to 
21st  cool  spell .   Summer  temperatures  took 
over  again  on  the  22nd  for  one  day  with  read- 
ings reaching  as  high  as  the  low  90 's  in  a 
few  areas  after  which  cooler  temperatures 
prevailed  during  the  remainder  of  June.   The 
last  two  days  experienced  an  inflow  of  fresh 
Canadian  air  but  the  cooling  was  only  moderate 
so  that  minima  of  the  19th  were  not  seriously 
challenged. 

Most  of  the  month's  precipitation  occurred 
in  the  first  and  latter  parts  of  the  month 
with  a  long  dry  spell  in  between  from  the  11th 
to  20th  in  most  areas .   Northern  Maine  was 
an  exception  -  as  it  often  is  -  due  to  its 
proximity  to  disturbances  and  frontal  zones 
over  the  Canadian  Marltimes  and  the  North 
Atlantic  that  sometimes  have  little  or  no 
effect  on  the  rest  of  New  England.   Although 
the  mid-month  hot  period  was  generally  dry 
the  Greater  Boston  area  was  hit  by  damaging 
thunderstorm  deluges  and  lightning  on  the 
13th.   Northern  Maine  had  a  five-day  dry 
period  from  the  16th  to  20th  but,  otherwise, 
intervals  without  measurable  rainfall  seldom 
exceeded  one  day. 

WEATHER  EFFECTS 

The  mid-month  heat  wave  -  a  week  before  the 
official  beginning  of  summer  -  brought  wide- 
spread discomfort  and  distress  and  apparently 
was  most  severe  in  Massachusetts  and  farther 
south.   At  Westfleld,  Mass.,  2  deaths  and 
several  prostrations  were  attributed  to  the 
heat.   Some  towns  reported  water  shortages 
due  to  the  excessive  drain  on  limited  water 
supplies.   Ocean  and  lake  resorts  were  crowdedl 
and  even  portable  backyard  pools  and  hoses 
were  put  into  play. 

Weather  conditions  earlier  this  season,  freeze; 
and  poor  conditions  for  pollination,  have 
adversely  affected  the  New  England  apple  crop 
to  the  estimated  extent  of  a  45%  over-all 
reduction  from  last  year  and  23%  less  than 
the  10-year  average.   This  will  make  the  apple 
crop  the  smallest  since  the  near  failure  in 
1945.   Probably  declines  since  1955  ranged 
from  well  over  50%  in  Massachusetts  and  New 
Hampshire  to  21%  in  Connecticut.   Most  crops 
were  one  to  two  weeks  behind  normal  schedule 
due  to  cold  weather  In  May  and  later  plantings 
than  usual.   Maine  potatoes,  although  late, 
were  reported  responding  well  to  the  adequate 
moisture  supplies  in  the  important  Aroostook 
producing  area.   Commercial  vegetables  were 
reported  maturing  later  than  usual  but  with 
good  yields  Indicated.   Poor  conditions  for 
hay,  due  mostly  to  the  exceptionally  late 
spring,  have  reduced  that  crop  by  from  3%  in 
Connecticut  to  as  much  as  20%  in  Maine  and 
New  Hampshire. 

The  U.  S.  Geological  Survey  reported  that 
reservoir  storage  of  water  was  about  average, 
and  ground-water  levels  were  generally  below 
average  except  in  two  key  wells  in  Northern 
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Maine  where  above  average  levels  were  observed. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Practically  all  severe  storms  during  the  month 
were  manifestations  in  one  form  or  another  of 
thunderstorms  and  are  reported  below  by  dates. 
For  more  complete  details  see  Cllmatological 
Data,  National  Summary  for  June  1956. 

1st:   Numerous  thunderstorms  caused  widespread 
damage  in  portions  of  Connecticut,  Massachusetts, 
New  Hampshire  and  Maine.   Five  workmen  were 
injured  at  Woronoco,  Mass.,  when  lightning 
prematurely  exploded  5000  pounds  of  dynamite 
on  Turnpike  construction  project.   Twenty-five 
men  were  within  300  feet  of  the  center  of  the 
blast  and  it  is  miraculous  that  none  were 
killed  and  only  5  injured.   The  blast  caused 
$100,000  daaiage  to  construction  equipment. 

1st :   Twelve  or  more  persons  were  injured  and 
$300,000  damage  to  property  resulted  from  the 
severe  thunderstorms  with  small  tornadoes, 
strong  winds,  heavy  rains,  hall  and  lightning 
that  cut  a  northeastward  swath  75  miles  long 
through  central  Massachusetts.   At  Westfield 
a  tornado  with  path  200  yards  wide  and  1  mile 
long  cut  through  a  tobacco  plantation  with 
$175,000  destruction  to  5  curing  bams  and 
much  field  shade  netting  and  supports.   Total 
Westfield  damage  was  estimated  at  $250,000 
while  at  least  $50,000  additional  damage 
occurred  elsewhere  in  the  storm  area.   The 
persons  lnj\ired  were  In  a  circus  tent  at 
Fltchburg  that  "ballooned  up",  pulling  stakes 
and  then  collapsing  on  them.   Several  tor- 
nadoes were  evidenced  by  the  rotary  felling 
of  trees  and  exploding  of  buildings  even 
though  funnels  were  not  seen  in  every  in- 
stance.  Other  storms  on  the  1st  were  too 
numerous  to  describe  in  detail,  causing  dam- 
age of  $10,000  in  Litchfield  County,  Conn, 
(principally  heavy  rains,  Winsted) ;  $30,000 
in  Nashua,  N.  H. ,  by  lightning  fires  mainly; 
$5000  miscellaneous  damage  in  southern  Maine; 
$10,000  by  tornado  at  East  Lebanon,  Me.   A 
funnel  cloud  observed  aloft  at  Worcester, 
Mass.,  caused  no  damage. 

3rd:   Rain  of  cloudburst  proportions  hit 
Sullivan  County,  N.  H. ,  in  the  afternoon, 
causing  $10,000  damage  in  Plainfleld,  Cornish 
and  Claremont,  washing  out  the  Boston  and 
Maine  Railroad  in  two  places  to  cause  the 
derailment  of  one  train,  and  also  washed  out 
some  highways.   Torrential  thunderstorm  rains 
in  the  evening  in  northeastern  Worcester 
County,  Mass.,  washed  out  streets,  flooded 
cellars  and  shorted  phone  cables  at  Leominster 
and  also  disrupted  telephones  at  Sterling, 
Clinton  and  Bolton;  total  damage  $5,000. 

5th:   Heavy  rain  with  hail  and  wind  flooded 
a  factory  at  Fairfield,  Me.,  about  6  p.m.   A 
few  cellars  were  flooded  and  winds  knocked 
out  some  power  lines  in  the  area.   Property 
damage  was  $4,000. 


10th:   An  electrical  storm  in  Fairfield  County, 
Conn.,  caused  $5,000  to  $10,000  damage  between 
3  p.m.  and  9  p.m.   Lightning  strikes  caused  a 
fire  that  destroyed  a  barn  and  its  contents 
of  hay  and  farm  tools  at  New  Milford  and  set 
fires  with  minor  damage  to  two  Hartford  area 
homes . 

13th:   Telephone  and  power  lines  in  southwest- 
ern Maine  were  hit  hard  by  lightning  and  wind- 
felled  trees  about  3  p.m.   Damage  was  estimated 
$25,000.   Two  persons  were  stunned  and  bruised 
by  a  lightning  bolt  at  Auburn,  Me.   Severe 
thunderstorms  hit  many  localities  in  eastern 
Massachusetts  and  extreme  southern  New  Hamp- 
shire around  5  p.m.   Lightning,  wind,  rain 
and  hall  caused  damages  totaling  $100,000. 
Particularly  hard  hit  were  Fltchburg,  parts 
of  Lowell,  North  Chelmsford,  Wilmington,  parts 
of  Tyngsboro,  Dracut  and  other  nearby  areas, 
all  in  Massachusetts.   Most  of  Greater  Boston 
was  affected  by  lightning  and  several  persons 
were  stunned  or  burned.   Six  head  of  cattle 
were  killed  by  lightning  at  Lexington.   Plate 
glass  windows  were  shattered  in  the  suburbs 
as  well  as  in  Boston.   In  all,  over  100  homes 
were  struck  by  lightning  with  scores  of  minor 
fires  resulting.   Streets  were  flooded  and 
traffic  delayed  by  the  heavy  rain.   A  wind 
gust  of  84  mph  occurred  at  Logan  Internation- 
al Airport,  East  Boston. 

15th:   Lightning  damage  in  Maine  amoiinted  to 
$15,000  during  the  afternoon  and  evening, 
mostly  from  fires  set  in  the  Caribou  area. 

16th:   Scattered  afternoon  thunderstorms  in 
parts  of  Middlesex  County,  Mass.,  caused 
damage  amounting  to  $20,000,  mostly  by  light- 
ning set  fires  and  extremely  heavy  local  rains. 
Two  persons  were  shocked  by  lightning. 

25th:   A  severe  thunderstorm  early  in  the 
morning  in  Franklin  County,  Vt.,  caused  $2000 
damage  to  crops  and  gardens  by  heavy  rain, 
and  $3000  loss  of  other  property,  including  8 
dairy  cows  killed  by  lightning. 

27th:   Lightning  about  2  p.m.  set  a  fire  that 
destroyed  a  house  valued  at  $100,000  in  Byram, 
Fairfield  County,  Conn.,  and  knocked  out  100 
telephones  and  power  for  2  hours.   About  4:30 
p.m.  In  Manchester,  N.  H.,  a  tornado  with  path 
only  1/16  mile  long  and  25  yards  wide  caused 
about  $400  damage.   The  funnel  did  not  quite 
reach  the  ground  but  a  heavy  granite  chimney 
cap  was  lifted  and  dropped  through  an  apart- 
ment building. 

FLOODS 

No  main  stream  flooding  was  reported. 

J.  E.  Stork 

Weather  Records  Processing  Center 

Chattanooga,  Tennessee 
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.38 
.60 
.58 

22 
22 
25 

4 
3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

e 

9 
9 

2 

1 
1 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

0 

PORTLAND  WB  AIRPORT     //R 

PRENTISS 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

73.6 
72.5 
70.4 
70.5 
71.0 

50.3 
51.5 
48.9 
48.2 
50.2 

62.0 
62.0 

59.7 
59.4 
60.6 

•  2 

.9 
-  2.5 

94 
90 
91 
90 
90 

13+ 

15 

14 

15 

15 

38 
42 

34 
36 
40 

19 

7+ 
19 

9+ 
19 

141 
139 
185 
188 
155 

2 
1 

1 
1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.51 
1.99 
2.55 
4.26 
1,18 

-  1.81 

-  1.15 

-  .24 

.86 
1.15 

.54 
1.00 

.32 

3 

9 

22 

9 

.0 
,0 
.0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

5 

9 

11 

3 

1 
1 
2 
3 
0 

0 

1 

0 
0 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  I    SSE 

SANFORO  2  NNW 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

73.6 
75.9 
80.1 
74.3 
76.3 

47.8 
50.2 
50.2 
51,2 
49,8 

60.7 
63.1 
65.2 
62.8 
63.1 

•  9 
.5 

91 
94 
95 
91 
94 

14+ 

14+ 

15 

15 

16 

32 

34 
35 
37 
37 

19 
19 
19 
19 
19 

158 
113 
80 
124 
116 

2 

4 

5 

1 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

2.85 
2,44 
2,53 
1.46 
2.54 

-  .59 

-  1,00 

•  69 
,63 
.54 
.27 
.89 

24 

24 

2 

6 

3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 

7 
7 
6 

2 
2 

2 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

WINSLOW                     AM 
WOODLAND                    AM 

76.1 
74.6 

51.8 
48.7 

64.0 
61.7 

.4 
•  0 

95 
96 

16 
16 

40 
39 

9+ 
9+ 

99 
138 

4 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.15 
2,49 

-  ,90 

-  ,67 

,59 

,39 

6 
19 

.0 
•  0 

0 
0 

9 
9 

1 
1 

0 
0 

AVERAGE 

61.6 

2.32 

.0 

MASSACHUSETTS 

ADAMS                       AM 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL                // 

BOSTON  WB  AIRPORT       //R 

75.6 
79.5 
80.3 
76.7 
78.1 

51.7 
56.6 
50.9 
56.5 
59.7 

63.7 
6B.1 
65,6 
66,6 
68,9 

1.1 
2.7 

2.6 
1,7 

93 
95 
93 
93 
97 

15 

14 

14+ 

14 

13 

35 
44 
33 
44 
47 

19 
19 
19 

9+ 
10 

100 
39 
68 
67 
54 

2 

4 
4 
3 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.32 
2.86 
1.68 
2.57 
2,03 

-  2,88 

-  .88 

-  1.61 

-  1.45 

.60 
1.31 
1.00 
1.22 
1,11 

3 

3 

3 

13 

13 

•  0 
.0 
.0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
9 
S 
9 

2 

1 
1 
1 
2 
2 

0 

1 
1 
1 
1 

BROCKTON 
CKARLTON  2 
CHESTNUT  HILL 

79.9 
79.3 
81.2 

54,7 
53.8 
58.2 

67,3 
66.6 
69.7 

1.1 
3.1 

95 
94 
97 

13+ 

14 

14 

42 
38 
47 

20 
19 
9+ 

47 
58 
34 

4 
3 
6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3,03 
2.90 
1.56 

.00 
-  1.86 

1,05 

1,15 

,60 

14 

4 
3 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

9 

7 

4 

2 
2 

1 

2 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1956 


Temperature 

Pi 

ecipi 

otion 

M 

2  1 

• 
< 

III 
III 

1 

X 

1 

a 

& 

£ 
& 

No  o(  Days 

J 

1 

J 

Snow 

.  Sleel 

No 

of  Days 

SUtion 

Men 

Mm 

■a 
<2 

11 

1 

o 
2 

o 

2 
o 

11 

o  * 

°1 

S 

-0 

CLINTON 
COMASSET 
EAST  MAREHAM 
EOGARTOMN 
FALL  RIVER 

AM 
AM 
AM 
AM 

78.6 
79. IM 
74.9 
73.0 
77.3 

57.0 
55. 8M 
55.3 
54.2 
57.9 

67.8 
67.  5M 
65.1 
63.6 
67.6 

2.4 
1.2 
2.1 

95 

91 
91 
93 

15 

17 
17 
13+ 

42 

44 
43 
47 

19 

19 

7 

10+ 

52 
61 
70 
89 
43 

3 
5 
2 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.04 
2.52 
2.41 
1.63 
1.95 

-  2.06 

-  1.46 

-  1.25 

.98 
.82 
.99 
.43 
1.21 

3 
14 

4 
4 

a 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 

1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

FITCMBURG  2  S 
FRAMlNSHAM 
MAVERMILL 
MOOSAC  TUNNEL 
HYANNIS 

AM 
AM 

AM 

81.0 
82.1 
82.1 
77.9 
74.5 

56.5 
56.3 
57.5 
50.6 
54.5 

68.8 
69.2 
69.8 
64.3 
64.5 

2.6 

2.4 

2.2 

.4 

.5 

97 
99 
99 
92 
90 

15 
15 
13 
15 
14+ 

41 
45 
46 
37 
40 

19 
10+ 
9+ 
19 
19 

45 
41 
36 
82 
80 

5 

7 
6 

2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.49 
3.49 
2.21 
2.04 
2,12 

.90 
.21 

-  1.19 

-  2.06 

-  1.05 

1.59 
2.02 

.60 
1.19 

.78 

4 
17 
28 

3 

4 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

s 

0 
0 

4 
2 
2 

1 
2 

1 
1 

0 

1 

0 

KNIGMTVILLE  DAM 
LAHE  COCHITUATE 
LAMRENCE 
LEXINGTON 
LOKELL 

AM 
AM 

80.0 
60.8 
80.1 
79.8 
83.2 

51.6 
55.0 
57.1 
57.7 
57.3 

65.8 
67.9 
68.6 
68.8 
70.3 

2.4 
2.5 

3.6 

95 
97 
96 
95 
99 

15 

14+ 

13+ 

14+ 

13 

36 
43 

44 
44 
45 

19 
19 

9 
19 

9+ 

70 
47 
45 
47 
33 

4 
5 
5 
5 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,67 
2.37 

1.03 
1.70 
1.45 

-  1.04 

-  2.28 

-  1.87 

1.30 

1.04 

.54 

.82 

.38 

3 

14 

3 

13 

4 

,0 
,0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 
1 
1 
0 

1 
1 

0 
0 
0 

MIOOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEV  BEDFORD 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

PLYMOUTH 

R 
R 

76.8 
67.8 
75.4 
75.8 
78.5 

59.2 
53.7 
59.4 
52.0 
57.1 

68.0 
60.8 
67.4 
63.9 
67.8 

-   .1 

2.3 

.9 

3.9 

90 
87 
94 
90 
95 

13+ 
16 

15 
14 
15 

46 

45 
50 
38 
46 

19 
7+ 
9+ 

19 

19 

42 

136 

46 

95 
48 

3 
0 

4 
1 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.83 
2.29 
2.73 
1.76 
1.62 

-  1.63 

-  .95 

-  .42 

-  2.83 

-  1.70 

1.11 

1.46 

.87 

,45 

3 
3 
3 
3+ 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

1 
0 

0 

1 

1 

0 
0 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 
ROCK.PORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 

AM 

72.8 

77.7 
72.8 
74.5 
73.7 

57.0 
54.4 
55.3 

56.5 
55.8 

64.9 

66.1 
64.1 
65.5 
64.8 

2.0 
.6 

88 
94 
91 
94 
92 

14 

14+ 

15 

15 

15 

45 
40 
45 
46 
46 

9 

20 
9+ 
9+ 

18+ 

66 
65 

103 
79 
78 

0 

4 
1 
3 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.79 
2,24 

.88 
1.26 
2.06 

-  2.06 

-  3.30 

,84 
,42 
.58 
,72 

3 
3 
3 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STOCKBRIOOE 
SWAMP SCOTT 
TAUNTON 

AM 

77.4 
83.5 
74.7 
73.7 
79.4 

53.1 
58.7 
51.3 
58.1 
55.0 

65.3 
71.1 
63.0 
65.9 
67.2 

3.3 
3.0 
-   .6 
3.5 
3.1 

92 
97 
86 
93 
96 

15 

IS 

14+ 

15 

14 

39 
46 
37 
46 
39 

19 
19 

19 
10 
19 

73 
18 
104 
74 
50 

2 
6 
0 

3 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.43 

4.16 
2.01 
1.01 
3,10 

-  1.17 

.38 

-  2.54 

-  2.87 

-  ,11 

1,58 

2,18 

.77 

.47 

1.10 

3 

3 
3 
3 
3 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
2 
0 
2 

1 

1 

0 
0 

1 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
HALPOLE 
HALPOLE  1  S 
WEST  CUMMINGTON 

AM 

80.2 
82.3 
78.6 
79.2 
77.3 

50.0 
53.4 
54.3 
55.8 
47.3 

65.1 
67.9 
66.5 
67.5 
62.3 

1.1 

96 
97 
95 
94 
90 

16 

14 
14 
13+ 
14+ 

35 
39 
40 
38 
30 

19 
19 
19 
19 
19 

74 
33 
61 
50 
121 

4 
5 
4 
4 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1,98 
3,05 
1,42 
3,05 
2,17 

-   .48 

,78 
1,79 

,76 
1,10 
1,29 

3 
3 
3 
27 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 

1 
2 

1 

0 

1 

0 

1 
1 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

81.9 
80.3 
77.4 
78.7 

54.0 
57.8 
56.0 
55.8 

68.0 
69.1 
66.7 
67.3 

2.7 
1.1 

95 
95 
93 
94 

13+ 
14 

14 
14 

36 

44 
43 
44 

19 

19 

9 

10+ 

47 
32 
62 
59 

4 
5 
3 

4 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

1,78 
2.98 
2,34 
2,64 

-  2.28 

-  .70 

.46 

,82 

1.79 

2.11 

4 
3 
3 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

1 
3 

1 

1 

0 
0 

1 

1 

AVERAGE 

66.6 

2,21 

.0 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHi.EHEM 
BLACKWATER  DAM 
CAMP  TON 

AM 

R 
AM 

75.1 
75.2 
74.3 
79.9 
77,6 

49.  9M 

49.8 

51.2 

51.0 

49.3 

62. 5M 

62.5 

62.8 

65.5 

63.5 

1.0 
1.3 

92 
94 
90 
96 
96 

14 
15 
14 
14 
15 

32 
31 
33 
35 
32 

18+ 

19 

19 

19 

19 

129 
131 
116 
58 
109 

1 
2 

1 
4 
4 

0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

1,60 
2,08 
2.35 
2.06 
3.31 

-  1.58 

-  1.31 

.50 

.46 

.70 

1.02 

1.13 

24 

28 

24 

3 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 
6 
5 
5 

1 
0 
1 
1 
2 

0 

0 
0 

1 
1 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  OEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

R 
AM 

79.3 
80.4 
77.  9M 
73. IM 
68.6 

51.5 
53.7 
50. 3M 
43. 9M 
46.7 

65.4 
67.1 
64. IM 
58. 5M 
57.7 

1.3 
3.5 

-   .3 

96 
97 
93 
89 
87 

14+ 
15 

13 
14 

15 

37 
40 
31 
25 
29 

19 
19 
19 
19 
19 

81 

55 

90 

211 

228 

4 
5 
3 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1.69 
2.10 
2.28 
2.86 
2.52 

-  1.93 

-  l.»7 

-  1.86 

1.21 
,93 

1,15 
,65 
,53 

3 
3 
3 

3 
9 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

5 

e 

10 

1 
2 
1 
2 
1 

1 

0 

1 

0 
0 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

80.3 
80.2 
77.9 
77.2 
80.4 

51.3 
49.4 
45.7 
51.8 
52.2 

65.8 
64.8 
61.8 
64.5 
66.3 

1,9 

.8 
2.7 

95 
96 

93 
94 
96 

13+ 

14+ 

14 

14 

14 

35 
34 
27 
35 
35 

19 
19 
19 
19 
19 

67 
80 
139 
84 
61 

6 
5 
3 

3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.20 
3.02 
2.77 
3.25 

-   .66 
.02 

1,00 

1,27 

1.80 

.83 

3 
3 
3 

2 

,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 

4 
7 
6 

6 

1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 

0 

LAKEPOKT 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

77.2 

77.6 
74.6 
80.0 

53.1 

50.0 
53.9 
51.5 

65,2 

H 
63,8 

64.3 
65.8 

-  1.5 

95 

95 
90 
95 

14 

14 

14 
13+ 

40 

33 
40 
36 

19 

19 
19 
19 

72 

91 
83 
70 

3 

4 
1 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.37 
2,29 
3,28 
2,04 
2,79 

-  .96 

-  1.16 

.57 

.50 

1.74 

1.20 

.91 

3 

10 
3 
3 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 

7 
8 
3 
6 

2 
1 
1 
1 
2 

0 
0 

1 

1 

0 

MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA  3  N 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PINKMAM  NOTCH 

//R 

51.0 
79.9 
78.8 
77.0 
68.9 

39.2 
51.9 
53.9 
53.5 
48,1 

45.1 
65.9 
66.4 
65,3 
58.5 

.7 
.7 

-   .4 

66 
95 
94 
92 
88 

14 

13+ 

15 

14 

14 

23 
37 
41 
35 
30 

18 
19 

9 
19 
19 

591 
71 
63 
75 

216 

0 

5 
4 
3 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

6.90 
3.51 
1.45 
2,37 
4,44 

.64 

.38 

-   .44 

2.55 

1.13 

.27 

.ee 

1.87 

3 
28 

2 
3 
3 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

T 
0 
0 
0 
0 

1+ 

12 
7 
9 
5 

8 

2 
2 
0 
2 
3 

1 
1 

0 
0 

1 

PLYMOUTH  1  MNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

WINDHAM 

AH 

AH 
AM 

75.9 
76.3 
80.4 
76.2 
81.3 

47.1 
51.4 
50.9 
50,5 

52.1 

61.5 
63.9 
65.7 
64.4 
66.7 

-  1.5 

93 
96 
97 
95 
97 

15+ 

13 

15 

15 

13+ 

30 
38 
35 
35 
36 

19 
19 
19 
19 
19 

142 

105 

75 

85 

61 

3 

4 
4 
4 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.14 
2.10 
2.78 
3,12 
2,58 

-   .30 

1.10 
.86 
,94 
.87 
,09 

3 

27 
3 
4 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
4 
9 
9 

3 

2 
2 

2 
1 

1 

0 
0 
0 
0 

W0LFE80R0  FALLS 
WOODSTOCK 

79.7 
76.0 

51.6 
49.6 

65.7 
62.8 

96 
93 

14 
14 

36 
33 

19 
19 

60 
118 

4 
3 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

1.77 
2.25 

-  1.57 

,50 
1.05 

3+ 
3 

.0 
.0 

0 
0 

5 

6 

2 
1 

0 

1 

AVERAGE 

64.0 

2.55 

.0 

RHODE  ISLAND 

SLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

R 

70.4 
79. 5M 
77.0 

55.4 
55. 2M 
54.2 

62.9 

67.  4M 
65.6 

-   .1 
2.0 

88 
96 
93 

15+ 

14 

13 

46 
43 
39 

18+ 

20 
19 

104 
51 
66 

0 

4 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1.50 
1.98 
2.31 

-  1.36 

-  1.16 

.55 

1.31 
.86 

3 
3 

4 

.0 
.0 

,0 

0 
0 
0 

4 
3 
6 

1 
1 

2 

0 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


NEW  ENGLAND 
JUNE   1956 


Temperature 

Precipitation 

«  6 
<  2 

E  1 
II 

1 
i 

Q  u.  i- 

1 
at 

X 

1 

1 

1 

& 
$ 

1 

No  o!  Days 

H 

III 

as  g 

>- 

s 

1 

0 

1 

Snov> 

,  Sleet 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

M„J 

2 

ll 

2  g 

1 

2 

o 

1 

5 

^1 

g  } 

.  o 

SS 

0  > 

o  > 

•ol 

s! 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 

77.3 

56.9 

67.1 

1.5 

94 

13+ 

45 

19 

52 

~5 

~0 

~0 

~0 

1.57 

-    1.60 

,92 

3 

.0 

0 

~~4 

~T 

0 

AVERAGE 

65.8 

1.84 

.0 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

AM 

60.8 

54.0 

67.4 

100 

15 

39 

19 

47 

4 

0 

0 

0 

2.92 

-   .64 

1.17 

3 

.0 

0 

3 

1 

BENNINGTON  2  NW 

78.1 

52.7 

65.4 

92 

15 

36 

19 

59 

2 

0 

0 

0 

1.93 

.64 

28 

.0 

0 

1 

0 

BLOOMFIELD 

76.'. 

48.3 

62.4 

2.8 

93 

14 

30 

19 

118 

2 

0 

2 

0 

3,20 

-   ,68 

1.31 

1 

.0 

0 

10 

1 

1 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

R 

75.6 

54,1 

64.9 

-   .6 

92 

14+ 

38 

19 

66 

2 

0 

0 

0 

2,92 

-   .65 

.83 

3 

.0 

0 

1 

0 

CAVENDISH 

80,4 

47.1 

63.8 

.7 

94 

14 

29 

19 

93 

4 

0 

1 

0 

3,20 

-   .63 

1,58 

3 

.0 

0 

2 

1 

CHELSEA 

AM 

77.3 

44.6 

61.0 

-   .4 

95 

15 

29 

19 

146 

3 

0 

3 

0 

2.27 

-  1.07 

.64 

3 

.0 

0 

1 

0 

CORNWALL  1  N 

77.7 

52.3 

65.0 

-   .2 

91 

14+ 

35 

19 

72 

2 

0 

0 

0 

2.23 

-  1.18 

.75 

3 

.0 

0 

2 

0 

DORSET  1  S 

77.8 

49,1 

63.5 

91 

14 

30 

18 

93 

3 

0 

1 

0 

2.83 

l.lo 

10 

.0 

0 

2 

1 

EAST  BARNET 

AM 

74.1 

50.8 

62.5 

-  1.2 

92 

15 

34 

19 

126 

2 

0 

0 

0 

2.95 

-   .35 

.70 

24 

.0 

0 

2 

0 

EN0SBUR6  FALLS 

76.4 

50.1 

63.3 

.7 

93 

14 

32 

19 

102 

2 

0 

1 

0 

2.21 

-  1.97 

.48 

25 

.0 

0 

0 

0 

LEMINGTON 

72.2 

46.9 

59.6 

90 

14 

28 

19 

184 

1 

0 

2 

0 

3.15 

.49 

3 

.9 

0 

11 

0 

0 

MIDDLESEX 

AM 

76.2 

49.7 

63.0 

94 

15 

33 

19 

105 

2 

0 

0 

0 

2.65 

.64 

3 

.0 

0 

2 

0 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

74.1 

49.6 

61,9 

91 

14 

33 

19 

124 

1 

0 

0 

0 

2.12 

.63 

3 

.0 

0 

1 

0 

MOUNT  MANSFIELD 

61a4M 

M 

78 

14 

0 

0 

0 

3.71 

.95 

3 

.0 

0 

3 

0 

NEWPORT 

74.3 

48.4 

61,4 

-  2.1 

94 

14 

32 

19 

139 

1 

0 

1 

0 

2.49 

-   .94 

.59 

29 

.0 

0 

2 

0 

NORTHFIELO  NORWICH  UNIV 

78.3 

48,3 

63,3 

2.0 

93 

14 

31 

19 

93 

3 

0 

2 

0 

2.26 

-   .91 

1.11 

3 

.0 

0 

1 

1 

RANDOLPH 

77.2 

51,3 

64.3 

94 

14 

32 

19 

83 

3 

0 

1 

0 

1.04 

3 

.0 

0 

1 

1 

READSBORO  1  SSE 

AM 

78.3 

49,2 

63,8 

92 

15+ 

35 

19 

97 

2 

0 

0 

0 

2.30 

-  1.89 

1.44 

3 

.0 

0 

1 

1 

RUTLAND 

76.9 

53.3 

65.1 

.9 

90 

14 

36 

19 

65 

1 

0 

0 

0 

3.22 

-   .72 

.71 

3 

.0 

0 

11 

1 

0 

ST  ALBANS  BAY 

75.7 

55.7 

65.7 

92 

14 

40 

18 

71 

1 

0 

0 

0 

3.41 

.67 

25 

.0 

0 

4 

0 

SAINT  JOHNSBURY 

78.5 

50.9 

64,7 

.7 

95 

14 

34 

19 

79 

3 

0 

0 

0 

2.03 

-  1,27 

.36 

9+ 

.0 

0 

0 

0 

SOMERSET 

AM 

70.7 

46,4 

58.6 

1.0 

85 

15 

31 

19 

203 

0 

0 

1 

0 

3.83 

-   ,56 

1.20 

3 

.0 

0 

3 

1 

VERNON 

AM 

80.6 

51,9 

66.3 

96 

14+ 

37 

19 

61 

4 

0 

0 

0 

3.14 

-   ,46 

1.76 

3 

.0 

0 

1 

1 

WEST  BURKE 

AM 

75.1 

45,1 

60.1 

92 

15 

29 

19+ 

184 

1 

0 

3 

0 

2.34 

-  1.06 

,40 

9 

.0 

0 

0 

0 

WILDER 

AM 

79.3 

49,8 

64.6 

97 

15 

37 

19 

78 

4 

0 

0 

0 

2.96 

-   .01 

.88 

3 

.0 

0 

2 

0 

WOODSTOCK  3  ENE 

76.3 

49.1 

62.7 

,1 

93 

14 

33 

19 

114 

3 

0 

0 

0 

3.19 

-   .25 

1.89 

3 

•  0 

0 

» 

1 

1 

AVERAGE 

63.4 

2.78 

•  0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Day  of  month 


13      14       15 


22      23      24 


25      26      27      28      29      30 


■AKEKSVILLE 
ULTIC 
BABKHAMSTeo 
MACON   FALLS 

MlOfiCPOfiT   MB    AP  R 

UISTOL    ]   > 

aaoOKLVN 

BULLS  8RI0CE    DAM 
•URLINGTOM  R 

COCILAPONSET   RAfM£R   STA 
COLLlNSVILLE    1    S 
CR£AM   HILL 
OANBURV 
OAVSON  LAKE 

OERBT 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE    RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

iROTON 

HARTFORD   BRAINARO  FLO//R 
HARTFORD   MB    AIRPOAT  R 

ICMLOCKS   RESERVOIR 


2«M|  .10      lis    !•» 

>i30  .BS      •%»    1*10 

2i7B  .SB    !•» 

2.t3  .27      iW    1.29 

2.72  .BO      .9B 


l.BOJ 
AiOB 
3.7» 
Atl* 
9.01 

9.»* 
4«3« 
l.Al    1 

9.71 


3.9B 
2.29 
2.39 


i20 


•  «1 


•  20 


.99  I'M 

•IB  1.01 

.39  1.22 

.21  1.B3 


.«2      .«0    1.13 


KENT 

A 

91 

.91 

•  11 

.29 

LAKE   KOMOMK 

3 

«A 

•  10 

1.90 

LAUREL   RESERVOIR 

2 

BB 

.OB 

•  22 

.17 

HANCHESTER 

3 

7A 

•  32 

•  W 

.99 

MANSFIELD   HOLLOW 

DAM 

3 

OB 

.10 

•  13 

•  93 

MEAD  POND   RESERVOIR 

3 

11 

.07 

•  «3 

•  32 

MIOOLETOHN   M8 

3 

B* 

•  K 

•  12 

.13 

NiOOLETOWh    h    M 

MOtAVK    HAHQEH    STA 
MOUNT    CARMEL 
NATCHAUG    RAN&£R    STA 

(UT>4AII   HALE    ST    FOREST 

MEM    HARTFORD 

PIEV    HAVEN    MB    AIRPOAT 

NORFOLK    2   SM 

NORTH    BRAMFORO 

mUTH    fiillLFORD 
ittRwALK   GAS    PLANT 
NORWICH    »    SM 
PACHAU6  FOREST 
»eO«n.ES   RANGER    STA 

PROSPECT 
PUTNAM 
PUTNAM   LARE 
ROCKT    RIVER   0AM 

•OUIC   PONO 

SALtSeuRT 

SAU«ATlKK   RESERVOIR 

StCPAUC   DAM 

SHUTTLE   MEAOOM    RESVR 

STA^FORO    SPfilNGS 

STAMFORD    3    N 
STEVENSON    DAM 
STOfUS 
THONASTON 
THOMPSONVILLE 

TORRINQTON 

T0RRIN4JTON    2 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

VEPAriAUC    RESERVOIR 

VESTBROOK 

MEST    HARTFORO 
WEST   HARTLANO 
«HI«VILLE    RESERVOIR 
WHITNEY    LAKE 
WI6VAM   RESERVOIR 

WlLLlHANTIC 
VOLCOTT  RESERVOIR 

voooeuRv  3  M 


HOOSEHEAO 

QLO    TOWN 

OLD    TOWN    CAA    AIRPORT 


PORTLAND 

PCSTLANO   HB    AIRPORT 

PftEMTISS 

PteSttJE    ISLE 


•26  1<2« 
•  77  l.M 
■10  1*93 


3.*« 

.09 

•  OB 

1.B2 

2>0B 

• 

1.42 

3>10 

•  31 

•  B2 

1.17 

3.B1 

.70 

•  44 

1.B3 

3>01 

•  44 

•  10 

•  71 

l.»l 

•  00 

•  22 

1.24 

A.OB 

.B7 

•  3« 

1^31 

2<»9 

.13 

•  37 

1.18 

2.13 

.22 

.03 

1^03 

2.11 

.00 

•  34 

1^14 

3.92 

1.12 

.30 

1^29 

A.19 

1.09 

•  31 

U73 

^•00 

.20 

•  49 

2^10 

2.43 

.10 

•  37 

1.03 

3.3B 

.10 

•  BB 

1.92 

3.A2 

.93    1 

•  OB 

1.12 

3>49 

.09 

•  98 

■  9« 

A.  00 

.02 

•  92 

2>0B 

2ill 

.74 

• 

•  87 

2.AB 

.90 

•  B4 

•  89 

3.30 

.44 

.40 

1^90 

2.92 

.09 

.28 

1.41 

2.B7 

.09 

1.79 

A.09 

■  93 

.18 

1.B3 

!ECORD 

MISSING 

4.90 

1.23 

•  39 

1^49 

2.91 

•  03 

•  09 

1.60 

3iB0 

1.09 

•  4B 

1^09 

2.87 

.00 

•  U 

1^81 

3iSS 

.90 

•  39 

1^92 

4a6a 

•  99 

•  BO 

1^02 

AUBUSTA  CAA   AIRfOST 

1.S9 

BAN«0«   OOH   FIELD 

1^91 

BAR   HARBOR 

2^92 

BELFAST 

1>22 

BRASSi/A   DAM 

2^«0 

BR10«T0N    1    NNH 

2^08 

BRUNSMICK 

1.12 

CARIBOU  MS   AIRPORT         //R 

3.39 

CORIWU 

2.00 

EASTPORT 

2.30 

EAST   SANGERVILLE    9    S£ 

2.34 

EAST  HIKTHROP 

2.60 

ELLSMORTH 

1.92 

FAR|<IH«T0N 

2>93 

FORT  FAIRFIELD 

2. 83 

FORT   KENT 

4.10 

SARDIWR 

1.97 

BILEAC 

2.91 

BREEInlLLE 

2^89 

MIRAN   2    S 

2^12 

HOULTON    OUk    AP 

3^48 

HOULTOM    1    HE 

3>21 

JACKMAN 

3.38 

JOHESBOCO 

2<4« 

LEKISTON 

2.34 

LONS  FALLS   OAH 

2.SB 

MACHIAS 

2.49 

MAOISOM 

2^97 

HI  DOLE  DAM 

1.92 

•ILLIMOCKET 

2^02 

MILLIHOCKET    CAA    AP 

2^07 

MILLIHOCKET    OAH 

2^2B 

3« 

12 

91 

99 

99 

See  Reference  Notes  Folio 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

^ 

Day  of  month 

1  1  2  [  3j 

4 

5    6 

7   8  1  9 

10  1 

11  1  12 

13  {  14   15 

16 

17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  T  23  r 

24 

25  1  26 

27 

28 

29  1  30 

31 

IIIPOa£NUS  OAM 
ROCIOAND 
ROXBURY 
RUHFORO  3  SH 
RUHFORD  1  SSE 

UlS 

2.17 

2.a> 

2.M 

.09 

.09 
.99 
•  09 

•02   .2| 

•  99 

•  67 

•  99 

.32 

.05 
.19 
.13 

.16   .93 
.02 

•  12      1^00 

T 

•  06 
•20   ^27 
•03   ■19 

:5! 

.20 

•  09 

•  07 

:ii 

•  30 

•01  •og 

T 

•  01 

•  09 

•  96 

•  14 

•  99 

•  39 

•  91 

•  01 

•  07 

•  42 

•  9« 

•  61 

•02  ,»2 

•  09   •» 

•  04 

•  U 

•  12 

.07 
.01 
.47 
.11 
.94 

T 
•  03 

•10   •OT 

•  07 

•  04 

•  01 

SANFORD  2  NNW 
SOUTH  ANOOVER 
SOUA  PAN  DAH 
THE  PORKS 

UNITY 

2,ii 

2.»1 

1|T« 
U*4 

.23 
.» 

.U 

•  94   •SO 

•  61 

■  02   T 

•  03 

•  02 

•  94 

•  10 

•  20 

•  07 

.11 

.10   .27 

•  19 

•  11 

•14  ,22 

•  47 

•  11 

T 

•  19 

•  09 

•  05 

•  14 

.03 

.19   .03 
.21 

.09 

•09  •o: 

1^11   T    •OO 

•  09 

•  34 

•  21 

T 

•  07 

•  09 

•47   ^12 

•  09 

•  01 

•  91 

T 

•  31 

•  49 

•  11 

•  U   ^04 
.19 

.11 

.19 

•  41 

•  21 

r 

•  03 

•  04 

•  09 

•  01 

•  09 

•19   •Ol 

T 

UPf>ER  DAM 

WEST  BUXTON  2  NNW 

■EST  ENFIELO 

WINSLOW 

WOODLAND 

2>:i 
aiis 

2.49 

.99 

.49 
.20 

•  12 
•01   ^99 

•  13 

•  10 

.33 

.19 
.20 
.22 

.20 

.27 

T 

.01   .59 

.04 

.24 

•  92 
.92 

•  10 
•  19   •M 

•  10 

•  42 

•  07 

•  19 

.19   .02 
.09   T 

.27   .09 

•  34 

•  07 

•  06 

•  9« 

•  10 

•  10 

•  28 

•  19 

•  02 

•  05 

T 
•  04 
•06   ,12 

•  64 

•  07 

•  21 

T 

.02 
.16 
.17 

•  19   T 

•  39 

•  22 

•  09 

•  22 

•  30 

•  27 

T 

•  13 

•  07 

•  10 

MASSAa4U&ETTS 

ADAMS 

AMHERST 
ASHBURNHAM 
ASHLAND 
ATHOL  3  E 

li32 
2>8« 

2<<>0 
1>M 

.07 

•  40 

•  19 

•  92 

•  23 

•06   •OO 
•43  l^ll 
•36  1.02 
.03   .29 
.32   .93 

.03 

.92 

•  49 

•  16 

T 
T 

•  02 

•  02 

•  21 

.03 

T 

.18 

•  27 

•  02 

•  24 

•  02 

•  24 

•  04 

T 
T 

■  99 

■  92 

■  02 

T 

T 
•  01 

T 

•  01 
T 

•  01 

T 

•  03 

•  04 

T 
•  40 

•  19 

•  90 

•  09 

•  10 

BEECHWOOO 

BELCMERTOHN 

BIRCH  HILL  OAM 

BLUE  HILL             // 

BOSTON  WB  AJRPORT     //R 

>aO'> 

4.e2 

2,i7 
3a03 

.70 
.90 
.10 

.51 

•98  1<49 

•09  1^00 

•  97 

•91  •Ba 

•  44 
.20 
.10 
.32 

.03 

T 

•  03 

•01   •13 

T     T 

T 

.01 

.01 

•  02 

•  24 

•  27 

•  01 

T 

•  77 

1^22   ^92 

1^11 

•  01 

•  01 

T 

•  44 

•  47 

T 
T 

•  02 

•  10 

T 

•  09 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 
T 

•  10 

•  07 

•  09 

•  36 

•  03 

T 
T 

•  02   lOl 

T 
T 

BOYLSTON 
BROCKTON 
CHARLTON  2 
CHATHAM  LTSTA 
CHESTER 

2iS3 
3.03 

2.»0 
1.1« 
2.11 

.92 
.03 
.12 

.17 

•  39 

1^03 
.40   .70 
•20  t3i 
•29  1^11 

1.99 
•  39 

1.15 
.30 

.02 

.11 

T 

.01 
.12 

.07 
T 

•  07 
.11 
.21 

1^05 
.92 

T 
•  01 

T 

T 

•  12 

•  09 

■  06 

T 

•  01 

T 

T 
T 

T 
•  31 

T 
.11 

.10 
.32 

.02 

.24 

•  13 

CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 
COL 06 ROOK 

i.ag 

l.M 
2.0'> 
2.S2 

.48 
.31 

•  04 
.92 

•  63 

•20   .92 
.60 

.24   .99 
•  93 

• 

.03 
.44 
.94 
.35 

1.31 

•  02 

.02 

.01 
.02 

.02 

T 

.37 
.03 

.08 
.02 
•  19 

•  10 

•  02 

•  92 

•  11 

•  03 

•  10 
.04 

T 

•  02 

•  •« 

.16 

•  09 

.06 

•  04 

•  99 

T 

EAST  PEPPE8ELL 
EAST  WAR5HAM 
EOOARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURO  2  S 

1.12 

2.*1 
1.63 

l.as 

•  11 

•  01 

•  39 

•99   •60 
•01   ^32 

•05   •lO 
•03  1.21 
.24   .95 

.60 
.99 
.43 

•  13 

1.59 

•  04 

•  15 

T 

.52 

T 

T 
.93 

T 
T 

.03 

•  19 

T 

•  W 

•  02 

•  17 

•  20 

•  43 

•  03 
•  02 

•  IB 

•  01 

.13 

T     .02 

.08 
.12 

•  11 

T 

•  12   T 

■  14 

T 

•  34 
■  32 

•  07 

•  09 

•  03 

•  02 

•  U 

•  09 

•  17 

•  21 

•  04 

•  19 

•  12 

T 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

3. lit 

3.*7 
2.S2 

3.07 

2. Be 

•  49 

•  81 

•  47 

•  49 

•  90 

•02   .26 
.45 
•19   .72 
.32   .62 
.29   .95 

•  94 

•  93 

•  14 

•  94 

•  17 

.02 

.01 
.03 

T 

.01 

T 

.02 
.01 
.21 
.19 

.19 

•  99 

•  33 

T 

•  01 

2.02 

•  69 

•  21 

•  90 

•  27 

T 

•  09 

•  01 
T 

•  02 

T 
T 

•  03 

•  03 

•  09 

•  19 

•  42 

•  19 

HATCHVILLE 
HAVERHILL 
HEATH 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 

2.96 
2.21 

2.T* 
1.71 

2.04 

•  1* 

•  42 

•  04 

T     .20 
T     .39 
.12  1.73 
.79  2.01 
.03  1.19 

1.25 

.51 

.11 

T 

.10 

•  04 

T 

•  01 

.01 
.02 

.04 

.01 

.11   .02 

.17 

.21 

•  30 

•  03 

•  07 

•  41 

•  02 

•  10  T 

T 

•  09 

•  23 

•  02   T 

•  01 

•  07 

•  19 

•  02 

•  01 

T 
T 

•  19 

•  01 

•  76 

•  60 
.10 

•  21 
.26 

•  04 

•  02 

HUBBARDSTON 
HYANNIS 
IPSWICH 
JEFFERSON 
KNIGHTVILLE  DAM 

3.47 
2.12 
1.70 
2.16 
2.>7 

1.12 
.19 

.30 

.43   • 
.09   .56 
.53 

.10  1.30 

.47 

•  78 

•  49 

1^89 

•  07 

•  23 

•  05 

•  04 

T 
•  02 

.19 

•  04 

•  08 

•  11 

•  29 

•  01 

•  22 

•  02 

•  01 

•  09 

•  26 

•  03 

•  03 

•  34 

•  05 

•  05 

•  94 

•  39 

•  10 

•  12 

.06 
.12 
.19 

•  02 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

MANSFIELD 

2.37 
1.03 
1.70 
1.49 
2.19 

•  99 

T 

.02 

.70 

•  02   • 
T     ^54 

•  35 

•  31 

•  93 

•  39 

•  06 

•  49 

•  16 

•  48 

T 

T 
T    T 

T 
T 

•  12 

•  02 

T 

.01 

.14 

T 

1.04 

•  02 

•  92 

T     •29 

T 

T 

•  07 

•  01 

.26 

.04 

•  02 

•  01 

•  02 

T 

T 

•  03 

•  07 

T 

•  06 

T 

•  30 
T 

•  12 

.09 

T 

.10 

.03 

•  14 

HIDDLEBORO 
MIDDLETON 
MILFORO 
MILLBURY 
MONTAGUE  CITY 

1.93 
2.70 
2.91 
2.72 

RECORD  MISSING 
.44   .39   • 
.83        .43 
.99   .19   .08 
.43   .22  1.79 

•  69 

•  70 

•  74 

•  02 

•  03 

•  02 

•  02 

T 

.07 
.02 
T 
.19 

•  18 

T 

.09 
.40 
T 
.19 

•  02 

T 

•  11 

•  03 

.09 
.09 

•09 

MOUNT  WACHUSET 
NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 
NEW  BEDFORD 
NEWBURYPOAT 
NEW  SALEM 

2.32 
2.29 
2.73 
1.99 

6.17 

.04 
.99 

•  21   • 
•01  l^ll 
1^46 
■  90 

•70  1^40 

l^OO 
.12 
.75 
.65 
.19 

T     T 

•  94 

•  13 

•  02 

•  31 

•  01 

•  03 

•  04 

•  20 

T 
T 

T 

.08 
T 

.09 
T 
1.10 

•  50 

•  10 

T 

•  04 

•  02 

T 

•  14 

•  29 

•  01 

•  40 

•  01 

•  01   T 
.41 

T 
•  09 

.23 

.44 
l.»l 

T 

NOfiTHBRIOOE 
PELHAM 
PELHAM  2 
PEMBROKE 
PERU 

2.U 
4.19 
4.03 
2.91 
2.92 

•  99 

•  71 
.92 
.49 

1.02 

•09   •«! 
■79  li64 
.67  1.62 
T     • 
.20   .99 

.44 

•  05 

1^04 

•  01 

T 

•  02 

•  01 
.01 

•  04 

•  21 

•  21 

•  01 

•  51 

•  SO 

T 
.19 

.20 

.04 
•  09 

•  20 

•  02 

•  04   T 

•  02 

•  01 

•  02 

•  01 

T 

•  10 

•  43 

•  17 

•  01 

•  36 

•  21 

PETERSHAM  i»  N           R 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT   R 

PLAINFIELO 

PLYMOUTH 

PRINCETON 

4.96 
1.79 
2.S2 
1.92 

3.14 

•  79 

•  56 

•  29 

•47  1^20 

•13   ^97 

■19  1^53 

•  45 

1^00   • 

•  41 

•  13 
.45 

1.55 

T 

T 
T 

•  30 

T 

•  12 

.09 
.33 

T 
.14 

.05 

•  33 

•  09 

•  07 

•  13 

T 

T 
•  02 

•  01 

•  04 

T 

•  05 

T 

•  24 

•  12 

•  12 

1^78 

•  13 

•  21 

•  17 

PROVINCE TOWN  3  N 
0UAB8IN  INTAKE 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 

•  79 
4.94 
2.24 

•  99 
1.26 

•  99 

•  03 

• 
•70  1^20 

•  94 
T     ^42 
•01   •59 

•  39 

•  15 

•  65 

•  21 

•  29 

•  01 

.04 

T     T 
T     T 

•  05 

•  02 

•  01 

.91 
.22 
.02 
,12 

•  07 

•  01 

•  04   T 

•  09 

T 

•  19 

•  72 

•  16 

•  13 

T 

•  02 

•  03 
.09 

T 
T     T 

•  12 

•  01 

•  02 

•  01 

T 

•  05 

•  05 

•  17 

•  75 

•  11 

•  09 

•  02 

.14 

SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SDUTHBRIOGE  3  E 
SOUTH  EGREMONT 

2^06 
2^40 
2<4> 
3.39 
2.29 

•  22 

•  39 

•  20 
.22 

•04   ,72 

•  72 

•10  1^99 

•30  ••49 

l.OO 

•  49 

•  84 

•  09 

•  18 

•  07 

T 

•  02 

T 

•  09 

•  U 

•  02 

•  94 

•  19 

•  04 

.09 

•  04 

T 

•  04 

.19 

.06 

•  14 

T 
.02 

•  34 

•  14 

•  04 

•  02   T 

•  67 

•  12 

•  07 

•  17 

•  13 

•  16 

•  13 

.37 

SPOT  POND 

SPHINGFIELO  ARMORY 
STERLING 
STOCKBRIOee 
SWAMPSCOTT  ■ 

1.89 
4.19 
>>19 

2.01 
1>01 

.44 
.19 

.07 

•  40 
•97  2^19 
•  21   • 

■14   ^77 
T     ^47 

•  93 

•  01 
2^27 

•  37 

•  04 

•  04 

T 
T     T 

•  20 

T 

•  02 

•  24 

•  U 

•  29 

•  07 

•  09 

•  10 

•  03 

.22 
.03 
.11 

•  03 

•  01 

T 
T 

.01 

T 
T     .04 

T 

•  17 

T 

•  51 

•  04 

•  10 

•  49 

•  22 

•  12 

T 

.01 

TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 

I^IO 

1.99 
3.0S 
1.42 
3.99 

.39 

.M 

•  92 

T    1^10 
•00   .79 
•07  1^79 
T     ^74 
•  00 

•  97 

•  17 

•  21 

•  42 

T    T 
T     .Q2 

•  10 

T 
T 

•  04 

•  28 

•  10 

•  02 

.11 

.17   T 
.05   T 

T 

•  91 

•  19 

•  42 

.01 
.09 

.92 

•  03 

.09 

.07 

T 

•  09 

•  09 

•  46 

•  19 

•  07 
1^10 

•  49 
■  16 

T 

•  11 

.11 

T     T 

WARE 

WARE   2 

WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST  CUMMINGTON 

1.92 
I.IJ 

2.29 
2.99 

2.17 

•  99 

•  99 

•  41 

•  29 

•  09 

•>4   ^04 

•  M  1^10 

•  U  l^OO 
•00   .53 

.17  1.20 

•  oe 

•  03 

•  99 

T 

T 

T 
•  23 

•  11 

•  30 

•  21 

•  02 

•  18 

T 

.49 

.40 
.11 
.19 

.04 

T 

.02 

.02 

•  02 

•  19 

•  19 

•  39 

•  40 

•  15 

•  11 

•  03 

.11 

•  04 

WESTFIELD 
WESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WEST  RUTLAND 

1.79 

1^79 
1^S2 
2^99 

•  33 

•  01 

•  19 

•  90 

•  90 

•99   ^74 

•  39 

•21   ^02 

•71   ^82 

1^79 
•  49 

T 
1^29 

T 

T 
T 

T 

•  02 

•  16 

•  24 

T 

•  13 

.10 

•  76 

•  19 

.09 
T 

•  07 

•  12 

•  09 

T 
T 

T 

T 

•  04 

T 

T 
•  21 

•  14 

•  09 

•  19 

•  13 

•  10 

•  13 

WINCHENOON 

WORCESTER  CAJl  AIRPO«T 

WORCESTER 

2^14 
2^»4 
2.94 

•  14 

•  21 

•  04 

•13   ^77 
•11  1^79 
•  M  2<11 

•  27 
.01 

•  14 

T    T 

T 

•  04 
.99 

•  17 

•  01 

•  14 

T 

■  01 

T 

T 

T 
T 

.01 

T 
T 

•  04 

T 

T 

.05 

T 

•  11 

•  IS 

•  22 

see  Reference  Notes  Following  station  Inde 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


8        9 


10       11      12      13      U 


15 


16       17       IB       19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30 


NCV  NM#$Hllie 


•ATM   2   SN 

MM  TON 


ton    bUVIMS    FALLS 

MAOFOSO 

8UCII.S   COMER 

CAfl'OM 

CAMMOM   tOJMTAlN 

CENTER  HAJtaOft 
CLAREMONT 

COMCOftO    MS   AIRPOfiT 
OiaVlLL£    NOTCH 

DUBLIN 

EAST  0EERIN6 
EASTMAN    FALLS    DAM 
EMOL 

'AflYAN 

FIRST    CONN    LAKE 
FITZMILLIAM    )    SW 

FRAMU.IN    1    N« 
FRAMU.IN    FALLS    0AM 
6ILMANT0N 


LAJLEPOttT 
LAAEPOftT    2 

LANCASTER 

LEBAMON    CAA    AIRPOAT 

LllfCOLN 

lUC    DO«ELL    0AM 

HAMOCSTER 
MAALOM 

MASSA8ESIC    LAKE 
ME&IDEN 

MILAN    7    N 

HiLFOItO 

IttUNT   HASMIN6T0N 

MASMUA    i    N 

•«lfPO«T 


01 

■  •01 

•  93 

29 

1.02 

•  90 

•  8» 

•  19 

111] 

•  99 

1.0« 

>%» 

02 

uoa 

•  99 

0* 

•  M 

•  99 

1.21 

.09 

9.02 
1^0« 
2.77 
l.»9 
1.29 1 

2.97 

2il* 
2>2< 
)|28 
9^0k 

2>29 

liS3 


li*9 

•  •90 


.09       ^22 

•Ot       •OS 


•  U|     .17 


KYMOUTM     1    MNW 

9.1* 

1^10 

"CBTSMOUTIl 

2^10 

T 

.94 

SOUTH  OANauRY 

l^»9 

•  99 

SWfTll   LYKOCBORO 

•  •03 

l^t4 

lOUTM  WEAHE    1    S£ 

2^>* 

•  03 

1.09 

SMJIV   MOUNTAIN    0AM 

2.79 

•  09 

tU 

•  9* 

TAXdOdTN 

2^B1 

•  02 

.29 

T«OY 

9^02 

•  A9 

•  07 

• 

•ALMLE    2 

2^1« 

.03 

•  09 

1.10 

•EST  ICNNIKEI) 

2.19 

T 

•  9* 

.90 

.EST    LEBAMON 

>.12 

.10 

•  90 

■  EST    RUMMEV 

!.•• 

T 

T 

•  BB 

■rtlTEflELO 

l.ao 

T 

.08 

•  ILMOT 

a.M 

.02 

•  0« 

•  89 

■  :ttOKAM 

2.99 

•  09 

•  09 

•  U 

ni.'t»oao  FAU.S 

1.77 

•  10 

•  90 

rtOOSTKK 

2.29 

T 

1^09 

V0«K   PONO 

2.2* 

T 

«n00e    ISLAND 

AMTIN 

2.12 

.70 

BLOCK    ISLAND    MB    AP             ft 

1.90 

.20 

.99 

UEENVILLE 

i.oa 

T 

T 

1.31 

UNSSTON 

2^91 

.41 

PBOVIOCNCE    IIB    AIIU>oeT      B 

1^97 

T 

•  U 

•  92 

VEBMONT 
a  RBE 

dCLLOHS  FALLS 
BCNNINGTON   2    NM 
3«T(CL 
9L00MFIELD 

iUSLIMSTON   MB    AIRPOAT 
UMAMt 

:avenoisn 

3CL9EA 

nilTTENOCN 

IOMmALL    1   N 
>A»1LLE 
)0«SET    1    S 

lAST  BARNET 
:N09«U*t   FALLS 

:S4CX   JUNCTION 
WLMAN 

'yNTINBTON   CENTER 
.EHIIHTON 
•ANCNESTER   CENTER 

UBSl^IELD 

•-rs  "ILL 

<    INOOE   FALLS 

•IDOLESEX 

CNTFELIER    CAA    AIRPORT 

•XINT  NAHSFIELO 

tEMPOBT 

«»T»1ELI>    NOSMICH    UNIV 

OBTN   SFBINVIELO 

'ERU 

'LTMOUTM   UNION 
iAWCLPN 
•AIOOLPM   CENTER 
-EAOINB   HILL 
EAOSBOao    1    SSE 


•02      .01    1^17 


9.22 

2.23 
3.02 

2.83 
2.99 

2.21 

U89 


2^49 
2^29 

1^«0 


•02      ^02    1.44 


.09 

•04  •OO 

T  T 

•01  •lO 

•07      aOl 


•  16 

•  11 

1^39 

•  16 

.49 

•  09 

1.19 

•  27 

T 

•  12 

•  31 

•  18 

•  23 

T 

T 

•  14 

•  09 

•13       .01       .13 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Station 

"d 

Day  of  month 

g 

1  1  2   3 

4  1 

5 

6 

7  1  8  {  9 

10 

11  1  12 

13  1  14   15 

16  1 

17  1  18 

19   20   21 

22  23  1  24 

25  1  26   27 

28 

29 

30 

31 

ROCHESTER 

2|S* 

.0*   T     .a2 

.07 

T 

.24 

.26 

T 

.u 

T 

.34 

•  39 

T 

RUTLAND 

3i22 

.09   .19   .71 

.41 

.30 

.47 

.20 

.16        T 

•  01 

•29   •Ol 

.96 

.21 

.10 

.14 

ST  ALBANS  BAY 

>•«! 

.11        .94 

.00 

.30 

T 

.94 

•  6> 

.*7 

•  19 

.01 

.39 

SAINT  J0HNS8URY 

2t03 

.01   .03   .20 

.23 

.02 

T 

.36 

.29 

•  08 

•  18 

•aa 

.03 

•  21 

.01 

.97 

.91 

SALISBURY 

2«U 

.04        .61 

.14 

l^t* 

■  16 

•  M 

.20 

SeARSBURG  MOUNTAIN 

2.U 

.U   .19  1.04 

.03 

.03 

.3* 

.01 

•  91 

•  19 

.89 

.97 

SEARSBURG  STATION 

3.26 

.13   .00  1.91 

.10 

•  01 

.31 

.92 

.91 

•  91 

•  14 

.94 

.02 

SOMERSET 

3>e> 

.06   .1«  1.20 

.03 

.07 

.32 

•  30 

T 

•  13 

.99 

.04 

SOUTH  LONCX)NDERRY 

2>21 

.00   .12  liOl 

•  01 

T 

T 

.83 

T 

T 

.18 

SOUTH  NEWBURY 

1>S2 

•12   .27 

.09 

.08 

.04 

.01 

.19 

.04 

T 

.09 

•  99 

• 

13 

•  13 

.92 

SPRINGFIELD 

3l0« 

•     • 

2.12 

, 

• 

.40 

.11 

T 

.34 

T 

TOWNSKENO 

RECORD  MISSING 

UNION  VILLAGE  DAM 

IlSO 

.10   .74 

.96 

.04 

.04 

.20 

T 

T 

•  08 

.09 

•  04 

.99 

VERNON 

>ll* 

.02   .00  1.70 

.39 

.49 

T 

•aa 

.12 

T 

.U 

WAITSFIELD  1  S 

2.29 

.02   .02   .99 

.02 

.23 

.01 

•  34 

T 

•  29 

.01 

.09 

T 

.29 

.01 

.03 

WARDSBORO 

2.» 

.12   .11  1.4« 

.06 

T 

.»? 

•  10 

.40 

.02 

WATERBURY 

2.40 

.00 

.28 

.03 

.29 

.17 

T 

.24 

•  98 

.19 

.10 

WEST  BURKE 

2.34 

.04   i09   .18 

.20 

.U 

•  40 

.03 

.1* 

•  99 

•  28 

.07 

•  22 

.02 

.18 

.09 

.18 

WEST  HARTFORD 

4.24 

1.36 

1.93 

.29 

.04 

T 

.U 

•  89 

T 

•  24 

.U 

.09 

T 

WEST  TOPSMAH 

l.>2 

.20   .49 

•  48 

.24 

.29 

WHITE  RIVER  JUNCTION  I   H 

3.33 

•  U  1.02 

.86 

.11 

.02 

.02 

.21 

•  19 

•  30 

T 

.22 

.14 

.11 

WHITINGHAH  i    W 

2. SO 

.02   .09  1.36 

•  09 

T 

.43 

.09 

T 

T 

.04 

.72 

•  04 

WILDER 

2.9e 

.12   .88 

•  84 

.11 

.02 

T 

.16 

•  14 

•  20 

T 

.26 

.16 

.07 

T 

WOODSTOCK  3  ENE 

3.1« 

.04   .13  1.80 

.01 

.27 

.09 

.37 

.29 

.04 

•  99 

.04 

.01 

matlon  regarding  tbe  climate  of  New  England  may  be 
t  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building 
Windsor  Locks,  Coanectlcut,  or  to  any  Weather  Bur 


obtained  by   writing  to  tbe  State  Cllmatologlst  for  Northern  and  Central  New  England  (Ualne,  New  HaspBhlre,  7ermoDt,  and 

Boston  9,  Massachusetts ,  or  to  the  State  Climatologist  for  Southern  Hew  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau 
lau  Office  near  you. 

sslgned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

and  direction  from  tbe  post  office. 


REFERENCE  NOTES 

Additlona 
Uassachus 
Airport  S 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  ar 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  mil 

Observation  times  given  in  tbe  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  tbe  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included 

nits  used  in  this  bulletin  are:   temperature  In  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  ai 


this  issue. 


Degree  days  are  based  < 


Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  tinless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hotirs  ending 

ine  for  all  except  Weather  Bu 
ured  at  selected  stations  whe: 
aslonal  drifting  and  other  ca' 

tber  Bureau  stations  (those  shown  in  the  Station  Index 


therwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 


Snow  on  ground 
equivalent  of  snow  i 
for  successive  obse 


Table  7  is  at  observatlo; 

r  on  the  ground.   It  is  mi 

tions;  consequently  < 


eau  and  CAA 

the  depth  o 
ses  of  local 


ime  of  observation.   See  the  Statloi 

tions.  For  these  stations  snow  < 
□ow  on  the  ground  is  two  inches  < 
rieblllty  in  the  snowpack  result 

United  States  Weather  Bureau  Sti 


Index  f 
n  ground 

tions)  are  based 


7:30  i 


Wate 


E.S.T.   WTR  EQUIV  in  Table  7  neans  tbe  wat« 
are  necessarily  taken  from  different  polntH 


equivalent  sampl 
onslstencles  In 

the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations 


-  No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   Ho  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry, 

tt  Mount  Washington,  New  Hampshire  not  used  in  computing  averages  or  extremes  for  State  or  Section. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  ref< 
roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

All  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  the  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  tbe  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  slatl' 

Hourly  Precipitation  Data, 

0  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall, 

y  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  tbe  val 

R  Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Bourly  Precipitation  Data) . 

S  Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July,  August  or  delayed  data  December  issues  of  this  publli 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  the  Station  Index  means  sunset. 
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are  processed  for  special  purpos< 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Ssuonoi  195S  -   19S6 


NEV   ENGLAND 


CONNECTICUT 

MSOMIA 
BAKERSV I  U.E 
BALTIC 
BARKMAMSTED 
SEACOM   FALLS 

Bf)ia6£f>OfiT   WB    AP 

BDISTOL    3    H 

BROOU-rN 

BULLS    BRIOOE    DAM 

BURLINSTON 

COCIUPONSET   RANGER    STA 
COLCHESTER 
COU.INSVILLE    1    S 
CREAM    HILL 
DANBURY 

DAKSON    LAKE 

DERBY 

EAST   HAVEN 

EASTON   LAKE   RESERVOIR 

PALLS    VILLAOE 

SaOTON 

HARTFOOO    BRAINARO    FLO 
MRTFORD    NB   AIRPORT 
ICMLOCKS    RESERVOIR 

KENT 

LAKE    KONOMOC 
LAUREL    RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD    HOLLOM    DAM 
NEAO   POND    RESERVOIR 

MIOOLETONN    KB 

MIDOLETOHN    4    H 

MILFORD 

MONAKK    RANSER    STA 

MOUNT    CARMEL 

NATCNAUe    RANSER    STA 
NATHAN    HALE    ST    FOREST 
NEK   HARTFORD 
NEK    HAVEN    MB    AIRPORT 
NE«  LONDON 

NOOFOLK    2    SV 

NORTH    BRANFORD 

NORTH    &UILFOR0 

HORIALK 

NORKALK    GAS    PLANT 

MORalOl    5    SM 
PAUCHAUG   FOREST 
PEOPLES    RANGER    STA 
PROSPECT 
PUTNAM 

PUTNAM    LAKE 
ROCKY   RIVER   OAH 
DOUNS    PONO 

SALISBURY 

SAUGATUCK    RESERVOIR 

SHEPAUG   DAM 

SHUTTLE   MEAOOV    RESVR 

STATFORS    SPRINGS 

STANFORD 

STAMFORD   J   N 

STEVENSON  DAM 
STORKS 

THOMASTON 
THOMPSONV  I LLE 
TOBRINGTON 

TORRINGTON    2 

TRAP   FALLS    RESERVOIR 
KATERBURY    CITY    HALL 
■EPAUAUG    RESERVOIR 
VESTBROOK 

KEST  HARTFORD 
NEST  HARTLAND 
mlSVILLE    RESERVOIR 

•hitney  lake 
mawAM  reservoir 

•ILLIHANTIC 
KOLCOTT    RESERVOIR 
•OOOeURY    )    H 

MAINE 

AUGUSTA    CAA    AIRPORT 
BANGOR   DOM    FIELD 
BAR    HAR80R 
BELFAST 
BRASSUA    0AM 

BRIOGTON 

BRIDGTON    1    NNH 

BRUNSHICK 

CARIBOU    HB    AIRPORT 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE   i    SE 

EAST   NINTHROP 

ELLSHORTH 

FARMINGTON 


July     August  '  September 


T 
1«7 


November 


2aO 


11.0 


laS 


BiO 
2«4 


3a0 
3aS 


S«0 


1,0 
2<5 


6a0 
3<0 


3a0 
laO 


2aS 

3a0 


T 

a? 

«a3 

laO 


laO 

lal 


December 


4aS 
9a2 


lOaO 
7a5 


6a9 
5aB 


TaO 
SaS 


12a'> 

10a3 


»a3 

3ae 


SaO 
<aO 


SaO 
9a9 


6a2 
SaS 


13a9 

lSa« 
lOaS 

10a2 
16aa 
l«aO 
<a9 

lOaO 


January 


SaS 
2a3 


3al 
13aO 


7a7 
Ba2 


llaS 

lOal 


3a0 

lOaS 
SaO 
12al 


9aS 
SaS 


SaS 
«aS 


11a* 
l*aS 


SaS 

10a7 
17al 
lOaS 

2«a0 


February 


17a9 
7al 


13a0 
7a7 


6a0 

14a0 


6a0 
21a7 


13al 
12a0 


SaS 
13aS 


17a0 
10a7 


SaS 

llaS 


13a0 
SaO 


2«a0 
2SaS 
2«a7 


23a  8 

2«aa 


ISa'i 
3>a2 


*4aa 
2«a4 


21a8 
34a5 
<>3a3 


SlaS 

ISal 


47a0 
37a6 


«9a0 
S2al 


2«a4 
4Sa4 


43a« 

40a3 


3SaO 
4SaS 


42a0 
SSaS 


*eaB 
3Sal 


46a  2 
41a0 


<>6a0 
41aS 
V4a0 
49a0 
37.4 


34i2 
*6.2 

ie<s 

3Sa<> 

31a0 
3«a5 

40a9 
42a0 
32ae 


April 


lOaO 
1*.0 
4.0 


T 
4.3 
S.3 
4a0 
4.t 


3a0 
3.3 


11.0 
l.S 


S.l 
2.3 


l.S 
3.0 

14.0 


8.0 
10.3 


6.2 

7.5 


a.s 

6.9 


4.4 
4.3 
3.0 
2.0 
4.4 


3.6 
8.2 
9.2 
9.0 

3.9 

6.0 
7.9 


May 


>2al 
62  a7 


lOSaS 
49a2 


43a7 
62a4 
76al 


100-0 
47.0 


71aS 
S4a6 


91a« 
94a9 


eSaS 
69aS 


106al 
39. 3 


107.2 
84.0 
SI. 9 

95. e 

102.1 

S2aT 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  oi  1955  -   1956 


NEW  ENGLAND 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

lune 

Total 

FORT   FAIRFIELD 

T 

•  9 

13.8 

29.0 

12.3 

_ 

T 

.2 

FORT   KENT 

T 

T 

- 

19.0 

16.5 

- 

- 

- 

QAROINER 

T 

•  9 

1.0 

13.0 

13.0 

31.0 

46.0 

7.0 

T 

111.9 

GILEAD 

1.0 

1.0 

4.0 

- 

23.9 

47.0 

- 

- 

GREENVILLE 

T 

•  4 

3.3 

16.9 

18.2 

29.3 

41.0 

7.2 

1.0 

111.1 

HIRAM    2    S 

•  9 

1.0 

7.8 

10.6 

31.3 

91.0 

. 

- 

HOULTON   CAA   AP 

T 

1.0 

12.4 

27.3 

18.3 

29.1 

7.2 

T 

99.3 

MOULTON    1    NE 

2.4 

14.0 

24.0 

18.9 

29.0 

6.9 

94.4 

JACKMAN 

- 

- 

- 

> 

- 

- 

. 

JONESBORO 

- 

- 

26.0 

21.0 

41.0 

2.0 

- 

LEWISTON 

•  1 

.9 

9.8 

11.7 

28.4 

44.1 

4.3 

99.1 

LONG    FALLS    DAM 

1.0 

11.9 

13.9 

24.5 

37.0 

9.0 

2.0 

98.9 

MAOilAS 

9.1 

10.8 

39.4 

31.4 

42.4 

3.3 

132.4 

MAO I SON 

.7 

•  9 

13.1 

9.2 

27.8 

32.7 

3.7 

.1 

87.8 

MIDDLE    DAM 

- 

- 

- 

- 

MILLINOCICET 

.9 

12.9 

19.7 

21.2 

26.7 

4.9 

81.1 

MILLINOCKET    CAA    AP 

T 

•  8 

11.9 

16.4 

26.9 

21.9 

1.9 

78.6 

MILLINOCKET    DAM 

4.1 

13.9 

20.9 

21.1 

26.0 

6.0 

01.2 

MOOSEHEAD 

T 

T 

T 

1.4 

16.2 

16.3 

21.8 

34.0 

4.9 

.8 

99.0 

OLD    TOWN 

T 

10.0 

13.0 

29.5 

29.0 

2.0 

81.9 

OLO   TOWN   CAA   AIRPORT 

T 

•  B 

10.1 

11.0 

29.0 

45.0 

2.0 

T 

97.9 

ORONO 

T 

12.6 

18.0 

34.5 

30.0 

3.9 

98.6 

PORTLAND 

10.0 

11.7 

34.9 

47.4 

10.9 

T 

114.9 

PORTLAND    WB   AIRPORT 

T 

1.4 

9.6 

12.4 

39.3 

46.6 

11.2 

T 

116.9 

PRENTISS 

T 

- 

- 

- 

- 

T 

PRESQUE    ISLE 

T 

T 

T 

•  1 

1.4 

12.6 

18.9 

12.7 

14.9 

3.4 

T 

63.6 

RIPOQENUS    DAM 

3.6 

14.8 

18.4 

20.9 

28.9 

10.1 

»6.} 

ROCKLAND 

T 

10.9 

12.4 

33.8 

48.6 

7.2 

T 

1U.9 

ROXBURY 

2.0 

2.0 

12.0 

4.0 

30.0 

37.0 

1.0 

T 

90.0 

RUMFORD    3    SW 

1.0 

9.8 

7.2 

29.2 

33.3 

.8 

77.3 

RUMFORO    1    S5E 

3.0 

l.e 

10.9 

6.0 

30.1 

34.9 

2.1 

•8.6 

SANFORO    2    NNW 

T 

4.0 

8.0 

10.0 

26.0 

4«.0 

11.0 

110.0 

SOUTH   ANDOVER 

- 

1.9 

1.2 

9.0 

8.0 

24.0 

3«.0 

T 

SQUA    PAN    DAM 

T 

T 

.9 

19.9 

20.9 

21.0 

24.9 

6.0 

88.0 

STRATTON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

THE   FORKS 

T 

T 

3.0 

. 

10.9 

24.8 

25.9 

.4 

_ 

. 

UNITY 

- 

19.0 

12.0 

- 

46.8 

- 

•  9 

- 

UPPER   0AM 

.9 

9.9 

- 

- 

- 

- 

- 

* 

- 

WEST   BUJfTON   2   NNW 

- 

12.5 

8.9 

29.9 

- 

- 

•> 

- 

' 

WEST   ENFIELD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WINSIUIW 

.9 

•  3 

. 

10.0 

. 

42.5 

- 

_ 

WOODLAND 

T 

4.1 

11.1 

38.6 

23.5 

36.1 

9.3 

T 

118.7 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

T 

4.S 

9.0 

. 

22.7 

30.2 

9.9 

_ 

AMMERST 

3.8 

1.9 

4.2 

21.1 

36.6 

9.9 

77.1 

ASHBURNHAM 

T 

s.e 

4.2 

9.9 

32.8 

46.9 

16.4 

118.0 

ASHLAND 

3.9 

1.6 

11.9 

19.8 

46.2 

10.9 

93.9 

ATHOL    3    E 

- 

- 

BEECHWOOD 

l.S 

. 

_ 

- 

22.0 

_ 

_ 

BELCHERTOWN 

3.0 

4.9 

6.0 

24.0 

50.9 

10.9 

98.9 

BIRCH   HILL    DAM 

T 

3.0 

6.9 

6.9 

29.0 

42.9 

14.0 

101.9 

BLUE   HILL 

T 

9.2 

3.4 

14.7 

20.4 

92.0 

11.1 

106.8 

BOSTON    WB    AIRPORT 

T 

2.9 

1.8 

7.7 

14.5 

31.2 

3.2 

60.9 

BOYLSTON 

9.8 

1.9 

8.8 

21.4 

18.8 

11.0 

87.7 

BROCKTON 

4.9 

3.8 

9.3 

10.8 

32.3 

3.0 

61.7 

CHARLTON    2 

T 

T 

2.1 

3.9 

8.9 

19.0 

44.6 

12.1 

86.2 

CHATHAM 

4.8 

- 

■- 

- 

— 

> 

CHESTER 

t.9 

- 

9.9 

16.9 

14.0 

10.0 

- 

CHESTERFIELD 

U.O 

3.9 

6.9 

27.9 

43.8 

14.9 

106.8 

CHESTNUT   HILL 

2.9 

1.9 

8.0 

11.9 

35.8 

4.9 

69.8 

CLINTON 

e.7 

1.3 

9.1 

23.0 

90.1 

9.3 

99.9 

COHASSET 

1.0 

2.1 

3.0 

— 

.. 

- 

. 

COL DB ROOK 

- 

- 

4.0 

17.0 

42.0 

9.0 

- 

EAST   PEPPERELL 

. 

_ 

- 

. 

• 

. 

9.2 

29.9 

98.0 

0.0 

. 

EAST    WAREHAM 

T 

3.0 

3.8 

9.7 

4.0 

24.0 

T 

44.9 

EDGARTOWN 

. 

- 

- 

. 

FALL   RIVER 

3.4 

4.9 

9.0 

4.6 

32.8 

1.9 

99.8 

FITCHBURS    2    S 

8.0 

2.1 

31.9 

4«.6 

14.9 

FRAHINOHAM 

3.9 

1.6 

9.9 

10.1 

49.3 

9.9 

88.9 

FRANKLIN 

3.0 

1.8 

. 

19.5 

47.3 

8.0 

- 

GARDNER 

10.9 

4.9 

11.9 

30.3 

44.9 

16.2 

117.9 

SROTON 

8.0 

m 

7.8 

29.8 

22.0 

. 

HAROWICK 

- 

- 

- 

- 

HATCHVILLE 

_ 

_ 

.8 

_ 

. 

. 

. 

HAVERHILL 

2.4 

2.9 

11.1 

23.9 

42.9 

12.9 

99.7 

HEATH 

9.9 

9.4 

7.6 

29.9 

39.6 

10.0 

101.6 

HOLYOKE 

T 

4.0 

2.4 

5.2 

17.9 

38.9 

6.0 

74.0 

HOOSAC   TUNNEL 

T 

T 

4.8 

9.3 

10.1 

34.8 

38.5 

10.9 

104.0 

HUSBARDSTON 

9.0 

. 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

HYANNIS 

_ 

6.8 

. 

« 

T 

. 

IPSWICH 

3.0 

2.0 

14.2 

18.1 

40.2 

5.9 

83.0 

JEFFERSON 

T 

7.0 

1.8 

8.3 

25.0 

40.0 

14.9 

96.6 

KNISHTVILLE   DAM 

T 

- 

2.0 

- 

20.0 

39.0 

13.0 

LAKE   COCHITUATE 

3.9 

1.9 

10.2 

16.7 

49.3 

9.0 

86.6 

LAWRENCE 

2.1 

2.0 

9.1 

20.3 

32.6 

7.5 

73.6 

LEXINGTON 

3.0 

2.0 

- 

24.2 

48.0 

10.0 

- 

LOWELL 

3.0 

2.0 

9.9 

24.5 

43.5 

9.5 

92.0 

MANSFIELD 

- 

- 

- 

MIDOLEBOBO 

_ 

9.0 

_ 

10. 0 

3.5 

42.0 

. 

. 

MIOOLETON 

3.3 

T 

9.9 

14.3 

30.4 

_ 

. 

MILFORD 

3.9 

2.9 

8.2 

16.8 

43.0 

10.0 

84.0 

MILLBURY 

2.8 

16.0 

11.0 

MONTAfiUE   CITY 

4.0 

See  Reference  Notes  FollowlDg  Station  Index 
-  116  - 


F 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Seuon  of  19SS   -  1956 


NEN  ENGLAND 


1                               Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

AprJ 

May 

June 

Total 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NANTUCKET    NS    AIRPORT 

T 

1.2 

9.2 

9.9 

.4 

24.9 

T 

40.8 

NEW    BEOFORO 

4.8 

8.8 

9.2 

31.0 

T 

49.8 

MEKBURYPOHT 

- 

1.3 

1.8 

12.2 

21.9 

44.9 

6.5 

- 

NEK    SALEM 

- 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

N0RTH8RI0AE 

3.9 

1.9 

7 

8.0 

90.2 

11.0 

144.2 

PEUMAM 

B.O 

2.0 

4.9 

16.9 

42.0 

13.9 

88.9 

PELMAM    2 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PEMBROKE 

4.0 

1.9 

- 

- 

- 

.7 

- 

PEBU 

- 

22.9 

7.9 

6.1 

34.6 

61.0 

22.9 

- 

PETERSHAM    »   N 

9.7 

9.3 

9.0 

29.0 

91.0 

18. 0 

126.0 

PITTSFIELD   «8   AIRPORT 

■  4 

18.9 

11.0 

11.7 

26.1 

40.2 

14.0 

121.9 

PLAINFIELO 

11.0 

- 

7.0 

19.0 

- 

9.0 

> 

PLYMOUTH 

- 

- 

7.0 

- 

- 

- 

- 

PRINCETON 

13.S 

3.0 

9.9 

27.0 

44.0 

15.0 

111.9 

PROVINCETOON    3    N 

. 

. 

- 

- 

- 

. 

- 

QUAS8IN     INTAKE 

3.9 

4.0 

9.9 

- 

94.0 

11.0 

- 

ROCHESTER 

- 

- 

- 

3.9 

- 

— 

29.9 

- 

- 

ROCKPORT    1    ESE 

T 

2.0 

2.0 

12.0 

21.0 

48.0 

4.0 

89.0 

SALEM   AIR    STATION 

2.0 

1.9 

11.3 

18.0 

3«.0 

4.2 

73.0 

SANDHICH 

1.0 

1.9 

9.0 

4.9 

29.9 

T 

37.9 

SEGREOANSET 

4.9 

liO 

- 

11.0 

- 

4.0 

- 

SHEL8URME    FALLS 

T 

- 

3.2 

9.9 

26.2 

36.9 

. 

S0UTMBRIO6E    3    E 

3.0 

2.9 

11.3 

18.3 

99.2 

8.9 

»9.2 

SOOTH    E6REM0NT 

4.0 

7.9 

7.0 

24.9 

36.0 

12.7 

91.7 

SPOT    PONO 

2.0 

1.0 

7.6 

19.1 

42.2 

8.9 

80.4 

SPRINtFlELD   ARMORY 

T 

T 

2.8 

4.9 

- 

90.9 

6.0 

- 

STERLINS 

».o 

3.0 

9.3 

23.9 

47.9 

19.3 

109.4 

ST3CKBRI0«E 

T 

11.0 

7.8 

7.0 

21.2 

44.6 

14.9 

106.3 

SKAIVSCOTT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TAUNTON 

_ 

. 

. 

_ 

- 

1.0 

. 

TULLY    DAM 

T 

T 

3.9 

2.9 

9.8 

23.6 

43.8 

11.3 

90.9 

TURNERS    FALLS 

1.9 

2.0 

4.7 

24.0 

30.4 

9.0 

67.6 

•ALPOLE 

- 

2.6 

14.3 

19.9 

43.8 

3.0 

79.2 

■ALPOLE    1    S 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

•ARE 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

•  ARE       2 

— 

— 

- 

2.2 

- 

- 

> 

•  ASHlNGTON  .2 

- 

. 

- 

- 

2i.e 

7.3 

11.2 

37.2 

99.0 

2«.0 

« 

•EBSTER 

■• 

2.8 

8.0 

13.2 

11.0 

- 

•EST   CUMMINGTON 

T 

12.4 

6.7 

8.1 

31.3 

46.9 

21.2 

126.2 

■ESTFIELO 

. 

_ 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

VESTON 

1.9 

.3 

9.3 

17.9 

38.9 

7.7 

79.2 

•EST   OTIS 

13.0 

4.9 

7.0 

19.3 

47.6 

16.2 

109.6 

KESTOVER    FIELD 

T 

2.6 

3.0 

19.0 

31.9 

4.6 

T 

. 

«ST   RUTLAND 

- 

1.0 

- 

16.0 

- 

8.0 

- 

•  INOCNOON 

. 

9.9 

. 

6.9 

28.6 

41.8 

12.0 

_ 

■ORCESTER   CAA   AIRPORT 

4.3 

2.2 

10.0 

21.7 

39.4 

11.3 

84.9 

KORCESTER 

T 

T 

».o 

1.8 

8.8 

20.6 

34.4 

12.8 

84.4 

NEK   HAMPSHIRE 

»ATH   2    SX 

9.0 

11.0 

13.0 

16.0 

39.0 

- 

_ 

BENTON 

T 

2«0 

K.O 

17.8 

29.4 

24.6 

91.0 

1.6 

T 

1M.4 

BERLIN 

T 

2.7 

10.7 

21.0 

20.1 

49.3 

T 

T 

99.8 

BETHLEHEM 

2«S 

9.9 

11.0 

19.0 

19.0 

42.0 

T 

T 

94.9 

BLACKNATER   DAM 

•  9 

4.9 

8.0 

8.7 

27.0 

44.0 

- 

- 

aOM   SARVINS    FALLS 

_ 

. 

8.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

8RAOFSR0 

•  » 

8.9 

8.9 

14.1 

28.3 

49.8 

10.0 

119.7 

BUCKS    COANER 

T 

•  « 

8.9 

13.1 

11.9 

24.2 

46.8 

6.3 

109.4 

CAMPION 

1>0 

1.6 

10.4 

9.3 

20.3 

- 

1.9 

CANNON    MOUNTAIN 

^iB 

19.1 

30.6 

39.0 

34.9 

72.6 

11.6 

7.0 

221.2 

CENTER    HARBOR 

iaO 

. 

16.0 

10.0 

20.0 

37.0 

2.0 

_ 

CLAREMONT 

T 

3.0 

9.0 

9.9 

23.0 

48.0 

7.8 

96.0 

CONCOKD    KB    AIRPORT 

T 

3.9 

9.6 

8.0 

21.8 

38.3 

9.9 

89.1 

OUVILLE    NOTCH 

T 

T 

18.0 

33.8 

29.1 

28.9 

9.9 

MSLIN 

i.e 

8. a 

7.0 

7.9 

23.0 

7.2 

- 

DURHAM 

•  1 

9.4 

7.4 

14.9 

26.4 

43.6 

9.3 

106.7 

EAST   OEERING 

7.0 

3.8 

10.9 

31.6 

42.6 

14.0 

109.9 

EASTMAN    FALLS    DAM 

2.9 

7.3 

6.8 

23.6 

48.0 

1.0 

89.2 

ERROL 

T 

•. 

T 

FA8YAN 

- 

9.0 

24.0 

29.0 

26.0 

- 

3.7 

3.0 

- 

FIRST    CONN    LAKE 

•  4 

29.0 

46.9 

26.1 

32.0 

33.9 

14.6 

1.8 

183.9 

FIT2«1LLIAM   3    SW 

12.0 

6.9 

8 

39.9 

39.9 

13.0 

186.8 

FRANKLIN    I    Nil 

.9 

2.0 

9.1 

6.9 

23.8 

40.8 

6.9 

- 

- 

FRANKLIN    FALLS    DAM 

- 

3.9 

7.0 

11.9 

26.9 

90.9 

e.o 

- 

SILMANTQN 

T 

4.7 

8.9 

- 

20.9 

45.9 

10.1 

- 

SRAFTON 

.7 

3.8 

7.3 

13.2 

29.7 

93.0 

5.9 

113.0 

OREENVILLE 

- 

- 

- 

6.9 

- 

44.9 

- 

HANOVER 

•  2 

8.2 

9.2 

10.7 

20.9 

41.9 

4.1 

90.6 

JEFFERSON 

1>0 

9.0 

16.0 

23.9 

14.0 

43.9 

2.9 

2.0 

1U.9 

(EENE 

T 

3.9 

4.1 

7.0 

27.4 

42.0 

12.8 

97.2 

LAKEPORT 

•  3 

2.0 

10.3 

9.1 

28.1 

44.2 

10.0 

104.0 

UKEPORT    2 

_ 

LANCASTER 

_ 

_ 

. 

_ 

« 

_ 

. 

LEBANON   CAA    AIRPORT 

T 

9.6 

3.4 

7.7 

13.7 

32.4 

1.9 

68.3 

LINCOLN 

liO 

3.3 

18.7 

17.1 

27.8 

42.3 

3.9 

119.7 

"AC    DO»ELL    DAM 

2.6 

10.9 

8.2 

10.3 

34.9 

47.2 

17.1 

T 

131.4 

MANCHESTER 

T 

9.3 

9.3 

10.0 

31.9 

43.8 

11.0 

106.9 

"ARtO* 

. 

- 

10.0 

MASSA8ESIC    LAKE 

• 

_ 

. 

. 

« 

_ 

. 

- 

_ 

„ 

_ 

_ 

HERIOEN 

- 

- 

- 

- 

10.0 

2.9 

11.9 

18.0 

38.9 

7.0 

- 

MILAN    7    N 

1*0 

6.0 

13.3 

19.0 

le.o 

34.0 

2.0 

94.9 

MILFORD 

T 

6.8 

9.3 

8.6 

33.0 

46.0 

11.9 

iii.e 

MOUNT    KASHINOTON 

T 

T 

T 

12.8 

21.2 

14.0 

19.3 

3«.3 

67.9 

29.7 

31.1 

T 

227.9 

NASHUA    3    N 

6.9 

4.3 

31.4 

49.7 

9.9 

NEM    LONDON 

T 

2.0 

9.0 

10.0 

48.0 

3.0 

See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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Continued 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1955   -   1956 


NEW   ENGLAND 


StdUon 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

NEWfKJRT 

T 

9.9 

9.0 

13.5 

29.5 

50.6 

9.0 

109.1 

NORTH  CHICHESTER 

- 

- 

- 

- 

- 

6.0 

8.5 

19.5 

37.6 

10.0 

- 

MONTH  STRATFORD 

T 

lo.e 

13.3 

12.3 

18.5 

29.3 

4.9 

T 

88.7 

NORTHWOOO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

27.5 

41.0 

16.1 

- 

PETERBORO   2  S 

•  5 

10.  a 

5.7 

12.9 

36.0 

91.0 

17.5 

134.0 

PINKHAM  NOTCH 

2.9 

12.9 

15.9 

28.0 

34.0 

59.0 

8.0 

9.5 

169.0 

PLYMOUTH  1  WNW 

2a» 

2.4 

10.0 

- 

22.0 

42.0 

T 

. 

PORTSMOUTH 

4.9 

9.9 

9.7 

29.2 

-. 

9.7 

- 

SOUTH  DANBURY 

ItO 

- 

9.0 

- 

26.0 

39.0 

3.0 

- 

SOUTH  LYNOEBORO 

T 

7.0 

6.0 

19.5 

35.5 

48.0 

15.0 

127.0 

SOUTH  WEARE  1  SE 

T 

8.0 

4.0 

. 

29.5 

. 

15.0 

_ 

SURRY  MOUNTAIN  0AM 

T 

'tt'i 

6.7 

8.8 

29.0 

36.3 

11.4 

96.6 

TAMWORTH 

liO 

.8 

- 

>• 

. 

TROY 

T 

4.9 

3.5 

. 

. 

41.0 

7.0 

_ 

WALPOLE  2 

T 

«.9 

2.9 

7.3 

29.4 

36.3 

8.5 

90.9 

WEST  CANAAN 

_ 

. 

- 

_ 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

_ 

. 

WEST  HENNIKER 

- 

- 

> 

- 

- 

4.5 

8.5 

27.5 

38.5 

9.9 

_ 

WEST  LEBANON 

T 

6.6 

7.0 

6.8 

20.2 

40.8 

1.9 

S2.9 

WEST  RUHNEY 

3.0 

3.0 

16.0 

15.5 

29.0 

42.0 

9.0 

T 

113.9 

WHITEFIELD 

2.9 

3.3 

13.2 

19.5 

17.7 

40.8 

1.0 

T 

94.0 

WILMOT 

1.0 

6.0 

12.0 

12.5 

26.5 

92.0 

9.1 

119.1 

WINOMAM 

2.5 

3.6 

- 

36.5 

55.5 

9.0 

> 

WOLFEBORO  FALLS 

T 

1.2 

6.3 

10.8 

26.8 

45.8 

8.2 

99.1 

WOODSTOCK 

3.0 

3.1 

IS. 6 

12.1 

25.0 

43.8 

4.9 

T 

107.1 

YORK  POND 

T 

1.0 

9.0 

17.3 

16.0 

24.5 

55.0 

5.0 

1.0 

124.8 

RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

. 

3.0 

10.0 

_ 

. 

2.0 

- 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

2.5 

4.9 

10.2 

.7 

24.1 

T 

42.4 

GREENVILLE 

3.2 

" 

10.0 

8.1 

. 

T 

- 

KINSSTON 

3.0 

4.9 

10.8 

1.5 

34.0 

53.8 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

T 

1.6 

2.2 

10.0 

7.3 

31.6 

1.4 

56.1 

WOONSOCKET 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

13.9 

38.9 

6.0 

- 

VERMONT 

BARRE 

T 

7.S 

5.0 

13.3 

20.0 

32.0 

T 

78.7 

BELLOWS  FALLS 

1.0 

1.5 

6.0 

24.3 

- 

S.S 

- 

BENNINGTON  2  NW 

T 

T 

T 

2.0 

6.5 

16.0 

20.0 

32.0 

4.0 

80.9 

BETHEL 

" 

3.5 

9.0 

23.9 

37.9 

1.0 

74.9 

BLOOMFIELD 

10.9 

12.6 

18.0 

20.9 

36.3 

3.0 

1M.8 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

T 

T 

s.s 

13.2 

16.7 

18.8 

28.0 

.2 

.3 

82.7 

CANAAN 

T 

11.9 

17.0 

14.7 

23.9 

24.9 

2.2 

94.2 

CAVENDISH 

.6 

4.8 

8.9 

9.1 

28.0 

57.4 

7.0 

T 

115.8 

CHELSEA 

T 

4.0 

6.2 

9.4 

27.0 

39.2 

1.3 

87.1 

CHITTENDEN 

T 

T 

3.9 

6.5 

9.2 

19.7 

29.9 

1.0 

69.4 

CORNWALL  1  N 

2.7 

8.0 

13.9 

19.0 

. 

_ 

DANVILLE 

- 

- 

. 

- 

. 

. 

- 

. 

. 

* 

DORSET  1  S 

2.3 

2.2 

16.5 

23.5 

46.5 

. 

. 

EAST  BARNET 

T 

2.9 

> 

13.8 

48.7 

.3 

* 

ENOSBURS  FALLS 

T 

9.0 

26.5 

28.0 

20.0 

31.9 

2.0 

T 

117.0 

ESSEX  JUNCTION 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

GILMAN 

> 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

HUNTINGTON  CENTER 

• 

- 

•« 

- 

6.9 

10.3 

. 

17.5 

. 

1.0 

2.0 

. 

LEMINGTON 

2.0 

17.9 

13.0 

19.0 

22.9 

36.0 

4.0 

1.0 

119.0 

MANCHESTER  CENTER 

- 

- 

- 

- 

6.9 

- 

9.0 

- 

2.0 

- 

MARSHFIELD 

T 

. 

12.1 

16.9 

16.8 

34.7 

_ 

.5 

. 

MAYS  MILL 

T 

6.0 

9.9 

9.8 

36.8 

51.8 

13.9 

121.4 

MC  INOOE  FALLS 

T 

2.2 

6.3 

13.6 

20.0 

41.1 

.3 

83.5 

MIDDLESEX 

•  6 

9.2 

14.8 

14.9 

24.2 

37.3 

1.8 

T 

98.4 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

T 

11.0 

7.8 

13.1 

27.6 

41.0 

T 

T 

loe.s 

MOUNT  MANSFIELD 

8.0 

. 

20.6 

18.4 

30.2 

31.9 

8.5 

. 

_ 

NEWPORT 

1.0 

11.7 

12.2 

16.2 

19.3 

27.7 

T 

1.0 

89.1 

NORTHFIELO  NORWICH  UNIV 

- 

4.9 

10.8 

20.0 

48.9 

T 

NORTH  SPRINGFIELD 

— 

- 

«• 

- 

-■ 

- 

3.0 

« 

PERU 

4.Q 

7.0 

10.0 

IS.O 

33.0 

6S.0 

8.0 

142.0 

PLYMOUTH 

_ 

_ 

_ 

_ 

9.0 

19.0 

_ 

. 

_ 

. 

_ 

RANDOLPH 

.1 

1.4 

2.0 

7.6 

. 

25.9 

1.5 

* 

RANDOLPH  CENTER 

.3 

7.3 

4.8 

9.9 

20.1 

30.3 

.4 

73.1 

READING  HILL 

T 

11.0 

> 

8.9 

30.0 

50.0 

9.9 

REAOS80S0  1  SSE 

T 

9.2 

6.1 

11.4 

33.8 

45.2 

11.0 

112.7 

ROCHESTER 

1.0 

7.9 

9.0 

22.0 

38.5 

T 

78.0 

RUTLAND 

T 

T 

1.8 

6.6 

9.0 

14.3 

23.1 

4.0 

98.8 

SAINT  ALBANS 

7.0 

12.1 

26.9 

18.0 

27.0 

T 

T 

90.6 

ST  ALBANS  BAY 

■> 

- 

» 

- 

- 

- 

. 

SAINT  JOHNSBURY 

1.9 

9.8 

11.0 

11.8 

19.3 

46.2 

.9 

T 

92.1 

SALISBURY 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

9.0 

18.1 

16.6 

13.9 

33.8 

51.5 

19.2 

154.1 

SEARSBURG  STATION 

3.3 

- 

9.6 

11.9 

37.6 

47.4 

12.8 

- 

SOMERSET 

4.0 

16.8 

10.9 

14.8 

19.9 

T 

m 

SOUTH  LONDONDERRY 

6.0 

26.5 

46.0 

7.5 

- 

SOUTH  NEWBURY 

. 

_ 

T 

2.9 

12.9 

_ 

^ 

38.0 

T 

_ 

SPRINGFIELD 

2.0 

9.5 

29.0 

40.0 

8.9 

- 

TOWNSHEND 

- 

" 

- 

27.0 

39.0 

. 

- 

UNION  VILLAGE  DAM 

T 

- 

4.0 

11.3 

18.2 

39.3 

1.0 

. 

VERNON 

3.0 

2.0 

6.9 

29.9 

39.4 

7.9 

87.9 

WAITSFIELO  1  S 

_ 

_ 

_ 

_ 

9.8 

10.5 

13.9 

15.8 

37.0 

1.0 

. 

WAROSBORO 

- 

1.9 

7.9 

9.9 

10.2 

41.0 

54.5 

13.0 

T 

- 

WATERBURY 

T 

- 

— 

35.9 

2.0 

T 

• 

WEST  BURKE 

T 

7.0 

9.0 

9.0 

16.0 

34.9 

. 

WEST  DANVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WEST  HARTFORD 

T 

_ 

4.8 

_ 

16.2 

36.1 

3.9 

. 

WESTON  2  S 

. 

— 

_ 

_ 

_ 

. 

WEST  TOPSHAM 

4.0 

8.0 

9.4 

29.1 

41.0 

T 

87. 5 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

4.0 

4.9 

11.0 

20.0 

4.0 

WHITINQHAM  3  W 

9.8 

6.9 

11.0 

32.1 

43.9 

8.7 

108.4 

WILDER 

T 

3.0 

4.1 

7.5 

20.5 

37.5 

2.5 

75.1 

WOODSTOCK  3  ENE 

T 

T 

1.2 

3.4 

20.2 

45.2 

3.0 

- 

BEGINNING  WITH  JANUARY  1,  1956,  HAIL  WAS  EXCLUDED  FROM  THE  S 

NOWFALL  TABLES. 

See  Reference  H 
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1 
1 

CONNECTICUT 
aRI06£P0KT    MB   AP 

CREAM    HILL 

BANeURY 

FALLS   VILLAOE 

HARTFOKD    BRAINARD    FLO 

HARTFORD   NB   AIiU>ORT 

KENT 

HANSFIELO  HOLLOW  0AM 

HIOOLETOHN  MB 

HIOOLETOMN  4  M 

MOUNT  CARMEL 

NEK  HAVEN  NB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SN 

NBRIIALK    GAS    PLANT 

NGOMICH    i    SH 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUe   0AM 

STAMFORD    i    H 

STORiiS 

■ESTBROOK 

III6KAM   RESERVOIR 


MAINE 
AU6USTA    CAA   AIRPORT 

SAMfiOR   DON    FIELD 

BAR   HARBOR 

BELFAST 

BRIOGTON    1    NNN 

BRUNSNICK 

CARIBOU  NB  AIRPORT 

CORINNA 

fASTPORT 

EAST  SANOERVILLE  B  SE 

EAST  NINTHROP 

FARMING TON 

FORT  KENT 

SAROINER 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1956 


Day  Of  Month 


10   11   12   13   U  IS   16   17 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


T«   M 

»8   58 


79   79 
62  ha 


S4   68 
63   53 


84,   7S 
60   51 


84   75 
64   60 


86   75 
6«   57 


82   71 
63   52 


85   83 
61   59 


8*   73 
61   59 


7>   78 

58   54 


78   82   84 
56   55   57 


65   62 
52   53 


18   19   20   21   22   23   24  Z5   26  27   28   29  30 


71   70 
59   51 


70   75   81   84   79   62 
50   50   53   56   44   50 


74   76 
56   49 


86 
50 


49   49   49   50 


78 
63   58 


53 


73   7B   76 
62   59   54 


76   74 
61   59 


79 
51 


83   87 
49   51 


72   78   77   81   BS 


70   76 
61   57 


73   72 
61   58 


47 
78 


78   71 
59   59 


84   79 
61   47 


89   80 
57   57 


73   6«   7S   77 


83   86 
5S   50 


79   82 
52   53 


79  al 
49   50 


76   61 
48   52 


87   68 
49   52 


62   64 
51   52 


60   63 
50   50 


81  I  65 
50   53 


85   71 
48   48 


83   62 

49  I  52 


83   65 
49   93 


78   85 
56   53 


71   84 
53   52 


75   88 
54   48 


78   89 
51   48 


76   88 
57   47 


76   88 
53   40 


77   90 
51   46 


68   79 
53   SO 


93   92   87 
63   65   66 


87   91   89 
67   70   64 


88   93   92 
65   63   64 


91   94   92 
60   60   58 


94   98   96 
65   65   66 


93   97   95 
64   68   65 


89   94   92 
62   63   60 


92   94   92 
55   59   69 


93   97   94 
61   63   64 


88   91   96  I 
69   68   66 


73   73   76   B2   65 


58   57   56   55   52   53   50 


67   72   71   71   73   79 
50   53   47   45   48   49 


76   76 
59   57 


73   73   77 
58   58   53 


82   68 
62   49 


84   82 
62   51 


77 

53 

77 
50 

80 
48 

74 
59   51   48   46 


86   75   75   79   77 
60   59   62   61   56 


73   70   71 


51  52 

77  82 

45  47 

84  86 

45  49 

81  84 

48  51 

76  77 

47  54 


81  ,  57 
45  I  44 


85   62 
52   55 


78   76 
55   51 


65   71  I 

51   45 


77   89 
54   52 


85 
49 

61 
49 

63 
52 

76 
45 

85 
65 

93 
63 

96 
63 

54 
47 

72 
♦7 

76 

49 

88 
41 

95 
57 

96 
59 

94 
60 

78 
47 

65 

48 

72 

51 

81 

47 

86 
64 

91 
65 

80 
61 

89   92   96 
61   63   65 


92   86   88 
64   67   67 


81   84   88 
62   65   59 


92   97   96 
67   66   67 


78   70 
48   52 


68   78 
53   48 


70   71   78   77 
54   59   52   46 


80   83   80   64   78   88 


81   68 
60   58 


82   72 
56   59 


88   SO 
58   57 


MAX   83 
MIN   55 


MAX   80 
MIN   55 


MAX   67 
MIN   46 


MAX   71 
MIN   50 


MAX 

MIN 


MAX   71 
MIN   54 


74 

51 

75  81  83 

52  50  49 

74  76  80 

47  45  45 

74  84  84 

53  ,  52  49 


47   51   53 


77  ,  64 
50   51 


84  :  78 
52   53 


77   82 
51   41 


82   82 
52   47 


67  T*  78 

51  52  52 

70  72  74 

55  53  50 


60   70 
47   48 


55   6« 

42   47 


88 
46 

60   87 


51   41   41  I  44   48   43 


62   60 

52   51 


78 
62 


MAX 
MIN 


72   74 


60   63   61 


MAX   85 
MIN   56 


MAX   53 
MIN   42 


MAX   82 
MIN   58 


MAX   81 
MIN   57 


75  73 

55  54 

56  63 

46  44 

74  74 


77   84 
52   52 


78   84 

49   50 


69   47 
46   43 


53 

47 


72   74   62   47 


58   72 

44   49 

55   67 


83   87   88 
64   63   61 


92   96   96 
60   62   60 


88   92   91 
68   70   68 


92   91   88 
59   60   60 


86   92   92 
62   62   58 


91   88 
65   62 


90   85 
66   61 


86   76 
60   53 


52   52   46   44   45   48   45 


69   66 

45   48 


91   82 
58   56 


92   94 
63   62 


91   81 
62   61 


90 
60 


78   82 
44   50 


69   73 

43   48 

75   82 


56   46 

39   40 


72   44   49   62   87 


48 

61 

76 

82 

91 

79 

40 

44 

41 

5« 

57 

62 

50 

65 

84 

90 

90 

94 

42 

46 

3« 

60 

55 

58 

49 

51 

•4 

82 

6« 

68 

42 

48 

41 

49 

48 

46 

56   55   55   55   44   50   41   3S   42   45   39 


MAX 
MIN 


MAX   73 
MIN   58 


MAX   81 
MIN   57 


76   68 
56   54 


76   83 

50   48 


83   57   56   66   86 

50   42   44   48   41 


66   77   82   82 


52   69   82 


57   46   44   48   40   44   46   39 


74   64 

45   40 


76   84 
49   46 


SO   47   52   68   78 
40   39   39   40   36 


75   52   55   64   86 
49   41   42   48   42 


87   88 
62   57 


88   84 
58   58 


89   88 
59   57 


83   95 

60   52 


69 
54 


73 
50 


68 
45 


77   76 
60   63 


86   81   84   80 
63   60   60   63 


S3   82 
64   61 


57 

79 
49 


75   71   70   71   88   83   86 

56   41   45   57  1  63   56   61 


60   64   46 


92   83   71 
67   65   46 


73   74 
37   41 


72   70 
43   49 


71   88   86 
58   65   52 


67   92   86   85 


59   63 


70   72   72   68   91 


491  45   47 


90   80   77,  74   74 


64   64   55   40 


91   80   76   73 


60  65 

68  88 

59  66 

68  89 


83   82   84   82   74   81 
65   49   59   57   47   47 


58   64 

85  85 
61   62 

86  86,  82   81   79   SO   74   83 
67   60   67   60   49   47 


82 

83 

80 

S3 

54 

68 

48 

45 

83 

84 

75 

S2 

60 

57 

50 

49 

83 

83 

75 

82 

68 

57 

51 

49 

59   60   46   35   38   56   65 


82 
68 


72   71 

45 1  44 


83   72 
66   43 


67   90   85   83 
60   61   57   63 


70 
46 

70   68   82   90   84 
48   69   64   58   63 


84   83 
56   45 


83 
69 


84   83   78   85   75   81 
56   54   58   57   51   51 


84   84   80   83   76 
54  62  I  64   50   60 


93   91   83   71   70   66   91   85   82 
69   66   67   44   46   69   66   61   63 


84   83 
63   52 


78   35   76   81 
67   60   60   49 


78 
62 

86 


86   78 
69   63 


71 

69 

68 

66 

79 

81 

77 

86 

77 

80 

77 

76 

49 

46 

57 

69 

66 

59 

62 

63 

56 

62 

60 

56 

76 

64 

69 

70 

67 

84 

81 

81 

76 

74 

77 

77 

48 

39 

46 

53 

58 

56 

57 

61 

48 

57 

54 

60 

78 

70 

70 

66 

92 

90 

83 

86 

86 

85 

84 

82 

60 

47 

47 

66 

66 

60 

63 

66 

54 

61 

59 

57 

77 

70 

68 

69 

73 

87 

84 

79 

84 

81 

76 

S3 

53 

40 

41 

56 

61 

56 

60 

61 

54 

54 

62 

50 

69 

73 

71 

67 

90 

86 

81 

85 

82 

77 

S3 

75 

47 

37 

41 

54 

64 

64 

61 

62 

46 

51 

59 

45 

73 

69 

76 

66 

87 

83 

81 

79 

79 

77 

79 

79 

50 

42 

47 

55 

63 

57 

58 

63 

53 

57 

53 

45 

78 

70 

68 

78 

81 

82 

80 

80 

81 

77 

78 

78 

63 

41 

46 

66 

61 

54 

60 

60 

52 

56 

59 

50 

79 

72 

69 

57 

88 

86 

84 

85 

83 

84 

83 

76 

69 

43 

42 

66 

63 

56 

62 

64 

49 

56 

54 

46 

57 

66 

67 

64 

84 

81 

79 

80 

78 

74 

77 

70 

48 

43 

43 

56 

63 

60 

59 

60 

54 

59 

58 

61 

76 

67 

67 

84 

80 

76 

85 

81 

74 

81 

73 

54 

36 

39 

60 

56 

60 

60 

49 

52 

63 

49 

79 

74 

74 

69 

85 

86 

85 

86 

78 

70 

SO 

78 

53   63   62,  42   42   681  57   55   56   60   50   56 


73   69 
45   51 


88   71   68 1  67   73   66 


84 

79 

65 

71 

60 

51 

45 

43 

87 

78 

67 

70 

64 

63 

46 

40 

66 

81 

68 

67 

65 

51 

46 

42 

64   52   44 


81   69   71 
63   44   40 


77-  66   64 
66   46   42 


70   58   67 
42   42   40 


80   75 j  70 
43   401  31 


65   60   64 

49   46   39 


77   61 

56   51 


66  75  73 

51  52  61 

80  81  68 

54  54  61 

85  79  73 


60   50   60 


74   80 

53  I  65 


81   80   74   70   77 
53   54  I  54   63   66 


64   76   72   75   76   76 
48   53   49   60   56   57 


69   81   72   81   75   77 
50   52   49  I  57   50   57 


79   81   74  I  78   72 


55   57   57  1  53   48   52 '    59   49 


76   66 
44   42 


36   36   60 


87 

77 

64 

78 

75 

71 

78 

69 

75 

56 

50 

62 

52 

56 

52 

60 

52 

54 

70 

67 

65 

67 

70 

75 

66 

73 

57 

51 

45 

51 

47 

55 

51 

49 

82 

81 

73 

73 

80 

75 

77 

72 

75 

59 

44 

44 

50 

45 

45 

54 

54 

40 

64 

74 

64 

60 

74 

70 

67 

68 

77 

46 

45 

48 

48 

44 

47 

52 

49 

60 

79 

75 

70 

72 

77 

78 

75 

68 

76 

56 

62 

53 

49 

90 

45 

65 

52 

46 

83   75   69 
52   44   40 


79   71   71 
47   36   33 


84   79   70 
69   42   33 


72   69   84   82   76   76   78   78   78   75   74 

48   64   69   51   56  I  51   47   50  l  58   47   61 


70   69   78   78   71   73   79   79   70   70   65 
40   50   54   48   67   51   54   45   54   53   47 


78   79   78   69 
38   39   49   51 


70   72   74   76   70   76 
52   41   40   57   90   44 


80   69 
60   44 


71   71   69   85   79   69   77   80   77   80   72   76 
37   46   53   56   50   54   50   48   49   58   48   51 


77f9 
95tl 


79  (B 
55  lO 


82.1 
53>2 


81.1 
54.8 


80.6 
94.4 


80.5 
55.5 


82.1 
52.5 


80.2 
55.2 


80.6 
57.4 


80.5 
56.5 


74.2 
57.7 


75.4 
52.1 


82.4 
57.4 


79.3 
94.9 


80.4 
52.9 


78.0 
53.7 


77.9 
94.6 


81.0 
54.5 


74.0 
54.1 


78.0 
53.4 


80.9 
54.1 


74.8 
51.5 


73.4 
52.3 


70.0 
50.2 


73.2 
50.8 


77.7 
53.0 


71.1 
52.7 


75.9 
48.3 


64.4 
45.8 


73.8 
49.6 


76.4 
51.3 


74.7 
50.0 


73.8 
47.7 


75.8 
50.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
JUNE    1956 


Table  S- Continued 

Day 

Oi  Month 

1 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

GREENVIIXE 

MAX 
MIN 

72 
59 

74 
56 

68 

57 

72 

55 

71 
51 

76 
46 

80 
46 

71 
39 

42 

36 

48 

40 

64 

43 

88 
34 

87 
57 

91 
61 

91 
89 

77 
59 

74 

43 

61 

41 

70 
37 

76 

34 

63 

48 

77 

48 

72 
46 

64 
52 

70 
48 

75 
60 

74 

40 

73 
52 

48 
54 

78 
53 

72il 
47(8 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

86 
&2 

76 
57 

68 
56 

76 
54 

73 
50 

76 

44 

84 
46 

70 
46 

47 

42 

60 
43 

73 
47 

92 

40 

92 
60 

93 
69 

94 
64 

87 
59 

84 

48 

74 
39 

71 
36 

74 
42 

71 
54 

85 
52 

81 
50 

68 

54 

79 
51 

81 

44 

71 
47 

78 
56 

72 
45 

72 

45 

76.9 

49«7 

HOULTON  CAA  AP 

MAX 

MIN 

80 

54 

76 

53 

75 
60 

74 
58 

73 
54 

71 
43 

81 
43 

44 
39 

45 
39 

48 

41 

57 
39 

83 
38 

82 

55 

92 
53 

90 
63 

76 

47 

72 
45 

69 
38 

68 
32 

76 
46 

63 

51 

75 
52 

70 
46 

58 
47 

68 

48 

74 

43 

78 

44 

78 
56 

49 

61 

74 

50 

71.1 
47.6 

HOULTON  1  NE 

MAX 
MIN 

71 
59 

74 
53 

75 
62 

74 
58 

71 
68 

72 
47 

80 
51 

58 

38 

45 
40 

44 
40 

68 

40 

80 
58 

84 
62 

90 
57 

89 
83 

75 
64 

73 
45 

69 
43 

68 
35 

74 

45 

67 

53 

72 
58 

68 

52 

68 
52 

72 
56 

73 
47 

78 
46 

78 
66 

74 

62 

76 
54 

71.2 
51.2 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

70 

45 

69 
52 

70 
62 

66 
56 

63 

54 

60 
48 

65 

50 

60 
43 

47 

38 

48 
41 

62 

46 

78 
48 

83 
70 

84 

70 

89 
62 

83 
60 

76 
54 

70 
38 

68 

31 

73 

34 

70 
45 

73 

49 

76 

50 

69 

49 

69 

46 

67 
45 

67 

50 

64 

64 

64 
48 

70 
44 

69.0 
49.5 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

70 

64 
46 

63 

46 

62 
48 

64 
48 

65 

48 

73 
47 

76 

44 

83 

38 

88 
41 

62 

46 

54 
40 

71 
49 

85 
51 

87 
48 

63 
52 

86 
52 

68 

43 

48 
36 

65 
43 

66 

48 

59 
50 

73 
53 

76 
46 

75 
48 

68 
49 

78 
50 

74 
52 

73 
62 

69 

48 

69.2 
46.9 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

S4 

67 
55 

62 

54 

71 
55 

74 
55 

76 
54 

84 
52 

63 

46 

47 

44 

65 

44 

68 
50 

89 
47 

88 

64 

87 
62 

94 
61 

85 
64 

79 
56 

66 

48 

70 
45 

74 
47 

70 
54 

86 

58 

77 
58 

68 

54 

76 

51 

78 
54 

73 
54 

80 
89 

69 
63 

76 
84 

74.6 
S3. 7 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

76 
55 

76 
58 

72 
57 

63 
55 

68 
51 

65 

47 

71 
48 

79 
48 

62 

37 

44 
37 

50 
42 

67 

42 

88 
43 

88 
65 

90 
86 

89 
60 

77 
42 

71 
35 

61 

31 

68 
33 

74 
38 

64 
51 

76 
46 

71 

49 

58 

49 

74 
47 

68 

48 

73 
50 

46 
63 

70.1 
47.0 

MAO t SON 

MAX 
MIN 

83 

52 

74 
56 

69 

54 

71 

54 

72 
54 

77 

44 

84 
43 

80 

44 

4« 

42 

81 
42 

70 
46 

80 
37 

90 
58 

91 

56 

94 
58 

90 
59 

81 
47 

74 
42 

71 
33 

75 
39 

71 

50 

83 

54 

81 

47 

74 
56 

74 
49 

79 
44 

79 
48 

78 
65 

72 
52 

74 

49 

76.6 
48.8 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

74 

65 

76 
58 

74 
58 

72 
59 

72 

48 

76 
48 

81 

44 

44 

38 

43 
38 

49 

42 

62 
37 

87 
58 

88 
54 

92 
60 

93 
64 

82 

45 

77 
46 

76 
37 

70 
43 

77 
53 

71 

54 

80 
47 

75 
54 

65 
50 

73 
47 

75 

44 

80 
56 

78 
56 

71 
60 

80 
54 

73.7 
49.9 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 

MIN 

74 
55 

74 
57 

74 
58 

72 
58 

71 
53 

75 

48 

81 

48 

SO 
38 

44 
38 

48 
42 

60 
41 

88 
34 

as 

89 

92 
54 

94 
41 

81 

51 

77 

46 

63 

41 

68 

37 

75 

40 

63 

52 

80 

53 

76 

47 

58 
52 

71 
47 

76 
44 

77 
43 

77 
56 

70 
55 

78 
49 

72.4 
48.6 

MILLINOCKET  DAM 

MAX 
MIN 

74 
58 

75 
56 

74 

59 

72 
59 

70 
54 

73 

41 

77 

40 

83 

39 

41 
36 

48 
40 

57 

44 

81 
37 

88 

58 

98 

SO 

87 
61 

76 
56 

76 
44 

69 
42 

71 
31 

79 
37 

74 
48 

75 
56 

73 

45 

64 
42 

70 
50 

72 
39 

76 

40 

78 
54 

65 
54 

77 
47 

71.9 
47.3 

OLD  TOWN 

MAX 
MIN 

85 
53 

75 
55 

76 
54 

72 
55 

74 
53 

76 

48 

82 
51 

82 

40 

48 
39 

82 

43 

47 

8« 
39 

89 
63 

89 
69 

94 
88 

91 
62 

78 
51 

78 
45 

71 
38 

76 
48 

68 

51 

80 

59 

76 

50 

73 
52 

73 
52 

81 
50 

80 
49 

78 
56 

78 
62 

78 
49 

76.8 
60.7 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

84 
54 

75 
56 

74 
55 

71 
56 

75 

54 

78 

48 

88 
48 

57 
41 

47 
41 

63 
42 

60 
43 

87 
38 

88 
61 

89 
57 

96 
68 

84 
5« 

78 
46 

65 
41 

74 
35 

74 
48 

65 
53 

82 
56 

77 

48 

60 

51 

74 
61 

79 
48 

80 
46 

78 
54 

68 
62 

79 
47 

74.6 
48.5 

ORONO 

MAX 
MIN 

82 

52 

SO 
52 

70 
52 

68 
54 

72 

51 

74 

50 

78 

51 

77 
47 

47 
38 

48 
42 

57 
46 

84 
40 

88 
60 

86 
56 

92 
68 

88 

60 

76 
48 

73 
44 

70 
37 

73 
36 

68 
52 

78 
57 

76 

50 

72 

54 

66 

50 

76 
50 

76 
48 

78 
55 

72 
50 

76 
60 

74.0 
48.7 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

75 
56 

61 
51 

66 

51 

66 
51 

75 
52 

76 
62 

84 
51 

62 

46 

47 
45 

64 
45 

68 

48 

82 
48 

93 
68 

82 
64 

98 
62 

87 
69 

76 

59 

71 

49 

70 
47 

70 
50 

68 
55 

84 
60 

77 

60 

62 

53 

80 
62 

80 
53 

72 
57 

83 
60 

72 
64 

79 
58 

73.7 
84.1 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

77 

65 

64 
51 

69 
52 

70 
52 

74 

48 

75 
47 

86 
48 

60 

47 

47 
46 

S3 

46 

69 

45 

83 

42 

94 
64 

83 

56 

94 
88 

87 
63 

80 
52 

68 

45 

66 

38 

69 
46 

68 
53 

86 
55 

78 
52 

60 
52 

78 

52 

79 
44 

71 

48 

82 
57 

70 
46 

78 
49 

73.6 
30.3 

P8ENTISS 

MAX 
MIN 

80 

50 

70 
48 

68 

50 

70 
50 

70 

60 

68 

48 

76 

42 

48 
42 

46 

42 

82 

46 

56 

48 

68 

58 

86 
62 

88 
62 

90 
68 

80 
60 

80 
55 

78 
50 

74 
48 

78 
48 

80 
48 

74 
48 

74 
48 

70 
48 

65 
56 

70 
48 

76 
60 

80 
50 

76 
86 

80 
47 

72.5 
81 .8 

PBESOUE  ISLE 

MAX 
MIN 

77 
56 

76 

66 

76 
61 

73 
59 

69 
56 

71 
44 

70 
52 

63 

37 

48 
38 

47 
38 

68 
44 

78 
38 

81 
88 

91 
86 

83 
89 

76 

60 

72 
42 

68 

41 

67 

34 

75 
44 

73 
51 

72 

56 

48 
50 

44 
42 

49 
51 

71 

45 

74 

43 

7« 

84 

44 
81 

76 
47 

70.4 
48.9 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

76 
55 

69 
56 

74 
56 

70 
57 

71 
53 

68 

43 

72 

41 

78 

45 

46 
36 

41 
36 

47 
42 

80 
41 

83 
47 

84 
56 

90 
63 

89 
60 

77 
45 

72 
42 

68 
36 

68 
42 

76 

49 

60 
51 

74 
48 

72 
50 

46 

49 

69 
47 

70 
45 

73 
83 

78 
54 

47 
49 

70.8 
48.2 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

71 
49 

62 

51 

68 

50 

64 
50 

72 
49 

72 

49 

78 
48 

63 

48 

49 
43 

83 

44 

61 

48 

80 
42 

89 
57 

80 
84 

90 
62 

86 
52 

73 
60 

67 
46 

65 

40 

67 
46 

62 
53 

81 
55 

80 
55 

66 

51 

66 

49 

79 
48 

74 
56 

72 
68 

70 
50 

70 
49 

71.0 
60.2 

RUMFORO  i    SW 

MAX 
MIN 

84 

54 

73 
54 

63 
57 

74 
54 

71 

50 

76 

46 

80 

43 

60 
42 

46 
41 

84 
43 

70 
44 

87 
43 

88 
68 

91 
67 

81 
61 

S3 
48 

76 
44 

64 
33 

71 
32 

75 
42 

67 
51 

82 

50 

77 
47 

65 

54 

74 
48 

74 

46 

74 
46 

76 
58 

69 

48 

71 
45 

73.6 
47.8 

RUMFORD  1  SSE 

MAX 
MIN 

83 
58 

79 
57 

6« 

57 

76 
56 

72 

54 

78 
47 

84 
44 

64 
46 

48 
41 

86 

44 

70 
48 

80 
41 

81 
44 

94 
88 

94 
S9 

85 
60 

78 

43 

64 

41 

74 
34 

78 
40 

70 
52 

84 
53 

79 
47 

67 
57 

77 
51 

79 

46 

78 
48 

78 
65 

71 
57 

72 

49 

78.8 
80.2 

SANFORO  2  NNW 

MAX 
MIN 

88 

60 

82 

63 

73 
55 

76 

54 

77 
52 

78 

42 

46 

84 

50 

83 

42 

>6 

42 

74 
47 

80 

42 

94 

64 

92 

60 

98 
64 

94 
64 

83 
48 

80 
43 

70 
35 

74 
41 

70 
52 

87 
56 

86 

48 

85 

50 

80 
52 

81 
42 

80 
47 

81 
59 

77 

47 

77 
48 

80.1 
80.2 

UNITY 

MAX 
MIN 

85 
56 

75 
56 

67 

51 

68 
52 

7» 
53 

73 
60 

SI 

54 

77 

46 

47 
38 

82 

42 

61 

46 

88 

43 

89 
68 

87 
62 

91 
62 

88 
63 

78 
46 

66 

40 

68 
37 

73 
47 

65 
52 

81 

69 

79 
62 

70 
52 

71 
48 

77 
49 

78 
52 

77 
56 

70 

60 

76 
66 

74.3 
81.2 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

88 
60 

72 
54 

62 

53 

73 
53 

78 
51 

76 

44 

83 

46 

68 

48 

48 

44 

87 
43 

70 
47 

88 
41 

93 

68 

92 
60 

93 
61 

94 
61 

80 
48 

67 
43 

68 
37 

74 
41 

70 
53 

86 
66 

81 

49 

67 
63 

80 
60 

81 
44 

70 
48 

82 
53 

70 
48 

78 
47 

74.3 
49.8 

WINSLOW 

MAX 
MIN 

S3 
56 

88 
57 

78 
54 

69 

54 

70 
56 

76 
49 

78 
48 

85 
51 

60 

40 

47 

42 

64 

47 

64 

42 

90 
87 

90 
89 

91 
41 

96 
62 

84 

50 

79 
45 

68 

40 

71 

45 

78 
53 

70 
58 

84 
56 

77 
57 

45 

61 

74 
63 

80 

61 

80 
68 

79 
SI 

72 
83 

74.1 
Sl.B 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

68 

46 

76 
47 

79 
48 

74 
52 

69 
51 

72 

61 

74 
60 

83 
43 

66 

38 

82 

40 

60 
42 

87 

40 

82 
64 

87 
59 

88 
S3 

94 
63 

88 
54 

82 
45 

64 
39 

73 
43 

76 
61 

63 

55 

83 

51 

80 
46 

79 
50 

47 
49 

SO 
46 

81 
84 

81 
81 

73 

80 

74.6 
48.7 

MASSACHUSETTS 

AMMS 

MAX 
MIN 

81 
64 

86 
52 

68 
53 

7« 
53 

78 
50 

71 
46 

74 
45 

78 
47 

80 
48 

88 

49 

68 

52 

70 
42 

81 

84 

86 
66 

93 

57 

91 
58 

82 
60 

77 
43 

66 
35 

72 

44 

72 
52 

64 

50 

86 
54 

78 
62 

78 
44 

78 
44 

77 
62 

70 
56 

70 
55 

44 

43 

76.6 
61.7 

AMHERST 

MAX 
MIN 

85 
66 

78 

59 

76 
64 

74 
60 

74 
58 

80 
50 

84 
64 

87 
51 

57 
48 

66 

80 

76 

51 

88 
48 

92 
68 

96 
64 

93 

64 

80 
65 

81 
61 

69 

49 

71 

44 

72 
51 

72 
58 

88 
46 

81 
60 

84 
65 

81 
40 

82 

61 

78 
57 

81 
58 

72 
63 

81 

47 

79.5 
56.6 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

87 
62 

76 

60 

77 
62 

77 

60 

74 
52 

79 
48 

82 

43 

63 

44 

71 

43 

70 
44 

73 
49 

86 

40 

92 
60 

83 

57 

93 

88 

82 
59 

83 
57 

81 
42 

73 
33 

74 
45 

71 

54 

86 
63 

83 

50 

81 
61 

80 
58 

81 

41 

80 
46 

80 
53 

72 

45 

79 
39 

80.3 
60.9 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

S3 
56 

71 
56 

72 
69 

74 
60 

78 
53 

76 

65 

84 
53 

67 
47 

47 
44 

68 

44 

71 
52 

8« 
52 

82 
67 

93 

67 

82 
71 

?? 

80 
64 

72 
52 

68 

48 

68 

48 

64 
54 

87 
62 

81 
62 

72 

60 

82 

58 

80 
64 

78 
59 

82 
64 

70 
82 

78 
SO 

76.7 
84.6 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
60 

76 
56 

70 
64 

7« 

59 

80 
59 

75 
60 

88 

58 

66 

49 

6« 

48 

89 

47 

74 
53 

91 
64 

97 
67 

88 
71 

94 
76 

92 
72 

78 
67 

67 
56 

66 

50 

72 

84 

49 

59 

92 
67 

77 
67 

67 

59 

87 
40 

84 
43 

79 
63 

84 

44 

74 
SS 

82 
59 

78.1 
59.7 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

80 
57 

79 
59 

76 
62 

60 

77 

55 

77 

50 

:? 

79 
50 

84 
47 

71 
47 

74 
53 

88 
43 

98 

62 

98 

61 

93 
63 

93 
65 

80 
64 

80 
54 

70 
46 

70 
42 

47 
55 

88 
61 

88 

64 

79 
62 

85 

60 

84 
50 

79 
51 

84 
45 

74 
49 

80 
44 

79.8 
54.7 

CHARLTON  2 

MAX 
MIN 

85 
57 

85 
62 

71 
59 

76 
63 

74 

54 

79 
46 

82 
45 

84 
47 

68 
46 

70 
46 

73 
53 

87 
81 

92 
59 

94 
60 

92 

64 

88 
66 

80 
60 

78 
49 

65 

36 

70 
42 

65 
52 

87 
63 

S3 

53 

82 

60 

80 
61 

80 

54 

79 

60 

80 
62 

72 

44 

77 
48 

79.3 
53.8 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

9C 
58 

86 
59 

76 
58 

77 
61 

72 
65 

79 
67 

86 
54 

85 
52 

61 
47 

67 
47 

73 
53 

89 
49 

98 

70 

97 
48 

98 

68 

93 
61 

82 
64 

66 
56 

70 
48 

72 
54 

74 
56 

80 
60 

88 
62 

81 
64 

84 
63 

86 
59 

78 
45 

88 
67 

75 
58 

84 
68 

81.2 
68.2 

CLINTON 

MAX 
MIN 

86 
63 

80 
61 

76 
63 

77 
61 

77 
57 

74 
50 

78 
53 

82 
61 

77 
48 

80 

48 

70 
44 

74 
81 

88 
67 

93 

48 

96 
71 

91 
68 

88 
63 

88 

50 

68 
42 

1 

70 
52 

70 
56 

73 
62 

87 
57 

82 
63 

78 

59 

81 

54 

78 
60 

79 
63 

80 
61 

71 
62 

78.6 
67.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tobl*  5  •  CoDtiDU»d 


COHASSET 

CAST  VAREHAM 

EDCARTOMN 

FALL  RIVER 

FITOIBURa  2  S 

PRAMINOnAM 

HAVERHILL 

HOaSAC    TUNNEL 

HTAIWIS 

KMlfiHTVILLE   0AM 

LAKE    COCHITUATE 

LAWRENCE 

LEXINCTON 

LOMELL 

MIOOLETON 

NANTUCKET    MB    AIRPORT 

NE«   BEBFOOD 

PITTSFIELD  HB  AIRPORT 

PLYKOUTM 

PROVINCE TOWN  3   N 

ROCHESTER 

ROCKPORT    1    ESE 

SALEM    AJR    STATION 

SANDWICH 

SHELBURME  FALLS 

SPRINSFIELO  ARMORY 

STOCKBRIOGE 

SWAMP SCOTT 

TAUNTON 

TULLY  0AM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WALPOLE  1  S 

WEST  CUMMINaTON 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 

WOCCESTER  CAA  AIRPORT 

WORCESTER 


Day  Of  Month 


rtAX  62 

HIN  S3 

MAX  69 

MIN  S6 

MAX  S2 

MIN  64 

MAX  82 

MIN  57 

MAX  70 

MIN  55 

MAX  87 

MIN  M 

I  MAX  73 

I  MIN  56 

I 

MAX  7» 

MIN  57 

MAX  72 

MIN  57 

MAX  80 

MIN  62 

MAX  87 

MIN  6« 

MAX  82 

MIN  63 

MAX  72 

MIN  60 

MAX  78 

MIN  58 

MAX  84 

MIN  55 

MAX  85 

MIN  60 

MAX  84 

MIN  58 

MAX  84 

MIN  58 

MAX  83 

MIN  57 

MAX  87 

MIN  58 

MAX  86 

MIN  it 

MAX  86 

MIN  60 

MAX  88 

MIN  62 


4  :  s 


9   10  n      12 


MAX 
MIN 

«0 
58 

8» 

60 

79 
57 

MAX 
MIN 

67 
5« 

64 
56 

74 
59 

MAX 
MIN 

68 
53 

65 

54 

70 
56 

MAX 
MIN 

74 
55 

7» 
57 

73 
61 

MAX 
MIN 

8« 
68 

88 
64 

78 
65 

MAX 

MIN 

92 
53 

89 
60 

77 
63 

MAX 
MIN 

89 
65 

81 
63 

76 
59 

MAX 
MIN 

82 

57 

S4 
52 

72 

54 

MAX 
MIN 

71 
54 

71 
56 

69 
58 

MAX 
MIN 

89 
56 

87 
53 

74 
57 

MAX 

MIN 

91 
59 

86 
53 

78 
64 

MAX 
MIN 

87 

64 

79 
61 

75 
59 

MAX 
MIN 

87 
63 

77 

SI 

75 
58 

MAX 
MIN 

90 
65 

89 
62 

78 
59 

MAX 

MIN 

84 
64 

82 

64 

72 

58 

74   63   71 
59   53   50 


67 

59 


65   62 
55   57 


70   66 
58   60 


65   74 
48   56 


77   76 
59   55 


70   68  ' 
52   60 


79   73 
57   58 


65   62 
52   52 


69   «2 
56   51 


7S   70, 
59   60 


80   73 
57   63 


87   76 
59   64 


66   73 

50   60 


70   62 

60   58 


76   75 
59   63 


87   79 
61   63 


77   78 
58   60 


74   73 
59   63 


72   70 
61   66 


70   70 
49   59 


86   78 
57   58 


76   75 
59   64 


72   75 
59   60 


75   76 
61   63 


66   63   71   74 
56   51   50   43 


72  76 
58  54 

77  80 
61  56 

78  81 
61  53 

78  79 

60  59 

73  73   70 
54  46   44 


76   81 

50   50 


79   82 
52   50 


80   88 
53   55 


as  6«T  «1 

55  47  47 

75  73  55 

55  50  47 

74  73  60 

52  51  48 

82  56  67 

50  48  47 

87  77  50 
58  46  45 

88  75  52 
55  46  45 


60   66 

46   46 


78 
45 


81   86   67 
46   46  I  45 


73   65  I  64 

54   48  I  49 


74   80 
48   46 


78   80 
50   49 


77 
57 


77   86 
54  !  53 


78 
60 

80   78   79   86 

56   54   51  i  52 


88  .  >4 
46   47 


84   76   52 

54   47   47 


72   53   69 

48   44  I  45 


70   62 

49   47 


70 
62 

72 
54 

76 
57 

72 


69   67 

49  '  45 


73   77 

58  I  56 


74   79 

48  !  45 


74  56  60 

51  48  49 

77  66  68 

64  50  50 


76   84   79   67  I  66 


54   52   63 


61   54 

49   45 


48   48 
58 


77  '  75 

48  I  44 


54   54   52  I  50 


72   77 
47   47 


72   77 

44  I  45 


80   80   S3 

61   50   48 


64   60   65 
47   45  '  45 


67   61 

49   46 


75   64  I 
52   50  ! 


82   84  I  54 
46   46   48 


89   67 
49   49 


79   66  j 
45   46 


69   50  j 
50   48  : 


76   77   78 
61   65   60 


78   78 
59   54 


47   51   48 


86   86 

45   45 


39   40 
79   85 


78   82 
54   53 


77   82 
49  ,  52 


87   72 

47   47 


74   61 
50   47 


78   52 
50   48 


84   71 
43   42 


52   71   76 


46   45   44 


86   56   65 
51   49   49 


SO   68 

43   44 


81   51 
61   45  , 


68   72 
51   45 


67   71 

60   46 


76   85 
56   54 


74   76 
47   47 


64   81 

50   49 


64   74 
47   42 


76   76 
47   46 


75   90 
51   49 


76   94 
56   64 


77   91 
51   50 


81   82   81 :  88   88   53   70 
62   57   63   63   52   45   46 


74   74   74   80   80   62   62   72   82 
60   60   54   56   54   50   50   54   50 


78   82 
52   52 


66   82 
50   56 


48   53   43 


71   76   87 
47   52   46 


74   86 

50   43 


7J   85 
43   39 


70 
56 

84 
54 

92 
68 

91 
69 

72 
47 

83 
44 

87 
64 

90 
65 

63 
52 

87 

90 

se 

67 

as 

64 

70   7* 

48   41 


76   90 
51   43 


49   45 
77   89 


72   89 
53   54 


72   86 
53   53  , 


86   88 
55   62 


IS   16 


17 


92   96 
65   67 

90   89 


79   65   69   70 


68   91   77 
62   58   60 


59   62   61   65   62   55   44   48 


80   88 
56   63 


93   93 

68   69 


00   96 

61   62 


91   98 
67   64 


99   98 
68   65 


86  as 

50   59 


88   90 
62   64 


88   90 
60   62 


80   97 
66   63 


96   96 
68   65 


94   95 
69   64 


99   97 
68   66 


79   73 
68   59 


86 


90 
72 


76 
60 

74 
44 

86 

60 

94 
62 

94 
62 

66 

49 

79 
46 

89 
68 

86 
64 

91 
72 

69 

60 

81 
60 

90 
67 

84 
66 

94 
66 

66 

48 

82 
48 

89 
65 

86 

64 

92 
69 

63 

49 

74 
4S 

86 
57 

89 
66 

92 
62 

78 
53 

89 
51 

94 
65 

96 
69 

97 
68 

71 
51 

81 
41 

84 
60 

86 

69 

86 
56 

92   86 
66   66 


9*   96 
60   62 


90   96 

44   87 


94   97 
61   60 


94   99 
64   60 


87   90 
56   68 


99   99 

65   61 


93   96 
66   66 


91   93 

67   68 


93   94 

67   64 


94 
67 


82   91   73 


61   61   60   55 


69   71   65   53 


94   86   80 
68   64   51 


60 


68   67 
44   46 


66   69 

47   51 


71   72 
41   49 


71   74 
45   46 


73   76 
46   SO 


70   73 
37   42 


74   74 
60   55 

90   80 


64   67   66 

40   44   60 


60   60   58   45   36   42   54 


91 
64 


90   84   76!  71   73   69 


68  I  67   66 


48   49   55 


95  I  89 
70  <  68 


83   69 1  68   74   68 


64   53:  44   50   58   69   59 


83   82 
65   52 


70   68   52 


74   75 
45   49 


92   76   67 


55 1  63 
68   84 


46   54   60   66   62 


62   62   63   65 

45   50   58  i  58 


77 

66 

69 

69 

56 

43 

38 

46 

75 

75 

65 

71 

64 

55 

46 

48 

72 

75 

67 

66 

62 

54 

50 

52 

93   91   80 
65   66   56 


87   76   64 
66   58   50 


91   74   65 
67   65   53 


86   70   62 


90   85   80 
63   62   45 


94   83   83 
69   62   54 


84   74   66 

58   58   44 


71 

86 

58 

58 

70 

90 

56 

63 

68 

75 

60 

68 

69 

66 

55 

62 

68 

86 

75 

66   63 

42   40 


48   51   56 


47   53   58 


62   68   66 

46   47   59  I  62   58 


70   70 
39   42 


63   68 
37   47 


70   92 
58!  66 


70   81 
55   62 


651  65   65   66 

55   49   50   52 


70   71 
39   41 


67 

57 

70   73   74 
35   39   45 


63   60   50 


90 


71   74 
39   46 


64 


91 
64 

90   85 
54   55 

94   95 


81 

69 

70 

57 

50 

40 

80 

80 

70 

62 

50 

38 

78 

68 

70 

55 

37 

30 

65 


36   44   55   64 


76   70   72   69   90 


69   70   65 
46   48   54 


84   79 

54   48 


86 
55 


53   44   50   61   66   60 


86   81 

63   60 


68   69   72   68   86   84 

46   44   48   54   64   55 


56,  64   60   63 


79 

59 


73   89   84 


68   89 
62   57 


87 
60 


65   69   67 1  82   80 
69  I  73   64   55   52   53   62   62   66 


87 
60 


63   56   61 


70   88   80 


52   54   55 


87   83 
62   64 


78   84 
62   61 


88   84   84   64 
68   58   66   62 


81   79 
54   61 


80   84 
62   59 


85   83 
65   65 


76   81 
61   58 


SO   82 
62   61 


83   69 

69!  59 


78   65 
59   58 


80 
60   58 


80   79 
57  [  65 

77 


80   72 
58   60 


92   85 1  80   86   84 


60   54   56 


73 

60   60 


78   84 
63   59 


72   80 
62   60 


60   74 
56   57 


66   86 
62   62 


82   73 
59   56 


74   84 
60   58 


70   87 
60   60 


87   6S 
60   60 


70   84 
59   57 


70!  86 
59   56 


66   82 

60 


62   47   60 


87   80   84 


47 

84 
51 


85   83   80   83 


82   78 
59   69 


85   85   83 


74   80 

60  !  61 


85  86  83 

66  66  62 

78  76  76 

57  44  49 

S3  80  73 

57  59  66 

85  81  77 

62  60  53 


82   83 

43   47 


49   53   63 


82   80 
53   61 


79 

50 

75 


79   80   81 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1956 


83  79  79 
63  54  55 

82  84  75 

61  48  54 

84  80  76 
61  S3  51 

86  76  83 

65  53  63 

74  79  69 

90  61  46 

80  74  76 

66  50  48 

80  83  74 
55  53  44 

81  S3  79 


78 

78 

80 

72 

76 

68 

60 

68 

52 

56 

76 

67 

72 

68 

70 

57 

58 

59 

67 

54 

80 

71 

82 

74 

79 

62 

62 

64 

57 

59 

76 

78 

78 

67 

77 

47 

62 

63 

50 

42 

89 

82 

87 

79 

82 

56 

59 

67 

52 

54 

79 

80 

80 

70 

70 

62 

63 

63 

69 

59 

85 

80 

73 

82 

74 

61 

51 

65 

50 

50 

70   84   73   76 
57   64   52   54 


78   82 
61   66 


83   76   80  I  79   78   68 
64   51   52  I  53   49   49 


S3   74   85 
69   55   53 


76   73   76 
66   56   57 


S3   74   78 
66   49   50 


82 

73 

49 

40 

77 

83 

49 

44 

73 

79 

76  j  86   73   79 
56  I  64   48   46 


78   77   7S   69   79 
41   46   45   48   40 


72   78 
48   49 


79  (8 
69  iS 


74 19 
99t3 


73.0 
94«2 


77.3 
97.9 


81.0 
96.9 


82.1 
96.1 


S2tl 
67.9 


77.9 
90.6 


74.9 
94.9 


80.0 
91.6 


80.8 
99.0 


80.1 
67.1 


79.8 
67.7 


83.2 
97.3 


76.8 
69.2 


67.8 
63.7 


76.4 
50.4 


76.8 
62.0 


78.9 
97.1 


73.9 
67.0 


77.7 
54.4 


72.8 
5S.3 


74.9 
66.9 


73.7 
99.8 


77.4 
93.1 


83.9 

98.7 


74.7 
61.3 


73.7 
6S.1 


79.4 
66.0 


80.2 
90.0 


82.3 
93.4 


78.6 
94.3 


79.2 
56.8 


77.3 
47.3 


81.9 
64.0 


80.3 
57.8 


77.4 
56.0 


78.7 
66.8 
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DATT.Y  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
JUNE  1956 

Table  S  -  ConUnued 

Day 

Of  Monlh 

26 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

27 

28 

29 

30 

31  1 

< 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 
MIN 

61 
62 

75 

54 

76 

59 

76 
59 

72 
49 

73 

45 

80 
45 

61 
50 

67 

43 

58 

43 

66 

50 

66 

45 

86 
99 

92 
60 

89 
62 

65 
62 

76 

43 

70 
32 

70 
32 

71 
40 

71 
52 

79 
56 

76 

46 

67 
66 

73 

56 

75 

70 

42 

74 
64 

67 
49 

69 

44 

75.1 
49.9 

BERLIN 

MAX 
MIN 

S3 

60 

83 

57 

75 
62 

72 

68 

77 

53 

71 
51 

77 

42 

81 
60 

72 

42 

48 
42 

56 

47 

69 
41 

89 
58 

89 
59 

94 
60 

92 
69 

81 
49 

72 
36 

62 

31 

72 
37 

75 
50 

68 

51 

89 

48 

77 
60 

66 
56 

72 
44 

77 

44 

71 
49 

74 
54 

74     '  75.2 
48       49.8 

BETHLEHEM 

MAX 

MIN 

ao 

62 

75 
54 

78 
66 

74 
60 

71 

51 

73 
48 

78 
47 

78 
52 

68 

44 

96 
43 

67 

49 

84 
47 

64 
70 

90 
61 

69 
67 

65 
57 

76 
45 

69 
34 

73 
33 

72 
42 

68 
50 

78 
63 

74 

48 

66' 

55 

72 
58 

74 

45 

73 

60 

73 
57 

65 

51 

68 

46 

74.3 
51.2 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

88 
62 

77 

59 

77 
60 

79 
60 

76 
51 

79 
46 

86 
45 

83 
48 

62 

43 

98 
43 

72 
46 

68 
49 

94 
60 

96 
60 

99 
62 

93 
62 

85 
55 

79 
40 

74 
35 

75 
42 

74 
52 

65 
54 

66 
46 

71 
69 

81 
54 

81 
44 

81 
48 

78 
53 

69 

48 

77 
46 

79.9 
51.0 

CAMPTON 

MAX 

MIN 

83 
67 

84 
57 

77 
62 

75 
60 

78 

49 

75 
46 

79 

42 

84 
46 

77 

45 

51 

45 

66 

48 

74 

41 

90 
53 

93 
57 

96 
60 

96 
60 

88 

44 

80 
36 

69 
32 

75 
38 

75 
48 

68 

54 

66 

48 

82 

58 

66 

66 

77 
42 

81 

46 

6« 

55 

77 
52 

68 

43 

77.6 
49.3 

CONCORD  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
64 

80 
60 

74 
60 

80 
59 

74 
50 

78 
44 

86 
46 

77 
46 

49 
44 

62 

44 

74 
51 

90 
43 

94 
62 

96 
62 

96 
63 

89 
62 

82 
65 

72 
42 

73 
37 

74 
45 

72 

54 

67 
61 

81 
51 

72 
56 

S3 
62 

84 
43 

77 
49 

82 
53 

72 
49 

79 

43 

79.3 
61.6 

DURHAM 

MAX 
MIN 

88 
63 

81 
63 

76 
56 

76 
56 

78 
56 

78 
50 

88 
48 

83 
50 

90 
44 

60 
44 

79 
50 

90 
43 

95 
63 

90 
63 

97 
64 

95 
64 

64 
61 

61 
48 

72 
40 

75 
44 

70 
65 

69 

63 

65 
65 

70 
59 

85 
55 

63 
48 

63 
60 

83 
60 

73 
49 

80 
48 

60.4 
53.7 

EAST  DEERING 

MAX 
MIN 

84 
61 

76 
56 

70 
58 

77 
57 

71 
46 

77 
43 

83 
45 

76 
46 

76 
42 

66 
42 

71 

50 

87 
42 

93 
62 

92 
57 

92 
64 

86 
68 

80 

54 

66 

45 

71 
31 

72 
43 

72 

54 

84 
59 

79 
47 

71 
68 

80 
56 

60 
40 

76 

46 

79 
51 

79 
46 

77.9 
90.3 

FABYAN 

MAX 
MtN 

80 
51 

71 
53 

70 
51 

76 

51 

68 
63 

73 
46 

78 
37 

72 
41 

67 
48 

64 
35 

84 
62 

89 

50 

87 
SO 

79 

54 

73 
34 

61 
27 

68 
25 

73 

30 

64 
46 

76 

47 

70 
37 

64 

48 

74 
63 

70 
33 

70 
39 

72 
42 

64 
49 

68 

38 

73.1 
43.9 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

74 
52 

73 

60 

70 
49 

70 
58 

74 
48 

63 
48 

69 
48 

76 

50 

67 

40 

47 
40 

66 

45 

67 
41 

61 
51 

ai 

55 

67 
96 

S3 
55 

72 
37 

62 
32 

58 
29 

64 
37 

70 
60 

61 

60 

72 

45 

66 
52 

59 
64 

66 

41 

71 
47 

69 
48 

67 

60 

62 

42 

66.6 
46.7 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 

MIN 

90 
62 

79 
59 

86 

60 

80 
60 

77 

61 

78 
45 

85 

45 

82 

47 

57 

44 

58 
45 

73 

47 

90 
43 

95 
60 

99 
60 

94 
62 

90 
60 

82 

51 

76 
43 

72 

35 

77 

42 

72 

53 

87 
63 

65 

49 

72 

60 

81 
62 

61 
45 

80 
47 

SO 

54 

SO 
47 

74 
47 

60.3 
91.3 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

90 
60 

79 
57 

77 
57 

80 
60 

77 
50 

78 

42 

85 

43 

83 
46 

64 
43 

96 

44 

72 
46 

68 

42 

94 
60 

96 
58 

96 
60 

93 
59 

64 
48 

78 
42 

73 
34 

76 

39 

72 
51 

66 
66 

85 
46 

71 
59 

60 

54 

83 

40 

81 

46 

80 
52 

74 
46 

76 

42 

80.6 
49.4 

6RAFT0N 

MAX 
MIN 

84 
58 

78 
56 

77 
59 

77 
60 

74 

44 

76 

43 

83 
38 

80 
39 

61 

42 

60 
43 

72 
39 

66 
36 

91 
52 

93 

54 

92 
95 

87 

55 

SO 
44 

72 
32 

71 
27 

75 
33 

74 
49 

84 
62 

82 

41 

71 
58 

76 
57 

78 
36 

78 

40 

77 
43 

72 
42 

74 
46 

77.9 
45.7 

HANOVER 

MAX 
MIN 

83 
64 

77 
57 

76 
62 

76 

60 

73 

50 

77 
48 

84 

48 

85 

49 

54 

44 

58 
46 

73 
62 

69 
44 

93 
59 

94 
60 

92 
63 

86 
62 

78 

49 

67 

42 

71 
35 

72 

42 

73 
55 

84 
58 

78 

50 

70 

60 

78 
55 

80 
46 

76 

49 

76 

63 

70 

46 

74 
45 

77.2 

51.8 

KEENE 

MAX 
MIN 

88 
62 

78 
60 

78 
63 

78 
59 

73 
51 

82 

47 

86 
46 

S3 
46 

66 
43 

68 
46 

76 

54 

89 
41 

99 
56 

96 
58 

95 
60 

93 
63 

63 
60 

80 
46 

74 
35 

70 
41 

72 

64 

87 
64 

78 

51 

80 
60 

82 
62 

83 

46 

76 
48 

82 
65 

74 

49 

77 
42 

80.4 
52.2 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

88 
63 

79 
59 

69 

58 

78 
56 

75 
53 

78 
48 

64 
60 

76 

52 

52 
43 

59 

44 

73 
50 

89 
47 

91 
63 

99 
62 

93 

64 

87 
64 

79 
52 

69 

43 

74 
40 

78 
46 

74 
63 

85 

60 

76 

54 

68 
59 

77 
64 

61 

48 

70 

51 

77 
66 

69 

51 

74 
50 

77.2 
53.1 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

73 
36 

68 

49 

60 
62 

76 

44 

65 
66 

73 

57 

77 

40 

74 

45 

74 
48 

67 
53 

6< 

43 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 
62 

77 

58 

75 
62 

77 
52 

72 
48 

79 
48 

84 
45 

64 
45 

53 

45 

66 
47 

75 
47 

90 
40 

92 

58 

95 
60 

93 
62 

86 
57 

79 

51 

66 
39 

73 
33 

73 
42 

74 
66 

84 
56 

77 

48 

71 
60 

78 
49 

81 
43 

76 
48 

76 

49 

72 
48 

76 

42 

77.6 
50.0 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

81 
66 

77 

60 

71 
58 

74 
59 

70 
54 

75 

50 

81 
49 

67 

46 

50 
44 

66 

46 

68 
51 

64 
45 

68 
62 

90 
60 

88 
62 

82 
62 

77 
60 

65 
50 

70 
40 

69 
60 

66 
54 

61 
60 

76 
56 

72 
68 

78 
57 

78 
49 

74 
52 

76 
57 

67 
51 

76 
50 

74.6 
53.9 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

89 
61 

76 
62 

76 

50 

79 
68 

77 

50 

78 

45 

82 

45 

S3 

47 

93 
46 

66 

44 

74 

49 

89 
42 

95 
58 

95 
58 

94 
60 

93 
59 

86 
59 

79 
47 

70 
36 

75 

43 

72 

51 

86 
58 

60 
52 

73 

61 

82 
56 

62 

44 

61 
48 

62 
70 

76 

44 

77 

43 

80.0 
91.5 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

55 
49 

51 

44 

51 
43 

53 
40 

45 
35 

49 
36 

54 
40 

67 
44 

49 

44 

46 
36 

42 
30 

60 
40 

64 
52 

66 
53 

62 
52 

56 
43 

50 
26 

35 
23 

48 
26 

62 
35 

49 
40 

51 

43 

55 
39 

48 
42 

49 
36 

48 
36 

53 

42 

47 
35 

40 
35 

47 
37 

Sl.O 
39.2 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

90 
60 

80 
62 

78 
60 

80 
62 

75 
51 

80 
46 

86 
48 

70 
46 

50 
45 

69 

44 

79 

48 

90 
40 

95 
52 

99 
59 

93 
62 

87 
61 

83 
69 

70 
46 

75 

50 

74 
47 

71 
52 

89 
61 

S3 
52 

77 
60 

64 

83 
45 

81 
4S 

82 
96 

72 

45 

80 
46 

79.9 
52.3 

NORTHWOOD 

MAX 
MIN 

87 
63 

83 
58 

76 
66 

77 
55 

76 

53 

78 

61 

S3 

49 

80 

49 

95 

41 

69 
42 

73 
48 

67 
62 

91 
66 

93 
67 

94 
70 

91 
66 

86 

58 

76 
45 

70 
43 

71 
46 

70 
60 

84 
70 

S3 
55 

72 

57 

82 

63 

80 
48 

80 
61 

76 
53 

70 
62 

77 

51 

78.8 
93.9 

PETERBORO  2  S 

MAX 
MIN 

86 
56 

78 
58 

73 
60 

76 
63 

71 
58 

77 
49 

81 
50 

77 
46 

49 
41 

69 

43 

70 
60 

65 
47 

91 
64 

92 
65 

90 
67 

85 
62 

77 
67 

74 
45 

76 
35 

71 
46 

68 

63 

82 
62 

79 
57 

76 

59 

76 
58 

79 

50 

78 
53 

78 
57 

69 
47 

76 

48 

77.0 
93.9 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

78 
55 

68 
52 

62 
56 

68 
55 

6« 

46 

71 
60 

77 

44 

6« 

46 

46 
38 

92 
39 

64 
47 

81 
43 

69 
62 

88 

94 

84 
61 

77 
58 

72 
42 

60 
37 

66 

30 

70 
38 

63 

49 

76 

50 

70 
47 

69 
54 

65 

51 

72 

50 

64 
46 

69 
48 

63 

45 

65 
50 

66  •« 
48.1 

PLYMOUTH  1  WNW 

MAX 
MIN 

85 

55 

85 
56 

77 
58 

66 

58 

77 

48 

75 

44 

77 

42 

64 

44 

76 

43 

98 
44 

60 

42 

71 

41 

ae 

47 

90 
91 

93 

S8 

93 
59 

85 
44 

77 
39 

67 
30 

72 

31 

75 

41 

68 
49 

64 
46 

69 
56 

75 

61 

76 
43 

79 

44 

66 

62 

72 
56 

79 
42 

79.9 
47.1 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

84 
59 

71 
63 

70 
53 

70 
53 

77 

56 

7S 
47 

86 
47 

62 

45 

48 

44 

95 

43 

74 
47 

90 

43 

96 
61 

86 
61 

95 
62 

92 
62 

78 
56 

65 

44 

62 
38 

75 
44 

71 
54 

87 
61 

77 
52 

66 
53 

80 
64 

S3 
47 

76 
50 

62 

57 

76 

49 

79 
49 

76.3 
91.4 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

84 
60 

B6 

78 
63 

78 
56 

76 

49 

75 
45 

60 
45 

86 
46 

88 
45 

53 

45 

70 

50 

72 
40 

90 
59 

99 

57 

97 
64 

94 
58 

87 
48 

63 

44 

67 
35 

74 
40 

72 

54 

73 

59 

88 

50 

82 

60 

63 
62 

82 

44 

64 
47 

77 
60 

63 
47 

74 
40 

80.4 
50.5 

WEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

84 
58 

83 

58 

77 
62 

77 

69 

76 

49 

72 

48 

78 
48 

84 
46 

86 

46 

54 

46 

56 
49 

74 

43 

90 

50 

92 

99 

95 
60 

92 

61 

86 
51 

79 

40 

67 
35 

73 
41 

76 

47 

76 

66 

84 
48 

77 
56 

72 

60 

77 
46 

82 
46 

7a 

57 

76 
47 

72 
42 

78.2 
90.9 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

88 

60 

79 
62 

76 
60 

80 
61 

81 
51 

80 
47 

87 
47 

82 
46 

90 
45 

68 
44 

75 
52 

91 
44 

97 
59 

99 
60 

97 
61 

91 
61 

68 
59 

79 
45 

72 
36 

74 
41 

69 
62 

90 

59 

65 
52 

75 
60 

87 
57 

S4 

44 

61 
46 

S3 
58 

74 

49 

62 
46 

81 13 
12il 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

90 
61 

80 
57 

74 
66 

80 
66 

77 

50 

78 
47 

66 
46 

80 
61 

55 

44 

66 

44 

74 

49 

69 

44 

94 
60 

96 

60 

99 

62 

89 
63 

62 
49 

75 

42 

73 
36 

78 
44 

73 

54 

86 

56 

82 

49 

73 
58 

80 
53 

SO 
49 

76 
49 

81 
60 

72 
52 

78 
47 

79.7 
51.6 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

85 
58 

77 
57 

73 
60 

77 
60 

72 
SO 

75 

49 

82 

43 

78 

46 

43 

56 
43 

69 

50 

87 

41 

92 
55 

93 
58 

92 
59 

85 
61 

78 

44 

68 
38 

71 
33 

74 
37 

68 
49 

84 

79 

48 

67 
57 

56 

78 
42 

66 

45 

78 

54 

68 

54 

74 
43 

76.0 
49.6 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

n 

6« 

56 

64 
57 

69 
51 

62 

51 

71 

53 

70 
49 

73 

51 

98 
50 

99 

50 

73 

51 

72 

91 

80 
67 

S3 
63 

as 

63 

88 
65 

74 

57 

63 
46 

63 

46 

64 
49 

63 

59 

72 
61 

76 
61 

66 
60 

77 
62 

73 
97 

66 
63 

75 
60 

70 
56 

72 
56 

70.4 
95.4 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

85 
58 

74 

58 

74 
69 

77 
55 

76 

53 

78 
52 

64 
50 

83 
49 

92 

46 

72 
45 

74 
52 

67 
60 

93 

66 

96 
68 

93 
67 

90 
69 

82 
60 

69 

47 

70 
43 

65 

66 

66 
64 

64 
57 

78 

59 

86 
60 

S3 

53 

77 
55 

81 

94 

74 
47 

80 
90 

79.9 
99.2 

K 1 NGSTON 

MAX 
MIN 

77 

69 
55 

69 
61 

71 
68 

73 
63 

73 
47 

78 

44 

81 
49 

69 

49 

64 
49 

74 
54 

62 

43 

93 
61 

92 
62 

91 
62 

89 
62 

64 
64 

74 
56 

64 
39 

66 

40 

64 
57 

63 
61 

65 
59 

75 
60 

63 
60 

S3 

61 

74 
53 

ai 

64 

75 
92 

79 
46 

77.0 
94.2 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
57 

70 
66 

68 
59 

70 
55 

77 
55 

74 
56 

76 

50 

ai 

90 

59 

49 

69 
46 

76 

54 

67 
49 

94 
60 

92 
70 

94 
69 

91 
69 

81 
63 

69 
50 

66 

45 

67 
46 

66 

60 

90 
64 

82 
62 

71 
61 

86 
61 

61 
96 

75 
97 

84 
60 

74 
»9 

60 
53 

77.3 
l«.9 

S««  Reforenco  NoIm  Following  Station     'nflex 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
JUNE    1956 


Day 

Of  Month 

tr 
2 

SlOllOQ 

I 

2 

3 

* 

s 

8 

7 

« 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22, 

23 

24 

25 

^1 

27 

28 

23 

30  1  31 

> 
< 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 

MIN 

81 
60 

88 
60 

79 
62 

76 
60 

77 
55 

74 

51 

82 

51 

89 
49 

88 
47 

S3 

48 

64 
51 

75 

44 

92 
50 

06 
60 

100 
64 

96 
63 

88 
63 

85 
44 

71 

39 

75 

47 

74 
55 

71 
62 

89 
60 

79 
60 

81 

65 

61 
48 

86 

50 

76 
53 

83 

54 

74 
46 

80>8 
54.0 

BEHNINfiTON  2  NW 

MAX 
MIN 

80 
63 

64 
49 

79 
58 

75 

73 

47 

76 

46 

80 
45 

65 

44 

77 

50 

68 

54 

74 

52 

86 
43 

89 
60 

90 
62 

92 

60 

84 
62 

79 
59 

68 

45 

71 
35 

74 
46 

74 
57 

S3 
57 

76 
56 

81 
53 

77 
65 

80 
45 

81 
55 

78 

49 

69 
53 

81 
48 

T61I 
»2.7 

BLOOMFIELO 

MAX 
MIN 

81 
57 

SO 
55 

79 
56 

79 

58 

75 
52 

73 
46 

61 
41 

80 
48 

70 
45 

58 
46 

70 
51 

66 
42 

66 

54 

93 
54 

92 

58 

88 
58 

80 
39 

72 
31 

71 
30 

73 
36 

73 
53 

76 
62 

77 
45 

70 
55 

69 
58 

76 
40 

76 

43 

71 
50 

67 
53 

67 

44 

76.4 
48(3 

BURLINGTON  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 

58 

65 
52 

80 
56 

75 
56 

68 
52 

75 
54 

82 

50 

64 
55 

67 
53 

65 
53 

73 
53 

8S 

50 

67 
64 

92 
65 

92 
69 

76 
66 

76 
50 

63 

43 

69 
38 

73 
49 

74 
57 

SO 

56 

68 

50 

77 
58 

73 
54 

79 

46 

61 
55 

74 
58 

66 
55 

72 
54 

75.6 
54.1 

CAVENOI SH 

MAX 
MIN 

85 
56 

78 
53 

77 
60 

75 
52 

76 

44 

76 
42 

83 
39 

86 

41 

78 

43 

62 

44 

76 

45 

69 
39 

92 
54 

94 
53 

92 
57 

91 
56 

88 
60 

79 
35 

72 
29 

75 

35 

74 
51 

86 

50 

83 
44 

78 

69 

SO 
61 

80 
38 

80 
43 

79 
48 

71 
50 

76 

42 

60.4 
47.1 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

83 
53 

76 
54 

75 
55 

78 
54 

74 

44 

68 

42 

77 
40 

84 
42 

84 
43 

63 

43 

60 

45 

77 
38 

89 
42 

91 
S3 

9> 

56 

92 
57 

84 
39 

77 

31 

72 
29 

74 
32 

74 

40 

73 
53 

84 

42 

76 

49 

70 
57 

74 
37 

80 
42 

77 
42 

72 
47 

68 
37 

77.3 
44.6 

CORNWALL  1  N 

MAX 
MIN 

78 
64 

68 
51 

80 

53 

77 
48 

71 
50 

76 
46 

81 
49 

64 
51 

69 

48 

66 
52 

72 

50 

86 
48 

89 
63 

91 
61 

91 
62 

85 
57 

76 
47 

72 

41 

71 
35 

71 
46 

75 
56 

84 
61 

78 
66 

80 
56 

78 

64 

60 
46 

77 

49 

70 
52 

80 
61 

76 

47 

77.7 
52. 3 

008SET  I  S 

MAX 
MIN 

78 
61 

67 
49 

76 
56 

74 
49 

71 
44 

81 

41 

65 
42 

83 
44 

78 

48 

66 

50 

72 
46 

85 
40 

90 
56 

91 
55 

00 
S7 

83 
56 

80 
37 

73 

30 

73 
38 

73 
54 

72 
46 

61 
59 

74 
59 

80 
59 

61 
60 

79 
42 

76 

47 

74 
50 

69 
62 

79 
39 

77.6 
49.1 

EAST  BARNET 

MAX 

MIN 

S3 
61 

78 
56 

75 

61 

76 
62 

74 
52 

67 

49 

75 
45 

80 
48 

60 
47 

S3 

46 

56 

48 

69 
45 

66 
48 

66 
62 

92 
63 

90 
63 

79 
46 

74 
37 

61 

34 

70 
40 

72 
50 

70 
54 

79 
46 

77 
56 

66 

59 

70 
44 

76 

49 

70 
50 

71 
55 

65 

46 

74.1 
50.8 

ENOSBURS  FALLS 

MAX 
MIN 

80 
45 

72 
51 

84 
56 

72 
45 

64 

46 

75 
46 

82 
41 

80 
51 

68 
53 

62 
56 

76 

51 

88 
44 

68 
61 

93 
59 

90 
67 

79 
60 

73 

43 

67 
33 

70 
32 

77 
41 

77 
65 

60 

76 

46 

76 

57 

76 

60 

79 

41 

82 

47 

74 
58 

69 

51 

67 
47 

76.4 
50.1 

LEMINGTON 

MAX 
MIN 

77 
57 

73 
52 

74 

55 

76 
59 

67 
50 

73 

44 

78 
39 

74 

48 

4I 

57 
45 

66 
49 

66 

41 

84 
56 

90 
56 

87 
58 

80 
66 

72 
37 

60 
29 

69 

28 

72 

33 

67 
53 

77 
55 

70 

44 

64 
56 

68 
38 

76 
42 

71 
41 

70 
47 

65 
52 

66 
43 

72.2 
4«a9 

MIOOLESEX 

MAX 
MIN 

85 

59 

77 
55 

76 
56 

76 
56 

75 

50 

67 
50 

77 
45 

83 
48 

84 
48 

56 

48 

60 
49 

73 
45 

69 
49 

67 
61 

94 
61 

91 
60 

81 
44 

75 
34 

66 
33 

71 
39 

74 
49 

77 
55 

81 
46 

71 

52 

71 

69 

71 
43 

79 
47 

7» 
50 

74 

54 

68 

45 

76.2 
49.7 

MONTPELIER  CAA  AIRP08T 

MAX 
MIN 

79 
57 

74 
52 

75 
56 

74 
56 

64 
48 

7S 

53 

SO 
47 

82 
47 

62 

44 

61 

45 

70 
47 

87 

45 

67 

60 

91 
58 

B6 
62 

79 
52 

73 
45 

64 
36 

70 
33 

72 
40 

73 
54 

79 

54 

76 
49 

69 
65 

70 
51 

76 
45 

78 
46 

71 
54 

65 
52 

69 
43 

74.1 
49.6 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

66 

*7 

60 
42 

59 

59 

54 
40 

60 

40 

66 

50 

60 

40 

60 
48 

5« 

36 

72 
42 

78 

68 

76 

72 

46 

62 

56 
31 

55 

36 

60 

56 

62 

58 

56 
49 

59 

63 

72 

46 

61 

49 

51 
34 

61.4 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

78 

54 

69 
50 

81 
53 

76 
54 

67 
50 

75 

48 

62 
47 

78 
48 

58 
46 

61 
42 

70 
48 

67 
44 

66 
62 

94 
60 

89 
64 

78 
45 

73 
42 

63 
33 

72 
32 

75 
40 

71 

50 

78 
52 

71 
46 

65 
56 

71 
48 

77 

43 

75 

47 

74 
52 

«g 

46 

67 

46 

74.3 
46.4 

NOSTHFIELO  NOfiWICH  UNIV 

MAX 
MIN 

83 
60 

75 
53 

7S 

55 

7* 

54 

72 
49 

75 

48 

82 

43 

81 

45 

80 

48 

65 

45 

79 
42 

68 
40 

90 
57 

93 

58 

92 
61 

89 
61 

83 

47 

77 
33 

70 
31 

71 
32 

71 
55 

76 

50 

31 
45 

78 
49 

75 
53 

77 
42 

78 
47 

77 

60 

70 
52 

71 
43 

78.9 
48.3 

RANDOLPH 

MAX 
MIN 

79 
62 

75 
57 

74 
58 

7» 
55 

72 
61 

78 
46 

83 
45 

83 
45 

69 

44 

60 
45 

72 
51 

89 
42 

90 
62 

94 
63 

90 
62 

83 
62 

77 
45 

66 

37 

l\ 

73 

40 

73 
56 

83 

63 

47 

73 
58 

74 
60 

79 
42 

79 
47 

77 
62 

67 
62 

73 
45 

77.2 
51.3 

REAOSaORO  1  S5E 

MAX 
MIN 

S3 

59 

83 

51 

74 
53 

73 
53 

76 

44 

70 

42 

78 
41 

61 

44 

66 

44 

55 

45 

70 
46 

72 
40 

87 

62 

88 
68 

92 

58 

92 
59 

83 
60 

83 
43 

73 
35 

77 

40 

76 
47 

79 
56 

87 
62 

80 
58 

82 
61 

76 
46 

79 
48 

71 
49 

76 

61 

68 
43 

78.3 
49.2 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

80 
64 

71 
57 

78 
55 

75 
67 

69 
50 

72 

48 

80 
47 

82 

49 

79 
49 

64 

51 

70 
53 

84 
46 

66 
61 

90 
60 

89 
62 

87 
63 

76 

63 

71 

41 

66 

36 

71 

44 

72 

58 

81 
60 

81 
60 

79 
59 

77 
66 

77 
45 

78 
52 

77 

64 

66 
55 

75 
45 

76.9 
53.3 

ST  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

80 
65 

68 

50 

81 
56 

76 
57 

66 

52 

74 
50 

62 

58 

81 
62 

67 
52 

64 
54 

71 
52 

88 
69 

86 
66 

92 

70 

69 
71 

66 
56 

76 
50 

63 

40 

68 
42 

72 
52 

76 
56 

60 
64 

70 
48 

76 
59 

72 

58 

78 
50 

79 

54 

75 
60 

69 
56 

68 
51 

75.7 
55.7 

SAINT  JOMNSBURY 

MAX 
MIN 

82 
61 

82 
56 

80 
59 

78 
62 

75 
53 

75 

49 

82 

46 

84 
48 

62 

46 

56 

46 

70 
53 

66 
44 

87 
58 

95 
60 

94 
61 

91 
63 

79 

44 

74 
37 

71 
34 

74 
40 

72 

54 

S3 
55 

80 
47 

72 
68 

75 
60 

77 

44 

77 
47 

11 

71 
49 

72 
44 

76.5 
30i9 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

75 
60 

77 

48 

65 
50 

68 

47 

69 
40 

71 
40 

70 
38 

76 
40 

7* 
40 

55 

41 

64 
49 

66 
37 

79 
51 

83 
55 

65 
55 

83 
65 

77 
56 

71 
44 

69 
31 

64 
37 

67 

50 

67 
56 

76 

45 

71 

53 

72 
60 

70 
37 

70 
43 

70 
49 

67 
46 

61 
36 

70.7 
46.4 

VERNON 

MAX 

MIN 

85 
58 

84 
58 

76 
62 

76 
55 

74 
50 

76 
47 

81 
48 

84 
45 

89 
47 

57 
47 

67 
49 

76 
42 

92 

50 

96 
58 

96 
60 

96 
61 

89 
58 

S3 
47 

70 
37 

73 

46 

70 
64 

72 
60 

89 
63 

62 
60 

86 
66 

82 
46 

84 
60 

78 
55 

S3 
49 

73 
42 

80.6 
51.9 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

82 
56 

80 
54 

78 

55 

80 
61 

78 
51 

68 

45 

75 

39 

SO 
40 

81 
41 

56 
45 

58 
47 

69 
39 

87 
39 

86 
55 

92 
56 

88 
58 

89 

48 

73 
32 

62 

29 

72 
29 

74 

34 

69 
52 

80 
42 

72 
44 

65 
59 

72 
37 

76 

38 

66 
44 

72 

45 

72 
40 

74.5 
45.1 

WILDER 

MAX 
MIN 

SI 
56 

85 
57 

78 
61 

79 

49 

75 
51 

73 

48 

80 
48 

85 
49 

86 
46 

54 
46 

59 
49 

73 
44 

91 

49 

94 
50 

97 
62 

94 
62 

88 
50 

79 
43 

72 

37 

73 

40 

75 

49 

60 
49 

87 

60 

86 

50 

72 
60 

78 
45 

82 
49 

75 
53 

76 
48 

72 
45 

79.3 
49.8 

WOODSTOCK  3  SNE 

MAX 
MIN 

81 
57 

75 
56 

73 
61 

74 
54 

70 
47 

75 

46 

61 

43 

83 

45 

55 

44 

59 

46 

71 
49 

87 

41 

90 
56 

93 
56 

91 
60 

86 
59 

77 
49 

66 
36 

70 
33 

73 
38 

74 
53 

64 
53 

77 
46 

73 
59 

78 
61 

78 
42 

76 

47 

76 
46 

70 
49 

74 
42 

76.3 
4S.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1s| 

H  < 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

K0CHE3TER,  MASS. 

EVAP 

.34 

.10 

.08 

.06 

.15 

.20 

.22 

.25 

.22 

.08 

.07 

.16 

.23 

.25 

.25 

.27 

.19 

.30 

.28 

.22 

.20 

.01 

.20 

.20 

.05 

.21 

.25 

.01 

.30 

.22 

5.57 

IIHD 

61 

77 

56 

72 

13 

49 

40 

37 

68 

52 

28 

28 

32 

32 

24 

30 

21 

32 

35 

42 

71 

64 

34 

17 

30 

37 

32 

47 

50 

48 

1259 

LAKEPORT  2,  M.  H. 

EVAP 

.12 

.15 

.10 

.00 

.16 

.19 

.21 

.24 

.26 

.02 

.01 

.28 

.25 

.22 

.27 

.30 

.26 

.30 

.25 

.25 

.26 

.04 

.16 

.19 

.10 

.10 

. 

* 

.61 

.03 

5.33 

WIND 

35 

30 

35 

20 

20 

45 

35 

30 

60 

25 

20 

55 

35 

25 

25 

35 

30 

40 

40 

45 

95 

60 

35 

25 

20 

40 

30 

30 

75 

35 

1130 

■AX 

84 

76 

66 

78 

73 

83 

85 

82 

46 

58 

77 

90 

93 

97 

96 

91 

85 

78 

79 

75 

66 

87 

81 

68 

80 

86 

64 

75 

70 

77 

78.2 

■  IK 

60 

58 

S8 

56 

54 

49 

52 

54 

43 

43 

49 

48 

62 

63 

64 

64 

96 

44 

41 

46 

52 

59 

57 

59 

55 

52 

55 

57 

50 

51 

53.7 

MASSABESIC  LAKE,  N.  H. 

EVAP 

.22 

.15 

.09 

.14 

.19 

.15 

.23 

.27 

.05 

.03 

.17 

.20 

.22 

.22 

.28 

.21 

.26 

.28 

.22 

.23 

.12 

.14 

.19 

.10 

.21 

.23 

.12 

.17 

.16 

.15 

5.40 

WIND 

28 

7 

38 

18 

20 

14 

15 

41 

87 

11 

31 

2S 

11 

5 

15 

5 

16 

26 

29 

19 

25 

24 

8 

21 

31 

18 

7 

18 

13 

15 

621 

MAX  and  MIN  In  Table  6  refer  to  extrcMes  of 
teaperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  tljie  of  observation. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE   1956 


Day  of  month 


10      11      12      13      14      IS      16      17      18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31 


MEASURED  UNDER  SOD 

1-2  INCHES  (a) 

HIN 

4  INCHES  (a) 

HAX 
HIN 

8  INCHES  (a) 

UAX 

HIN 

2    INCHES  (b) 

4    INCHES  (b) 

8    INCHES  (b) 

12    INCHES  (b) 


STORRS,  CONN. 


54 


57 


65 


58  59 
61   61 

59  60 


72 

79 

82 

86 

86 

62 

60 

67 

70 

72 

66 

77 

78 

81 

82 

64 

62 

67 

69 

71 

64 

67 

70 

72 

73 

62 

64 

66 

67 

70 

KINGSTON,  R.  I. 


66 
58 

75 
59 

76 
61 

78 
64 

76 
66 

64 
60 

70 
62 

72 
63 

74 
64 

74 
66 

60 

61 

63 

65 

67 

59 

60 

61 

63 

64 

77. 8U 
64. 8K 


74. 3H 
65.811 


67.711 
64.711 


70.0 
60.4 


67.1 
60.9 


62.9 
61.5 


(a)  Soil  type:   Woodbrldge  loam.   Ground  cover:   Grass  sod. 

(b)  Soil  type:   BrldgehamptoD  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass,  clipped  to  2  Inches. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

^ speed 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  vnth  precipitation 

III 
III 

1 

Station 

tj» 
a 

1 

VI 

U  9  > 

s  s  s 

s 

1^ 

i  B 

Direction 

oi 
fastest  mile 

11 

O  H 

O  H 

o. 

OH 

■-  H 
t- 

g 

3 

3 
^ 

I 

si 

I 

.  85 
III 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

3 

0 

0 

9 

. 

6.1 

BLUE  HILL,  BASS. 

s 

11 

12.8 

55 

NW 

13 

83 

76 

57 

74 

6 

6 

3 

1 

0 

17 

61 

6.4 

BOSTON  WB  AIRPORT,  UASS . 

sw 

16 

13.2 

52  • 

WNW 

13 

76 

70 

53 

66 

11 

4 

0 

1 

0 

17 

72 

6.0 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

74 

57 

73 

2 

3 

3 

0 

0 

9 

- 

5.4 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

s 

21 

7.2 

29 

s 

21 

81 

72 

54 

62 

3 

4 

7 

0 

0 

15 

61 

7.1 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 

wsw 

H 

10.0 

44  » 

NNW 

17 

88 

80 

63 

74 

5 

8 

8 

0 

1 

0 

22 

- 

7.8 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

NW 

8 

5.8 

28 

NE 

8 

90 

77 

53 

65 

6 

5 

2 

0 

1 

0 

14 

61 

5.9 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

s 

17 

9.6 

37 

SE 

8 

89 

78 

50 

67 

4 

5 

2 

2 

1 

0 

14 

70 

5.6 

HIDDLETOWN  WB,  CONN. 

- 

- 

7.9 

40tT 

SE 

3 

- 

- 

- 

- 

1 

0 

5 

1 

2 

0 

9 

- 

- 

ITT.  WASHINGTON,  N.  H. 

w 

52 

27.4 

78tr 

N 

11 

94 

93 

86 

89 

1 

3 

10 

1 

0 

1 

16 

42 

8.0 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  BASS. 

sw 

17 

12.0 

33 

NE 

18 

92 

82 

71 

88 

5 

4 

3 

1 

1 

0 

14 

65 

6.9 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

5.9 

21 

W 

28 

- 

77 

59 

- 

1 

1 

6 

0 

1 

0 

9 

70 

5.6 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

4 

4 

1 

0 

0 

12 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

s 

12 

8.5 

34 

E 

8 

87 

74 

60 

71 

4 

12 

1 

1 

0 

0 

18 

65 

6.5 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

sw 

17 

10.3 

31  • 

SSW 

28 

83 

74 

57 

73 

4 

6 

3 

1 

0 

0 

14 

67 

5.7 

•  This  datum  Is  obtained  by 
visual  observation  since  record- 
ing equipment  is  not  available. 
It  is  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period. 
Tt  Peak  Gust 

See  reieienc*  notaa  followinv  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  ol  1955   -   1956 


NEW  ENGLAND 


; 

Long-term 

Slahon 

July 

Auyust 

September 

Oclobei 

Novembei 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Tola! 

meana 
July-June 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  MB  AP 

0 

0 

61 

229 

657 

1143 

1093 

896 

922 

987 

304 

24 

1876 

5896 

COLCHESTER 

2 

17 

87 

369 

749 

CREAM  HILL 

0 

19 

167 

368 

830 

1357 

1281 

1097 

1096 

694 

402 

54 

7121 

OANBURY 

0 

12 

130 

343 

746 

1296 

1149 

947 

994 

621 

327 

42 

6962 

FALLS  VILLAGE 

3 

7 

194 

374 

786 

1330 

1210 

1032 

1084 

691 

360 

33 

7064 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

0 

8 

120 

316 

795 

1260 

1118 

971 

1007 

626 

319 

36 

6532 

6139 

HARTFORD  NB  AIRPORT 

0 

8 

129 

194 

794 

1296 

1113 

986 

1066 

653 

340 

37 

6696 

6068 

KENT 

0 

6 

123 

330 

725 

1297 

1184 

967 

1018 

614 

312 

29 

6569 

MANSFIELD  NOLLOM  DAM 

0 

27 

136 

353 

798 

1284 

1161 

977 

1039 

648 

396 

44 

9799 

MIOOLETOMN  MB 

650 

396 

38 

HIOOLETOXN  *  If 

0 

10 

129 

307 

699 

1197 

1107 

929 

1000 

611 

312 

28 

6321 

MOUNT  CARMEL 

0 

4 

106 

321 

744 

1291 

1112 

970 

1018 

626 

357 

32 

6541 

NEK  HAVEN  KB  AIRPORT 

0 

9 

99 

285 

693 

1177 

1073 

927 

959 

617 

366 

19 

6223 

6026 

NED  LONDON 

0 

1 

NORFOLK  2  SH 

2 

3* 

236 

496 

907 

1428 

1337 

1162 

1237 

819 

454 

98 

8212 

NORKALK 

0 

2 

97 

289 

698 

1187 

1086 

913 

940 

MORMALK  GAS  PLANT 

264 

22 

NORKICH  i    SH 

0 

17 

li2 

313 

697 

1236 

1117 

995 

989 

628 

340 

47 

6467 

PUTNAM 

1 

32 

167 

404 

783 

1126 

1>«9 

1013 

1044 

690 

379 

61 

7069 

SALISBURY 

0 

17 

183 

406 

1361 

1249 

1066 

1100 

708 

410 

59 

SMEPAUG  DAM 

0 

24 

178 

407 

810 

UIO 

1207 

1042 

1109 

176 

46 

STAHFOOO 

0 

0 

B» 

312 

721 

STAMTORO  »   N 

1244 

1111 

927 

957 

616 

329 

36 

STOafIS 

0 

24 

164 

392 

779 

1292 

1193 

1031 

1072 

689 

403 

66 

7104 

KATERBURY  CITY  HALL 

0 

■ESTBROOK 

1 

22 

190 

332 

709 

1213 

1090 

990 

982 

656 

376 

61 

6573 

KIGKAH  RESERVOIR 

0 

t 

134 

725 

1229 

1X18 

977 

1060 

147 

23 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

0 

22 

234 

530 

S82 

1498 

1217 

1205 

1241 

737 

499 

114 

8179 

BANGOR  DOW  FIELD 

3 

28 

252 

543 

872 

1496 

1202 

1241 

1239 

733 

616 

121 

8246 

BAR  HARBOR 

11 

33 

21S 

450 

760 

1396 

1097 

1138 

1154 

721 

910 

165 

7967 

BELFAST 

4 

23 

219 

470 

809 

1416 

1172 

1194 

1219 

741 

903 

132 

7893 

SRIBGTON  1  NMN 

11 

179 

460 

867 

1446 

1179 

1147 

1171 

724 

197 

75 

BRUNSHICK 

1 

22 

210 

467 

808 

1413 

1126 

1132 

1179 

735 

918 

141 

7792 

CARIBOU  MB  AIRMRT 

90 

89 

379 

649 

1022 

1667 

1148 

1492 

1427 

866 

693 

202 

9839 

10173 

CORINNA 

7 

37 

281 

671 

930 

1670 

1239 

1306 

1307 

776 

520 

131 

8671 

EASTPORT 

49 

73 

262 

501 

817 

1375 

1122 

1180 

1179 

761 

607 

294 

8216 

EAST  SAN6ERV1LLE  i    SE 

22 

99 

300 

982 

998 

1965 

1216 

128a 

1322 

803 

960 

138 

8*31 

EAST  HINTMROP 

1 

29 

217 

497 

893 

1906 

11S9 

1216 

1287 

769 

476 

85 

8114 

FARMINGTON 

0 

40 

263 

934 

907 

1993 

1229 

1218 

1280 

778 

476 

123 

8400 

FORT  KENT 

21 

40 

398 

633 

978 

1674 

1179 

1918 

1441 

669 

603 

175 

9679 

GARDINER 

1 

23 

227 

509 

896 

1492 

1199 

1192 

1264 

705 

496 

100 

8049 

SREENVILLE 

29 

67 

316 

628 

1010 

1631 

11*8 

1391 

1428 

883 

624 

173 

9938 

HIRAM  2  S 

3 

28 

240 

526 

913 

1926 

1207 

1191 

1253 

780 

48B 

108 

8263 

NOULTOM  CAA  AP 

*« 

■3 

343 

636 

998 

16*4 

1310 

14«4 

1419 

844 

627 

199 

9619 

HOULTON  1  NE 

22 

44 

301 

582 

949 

1605 

1276 

1416 

797 

148 

JACKMAN 

♦2 

391 

1907 

1466 

730 

206 

JONESeORO 

22 

53 

293 

559 

894 

1512 

1189 

1283 

1276 

809 

623 

214 

871* 

LEKISTON 

0 

16 

190 

499 

895 

1494 

1192 

1171 

1241 

742 

481 

95 

7932 

LONG  FALLS  DAM 

33 

90 

332 

666 

1019 

1668 

1414 

19U 

915 

698 

218 

MADISON 

2 

30 

242 

524 

907 

1997 

1222 

1274 

1111 

787 

909 

109 

8474 

MILLINOCKET 

10 

61 

262 

»*7 

929 

1577 

12*2 

1346 

1326 

756 

941 

137 

8760 

MILLIHOCKET  CAA  AP 

9 

f» 

292 

608 

938 

1*68 

1247 

1327 

1119 

796 

994 

162 

8931 

HILLIMOCKET  DAM 

37 

63 

343 

652 

1024 

1677 

1144 

1462 

1453 

899 

668 

188 

9810 

OLD  TOHN 

0 

19 

219 

504 

893 

1482 

1200 

12*4 

1229 

716 

4*1 

90 

8009 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

a 

43 

281 

581 

899 

1590 

1234 

1312 

1307 

796 

Sll 

130 

8632 

ORONO 

0 

14 

198 

484 

820 

11*9 

739 

496 

HI 

PORTLAND 

0 

7 

143 

426 

786 

1332 

1112 

1094 

1078 

677 

4*2 

107 

7173 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

9 

42 

246 

501 

861 

1448 

1161 

1166 

1213 

743 

916 

141 

8043 

7681 

PRENTISS 

21 

74 

302 

608 

961 

1994 

1209 

1148 

1329 

119 

PRESauE  ISLE 

30 

61 

338 

614 

1»«7 

1636 

1311 

1499 

1400 

849 

606 

186 

9S16 

RIPOGENUS  DAM 

IS 

69 

301 

604 

988 

1649 

1388 

14«4 

1488 

891 

676 

1S8 

9720 

ROCKLAND 

• 

28 

212 

474 

797 

1180 

1128 

IMl 

1168 

720 

914 

195 

7743 

RUMFORD  3  SW 

9 

98 

2B6 

618 

991 

1986 

1296 

12*6 

1198 

826 

*71 

1*8 

8982 

RUHFORO  1  SSE 

3 

30 

229 

640 

893 

1476 

1219 

1181 

1242 

760 

900 

111 

8186 

SANFORQ  2  NNN 

1 

36 

221 

498 

867 

1416 

1179 

1113 

1199 

718 

404 

80 

77*7 

UNITY 

2 

29 

222 

513 

906 

1469 

1216 

1220 

764 

903 

124 

VEST  BUXTON  2  NNW 

4 

37 

232 

517 

891 

1492 

1191 

1198 

12*1 

728 

498 

116 

8192 

KINSLOW 

1 

16 

229 

529 

860 

1635 

1223 

1220 

1216 

737 

489 

99 

8166 

MOOOLAND 

9 

30 

263 

952 

898 

1968 

1215 

1167 

129* 

798 

998 

IM 

8671 

MASSACHUSETTS 

ADA  MS 

8 

36 

261 

488 

850 

1404 

12*4 

1148 

1199 

726 

480 

100 

7»»4 

AMHERST 

0 

13 

149 

398 

792 

1308 

1147 

1099 

1089 

667 

164 

19 

702* 

BIRCH  MILL  DAM 

2 

36 

197 

449 

855 

1193 

1216 

1112 

1178 

749 

410 

68 

7697 

BLUE  HILL 

0 

14 

14S 

368 

785 

1280 

1143 

1024 

1061 

668 

175 

67 

6949 

BOSTON  WB  AIRPORT 

0 

9 

89 

307 

685 

11*1 

10B7 

916 

966 

979 

304 

>4 

6199 

5791 

BROCKTON 

0 

18 

123 

338 

712 

1207 

1076 

929 

989 

602 

347 

47 

6188 

CHARLTON  2 

0 

24 

162 

399 

816 

1316 

1178 

1047 

1091 

702 

370 

58 

7163 

CHESTNUT  HILL 

0 

3 

87 

299 

681 

1179 

10B4 

930 

970 

987 

286 

14 

6136 

CLINTON 

21 

197 

378 

797 

1249 

1169 

1077 

1104 

609 

382 

92 

COHASSET 

7 

20 

108 

373 

719 

1226 

1098 

989 

1004 

624 

374 

91 

6*89 

EAST  WAREHAM 

3 

20 

136 

321 

713 

1264 

1105 

978 

1021 

697 

422 

70 

6710 

EDGARTOWN 

3 

20 

124 

293 

651 

1144 

1060 

929 

939 

646 

435 

89 

6333 

FALL  RIVER 

0 

9 

106 

291 

697 

1211 

1073 

930 

966 

606 

363 

41 

6290 

FITCM8URG  2  S 

2 

12 

ISS 

408 

781 

1280 

1114 

1071 

1076 

639 

344 

49 

6990 

FRAMINGHAH 

0 

9 

126 

349 

745 

1237 

1126 

1003 

1029 

611 

318 

41 

6*86 

HAVERHILL 

0 

2 

10' 

344 

742 

1290 

1100 

981 

1030 

582 

297 

16 

6470 

MOOSAC  TUNNEL 

0 

45 

249 

472 

847 

1412 

1276 

1148 

1209 

767 

472 

82 

7971 

HYANNIS 

1 

IS 

134 

330 

699 

1190 

1058 

928 

979 

649 

421 

SO 

6487 

UIIGHTVILLE  DAM 

2 

32 

217 

450 

830 

1300 

1223 

1114 

1170 

756 

441 

70 

7609 

LAKE  COCMITUATE 

B 

19 

136 

366 

792 

1270 

1194 

1068 

1068 

683 

357 

47 

6914 

See  Reference  Notes  Followlog  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of  1955   -   1956 


NEW  ENGLAND 


Long-term 

Stalian 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

means 
July-June 

LAWRENCE 

0 

6 

129 

379 

751 

1273 

1X30 

1024 

1063 

661 

318 

45 

6779 

LEXINGTON 

1 

15 

149 

367 

761 

1239 

1115 

983 

1025 

607 

318 

47 

6627 

LOWELL 

0 

2 

106 

331 

747 

1235 

1116 

982 

992 

602 

295 

33 

6441 

MIDDLETON 

I 

12 

116 

328 

683 

1178 

1031 

936 

973 

603 

328 

42 

6230 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

7 

17 

126 

299 

634 

1122 

988 

902 

931 

671 

501 

IM 

6334 

6102 

NEW  BEDFORD 

0 

3 

63 

221 

644 

1138 

1024 

886 

922 

586 

359 

4« 

5891 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

1 

37 

242 

473 

887 

1433 

1330 

1165 

1202 

761 

460 

95 

8086 

7694 

PLYMOUTH 

1 

9 

109 

306 

668 

1162 

1063 

904 

951 

600 

333 

48 

6174 

PROVINCETOWN  3  N 

0 

0 

67 

260 

679 

1023 

948 

917 

935 

624 

396 

61 

5790 

ROCHESTER 

<l 

30 

144 

362 

715 

1252 

1109 

970 

1005 

668 

407 

66 

6711 

ROCKPORT  1  ESE 

0 

16 

165 

396 

761 

1265 

1113 

1020 

1054 

679 

448 

103 

6998 

SALEM  AIR  STATION 

0 

13 

120 

349 

718 

1207 

1080 

963 

999 

649 

388 

79 

6565 

SANDWICH 

3 

29 

149 

347 

695 

1184 

1068 

928 

967 

647 

431 

78 

6526 

SHELBURNE  FALLS 

0 

31 

221 

492 

839 

1377 

1208 

1143 

1185 

749 

460 

73 

7778 

SPRINGFIELD  ARMORY 

0 

2 

98 

283 

707 

1212 

1093 

948 

987 

576 

276 

IB 

6200 

STOCKBRIOSE 

« 

3« 

243 

453 

820 

1370 

1269 

1117 

1165 

747 

403 

104 

7739 

SWAMPSCOTT 

0 

2 

110 

298 

699 

1171 

1062 

947 

978 

638 

396 

74 

6365 

TAUNTON 

0 

26 

141 

338 

723 

1239 

1105 

938 

1000 

627 

360 

50 

6546 

TULLY  DAM 

2 

3£ 

245 

518 

864 

1430 

1256 

1196 

1173 

776 

484 

74 

6056 

TURNERS  FALLS 

0 

10 

ISO 

391 

788 

1327 

1155 

1061 

1085 

660 

349 

33 

7009 

WALPOLE 

2 

24 

162 

388 

762 

1284 

1128 

991 

1035 

654 

374 

61 

6865 

WALPOLE  1  S 

1 

31 

166 

372 

760 

1288 

1148 

1020 

1037 

669 

368 

50 

6890 

WEST  CUMMIN6T0N 

16 

63 

277 

496 

900 

1418 

1286 

1176 

1225 

834 

502 

121 

8313 

WESTON 

0 

17 

151 

349 

748 

1241 

1137 

973 

1028 

625 

311 

47 

6627 

WESTOVER  FIELD 

0 

10 

140 

362 

748 

1274 

1129 

1032 

1033 

638 

343 

32 

6741 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

0 

18 

165 

419 

841 

1348 

1204 

1090 

1127 

728 

400 

62 

7402 

WORCESTER 

I 

22 

165 

406 

811 

1304 

1147 

1029 

1064 

697 

369 

7074 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

12 

51 

268 

521 

981 

1583 

1412 

1256 

1317 

806 

476 

129 

8612 

BERLIN 

27 

70 

310 

688 

973 

1629 

1418 

1309 

1401 

SOI 

644 

131 

9201 

BETHLEHEM 

6 

41 

269 

543 

1006 

1620 

1425 

1260 

1309 

825 

530 

116 

8949 

BLACKWATER  DAM 

0 

186 

464 

876 

1421 

1236 

1126 

1194 

729 

401 

68 

CAMPTON 

i 

28 

285 

663 

897 

1539 

1^13 

1257 

1307 

781 

513 

109 

8569 

CONCORD  WB  AIRPORT 

0 

23 

210 

502 

857 

1*46 

1216 

1144 

1218 

748 

443 

81 

7866 

7612 

DURHAM 

1 

17 

173 

427 

809 

1353 

1142 

1065 

1148 

677 

367 

55 

7244 

EAST  DEERING 

7 

48 

244 

634 

856 

1434 

1249 

1134 

1189 

789 

440 

90 

8014 

FABYAN 

53 

80 

338 

1028 

1829 

1425 

1319 

874 

630 

211 

FIRST  CONN  LAKE 

Sfi 

88 

397 

660 

1101 

1751 

1546 

1604 

1583 

962 

725 

228 

10601 

FRANKLIN  1  NW 

0 

26 

191 

488 

857 

1424 

1228 

1145 

1224 

750 

417 

67 

7817 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

0 

27 

214 

611 

897 

1482 

1294 

1187 

1276 

792 

432 

80 

8192 

GRAFTON 

17 

61 

316 

665 

926 

1511 

1341 

1232 

1337 

829 

518 

139 

8792 

HANOVER 

3 

26 

211 

489 

896 

1498 

1296 

1179 

1221 

766 

460 

84 

8128 

KEENE 

1 

21 

182 

444 

833 

1384 

1207 

1117 

1148 

708 

403 

61 

7509 

LAKEPORT 

1 

14 

188 

477 

873 

1442 

1240 

1166 

1217 

766 

438 

72 

7883 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

5 

35 

243 

619 

923 

151« 

1310 

1210 

1274 

801 

497 

91 

8427 

MANCHESTER 

0 

27 

218 

499 

861 

1410 

1229 

1148 

1220 

780 

457 

83 

7912 

MASSABESIC  LAKE 

3 

30 

198 

4S4 

833 

1386 

1199 

1187 

720 

367 

70 

MOUNT  WASHINGTON 

0 

416 

772 

1042 

1422 

1992 

1560 

1706 

1773 

1362 

1166 

591 

13792 

NASHUA  3  N 

0 

27 

188 

469 

843 

1381 

1182 

1102 

1145 

724 

402 

64 

7S17 

NEW  LONDON 

520 

914 

1538 

1334 

1170 

803 

451 

NORTHWOOD 

1162 

1078 

1136 

702 

380 

63 

PETERBORO   2  S 

1 

30 

219 

473 

887 

1414 

1247 

1129 

1158 

737 

425 

75 

7791 

PINKHAM  NOTCH 

37 

87 

341 

625 

1049 

1608 

1377 

1307 

1384 

898 

611 

216 

9540 

PLYMOUTH  1  WNW 

7 

43 

283 

661 

901 

1529 

1339 

1233 

1330 

804 

S«4 

142 

8726 

PORTSMOUTH 

4 

41 

1<« 

501 

824 

1387 

1161 

1097 

1163 

744 

440 

105 

7646 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

5 

47 

245 

506 

857 

1402 

1243 

1217 

1235 

764 

463 

75 

8048 

WEST  LEBANON 

2 

28 

216 

516 

892 

1508 

1322 

1254 

1272 

788 

504 

85 

8187 

WINDHAM 

3 

29 

187 

412 

802 

1317 

1148 

1061 

1091 

670 

168 

61 

71*« 

WOLFEBOBO  FALLS 

0 

16 

185 

475 

858 

1409 

1236 

1137 

1232 

768 

410 

60 

7776 

WOODSTOCK 

6 

42 

261 

522 

911 

1404 

1259 

1174 

1255 

796 

490 

118 

8328 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

0 

2 

74 

261 

629 

1115 

1015 

904 

948 

671 

464 

104 

61*7 

5843 

GREENVILLE 

0 

22 

150 

372 

768 

1279 

1118 

1001 

1044 

647 

360 

51 

6812 

KINGSTON 

2 

24 

U7 

329 

730 

1219 

1090 

937 

1001 

666 

383 

66 

6554 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

0 

11 

116 

326 

711 

1172 

1066 

941 

986 

625 

365 

52 

6171 

6125 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

0 

13 

183 

469 

837 

1393 

1208 

11«3 

1177 

719 

423 

47 

7624 

BENNINGTON  2  NW 

4 

23 

199 

418 

852 

1413 

1288 

1116 

1117 

689 

418 

59 

7416 

BLOOMFIELD 

1* 

48 

274 

527 

982 

1592 

1409 

1291 

1140 

813 

510 

lis 

8918 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

3 

29 

234 

435 

878 

1496 

1400 

1209 

1273 

719 

470 

66 

8212 

7865 

CAVENDISH 

7 

44 

262 

540 

924 

1508 

1334 

1203 

1302 

825 

477 

93 

8519 

CHELSEA 

17 

65 

327 

590 

982 

1660 

1418 

1320 

1452 

883 

606 

146 

9446 

CORNWALL  1  N 

2 

23 

203 

417 

904 

1459 

1368 

1182 

1224 

731 

433 

72 

8018 

DORSET  1  S 

11 

37 

263 

494 

901 

1441 

1350 

1177 

1248 

792 

466 

93 

8295 

EAST  BARNET 

14 

48 

286 

556 

948 

1659 

1433 

1416 

833 

574 

126 

ENOSBURG  FALLS 

9 

32 

244 

436 

933 

1580 

1446 

1270 

1239 

734 

487 

102 

8512 

LEMINGTON 

26 

73 

331 

568 

1021 

1693 

1486 

1383 

1456 

890 

582 

1*4 

9492 

MIDDLESEX 

10 

42 

278 

528 

911 

1580 

1442 

1281 

1371 

790 

514 

105 

8872 

HONTPELIER  CAA  AIRPORT 

14 

64 

316 

567 

987 

1609 

1421 

1268 

1145 

813 

550 

124 

9078 

MOUNT  MANSFIELD 

82 

146 

532 

814 

1235 

1778 

1564 

1482 

1589 

1161 

NEWPORT 

11 

55 

300 

1017 

1016 

1691 

1472 

1360 

1392 

840 

586 

119 

9879 

NORTHFIELO  NORWICH  UNIV 

0 

47 

268 

496 

SI  9 

1553 

1375 

1170 

1287 

781 

481 

85 

8442 

RANDOLPH 

0 

45 

24S 

607 

867 

1533 

1286 

1222 

1256 

788 

♦57 

83 

8289 

REAOSBORO  I  SSE 

0 

42 

261 

506 

878 

1410 

1282 

1225 

1272 

796 

508 

97 

8296 

RUTLAND 

0 

26 

204 

410 

837 

1406 

1313 

1106 

1183 

694 

421 

65 

7664 

SAINT  ALBANS 

0 

19 

177 

385 

872 

1503 

1391 

1208 

1211 

703 

426 

ST  ALBANS  BAY 

71 

SAINT  JOHNSBURY 

0 

34 

231 

600 

910 

1557 

1359 

1206 

1286 

780 

469 

79 

8411 

SOMERSET 

57 

111 

411 

625 

1000 

1564 

1415 

1356 

1409 

934 

625 

203 

9710 

VERNON 

0 

21 

195 

470 

838 

1394 

1219 

1170 

1165 

739 

459 

61 

7711 

WEST  BURKE 

0 

77 

358 

634 

1027 

1704 

1476 

1403 

1470 

907 

646 

184 

9484 

WILDER 

0 

23 

211 

491 

878 

1489 

1318 

1296 

1334 

782 

502 

78 

8402 

WOODSTOCK  3  ENE 

0 

34 

254 

630 

924 

1492 

1121 

1263 

1305 

825 

495 

114 

85»7 

DEGREE  DAY  NORMALS  IN  THIS  TABLE  ARE  DERIVED  FROM  THE  PERIOD  1921-1950. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


NEW  ENGLAND 
DELATED  DATA 


Temperature 

Precipilalion 

„    E 
2   § 

1 

> 
< 

3  .32 
III 

1 

X 

1 

3 

1 

£ 
& 

No  of  Days 

t- 

III 

m 

>- 

& 

f 

1 

Snow,  Sleel 

No  o(  Days 

StaUon 

Max 

Mm 

1 

o  o 
2  o 

2 

6 

S 

o 

2 

o 

•1 

sJ 

6  > 

°  i 

g2 
2  5 

HAINS 

DECEMBER  1955 

OBONO 

26.7 

8.9 

17.8 

37 

15 

-  9 

21+ 

0 

23 

31 

7 

1.04 

.32 

24 

12.6 

4 

0 

0 

JAWJART   1956 

ORONO 

34.0 

21.2 

27.6 

+  9.7 

50 

9 

-21 

1 

0 

11 

26 

1 

4.62 

+    .77 

.92 

5 

18.0 

14 

1 

0 

FEBRDART   1956 

HOULTOt 

26.3 

3.2 

14.8 

+   1.1 

36 

14 

-15 

26 

0 

22 

29 

15 

1.60 

-    .33 

.55 

7 

18.5 

27 

12 

5 

1 

0 

LONG    FALLS   DAI 

26.1 

5.2 

15.7 

40 

26 

-15 

4+ 

0 

22 

29 

10 

2.41 

.49 

7 

24.5 

7 

0 

0 

ORONO 

34.0 

13.4 

23.7 

+    4.7 

42 

9+ 

-   9 

4 

0 

10 

29 

2 

3.35 

-   .04 

1.20 

7 

34.5 

9 

1 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

coBUcncirr 

UT   19M 

BUCCB   FALLS 

.59 

.17 

.52 

.07 

.04 

.09 

.05 

.12 

.17 

.10 

.04 

.19 

2.15 

uin 

DKBDH   1955 

.05 

.10 

.19 

.15 

.07 

.32 

T 

T 

.08 

1.04 

JUUUT    19M 

CBOM 

.39 

.11 

.92 

.11 

.04 

.26 

.32 

.34 

.36 

.45 

.29 

.21 

.09 

.28 

.09 

.19 

.18 

4.62 

mnun  i*9« 

BUVB 

.10 

.0* 

.17 

.55 

.37 

.00 

T 

.25 

1.60 

uac  riLLS  Du 

.0* 

.11 

.49 

.15 

.32 

.47 

.06 

.32 

T 

.41 

2.41 

.40 

.IS 

.«• 

1.20 

.30 

.06 

T 

.14 

.13 

.30 

.13 

3.35 

UT   195« 

.2* 

.19 

.04 

.31 

.02 

.11 

.04 

.24 

.07 

.11 

.07 

.04 

.57 

.26 

.16 

2.92 

m  uapsna 

nrana  1955 

■lOllLLI 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.05 

.41 

.04 

.74 

.13 

.04 

- 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENCI.AND 
DELAYED   DATA 


Station 

D., 

ol  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MAINE 

DECEMBER  1955 

ORONO 

MAX 
MIN 

33 
24 

33 
9 

36 
25 

33 
19 

32 
18 

35 
14 

28 

1 

30 

1 

26 

1 

25 
14 

29 

7 

30 
11 

29 
22 

28 
20 

37 
26 

34 
18 

26 
22 

31 
8 

27 
12 

13 
-  8 

6 
-  9 

6 
-  6 

25 
-  5 

21 
2 

36 
17 

26 
9 

25 
9 

21 

-  1 

25 
-  9 

29 
12 

12 

-  6 

26.7 
8.9 

JAHUARY  1956 

OBONO 

MAX 
MIN 

13 
-21 

17 
16 

29 
8 

3S 
27 

34 

26 

35 
25 

26 
10 

49 
22 

50 
25 

45 
37 

39 
36 

38 
34 

40 
38 

38 
33 

36 
32 

34 

31 

32 
25 

34 

26 

27 
15 

31 
16 

37 
22 

39 
25 

31 
14 

27 
15 

34 
20 

33 
18 

32 
22 

36 

4 

30 

12 

38 
28 

35 
15 

34.0 
21.2 

FEBRUARY  1956 

BOULTON 

MAX 
MIN 

15 
-12 

25 
11 

25 
2 

26 
-14 

28 
20 

24 
-  4 

20 
12 

35 

5 

33 
18 

32 
-  9 

35 
10 

32 
22 

35 
23 

36 
22 

35 
18 

34 

7 

25 
-  4 

29 

-  7 

29 
17 

29 
16 

20 

-  7 

18 
-  1 

15 
-  2 

17 

-  7 

24 
-10 

22 
-15 

26 
-10 

20 
-  3 

20 

-  5 

26.3 
3.2 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

13 
7 

25 
10 

26 
13 

22 
-15 

24 
-15 

30 
6 

30 
5 

30 
20 

35 
27 

35 
-12 

20 
-11 

35 

-  7 

29 
23 

34 
24 

33 
18 

39 
10 

17 
0 

24 

-  2 

23 

1 

28 
10 

28 

4 

20 

1 

12 
0 

13 
0 

21 
0 

40 
15 

20 
12 

25 
6 

25 
2 

26.1 
5.2 

ORONO 

MAX 
MIN 

34 

5 

29 
10 

29 
22 

32 
-  9 

37 
23 

34 
10 

28 
22 

40 
11 

42 
30 

41 
7 

38 

10 

38 
17 

37 
28 

40 
24 

42 
20 

38 
18 

28 
5 

22 

4 

38 
17 

40 
12 

38 
8 

24 
6 

22 
6 

22 
0 

37 
19 

37 
22 

37 
12 

36 
22 

27 

7 

34.0 
13.4 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAINE 

FEBRUARY  1956 

EOOLTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

2.0 
16 

T 
16 

16 

3.0 
19 

19 

6.5 
23 

23 

23 

23 

23 

6.0 
27 

1.0 
26 

26 

24 

24 

24 

24 

24 

22 

22 

22 

21 

21 

T 
19 

T 
19 

18 

18 

17 

Hotut  Washington,  N. 


Uoont  Washington,  N.  H. 


CORRECTIONS 

MONTH:   OCTOBER  1955 


ANNUAL:   1955 


Precipitation  total  should  be  8.07. 
Precipitation  total  should  be  8.07. 


Uount  Washington,  N.  H. 


October  precipitation  total  should  be 
8.07;  departure  from  normal  4-2.17. 
Annual  total  should  be  69.24;  annual 
departure  from  normal  -1.01. 


Sae  rsiarmio*  notas  foUowino  Station  Iiui«x. 
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STATION  INDEX 


' 

ObMT 

Obser- 

.^ 

▼aSon 

R«f«r 

S 

3 

vation 

Refer 

Station 

6                        V 

• 

1 
1 

1 

g 

Time           ^. 

\-                       Observer 

To                          SlaHon 

i 

County 

« 

O 
TJ 

B 

.2 

rune 

Observer 

To 

2        County       " 

1 
5 

^ 

L 

1 

1 

1 
C3 

a 

i 

a 

J 

Tables 

.a 

3 

3 

I 

1 

o 

S 

t- 

Tables 

*             CM— CTICVT 

•ORONO 
ORONO  2 

0690 
6435 

PENOBSCOT 
PENOBSCOT 

11 
11 

44 

92 
53 

66 
6B 

42 
41 

120 

4P 

4P 
410 

PHYS  OEPT  U  OF  HE 
iAROLD  HAMLIN 

2  3  9 

C 

ANSONIA 

0120 

MEW  HAVEN 

41 

20 

09 

20 

a* 

AMSONIA  WATER  CO 

3             PORTLAND 

6900 

CUMBERLAND 

43 

39 

70 

15 

Jt    S*  WEATHER  BUREAl. 

2  3  5    7 

MU*SVtLCE 

022T 

LITCHFIELD 

41 

02 

710 

0A 

410 

■ATER  BUR  HARTFORD 

3             PORTLAND  we  AIRPORT 

6005 

CUMBERLAND 

43 

39 

70 

19 

61 

4ID 

4ID 

J.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

ULTIC 

0231 

NEW  LONDON 

17 

41 

97 

06 

140 

BALTIC  MILLS  CO 

5             PRENTISS 

6927 

PENOBSCOT 

11 

45 

27 

68 

10 

622 

7P 

7P 

L«  A.  AVERILL 

2  3  5 

MRKHAMSTCS 

02«« 

LITCM'IELD 

41 

56 

57 

420 

•A 

WATER  BUR  HARTFORD 

UACOM  ^*U-S 

0973 

NEH  HAVEN 

41 

27 

03 

180 

BA  VINCENT  MULESKI 

3             PRESQUE  ISLE 

6937 

AROOSTOOK 

15 

46 

39 

60 

00 

606 

5P 

9P 

4AINE  EXP  STATION 

2  3  5    7 

RIPOGENUS  DAM 

P I SCATAQU 1 S 

45 

53 

GREAT  NORTH.  PAPER 

2  3  5 

tkOOi«IE1.0 

CAM  HARTFORD 

41 

50 

44 

169 

4ID  jtNG  DtPT  HARTFORD 

C    ROCKLAND 

7250 

KNOX 

44 

06 

69 

07 

40 

6P 

6P 

OLIVER  W.  HOLMES 

WIOSeWMT  «•  A? 

OSOA  FAIRFIELD 

41 

10 

00 

7 

410 

410  U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C    ROCKLAND  1  W 

7255 

KNOX 

44 

06 

69 

00 

30 

4ID 

CENTRAL  HAINE  POWER 

C 

MISTOL  )  M 

OaM  HARTFORD 

41 

41 

99 

640 

•A  LelLINGTON  C.LOURIE 

3             ROxeuRY 

7315 

OXFORD 

44 

40 

70 

36 

720 

MID 

RUMFORO  FLS  PwR  CO 

3 

SMORLVN 

17 

41 

47 

71 

57 

275 

eP  bONALO  J.  FIELDS 

•UU.5  Mioee   D*» 

0«el  LITCHFIELD 

41 

40 

20 

260 

7A  IcOfM  LIGHT  ♦  POWER 

1 

)             RUMFORO  3  SW 
RUMFORO  I  SSE 

7325 

7330 

OXFORD 

44 

31 

70 
70 

34 

674 
505 

410 

4ID 
4ID 

EVALINE  A,  WARREN 
RUMFORO  FLS  PWR  CO 

2  3  5    7 
2  3  9      C 

•um.ll*6T0N 

0973  MARTFORO 

*1 

48 

50 

460 

0A  hATER  BUR  HARTFORD 

3             SANFORD  2  NNW 

7479 

YORK 

43 

20 

70 

47 

200 

5P 

5P 

CLIFFORD  P.  COOK 

2  3  5 

CANDceiMOO  LAKE 

1093  FAIRFIELD 

41 

29 

20 

900 

Mid 

CONN  LIGHT  *  POWER 

C     SKOWHEGAN 

7827 

SOMERSET 

44 

46 

69 

43 

169 

410 

CENTRAL  HAINE  POMER 

C 

COCRAMMSrr  RAMKB  ST  A 

1*W  ;MlDOLES£K      » 

41 

170 

iT  PARK  .  FOREST  COM 

3             SOUTH  ANDOVER 

7940 

OXFORD 

44 

36 

70 

44 

660 

7P 

ALLAN  M.  FRASER 

3 

COLCNESTEH 

140«!nEM  LONDON     *  '41 

39 

20 

435 

9A 

*ARV  A,  LEAL 

INAC   1/56 

CCM.l.IHSVtLI.E  1  S 

1»3«  MARTFOfiO       S  ^1 

48 

300 

0A 

COLLINS  COMPANY 

3             SOUTH  WEST  HBR  CG  DEP 

Q301 

HANCOCK 

44 

17 

68 

19 

I 

410 

J.  S.  COAST  GUARD 

C 

CKCAx  MILL 

ITIS  LITCHFIELD   1  7  j*! 

92 

73 

20 

1300 

5P 

5P 

CREAM  HILL  FARM 

2  3  5    7       SOUA  PAN  OAM 

AROOSTOOK 

15 

46 

32 

68 

20 

508 

7A 

4.  C*  STEVENS 

SWANS  FALLS 

0641 

OXFORD 

44 

02 

70 

59 

400 

410 

PUBLIC  SERVICE  CO 

c 

OAMiMV 

1762  ^AIRFIELD     7 

bl 

23 

20 

910 

7A 

7A 

hXlSEPH  P.SlmOT  JRC 

2  3  5    7      THE  FORKS 

8721 

SOMERSET 

45 

20 

570 

OAWSON  UtIlC 

17M  MEM  HAVEN     * 

41 

22 

90 

160 

SA 

4EW  HAVEN  WATtH  CO 

3             UNITY 
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59 

965 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3        c    REAOSBORO  I  SSE 

6761 

BENNINGTON 

42 

45 

73  02 

1122 

BA 

BA 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5 

MANCHESTER 

5072  HILLSBORO 

10 

43  00 

28 

171 

MID 

HID 

'UBLIC  SERV  CO  N  H 

2  3  6           ROCHESTER 

WINDSOR 

43 

52 

72  48 

B60 

MARLOW 

5150  ICHESNIRE 

s 

43  07 

12 

1180 

HARRIET  M.  PERKINS 

3             RUTLAND 

6995 

RUTLAND 

43 

37 

72  58 

600 

6P 

6P 

GEORGE  L.  KIRK 

2  3  5    7 

MASSABE5IC  LAKE 

5211 

HILLSaORO 

10 

42  69 

24 

250 

4P 

4P 

MANCHESTER  WTR  WKS 

^  ^  ^  *         SAINT  JOHNSBURY 

,.s. 

CALEDONIA 

44 

25 

72  00 

711 

4P 

4P 

FAIRBANKS  MUSEUM 

2  3  5    7  C 

MERIDEN 

5362 

SULLIVAN 

5 

43  33 

16 

970 

7A 

JOHN  F.  MC  NAMARA 

3             SALISBURY 

7098 

ADD I  SON 

43 

54 

73  06 

370 

7A 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

3 

MILAN  7  N 

5400 

COOS 

I 

44  40 

13 

1180 

QP 

JNION  WTR  POWER  CO 

3             SEARSBURG  MOUNTAIN 

71^2 

BENNINGTON 

42 

50 

72  57 

2360 

eA 

GEORGE  QRIGGS 

3 

5412 

HILLSBORO 

42  49 

39 

300 

3             SEARSBURG  STATION 

42 

92 

72  55 

1660 

MEW  ENGLAND  PWR  CO 

3        C 

MOUNT  WASHINGTON 

5639 

COOS 

1 

44  16 

16 

110 

MID 

MT.WASH.  OBS.  CORP  . 

2  3  5    7  C    SOMERSET 

7401 

WINDHAM 

42 

68 

72  57 

2080 

BA 

6A 

MEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5    7 

NASHUA  3  N 

5712 

HILLSBORO 

10 

42  48 

29 

126 

UP 

PENNICHUCK  WTR  WKS 

2  3  6    7 

7617 

WINDHAM 

43 

11 

72  49 

1030 

7A 

<AY  £.  LYMAN 

3 

NELSON 

6730 

CHESHIRE 

5 

42  59 

08 

1620 

6P 

3AVI0  P. WHEELWRIGHT 

INAC  12/53       SOUTH  NEWBURY 

7646 

ORANGE 

44 

04 

72  06 

374 

6A 

IRS.  ISABEL  WHITNEY 

3 

NEW  DURHAM 

5780 

STRAFFORD 

10 

43  26 

10 

540 

410 

'U8LIC  SERV  CO  N  H 

C    SPRINGFIELD 

7954 

WINDSOR 

43 

16 

72  27 

300 

9A 

SPRlNGFLD  TERM  RWY 

3 

NEW  LONDON 

5843 

MERRIMACK 

10 

43  26 

4ID 

:OLBY  JR  COLLEGE 

INAC   6/56      ST0CK8RIUGE 

8057 

WINDSOR 

43 

47 

72  46 

740 

lID 

RAYMOND  LA  ROCK 

c 

NEWPORT 

SULLIVAN 

6 

43  22 

10 

700 

U    P.  SMEPARD 

3             TOWNSHEND 

43 

02 

72  40 

420 

8A 

«S.  BEATRICE  SHINE 

3        C 

NORTHWOOO 

6368 

ROCKINGHAM 

43  12 

09 

550 

SS 

SS 

JNIVERSITY  OF  H.    H. 

TUNBRIDGE 

6483 

ORANGE 

43 

55 

72  29 

620 

6P 

CHARLES  0.  ADAMS 

INAC  12/52 

PETERBORO  Z    S 

5697 

HILLSBORO 

10 

42  61 

57 

1000 

6P 

6P 

&*  A|  MORISON 

2  3  5           TYSON 

6512 

WINDSOR 

43 

28 

72  42 

lOBO 

4ID 

iOITH  SPAULDINS 

C 

PINKHAM  NOTCH 

6B18 

COOS 

13 

44  16 

16 

2000 

7P 

7P 

U    B.  OOOGE 

2  3  6    7  C    WNION  VILLAGE  OAM 

8566 

ORANGE 

43 

48 

72  16 

463 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

PITTSBURG  RESERVOIR 

6856 

45  03 

1350 

4ID 

i    H    WATER  RESOURCES 

C    VERNON 

6600 

WINDHAM 

42 

46 

72  31 

228 

8A 

BA 

:ONN  RIVER  POWER  CO 

2  3  6 

6946 

GRAFTON 

10 

43  46 

43 

670 

BA 

|<ILLARD  F.  WIGGETT 

2  3  5           WAITSFIELO  1  S 

WASHINGTON 

72  61 

780 

8A 

1ENRY  J.  PERKINS 

PORTSMOUTH 

6980 

ROCKINGHAM 

43  04 

47 

40 

^10 

JEPT  PUBLIC  WORKS 

^  ^  *    '      WARDS60R0 

WINDHAM 

43 

03 

72  47 

980 

BA 

«S.  EDITH  PLIMPTON 

3 

NORTH  CHICHESTER 

5982 

MERRIMACK 

10 

43  15 

22 

360 

7A 

KENNETH  M.  HUCKlNS 

3             WATERBURV 

6805 

WASHINGTON 

44 

23 

72  46 

432 

SA 

4EW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

NORTH  STRATFORD 

COOS 

5 

44  45 

900 

6A 

4EW  ENGLAND  PWR  CO 

3             WEST  BURKE 

9099 

CALEDONIA 

44 

3B 

71  58 

228 

8A 

BA 

SILMAN  W.  FORD 

2  3  6 

SOUTH  OANBURV 

7967 

MERRIMACK 

10 

43  29 

53 

690 

6A 

iDNA  F,  POWERS 

3             WEST  HARTFORD 

9329 

WINDSOR 

43 

43 

72  25 

410 

8A 

EVA  K.  OOU8LEDAT 

3 

SOUTH  LYNDEBORO 

eoai 

HILLSBORO 

10 

42  S3 

47 

649 

7P 

3             WEST  TOPSHAM 

9588 

ORANGE 

«4 

OS 

72  IB 

6P 

MRY  A.  BAGLEY 

3 

SOUTH  SUTTON 

8169 

MERRIMACK 

10 

43  19 

56 

750 

>UeLIC  SERV  CO  N  H 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

9691 

WINDSOR 

43 

39 

72  19 

360 

BA 

STUART  A.  ELLIOTT 

3 

SOUTH  WEARE  1  SE 

8194 

HILLSBORO 

10 

43  03 

42 

690 

BA 

.EON  H.  GRANT 

3             WHITINGHAM  3  W 

9735 

WINDHAM 

42 

47 

72  55 

1460 

BA 

X.  J.  SUTTON 

3 

SUNAPEE 

1040 

IID 

>U6LIC  SERV  CO  N  H 

WINDSOR 

43 

41 

72  IB 

370 

MEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  6    7 

8539 

CHESHIRE 

5 

43  00 

19 

540 

BA 

aA 

■it    G.  LAWTON 

2  3  6    7  C    WOODSTOCK  3  ENE 

9964 

WINDSOR 

5 

43 

38 

72  26 

660 

BP 

BP 

:£NT  VT  PUBLIC  SERV 

2  3  6 

8606 

13 

43  52 

8fl 

□LIVE  L.  FOUCINS 

TROY 

8741  iCHESHIRE 

6 

42  49 

11 

1000 

3EORGE  DUeiNA 

3                  NEW  STATIONS 

WALPOLE  2 

B855  icHESHIRE 

5 

43  05 

26 

430 

8A 

IRS. MARION  W.ANDROS 

3             WEST  ENFIELD  ME 

9360 

PENOBSCOT 

11 

45 

14 

68  39 

180 

7A 

SEORGE  THOMPSON 

3 

WARREN  1  SE 

B885 

GRAFTON 

10 

43  56 

63 

700 

<1ID 

Q           ST  ALBANS  BAY  VT 

7026 

FRANKLIN 

2 

44 

4B 

73  10 

105 

6P 

ftp 

:■  STUART  PERRY 

2  3  5    7 

WATERVILLE  VALLEY 

8960 

GRAFTON 

10 

43  57 

30 

1600 

JCORPS  OF  ENGINEERS 

WEST  CANAAN 

91B4 

GRAFTON 

43  39 

700 

4RS.  HELEN  E.  DANA 
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WEST  HENNIKER 

9291 

MERRIMACK 

10 

43  10 

61 

480 

BA 

4RS. HELEN  A.  OOWLIN 

3              EST  N       T 

9*77 

WINDSOR 

6 

43 

17 

72  48 

1500 

8A 

CHARLES  MC  GOODWIN 

ILOSED   4/56 

WEST  LEBANON 

9318 

GRAFTON 

5 

43  36 

19 

560 

8/ 

8A 

GRANITE  ST  ELEC  CO 

2  3  6           NORTH  SPRINGFIELD  VT 

5977 

WINDSOR 

6 

43 

20 

72  31 

475 

BA 

4RS.MARJ0RIE  PELLERI 

:L0SE0   6/56 

WEST  RUMNEY 

GRAFTON 

10 

43  38 

51 

610 

7A 

ELVA  M.  CHIVELL 

3             SAINT  ALBANS  VT  VT 

7025 

FRANKLIN 

2 

44 

49 

73  06 

5*0 

SP 

SP 

XJNALD  £.  DAVIS 

:lOSEO   6/5C 

WMITEFIELO 

9616 

COOS 

44  23 

3 

WILMOT 

9676 

10 

43  27 

55 

900 

BA 

IRS.  RUTH  M.  GRACE 

WINCHESTER 

9726 

CHESHIRE 

42  46 

23 

450 

-ID 

CARL  D.  GRUPE 

C 

9740 

ROCKINGHAM 

10 

42  47 

19 

174 

6P 

6P 

iERMAN  £.  BAKER 

2  3  5    7 

WOLFESORO  FALLS 

9865 

CARROLL 

10 

43  36 

12 

620 

6P 

6P 

CENNETH  BERRY 

2  3  S    7 

WOODSTOCK 

10 

43  59 

41 

720 

6P 

FRED  S.  BROWN 

2  3  6    7 

YORK  PONO 

9966 

COOS 

9 

44  30 

20 

1500 
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NEW  ENGLAND   -    JULY   1956 


WEATHER   SUMMARY 


GENERAL 

July  was  the  coolest  in  many  years,  surpassing 
records  dating  back  20  years  or  longer,  generally, 
and  back  to  1902  at  Concord,  N.  H.   Rainfall  was 
abundant  but  not  exceptionally  so  except  in  Rhode 
Island. 

Cloudiness  was  excessive  in  all  areas  but,  oddly, 
sunshine  was  not  much  below  the  long-term  expectancy 
except  at  Hartford,  Conn.,  and  was  even  slightly 
above  par  at  Boston,  Mass.   As  to  frequencies, 
thunderstorms  occurred  on  fewer  days  than  usually 
expected  in  July  and  temperature  readings  of  90°  or 
above  occurred  on  only  about  one-fourth  the  days 
expected.   In  fact,  quite  a  large  number  of  stations 
failed  to  warm  up  to  90°  at  all  during  the  month. 

WEATHER  DETAILS 

Unseasonable  warmth  dominated  central  and  southern 
New  England  the  first  three  days  with  maximum  readings 
in  the  high  80 's  and  low  90 's  that  proved  to  be  the 
peaks  for  the  month.   The  very  cool  Canadian  air 
mass  that  began  pushing  into  New  England  early  on 
the  4th  resulted  in  the  month's  lowest  readings 
around  the  5th  or  6th  at  some  Maine  and  Massachusetts 
stations  and  closely  approached  the  month's  lows 
elsewhere.   Most  unusual  was  the  maximum  of  60°  at 
Hartford,  Conn.,  on  the  6th  which  was  described  as 
the  coolest  July  maximxim  of  record  in  that  locality 
and  typified  the  distinctly  chilly  maxima  over  all 
New  England  that  day.   Daytime  temperatures  recovered 
to  the  80 's  by  the  8th  and  9th  in  many  areas  but 
daily  averages  were  little  above  normal  since  minima 
rose  only  moderately  in  most  instances.   Temperatures 
thereafter  fluctuated  only  a  few  degrees  above  or 
below  normal  in  terms  of  dally  averages  except  during 
the  16th  to  22nd  and  the  last  three  days  of  the  month 
when  downright  chilly  air  masses  again  dominated  New 
England  weather.   As  can  be  seen  from  an  analysis 
of  Tables  2  and  5,  the  month's  lowest  temperatures 
centered  around  three  key  dates,  the  5th,  18th  and 
30th-31st. 

Rainfall  was  overly  abundant  in  Rhode  Island  and 
ample  elsewhere,  falling  Mostly  as  showers  or  thun- 
dershowers.   There  were  no  prolonged  rainless  periods, 
about  five  consecutive  days  being  the  longest  without 
measurable  precipitation  over  substantial  areas. 

WEATHER  EFFECTS 

Weather  conditions  during  July  were  mostly  favorable 
for  crops,  although  the  season  continued  late.   An 
exception  to  the  general  pattern  of  improvement  was 
the  commercial  apple  crop  which  appeared  no  better, 
production-wise,  than  it  had  a  month  earlier  due  to 
the  serious  nature  of  the  spring  freeze  damage.   The 
major  Maine  potato  crop  was  reported  doing  well, 
although  late,  and  prospective  production  was  esti- 
mated 3%  less  than  last  year  and  3%  above  the  1949- 
1954  average.   Potato  production  was  expected  to  be 
far  below  average  in  New  Hampshire,  Vermont  and 
Connecticut  and  about  12%  below  in  Massachusetts. 
Ample  moisture  supplies  coupled  with  unseasonable 
coolness  for  July  resulted  in  pastures  rated  far 
above  average  but  the  poor  curing  weather  greatly 
hindered  hay  production.   Field  corn  and  oats  were 


reported  doing  well.   The  tobacco  yield  per  acre  was 
expected  to  be  very  high. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Practically  all  the  month's  severe  weather  was 
associated  with  thunderstorms  in  one  way  or  another. 
The  more  noteworthy  occurrences  are  listed  below  by 
dates.   For  more  complete  details  please  see  Clima- 
tological  Data,  National  Summary. 

1st:   Thunderstorms  with  wind,  hail  and  rain  caused 
miscellaneous  minor  damages  totaling  about  $4,000  in 
central  Maine,  moktly  in  Somerset  and  Waldo  Counties. 

8th:   An  early  afternoon  thunderstorm  at  Greenfield, 
Mass.,  dumped  2.19  Inches  of  rain  in  one  hour,  flood- 
ing basements  and  washing  out  roads. 

9th:   A  tornado  ripped  into  Columbia,  N.  H. ,  about 
6:52  p.m.,  damaging  buildings  and  a  power  line  to 
the  extent  of  $7,000  and  timber  and  potato  crops 
$1,000.   Its  path  was  200  yards  wide  and  2  miles  long 
about  3  miles  southeast  of  Colebrook.   About  4  p.m. 
at  Rochester,  N.  H. ,  heavy  rains  caused  local  flood- 
ing, road  washouts  and  loss  of  hay,  while  lightning 
caused  some  fires.   Property  damage  of  $4,000  and 
crop  losses  of  $2,000  were  reported. 

14th:   Thunderstorms  affected  extensive  areas  of 
southeastern  Massachusetts  (except  Cape  Cod) ,  Fair- 
field, Hartford,  Tolland  and  Windham  Counties,  Conn. , 
and  Providence  County,  R.  I.,  between  11  a.m.  and 
4  p.m.   One  person  was  killed  by  lightning  on  golf 
course  at  Brockton,  Mass.   A  pedestrian  traffic 
death  at  Fall  River,  Mass.,  was  attributed  to  heavy 
rain  which  cut  visibility.   At  Simsbury,  Conn.,  4 
persons  were  injured  by  a  tree  blown  onto  their  car. 
One  person  was  injured  by  flying  glass  in  North  Provi- 
dence, R.  I.,  as  wind  and  hailstones  up  to  golf  ball 
size  smashed  numerous  large  store  windows  and  panes 
in  a  greenhouse.   In  all,  property  damages  amounted 
to  $2,500  in  Massachusetts,  $5,000  in  Rhode  Island, 
and  $20,000  in  Connecticut  where,  in  addition,  crops 
suffered  losses  of  $30,000  which  was  mostly  wind  and 
hail  damage  to  shade  tobacco  and  other  crops  in  Hart- 
ford and  Tolland  Counties. 

24th:   Thunderstorms  caused  minor  damage  in  Maine, 
mostly  at  Waterville  where  lightning  killed  3  cows 
and  hall  damaged  tomatoes,  cucumbers  and  corn  on  one 
farm,  as  well  as  about  $1,000  damage  by  wind  and 
lightning  strikes  in  northern  Worcester  County,  Mass. 

28th:   Only  a  single  bolt  of  lightning  about  12:45 
p.m.  occurred  during  a  thunderstorm  at  Plymouth,  Mass., 
killing  a  man  repairing  a  roof,  injuring  2  co-workers 
and  8  other  persons  in  that  house  and  the  adjacent 
one. 

FLOODS 

No  flooding  was  reported  other  than  temporary  local 
inundations  from  heavy  thunders bowers. 

J.  E.  Stork,  Cllmatologist 

U.  S.  Weather  Bureau 

Weather  Records  Processing  Center 

Chattanooga,  Tennessee 


SPECIAL  NOTICE 


In  this  issue  of  the  Climatological  Data  for  New  England  there  is  inaugurated  a  new  presen- 
tation of  precipitation  and  temperature  data  for  the  area.   In  January,  1956,  the  decision 
to  abandon  the  State  means  of  temperature  and  precipitation  was  reached  after  careful  con- 
sideration and  consultation  with  the  Advisory  Committee  on  Climatology.   Political  subdi- 
visions generally  bear  no  relation  to  natural  regions  of  topography,  vegetation  or  atmos- 
pheric circulation,  and  averages  of  climatic  data  over  such  areas  do  not  form  a  valid  time 
series.   In  addition  the  number  and  location  of  stations  change  from  year  to  year.   The 
charts  presented  herein  give  a  general  picture  of  the  distribution  of  precipitation  and 
temperature  over  the  area. 
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NEM   ENGLAM) 
JULY   1956 


Temperature 


Station 


*    t;  e 

O  u.  (- 


No   ol  Days 


Precipitation 


a  u.  i- 


si 


No  ol  Days 


CONNECTICUT 

8R100EPORT  WB  AP  R 

COLCHESTER 

CREAM  HILL 

OANBURY 

FALLS  VILLAGE 

HARTFORD  BRAINARO  FLO   //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT       R 

KENT 

MANSFIELD    HOLLOW    0AM 

MIOOLETOWN    WB 

MIOOLETOWN    4    W  A 

MOUNT    CARMEL 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT  R 

NORFOLK    2    SW  A 

NORWALK    QAS    PLANT 

NORWICH    5    SW  A 

NORWICH   PUS   UTIL    PLANT  A 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUO    DAH  A 

STAMFORD    5    N 

STORRS 

HESTSROOK 

VIGWAM   RESERVOIR  A 

AVERAGE 

MAINE 

AUGUSTA    CAA    AIRPORT 
BANGOR   DOW    FIELD 
BAR    HARBOR 
BELFAST 
BRIDGTON    1    NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT      //R 

COR  I NNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 
FARMINGTON 
FORT  KENT 
GARDINER 
GREENVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  CAA  AP 

MOULTON  1  NE 

JACKMAN 

JONESBORO  A 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM  A 

MAO  I  SON 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MILLINOCKET  0AM 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT     //R 

PRENTISS 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  1  SSE 

SANFORD  2  NNW 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 


WINS LOW 
WOODLAND 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 


AM 
AM 


// 
//R 


BROCKTON 
CHARLTON    2 


77.8 
79.6 
81.4 

80. a 

80.2 
80.3 
61.3 
79.6 

79. y 
80.7 
77.2 
74.3 
82.2 

79.3 

80.2 
77.0 
76.2 

81.0 

76.3 


75.9 
75.5 
73,7 
75.4 
78. OM 

74.1 


73.8 

76.5 
74.7 
75.8 
76.9 
73.3 

76.6 

73.0 
73.3 


74.3 
73.8 

74.3 
78. 5M 
76.0 
74.9 
76.2 

76.2 
74.3 
72.8 
72.0 
74.7 

74,0 
76.0 
80.3 
75, 3M 
77.8 

76.8 
77.8 


75.6 
79.2 


■'7.3 
79.7 


80.3 
I   78.6 


58.0 
57,9 
56.3 

60.4 
59.5 
58.2 
55.6 
58.7 

61.6 
59.7 
61.6 
55.4 
60.9 

58,2 

55.7 
56.7 
58.5 

57.9 
59.2 


54.9 
55.8 
54.6 
54.4 
65. 4M 

56.4 
51.6 
51.3 
49.9 
51.7 

63.8 
52.0 
49.3 
54.2 
49.8 

52.5 

51.3 
53,6 
60,6 
50.6 

57.3 
50.3 

52.7 
62.0 

50,7 
53. 8M 
52,1 
52,6 
68,6 

54.0 
62.5 
51.5 
61.4 
64,6 

60,4 
62,6 
52.7 
66. IM 
52.1 

64.7 
51.7 


54.0 
68.8 
52.8 
59.5 
63,7 

53,0 


67,9 
68,7 
68,9 

70,6 
69,9 
69.3 
68.6 
69.2 

70.8 
70.2 
69,4 
64,9 
71.6 


68.0 
66,9 
67.4 

69,5 

67.8 

N 
68,8 

69. U 


65.3 
61.1 
63.8 
59,8 
62,8 

65,2 
63.4 
62.6 
65,6 
61.6 

64.6 
62.2 

63,5 
60,2 
62,0 

66,4 
60,6 

M 
63.5 
62.9 

62.5 
66. 2M 
64.1 
63,8 
67,4 

65.1 
63.4 
62.2 
61.7 
64.7 

62.2 
64.3 
66.6 
65. 2M 
65.0 

65,8 
64,8 


64,8 
69.0 
66.0 


69.3 
67.3 


2,1 
3,9 


3.4 
3.5 


3.8 
4.1 


3.5 
5.3 


1.7 
2.6 


2  40 
1* 

1  37 

2  51 
2  55 


51    18+ 
40      6 


59 
42 
61 
52 
37 

53 
125 

69 
156 

87 

47 
76 
87 
53 
116 

69 
105 

70 
146 

94 

46 

138 

72 
81 

96 
33 
67 
63 
36 

62 

78 
98 

105 


18      1      0      0      0 
43    31  33  I    0      0  I    0      0 


4.35 
4,39 
3.93 

3.77 
3.51 
4.68 
3.75 
4.47 

4,76 
6.09 
6.25 
4.93 
5.23 

6.51 

3,77 
4.31 
4,63 

4,57 
4,25 

4,69 

4,66 


4.29 
2.81 
4.08 
4.83 

4.30 

3.13 
2.86 
4,66 
3.09 
5,69 

3.67 
6.62 
2.92 

4.73 
3.97 

4.06 
5.38 
5.08 
3.57 
2.52 

3.96 
2.98 
6,42 
3,31 
3,93 

4,32 
3,14 
1,83 

3,45 

3,03 
2.75 
3.85 
5.35 
4.21 

5.16 
4.00 
3.32 
3.47 
3,03 

3.69 
2.25 


3.22 
2.90 
1.78 
4,90 
3,32 

5,75 
4.71 


2.02 
,21 

,51 

,16 
.06 


2.52 

1.59 


2,03 

1,90 

1.33 

.29 

•  42 
2.60 
2.30 

.01 


1.98 
.37 
.26 


.13 
1.36 


1.45 
.29 


.03 

.21 


•  96 

1.36 


1.19 
.14 


•  97 
1.26 

1.21 

1.67 
1.40 
1.24 
1.37 
1.80 

2.04 
1.73 
1.69 
1.13 
1,45 


1.37 
1.20 
1,61 

1,16 
1,60 


1,01 
1,47 
1,58 
1.48 
1.26 

.82 

,67 

1,79 

1,00 

1,53 

,90 
1,56 

,70 
1,42 

.78 

•  87 
2.33 
2. SO 

,54 


1,03 
.77 

1.22 
.75 

1.71 

•  82 
2.06 

.76 
.48 
.89 

.79 

1.10 

.68 

.99 

1.42 

2.01 

1.74 

.70 

.68 

.69 

•  89 
.63 


1.27 

.90 

.68 

1.74 

1.04 

1.75 
1.17 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  135  - 
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Temperat 

ure 

Pr 

ecipitation 

2  S 

> 
< 

lii 

Q  u-  H 

X 

1 

I 
S 

3 

1 

& 

No  of  Days 

2 

H 

33i 

HI  ■ 

D  t.  i- 

>• 

& 

1 
O 

1 

Snow 

.  Sleel     1 

No  ol  Days 

Station 

Max 

Ml 

t^ 

Q  0 

Is 

1 

2 

2 

0  I 
g  < 

ks 

o  * 

i 

CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 

AM 
AM 
AM 
AM 

81.3 
77.9 
79. 7M 
78. 8M 
75.8 

61.7 
59.1 
57. 9M 
59. 5M 
59,8 

71,5 
58,5 
68. 8M 
69. 2M 
57.8 

-  .5 

-  1.9 

-  .5 

90 
88 
92 
90 
82 

2 

29 

3 

3 
4 

52 

49 
49 
49 
53 

18 
30 
5 
31 
18 

11 
32 
30 
14 
13 

1 
0 
1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.54 
2.98 
4.64 
5.63 
3.68 

,03 
-   .83 

2.62 

1.15 
.95 
1.26 
2.10 
1.56 

6 
14 

6 
21 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
8 
5 
6 

3 
3 

4 
3 
3 

1 
0 
2 
3 
2 

FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGMAM 
HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 

AM 
AM 

AM 

79.2 
81.1 
81.2 
82.1 
77.3 

62.2 
57,2 
59.1 
59.9 
53.8 

70.7 
59.2 
70.2 
71.0 
55.6 

-  .4 

-  2,0 

-  1.7 

-  2.2 

-  3.1 

90 
91 
92 
91 
87 

2  + 

4 
4 

2  + 
2* 

54 
46 
50 
50 
43 

6+ 
30 
18 
18 
18+ 

14 
21 
20 
13 
53 

2 
2 
2 
2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.30 
2,74 
3,17 
1,84 
3,75 

2.11 

-  1.03 

-  .37 
-1.59 

-  .39 

1.88 
.64 

1.23 
.69 

1.08 

9 
6 
6 

14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
6 

6 
8 

4 
2 
2 
1 

4 

3 
0 
1 
0 

1 

HYANNIS 

KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 
LEXINGTON 

AM 
AM 

77.6 
78.9 
80,7 
80.7 
79.9 

59.2 
54.5 
57.5 
59.9 
59.8 

68.4 
66,7 
69,1 
70.3 
69.9 

-  2.1 

-  1.9 

-  1.4 

90 
90 
90 
89 
90 

2 

2  . 
3+ 
2+ 
2 

49 
42 
47 
50 
50 

30 
30+ 
18+ 
30 
5+ 

20 
49 
24 
8 
22 

1 
1 
2 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.40 
4.05 
2.73 
2.25 
2.18 

2.44 

-  1.10 

-  1.54 

1.91 

1.10 

1.11 

.71 

.61 

22 
6 
6 

6 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

5 
7 
5 

4 
4 
2 
1 
3 

3 

2 
1 
0 
0 

LOWELL 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

R 
R 

83. i, 
75.9 
72. b 
78.1 
7'-.8 

60.0 
62,7 
60,0 
64.1 
55.2 

71,7 
69.8 
66.3 
71.1 
65.0 

-  ,4 

-  ,8 
,3 

-  2,6 

91 
84 
78 
88 
86 

8 

2 

20+ 

2  + 

1 

50 
54 
53 
56 
43 

18+ 
6+ 
5+ 
5+ 

18 

11 
16 
21 
12 
67 

2 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.43 
2.10 
2.76 
2.64 
4.65 

-  1.12 

-  .60 

-  .08 

-  .56 

-  .30 

.70 

.70 

1.27 

1.11 

1.25 

14 
6 
8 
6 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

6 
6 

3 
9 

2 

1 
1 
2 
3 

0 
0 

1 

2 

2 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 

AM 

81.3 
77.0 
78.9 
76.2 
78.3 

61.0 
63.0 
58.9 
58.8 
60.4 

71,2 
70,0 
58.9 
67,5 
69.4 

1.9 
1,2 

-  1.0 

92 
83 
90 
92 
90 

2 

2+ 

3 

2 

2 

53 
53 
47 
52 
53 

5 

31 

31 
5+ 
5+ 

14 
8 
20 
30 
24 

1 
0 

1 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.05 
3.84 
5.55 
3.45 
2.31 

1.74 
1.13 

-   .20 

1,60 
1,65 
1,49 
1.31 
.77 

6 
22 

9 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
6 
6 
5 

4 
3 
6 

3 

2 

3 
1 
3 

1 
0 

SANDWICH 
SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STOCKBRIDGE 
SWAMPSCOTT 

AM 

76.1 
76.5 
83.0 
74.1 
76.9 

60.9 
55.8 
61.1 
55.4 
51.5 

68.5 
66.2 
72.1 
54.8 
69.2 

-  2.8 

-  1.0 

-  3.1 
1.4 

89 
90 
90 
84 
88 

2 
2 

2  + 
1 
2 

54 
46 
60 
40 
55 

17+ 
3  0+ 
30 
30 
6+ 

23 

49 

8 

69 

23 

0 

1 

2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.11 
3.05 
4.24 
3.71 
2.05 

-  .68 

-  .03 

-  .41 

-  1.06 

i.ie 

1.22 

1.26 

1.40 

.68 

9 
14 

6 
13 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

8 

6 
5 

4 
2 

1 

1 
1 
1 
2 
0 

TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 

AM 

80,5 
78.9 
82.1 
79.3 
80.0 

59.0 
51,6 
55,4 
56,1 
58,8 

69.8 
65.3 
68.8 
67,7 
69.4 

.2 
-  3.1 

91 
88 
93 
89 
90 

2 

2+ 
1 
2 
2+ 

47 
39 
43 
46 
47 

31 
30 
30 

5+ 
18 

15 
53 
23 
33 
23 

1 
0 
3 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.46 
2.10 
4.85 
3.93 
4.61 

1.75 
1.18 

1.68 
.80 
1.41 
1.07 
1.22 

14 
14 

8+ 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

S 
5 
8 
7 
8 

4 
2 

3 

4 
4 

2 
0 

2 
1 

1 

WEST  CUMMINGTON 
WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

76.5 
81.7 
80,0 
77.0 
78.4 

50,1 
56,8 
59.9 
58,4 
57,5 

53.3 
59.3 
70.0 
67,7 
58.0 

-  1.1 

-  3.1 

89 
91 
89 
88 
88 

25 
2 
2 
2 
2 

37 
41 
45 
49 
41 

18+ 

5 
30 
30 
31 

94 
25 

13 
35 
37 

0 

1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.17 
2.51 
3.38 
3.62 
4.00 

-   .52 
.28 

1.05 

.77 

1.19 

1.01 

.82 

14 

14 

6 

6 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
6 

7 
7 

7 

3 
2 
2 

3 

4 

I 
0 
I 
I 
0 

AVERAGE 

68.6 

3.64 

.0 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 

AM 

R 

AM 

75.1 
74.8 
74.1 
79.6 
77.0 

51.6 

51.1 
52.5 
54.0 
51.3 

53.4 
63.0 
53.3 
66.8 
64.2 

-  3.4 

-  3.2 

84 

86 
83 
90 
89 

1 
2  + 

1  + 

40 
38 
42 
43 
38 

18+ 

18 
18 
18+ 
18 

94 
92 

77 
40 
74 

0 
0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.22 
3.54 
5.68 
3.87 
5.39 

-   .15 
1.64 

1.65 
.79 
1.15 
2.08 
1.45 

9 

2 

8 

14 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 
9 

5 
11 

4 
2 
5 
2 

4 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERIN6 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

R 
AM 

78.6 
79.9 
76. IM 
72.4 
69.2 

53.7 
55.6 
51. IM 
47.6 
48.5 

66.2 
57.8 
53. 6M 
60.0 
58.9 

-  2.8 

-  1.7 

-  2.8 

90 
90 

85 
77 

1  + 
21 

40 
44 
38 
35 
36 

30 
30+ 
30 
19 
5 

50 
35 
94 
169 
185 

1 

2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.27 
2.96 
3.55 
5.50 
3.20 

-  .30 

-  .41 

-  1.56 

.98 
.82 
.93 
.92 

1.13 

13 
14 
14 
9 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

6 

6 

13 

7 

3 
3 
3 

4 
1 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

79.0 
79.1 
77.0 
77.4 
80.1 

54.4 
52,7 
48,8 
54,8 
54.6 

66.7 
65.9 
62.9 
66.1 
67.3 

-  2.8 

-  2.5 

-  1.5 

91 
92 
88 
87 
89 

42 
39 
36 
43 
40 

30 

30 

19+ 

30 

30 

42 
58 
100 
45 
35 

1 

2 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.57 
3.38 
5.30 
4.03 
3.27 

.80 

.52 

-   .53 

1.34 
1.26 
1.27 
.86 
1.36 

14 
14 
14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

e 

8 

8 

10 

6 

4 
2 
6 

3 
3 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

76.9 
75.2 
77.4 
74.8 

56.0 
51.1 
52.8 
55.7 

56.5 
63.2 
65.1 
65.3 

-  5.0 

88 
84 
89 
86 

47 
36 
39 
46 

18+ 
18 
30 
17+ 

44 
85 
59 
56 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.70 
3.22 
4.31 
3.49 

-  1.19 
.06 

.83 

.89 

1.65 

1.04 

14 

14 

14 

8 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

9 

a 
e 

7 

1 
2 

3 
3 

MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA  3  N 
NORTHWOOO 
PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 

//R 

49.8 
79.3 
78.8 
76.3 
68.9 

40.0 
54.5 
56.4 
55.6 
50.7 

44.9 
66.9 
67.5 
66.0 
59.8 

-  4.4 

-  3.3 

-  2.9 

51 
89 
88 
86 
81 

30 
42 
45 

43 
42 

29 
18 
30 
30 
5 

615 
45 
32 
59 

165 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10.32 
2.67 
2.87 
2.13 
7.56 

3.95 
-■  .71 

2.24 

1.42 
1.16 

.67 
2.61 

14 
14 

14 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
i 

5 
10 

7 
2 

1 
3 

PLYMOUTH  I    WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

WINDHAM 

AM 

AM 
AM 

76.4 
78.4 
79.3 
78.3 
81.0 

50.3 
53,8 
52.6 
52.8 
54.1 

63.4 
66.1 
66.0 
55.6 
57.5 

-  4.7 

89 
91 
90 
89 
90 

1  + 

38 
40 
40 
42 
43 

18 

19 

18+ 

29 

30 

89 
58 
60 
41 
32 

0 
2 

1 

0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.27 
2.87 
3.10 
3.78 

2.71 

•  48 

1.53 
.67 

1.02 

1.82 

.84 

14 

6 

14 

14 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
8 

7 
9 

7 

3 

1 
3 
1 
2 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

79.3 

75.5 

54.9 
52.5 

67.1 
54.0 

90 
87 

46 
39 

5 
18 

34 
77 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.83 
9.13 

-   .80 

.73 
2.38 

6 
9 

.0 
.0 

0 
0 

6 

10 

2 
6 

AVERAGE 

64.9 

4,02 

.0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

R 

72.7 
79.4 
78.3 

61.4 
58.1 
58,3 

57.1 
66.8 
58.3 

-  2.0 

-  .9 

80 
89 
89 

3 

2+ 

2+ 

65 
49 
47 

6+ 
30 
31 

15 
24 
20 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4.35 
4.07 
6,96 

1.80 
3.62 

1.73 
1.10 
1.26 

21 

6 

22 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

4 
6 

a 

3 

5 
7 

2 

1 

4 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 

speed 
ph. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

J 11 

j 

SUtiOD 

i 

III 

Hi 

1 

e 
> 
< 

li 

e 
§       1 

a    J 

'1 

O    S 

(9 

mm 

a 

s 

g 

p 

0> 

I 

11 

■4;    M    a 

ILOCI  ISLAND  WB  AIRPORT,    R.    I. 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

6 

1 

1 

2 

0 

15 

6.7 

BLDI  aiLL,    MASS. 

wsw 

15 

12.7 

46 

WNW 

14 

83 

78 

60 

74 

1 

S 

3 

3 

1 

0 

13 

54 

6.7 

BOerOH  »B  AIRPORT,    MASS. 

sw 

20 

11.0 

37» 

W 

2 

77 

69 

54 

66 

5 

2 

4 

2 

1 

0 

14 

67 

6.9 

BIIDCZPOBT  WB  AIRPORT,   CONR. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

80 

62 

76 

4 

2 

5 

2 

3 

0 

16 

- 

6.6 

BORLIlWrOR  WB  AIRPORT,    VT. 

s 

23 

6.4 

38 

sw 

23 

82 

74 

55 

68 

5 

6 

5 

1 

1 

0 

18 

57 

7.2 

CABIBOV  WB  AIRPORT,    MS. 

wsw 

17 

8.7 

48* 

wsw 

10 

91 

82 

60 

75 

9 

6 

5 

3 

0 

0 

23 

- 

7.2 

CORCaaD  WB  AIRPORT,    V.    H. 

MIIW 

8 

5.7 

20 

w 

2 

90 

82 

56 

74 

2 

7 

3 

3 

0 

0 

15 

52 

6.7 

lARTTORD  WB  AIRPORT,    COXN. 

sw 

16 

9.1 

31 

» 

14 

88 

81 

55 

71 

5 

3 

4 

1 

1 

0 

14 

52 

7.1 

■iDOLrrowR  WB,  com. 

- 

- 

8.3 

39tT 

NW 

14 

" 

- 

" 

- 

2 

4 

4 

2 

1 

0 

13 

- 

- 

■r.   WASEHCTOR,    R.    H. 

" 

69 

29.4 

88tT 

WNW 

14 

95 

95 

92 

96 

1 

1 

" 

4 

3 

0 

20 

24 

8.5 

■WrDCOT  WB  AIRPORT,    MASS. 

wsw 

22 

11.9 

29 

s 

2 

91 

83 

74 

89 

6 

1 

5 

0 

1 

0 

13 

63 

7.0 

nw  HATDI  WB  AIRPORT,    CORH. 

- 

- 

S.7 

22 

s 

13+ 

83 

67 

- 

2 

6 

4 

2 

2 

0 

16 

61 

6.8 

PITTSFIKLD  WB  AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

6 

1 

2 

0 

14 

- 

- 

POBTLATO  WB  AIRPORT,    MS. 

w 

12 

7.4 

28 

NW 

15 

88 

77 

57 

74 

5 

4 

5 

2 

0 

0 

16 

64 

6,5 

PIOTIDKRCS  WB  AIRPORT,    R.    I. 

sw 

21 

10.1 

27« 

3 

8 

84 

76 

57 

71 

3 

4 

2 

2 

2 

0 

13 

62 

6.6 

•  1%la   datim  is  obtained  bj 
TlHuAl  obserr&tlOD  since   record- 
ISf  equlpMent   Is   not   arallable. 
It   Is  not   necessarily  the   fast- 
est Mile   occurring   during   the 
psrlod. 
Tt  Peak  Cust. 

CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


NEW  ENGLAND 
JULY  1956 


Tempercrture 


2  .32 
III 

O   UZ  H 


No  of  Days 


Precipitation 


2.32 

III 


5-D 

Q   o 


2 

—  0 


,     PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

AVERAGE 

VERMONT 

:     aEWLOWS    FALLS 
,     BENNINGTON    2    NW 

3L0OMFIEL0 
:     3URLINGT0N    WB    AIRPORT 
;    CAVENDISH 

':    CHELSEA 

.    CORNWALL    1    N 

DORSET    1    S 
i    -AST    BARNET 
:    :NOSBURG    FALLS 

|i  :.EMINGTON 

^^tOOLESEX 

<ONTPELIER    CAA    AIRPORT 
■    <OUNT   MANSFIELD 
i    NEWPORT 

,l|  ,«RTHFIELD    NORWICH    UNIV 
jli  itANOOLPH 

tEADSBORO    1    SSE 
ill    (UTLANO 
;|l    iT   ALBANS    BAY 

liAINT    JOHNSeuRY 
i   SOMERSET 

EIMON 
I  i'EST    BURKE 
I  ;!LOER 

"OOOSTOCK    3    ENE 

AVERAGE 


79.8 
78.0 
75.5 
76.0 
78.6 

78.2 
78.3 

77.0 
73.1 
78.1 

73.0 
75.5 
73.7 
62. OM 
75.7 

76.3 
77.8 
76.9 
76.2 
77.5 

77.0 
69.6 
79.5 
7<>.e 
78.5 

76. <. 


61. <> 


55.8 
5'..3 
51.3 
67.0 
<>9.6 

''5.9 
55.9 
51.7 
52.3 
53.6 

49.5 
52.1 
52.5 

50.0 

52.1 
54,7 
52.2 

56.0 
58.0 

53.1 
49.7 

52.3 
49.7 
53.4 

52.4 


70.5 
68.7 


67.8 
66.2 
63.4 
66.5 
64.1 

62.1 

67.1 
64.4 
62.7 
65.9 

61.3 
63.8 
63.1 

f 
62.9 

64.2 
66.3 
64.6 

66.1 
67.8 

65.1 
69.7 
65.9 
62.3 
66.0 

64.4 

64.5 


3.1 
3.9 
4.0 


5.7 
1.9 


3.1 

3.4 


35 
42 
76 

41 
69 

107 
34 
76 


127 
72 
86 


76 

50 
66 
45 
19 

62 
171 

46 
118 

41 

71 


4.92 

5.08 


2.97 
2.72 
3.47 
4.06 
4.29 

4.20 
3.83 
3.94 
3.04 
2.68 

3.22 
3.56 
2.96 
4.80 
1.78 

3.58 
4.12 
3.94 
2.99 
4.14 

3.40 
3.62 
3.49 
3.79 
3.57 

6.20 

3.59 


.93 
.31 
.06 

.74 
.24 

.76 
.04 


2.61 
.00 


.35 
.94 

.53 


1.43 

.96 

.73 

1.69 

1.26 

.60 

1.48 

.82 

.86 

1.13 

.96 
.64 
.67 

.43 

1.11 
1.17 
1.74 
.57 
1.85 

.57 
1.24 

1.42 

.64 

1.34 

1.34 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


9       10      U      12      13      14      15       16      17      18 


25      26      27      28 


CONNECTICUT 

ANSONIA 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKNAMSTEO 
BEACON  FALLS 

BRIDGEPORT  WB  AP 

BRISTOL  3  W 

BROOKLYN 

BULLS  BRIOGE  DAM 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
CREAM  HILL 
DANBURY 

DAWSON  LAKE 

DERBY 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD//R 
HARTFORD  WB  AIRPORT  I 
HEMLOCKS  RESERVOIR 

KENT 

LAKE  KONOMOC 
LAUREL  RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MEAD  POND  RESERVOIR 

MIDDLETOWN  W8 

MIDOLETOWN  <r  W 

MILFORD 

MOHAWK  RANGER  STA 

MOUNT  CARMEL 

NATCHAUG  RANGER  STA 
NATHAN  HALE  ST  FOREST 
NEW  HARTFORD 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW 

NORTH  BRANFORD 

NORTH  GUILFORD 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  5  SW 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PACHAUG  FOREST 
PEOPLES  RANGER  STA 
PROSPECT 

PUTNAM 
PUTNAM  LAKE 

ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  PONO 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SMEPAU6  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 
STORRS 

THOMASTON 

THOMPSONVILLE 

TORRINGTON 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 

WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WILLIMANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIR 

WOODBURY  3  W 


MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRASSUA  0AM 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT    / 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  S  SE 
EAST  WINTHROP 
ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 
GARDINER 
G I LEAD 
GREENVILLE 
HIRAM  2  S 

HOULTON  CAA  AP 
HOULTON  1  NE 
JACKHAN 
JONESBOftO 
LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 
MACHIAS 
MADISON 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MILLINOCKET  DAM 

MOOSEHEAD 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

OAONO 

PORTLAND 

PORTLAND    WB    AIRPOftT       / 

PRENTISS 

PRESOUE  ISLE 


4«ao 

3*21 
3*09 


«*20 
9*06 
4*64 


lt«l 

21 

•  le  1 

10 

•  20  1 

32 

1.55 

05 

•  23  2 

21 

l^Ol 

•  91 

•  20  1 

•  >7 

.10  2 

•  00 

•  OS  2 

.13 

•26  l^ld 

•  30 

T     .67 

•0<  1.03 


S<97 
7^19 
3^93 


3^77 
3>51 


OaOl 

S^47 
3^60 


•OS  1^36 

•OS  1.37 
.^1  1.S7 


RECORD  MISSING 


9.09 
3.03 
«>63 
3|77 


•  08 

1^9« 

•  17 

1^34 

01  1^6« 

•  07 

•  33 

1>13 

•  07 

1*81 

•  27 

2^03 

i^ts 

•  31 

* 

2.38 

.01 

1.69 

.30 

l.K 

•  20 

1.6< 

T 

1.31 

•  94 

1.01 

•  le 

1.81 

^•29 

«>14 
3>1« 
3^89 

til* 

6aOI 

6aM 


«>99 

7>2« 
«•«« 
3t63 

9>80 
4.87 


•  1^82 
•17  1.62 
1.70 


t.es 

.64 

♦  •67 

T 

•  81 

t>30 

•  02 

3^i: 

T 

2.8( 

.13 

•  06 

"..6! 

.01 

•  «1 

3iOe 

T 

•  »3 

9.69 

T 

•  24 

3.61 

T 

•  13 

3.3: 

<02 

9.*: 

•  03 

.3* 

3^08 

•  06 

.65 

2^92 

•  70 

.10 

♦  •7; 

T 

.02 

3^0I 

3.t; 

.38 

^•06 

9^3e 

•  29 

2.33 

9^oa 

•  20 

2^90 

•1«  1^47 
1^98 
U*8 


1.33 

•  90 

•  42 
1.99 


.09  1.71 
.93 

.20 
2.09 


See  Befereoce  Motes  rollowiog  Statio 
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.66   T 

.60 

.27   .10 


DAILY  PRECIPITATION 


TabU  3— Contiiyied 


Day  of  month 


13      14      15 


19      20      21      22     23      24     25      26      27 


28      29      30 


•OCtUMO 

■oiBuor 
mnFoao  9  SK 
tuMFono  1  sse 

iuiran  2  mti 

iOVTn   ANOOVER 
SQUA  PAN   OAM 
TW    FMUS 
UNITY 

UPP6R    OAH 

veST   BUXTOM    i    NNH 

VEST    ENFIKLO 

HINSLM 

MOOLANS 


HASSACMUSeTTS 

AOAHS 
AMKRST 
ASHSUDNHAN 
AStlLAW 
ATHOC    J    E 

SRoncoc 

ULCHEIITOON 

alDCX  nlLL   0AM 

•LUE   HIU.  // 

•OSTON  MB   AIRPOAT  // 

BOTLSTON 
BUOCKTON 
CHAKLTO"    1 
CHATHAM   LTSTA 
OCSTED 

CfCSTEAFlELO 
OCSTMUT   HILL 
CLIhTOM 
COHAUET 
COLOeilOOIl 

EAST    FEPVERELL 
EAST  MAREHAM 
£S«A«TO«N 
FALL    RIVER 
FITCMSURO    2    S 

FRAHINCHAM 

FRANKLIN 

SARONE* 

BROTON 

lURDNICK 

NATOfVILLE 

NAVERHILL 
HCATh 
HOLYOKE 
nOOSAC    TUIMEL 

HueBARDSTON 

HTAWIS 

IPSalCM 

JEFFERSON 
IUII6HTVIU.E    DAM 

LAKE   COCHITUATE 

UWRENCE 

LEAINCTON 

LONELL 

MANSFIELD 

NIOOLEBODO 
HIOOLETOM 
MILFOOO 
NILLBURY 
MQNTA«UE   CITY 

MOUNT  WAOWSET 
NANTUCKET   IB    AIRTOCT 
■m   BEOFOSD 
NtDBURYFOOT 
HCV    SALEM 

NOeTMBRIOfiE 
RELHAM 
PELNAM   2 
PEMBROKE 
PERU 

PETERSHAM   4   N 

PITTSFIELO   MB   AlRPO«T 

PLAINFIELO 

PLYMOUTH 

PtIHCETQN 

PROVINCETOm    3    N 
OUABaiN    INTAKE 
ROCHESTER 
ROCKfORT    1    ESE 
SALEH  AIR   STATION 

SANDMICH 
SE6REGAH5ET 
$>«LBUflNE    FALLS 
S0UTh8RID«C    1    E 
SOUTH  E6REM0NT 

SPOT   POND 

SPfflNCFIELD   ARMORY 
STERLING 
ST0CK6R10GC 
S»A>»SCOTT 

TAUNTON 
TULLT  DAM 
TURNERS    FALLS 
•ALMLE 
•ALPOLE    1    S 

•ARE 
•ARE      2 

•ASHINGTOM   2 

•USTER 

•EST  CU**IINGTON 

•ESTFIELD 
•ESTON 
•EST  OTIS 
•ESTOVER    FIELD 
•EST   RUTLAND 

•  INOICNDON 

•ORCESTER  CAA  AIRPOKT 

•ORCESTER 


t.3* 

*«21 
!•)• 
•  ■14 

AtOO 

>|3B 
!•«> 
laOA 
9.A7 

2<2« 
>i03 
AiAl 
ItM 
2t29 


1|21 

]t«0 
IaBO 
*alT 
ItU 

111] 


a. 07 


AaBO 
2iAJ 
2i*2 

2>B0 


•  ••0 

2«10 
3>S7 

3.57 

A.71 

2il< 
2.7B 
2.** 

2,n 

>|77 


9>At 
A>*9 
A>29 


3>a« 

2.«2 
3<*9 


A|B9 
9>B3 

4i«l 


A<17 

All* 
2>91 
3.t7 
9i3a 
>>22 

lt*7 
9>B2 

*tO« 


2<  1<A9 

.01 

.09 

•  98 

S7  1.17 

■  12 

•  »2 

2A  1.03 

•  07 

•  02 

•  14 

l.OO 

.06 

.10 

01 

•  29 

.07 

•  01 

.03 

01 

•  17 

•  M 

.07 

1.23 

.09 

.OB 

1.41 

.12 

.20 

1.23 
.22  .24 
T     .8B 

.07  1.30 


1^4S 
•90  2^17 


•16   •OT  ,i7 

•10   .01 

•03   T    1*48 


.03 

.02 

.34 

1.39 

.2! 

l.Al 

•  0« 

.31 

.IB 

•  A9 

1.09 
.08   .S< 

T    l.AT 


1.41 

.49 

T 

1.07 

•  02 

1.22 
.48 

.22 

.90 

.98 

1.41 

.44 

.94 

.22 

.•0 

1.09 

.44 

.02 

T 

.77 

.01 

1.28 

T 

.94 

.14 

.09 

•44   .90   T 


Befereoce  Rot**  Pollowlac  station  lodes 
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2.10 
1.09 


07   .49   T 


•63   ^23   ^03 

•  41 

•61   .16 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


NEW  ENGLAND 
,   JULY  1956 


Day  of  month 


10       11       12 


13       14 


15 


16       17       18 


19      20      21      22     23      24     25      26      27     28     29      30      31 


NEW  HAMPSHIRE 


BATH  2  SU 

*<1S 

BENTON 

3.22 

BERLIN 

3>» 

BETHLEHEM 

^•»e 

BLACKWATER  DAM          R 

3. a? 

BOW  GARVINS  FALLS 

ZiB* 

BRADFORD 

3.47 

BUCKS  CORNER 

5.S4 

CAMPTON 

».3« 

CANNON  MOUNTAIN 

S.21 

CENTER  HARBOR 

'..32 

CLAREMONT 

4.76 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

3.27 

OIXVILLE  NOTCH 

2.60 

DUBLIN 

3.16 

DURHAM 

2.96 

EAST  DEERING 

3.55 

EASTMAN  FALLS  DAM 

4.77 

ERROL 

3.40 

FABYAN 

5.60 

FIRST  CONN  LAKE 

3.20 

FITZWILLIAM  3  SW 

3.21 

FRANKLIN  1  NW 

4.57 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

3.36 

GILMANTON 

3,79 

GRAFTON 

5.30 

GREENVILLE 

2.41 

HANOVER 

4.03 

JEFFERSON 

3.50 

KEENE 

3.27 

LAKEPORT 

2.70 

LAKEPORT  2 

2.35 

LANCASTER 

3.22 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

4.31 

LINCOLN 

4.07 

MAC  DOMELL  DAM 

2.53 

MANCHESTER 

3.49 

MARLOW 

3.44 

MASSABESIC  LAKE 

MERIDEN 

5.70 

MILAN  7  N 

4.16 

MILFORO 

2.59 

MOUNT  WASHINGTON      UR 

10.32 

NASHUA  3  N 

2.67 

NEWPORT 

4.05 

NORTH  CHICHESTER 

NORTH  STRATFORD 
NORTHWOOD 
PETERSORO  2  S 
PINKMAM  NOTCH 

PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNDE80R0 
SOUTH  WEARE  1  5£ 

SURRY  MOUNTAIN  D, 

TAMWORTH 

TROY 

WALPOLE  2 

WEST  HENNlKER 

WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
W I LMOT 
WINDHAM 

woLFeeoRo  falls 

WOODSTOCK 
YORK  POND 


WOONSOCKET 


VERMONT 

8ARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BETHEL 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL  1  N 
DANVILLE 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 

ESSEX  JUNCTION 
OILMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
LEMINGTON 
MANCHESTER  CENTER 

MARSHPIELD 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIEH  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 

RANDOLPH 
RANDOLPH  CENTER 
READING  HILL 
READSBORO  1  SSE 


RECORD  MISSING 


RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

^•sg 

BLOCK  ISLAND  W6  AP 

R 

ht^'St 

GREENVILLE 

4fl01 

KINGSTON 

6.9( 

PROVIDENCE  we  AIRPORT 

R 

4*9Z 

3.56 
5.61 
5.25 


4.55 

5.63 
3.94 


.12  2.13 

1.45 

•21  2.03 


.20  1.53   .Id 


See  Reference  Notea  FollowlDg  station  Index 
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.80 
.65 

.66 
.09  1.1 

1.56 
.2 

1.9: 


■  11 


.67 

.13 
.31 


.04        ,10 


■27   .01   .04 


.46   .30   .27 
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DAILY  PRECIPITATION 


woasTM 

■UTLANO 

ST   ALBAKS   BAr 

UINT    JOXNSBUar 

>U.ISSUI)T 

SEARSauRG  MOUNTAIN 
SEABSSURG  STATION 
SOMERSET 

soum  (.gNOONOERRy 

SOUTH  NEHBURV 

tPRINGFIEUD 

TOMNSHENO 

UNION    VILLME    BAM 

VERNON 

•AITSFIELO    1    S 

IIAROSBOaO 
■ATERBURY 
■EST   BURKE 
■EST    NARTFORO 
■EST   TOPSHAM 

■HITE  RIVER    JUNCTION    IN 
MMITINGHAN    3    M 
•ILOER 
mOOSTOCK    >    ENE 


9<*2 
2|M 

*•!« 
9i*0 

»t77 

*>0T 


2t«0 
9<»« 

9aB9 
>«22 

><7a 

9a2« 
2a*> 


Day  of  month 


RECORD  HISSING 


8        9 


13      U       15 


•  26    liM      T 


u 

li02 

03 

2.90 

2S 

1>«2 

17 

•  92 

2« 

1.09 

•  OS    l,H      T 


16      17      18 


19      20      21      22      23      24 


25      26      27      28      29      30 


PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


Obser- 

Amount 

Snow  on 

Station 

vation 

since 

date 

laztobe. 

ground 

BUCB  BILL,    R.    B. 

1955 

AOG.      12 

2.35 

24 

0.65 

SEPT.    30 

_ 

OCT.      31 

- 

NOV.      30 

- 

DSC.      31 

- 

1956 

JAR.      31 

_ 

FEB.      29 

« 

MAR.         8 

0.90 

APR.      29 

0.70 

MAT        31 

- 

JDRI      30 

_ 

JOLT      31 

_ 

TOTAL 

- 

OXUl  BROCK,    R.    B. 

1956 

SEPT.    30 

1.90 

OCT.      31 

4.60 

ROV.      30 

3.65 

DEC.      30 

1.75 

Obser- 

Amount 

Snow  on 

Station 

vation 

since 

date 

last  obs. 

ground 

CLEAR 

BROOK  CONTD 

1956 
JAN.      30 
FEB.      27 
MAR.      27 
APR.      27 
JURE        1 
29 
JULY      31 

3.90 
3.20 
4.00 
2.50 
5.85 
3.00 
6.25 

SOIWH 

TOTAL 

40.60 

SOTTOH,    N.    H. 

1955 

SEPT.      9 

11.00 

OCT.      25 

7.14 

ROy.      28 

4.00 

DEC.      30 

1.03 

1956 

JAN.      27 

5.30 

FEB.      14 

3.00 

MAR.      23 

4.07 

APR.      25 

1.00 

MAT        29 

1.98 

JBHE      25 

2.25 

Obser  - 

Amount 

Snow  on 

Station 

vation 

since 

date 

last  obs. 

ground 

SOOTB  SOTTON  CONTD 

TOTAL 

40.77 

WATERVILLE  VALLEY,    N.    H. 

1955 

AUG.      31 

_ 

SEPT.    30 

2.00 

OCT.      31 

5.10 

NOV.      30 

2.70 

DEC.      30 

1.50 

1956 

JAN.      31 

6.00 

FEB.      28 

3.75 

MAR.      28 

4.20 

APR.      27 

3.25 

JUNE        1 

5.75 

29 

3.05 

JOLT      31 

7.50 

TOTAL J 

rence   lh>t*a   Following   Station    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 


9       10      II       12      13      14     IS      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25 


27      28      29      30      31 


CONNECTICUT 
BRI06EP0RT  WB  AP 

COLCHESTER 

CREAH  HILL 

DANSURY 

FALLS  VILLAGE 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDOLETOWN  WB 

MIOOLETOWN  4  W 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

NORWALK  SAS  PLANT 

NOKWICH  i    SW 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 


MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 

FARMINGTON 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN  I 


S3  9S  as 
63   67   66 


83   87   as 
61   66   62 


79   9* 
63   67 


84   86 
S2   6S 


87   82 
56   66 


82   88 
S2   65 


71   75 
49   50 


80   82 
56   65 


84   79 
55   68 


82   79 
54   66 


77   65   63 
65   55   55 


78   70 
58   52 


77   82   82 
59   63   66 


82   81 
60   65 


85   90 
59   68 


92 

70 


92 
68 

90 

70 

89 


S3   92 
61   68 


80   86   90 
63   68   68 


32   94   88 


59   66   56 


81   91   91 
59   70   66 


84   82 
59   62 


86   90 
56   64 


81   66   59 

58   54   53 


88   75   61 


54   50 
76   63 


61   55   55 


76 

55 


78   63 
61   56 


92   74   67 
62   56   54 


88   69 
62   55 


77   63   61 
63   55   55 


56   54   51 


85   71   62 
63   56   55 


83   89 
61   67 


79   85   85 
56   58   68 


81   83   85 
58   64   70 


81   85   86 
56   61   69 


56   62   68 


77   81   a2 
58   62   68 


57   63   68 


77   79 
65   67 


56   72   82 
50   56   64 


86   92   84 
54   63   64  I 


61   75 
54   57 


86   84  ;  74   64   57   74 
61   55   53  ;  55 


MAX 

8S 

85 

81 

MIN 

57 

64 

60 

MAX 

78 

83 

84 

MIN 

56 

60 

60 

MAX 

83 

83 

83 

MIN 

54 

59 

62 

MAX 

88 

85 

84 

MIN 

52 

70 

61 

MAX 

79 

86 

79 

MIN 

57 

62 

64 

MAX 

67 

76 

69 

HIN 

54 

56 

50 

72   60   72 
56   54   53 


77   74   59 
55   50   52 


79   79   66 

55   50   56 


77   74   75 
54   49   58 


78   76 
55   47 


81   76 
57   50 


60   53   53 


76   71 

41   52 


78   71 
55   49 


79   64   60 

55   54   54   55 


80   71   57   73   S3   61 
59   51   62   64   60   65 


77   79 
60   66 


79   81 
61   67 


81   82 
61   68 


63   72   67 

50   53   S3 


59   68   60 

54   54   55 


69   60 
51   50 


66   60 
53   62 


79   78 
54   55 


71   69 

55   55 


60   67   64 
51   54   54 


69   60 

50 


80   80   84 
66   61   61 


80   80 
54   57 


82 

56   66 


83   83 
55   52 


85   85 
60   61 


84   84 
57   67 


82   80 
56   66 


82   84 
50   51 


83   86 
56   S« 


82   86 
58   57 


77   79 
59   61 


77   77 
65   55 


83   84   a6 
66   58   60 


72   75   81   82 
66   53   66 


79   80 
66   34 


76   80 

64   54 


84   81 
66   58 


82   81 
57   53 


74   78 
56   59 


73 
48 


68   67 
43   52 


72   70 
54   55 


66   73   67 
51   53   54 


81   80 
60   54 


80 
62 


79   77   77 
64   66   68 


90   87   85 
62   56   63 


77   79   80 
64   58   60 


82   82   83 
59   56   58 


80   80   80 
56   56   68 


75   73   76 
61   52   54 


SO   83   81 
62   58   58 


69   57   56 


97   65 

49  I  60 


65   61  I  78   80   79 
53   63   56   53   52 


80   81   82 
64   66   60 


78   78   81 
60   60   55 


82   82   82 


83   60 
69   65 


82   S4   86 
64   63   60 


S3   81   83 
62   65   58 


81   78   62 
61   63   54 


59  60 

76  74 

57  54 

78  76 

97  60 

78  79 

58  59 

78  76 

60  61 


77   78 
54   60 


81   79   78 
64  66   56 


58   63   53 


84   84 
64  67 


83   77 
66   56 


82   83 
62   52 


77   79 
63   54 


77   79   76 
61   65   65 


82   82   82 
60   65   54 


82   80   80 
56   66   56 


80   82   80 
57   57   65 


78   79   78 
51   98   52 


76   99   77 
63   50   52 


74   77 
52   52 


79   77   79 
93   57   59 


76   78 
64   63 


73   72   77 
62   54   50 


80   74 
49   55 


80   71   67 
57   59   54 


78   76 
60   54 


83   76   79 
60   53   47 


77   77   77 
59   55   49 


81   74   SO 
61   53   49 


79   65 
56   54 


53  49  47 

76  66  75 

56  51  50 

66  63  69 

49  49  50 

78  72  74 

51  45  44 

74  68  72 

50  49  51 

76 


64   72 
47   47 


70   74 
49   46 


70   66 
47   49 


82   85   78 
59   68   68 


81   79 
63   63 


78   77   78 
62   54   48 


82  76  79 

59  49  45 

76  77  80 

59  53  51 

84  76  75 

66  59  52 

78  78  80 

60  57  51 


74   77   76 
63   58   55 


77   69   69 

61   49   45 


81   78 
67   60 


82   75   75 


77   76   80 
59   51   44 


73   72   76 
56   49   46 


78   72   73 1  76 
62   54   481  49 


81   79   80   81   75   74 
61   55   52   52   56   59 


83   72 
51   58 


82   SI 
46   56 


S4   77 
52   61 


S3   77 
51   57 


82   77 

49   57 


S2   S3 
45   52 


84   76 
52   58 


80   82 
56   60 


82   74 
54   57 


79   75 
59   62 


73   77 
47   55 


83   80   75 
5«   59   60 


80   83   74 
50   65   67 


82   76   69 
46   51   57 


69   82 
57   55 


75   68   73   81 
52   55   57   65 


77   79   73   65 
52   54   56   57 


80   80   74 
50   56   60 


79   83   77 

53   54   66 


80   86   7S 
52   52   57 


77   78   75 
51   52   52 


SO   69   75   81 
54   51   52   48 


78   66   76   82   83   76 


51  54  57 

79  79  73 

54  56  56 

71  78  81 

50  47  51 


S3   82 
64   62 


S4   79 
65   64 


84   83 
63   61 


82 

88 

77 

76 

76 

68 

69 

60 

54 

59 

81 

84 

80 

73 

76 

59 

66 

64 

48 

44 

81 

86 

80 

73 

76 

60 

67 

99 

56 

90 

81 

S3 

77 

7» 

7« 

62 

67 

93 

48 

4« 

86 

85 

87 

73 

77 

60 

60 

57 

43 

43 

78   87   84 
59   68   66 


77   85   80 
57   65   65 


81   86   SO 
56   64   63 


76   S3   S3 
55   63   64 


86 
62 


86   82 
58   63 


85   S3   84 
59   56   63 


86   86   84 
67   56   58 


87   76   75   81 
66   59   50   49 


76   75 
69   49 


85   81   75   78 


86   82   75 


S3 

SO 

87 

85 

82 

86 

77 

75 

67 

62 

60 

60 

63 

62 

55 

60 

80 

84 

82 

89 

85 

86 

86 

78 

65 

70 

62 

64 

62 

70 

62 

52 

80   S3   81 
57   64   67 


76   SO   75 
59   68   67 


59   77   79 

54   54   57 


82   87   82 
58   58   69 


68   74   81 
55   62   64 


75   S3   83 
56   62   62 


68   76 
56   65 


80   84   84 
57   66   64 


73   80   79 
59   66   65 


75   81 
56   61 


75   78   82 
56   60   63 


61   70   81 
57   57   61 


65   70   77 
59   59   61 


S7   86   83 
61   60   63 


77   80   75 
59   57   59 


88   88   86 
62   60   66 


81   85   87 


87   89   84 
59   55   55 


83   77 
59   60 


80   81   79 
60   59   62 


87   86   82 
57   58   64 


82   SO   81 
65   62   68 


S3   82   SI 

51   56   61 


83   83 
69   56 


57   57   50 


81   78   75 
60   56   50 


66 

67 

68 

77 

76 

76 

81 

82 

71 

55 

55 

55 

60 

54 

51 

58 

57 

54 

67 

69 

73 

78 

SO 

72 

86 

71 

75 

59 

56 

59 

56 

58 

49 

56 

55 

52 

62   65 

69   59 


84   78   76 
58   61   50 


79   76 
60   60 


68   67   74 

58   57   60  I  59 


70   75 
49   47 


78   83   791  72   68   80 
46   46   50  I  57   57   61 


85   82   76   79 


80 

68 

69 

55 

43 

46 

86 

76 

78 

66 

92 

93 

88 

79 

76 

59 

93 

91 

86   77   75   78 

68   51   45   43 


81   73   70   76 
65   55   44   46 


•4   79 
64   61 


83   83   75   84 
56   55   47   48 


87   69   74   77 
59   54   51   50 


87   75   71   71 
62   55   48   49 


76   62   68   70 
53   47   45   47 


82   78   76   84   76   72   76   76t3 
54   55   44   58   48   46   43   51  (3 


74   77 

49   48 


76   82   77 

47   47   50 


78   79   79 
49   50   53 


78   S3 
44   47 


63  64  65 

49  52  53 

69  66  75 

56  58  60 

74  69  79 

53  59  62 

74  71  69 

57  59  55 


67   79   72 

51   51   49 


77   76 
54   42 


79   76   77 
56   50   47 


79   79   79 
54   54   55 


70  69  72  74 

52  51  45  50  t 

80  68  70  74  | 

56  48  48  46 

84  S3  72  74 

60  65  48  45  ; 


82   76 
54   61 


Se«  Reierence  NolM  Following  Station     Index 
-    142    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
JULY    1956 


Station 

Day 

Ol  Month 

a 

1 

2 

L 

3 

jj 

sl 

6 

7 

8 

;ri 

10 

"! 

12 

13 

14 

IS 

'«; 

17  1 

IS 

19 

20  1 

21 

22I 

23  I 

IT 

25  1 

1 

26l 

27 

28 

A 

30  1 

31 

> 
< 

FOOT  KENT 

MAX 
MIN 

73 
S2 

77 
54 

77 
47 

72 
45 

78 
42 

77 

44 

7» 
52 

6« 
52 

65 

49 

79 
55 

81 
52 

82 
54 

81 

41 

81 
97 

70 
49 

72 

50 

73 
48 

73 
49 

72 
48 

81 
42 

84 

46 

80 
48 

79 
50 

83 
57 

77 
56 

73 

48 

71 
50 

77 
46 

71 
45 

77 

46 

78 

54  1 

75.8 
49.3 

fiAKOINER 

MAX 
MIN 

S4 

6* 

83 
65 

82 
69 

77 
54 

74 
47 

65 
54 

63 

51 

72 
53 

69 
53 

83 

60 

83 
64 

83 
53 

79 
59 

79 
58 

80 
53 

79 
60 

68 
47 

76 
47 

80 
47 

83 

50 

78 
53 

70 
57 

68 
58 

81 
60 

82 
56 

77 
59 

76 

46 

86 

57 

77 

49 

72 
46 

75 
46 

76.9 
54.2 

MEENVILLE 

MAX 
MIN 

SI 
S2 

80 
64 

73 
55 

71 

46 

76 

38 

65 

48 

58 

48 

69 
53 

60 
50 

79 
55 

80 
49 

77 
51 

79 
44 

76 
65 

76 
53 

76 
47 

62 

47 

71 
48 

75 
43 

81 
39 

79 
46 

68 
54 

73 
52 

77 
60 

77 

52 

70 
56 

78 
39 

79 
53 

66 

48 

69 

60 

70 
49 

73.3 
49.8 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

SB 

87 
64 

85 
56 

77 
54 

70 
46 

57 
52 

65 
52 

78 
52 

74 
55 

81 
58 

S3 
59 

78 
50 

76 

64 

79 
69 

82 
56 

79 
48 

65 

46 

74 
41 

81 
46 

82 

51 

73 
53 

65 

59 

74 

60 

82 
69 

82 
52 

7B 
62 

75 

45 

86 
59 

76 
51 

68 
42 

76 
42 

76.6 
52.5 

MOOLTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

7* 
57 

81 
55 

74 
48 

68 

45 

79 
42 

73 

49 

60 
53 

65 
52 

60 
54 

80 
56 

80 
59 

78 

54 

80 
45 

66 
58 

76 
48 

75 
49 

65 

48 

70 
46 

74 
49 

79 

47 

81 
50 

67 
57 

66 
56 

78 
62 

80 
59 

73 

48 

79 
48 

77 
64 

65 

49 

68 
49 

73 

45 

73.0 
51.3 

HOULTON  1  Nt 

MAX 
MIN 

70 
64 

78 
64 

74 
54 

66 
48 

74 
44 

74 
49 

72 
59 

63 
54 

62 
48 

79 
55 

79 
59 

78 
55 

79 
49 

69 
60 

76 
53 

72 
53 

65 
48 

76 
50 

74 
52 

78 
53 

78 
48 

69 
59 

68 
58 

76 
60 

80 
54 

76 
60 

75 

51 

78 
57 

68 

47 

74 

49 

73 

48 

73.3 
63.6 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

7* 
54 

75 
65 

72 

46 

73 
50 

69 

44 

66 

40 

62 

50 

70 

54 

67 
57 

68 
53 

74 
56 

71 
4« 

79 
46 

70 
53 

68 
51 

69 

54 

70 
49 

11 

67 

48 

73 

54 

73 

50 

71 
67 

73 
66 

70 
58 

68 
52 

6S 

46 

73 
38 

70 
49 

64 
48 

67 
46 

66 

44 

69.8 
50.6 

JOMESBORO 

MAX 
MIN 

7B 
51 

78 
51 

S3 

51 

80 
50 

75 
46 

75 

49 

63 
51 

59 
50 

61 
48 

59 

50 

71 
54 

78 
52 

80 
66 

80 
55 

66 
52 

78 
51 

76 

48 

74 
47 

72 

49 

78 

49 

79 

62 

76 

51 

66 

65 

68 
54 

72 
53 

76 

53 

79 
46 

73 
50 

82 
51 

70 
44 

73 
46 

73.5 
50.5 

LEMISTON 

MAX 
MIN 

B9 

58 

82 

70 

82 

64 

77 
59 

72 
53 

58 
52 

62 
52 

76 
55 

70 
56 

82 
63 

81 
60 

80 
59 

77 
50 

81 
60 

79 
59 

78 
55 

64 
53 

74 
51 

81 

54 

SO 
57 

74 
57 

62 

60 

69 

59 

79 
62 

81 
61 

76 
69 

11 

84 
61 

68 
55 

70 
52 

Ti 

75.4 
57.3 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

70 

5<> 

7« 
57 

78 

54 

72 
47 

70 
40 

72 
51 

60 
49 

60 
49 

71 

54 

62 

54 

75 
50 

78 
54 

74 
46 

74 
47 

74 
56 

71 
54 

72 
50 

61 
45 

68 

45 

72 
46 

78 
48 

74 
51 

61 

64 

71 
57 

76 
58 

77 
56 

70 

43 

74 
45 

77 
48 

61 
48 

It 

70.9 
50.3 

MAOISON 

MAX 
MIN 

HILLIHOCKET 

MAX 
MIN 

76 
62 

SI 

54 

75 
46 

75 

44 

79 
49 

TO 
54 

70 

54 

68 
54 

61 

55 

80 
56 

Bl 
55 

80 
46 

SO 
58 

70 
52 

7B 
48 

77 

49 

64 

50 

75 

48 

78 

47 

80 
45 

80 
57 

63 

58 

66 
59 

75 

62 

SO 
59 

72 

49 

80 
57 

80 

50 

66 
62 

70 

53 

72 

54 

74.3 
52.7 

NtLLINOCKET  CAA  AP 

MAX 
MIN 

77 
54 

82 
60 

76 
49 

73 
45 

79 
42 

70 

49 

60 
53 

68 

54 

60 
55 

77 
57 

81 
55 

80 
61 

81 
46 

71 
58 

77 
51 

79 
48 

63 
49 

71 
47 

77 
46 

80 
45 

81 
52 

62 
56 

68 
58 

59 

79 

55 

69 
62 

76 

51 

83 
56 

67 

51 

71 
62 

74 
53 

73.8 
62.0 

MILLINOCKET  0AM 

MAX 
MIN 

70 
55 

7« 
60 

7B 
47 

73 
45 

79 
41 

77 

43 

58 

51 

62 

51 

59 
54 

74 
55 

80 
54 

78 
56 

81 
41 

72 
96 

73 
50 

75 
46 

71 

50 

72 
47 

78 
48 

84 

46 

84 
52 

77 
56 

72 
56 

80 
60 

79 
57 

72 
56 

81 
43 

78 
57 

65 

45 

71 
48 

70 
49 

74.3 
50.7 

OLD  TOWN 

MAX 
MIN 

B2 
55 

84 
68 

83 
57 

74 
50 

78 

46 

75 
55 

60 
52 

67 
54 

82 
57 

83 
56 

81 

54 

81 
55 

78 
60 

80 
53 

80 

54 

77 
51 

74 
48 

80 

49 

84 
50 

81 
64 

77 
61 

83 
57 

76 
56 

78 
47 

85 

58 

79 
47 

78 
49 

78.5 
53.8 

OLD  TOKN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

Bl 
54 

84 
62 

78 
52 

75 
46 

83 
42 

70 
51 

61 
53 

68 
54 

61 

54 

81 
58 

82 
63 

81 
55 

82 
52 

74 
60 

80 
65 

78 

51 

65 

48 

73 
48 

78 

44 

85 
46 

82 

51 

66 
58 

71 

59 

78 
61 

84 
55 

75 

50 

78 
46 

87 
56 

66 

51 

74 
46 

76 
44 

76.0 
52.1 

oaoNO 

MAX 
MIN 

78 
55 

80 
63 

79 
55 

76 
48 

76 
46 

72 
52 

58 

51 

64 
52 

63 
52 

79 
65 

80 
54 

78 
56 

79 
92 

77 
6S 

78 
52 

76 
52 

75 
50 

72 
49 

76 
48 

SO 
48 

78 

76 
56 

66 
56 

73 
59 

80 
57 

74 

65 

75 
46 

80 
57 

78 
51 

72 
46 

74 
48 

74.9 
52.6 

POKTLANO 

MAX 
MIN 

83 
61 

90 
71 

81 
66 

79 
61 

71 
56 

59 
53 

64 
53 

68 

57 

69 
55 

82 
60 

80 
60 

81 
63 

73 
61 

82 
63 

82 
58 

79 
54 

69 
53 

79 

51 

81 
55 

79 
69 

73 
50 

62 
58 

66 
60 

80 
59 

81 
61 

81 
64 

75 
56 

88 
64 

75 

60 

75 
51 

74 
54 

76.2 
58.6 

PORTLAND  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

B« 
5B 

SB 
62 

82 
58 

77 
54 

70 
51 

58 
53 

64 
53 

68 
55 

75 
54 

81 
58 

81 
55 

82 
55 

75 
58 

83 
61 

11 

78 
52 

67 
47 

78 
46 

81 
47 

80 
54 

74 
55 

63 

67 

67 
60 

82 
61 

82 
66 

80 
59 

73 
46 

87 
59 

72 

49 

73 
43 

74 
43 

76.2 

54.0 

P«ENTISS 

MAX 
MIN 

B2 
67 

80 
65 

75 
60 

76 

50 

70 
45 

70 
52 

65 
50 

65 
55 

72 
50 

78 
56 

78 
56 

80 
56 

78 
50 

68 
50 

68 
62 

75 
50 

74 
46 

70 
50 

80 
60 

80 

50 

72 

54 

68 
66 

70 
50 

70 
54 

78 
58 

75 
50 

75 
46 

80 
52 

78 

50 

78 
45 

74 
52 

74.3 
52.5 

PSESOUE  ISLE 

MAX 
MIN 

70 
54 

76 

61 

72 
48 

70 
46 

74 
43 

73 

50 

68 

52 

66 
56 

62 
53 

75 
55 

78 

59 

78 
58 

77 
42 

79 
57 

73 
51 

71 
49 

64 
49 

70 
48 

73 
51 

78 
47 

81 
48 

79 

51 

67 

55 

75 
58 

76 
66 

72 
58 

76 
45 

77 

55 

72 
46 

69 
46 

71 
48 

72.8 
51.5 

aiPOSENUS  OAM 

MAX 
MIN 

73 
53 

73 
60 

72 
52 

72 
49 

70 
46 

74 
50 

68 

50 

58 
51 

69 

54 

60 
54 

78 
55 

79 
57 

7» 
47 

78 
52 

70 
49 

73 
43 

72 
50 

72 
49 

70 
47 

76 

49 

80 

64 

72 

58 

70 
65 

72 
65 

73 
56 

73 
56 

75 
47 

79 
51 

78 
48 

61 
49 

66 
48 

72.0 
51.4 

ROCMUNO 

MAX 
MIN 

Bl 
55 

B7 
61 

80 
62 

74 
57 

73 
52 

60 
53 

62 

52 

64 
51 

61 
53 

79 
56 

81 

54 

82 

54 

78 

58 

73 

58 

79 
63 

78 
56 

72 
58 

76 

54 

81 
49 

80 
51 

73 
53 

62 

58 

69 
57 

75 
58 

82 
56 

78 
59 

74 

48 

86 
59 

73 
55 

72 
46 

75 
48 

74.7 
64.6 

ROMFORD  3  SH 

MAX 
MIN 

B4 
51 

81 
56 

77 
50 

75 

44 

70 
44 

56 

51 

65 
51 

76 
55 

66 
55 

79 

55 

81 

52 

77 
52 

76 
53 

78 
52 

76 

60 

76 
47 

63 
45 

73 
42 

78 

44 

SO 
48 

75 
52 

61 
56 

70 
58 

82 
56 

81 

54 

74 
4« 

76 
45 

81 
56 

66 

49 

68 

48 

74 
45 

74.0 
50.4 

RUMFORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

87 
54 

83 
67 

79 
55 

74 
48 

75 
44 

60 
53 

67 
52 

78 
56 

68 
55 

79 
66 

81 
53 

79 
53 

79 
65 

77 
58 

78 
54 

78 

48 

63 

48 

74 
46 

80 
43 

84 
47 

78 

53 

64 
56 

72 

58 

84 
61 

83 

55 

76 
56 

79 

44 

84 
56 

68 

48 

70 

54 

74 
46 

76.0 
52.6 

SANFORo  2  mm 

MAX 
MIN 

89 

56 

89 
68 

89 
56 

SB 
53 

81 
44 

62 
52 

SB 
52 

81 
57 

78 
58 

83 
51 

82 
52 

84 
51 

80 
58 

82 
60 

8} 
90 

83 

61 

69 

41 

79 
46 

82 
46 

87 
51 

76 
53 

71 
57 

74 
60 

84 
60 

85 
56 

79 
55 

77 
43 

88 
57 

86 
47 

72 
42 

76 

41 

80.3 
52.7 

UNirr 

MAX 
MIN 

85 
58 

81 
62 

80 
58 

74 
52 

70 
52 

99 

52 

68 

51 

62 
52 

81 
58 

79 
62 

79 
55 

78 

77 
57 

78 
57 

76 
67 

64 
50 

71 
48 

77 
52 

81 
52 

80 
56 

70 
57 

78 
57 

80 
60 

80 
57 

74 
60 

82 

70 

49 

73 
50 

75.3 
55.1 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

88 
57 

86 

67 

82 

57 

82 

54 

71 
46 

58 
53 

64 
52 

75 
54 

75 
55 

77 
64 

81 
54 

79 
51 

76 
51 

91 

48 

82 

54 

SO 
52 

79 

44 

78 

43 

82 
46 

83 
50 

74 
53 

72 
57 

73 
59 

S3 

60 

84 
54 

79 
54 

73 
45 

85 
69 

73 

48 

72 
42 

75 
42 

77.8 
52.1 

KINSLOW 

MAX 
MIN 

76 
57 

S2 
6« 

84 
60 

80 
54 

77 
46 

75 
55 

67 
52 

65 
54 

73 
56 

66 

58 

85 
56 

83 
56 

81 
55 

80 
59 

79 
56 

81 
64 

SI 
52 

65 
46 

76 
50 

81 
50 

S3 

53 

79 

69 

63 
69 

68 
61 

82 
54 

83 
61 

78 
48 

80 
59 

85 
55 

69 
49 

73 
48 

76.8 
54.7 

■OOOLANO 

MAX 
HIM 

84 
52 

Bl 
53 

83 
55 

77 
50 

79 
45 

Bl 
52 

67 

54 

68 
50 

61 
61 

60 
50 

82 
69 

84 
59 

83 
66 

85 

58 

78 
60 

82 

54 

82 

50 

73 
49 

75 
47 

82 
47 

78 

43 

85 
53 

79 

48 

67 

59 

78 

58 

84 
65 

79 
46 

80 
47 

81 
45 

SO 
47 

74 
50 

77.8 
61.7 

MASSACHUSETTS 

AOAMS 

MAX 
MIN 

78 
53 

87 
69 

83 
55 

83 
52 

75 
52 

58 
52 

58 

52 

73 
52 

83 
53 

83 
53 

81 
60 

78 
52 

79 
98 

80 
60 

74 
55 

78 
58 

69 

50 

68 

45 

72 
45 

73 
53 

78 
56 

62 
56 

77 
66 

84 
58 

76 
57 

77 
56 

75 
54 

82 

65 

SO 
54 

70 
40 

69 
44 

75.6 
94.0 

AMHERST 

MAX 
MIN 

SB 
64 

87 
69 

SB 

61 

76 
59 

99 
55 

59 
55 

78 
96 

84 
63 

86 
68 

82 
67 

84 
69 

81 
98 

82 
62 

81 
64 

82 
60 

72 
58 

74 
54 

80 
48 

83 
50 

75 
57 

68 
57 

75 
57 

86 
68 

84 
62 

85 
57 

80 
60 

84 
59 

86 
66 

73 
56 

75 
46 

78 
47 

79.2 
58.8 

SIRCN  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

88 

54 

85 
66 

54 

89 

48 

76 

44 

97 
51 

76 
51 

89 
54 

85 
62 

82 

64 

80 
54 

79 
50 

80 
5« 

78 
64 

80 
51 

73 
66 

71 

43 

77 
40 

82 

41 

80 
48 

76 
57 

» 

83 
62 

83 

60 

B4 
51 

81 
55 

SO 
57 

82 
66 

76 

49 

72 
37 

76 
39 

79.1 
52. S 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

85 
63 

88 
65 

B2 
66 

73 
62 

64 
53 

97 

53 

72 
51 

31 

58 

82 
63 

81 
66 

81 
59 

81 
61 

Bl 
62 

80 
59 

80 
58 

75 
61 

72 
53 

77 
54 

81 
62 

78 
60 

68 

68 

68 
66 

79 
61 

81 
66 

83 
62 

81 
62 

81 
60 

83 
67 

75 
59 

72 
51 

76 
53 

77.3 
59.5 

SOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
67 

93 
70 

82 
6B 

74 
64 

65 
56 

60 
56 

66 
55 

82 
63 

86 
62 

84 
69 

84 
66 

87 
68 

82 
6B 

83 
67 

86 
65 

78 
63 

75 
59 

81 
69 

81 
63 

80 
66 

69 
60 

71 
69 

82 
62 

85 
70 

88 
67 

S6 
68 

75 
63 

89 
71 

76 
63 

75 
68 

78 
59 

79.7 
63.7 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

84 
61 

90 
66 

87 
59 

82 

60 

69 

50 

60 
55 

74 
55 

81 

59 

83 

64 

83 

68 

82 
58 

84 
56 

84 
62 

82 
63 

81 
54 

82 
62 

75 
53 

80 
48 

82 

49 

80 
56 

77 
59 

71 

69 

81 
62 

SI 
66 

86 

59 

B7 
58 

S3 
65 

87 
69 

85 

55 

76 
52 

76 

47 

80.5 
58.0 

OWRLTON  2 

MAX 
MIN 

84 
57 

86 
65 

87 
62 

89 
60 

76 
48 

97 
52 

76 
53 

81 
58 

80 
64 

79 
65 

SO 
54 

81 
52 

81 
96 

79 
65 

79 
54 

78 
SB 

72 
51 

77 
46 

80 
46 

77 
52 

71 
54 

74 
55 

81 
61 

80 
62 

S2 
59 

81 
68 

SO 
60 

83 
65 

82 
51 

73 
49 

75 
43 

78.6 
56.0 
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DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLANC 
JULY  19S( 

Table  5-ConHnued 

Day 

Oi  Month 

Slalion 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

CHESTNUT  HILL 

MAX 

MIN 

89 
63 

90 
68 

86 
68 

82 
65 

72 
60 

62 

54 

66 
58 

85 
60 

86 
66 

84 
68 

83 
61 

85 
67 

84 
64 

S3 
65 

85 
60 

80 
64 

73 
56 

81 
62 

84 
54 

84 
61 

SO 
61 

71 
59 

82 
62 

84 
65 

88 
63 

86 

64 

82 
57 

87 
69 

S3 
63 

7S 
61 

78 
57 

81.3 
61.7 

CLINTON 

MAX 
MIN 

a2 

63 

82 
69 

82 
64 

87 
58 

76 
52 

59 

54 

S8 
54 

71 
54 

82 
66 

83 
67 

79 
61 

81 
62 

SO 
62 

SO 
65 

82 
62 

80 
63 

76 

50 

74 
52 

79 
52 

SO 
62 

78 

60 

69 
55 

73 
60 

81 
67 

81 
62 

S3 
62 

83 
56 

79 
60 

88 
58 

76 
49 

72 
52 

77.4 

59.1 

COHASSET 

MAX 
MIN 

50 

88 

92 
64 

83 
59 

70 
49 

60 
55 

59 
53 

70 
55 

83 
63 

88 
67 

75 
69 

85 
59 

S3 
62 

86 
65 

83 

57 

85 
63 

78 
51 

74 

50 

81 
52 

81 
59 

SO 
56 

70 
69 

70 
60 

84 
63 

86 
61 

88 
63 

83 
53 

80 
62 

87 
51 

79.7 
57.( 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

80 
62 

90 
62 

8S 
62 

78 

54 

66 

60 

61 
55 

70 
57 

78 
64 

79 
66 

77 
60 

79 
56 

84 
66 

81 
68 

80 
57 

83 
65 

78 
54 

75 
52 

80 
54 

83 
58 

79 

60 

79 
59 

76 
62 

79 
66 

81 
59 

84 
58 

86 
59 

82 
68 

83 
60 

76 
54 

74 
49 

78.6 
59.  S 

EDGARTOWN 

MAX 
MIN 

75 

SB 

76 
63 

81 
64 

82 
63 

74 

57 

63 
56 

63 
55 

73 
56 

72 
62 

73 
63 

74 
60 

76 
60 

80 
63 

78 
63 

76 

68 

80 
60 

75 
58 

78 
53 

79 
56 

80 
69 

78 

59 

67 

60 

72 

64 

75 
65 

76 
62 

81 
63 

81 
58 

SO 
62 

78 
63 

78 
59 

77 

64 

75.6 
69.  e 

FALL  RIVER 

MAX 

MIN 

32 

65 

90 
66 

90 
68 

78 
62 

66 

56 

59 

54 

74 

54 

78 

61 

82 
65 

77 
67 

81 
63 

85 
64 

84 
66 

82 
67 

83 
61 

78 
67 

76 
56 

80 
56 

82 
69 

77 
64 

69 

69 

75 
60 

81 
66 

80 
69 

86 
65 

85 
66 

82 
62 

87 
70 

76 
61 

75 
56 

76 
66 

79.2 
62.2 

FITCHBURO  2  S 

MAX 
MIN 

SI 
62 

89 
71 

90 
65 

91 
54 

78 

50 

71 
53 

69 
55 

79 

60 

82 

61 

84 
64 

83 
66 

85 
61 

S3 
61 

82 
55 

81 
49 

83 
67 

76 

50 

74 
48 

81 
52 

84 
59 

86 
59 

71 

55 

73 
60 

85 
65 

84 
60 

86 
60 

83 
52 

84 
62 

87 
61 

76 
46 

75 
51 

81.1 
57.2 

FRAM INGHAM 

MAX 
MIN 

83 
61 

89 
69 

90 

64 

92 
60 

80 
53 

61 

54 

60 
53 

72 

55 

86 
65 

81 
67 

84 
69 

86 
60 

86 
64 

85 
65 

83 
60 

64 
62 

82 
52 

76 
50 

81 
51 

84 
58 

82 
61 

73 
57 

72 
60 

85 
67 

85 
61 

87 
64 

85 
56 

85 
62 

88 
59 

78 
51 

75 
51 

81.2 
59.1 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

89 
65 

91 
71 

88 
65 

80 
62 

73 

53 

59 
55 

76 
54 

84 
65 

85 
61 

86 
67 

87 
61 

84 
61 

81 
64 

83 
67 

86 
60 

81 
61 

76 
52 

84 
50 

86 

54 

85 
59 

75 
62 

70 
60 

82 
63 

87 
66 

89 
60 

85 
63 

81 
55 

91 
70 

86 
56 

74 
51 

82 
52 

82.1 
59.9 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

83 
50 

87 
65 

83 
56 

84 
52 

79 

51 

62 

53 

59 

54 

75 
53 

85 

58 

87 
62 

80 
57 

80 
51 

77 
56 

76 
61 

75 
55 

80 
57 

73 

48 

71 
43 

72 
47 

80 

51 

77 
56 

65 

55 

78 
68 

82 
60 

80 
53 

82 

65 

78 
54 

82 
60 

82 
SO 

71 
43 

72 

43 

77.3 
53.8 

HYANNIS 

MAX 
MIN 

78 
64 

90 
65 

85 
60 

77 

60 

72 
50 

60 
55 

64 
55 

77 
60 

76 
61 

78 
67 

78 

60 

83 
61 

81 
66 

79 
67 

81 
68 

78 

64 

73 
68 

79 
60 

82 
52 

79 
58 

74 
59 

78 

54 

77 
65 

80 
66 

83 
64 

82 

64 

81 
52 

78 
61 

72 
55 

74 
49 

77 
56 

77.6 
69.2 

KNIGHTVILLE  0AM 

MAX 
MIN 

84 
53 

90 
70 

86 
54 

88 
52 

76 
56 

58 

54 

62 

54 

76 

66 

84 
60 

85 
63 

80 
54 

83 

60 

82 
56 

78 
60 

80 
55 

80 
58 

72 
48 

72 

44 

78 
46 

84 
50 

77 
56 

66 
56 

75 
58 

86 
62 

84 
56 

84 
5« 

80 
58 

84 
62 

84 
58 

74 
42 

74 
42 

78.9 
54.6 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

80 
58 

87 
67 

90 
61 

90 
58 

80 
51 

60 
55 

60 
55 

77 
56 

85 
63 

86 
67 

82 

59 

83 
67 

84 
62 

86 
65 

83 
59 

83 

61 

78 
50 

76 

47 

81 

50 

86 
55 

80 
60 

72 

57 

72 
62 

84 
66 

85 
60 

86 
59 

85 

64 

S3 

59 

87 
56 

77 
47 

76 
48 

80.7 
57.5 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

88 
63 

89 
68 

86 
64 

79 
63 

72 
61 

66 

55 

75 

54 

89 
69 

83 
61 

84 
66 

84 
60 

82 
62 

81 
63 

81 
58 

84 
59 

76 
62 

74 
54 

SO 
51 

83 
55 

82 
57 

72 
62 

72 
59 

S2 
63 

84 
67 

8« 
60 

81 
62 

81 
56 

88 
69 

87 
61 

73 
50 

79 
53 

80.7 
69.9 

LEXINGTON 

MAX 
MIN 

89 
66 

90 
70 

85 
63 

76 
60 

64 
50 

59 
55 

73 

54 

85 
61 

84 
67 

85 
66 

83 
61 

85 
62 

82 
64 

82 
64 

83 

58 

75 
65 

75 

50 

80 

83 
60 

80 
60 

72 

60 

70 

69 

82 
62 

84 
68 

86 
62 

83 

63 

83 

54 

88 
69 

77 
57 

73 

50 

SO 
54 

79.9 
69.8 

LOWELL 

MAX 
MIN 

90 
62 

89 

70 

87 
65 

85 
63 

78 
53 

58 
55 

76 
55 

91 
52 

83 
69 

88 

64 

87 
60 

84 
61 

85 
65 

82 
65 

86 

60 

85 
62 

74 
53 

81 
50 

87 
53 

S6 
59 

83 
63 

72 
58 

85 
64 

88 
67 

89 
62 

88 
63 

85 
56 

89 
69 

88 
61 

76 

50 

81 
52 

83.4 
60.0 

MIDDLETON 

MAX 
MIN 

82 
68 

84 
62 

80 
68 

76 
66 

62 

54 

60 

58 

70 
58 

78 
60 

80 
66 

78 
70 

78 
64 

80 
62 

80 
66 

79 
69 

78 
62 

SO 
66 

74 
56 

76 

54 

78 
66 

78 
62 

72 
62 

72 
62 

80 
66 

80 
70 

82 
62 

78 
66 

78 
66 

82 

70 

80 
62 

72 
54 

7« 
56 

76.9 
62.7 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
60 

75 
62 

77 
61 

73 
58 

63 
53 

62 
53 

65 
57 

70 
59 

70 
62 

71 

63 

71 
62 

74 
60 

73 
63 

71 
64 

73 
58 

74 
60 

74 

57 

74 
55 

76 
58 

78 
61 

67 
60 

75 
62 

72 
62 

73 
65 

78 
64 

78 
63 

76 

59 

76 
66 

75 
59 

70 
55 

73 
58 

72.5 
60.0 

NEW  BEDFORD 

MAX 

MIN 

79 
67 

88 
66 

87 
70 

79 
66 

66 

57 

60 
56 

70 
56 

77 
63 

77 
68 

76 
66 

79 
63 

84 
65 

81 
66 

79 
68 

82 
64 

77 
66 

76 
60 

79 

60 

81 
62 

78 
66 

70 
63 

76 

65 

76 

67 

78 

68 

85 
66 

85 
67 

79 
66 

88 
70 

77 
64 

7S 

58 

76 

58 

78.1 
64.1 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
66 

82 
64 

83 

60 

77 

55 

59 

53 

56 
53 

73 

53 

81 
55 

82 
66 

75 
62 

78 
53 

76 

51 

76 

66 

76 

69 

77 
58 

69 

54 

69 

50 

74 
43 

77 
46 

71 
65 

62 

64 

76 

55 

79 
65 

SO 
56 

79 

53 

76 
56 

81 
56 

80 
61 

68 
50 

69 
46 

74 
44 

74.8 
55.2 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

84 
62 

92 
66 

89 
67 

84 
67 

78 
53 

60 
56 

64 
54 

84 
60 

84 
64 

82 

69 

83 
61 

87 
62 

87 
65 

83 
64 

84 
68 

84 
60 

71 
56 

SO 
55 

82 

55 

82 
62 

78 
66 

74 
71 

81 
62 

S3 
67 

88 
63 

85 
64 

86 
56 

86 
56 

85 
60 

74 
56 

76 
54 

81.3 
61.0 

PROVINCETOWN  3  N 

MAX 
MIN 

76 
62 

83 
64 

77 
69 

78 

62 

72 

58 

58 

56 

73 
57 

74 
65 

75 

66 

75 
64 

82 
62 

74 
62 

82 
58 

71 
68 

78 
62 

80 
64 

74 
62 

78 
62 

SO 
64 

SO 
66 

78 
64 

72 
62 

76 
62 

78 
66 

82 
63 

83 
66 

80 
64 

82 

SO 
66 

75 
61 

80 
53 

77.0 
63.0 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

77 
60 

83 
66 

90 
62 

85 
59 

77 
51 

65 
55 

61 
56 

67 
56 

80 

64 

81 
67 

80 
58 

80 
56 

86 
64 

83 
66 

80 
58 

83 
53 

79 
55 

77 

48 

80 

51 

83 
55 

76 

59 

69 
60 

76 

63 

80 
66 

80 
63 

85 
62 

85 
55 

77 
65 

88 
62 

80 
56 

76 

78.9 
58.9 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

85 
60 

92 
62 

78 
65 

72 

57 

65 
52 

58 

53 

65 
53 

71 
55 

75 
60 

82 
63 

80 
61 

83 
63 

77 
62 

80 
62 

84 
60 

72 
60 

73 
52 

78 
52 

80 
55 

74 
59 

71 

59 

68 
58 

76 
60 

80 
64 

81 
63 

80 
63 

75 
58 

87 
67 

73 
60 

74 
53 

73 
53 

76.2 

58.6 

SALEM  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

85 
61 

90 
67 

84 
65 

75 
60 

70 
53 

57 

53 

64 
53 

78 
68 

82 
61 

84 
66 

83 
64 

82 
64 

80 
63 

83 
64 

84 
63 

79 
62 

72 
54 

80 
56 

79 
56 

77 
61 

68 
61 

70 
58 

78 
62 

85 
67 

86 
60 

82 
63 

76 

58 

88 
68 

79 
60 

72 
53 

77 
57 

78.3 
60.4 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

79 
64 

89 
66 

80 
66 

70 

61 

64 
56 

59 
56 

64 
56 

76 
58 

76 

64 

76 
66 

78 
62 

82 
64 

82 
66 

78 
65 

81 
61 

76 
62 

70 
54 

76 

54 

80 
66 

78 
62 

70 
60 

70 
62 

76 
65 

80 
66 

83 
65 

82 
62 

81 
56 

86 
66 

71 
58 

72 

54 

73 
54 

76.1 
60.9 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

80 
55 

90 
63 

83 
65 

85 
55 

74 
52 

57 
54 

58 
54 

75 

64 

78 
61 

86 
64 

79 
52 

81 
64 

77 
61 

75 
63 

76 
55 

78 
66 

68 
50 

70 
48 

76 
49 

80 
52 

79 

54 

66 

55 

72 

67 

84 
65 

79 
65 

82 

67 

77 

55 

SO 
67 

82 
56 

74 

46 

72 
46 

76.5 
55.8 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

89 

69 

90 
69 

90 
66 

88 
62 

78 

57 

60 
55 

80 
56 

85 
62 

86 
69 

84 
68 

84 
61 

83 
60 

86 
64 

80 
68 

84 
60 

84 
61 

78 
66 

82 

53 

84 
53 

84 
61 

77 

61 

77 

57 

86 
61 

86 

68 

88 
61 

87 
64 

84 
64 

88 
69 

87 
59 

77 

50 

79 
51 

83.0 
61.1 

STOCKBRIDGE 

MAX 
MIN 

84 
62 

81 
67 

80 
56 

73 
54 

64 

53 

58 

53 

72 
54 

80 
57 

80 
66 

75 
62 

76 

60 

75 
49 

76 
65 

74 
64 

76 

52 

67 
68 

70 
51 

72 
44 

76 
43 

70 
55 

66 
55 

76 

55 

79 
64 

78 
59 

80 
56 

74 
55 

80 
57 

78 
64 

69 
56 

68 

40 

71 

41 

74.1 
55.4 

SWAMPSCOTT 

MAX 
MIN 

83 
60 

88 
68 

80 
67 

78 
65 

66 
56 

59 
55 

60 
55 

70 
66 

80 
60 

80 
66 

80 
65 

82 
66 

78 
65 

79 
65 

80 
63 

74 
62 

75 
57 

78 
56 

78 
59 

76 
60 

78 

60 

71 
59 

76 
60 

86 
69 

85 
65 

84 
65 

75 
65 

64 
68 

75 
60 

71 
55 

73 
56 

76.9 
61.5 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

82 
62 

91 
66 

87 
60 

84 
57 

70 

54 

60 
55 

75 

55 

82 
61 

83 
66 

81 
68 

83 
59 

85 
57 

85 
64 

81 
67 

84 
66 

82 
64 

76 
52 

80 
49 

81 
50 

79 
56 

74 

60 

72 
60 

82 
63 

81 
67 

86 

60 

85 
61 

83 
56 

88 
70 

83 
67 

76 
51 

76 
47 

SO. 5 
69.0 

TULLY  DAM 

MAX 

MIN 

81 
47 

88 
57 

84 

55 

88 
50 

77 
47 

58 

51 

60 
53 

79 
55 

84 
59 

85 
66 

82 

51 

83 
49 

80 
53 

82 
59 

80 
52 

82 
53 

69 

48 

73 
41 

80 
42 

84 
46 

74 
52 

68 
52 

77 

59 

84 
61 

84 
51 

85 
53 

79 
60 

84 
58 

86 
52 

74 
39 

74 
40 

78.9 
51.6 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

93 
52 

91 
66 

91 
57 

87 

55 

76 

51 

62 

51 

80 
54 

84 
57 

89 
67 

83 
65 

84 
54 

S3 
62 

SO 

68 

82 
65 

84 
56 

78 
67 

73 
51 

80 

44 

84 
47 

82 
50 

76 

57 

75 

55 

87 
64 

86 
62 

86 

55 

82 
56 

84 
54 

86 

67 

83 
52 

76 

43 

79 

45 

82.1 
56.4 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

86 
63 

89 
67 

86 
60 

78 
57 

62 

46 

59 

55 

7S 

54 

82 
59 

85 
64 

82 

67 

SI 
57 

S3 
54 

83 
60 

80 
61 

82 
54 

76 

58 

75 
49 

80 
47 

85 
46 

79 
52 

71 
56 

70 

81 
59 

81 
63 

86 

56 

84 
68 

83 
50 

86 
66 

78 
52 

75 
46 

76 

47 

79.3 
56.1 

WALPOLE  I  S 

MAX 

MIN 

88 
64 

90 
70 

90 
60 

80 
56 

62 
49 

60 
56 

72 
56 

82 
62 

82 

68 

83 
70 

82 

50 

84 
58 

S3 
62 

82 
66 

82 
68 

82 
62 

78 

49 

80 
47 

84 

50 

78 
56 

70 
62 

70 
62 

79 

64 

82 
56 

86 

59 

84 
59 

82 

58 

88 
70 

78 
48 

78 
58 

78 
48 

80.0 
68.8 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

88 
51 

83 
64 

84 

51 

79 

47 

67 

46 

55 

49 

73 

51 

81 
61 

83 
62 

78 
66 

78 
53 

77 
47 

75 
61 

77 
62 

78 
51 

69 

52 

70 
39 

75 
37 

60 
40 

74 
48 

68 
53 

76 

51 

82 
60 

80 
53 

89 
50 

75 
52 

80 
51 

80 
65 

75 

45 

70 
37 

74 
37 

76.5 
50.1 

WESTON 

MAX 

MIN 

85 
60 

91 
68 

87 
60 

88 
55 

76 
41 

60 

54 

73 
53 

86 
62 

81 
65 

83 
66 

84 
69 

83 
57 

84 
61 

81 
65 

84 
67 

81 
61 

74 
48 

80 
47 

85 

47 

83 
58 

76 
58 

75 

57 

83 
62 

84 
66 

87 
60 

86 
60 

84 
60 

87 
57 

86 
56 

77 
46 

SO 

81.7 
56.6 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

ee 

64 

89 
69 

88 
63 

81 
62 

70 
55 

6S 
55 

78 
57 

84 
62 

87 
69 

82 
67 

82 
60 

81 
58 

81 
62 

79 
67 

83 
60 

75 
59 

75 
56 

79 
50 

82 
52 

77 
59 

70 
58 

75 
57 

84 
67 

81 
61 

86 
59 

82 
63 

83 
62 

86 
69 

74 
60 

77 

4 

80 
49 

so.o 

59.9 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
63 

88 
66 

86 
64 

76 
61 

61 
52 

56 

52 

75 
62 

81 
59 

82 
64 

80 
62 

79 
58 

79 
60 

80 
61 

80 
60 

79 
66 

74 
60 

70 
53 

76 
53 

79 
56 

75 
61 

65 

54 

72 
56 

81 
64 

79 
62 

83 
61 

80 
61 

80 
61 

82 
62 

79 
56 

70 
49 

75 
52 

77.0 
68.4 
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TabU  S  -  Continuftd 

Statioa 


NOftCESTER 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Ol  Monlh 

1 


10  I    II      12      13  I    14     15  :    16      17  I   18  I    19  j  20  |    21      22  |    23  ,    2< 


NEW    ENGLAND 
JULY    19S6 


25   26   27   28  ,  29  ,  30   31 


"TmAX   87   88   87   76   68   S8 '  76   82   8*   80  80   80   82   81   80   77   71   77   81   78   70   75   82   84   84   81   80   84   75   71   71   78.4 
HIN   61   66   63   59   49   54  53   59   66   64   57   59   59   65   57   62   50  49  48   58   58   55   63   65   60   61   54   66   53   49  41   57.5 


NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 

CAHPTON 

CONCORD  KB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FA8YAN 

FIRST  CONN  LAK.E 

FRANKLIN  1  NH 

FRANKLIN  FALLS  DAM 


KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

HASSA6ESIC  LAKE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

NORTHWOOO 

PETERBORO  2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

NEST  LEBANON 

MINIMUM 

NOLFEBORO  FALLS 

HOOOSTOCK 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


HAX 
MIN 


HAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


HAX 
HIN 


HAX 
HIN 


HAX 
HIN 


MAX 

MIN 


84   81 
54   68 


73   86 
51   66 


83   81 
54   65 


90   90 
54   70 


74   89 
51   62 


90   88 
55   65 


90   90 
58  70 


74   67 
45   42 


80   78   75   69 

55   48   40   50 


85   76 
59   58 


65   76 
51   61 


91   88 
53  69 


92   90 
51   68 


87   84 
53   72 


89   86 

55   68 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN' 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN  I 


MAX 

HIN 


HAX 
HIN 


MAX 
MIN 


HAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
I  MIN 


MAX 
MIN 


63   81 

51   54 


76   73   70   65   67   72 

58   47   44   50   50   53 


76   60   78   85 
45   52   52   52 


71   58 
52   52 


87   77   68   58   76 


57   50   46   53   53   51 


83   78   72   60 
59   58   49   54 


78 
60 

81 
61 

83 
60 

78 
61 

80 


78   76   72 
55   56   52 


76   76 
60   50 


78   80 
55   53 


79   75 
56   57 


84   79 
55   56 


ao  83 

54   51 


76   74   78 
53   58   54 


79   79   SO 
56   63   50 


79   77   81 
55   59   50 


75   75 
46   43 


73   77   80 
40   44   46 


62   74   79 
38   42   44 


72   65   72   76   80   74 
53   45   42   46   49   54 


83   79   77 

55   55  \    58 


85   84   79   83 


51   59   62   57   56   60   64   55 


74 

71 

78 

83 

52 

45 

43 

44 

75 

76 

70 

71 

49 

43 

38 

41 

74 

71 

77 

83 

53 

48 

42 

44 

75 

72 

80 

84 

55 

47 

48 

46 

87   85   74   61   55   75   83   80   80 
59   56   50   42   30   50   50   60   56 


75   71   67 
52   39   38 

67 


75   69 
48  40 


56   56   47 


84   83 
54   53 


83   79 

51   46 


83   76 
58   51 


HIN   57  69   59 


84   80 
SO   66 


89   85 
52  63 


85   82 
56   66 


61   56 

46   48 


89   87 
59   69 


88   86 

57   68 


86   82 
59  67 


81   75 
57   63 


74   89 
43  60 


91   90 
57  62 


80   90 
52   68 


72 
55  43 


76  89 
51   62 


90  90 
55   67 


90   88 
56   70 


87   S3 
50   64 


74 

46 

68 
49 

71 


50   48 
36   36 


88   79 
57   54 


84  1  79 
62   56 


82  73  71 

59  53  46 

73  68  63 

52  49  42 


79   88 

49   51 


87   88 
54  ,  50 


84   83 
58  51 


87   81 
51   56 


85   79 
58   53 


81   74 
55   54 


63   68 

48   48 


76   77   74 

48   46  '  49 


81   77 
53   57 


78   75 
48   47 


79   80   70   71   76;  79   78   69 
56   52   52   41   38   42   46   55 


71   74   72  ,  71   62 
47   47   54  I  44   40 


36   50  48   48 


59   76 
53   57 


76   58   77 

46   52 :  52   53 


84   77   82 

54   61   60 

85 


71   76   71 
52   49   46 


84   78 
58   54 


74   71 
54   50 


81   81 
63   51 


69   68   57   68   70   77 

44   44   38   42   44   51 


82   82 
60   56 


84   80   77   60   80 
55   55   57   62   50 


74   68  I  75   82   78  ',    78 
37   51  I  50   50   58   56 


81    77 ; 

53   49 


86   61   64 


54   54   52   66   65   54 


79   75 
56   59 


79   79 
50  .  61 


78   79 
63   45 


80   78 
63   53 


76 
52 

69 
47 

76 
43 

81 
44 

61 
49 

76 

58 

74 

67 

75 

81 

82 

78 

50 

45 

41 

42 

48 

58 

74 

68 

76 

79 

61 

76 

45 

41 

37 

35 

41 

53 

75 

71 

77 

80 

61 

71 

52   47   46   46   46   56 
77   74   79   62   61   70 


72  69 

53  54 

58  75 

53  53 

56  73 

53  53 


39  4S 
34  '  38 


55   57 

78   80 


SO 
60 


83   77 
60  60 


60   76 
53   52 


82   77 
57   55 


79   76 
58   58 


64   51  '53   49   43,  44   51 
76   82   82 


78 
60 


64   56   77   84   86   83 
44   53   53   52   59   61 


73 
51 


74 
50 


54  63 

47   47 


84   82   75   69 

55 1  51   40   47 


59   62 

71   70 


80 
65 


50   55 
44   43 


53  82   81 

54  53   59 


82   81 
57   59  j 


76  I  78 

56  !  58 


72   72   68   73 
52   53  i  50   57 


SO   82 
55   52 


46 

44 

36 

45 

51 

54 

41 

36 

32 

34 

38 

42 

ai 

71 

72 

79 

83 

81 

54 

51 

46 

42 

46 

52 

fl? 

77 

71 

78 

80 

80 

59 

58 

50 

49 

52 

58 

78 

72 

68 

75 

77 

76 

56 

62 

47 

45 

47 

52 

70 

69 

60 

68 

73 

72 

55 

51 

44 

44 

46 

46 

76 

81 

76 

70 

75 

79 

48 

49 

49 

38 

40 

44 

66   60   64 

47   52  I  51 


60 
53 


65   64 
67   56 


84   78   84   83  "> 
56   59   66   55  1  52 


60   84   87   62   83  .  80 
48   59   65   54   49   58 


69!  «x 
50  '  54 


78   84   88 
54   56   59 


59   75   85   85   90   85   85   60   82   85 


53   52   50   60   64   52 


77 
46 

73 
45 

73 
46 

70   58  68   81   73 
44   52   51   58   58 


81   79   74   80   '6 
54   60   60   51   53 


73   7ll  77 
47   40 !  43 


77   72 
48  45 


61   76   84   78 
51   52   52   57 


83   83 
57   60 


59   65   52 


81   80   84   81 
55   56   62   53 


79   80   77 
56   54   51 


78 
59 


47   49   53   59 


73   SO   80   72   71 
58   62   57   54   48 


77   76   72   72   66   73!  77   82   75 
56   60   50   46   41   36   41   45   51, 


72   79   79'  77   70   76 j  SO   80   70 
58   56   52'  50   47   44   42   47   571 


72   78   82   76 
50   45   40   47 


75   74   81   84   82 
54   50   45   46   51 


77   70   78   60   85 
53   50   47   46   50 


69   67   73   77   77   72 

56   46   46   46   52   58 i 


71  60 
64  56 

72  70 
57  55 

73  74 
54  59 

70  81 

57  62 

72  71 

58  61 

70  82 

58  63 

68  77 

58  61 

67  81 
54  62 

70  75 

53  52 

72  65 

54  55 

70  81 

57  63 

70  80 

56  58 

70  80 

55  61 

73  82 

56  63 

76  84 

57  64 

68  79 

56  62 

73  76 

55  60 

74  82 
66  62 

66  78 

57  62 


73   76   83   71 

39  I  40   48   49 


79   79   76   78 


71   84 
57   63 


79   73 
64   43 


79   74   79 
57   40   62 


S3   86   75 
61   54   60 


75   77 
52   50 


76   78  62   69 
62   44   46   52 


79   81   82   77 

58'  63   53   42 


84   85   80   79 
62 1  54   52   46 


70   76 
43   47 


86   69   61 


86   71 
64   60 


40 

72 

40 


88   84   79   88   69   73   78 
57   60   49   60   58   44   44 


82   77   SO   82   70   72   75 
52   69   45   66   50   38   42 


69 
53 

74 
50 

78 
57 

75 


75   78   66   63   70  i 
46   56   46   44  49  I 


74   73 

63   42 


56   64 

47   48 


77   86   80   70   77 


60   56   42   46  ' 


86   83   69   75  I 


66   56   44   59   54   39 


81   74 
60   49 


62   76 
64   43 


83   71 
63   50 


85   66   77   63   84   76 
52   53   57   50   67   51 


83 ,  83   76   79   85   66 
62  I  57   61   49   63   54 


73   78 

56   43 


81   63   69 

46   63   45 


75.1 
51.6 


74.8 
51.1 


74.1 
52.5 


79.6 
54.0 


77.0 
51.3 


78.6 
53.7 


79.9 
55.6 


76.1 
51.1 


72.4 
47.6 


69.2 

48.5 


79.0 
54.4 


79.1 
52.7 


77.0 
48.6 


69   75 
43   55 


74   80 
40   44 


69   76 

47   51  ! 


65   71 
46   S3  1 


70 
39 


79   80   74   78   30   66   67   74 
62   58   56   51   62   52   48   50 


46   58   55   52  '  53 

39   41   48   46  I  46 


85   85   80   62   86 
62   55   55   49   65 


79   78 
62   50 


77.4 
54.8 


80.1 
54.6 


76.9 
56.0 


75.2 
51.1 


,77.4 
52.8 


74.8 
55.7 


40 

37 

50 

49.8 

30 

32 

35 

40.0 

74 

73 

78 

79.3 

55 

43 

45 

54.5 

83 

71 

75 

78.6 

52 

45 

51 

56.4 

71   83   85   85   75   80   81   75   68   73 j  76.3 

53   61   60   60   58   49  1  68   56   43   46   55.6 


65  72  I  75   70   69   77 

66  52  I  55   S3   46  i  59 


72 

70 

77 

81 

82 

56 

56 

56 

55 

56 

69 

75 

85 

86 

81 

58 

60 

62 

57 

54 

71 

76 

85 

85 

87 

56 

60 

61 

51 

56 

76   75 
59   59 


83   83   78   82 
55 

85 


56   48   51   49 
86   82   81   89 


57   62   63   62   59   47   62 


70   81 
56   62 


70   76 
65   60 


85  i  83   76 
62   57   60 


82   79   72   74  '  83 
68   52   55   42   58 


54 

61 

68 

68.9 

46 

47 

47 

90.7 

84 

67 

68 

76.4 

50 

39 

52 

50.3 

73 

74 

75 

78.4 

50 

45 

46 

S3. 8 

85 

72 

72 

79.3 

52 

40 

42 

52. 6 

79 

70 

77 

78.3 

42 

45 

49 

52.8 

80 

75 

80 

81  tO 

61 

43 

44 

54.1 

78 

74 

75 

79.3 

56 

48 

47 

54.9 

72 

67 

72 

75.5 

62 

44 

55 

52.5 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  MB  AP 

MAX 

73 

76 

80 

75 

64 

63 

68 

HIN 

62 

62 

65 

53 

65 

55 

57 

6REENVILLE 

HAX 

84 

89 

89 

60 

60 

58 

75 

MIN 

62 

66 

63 

sa 

53 

53 

52 

71   71  I  70 
60   66   63 


82   82   60 
60   65  ,  66 


71 
50 

75 
62 

75 
63 

73 
63 

74 
60 

72 
60 

72 

58 

75 
68 

82 
66 

84 
59 

84 
61 

81 
61 

82 
S6 

78 
60 

77 
61 

SO 

51 

75   74   66 
60   61   58 


72   71 
66   66 


82   77   69   75   80   80 
54   68   56   54   64   65 


85   82   87 
61   57   64 


77   77 
54   49 


71   76   77   75   79   74   71   72 
65   63   63   66   67   60   59   58 


72.7 
61.4 


79.4 
58.1 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JULY  1956 


Station 


KINGSTON 

PUOVlOeNCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 
BELLOWS  FALLS 

BENNINSTON  2  NW 

BLOOMFIELO 

BURLINSTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CORNWALL  1  N 

DORSET  1  S 

EAST  BARNET 

EN0SBUR6  FALLS 

LEMINSTON 

MIDDLESEX 

HONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELO  NORWICH  UNIV 

RANDOLPH 

READSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

ST  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WEST  BURKE 

MILDER 

WOODSTOCK  3    ENE 


Day  Ol  Month 


77  89   89 

61   65   64 


as  90  sg 
64   67   68 


78   92 

53  64 


87   81 
57   67 


82   78 
51   65 


87   79 
59  63 


91   87 
50   66 


73   87 
41   52 


87  as 
64   70 


87   83 
55   65 


68   85 
52   56 


87   81 
53   65 


81   79 
52   64 


70   81 
52  61 


85   76 
52   65 


8S   68   61 

59   56   55 


79   65 
65   56 


79  68   62 


85   80 

53   54 


85   81 
51   70 


77   87 
52   61 


as  84 
57   70 


83   81 
59   65 


as  81 

52   68 


71   80 
50   65 


83   91 
49   59 


70   85 
48   62 


87   84 
51   69 


87   78 

56  49 


69  69  62 

50  48  56 

82  75  59 

45  40  51 

83  76  67 

43  38  41 

75  70  69 

46  45  47 

76  61 

46  43 

78  71  68 

46  44  4B 

74  75 

44  42 


71   67   57 
46   43   49 


73 

40 

69 

42 

77 
48 

71 

47 

72 
49 

72 

43 

71 

46 

77 


86   87   71 
52   47   48 

74  66   59 


70   76   79 
56   59   65 


73   80   84 
55   62   66 


60  79  83 

55  55  56 

74  89  85 

54  51  67 

67  77  77 

51  53  58 

78  62  85 

56  57  65 

72  82  86 

51  44  62 


81   83 
50  61 


78   78 
67   57 


82   82   85 
66   61   62 


89   82 
67   60 


78 
48 

84 
50 

82 

53 

85 

63 

83 
45 

85 
64 

66 

55 

79 
58 

78 

54 

85 
64 

76 
62 

77 

58 

77 
55 

61 
56 

79 
52 

83 
56 

65 

44 

78 

52 

80 
58 

79 
48 

81 
63 

79 
55 

84 
64 

79 
51 

86 
55 

82 
52 

84 
62 

79 
58 

85 
65 

80 
55 

80 
61 

66 

45 

79 
57 

80 
52 

83 
55 

70 
52 

80 
55 

76 
54 

84 
55 

77   79 
60   60 


78   81 
57   52 


76   81 
65   63 


78   81 
58   56 


85   78 
54   51 


75   81 
60   57 


74   78 

57   59 


80   77 
60   55 


76   83 
59   60 


74   79 
57   SO 


88   76 
57   56 


75   79 
58   57 


62   65 
35  43 


74  82 
56   56 


81   81 
60   57 


82   82 
59  60 


87   80 
98   55 


82   80 
60   64 


76   82 
65   62 


77   82 
58   54 


76   69 

57   54 


88   82 
63   52 


80   78 
58   52 


15 


85   77 
61   59 


77   80 
57   57 


79   79 
64   66 


80   84 
69   65 


72   78 
53   52 


80   74   78 
63   55   45 


70   77   77 
56   62   56 


74   79 
56   62 


74   69 
58   63 


81   78 
59   61 


73   72 
61   49 


70   76 
55   62 


74   73 
57   56 


56   58   59 


80   78   75 
50   56   SO 


72   78   77 
58   64   55 


70   70 
54  60 


77 
60 


55   56   56 


77   74 
60  61 


77   75 
60   52 


80   78 

50   54 


78   75   79   81   77   69 
62   66   63   55   61   60 


57  53  46 

73  74  78 

96  48  43 

72  70  73 

46  47  38 

72  71  76 

52  48  47 


71   78 

43   41 


74   73 
57   45 


52   44  40 


73   71   64 


79  83  81 
46  53  67 

80  78  70 
45  63  58 


77  82  81 
41  45  50 

78  80  72 
49  64  59 

81  79  76 
39  44  54 

77  82  83 

37  39  47 

82  81  74 
59  56  60 

80  79  66 

41  48  66 

74  78  79 


77   79 
56   62 


77   82 
62   66 


51   42   39   46   49   52  I  57 


78   BO   87 
43   47 


42   47   39 


71   67 

48   46 


74   65 

47   43   40 


70   73 
42   39 


76   69 

53   43 


79   72   68 
57   42   41 


74   69   74 

58   46   45 


75   80 
54 1  60 


81  81  80 

68  60  67 

73  78  77 
56  57  58 

78  81  80 

69  61  63 

72  82  82 

53  58  56 

74  77  83 
63  54  62 

77  82  81 

56  61  60 

80  81  BO 

55  56  55 

69  70  73 

57  61 

82  78 


76   79   82 


86   83   83 
63   64  61 


77   84 
96   55 


78   76 
56  41 


73   82 
55   61 


77   81 
62   46 


81   78 
49   40 


76   81 
62   49 


78   83 
56   49 


78   71 
67   46 


78   84 
55   43 


88   76   74  76 
69   61   55   51 


77   83   74 

45   45   64 


42   45   55 


81   81 

43   49 


75   77 
46   49 


76   79 

46   61 


72  75  75 

62  53  55 

70  73  79 1 

67  58  58 i 

I 

71  78  78 

54  62  57 

65  6S  63 

54 

76  77  79 

52  59  55 

71  80  78 

55  60  57 

73  83  80 
55  60  67 

66  80  82 

63  56  58 


77   70   76 


74   73   77   81 
55   52   52   54 


75:  79 

4l!  46 


71   65   63 1  67   71 
55   39   37  1  40   45 


72   75 
48  45 


47   42   35 


73   75 
61   59 


78   80 
61  I    60 


82  1  72 
56   52 


71   60 
50   52 


81   74 
54   46 


72   79 

49   42 


60   67 
42   47 


73   81 
44   42 


78   84   78 
45   48   62 


73   78   84 
35   40   44 


76 

72 

77 

81 

81 

70 

74 

47 

46 

46 

48 

56 

57 

60 

71 

75 

78 

80 

69 

71 

82 

44 

43 

43 

47 

56 

64 

69 

82   79  I  79 
61   65   63 


79   80   79 
62   56;  57 


79   80 
42   62 


76   82 

54   46 


79   80 
56   53 


71   79 

58   61 


76   83 
56   53 


80   78 
56   45 


81  87 
58  57 

80  72 

63  48 

79  74 

57  57 

79  64 

61  54 

83  80 

57  46 

82  84 
44  42 

83  73 
63  50 


78   79 
49   47 


79   78 
65   45 


77   67 

60   42 


79   62 
58  49 


66   56 

45   3* 


80   77 
66   45 


84   76 
66   52 


79   80 
58   64 


81   76 
66   52 


83   73 
67   52 


84   79 
60   47 


74   74 
44   47 


73   75 
40  43 


63   68 
46   53 


69   77 
53  59 


76   70 
36   39 


70   77 
37  40 


63   65 
45   52 


67   78 
49   51 


63   70 
46   51 


66   68 

45   54 


64   74 
4«   69 


67   73 

49  52 


67   79 

43   54 


74   70   79 
56   60   58 


73 

75 

66 

76 

72 

62 

63 

50 

56 

46 

55 

50 

39 

37 

84 

85 

80 

81 

86 

74 

76 

49 

54 

52 

58 

49 

41 

44 

78 

78 

73 

80 

79 

64 

65 

57 

54 

39 

39 

42 

44 

47 

81   78 
57   48 


76   79 
56   47 


82   85 

53   48 


82   67 
99   46 


70   72 
44   47 


70   74 
40   49 


79.5 
61 .4 


79.8 
56.8 


75.5 
51.3 


76.0 
97.0 


78.6 
49.6 


78.2 
45.9 


78.3 
56.9 


77.0 
91.7 


73.1 
52.3 


78.1 
93.6 


73.0 
49.9 


75  .5 
52.1 


73.7 
52«9 


62  tO 


79. 
90.0 


76.3 
92.1 


76.2 
96.0 


77.8 
98.0 


77.0 
93.1 


69.6 
40.7 


79.9 
92.} 


74.8 
49.7 


78.9 
93.4 


76.4 
52  •« 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month                                                                                                                                            1 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BOCHESTER,    I1A3S. 

EVAP 

.23 

.26 

.34 

.23 

.20 

.03 

.02 

.10 

.28 

.12 

.18 

.22 

.23 

.23 

.13 

.23 

.18 

.18 

.22 

.21 

.11 

.07 

.04 

.09 

.12 

.25 

.23 

.15 

.26 

.20 

.21 

5.55 

WIND 

42 

80 

40 

34 

19 

47 

28 

29 

57 

59 

51 

44 

28 

78 

43 

31 

18 

14 

26 

22 

28 

10 

10 

32 

28 

32 

25 

46 

41 

15 

20 

1077 

LAKEPORT   2,    N.    B. 

EVAP 

.26 

.26 

.23 

.29 

.23 

. 

* 

.15 

.10 

.10 

.28 

.19 

.08 

.02 

.32 

.13 

.16 

.16 

.16 

.21 

.25 

.14 

. 

* 

.20 

.26 

.22 

.12 

.17 

.27 

.16 

5.12 

WIND 

40 

85 

40 

30 

20 

25 

35 

25 

40 

30 

60 

40 

35 

45 

70 

50 

25 

25 

30 

20 

20 

15 

25 

20 

35 

30 

30 

15 

50 

35 

25 

1070 

MAX 

87 

85 

90 

84 

69 

.54 

78 

88 

76 

81 

88 

78 

79 

80 

83 

75 

71 

83 

86 

89 

70 

68 

80 

85 

87 

82 

81 

85 

78 

71 

83 

79.8 

HIN 

58 

67 

59 

57 

S3 

51 

50 

57 

57 

61 

59 

59 

57 

62 

55 

56 

49 

49 

51 

55 

60 

56 

59 

62 

59 

58 

SO 

63 

52 

48 

49 

56.1 

MAX  and  llIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


See  R«fsreDc«  Notes  FoUowing  Station     Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JULY  1936 


DEPTH 

Day  oi  month 

< 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12  13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STORRS, 

CONN. 

■SASUREO  UNDER  SOD 

1-2  INCHES  C«) 

MAX 

MIN 

81 
66 

82 
71 

86 
70 

77 
69 

71 
63 

65 
62 

78 
63 

81 

67 

78 
70 

78 

72 

81 
68 

80 
68 

82 

70 

78 
72 

80 
67 

74 
69 

78 
66 

80 
65 

80 

65 

76 
68 

71 
66 

73 
66 

76 
68 

76 
70 

80 
69 

80 
70 

78 
70 

80 
71 

77 
68 

76 
65 

77 
64 

77.7 
67.7 

4  INCHES    (*) 

MAX 

MIN 

77 
66 

71 
68 

72 
69 

72 
69 

70 
65 

65 
63 

74 
62 

77 
66 

70 
68 

71 
69 

75 
68 

76 
68 

77 
69 

70 

77 
68 

72 
70 

75 
68 

74 
68 

75 
68 

70 
69 

70 
68 

70 
66 

74 
67 

75 
69 

76 
69 

77 
70 

76 
70 

78 
71 

74 
68 

73 
65 

75 
65 

73.611 
87.7 

8  INCHES    (a) 

MAX 
MIN 

69 
66 

71 
68 

72 
69 

72 
69 

70 
65 

65 
63 

67 
62 

69 
66 

70 
68 

71 
69 

71 
68 

71 
68 

72 
69 

72 
70 

71 
68 

70 
68 

71 
68 

71 
68 

71 
68 

70 
69 

70 
68 

70 
66 

70 
67 

70 
69 

72 
69 

72 

70 

72 
70 

73 
71 

72 
70 

70 
68 

70 
68 

70.5 
67.9 

KIHGSTOB 

,  R. 

I. 

■EASURED  UMDER  SOD 

2  INCHES    (b) 

MAX 
^IN 

72 
62 

76 
71 

78 
68 

72 
66 

68 
59 

61 
59 

69 
59 

70 
62 

70 
65 

71 
67 

70 
63 

72 

62 

73 
65 

72 
67 

71 
64 

70 
65 

70 
64 

72 
62 

71 
63 

70 
64 

66 
62 

70 
62 

70 
66 

72 
67 

70 
65 

73 
65 

73 
66 

73 
67 

75 
66 

72 
66 

70 
62 

71.0 
64.2 

4  INCHES    (b) 

MAX 

MIN 

69 
62 

73 
69 

75 
67 

70 
66 

66 
58 

60 
59 

66 
58 

67 
61 

68 
64 

69 
66 

68 
63 

69 
62 

71 
64 

69 
66 

69 
64 

70 
64 

69 
64 

70 
62 

69 
63 

68 
63 

66 
62 

68 
62 

69 
65 

70 
66 

71 
65 

71 
65 

71 
66 

73 
68 

73 
66 

71 
66 

69 
64 

69.3 
63.9 

8  INCHES    (b) 

5  PM 

66 

67 

68 

68 

66 

63 

- 

- 

66 

67 

67 

67 

68 

69 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

68 

67 

67. 4U 

12  INCHES   (b) 

SPM 

65 

66 

66 

67 

66 

63 

- 

- 

65 

66 

66 

66 

67 

65 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

67 

65 

67 

67 

67 

68 

68 

69 

69 

68 

67 

66. 5« 

(a)  Soil  type:   Woodbridge  loan.   Ground  cover:   Grass  sod. 

(b)  Soil  type:   BrldgehamptoD  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass,  clipped  to  2  Inches. 


REFERENCE  NOTES 

Additional  loiorsatloo  regarding  the  cliaate  of  Mev  Bngluid  axy   be  obtaloed  by  vrlting  to  the  State  CllDStologlst  for  Northern  and  Central  New  England  (Ualne,  New  Hampshire,  Versont,  and 
■aaaaehuaetts)  at  feather  Bureau  Office,  1900  Poat  Office  Building,  Boston  9,  Uassacbusetts,  or  to  the  State  Cliuatologtst  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  llndsor  Locka,  Coaneetleut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


te  basis.   There  will  be  : 
oB  the  post  office. 


The  four  digit  Identification  nuMbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  i 
rigures  and  letters  following  the  station  name,  sucb  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  directli 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

■onthly  aad  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  is: 
Alts  used  in  this  bulletin  are:   temperature  In  'P.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 


duplication  of  numbers  within 


Iwaporatioa  la  measured  in  the  standard  feather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter 

Amousts  in  Table  3  are  from  aoa-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  aad  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hotirs  ending 


nless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 


time  of  obse 


the  Station  Index  fo: 
ground  ' 


observation  tiae. 


■mow  on  ground  in  Table  7  la  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  C&A  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.m.  B.S.T.  WTR  E<}UIV  in  Table  7  means  the  water 
•qmlwalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  aeasured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  la  two  Inches  or  more.  Water  equivalent  saaplea  are  necessarily  taJcen  from  different  points 
for  moccessive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 


tiona  (those  shown  in  the  Station  Index  as  United  States  Weather  Bureau  Stations) 

ntry. 


the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations 


the  reference  Indicates  that  the  tberuome 


-  No  record  la  Tables  3,  6,  7  and  the  station  Index.   Ho  record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  so  < 

tt  Mount  Washington,  New  Hampshire  not  used  in  conputlng  averages  or  extremes  for  State  or  Section. 

-f  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  Included  in  following  meaaureaeot,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  howeve 
roof  of  a  building. 

//  Cage  Is  equipped  with  a  wlndabield. 

All  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

Al  This  entry  in  time  of  observation  column  in  the  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  la  the  "Refer  to  Tables"  column  lo  the  station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These 
BourLy  Precipitation  Data. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inchi 

■  One  or  more  days  of  record  Bissing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data.  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  fi 

K  Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 

3  storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  sade  at  irregular  Intervals,  will  be  published  In  the  July,  August  or  delayed  data  December  issues  of  this  publication 

S3  This  entry  la  time  of  observation  column  In  the  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to 

V  iDClodes  total  for  previous  b< 


tat  ions  are  proce 


ed  for  special  purposei 


are  exposed  in  a  shelter  lo< 


and  are  published  later  in 

a  full  month. 


Sabscriptloo  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Tearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  soney  orders  should  be  made  payable 
of  Oocumeats.   Immittmacem  aad  correspondence  regarding  subscription  should  be  sent  to  ths  superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


the  Superintendent 


STATION  INDEX 


CONNECTICUT 

ANSON I A 
BAKEfiSVILLE 
BALTIC 
BAflKHAMSTED 
BEACON    FALLS 

BLOOMFIELO 

BHIDGePOftT  we  AP 

BRISTOL  3  M 

BROOKLYN 

BULLS  eRlDGE  OAN 

BURLINGTON 
CANOLEWOOD  LAKE 
COCKAPONSET  RANGER  STA 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 


CREAM 


II LL 

DAWSON  LAKE 
DERBY 
EAST  NAVEN 

EA5T0N  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROT ON 

HARTFORD 

HARTFORD  BRAINARO  FLD 

•HARTFORD  WB  AIRPORT 
HEMLOCKS  RESERVOIR 
JEWETT  CITY 


LAKE 

LAUREL  RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  OAM 
MEAD  POND  RESERVOIR 
MIDDLETOWN  wa 

MIDDLETOWN  4  W 

MILFORO 

MOHAWK  RANGER  STA 

MOOOUS  RESERVOIR 
MOUNT  CARNEL  CT 

NATCHAUG  RANGER  STA 
NATHAN  HALE  ST  FOREST 
NEW  HARTFORD 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW 
NORTH  BRANFORO 
NORTH  GUILFORD 
NORNALK  GAS  PLANT 
PAUCKAUG  FOREST 

PEOPLES  RANGER  STA 

PROSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM  LAKE 

ROCKVILLE 

ROCKY  RIVER  OAM 
ROUND  PONO 
SALISBURY 

SAU6ATUCK  RESERVOIR 
SNEPAUG  OAH 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM  CT 
STOHRS 

THOMASTON 

THOmPSONVILLE 

TORRINGTON 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

»WAT£(*auRY  CITY  HALL 
WEPAMAUG  RESERVOIR 
WEST8R00K 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLANO 

WHIGVILLE  RESERVOIR 


WOODBURY  3  \ 


AUGUSTA  AIRPORT 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 


CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  wInTHROP 

ELLSWORTH 

EUSTIS  7  NW 
FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HIRAM  2    S 

HOULTON  CAA  AP 

HOULTON  1  NE 
JACKMAN 
JONES80R0 
LAC  FRONTIERE 
LEUISTON 

LONG  FALLS  DAM 
MACHIAS 
MADISON 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 
MILLINOCKET  OAM 
MOOSE HEAD 
OLD  TOMN 
KH.0  TOWN  CAA  AIRPORT 


lEW  HAVEN 
ITCHFIELD 

IIODLESEX 
lEW  HAVEN 

IINDHAM 
TOLLAND 
ITCHFIELD 
EW  HAVEN 
ARTFORD 

9**5  LITCHFIELD 

5510 

S641 

5693 

6131 

6239  LITCHFIELD 
6597  NEW 
dA'.S  'WINDHAM 
6655  [FAIRFIELD 
6e<>2  TOLLAND 


County 


NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 
NEW  LONDON 
TCHFIELD 
NEW  HAVEN 

HARTFORD 
AIRFIELD 
ARTFORD 
INDHAM 
ITCHFIELD 

HARTFORD 
FAIRFIELD 
IDDLESEX 
NEW  LONDON 
HARTFORD 


EW  LONDON 
HARTFORD 
lARTFORD 

lARTFORD 
AIRFIELD 
lEW  LONDON 
.ITCHFIELD 
lEW  LONDON 

FAIRFIELD 

HARTFORD 
INDHAM 
AIRFIELD 
lOOLESEX 


LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
LITCHFIELD 

HARTFORD 

TOLLAND 
IF  I  ELD 
IFIELO 

TOLLAND 

ITCHFIELD 
HARTFORD 
.ITCHFIELD 
.ITCHFIELD 
AIRFIELD 

lEW  HAVEN 
lEW  HAVEN 
IIODLESEX 
lARTFORD 


HARTFORD 
NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 

NEW  HAVEN 

ITCHFIELD 


0273  KENNEBEC 
0275  KENNEBEC 
0355  PENOBSCOT 
371  IHANCOCK 


SOMERSET 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

'EN08SC0T 
lASHINGTON 
ISCATAOUlS 


HANCOCK 

FRANKLIN 
FRANKLIN 
AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
.ENNE8EC 

IKFORO 
lASHINGTON 
'ISCATAOUIS 
CUMBERLAND 
AROOSTOOK 

ROOSTOOK 
SOMERSET 

SHINGTON 


ANDROSCOGGIN 

SOMERSET 

WASHINGTON 

SOMERSET 

FORD 
PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

ISCATAOUIS 
SOMERSET 
PENOBSCOT 
PENOBSCOT 


13 

tth  2'. 

fc5  11 

5  27 

<t3  51 

46  07 


>5  39 

f5  39 

.6  17 

'•i  35 

Ut,  56 

W*  57 


? 

Ui 

3 

05 

2 

2 

2 
2 

2 

7 

2 

3 

? 

2 

3 

1 

3 

? 

1 

2 

3 

3 

3 

61  56 
66  01 
69    32 


70  35 

70  09 

57  <.6 

66  36 


Obser- 
vation 
Time 


ANSONIA  WATER  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
INCEMT  MULESKI 


ENG  OEPT 

WEATHER  BUREAU 
WELLINGTON  CtLOURlE 
DONALD  Jt  FIELDS 
CONN  LIGHT  *    POWER 

WATER  BUR  HARTFORD 
LIGHT  *  POWER 
ST  PARK  +  FOREST  COI- 
RAYMOND  J,  RUSZALA 


JOSEPH  P.SiMKOT  JHC 
HAVEN  WATER  CO 
INGHAM  WATER  CO 

NEW  HAVEN  HATER  CO 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
CONN  POWER  COMPANY 
WATER  *  ELEC  DEPT 
ENG  OEPT  HARTFORD 
SW6  TREATMENT  PLANT 


lEATHER  BUREAU 
HYDRAULIC 

JEWETT  CITY  WTR  CO 

OLIVER 
I4EW  LONDON  WTR  WK,S 

ORD  WATER  CO 
MANCHESTER  WTR  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

STAMFORD  WATER  CO 

.  WEATHER  BURE.1U 

EL  BAILEY 
HAVEN  WATER 
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AVERAGE  MONTHLY  TEMPERATURE,  JULY  1956 
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NEW  ENGLAND  -  AUGUST  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Northern  New  England  was  cool  and  dry  while 
the  southern  part  of  New  England  had  about 
average  temperatures  and  extremely  dry  wea- 
ther.  Large  scale  storms  visited  the  region 
only  to  brush  the  Nantucket -Cape  Cod  area  on 
the  7th-8th;  otherwise,  destructive  weather 
was  almost  entirely  due  to  thunderstorms 
that  were  usually  of  a  very  local  nature. 

Two  stations  in  New  Hampshire  recorded  tem- 
peratures of  95°  and  the  other  extreme  was 
31°  at  Greenville,  Maine.   Thermometers 
climbed  above  the  90°  mark  in  each  state  and 
dropped  below  the  40°  mark  except  in  Rhode 
Island. 

Mount  Washington,  New  Hampshire,  was  far 
ahead  as  the  wet  spot  with  10.54  inches  of 
precipitation  as  Nantucket  WB  AP,  Mass., 
trailed  with  6.61  inches.   Baltic,  Conn., 
was  the  driest  spot  with  only  0.41  inch 
while  Rutland,  Vermont,  trailed  in  this' 
category  with  0.53  inch.   Precipitation  av- 
erages indicate  that  this  was  the  driest 
August  for  northern  New  England  since  1947 
and  the  driest  for  southern  New  England 
since  1935.   Thunderstorms  occurred  on  fewer 
days  than  average  at  most  full-time  Weather 
Bureau  stations  and  the  percentage  of  sun- 
shine was  above  average  at  most  of  the  sta- 
tions recording  this  element. 

WEATHER  DETAILS 

Temperatures  were  very  near  the  seasonal  av- 
erage at  the  beginning  of  August  in  southern 
New  England  and  somewhat  lower  in  the  north. 
The  cool  weather  in  the  north  held  through 
the  4th  but  also  expanded  its  coverage  and 
southern  New  England  was  treated  to  a  cool 
period  the  2nd  through  the  6th.   The  slight 
warm-up  in  the  north  on  the  5th  spread 
through  the  south  portion  by  the  7th  and 
temperatures  were  about  average  or  slightly 
higher  over  most  of  the  area  through  the 
18th.   Temperatures  dropped  significantly 
the  19th-20th  and  cool  weather  persisted  for 
the  remainder  of  August  with  the  exception 
of  two  to  four  moderately  warm  days  in  por- 
tions of  southern  New  England  after  the  26th. 

Showers  were  infrequent,  light,  and  usually 
widely  scattered  until  after  mid-August.   Two 
short  periods,  the  9th-10th  and  13th-14th, 
could  be  described  as  showery,  at  least  in 
contrast  to  the  almost  rainless  periods  be- 
fore and  after  these  dates.   Showery  weather 
dominated  the  four-day  period  from  the  18th 
through  the  21st  and  most  stations  received 
measurable  amounts  of  rain  on  at  least  two 
days  of  this  period.   There  was  light  rain 
over  most  of  New  England  the  24th  and  showers 
were  rather  frequent  the  26th-31st. 


WEATHER  EFFECTS 

The  scanty  rainfall  during  August  was  not 
near  so  detrimental  to  agricultural  interests 
as  might  be  inferred  from  the  precipitation 
data.   Rainfall  during  July  was  above  average 
and  soil  moisture  was  adequate  in  most  areas 
during  August  for  potatoes,  apples,  tobacco, 
oats  and  barley.   Dry  weather  was  very  favor- 
able for  curing  hay  and  harvesting  tobacco 
but  prospects  for  later  cuttings  of  hay  became 
very  dim  as  the  dry  weather  period  lengthened. 
Potatoes  made  good  growth,  especially  in 
Maine,  and  production  prospects  improved  dur- 
ing August  to  the  extent  that  estimates  for 
this  year's  crop  in  New  England  were  2  percent 
above  the  1955  harvest  and  5  percent  above  the 
1949-1954  six-year  average  production.   Corn 
developed  slowly  due  to  the  influence  of  cool 
weather.   Pastures  declined  sharply  as  top- 
soil  moisture  diminished. 

The  U.  S.  Geological  Survey  reported  that 
ground-water  levels  declined  seasonably  and 
reservoir  storage  ranged  from  somewhat  below 
to  well  above  average.   Runoff  was  below 
median  throughout  New  England,  but  was  defi- 
cient at  only  three  key  gaging  stations. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

A  storm  in  the  Atlantic  moving  towards  the 
northeast  passed  south  southeast  of  Nantucket 
Island  on  the  7th  causing  strong  winds,  heavy 
rains  and  rough  seas  in  the  Nantucket -Cape  Cod 
area.   The  Nantucket  WB  AP  recorded  3.37 
inches  of  rain  and  winds  up  to  47  mph  on  the 
7th.   Several  boats  were  damaged  or  sunk  at 
Nantucket  while  summer  cottages  and  power 
lines  were  damaged  on  the  Cape. 

Casualties  attributed  to  the  weather  included 
1  death  and  3  injuries  due  to  lightning  and  2 
injuries  from  other  causes  in  Massachusetts 
while  6  injuries  were  reported  in  Rhode  Island, 
all  associated  with  local  thunderstorms  from 
the  8th  to  the  12th.   Thunderstorm  elements 
damaged  property  in  scattered  localities  on 
several  dates  scattered  through  the  month. 
The  greatest  losses  were  due  to  lightning  and 
resultant  fires  with  wind,  rain  and  hail  in 
destructive  roles  on  some  occasions.   For  more 
detailed  storm  data,  please  refer  to  Clima- 
tological  Data,  National  Summary. 

FLOODS 

No  flood  stages  were  reached. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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16 
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1.03 
.86 

-  2.03 

.64 
.70 
.65 

21 

21 
21 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 

4 
1 

2 

1 
1 

0 
0 

0 

AVERAGE 

68.9 

1.51 

.0 

MAINE 
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108 
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46 
73 
80 

0 

1 

2 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.54 
2.69 
2.03 
2.45 
2.19 

.10 
-   .84 

.90 
1.08 
.60 
.97 
.61 

30 
31 
31 
31 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
8 

4 
7 
6 

2 

1 
2 
1 
2 

0 

1 

0 
0 
0 

WINSLOW                     AM 
WOOOLANO                    AM 

77.6 
76.5 

52. 7M 
50.9 

65. 2M 
63.7 

-  .1 

-  2.4 

90 
85 

18+ 

10 

40 
38 

30 
30 

64 
82 

2 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

2.60 
2.87 

-  .70 

-  .25 

.62 

1.10 

22 

10 

.0 
.0 

0 
0 

7 
6 

2 

1 

0 

1 

AVERAGE 

63.0 

2.83 

.0 

MASSACHUSETTS 

AOAMS                      AM 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL                // 

BOSTON  WB  AIRPORT       //R 

76.5 
80.2 
80.5 
78.9 
80.3 

52.1 
57.4 
51.5 
59.5 
63.4 

64.3 
68.8 
66.0 
69.2 
71.9 

-  1.7 

•  S 

1.7 

•  4 

88 
90 
93 
91 
93 

18 

9+ 
17 
18 
18 

39 
45 
35 
52 
56 

3 
3 

3+ 
3+ 
25 

72 
18 

49 

17 

6 

0 
3 

1 

1 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.14 
2.71 
1.38 
1.37 
1.46 

-  2.36 

-  1.50 

-  1.77 

.28 
.66 
.30 
.61 
.58 

30 
8 
30 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
S 

4 
4 

0 
1 
0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

BROCKTON 
CHARLTON  2 

81.5 
80.0 

57.9 
56.0 

69.7 
68.0 

-   .6 

90 
93 

18 
17 

44 
45 

25 
23 

15 
23 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.36 
1.23 

-  2.09 

.57 
.53 

21 
21 

.0 
.0 

0 
0 

4 
3 

1 
1 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


NEW    ENGLAND 
AUGUST    1956 


Temperature 

Preapitation 

s  1 

<  s 

«  6 
2  B 
II 

> 

< 

1 
I 

1 

3 

1 
1 

No,  ol  Days 

1 

£  c  S 

See 

1 

c5 

1 

Snow,  Sleet 

No 

of  Days 

Station 

Max 

Mm 

1 

11 

Q  0 

1 

I 

2 

S  S 

o  > 

si 

t,l 

o2 

2s 

CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 

AM 
AM 
AM 
AM 

81«9 
78.6 
81. 2M 
79. 8M 
77.4 

60.2 
59.3 
57. 5M 
59, 7M 
59.6 

71.1 
69.0 
69. 4M 
69.  8M 
68.5 

1.2 

.8 

.7 

93 
88 
92 

90 
87 

18 
18 
19 
19 
19 

50 
49 
47 
48 
49 

25 
3 
23+ 
23 
23 

5 
22 
26 

20 
15 

3 

0 
3 

1 
0 

~~0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

~~0 
0 
0 
0 
0 

1.84 
2.03 
1.08 
3.12 
4.69 

-  2.06 

-  1.71 

-  .60 

,51 

,53 

,63 

1,13 

2.33 

22 

10 

22 

8 

8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
3 

7 
7 

1 

1 
2 
3 

0 
0 
0 

1 
1 

FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINQHAM 
HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 

AM 
AM 

AH 

80.9 
82.5 
83.2 
83. S 
79.1 

62.1 
58.3 
58.0 
59.8 
52.0 

71.5 
70.4 
70.6 
71.7 
65.6 

2.0 
1.4 
1.2 
1.1 
-  1.5 

92 
93 

94 
93 
90 

18 

10 
18+ 

9 
18 

52 
49 

47 
49 
41 

23 
16 
23 
25 
3 

9 
14 
17 

6 
49 

1 
3 
5 
8 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.82 

1.04 
2.03 
1.20 
1.38 

-  3.23 

-  2,88 

-  1,71 

-  1,71 

-  2,37 

.53 

.24 
.85 
.34 
.37 

21 

14 
30 
21 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
6 
6 
6 
6 

1 
0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HYANNIS 

KNI6HTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 
LEXINGTON 

AM 
AM 

78.5 
8U.2 
81.8 
80.8 
81.1 

59.4 
52.0 
56.7 
60.2 
59.7 

69.0 
66.1 
69.3 
70.5 
70.4 

.4 

.4 
1.2 

88 

94 
93 
91 
91 

18 
18 
18 
17 
18 

45 
40 
45 
50 
45 

23 
3  + 
3+ 
3 

25 

24 
46 
21 
13 
14 

0 

3 
2 

3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.35 
1.89 
1.71 
2.55 
1.46 

-  ,07 

-  2,47 

-  1.39 

1.21 
.47 
.41 

1.54 
.38 

8 
19 

9 
12 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
6 
5 

4 

3 
0 
0 

1 
0 

1 

0 
0 

1 

0 

LOWELL 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

R 
R 

84.4 
77.2 
73.1 
79.2 
76.5 

59.9 
61.9 
60,4 
64.1 
54.1 

72.2 
69.6 
66.8 
71.7 
65.3 

2.2 

-  .3 

2.4 

-  .5 

94 
84 
82 
89 
88 

10+ 
9+ 
18 
18 
17 

49 
52 

50 
54 
41 

3 

3+ 
23 

'I 

7 
11 
29 

8 
51 

9 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.33 
2.01 
6.61 

2.13 
1.94 

-  2.70 

-  1.22 
3.18 

-  1.99 

-  2.37 

.36 

.94 

3.37 

.66 

.45 

21 
13 
7 
21 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
6 
6 
6 

0 

1 

4 
1 
0 

0 
0 
3 
0 
0 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 

AM 

81. OM 

77.5 

79.9 

77.3 

78.2 

60,7 
64,7 
58.0 
59,1 
60,6 

70.  9M 

71.1 

69.0 

68.2 

69.4 

3.7 
3.0 

.4 

92 
86 
89 
89 
93 

18 

17 

19+ 

18 

18 

49 
60 
46 
50 
51 

23 
21 

3+ 
23 
25 

12 
3 
25 
20 
21 

2 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.68 
1.74 
2.36 
2.02 
2.03 

-  1.04 

-  1.32 

-  1.43 

.83 
.65 
.75 
.74 
.38 

8 

8 

13 

12 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
5 
6 
7 

4 
1 

1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SANDWICH 
SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STOCKBRIDGE 
SWAMPSCOTT 

AM 

77.6 
78i8 
84.5 
75.0 
77.2 

60,1 
54.8 
58.4 
53.3 
62.3 

68.9 
66.8 
71.5 
64.2 
69.8 

.5 

.1 

-  1.9 

2.5 

87 
89 
93 
85 
88 

28 
18 

17  + 

18 

18+ 

49 
42 
48 
38 
55 

23 
26 

3+ 

3 

3 

24 

%^ 

70 

10 

0 
0 
6 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.65 
1.19 
1.71 
2.61 
1.22 

-  2.55 

-  2.53 

-  1.87 

-  2.15 

1.22 
.39 
.40 
.60 
.47 

7 
22 
14 
30 
21 

.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
0 
8 

5 

2 

0 
0 
1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 

AM 

81.5 
80.8 
82.9 
79.6 
80.9 

58.2 
50.0 
54.4 
56.1 
57.7 

69.9 
65,4 
68,7 
67,9 
69,3 

2.2 

-   .9 

89 
94 
92 
90 
90 

9+ 
18 
18 
18 

17+ 

43 
37 
41 
41 
44 

3 
25 

3 
25 

3+ 

15 
58 
13 
24 
15 

0 
3 
3 
1 
2 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.32 
1.02 
1.35 
•  99 
2.51 

-  .72 

-  2.39 

1.97 
.27 
.41 
.58 
.61 

12 
22 
21 
21 
21 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

6 

5 
5 
2 

7 

2 
0 
0 

1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 

WEST  CUMMINGTON 
WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

77.2 
83.8 
81.4 
78.1 
79.2 

48.6 
56.7 
58.1 
58.5 
57.1 

62.9 
70.3 
69.8 
68.3 
68.2 

1.6 
.7 

88 
94 
91 
90 
91 

17 
18 

9+ 
17 
17  + 

35 
43 
36 
50 
47 

3 

3  + 
22 
25 

3 

93 
12 
17 
29 
23 

0 
7 
3 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.44 
1.08 
1.08 
1.08 
1.34 

-  2.55 

-  2.74 

.28 
.36 
.27 
.50 
.48 

30 
21 
18 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
4 

4 
5 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

AVERAGE 

68,9 

1.92 

.0 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 

AM 

R 

AM 

74.7 
75.4 
73.2 

78. 4M 

50.6 
49,5 
52,0 

49, 4M 

62.7 
62.5 
62.6 

M 
63. 9M 

-  1.5 

-  .1 

85 
93 
84 

92 

17  + 

18 

17+ 

18+ 

39 
36 

41 

39 

2  + 
16 
2 

3 

114 
134 
109 

91 

0 

1 
0 

2 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

3.39 
3.92 
5.00 
1.05 
2.45 

.30 
1.51 

1.20 

1.46 

1.99 

.45 

.84 

31 
31 
31 
19 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 
8 
4 
6 

2 
2 

3 

0 
1 

1 
I 

1 

0 
0 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

R 
AM 

79.5 

eo.7 

78. 4M 
71. 8M 
69.9 

53,1 
55,2 

51,5M 
43, 7M 
46,3 

66.3 

68.0 
65. OM 
57. 8M 
58.1 

-  ,2 

,8 

-  3,0 

93 
93 
93 
83 

80 

17 
18 
17 
17  + 
10  + 

40 
44 
37 
32 
34 

25 

3 
25 

3  + 

2 

50 

24 

74 

224 

218 

2 

2 

1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.08 
1.18 
1.40 
5.24 
3.22 

-  1.02 

-  2.07 

-  .90 

.68 
.42 
.69 
1.35 
.63 

31 
31 
31 
31 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 

4 

10 

10 

2 

0 
1 

4 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

79.9 
80,8 
78.0 
77.5 
81.3 

53,0 
51.8 
46.7 
53.6 
53.2 

66.5 
66.3 
62.4 
65.6 
67.3 

-  .1 

-  ,2 

1,0 

92 
94 
90 
90 
95 

18 
18 
17 
17  + 
17 

41 
38 
32 
42 
38 

3 
3 
3 
3 
3 

39 
49 
121 
63 
34 

2 
3 
1 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

1,34 
1,67 
1,14 
2.22 
1.36 

-  2.13 

-  1.28 

-  2.50 

.66 

1.05 
.49 
.88 
.59 

19 
19 
31 
31 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
4 
6 

4 

1 
1 
0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

78.0 
74.8 
78.3 
75.0 
79.0 

55.9 

50.0 
51.1 
55,7 
52,7 

67.0 
62.4 
64.7 
65.4 
65.9 

-  3,4 

90 
85 
91 
86 
88 

17  + 
7  + 
17  + 
17 
17  + 

46 
37 
39 
48 
40 

3 

2+ 

3 
16 
25 

45 
117 
74 
52 
51 

2 
0 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.48 
4.13 
1.96 
2.49 
2.85 

-  2.06 

-  ,90 

.70 

1.41 

.86 

,93 

1.59 

19 
31 
31 
17 
18 

.0 
•  0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
4 
6 
4 

1 
3 
1 
2 
2 

0 

1 

0 
0 

1 

■ft  MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA  3  N 
NORTHWOOO 
PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 

//R 

49.9 
81.1 
79.7 
77.3 
68.5 

40,4 
53,6 
55.6 
54.0 
50.1 

45.2 
67.4 
67.7 
65.7 
59.3 

-  2,5 

-  ,8 

-  1.6 

61 
93 
90 
90 
81 

17 

17 

17 

16+ 

18 

30 
40 
45 
44 
38 

2 

3 
26 

3+ 
22 

608 
34 
34 
51 

183 

0 
3 
1 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10.54 
1.11 
1.55 
1.79 
4.22 

4,39 

-  2,42 

-  ,50 

2.71 
.34 
.67 
.70 

1.73 

31 
13 
31 

12 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
3 
6 
5 
9 

8 
0 
1 
2 
2 

3 
0 
0 
0 

1 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

WINDHAM 

AM 

AM 
AM 

78.1 
78.0 
81.2 
79.7 
82.1 

47.8 
53.6 

51.4 
51.4 
54.3 

63.0 
65.8 
66.3 
65.6 
68.2 

-  2,1 

90 
93 
95 
90 
92 

19 
18 
18 
10+ 
17  + 

37 
44 
37 
41 
42 

3+ 
3 
3 
3 
25+ 

104 
58 
49 
54 
26 

2 

1 
3 
2 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

l.OO 
1.44 
1.16 
1,33 
1,53 

-  2.56 

.35 
.66 
.48 
,39 
.60 

31 
31 
22 
22 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
3 
5 
5 

0 
1 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

79.5 
76.4 

54.8 
50.0 

67.2 
63.2 

91 
89 

17 
18 

45 
38 

25 

3 

39 
104 

2 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1,44 
3,74 

-  1.53 

.48 
1.32 

19 
31 

.0 
.0 

0 
0 

4 
7 

0 

3 

0 

1 

AVERAGE 

64.7 

2,25 

.0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

R 

75.4 
80.5 
79.5 

62.5 

58.5 
57.6 

69.0 
69.5 
68.6 

,0 
,6 

85 
90 
88 

18 
18 
9+ 

54 
47 
44 

23 

23+ 
3+ 

11 
17 
28 

0 

1 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

1.63 
1.95 
1.07 

-  1.83 

-  3.23 

1.05 
.63 
.77 

21 

21 
21 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

4 

4 
1 

1 
2 

1 

1 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW  ENGLAND 
AUGUST  1956 


TABLE  2  -  CONTINUED 

SltUoD 

Temperorture 

Precipitalion 

St     3 

<   2 

.1  e 

> 
< 

1 

1 

3 

1 

1 

No   ol  Days 

s 

s  c  8 

Q  u.  i- 

>- 

8 

s 

1 
o 

1 

Snow.  Sieet 
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PROVIOENCe    WB    AIRPORT 

R 

80.2 

60.8 

70.5 

1.1 

92 

18 

49 

23 

13 

1 

0 

0 

0 

.91 

-    2.72 

.51 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

AVERAGE 

69.4 

1.39 

.0 

VERMONT 

BELLOKS    FALLS 

BENNIN&TON    2    NW 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON    WB    AIRPORT 

CAVENDISH 

AM 
R 

81.1 
79.8 
76. 8M 
77, i, 
79.3 

5*. 7 

53.7 

'.S.SM 

56.0 

48.1 

67.9 
66.8 
62. 8M 
66.7 
63.7 

-  1.4 

-  1.4 

-  1.6 

94 
93 

90 
91 

19 
8 

18 
17 

43 
39 
36 
45 

35 

3 
3 

2+ 
2+ 

3+ 

33 
41 
120 
46 
89 

3 
2 

0 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.62 
1.46 

4.28 
2.00 
2.01 

-  1.66 

.47 

-  1.01 

-  1.34 

.30 
.48 
.95 
.43 
.66 

9 
19 

19 
10 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 

0 
0 
3 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

CHELSEA 
COONNALL 
DORSET    1    S 
EAST    BARNET 
ENOSBURG    FALLS 

>M 
AM 

78.2 
79.0 
77.2 
7*. 3 
78.7 

45.5 
53.'. 
50.5 
51.5 
51.9 

61.9 
66.2 
63.9 
52.9 
65.3 

-  2.0 

-  1.7 

-  4.0 

-  .2 

89 
89 
89 
86 
89 

10 

9+ 
17 
10 

5+ 

34 
43 
36 
41 
38 

3 

16+ 

3 

2 

2+ 

124 
45 
80 

107 
56 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.11 
2.28 
2.58 
2.90 
2.93 

-  1.32 

-  .86 

-  .80 

-  .69 

1.14 

.81 

1.20 

1.38 

.51 

31 
30 
19 
31 
10 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
2 
2 

1 
1 

1 

0 

1 
I 

0 

LEXINGTON 

MIOOLESEX 

MONTPELIER    CAA    AIRPORT 

MOUNT    MANSFIELD 

NEWPORT 

AM 

73.1 

76.8 

7'..3 

6<>.6M 

76.8 

'•e.o 

51.2 
51.6 
47. 2M 
47.6 

60.6 
64.0 
63.0 
55. 9M 
62.2 

-    3.2 

84 
87 
86 
77 
88 

5+ 
10+ 
9 
5 
9 

34 
40 
40 
40 
38 

2 

2 
25 

25 
2 

165 
91 
108 
259 
132 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.11 
2.56 
4.19 
4.43 
3.31 

.32 

.96 
.64 
1.28 
.81 
.80 

19 

31 

17 

10+ 

29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

2 

1 
3 
4 
2 

0 

0 

1 

0 
0 

NO«T*ieLO    NORWICH    UNIV 

RANDOLPH 

READSBORO    I    SSE 

RUTLAND 

ST    ALBANS    BAY 

AM 

76.8 
77. IM 
78.7 
77.8 
79.9 

51.5 
53. 7M 
50.6 
54.3 
56.9 

64.2 
65. 4M 
64.7 
66.1 
58.4 

.8 
-       .3 

86 
88 
90 
89 
89 

10+ 
18 
18 
17 

10+ 

38 
40 
39 
41 
46 

3+ 
3+ 
3+ 
3+ 
2 

86 
76 
62 
48 
22 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.21 
2.24 

1.39 

.53 

2.93 

-  1.32 

-  2.79 

-  3.07 

1.20 
.78 
.29 
.11 
.61 

31 
31 
14 
21 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

6 
2 

10 

1 

0 
0 
1 

1 

0 
0 
0 
0 

SAINT    JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WEST    BURKE 

WILDER 

AM 
AM 
AM 
AM 

77.5 
70.5 
80.6 
76.5 
79.0 

52.8 

47.7 
51.4 
45.5 
52.3 

65.2 

59.1 
56.0 
51.0 
66.7 

-  .8 

-  1.6 

87 
82 
93 
88 
92 

9+ 
18 
18 
19 
18 

40 
34 
39 
35 
42 

16 

3 

3 
16+ 

3 

74 
187 

46 
154 

54 

0 
0 
2 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.14 

2.35 

.83 

2.93 

1.44 

-  .67 

-  1.96 

-  3.36 

-  .11 

-  1.63 

1.16 

1.02 

.17 

.69 

.35 

31 
19 
30 
31 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
5 

a 

5 

1 
1 
0 
2 
0 

1 
1 

0 
0 
0 

WOOOSTOCK    3    ENE 

77.0 

51.2 

54.1 

-       .6 

90 

17 

39 

3 

83 

1 

0 

0 

0 

2.38 

-       .96 

1.28 

31 

.0 

0 

5 

1 

1 

AVERAGE 

64.0 

2.51 

.0 

1    t  MTA   RECEIVED   TOO   LATE   TO   B 
INCLUDED    IN   DIVISION   AVERAG 

E 
ES 

su 

PPI 

JEh 

fF,T 

^I 

^L 

Di 

M. 

'A 

SlaSon 

Wind  direction 

Wind 

speed 
ph. 

Relative    humidity   averages  • 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

§3^ 

1 

■sag" 

g. 

8   . 

0 

g       1 
Q       .1 

°  & 

2fe; 

Q, 

26; 

26; 

§ 

? 

% 

0) 
CT> 

Hi 

1 

III 

> 
< 

S.1 

ai 

..  w 

i 

s 

i 

k 

§ 

^1 

H 

III 

BLOCI    ISLAND   WB   AIRPORT,    R.     I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

6 

3 

0 

1 

0 

14 

- 

5.4 

BLUE  HILL,    MASS. 

w 

13 

11.9 

28 

W 

14 

84 

79 

53 

72 

2 

6 

3 

1 

0 

0 

12 

60 

5.8 

BOSTON  »B  AIRPORT,    MASS. 

SW 

15 

10.4 

54* 

wmr 

10 

77 

72 

53 

66 

5 

6 

3 

1 

0 

0 

15 

68 

6.0 

BBIDCZPORT    WB   AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

78 

58 

77 

4 

5 

6 

0 

0 

0 

15 

- 

5.7 

BBRLISCTON   WB   AIRPORT,    VT. 

s 

25 

6.9 

26 

S 

23 

81 

78 

49 

62 

5 

6 

9 

0 

0 

0 

20 

59 

7.0 

CARIBOU    WB   AIRPORT,    ME. 

wsw 

15 

8.4 

33* 

w 

19 

93 

89 

58 

76 

6 

7 

3 

2 

1 

0 

19 

- 

6.4 

CONCORD   WB   AIRPORT,    N.    E. 

NW 

8 

5.9 

40 

NE 

8 

90 

85 

51 

68 

3 

3 

3 

2 

0 

0 

11 

61 

5.8 

HARTTORD  WB  AIRPORT,    CONN. 

SW 

16 

9.1 

25 

SW 

10 

88 

82 

48 

69 

5 

9 

1 

0 

0 

16 

58 

5.9 

WIDDLETOWN  WB,    CONN. 

- 

- 

7.8 

35tt 

NE 

7 

- 

- 

- 

2 

3 

0 

0 

0 

9 

- 

- 

"T.    WASHINGTON,    N.    H. 

w 

51 

26.3 

84tt 

WNW 

28 

96 

97 

92 

94 

1 

4 

4 

2 

1 

18 

29 

8.4 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,    MASS. 

W3W 

19 

12.6 

47 

N 

7 

93 

84 

74 

90 

8 

3 

1 

2 

1 

16 

69 

5.9 

NEW  HAVEN  WB   AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

5.8 

21 

NE 

7 

- 

81 

61 

- 

8 

6 

1 

0 

0 

16 

64 

6.2 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

5 

0 

0 

0 

11 

- 

- 

POSTLAKD  WB  AIRPORT,    ME. 

WSW 

10 

7.1 

24 

^ 

7+ 

86 

77 

53 

72 

5 

5 

1 

0 

0 

15 

67 

5.7 

PROVIDENCE    WB   AIRPORT,    R.     I. 

SW 

IS 

9.5 

24  • 

NNE 

7 

85 

76 

52 

73 

8 

5 

1 

0 

0 

15 

63 

6.0 

•  This  d«tu»    Is   obtained   by 

TlsuAl   obserTfttlon  since  record- 

lag  equlpnent    Is   not   available. 

It   is  not   necessarily   the   fast- 

est Bile  occurring  during   the 

period. 
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Table  3 

4U 

GUS7 

1956 

Station 

-3 

Day  of  month 

1   2  1  3 

4    5  1  6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1  12 

13  1 

14  I 

15 

16   17 

1  '^ 

19 

20 

21 

22  23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

ANSON  I A 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKHAMSTEO 
BEACON  FALLS 

1.21 
2i01 
•  41 
1*46 

RECORD 

.01 
MISSING 

.17 
.04 

T 

.12 

.04 

.03 

.03 
.26 
T 
.13 

T 

.10 

.39 

.01 

•  09 

•  05 

•  09 

•  90 

•  60 

•  39 

•  36 

•  14 

•  32 

.20 

•  03 

7 

•  14 

•  09 

•  02 

•  19 

7 

•  97 

7 

.11 
7 
.03 

BRIDGEPORT  WB  AP       R 

BRISTOL  3  W 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON               R 

1.91 
•  87 
li59 
li24 
li38 

T 

T     ,30 

T 

.05 

T 

.02 

.01 

.01 

.20 

.42 

T 

.10 
.13 
.10 
.15 

.24 

.01 

•  11 

7 
7. 

•  01 

•  47 

•  47 

•  69 

•  58 

•  53 

.15   7 
7 

.32 
.23 

•  02 

•  24 

7 

•  03 

•  02 

7 

.46 

•  02 
7 

•  06 

•  19 

•  01 

7 

•  09 

•  02 

•  97 

.01 
.10 
.01 
.05 
.05 

COCKAPONSET  RANGER  STA 
COLCHESTER 
COLLlNSVILLE  1  S 
CREAM  HILL 
DANBORY 

1*33 
1.40 

1.93 
1.75 

.12 

•  03 
.02 

•  04 

■  OS 

T 
•  10 

T 
T 

.01 
.12 

.16 
.34 
.09 

.41 

•  29 

.03 

T 

•  01 

•  34 

•  27 

T 
7 

•  40 
.62 
.55 

.39 

.48 

.21 

.26 

.20 

.17 

•  20 

•  10 

•  16 

.07 

.01 

.01 

.11 

7 

.05 
.05 
.61 

•  74 

•  17 

.05 
7 

.02 
•  31 

7 

DAWSON  LAKE 

DERBY 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

1.26 
liBO 

.09 
.04 

.02 

T     .13 

T 

•  03 

•  12 

T 

.12 

.17 

•  12 

.03 
.07 

.28 

.25 

•  01 

•  03 

•  03 

•  04 

•  31 

•  03 

•  46 
• 

•  41 

•  67 

•  14 

.14 

•  48 

•  19 

•  20 

•  02 

•  01 

7 

.01 
•  08 

.19 

.15 

.36 
.09 

•  03 

•  04 

•  06 

•  14 
.31 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLO//R 
HARTFORD  WS  AIRPORT     R 
HEMLOCKS  RESERVOIR 

KENT 

1.10 
l.ii 
1.13 
1.91 
1.64 

T 

T 

•  02 

•  25 

T 

T 
T 
T 

T 
.42 

T 

.02 
.20 

.01 
.03 
.31 
.10 
.12 

.10 

7 
.03 

T 

7 
7 

•  90 
.03 

7 

7 
•  02 

.17 
.01 
.01 

•  60 

•  22 

•  50 

•  79 

•  86 

7 

•  31 

•  03 

•  04 
7 

•  20 

•  01 

•  01 

•  46 

7 

.05 

.03 

7 

7 
7 
•  07 

7 

.05 
.09 
.15 
.34 

LAKE  KONOMOC 
LAUREL  RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MEAD  POND  RESERVOIR 

.«2 
2.22 

i.'ie 

1.23 

2. AS 

•  05 

•  35 

•  55 

.06 
.01 

.09 

.32 

.30 

.08 

.09 
.08 
.10 
.12 

•  09 

•  02 

•  15 

•  56 

•  05 

•  19 

•  04 

•  02 

•  02 

•  44 

•  96 

•  40 

•  39 

•  97 

.24 

•  20 

•  13 

•  20 

•  20 

•  01 

•  18 
.29 

.01 

.10 

.05 
.51 
.06 
.05 
.38 

.05 

.01 

.07 

MIDOLETOWN  WB 

MIDDLETOWN  *r  W 

MILFORO 

MOHAWK  RANGER  STA 

MOUNT  CARMEL 

.89 
1.22 
1.70 
1.98 
1.21 

.03 

T 

T 

•  19 

•  12 

.03 

T 

.02 

•  03 

.07 

•  06 

T     T 

.14 

.10 

T 

.05 
.08 
.27 
.03 

.05 

•  29 

•  06 

7 

•  02 

•  01 

•  23 

7 

•  15 

7 

T 

•  37 

•  58 

•  51 

•  47 

•  56 

•  20 

•  56 

7     7 

•  11 
.11 

.06 

.02 
.03 

.01 

7 

.06 
.54 

.02 
.28 

7 

.17 

7 

■  04 
.09 
.01 
.13 
.08 

NATCMAUG  RANGER  STA 
NATHAN  MALE  ST  FOREST 
NEW  HARTFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    R 
NORFOLK  2  SW 

1.58 
2.12 
1.78 
.93 
2.02 

T 

T    .02 
.02 

T 
•  01 

.19 
•  12 

T 

.03 
.44 

T 

.04 
T     T 

.20 
.19 

.01 
.19 

.03 
.39 
.13 

.91 

.02 

7 

•  07 

•  16 
.07 
7 

•  33 

•  01 

•  09 

•  50 
.45 

•  39 

•  52 

•  17 

•  20 

•  17 

•  20 

•  20 

.03 

•  07 

•  01 

.26 

.15 

.04 

7 

•  17 

.02 

.04 

7 
.17 

.12 

7 
•  88 

7 
.07 

7 

.04 
.03 
.30 

NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 
NORHALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PACMAU6  FOREST 

1.05 
1.46 
2.35 
.95 
1.27 

T 

•  40 
T 

•  06 

•  01 

T 

.01 
.13 

.06 

T     T 

.02 

T 

.14 

•  04 

•  15 

.09 
•  26 

7 

•  02 

•  60 

7 

7 
•  01 

•  40 

•  43 

•  70 

•  48 

•  33 

.19 

.17 

.16 

.17   .01 

.24 

.08 
.09 

.23 
.32 

7 

.24 
.30 
.39 
.03 
.02 

.01 
•  01 

.07 

.04 
.01 

PEOPLES  RANGER  STA 

PROSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM  LAKE 

ROCKY  RIVER  DAM 

2.26 

Lli. 
.83 
1.57 
1.12 

.07 

T 
•  36 

T 
•  03 

T 
T 

.14 

.04 
.04 

.24 

.03 
.02 
.03 
.12 

•  18 

•  01 

•  08 

•  06 

•  06 

.23 

7 
7 

•  37 

•  48 

•  48 
■  53 

•  60 

.18 
•  19 

.15 
.25 

•  06 

•  22 

•  09 

.01 

.02 
.08 
.01 
•  07 
.07 

1^06 

.07 

.12 

7 

.12 

.03 

ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

2.56 

1.53 
1.84 
1.52 
1.61 

.05 

T 

.01 
.09 
•  02 

•  17 

•  02 

•  07 

.22 

.20 

T 
T 

.10 
.28 
.07 
.18 
.23 

.05 

7 

•  28 

•  23 

.37 

•  09 

.32 

•  09 

•  01 

.63 
.18 
.66 
.73 
.42 

.13 

.08 

.28 

.14 

•  08 

•  01 

•  06 

.06 

7 

.91 

.11 
.48 
.01 
.01 

•  01 

7 

•  02 

•  09 

•  39 

•  13 

•  24 
.13 

STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  0AM 
STORRS 
THOMASTON 

3.55 

1.28 
2.13 
1.11 

RECORD 

MISSING 

•  33 
T     .03 

.36 

.06 
.06 

T 

.05 
.07 

.63 

T 
■  28 

7 
.03 

.21 

T 

•  03 

•  10 

.18 
.12 

•  20 

•  01 

7 

.73 
.45 

•  64 

•  60 

.73 
.16  . 

.09 

7 
•  20 

.01 
•  04 

•  01 

•  13 

.72 
.32 

.02 

7 

7 
•  14 

.26 

.02 
.04 

THOMPSONVILLE 

T0RRIN6T0N 
T0RRIN6T0N  2 
TRAP  FALLS  RESERVOIR 
WEPAWAUG  RESERVOIR 

1.41 
1.40 
2.41 
1.09 

T 
.15 

.05 
.05 
T 
.09 

T 
•04   .04 

.22 

.05 

.20 
.10 

7 

•  08 

•  03 

•  08 

.38 

•  02 

•  02 

•  69 

•  56 
.70 
.50 

.28 
.44 
.03 

.15 

7 

7 
•  07 

•  02 
1^15 

.08 

.12 
.19 

.13 

.02 

WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HAHTLANO 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WHITNEY  LAKE 

1.03 
1.37 
1.94 
1.06 
1.11 

.11 

T 
.01 

•  01 

T 

.15 
.06 

T 

.11 
.37 
.11 
.01 

•  04 

.27 
.03 

.40 
.07 

•  10 

•  01 

.70 
.99 

• 
.95 

.45 

.34 

•  10 

•  24 

•  11 

•  03 

•  06 

•  03 

7 

.11 
.02 
.38 

.02 
.08 

7 
•  25 

.07 

.13 

.11 
.01 

WIGWAM  RESERVOIR 
WILLIMANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 

.86 
1.26 
2.10 
1.14 

.01 
.01 

.06 

.08 

.09 
.29 
.20 
.16 

•  8] 

.10 

.65 
.36 

.50 
.54 

•  03   7 

•  27 

•20   .01 
.15 

•  01 

•  18 

•  09 

•  07 

.10 
.05 
.11 

.19 

.10 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  OOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRASSUA  DAM 

4.13 
1.74 
2.50 
2.35 
4.49 

.03 
.18 

.10 
.03 

.13 

T 

.14 

.33 

T 

•  01 
.02 

T 
•  01 

.15 
.35 
.33 

.19 

.12 

T 
.60 

.02 

.02 
.01 
.02 
.18 

T 

.01 

.20 

•  01 

•  01 

.04 
.10 
•  35 

.10 
.72 

•  10 

•  02 

.66 

T 

•  08 

•  02 

.03 

7 
.14 

•  36 

•  19 

•  26 

.02 
1^18 

•  05 

•  11 

.02 

•  05 

•  16 

7 
.01 

.08 

.08 
.44 

.07 

■  37 

.93 

.12 

.09 

.07 

2.07 
.36 

1.22 
1.49 
.29 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

CORINNA 

EAST PORT 

2.38 

2.11 

4.26 
1.74 
1.94 

T 

T 

.38 

.13 

.18 

.01   T 
.02   T 

T 
T     T     ,06 

T 
.02 

T 

T 
.14 

.08 
.10 

.30 
T 
1.31 
.12 
.35 

.06 
T 

.05   .01 

.01 

.02 

T 

7 

.49 
.05 
.01 

T 
.08 

7 

10 

7 
7 

.14 
.14 
•  89 
.07 
.30 

■  08 

■  10 

7 

.14 

.02 

•  12 

•  12 

•  64 

•  33 

•  42 

7 

7 
.24 

•  16 

•  03 

.02 
.04 

.03 

■  41 

■  06 

.23 

.48 

.01 

1.21 
1.27 

.39 
.26 

EAST  SANGERVILLE  5  S£ 
EAST  WINTHROP 
ELLSWORTH 
FARMING TON 
FORT  FAIRFIELD 

3.24 
3.14 
•  0« 

3.76 
2.74 

•  12 

•  03 

T 
.01 

T 

•  la 

•06   .10 

•  26 

•  02 

T 

T 

.40 
.29 

.63 

•79   .07 

.06 

.18 

.01 

*08 

.15 

.02 

.10 

7 
•  64 

93 

7 

.06 

.11 

.43 

•  05 

•  24 

•  13 

.16   7 

.09 

.20 

.39 

.21 

.05 
.63 

.01 
.01 
.40 

.09 
.01 

•  01 

•  11 
.04 
.22 

.15 

7 

.02 

.06 

■  40 

■  10 

■  06 

■  32 

.07 
.13 
.03 
.12 

.90 
1.66 
.30 
.96 

FORT  KENT 
GARDINER 
G I  LEAD 
GREENVILLE 
HIRAM  2  S 

2.99 
3. 89 
6.61 
2.72 

.19 

.31 

.16 

.01 

•  08 

•29   .01 
.02 

•  09 

T 
T 

.05 

.51 
1.06 

.25 
1.14 

.16 

.02 
.05   T 

.60 

T 

.65 

T 

.23 

; 

18 

Jl 
19 

.03 
.10 
.86 
.08 

•  20 

•  03 
T 

•  98 

.29 

7 
•  10 

.79 
.18 
.31 
.76 
.12 

.10 

7 

.10 

.21 

.03 

■  76 

■  04 

■  15 

■  01 

■  25 

■  47 

.16 
.35 
.39 

.64 

.96 
2.14 
.26 

.78 

HOULTON  CAA  AP 
MOULTON  1  N£ 
JACKMAN 
JONESBORO 
LENISTON 

2.35 

2.51 

4.78 
2.05 
2.96 

.45 

.45 

.46 

.01 

T 
•  20 

.01        .01 

T 

.02 

•  01 

.60 

•  01 

T 

•  40 

.66 
1.00 
.65 
.57 
.25 

T     T 
.93   .05 

T 

.20 

.24 
.18 

T 

7 
7 

.60 
.67 
.40 

•  22 

•  02 

•  10 

7 
•  75 

•  09 

.19 

.11 

.21 
.21 

•  40 

.12 

.01 

.12 

7 

.15 

•  05 

.20 

■  03 
.07 

■  25 

■  12 

■  01 

7 

.07 

.61 

7 

.30 
.22 
1.14 

LONG  FALLS  DAM 
MACHIAS 
MADISON 
MIDDLE  OAH 
MILLINOCKET 

4.14 
2.69 

2.70 
4.29 
2.80 

1 
.01 
•  27 

•  17 

•  19 

•  37 

T 
T     .05   .01 
.03 

.62 

T 

•  15 

•  09 

T 
.04 

.39 

.44 
.63 

.65 

.42 

T 
.07 
.22   .41 

.04 

.18 

.01 
.12 

7 
.04 

.02 
.22 

.02 

96 

•  52 

•  29 

•  05 

•  52 

•  11 

•  70 

•  02 

•  07 

•  03 

•  12 

7 

.01 
.48 
.33 

•  67 
.16 

7 
.12 

.10 
.02 
.08 
.04 

.07 

.03 
.15 
.24 

•  48 

•  01 

•  49 

•  70 

•  09 

.09 
.13 
.01 
.26 
.23 

.20 
.22 
.99 

.96 
.02 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MILLINOCKET  DAM 

MOOSEMEAD 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

3.01 
3.36 

4.77 
1.98 
1.89 

•  35 

•  11 

.51 
.22 

•  24 

•01   .06 

.04 
.03 

T 

.09 

T 

.01 

T 

.49 

.97 
.20 
.48 
.40 

.07   .01 
.16 

.88   T 

T 

T 

.27 
.49 
.29 

.02 

T 

.04 

.07 

•  76 

•  68 

1^11 

7 

•  01 

•  01 

•  01 

7 

.13 

.80 
7 

.07 
.24 

.83 

.28 
.15 

.10 
.01 

.20 

7 

.06 

.07 
.05 
.14 

•  25 

•  36 

•  32 

.46 

.14 
.11 
.12 

.12 

.33 

.32 
.26 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT   //R 

PRENTISS 

PRESOUE  ISLE 

1.67 
1.58 
2.64 
3.17 

RECORD 
.01 
.01 

.50 

MISSING 

.02 

T 
T 

T 
T 
•  30 

.06 
.01 

.05 
.20 
.83 

.05 
.06 
.05 

T 
T 
.20 

7 

.08 
.04 

.26 

.19 

7 

7 

•  08 

•  10 

•  54 

•  90 

•  20 

•  26 

•  18 

•  09 

.1) 

.20 

.10 
•  24 

•  14 

7 
7 

.20 
.03 

.10 
.09 

7 

.24 

.24 

.40 

.62 
.97 
.99 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
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Station 

■3 

Day  of  month 

1    {    2    {    3 

.|S|6 

7 

8     { 

9 

10  1 

11 

12 

.3  1 

14       15 

16      17  1   18 

19   j 

20 

21 

22  1  23      24 

25      26      27 

28 

29 

30 

31 

lIMtENUS  0AM 

4a  10 

lall 

aoa 

al2 

T 
aOl 

a  a* 

aOl 

T 

•  11 

•  12 

.20 
.08 
.11 
.29 

.la 

.74 

.04 
.04 

T 

.09 

.02 
.01 

a44      .10 

T 

.02 

.09      .11 
all      a02 

■  79 

■  10 

■  10 

■  01 

.11 

■  49 

■  12 

■  11 

■  02 

■  01 

■aa 

■  49 

.41 

■aa            ■la 

■29 

•11      ^02 
■  S4 

■  09 

■  19 

■  11 

■  29 

■  39 

■  63 

■  26 

■  23 

.29 

.90 
.29 

.27 
.69 

.79 
.87 
1.08 

Miroto  2  ma 

SOUTH  ANOOVER 
SOUA   PAN   OAM 
TrC   PONKS 
UMITY 

IiOsI 

}.00 

>i21      T           .!« 

1.87                   .]> 

2«*f      •!< 

T 

.02 

T 
a  10 

aA2 
alO 

•  02 

T 

T 

•  06 
.32 

•  19 

•  91 

•  18 

.08 
.61 
.69 

T 

.0« 

.06 

.04 

.21      .07 
.12 

.09 

a20 

.04 
a02 

■  06 
.09 

■  41 

■  70 

■  29 

.01 

■  44 

.11 

•  40 

■  14 

•  03 

■  07 
.36 

■  11 

.06 
.88                   .09 
.61 

.03 

.09 
■  06 

.01 

.34 
.01 

.17 

.19 
.02 

.60 

1.24 
T 

.62 
.97 

LtPVEII  DAM 

«£ST   BUXTON    2    NN« 

<£ST   ENFIELD 

•  IKSLOX 

MOOUNO 

l.*l 

2.1* 
2.A1 
2. to 

2.aT 

T 

•  15 

•  lA 

■  la 

aOA 

aoa 

T 

•  22 

T 

•  08 

T 

.42 

.10 

1.10 

.10 

.14 

.02 

.03      .02 

.02 

.07      .09 

.09 

.32 

T 

•  02 

■  71 

■  26 

■  11 

■  12 

■  16 

■  07 

■  81 

■  17 

■  82 

■  26 

■  02 

■  01 

■  16 

.10 

.17                   .10 
.26       .03 
.04 

.09 

.08 
.02 
.09 

.77 

.25 

.10 
.05 

.21 
.14 
.04 
.06 
.24 

.92 

.67 
.26 
.80 
.05 

MAssAcnuserrs 

AOAMS 
UWC»ST 
<S>eU«NMAN 
ASMLANO 

«->«L  J  e 

111* 

2.T1 
laO* 
lall 
lall 

T 

•  «« 

•  01 

•  OA 

.09 

•  01 

•  44 

•  01 

.12 

.03 
.28 

.32 

T 

.17 

.17 
•  26 
.17 

a  17 

■  08 

■  09 
•  09 
.01 

■  02 

•  06 

•  12 

•  05 

•  30 

•  44 

•  19 

•  40 

T 
■  04 

.12 

.07 
.13 

.08 

.09 

.19 
.02 
.33 

.28 
.16 

.10 
.18 
.24 

.29 

.39 

.01 
.02 

SCEOnOOO 

9EI.CICRT0HN 

aiaoi  Hiu.  OAM 

aLUE   HILL                               // 
BOSTON   aa   AlRf^WT           //R 

laTO 
laM 

i.ia 

lalT 
la«« 

T 

aie 

al2 

•  Al 

•  IB 
.12 
.2A 

•oe 

T 

•  14 
.07 
.16 

.11 

T 

T 

T 
T 
.17 

.06 
.42 
.20 
.03 

T           .01 

.02 
.21 

.03 
.09 

■  28 

•  19 

•  12 

•  61 

•  98 

■  40 

•  12 

•  10 

T 
T 

■  01 

■  06 

■  08 

.11 

.07 

.19 
.19 
.11 
.01 

.29 

.06 
.30 
.03 

T 

.08 
.20 
.03 
.02 

M'LSTON 
9R0CKT0N 
OlARLTON    J 
CNATHAH   LTSTA 
OeSTER 

• 
la}6 
la21 
laOl 
laa2 

T 

a02 
•  29 

•  01 
all 

all 

T 

T 

.43 
.08 

.16 

.14 

.06 

■  01 

•  22 
.04 
.24 

.22 

T 

.20 
.27 
.28 

■  14 

•  46 

•  97 

•  93 

•  31 

•  07 

•03      •Ol       ^16 
•01                   •Ol 

.14 

.09 

.09 

p 

.22 

.06 

.26 

• 
.01 

T 

■  23 

T 
.07 

.43 

CMSTERFIELD 
0«ST1«T   HILL 
CLINTON 
CONASSET 
COLOeROOC 

>a72 
laa4 
2a01 

laOa 
laOl 

aOl 

•  29 

•  02 

.58 

.31 

.37 
.18 
.01 

T 
.91 

.38 
.26 
.19 
.08 
.23 

.10 
.06 
.13 

■  22 

■  01 

■  04 

■  21 

■  46 

.15 

.10 

.51 

T 

.63 

.17 

T 
■  03 

.10 
.10 

.12 

.09 

.07 
.02 

.46 
.07 
.29 
.15 
1.21 

.14 

.16 

.09 
.07 

£AST   PEPCERELL 
EAST  aAREMAN 
EOWDTOaN 
•ALL  RIVER 
•ITCXeuRC    2    S 

aa« 

lal2 

*aa« 

■  12 

1.0* 

T 

•  07 

•  09 

•  01 

l^ll 
2^33 

•  02 

.03 

T 
T 

.01 

T 

.16 

.11 

■  31 
.24 

.17 
.34 
.97 

.02      T 
.24 

T 

■  16 

T 
■  15 

T 

.09 
.49 
.37 
.53 
.08 

.30 

.23      T            .10 

.60      .02 

■  09 
■  23 

.10 

.04 

.04 

.70 
.28 

.06 

.09 

T 

.11 

.03 

'RAMINOMAN 

'RAWaIN 

URONED 

PROTON 

■URSVICX 

2.01 

.90 

2a«l 

T 
•  01 

•  03 

•  03 
T 

•  02 

•  02 

.29 

.06 

T 
•  10 

.03 

.02 
.17 
.66 

T 
.02 

.19 
.02 
.20 
.24 
.27 

.01 

T 

■  11 

■  04 

■  10 

■  08 

■  26 

T 

.26 

.38 
.02 
.04 
.09 

■  21 
.23 

.40 
.20 
.19 

■  03 

.09 
.05 
.04 
.01 
.06 

.03 

.03 
.02 

■  85 

.12 

.08 
.41 

.02 

.06 
.01 
.04 
.02 

'UTOnlLLE 
■U1»E««1LL 
■CATH 
hOLTOKE 
■100SAC    TUfMEL 

lalS 

li20 

i.as 

1.12 

laia 

T 

T 

aoa 

T 

T 
aOl 

lalO 

a02 

T 

.02 

T 
T 

T 
.01 

.14 

.28 
.09 

T 

T 

.13 
.19 
.31 
.31 
.37 

all 

■  08 

■  01 

■  24 

■  31 

■  10 

■  04 

T 

.95 

.34 

T 
.09 

.30 
.12 

.48      T 
.17      T 
.29 

■  02 

■  07 

■  02 

.01 

.11 
.03 

.03 

.03 
.20 
■  12 

.09 
.02 
.23 
.11 
■  24 

T 

.11 

.25 

.07 

.22 

HueaARDSTON 
ivAMtIS 
IRMICH 
JEFFERSON 
utlWTVlLLE   OAM 

l.Ta 

lall 

laAO 

P 

i.a« 

aOl 

a»l 

aoa 

la21 
a  07 

.01 

.48 
.02 
T 
.74 

.21 

.29 

.70 
.13 

.22 

.36 
.12 

.25 

aOl 

■  15 

■  22 

■  47 

.07 
■  44 

.76 

■  09 

■  27 

■  09 

.30 

.21      T 
.20 

■  06 

T 

.16 

■  12 

.15 

.01 
.25 

.14 

.02 

• 
.30 

JIE  COCHITUATE 
^•RENCE 

.EXIMTON 
UWELL 

HANSFIELO 

l.Tl 
2.91 
l.M 
1.31 

i.ia 

T 

T 

T 
T 
T 
T 
a03 

aOl 
T 

a09 
a02 

•  lA 

a«l 

.02 
.30 
.02 

a  04 
aOl 
all 

1.54 
.03 

.14 
.30 
.14 

.25 

.02 

.20 
.03 

.16      .04 

■  08 
T 

■  01 

■  22 

■  23 

■  40 

■  38 

■  36 

■  27 

.28      T 

.13                   .04 

.02                   .08 
.01                   .04 
.34      .01 

.11 

.02 

T 

.06 

.24 
.02 
.24 

.03 
.15 

.02 
.02 
.04 
.19 
.04 

alOOLEBOAO 
xIOOLETON 
»ILFO«0 
"ILLBUSY 
••NTA4UE   CITY 

2.20 
2a01 
lall 

aaa 

lall 

T 

aia 

.01 

•  09 

•  08 

.36 
.01 

T 

.09 

.27 

1.05 
.94 

T 

.15 
.23 
.10 
.29 

.22 

all 

■  02 

■  25 

■  09 

■  28 

■  30 
•  28 

T 

.31                   T 
.17      .22 
.38 

.22 

.70 

.05 

.08 

T 

.07 

.15 

T 

.18 
.02 
T 
.28 

T 
.06 

.04 

•OHT  aAOIUSET 

«HTu<XET   aB    AIRPORT        R 

NEa   KOFOftO 

NEaeuRYPORT 

NEa  SALEM 

p 

ea61 
2all 

lall 

laao 

T 

T                        aOA 

aOl 
3al7 
aOl 

•  01 

•  A9 

•  03 

.40 
.10 
.01 

.01 

.03 

.60 

1.09 

.71 
.43 
.27 

.33 

.01       .03 

.16 

.24 

lal2 

a29 

.01       .03 

■  11 

T 

■  92 

■  09 

■  07 

•  22 
1^24 

•  56 

•  39 

•  19 

.02      T 
.12 

■  33 

■  06 

.04 

T 
T 

.06 

T 

T 
T 
.03 

.11 

« 
T 

.03 
.09 

* 
T 

.04 
.11 

<a*TI«IIOtE 
•ELHAM 
i^ELNAM  2 
BEMROKE 
PERU 

la92 
2a02 
2aia 

2aia 

2a09 

T 

•  06 

•  38 

.39 

.17 
.19 

.03 

.79 
.71 

.40 
.06 

.36 

.13 
.20 
.24 

.03      T 
.28 

a  23 

T 
a  08 

■  36 

■  28 

■  29 
T 

■  24 

T 
■  01 

T 
•  02 

■  29 

■  01 

.40      .24 

■  13 

■  18 

■26      T           ■OT 

■  11                   T 

.19 

.06 
.08 
.29 
.02 

.09 
.05 

.29 

.36 

.42 
.49 
.12 

.02 
.02 
.01 
.49 

"ETERSNAM   k    N                             R 

=  ITTSFIELD  as   AIRWWT      R 

PLAINFIELO 

PLYMOUTH 

PRINCETON 

la72 
la»4 
la77 
2a6a 

P 

T 

•ai 

T 

.08 
.80 

.89 

.14 
.99 

.01 
.08 

.23 

.17 
.04 

•  22 

•  04 

•  28 

a  30 

a70 

■  12 

■  13 

■  21 

■  19 

■  19 

•  01 

■  96 

■  32 

.10 
.25 

■  05 
.12 

.09 
.06 

.44 
.09 

.20 
.36 

.10 
.45 
.28 
.90 

.20 
.16 

T 

PROVlNCETOaN    3    r> 
QUAMIN    INTAKE 
ROOCSTER 
ROCWORT    1    ESE 

SALEN   AIR    STATION 

laT* 
2a21 
2aM 
2a02 
2a03 

aOl 

T 

T 

T 
T 

a61 

.A7 
al« 

aaa 

.02 

.03 

T 
.04 

.14 
.72 

.74 
.27 

.79 

T 

.19 

•  25 
T 

•  26 

•  35 

T 

■  26 

■  04 

•  30 

•  14 

•  29 

■  37 

■  39 

.20 
.24 
.02 
.03 

.02 
.10 
.11 

.11 

.08 
.08 

.13 

•  09 

•  49 

•  29 

.41 

.02 
.38 

.14 

.15 
.13 

s>i«aloi 
SE6RE6ANSET 
S«L»JRN£    FALLS 
SOUTHaRIOSE    3    E 
SOUTH  EGREMONT 

2aSl 

lalO 
lall 

2a02 

RECORD  MISSING 

la22 

T 

a  06 
aOA 

.02 
.09 

.07 

.30 

.01 
T 

•  03 

.12 

•  10 

•  27 

all 

■  68 

.90 

■  02 

■  66 

■  41 

.19 

.22 

.07 

.21 

.02 
.09 
.01 

■  14 

•  07 
T 

•  79 

.31 

.12 

.19 

T 
.23 

SPOT  PONO 

SP«IN<FIELO  AUORT 
STERLING 
STOCKBRIDCE 

ia«M»SCOTT 

la»7 
la71 
2a31 
2a61 
1.22 

T 
T 

alO 

T 

.07 

.81 
.21 

.10 

a  40 

T 

.02 

.22 

T 

•  30 
.40 
.31 
.09 
.16 

.09 

.32 

.19 
.19 
.24 

T 

■  02 

■  01 

•  17 

•  39 

.91 
.06 

.47 

.28 

T 

T 

.09 
.03 
.06 
.01 

.16 

■  49 

•  29 

•  02 

•  20 

•  18 

.02 
.17 
.29 
.60 
.16 

.20 

.10 
.18 
.20 
.06 

^AUNTON 
■^ULLY  DAM 
•URNERS    FALLS 
•AlPOLE 
«ALMLE    X    S 

1.32 

1.02 
1.31 

.»g 

2.11 

T                        T 

T 

a02 

T 

•  07 

T 

•  10 

•  It 

•  08 

•  20 

.02 

•  06 

T 

.01 

.06 

T 

.21 

.10 

1.97 
.01 

T 
.19 

T 

.02 
.16 

.02      T 

■  09 

.03 
.02 

■  08 

■  40 

T 

.14 

T 
.41 

■  18 

■  61 

.27 

.29 

T 
T 
.20 

.06 

T 

•  19 

•  11 

T 

•  12 

•  30 

.20 
.23 

.02 
.40 

T 

.02 

.26 

.02 

.40 

■  ARE 
•ARE      2 

•  ASHINtTON   2 
aEBSTER 

"EST  CUNMINGTON 

.71 
1.11 
2.A2 
lall 

laVt 

T 
T 

aOB 

.11 

T 
.02 

.02 

T 
T 
•  09 

.33 
.35 
.31 
.03 

.14 

.03 
.39 
•  41 

■  42 

■  21 

■  01 

.13 

T 

■  41 

■  19 

.13       .01 
.30 

■  03                   T 

■  22 

■  06 

.01 

.08 
.11 

.07 
.17 
•  61 
T 
.08 

.86 

.28 

.10 

.07 

.26 

•ESTFIELO 
"ESTON 
•EST   OTIS 
•ESTOVER   FIELD 
■EST  RUTLAND 

lasa 
laOa 

2a«7 

laoa 
2.a« 

T 
T 

•  07 

T 

•  03 

.04 
.01 

.06 
.83 

T 

.20 
.11 

.39 

.19 

.30 

.29 

■  27 

■  41 
•  17 

■  48 

T 

T 
■  92 

■  21 

■  36 

■  07 

■  21 

■  21 

■  07 

■04      .02       .11 

.30 

T                        .04 

.21 

.09 
.07 

T 
■  20 

.04 
T 

.49 
.03 

.19 
.03 
.32 
.02 
.94 

.16 
.06 
.24 
.06 
.07 

•IHOIENOON 

•OPCESTER  CAA   AIRPORT 

•ORCESTER 

.aa 
i.oe 

l.M 

T 

T 
T 

T 

.01 

T 
.08 

.07 

.01 
al9 

.01 

.12 
.21 

T 

■  01 

■  11 

■  11 

T 

■  06 

■  10 

■  48 

.17 
.02 

.01 
.04 
■  02 

.08 

T 

.01 
.09 
.20 

.19 

T 
.01 

.17 
.17 
.18 

See  Refersoce   Motes   Following  Station    Index 
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Table  3-Continued 

AUGUST 

1956 

Station 

3 

Day  of  month 

12   3 

4   5   6 

7   8 

9 

10  1 

11  I 

12 

13  1 

14  1 

15 

16   17  1 

18 

19 

20 

21 

22  1  23   24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  HAMPSHIRE 

BATH  2  SW 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  0AM          R 

2i06 
3(39 
3i92 

9|00 
liOS 

.24 

.09 

T 

.02 

T 

T 
.43 

T 

•  61 

•  09 

•  02 

•  19 

•  60 

•  22 

•  65 
.05 

.42 
.29 

.18 

.07 

•  02 

•  02 
T 

•  08 

T 

•  10 

•  01 

T 

T 

■  33 
.43 

.26 
.33 

•  49 

T 

.07 

.05 
.15 

.05 
.02 

.11 

•  36 

•  98 

•  09 

.31 

.37 

•  11 

•  06 

•  10 

•  19 

.04 

T 

.32 

.11 

T 
.33 

•  OB 

•  36 

.64 
1.20 
1.46 
1.99 

.23 

BOW  GARV1N5  FALLS 

BRADFORD 

BUCKS  CORNER 

CAMP TON 

CANNON  MOUNTAIN 

•  S3 
li»S 
1.87 
2.45 

.17 

•  33 

•  27 

•  04 

•  03 

•  11 

•  10 

•  24 

•  B8 

.08 
.06 
.20 

•  11 

•  10 

•  11 

•  02 

.18 

.03 

•  91 

•  46 

•  40 
.99 

T 

•  10 

•  12 

.11 

.26 
.42 
.31 

.29 

T 
•  89 

.06 
.09 

.29 

.10 

•  42 

•  09 

•  08 

.21 

.01 

T 

•  01 

T 

•  49 

.02 
.19 
.48 
.84 
1.70 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

•  S7 
1|92 
2i08 
3*94 
liSd 

.10 

T 
.07 

.56 
.06 

•  02 

•  06 

•  12 

•  05 

•  04 

•  05 

•  01 

.23 

•  11 

.07 
•  64 

•  02 

•  03 

•  06 

•  10 

•  OS 

.13 

.03 

T 

.13 

.19 

1.24 

.13 
1.17 
•  12 

•  06 

.46 

.13 

.17 

.04 
.06 

.72   .09 

.19 
.21 

•  22 

T 

•  40 

.63 

T 

•  04 

T 

•  07 

.19 
.09 
.68 
.64 
.12 

DURHAM 

EAST  DEERIN6 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FABYAN 

1.40 
1.06 
<>.03 
S.24 

.09 
.22 

T 

.04   T 

T 

.18 

.02 
.01 

.16 
.27 

•  02 

.02 

.06 
.47 
.83 

.09 
.11 

•  07 

•  19 
.04 
.10 

•  04 

T 

.27 

•  01 
.06 

•  30 
.83 
.60 

.39 

.37 
.19 

.09 

.10        .04 
T          .02 
.14 

.20 
.05   .35 

•  04 

.13 

.34 

.06 

.01 

.67 
.39 

T 

•  43 

•  61 

.42 
.69 
.02 
.78 
1.39 

FIRST  CONN  LAKE 
FIT2WILLIAM  3  SW 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILMANTON 

3.22 

.72 
1.34 
1.67 
1.73 

.04 

T 

.03   T 

•  05 

T 

•  14 

.16 

.01 
.13 
.15 

.63 

T 

.26 

.11 
.03 
.03 
.16 

•  01 

•  23 

.03 
.09 

.38 

.03 
.66 

1.09 
•  42 

.06 
.01 

.03 
.13 

.09 

.22 

.09 
.64 

T 

•  07 

•  06 

•  32 

•  07 

•  07 

•  02 

•  13 

.11 

.47 

T 

•  03 

•  10 

.26 

.14 
.32 
.28 
.21 

GRAFTON 
GREENVILLE 
HANOVER 
JEFFERSON 

KEENE 

1.14 
1.20 
2.22 
3.47 
1.36 

T 
.09 

.07 

•  17 

•  08 

.02 

T 

.18 
T 
.03 

T 
.53 

T 
T 

•  60 

T 

•  11 

.03 
.14 

.21 

T 

T 
•  06 

•  29 

•  44 

•  4« 
.04 

T 
T 

.19 
.02 
.29 

•  02 

.01 
.33 

.12 

.99 

•  12 

•  32 

.06 

•  13 

•  07 

•  07 

•  04 

» 

• 

.20 

•  02 

.07 
.19 
.10 

.49 
.03 
.88 
1.93 
.09 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

1.46 
1.32 
4.13 
1.96 
2.60 

.02 

T 

T 

T     .03 

•  16 

•  21 

.21 

.13 
.02 
.02 
.06 
.33 

.02 

.12 

.03 

T 

.12 

•  02 

T 
■  10 

•  01 

.02 
.03 

T 

•  oa 

.03 

.70 
.20 
.93 

.23 
.18 

T 
.46 

T 
•  49 

.26 
.22 

.12 

•  43 

•  24 

•  19 

.09 
.04 

.72 

•  08 

T 

•  04 

•  02 

•  09 

.07 

.13 

•  01 

•  33 

•  02 

.09 

1.41 
.86 
.87 

MAC  DOWELL  DAM 
MANCHESTER 
MARLOW 

MASSABE5IC  LAKE 
MERIOEN 

1.73 
2.49 
1.41 
2.85 
1.47 

.07 
.20 

T 

.38 
.08 

T 

.02 

.10 

.09 

.07 

T 

•  11 
.04 

•  90 

•  03 

•  04 

.11 

T 

.16 

.16 

.05 

•  93 

T 

1.99 
.13 

.06 
.02 
.19 
.02 
.48 

.09 

T 

•  33 

•  15 

.30 

T 

.46 

.oa 

.38 

•  01 

•  10 

•  05 

.04 
.20 

•  03 

T 

•  04 

T 

.16 
.66 
.20 
.99 
.13 

MILAN  7  N 

MILFORD 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

NASHUA  3  N 

NEWPORT 

4.06 
1.33 

10.54 
1.11 
2.10 

.03 
.23 

.11 

.03 
•  06 

.16 

.17 
.05 

.40 
.18 

.65 
T 
1.49 
.02 
.06 

.61 

.05 

•  20 

•  34 

.08 
.12 
.08 
.09 
.02 

.30 

.28 
.01 
•  03 

.64 
.01 
•  96 

1.14 

.02 

T 

T 

•  10 

•  15 

.22 

.31 
.32 

.34 

.94 

T 

.03 

•  01 

•  06 

•  03 

•  67 

.29 

.92 
.34 

•  23 

•  03 
1^49 

•  07 

•  09 

1.12 
.09 

2.71 
.02 
.40 

NORTH  CHICHESTER 
NORTH  STRATFORD 
NORTHWOOO 
PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 

1.23 
3.91 
1.55 
1.79 
4.22 

.04 

.03 

T 

.05 

T 

T     T 

.04 

T 
.05 

T 

.12 

.01 
.70 

.40 
.14 

•  08 

.63 

.70 
.06 

•  04 

.05 
.03 
.10 
.12 
.03 

.10 

T 

•  02 

.32 

T 

.33 

•  07 

•  77 
T 

•  02 

•  30 

T 
T 

.01 

•  20 

•  18 

•  10 

.63 

.21 

.10 
.02 

T 

•  04 

•  39 

•  04 

•  92 

T 
•  12 

•  09 

.16 

T 

.26 

T 
.29 

T 

•  13 

•  02 

•  30 

■  83 
.97 
.93 

1.73 

PLYMOUTH  I  WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURY 
SOUTH  LYNDE60R0 
SOUTH  WEARE  1  S£ 

1.00 
1.44 
1.48 

.64 

RECORD  MISSING 

.13 

•02   .01 

.02 

•  OS 

•  03 

•  08 

•  01 

T 

•  09 

.03 
.15 

.19 

•  04 

T 
•  10 

•  29 

•  03 
1^17 

•  03 

T 

•  23 

.24 

.19 

•  09 

.20 

•  08 

•  08 

•  02 

.39 
.56 

.18 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH 

TROY 

WALPOLE  2 

WEST  HENNIKER 

1.16 
1.52 

1.27 
.95 

.01 

.07 

.23   .09 

•  05 

T 

•  02 

•  oa 

•  02 

•  14 

T 

•  13 

•  02 

•  02 

T 

•  62 

•  10 

.29 

.16 
.20 

.13 

•  04 

T 

T 

•  06 

•  09 
.07 

.20 
.11 

.03 

.06 
.02 

.48 
.07 

.10 
.33 

T 

.09 
.25 

.09 
.06 
.02 

•  03 

•  03 

•  19 

•  06 

T 

.15 
.62 

.27 
.18 

WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
WILMOT 
WINDHAM 

1.33 
1.58 
3.42 
1.64 
1.53 

T 

.04 
.18 

T 

•  03 

T 
•  03 

.09 
.03 
.22 

T 
T 

•  09 

•  09 

•  90 

•  10 

.02 

T 
•  60 

.03 

T 

.11 

.02 
.18 

•  04 

T 

•  02 

.20 
.32 

.17 
1.16 
.05 

.01 
.09 

T 
•  24 

.39 

.21 

.09 
.28 

.10 

•  11 

•  09 

.12 
.29 

.40 

•  04 

•  03 

•  08 

•  13 

.02 

T 

•  01 

T 

•  03 

•  09 

.29 

1.44 
.06 
.24 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 

1.44 
3.74 
4.69 

T 

T 

.02 

T 

•  21 

•  57 

.09 
.37 
.22 

•  48 

T 
.03 

T 

•  19 

•  17 

.48 
.40 
.33 

.03 

.17 
.22 

.03 

.03 
.04 

•  09 

•  99 

.27 

•  01 

•  07 

•  38 

.17 

.35 

T 
•  92 

.10 

.44 
1.32 
1.56 

RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

.90 
1.63 
1.95 
1.07 

.91 

.11 

•13   •Ol 
•03   ^49 
T     T 

•  09 

T 
T 

•  18 
.55 

.03 

•  15 

•  01 

T 

•  03 

■  04 

T 
•  03 

T 
T 

.06 
T 

.06 
.02 

.35 

1.05 
.63 
.77 
.51 

.30 
.09 

•  10 

•  02 

•  21 

•  07 

•  21 

T 

.01 
T 

.02 

.09 
.09 

T 

T 

WOONSOCKET 

1.09 

•  26 

.03 

.09 

.37 

.23 

.11 

VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2    NW 
BETHEL 
BLOOMFIELD 

2.22 
1.62 
1.46 
1.13 
4.28 

.07 

T 
.07 

T 

•  30 

•  17 

•  04 

•  12 

•  03 

•  29 

•  09 

T 

.07 

.04 

•  12 

•  13 

.11 
.22 

T 

T 

•  56 

T 

•  27 

•  31 

•  23 

•  48 

•  41 

•  96 

.01 
.04 
.14 

.22 

.19 

•  13 
T 

•  17 

•  10 

•  69 

.09 
.06 
.03 

•  19 

•  07 

•  19 

T 
.20 

T 

.03 

.49 

.02 
.17 
.04 
.06 

.86 
.25 

T 

.41 

.65 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

2.00 
3.27 

2.01 
2.11 
2.17 

T 
.04 

T 

.03 
.06 

T 

.02 

.01   T 

•  01   T 

•06  •oe 

•  17 

•  24 

•  43 

•  43 
T 

•  06 
.02 

T 
.25 

.03 
.03 

.12 
.03 

.01 

•  01 

.12 
.02 

T 

•  03 

•  01 
T     •lO 

T 

•  IB 

.01 
.08 

•  03 

•  26 

•  66 

•  30 

•  40 

.03 

.19 

.08 
.02 

.06 
.06 

•  17 

.05 

.15 

T 

.99 

.40 
T 

.32 
.33 

•  27 

•  04 

T 

•  02 

•  14 

•  16 

.03 
.32 

.17 
•  90 
.01 

.24 

.14 
.01 
.11 

.16 
.32 
.60 
1.14 
.49 

CORNWALL 
DANVILLE 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 

2.28 
3.47 
2.56 
2.90 
2.93 

.08 

T 

•  21 

.03 
•  09 

.11 
.20 

.21 

.51 

.31 
•  28 

.20 

.16 
.12 

•  19 

•  01 

•  04 

T 

•  03 

•  09 

•  08 

.04 

•  38 

•  20 
1^20 

•  39 

•  11 

.42 

.09 

.18 

•  01 

.33 

.16 
.42 
.04 
.30 

.29 

•  06 

•  41 

•  49 

•  03 

.07 
.29 

.04 

.01 
.49 

.81 
.24 
.05 
.09 
.26 

.52 
.99 

.55 
1.38 
.07 

ESSEX  JUNCTION 
GILMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
LEMINGTON 
MANCHESTER  CENTER 

2.37 
4.22 

1.45 
4.11 
3.67 

■  25 

T 

T 

.03 

T 

•  16 

•  34 

•  10 
•24   •IS 

.22 

.34 
.62 
.18 
.45 

T 

•  03 

•  16 

•  03 

.17 
.04 

T 

•  04 

•  02 

•  16 

•  14 

■  la 

•  02 

•  02 

.21 

•  60 

•  32 

•  38 

•  96 
1^72 

T 
.48 

•  14 

•  07 

.03 

.06 
.38 

.40 

.26 

.44 

T 

.14 

•  01 

•  02 

•  17 

•  18 

•  16 

•  21 

.02 
.09 

.16 

.16 

.02 
.07 
.68 

.03 
1.34 

T 

.07 

.22 
.93 

.23 

.38 

.40 

MARSHFIELD 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

3.03 
.94 
2.71 
2.56 
4.19 

T 

T    T 

T 

•  42 
•  09 

.03 

.15 
.01 
.17 
.11 
.09 

•  39 

•  28 

•  19 

.02 

T 

.01 

•  90 

•  04 

T 
•  27 

•  03 

T 

•  01 

T 

1^28 

.21 
.33 

•  99 

•  13 

•  34 

•  49 

•  02 

.19 
.03 

•  11 

•  01 

.06 
.01 
.09 
.08 
.23 

.09 
.24 
.12 

•  07 

•  33 

T 

•  06 

T 

.11 

.07 
.09 

.02 
.13 
.01 
.04 
.96 

.64 
.19 
1.26 
.64 
.99 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 

4.43 
3.31 
2.21 
2.85 
2.39 

.11 
.02 

.01 

.10 

.09 

•  07 
•  15 

T 

•  03 

.81 
.78 
.05 

.23 

•  17 
T 

•  03 

•  07 

.81 
.07 
.15 

.13 

•  04 

•  10 
T 

T 

•  12 

•  06 

•  01 

•  09 
•  20 

T 

.10 

.31 
.29 

•  73 

•  02 

•  29 

1^29 

•  94 

.09 

•  08 

•  16 

.30 
.17 
.20 
.41 
.08 

.08 
.29 

•  44 

•  34 

•  12 

•  02 

•  05 

.08 

.06 

.01 

.11 
.80 

.08 
.40 
.19 
.09 
.04 

.59 

.09 
1.20 
.54 
.37 

RANDOLPH 
RANDOLPH  CENTER 
READING  HILL 
REAOSBORO  1  SSE 

2.24 
1.30 

2.01 
1.39 

T 

.01 
.01 

.04 
.01 
.10 
.01 

•  11 

•  29 

•  29 

■  10 

T 

T 

• 

•  20 
.31 
.09 

T 

.30 

•  34 

•  23 

.69 

.30 

.01 

.08 

.03 
•  02 

.04 

.73 
.13 

.78 
.79 
.96 
.19 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

1 

Day  of  month 

e2 

1    {    2    1    3 

4    {    5        6 

7    1    8    1    9 

H 

"1 

12 

13   1    14       15 

16       17   1    18 

19 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MOCSTED 

i<>i 

T 

T 

.33 

•sa 

•  07 

.99    . 

■uTuue 

.» 

T 

.02 

.01 

.03      .OA 

.OS 

.11 

•  0> 

.09 

.03 

.03 

.10    . 

tT  *LS»11S   *f 

2.«> 

.00 

.20 

.♦• 

.06 

•  IS 

.23 

•  lA 

.61 

.18 

.10 

.27 

.36    . 

SAINT   JOHNSatlXr 

•  •lA 

.00      T 

.AO 

■  20 

.07 

•  10 

T 

.A« 

•  A« 

.06 

.09 

.02 

T 

.02 

.09 

1.16    . 

SALISBUDV 

lllO 

.01 

.03 

.22 

.31 

.30 

.02 

.Al    . 

SKARSBURG  MOUNTAIN 

2i2« 

.03 

•  lA 

.09      .26 

.97 

.23 

.10 

.09 

.26 

.12    . 

SCARSBURG   STATION 

liM 

.U 

T 

.00 

.03       .19 

.A9 

.02 

.21 

.02 

.10 

■  02 

.29 

.08    . 

SOMERSET 

2|3S 

.07 

.01 

.17      .2A 

•  M 

1.02 

.03 

.29 

.10 

.07 

.03 

.lA    . 

SOUTH   LOMOONOERRV 

2i«2 

.19 

.OA 

2.10 

.13 

.08 

.06 

.06 

.06 

.10    . 

SOUTH   NEWBURY 

2.77 

•  OA 

.2> 

.13 

•  OA 

.32 

.AO 

.10 

.06 

.21 

•  11 

1.10   . 

smiMtriEU) 

RECORD  MISSING 

. 

TOUNSHENO 

RECOW)  MISSIN6 

. 

llOl 

.19 

.12 

.19 

.30 

•  03 

T 

.26    . 

VERMOM 

iBl 

.07 

T           .lA 

•  10 

•  12 

.12 

.03 

.17 

.08    . 

•AITSFIELO    I    S 

2.7S 

.20 

.03 

.13 

.2A 

•  OA 

•  69 

.20 

.00 

.30 

•  OA 

.OA 

.87    . 

HA«OSB0«O 

iisa 

T 

.08      .22 

.06 

.71 

.05 

.16 

.OA 

.06 

.26 

.20    . 

KATERBUKY 

s.oe 

T 

.23 

.19 

.71 

•  22 

.96 

.10 

.A7 

.02 

.06 

.02 

.A6    . 

KtST  euKE 

2.9> 

•  01 

.02 

.22 

.11 

.07 

.05      .09 

.07 

.61 

.01 

.20 

.17 

.02 

.20 

.08 

.30 

.01 

.69    . 

lieST  HARTFOiiD 

Ills 

.19 

.OA 

.16 

T 

.18 

T 

.20 

.OA 

T 

.36    . 

•EST   TOPSHAN 

1.70 

.20 

.29 

.A9 

.80    . 

MtlTE   RIVER   JUNCTION    IN 

1.S2 

.06 

.06 

•  02 

.32 

.02 

T 

.37 

.05 

.2A 

.10 

T 

.26    . 

mlTINGMAN   }    M 

1.29 

.02 

•20      ^23 

.06 

T 

.19 

T 

.30 

.08 

.19    . 

■I  LOCI) 

1.A4 

•  OS 

.07 

.02 

.3A 

.02 

•  39 

.10 

.19 

.06 

T 

.29    . 

MOOSTOCK   3    ENE 

2.38 

.1« 

.09 

.01      .01 

.26 

.28 

.30 

T 

.03 

1.28    . 
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DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
AUGUST  1956 

Table  S 

Day 

Of  Month 

1 

StaHon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

< 

CONNECTICUT 

BRIDSePORT  MB  AP 

MAX 

MIN 

83 
6-<. 

76 

63 

7« 

64 

84 
58 

78 
64 

72 
66 

81 
66 

87 
60 

87 
63 

86 

68 

85 
69 

86 
65 

7S 
64 

85 
67 

86 
62 

86 
64 

87 
66 

93 
66 

90 
73 

73 
63 

66 

58 

72 
59 

71 

57 

79 
61 

77 

51 

79 
65 

31 
64 

89 
66 

87 
67 

72 
62 

81 
66 

Sltl 
62  aS 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

78 
59 

76 

56 

76 
41 

SI 
48 

79 
63 

76 
61 

77 
64 

84 
60 

87 
66 

85 

68 

84 
66 

84 
66 

79 
55 

82 
64 

84 
54 

83 
53 

se 

58 

89 

58 

89 
72 

80 
62 

63 

64 

70 
69 

72 
46 

73 
58 

74 
43 

77 
46 

78 

57 

89 
62 

84 
61 

77 
63 

76 
62 

79.5 
9«a8 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

80 

75 
55 

76 
50 

82 
5« 

76 
69 

71 
61 

75 
60 

80 
61 

86 
68 

87 
62 

85 
58 

84 
62 

74 
59 

71 
57 

84 
59 

85 
56 

90 
64 

86 
64 

85 
64 

77 
59 

65 
54 

77 
54 

69 
53 

72 
60 

73 

56 

75 
49 

76 
57 

84 
59 

82 

61 

76 
59 

72 
60 

78.3 
98.0 

OANBURy 

MAX 

MIN 

82 
60 

75 

60 

76 
45 

82 

48 

7» 
66 

77 
62 

82 
62 

86 
52 

89 
66 

87 
67 

84 
60 

84 
67 

78 
56 

82 
64 

86 
56 

86 
55 

90 
68 

92 
60 

87 
69 

78 
62 

66 
54 

75 

54 

73 

48 

76 

54 

76 
42 

78 
46 

81 
57 

86 
59 

86 

60 

79 
99 

79 
63 

81.0 
56.8 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

82 
65 

77 

60 

77 

40 

85 
45 

83 

60 

77 
57 

84 
61 

86 
50 

89 
51 

89 
67 

86 

54 

84 
57 

81 
57 

84 
65 

84 

51 

87 

61 

91 
57 

92 
66 

86 
68 

80 
60 

70 
57 

78 
56 

76 

55 

73 
55 

76 

42 

78 
43 

80 
50 

89 
59 

85 
58 

76 
59 

77 
64 

81.9 
91.6 

HARTFORD  BRA  I  HARD  FLD 

MAX 
MIN 

S3 
62 

76 
52 

78 
48 

8S 
S3 

80 
57 

76 

65 

82 
65 

84 
59 

92 

se 

89 
66 

87 
60 

89 
62 

79 
99 

89 
60 

SS 
58 

87 
54 

91 
61 

92 
59 

86 
66 

76 
59 

62 
56 

72 
66 

72 

50 

74 
52 

76 

44 

78 

53 

80 
57 

88 
62 

87 
61 

65 
59 

72 
62 

80.7 
97.9 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

82 
62 

77 
5A 

78 
46 

84 

61 

82 
56 

78 
62 

83 
63 

87 
69 

90 
59 

S9 
65 

87 

69 

84 
61 

81 
58 

89 
61 

86 
56 

88 
56 

91 
61 

93 

60 

87 
67 

74 
61 

66 
57 

74 
56 

75 
51 

76 
57 

76 
48 

30 
49 

82 
56 

88 
63 

86 
62 

.  64 
60 

68 
62 

81.3 
97.9 

KENT 

MAX 
MIN 

82 
69 

78 
55 

78 

44 

84 
47 

81 
54 

77 

61 

83 
60 

87 
63 

90 
55 

86 
67 

SS 
57 

84 
97 

79 
67 

84 
69 

87 

54 

88 

54 

93 
59 

91 
59 

86 
70 

82 
61 

68 
54 

70 
60 

68 

60 

11 

76 

44 

79 
46 

70 
56 

84 
69 

86 
61 

80 
61 

76 
64 

81.5 
97.0 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

82 

57 

80 
52 

78 

40 

84 
45 

82 
49 

78 

67 

79 
66 

85 
64 

88 

64 

88 
62 

86 
66 

S6 
93 

82 
63 

84 
64 

86 
SO 

86 

60 

90 
54 

93 
56 

88 

73 

83 
62 

71 
56 

72 
62 

75 
48 

75 
60 

75 

40 

79 
44 

81 
63 

88 
69 

86 
69 

82 
68 

79 
62 

82.2 
96.0 

MIDDLETOWN  WB 

MAX 
MIN 

83 
62 

77 
51 

79 
47 

84 
62 

79 
57 

78 
66 

SI 
66 

86 
61 

90 
59 

89 
63 

86 

68 

89 
61 

80 
68 

89 
62 

87 
57 

87 
58 

91 
63 

93 
61 

39 
71 

76 

60 

64 
55 

71 
56 

73 
53 

76 
51 

77 
47 

80 
52 

81 
59 

88 
61 

88 
62 

70 
61 

78 
64 

81.6 
96.9 

MIDDLETOWN  *  W 

MAX 
MIN 

80 
6* 

84 
69 

SO 
46 

77 
54 

82 
62 

78 
62 

74 
64 

78 

60 

84 
62 

89 
72 

88 
63 

86 
64 

86 

60 

82 
66 

83 
64 

87 
56 

86 
64 

89 
62 

90 
73 

87 
63 

76 

56 

70 
56 

72 
50 

71 
56 

74 
49 

76 
67 

78 
60 

81 
66 

86 

64 

89 
60 

72 
64 

80  .« 
60.6 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

82 
62 

76 

60 

79 
48 

84 

61 

80 
57 

74 
63 

80 
65 

86 
60 

90 
59 

88 
67 

89 
69 

89 

59 

79 
61 

84 
69 

88 
57 

86 
69 

39 
62 

92 

60 

38 

72 

79 
63 

67 
56 

72 

53 

72 
50 

77 
54 

77 
49 

80 

49 

86 

58 

88 
60 

87 
64 

76 
69 

76 
64 

81.7 
98.9 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
66 

77 
58 

79 
54 

78 
53 

77 
60 

73 
66 

81 
66 

87 
61 

83 
63 

81 
69 

81 
61 

85 
61 

77 
63 

84 
66 

81 
59 

83 
60 

S3 
63 

90 
65 

89 
72 

72 
60 

64 

66 

71 
56 

71 
53 

78 

64 

73 

48 

76 
52 

77 
62 

87 
66 

80 
67 

68 
61 

79 
6« 

78.9 
60.8 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
MIN 

72 
56 

76 
52 

72 
44 

72 

48 

77 
55 

78 
66 

71 
61 

78 
53 

80 
66 

84 
66 

82 
61 

80 
58 

78 
63 

76 
62 

79 
53 

78 
52 

81 
59 

86 
69 

86 
65 

78 
57 

70 

54 

62 
54 

70 
53 

70 
63 

69 

43 

70 
49 

73 
51 

75 
95 

81 
69 

79 
96 

62 
96 

79 1« 
99.1 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 

MIN 

78 
63 

84 
66 

78 
52 

79 

54 

84 
59 

76 

63 

71 
64 

82 
68 

87 
69 

90 
71 

89 
61 

86 
66 

77 
62 

78 
69 

83 
62 

88 
60 

85 
62 

82 
62 

86 

68 

34 
64 

72 
56 

67 

55 

74 
51 

73 
57 

79 

48 

77 
49 

30 
60 

83 
62 

88 
65 

85 
62 

72 
63 

80.9 
60.1 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 
MIN 

80 
62 

86 
58 

79 
49 

80 
53 

85 
57 

81 
62 

81 
66 

81 
63 

SS 
59 

90 
70 

88 
60 

88 
60 

SS 

58 

82 
69 

83 

S9 

88 
58 

88 

60 

91 
61 

93 

75 

90 
65 

87 
67 

74 
52 

74 
48 

77 

47 

77 
46 

78 

44 

79 

54 

S3 

66 

90 
63 

86 
61 

74 
62 

83.4 
98.8 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

82 
57 

77 
52 

79 
41 

84 
47 

82 

48 

77 

54 

79 
66 

87 
61 

90 
54 

89 
66 

86 
59 

87 

54 

82 
92 

89 
61 

89 
50 

88 
60 

90 
55 

92 
66 

33 
70 

78 

61 

64 
65 

74 
64 

74 
48 

74 
52 

76 

39 

30 
47 

32 
53 

38 
56 

86 
56 

68 
57 

68 
61 

81.6 
64.5 

SALISBURY 

MAX 

MIN 

78 
55 

75 
56 

74 
43 

81 
62 

79 
55 

71 
67 

79 

61 

84 
64 

86 
57 

84 
68 

81 
56 

80 
57 

77 
93 

82 
63 

83 
59 

84 
53 

89 

61 

89 
59 

82 
67 

77 
56 

65 
55 

72 
52 

71 
56 

73 
54 

74 
46 

77 
46 

78 
62 

84 
67 

82 

60 

76 
68 

73 
61 

78.7 
94.7 

SHEPAU6  DAM 

MAX 

MIN 

77 
59 

77 
65 

72 

45 

76 
51 

77 
53 

76 

60 

74 
61 

79 
54 

81 
50 

83 
66 

80 
59 

S3 
58 

80 
66 

76 
63 

79 
56 

80 
54 

85 
59 

89 

60 

86 
70 

83 

61 

72 
57 

69 
66 

70 

54 

71 
56 

71 
45 

70 
47 

76 
55 

78 
59 

81 
60 

79 
69 

71 
61 

77.3 
97.0 

STAMFORD  i    N 

MAX 
MIN 

82 
59 

81 
63 

78 
47 

83 
49 

80 
66 

73 

64 

79 
61 

85 
53 

88 
55 

87 
64 

89 
67 

84 
57 

80 
58 

S3 
60 

66 
59 

84 
56 

86 
56 

91 
59 

86 
68 

33 
60 

68 
66 

71 
64 

72 
48 

76 
55 

75 
45 

78 
46 

79 
46 

86 
5« 

82 
63 

82 
62 

78 
69 

81.0 
96.8 

STORRS 

MAX 
MIN 

77 
57 

72 
66 

74 
50 

80 
57 

77 
55 

76 
59 

74 
62 

82 
60 

86 
62 

84 
67 

82 
64 

S3 

69 

78 
67 

80 
63 

82 
61 

82 
56 

87 
59 

88 
63 

84 
69 

72 
60 

61 

54 

68 

52 

72 

48 

72 
56 

74 
61 

74 
52 

78 
57 

84 
62 

81 
58 

67 
56 

73 
99 

77.6 
98.1 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

80 
57 

77 
69 

79 
54 

80 
46 

79 

54 

73 
62 

80 
64 

8S 

61 

84 
54 

84 
62 

82 
54 

83 
66 

80 
68 

84 
66 

S3 
53 

82 

57 

84 
58 

89 
57 

88 

75 

35 
60 

11 

70 

49 

69 
45 

76 
66 

73 

40 

77 
48 

78 
59 

84 
61 

S3 
60 

80 
61 

78 
64 

79.S 
6«t9 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

80 
60 

80 
66 

80 
46 

79 
66 

80 
56 

79 

60 

78 
65 

82 

55 

S3 
66 

84 
59 

8« 

68 

82 

67 

82 
66 

82 
64 

82 

54 

84 
44 

88 
58 

89 
60 

88 
72 

86 
62 

72 
56 

72 

68 

74 
52 

73 
53 

73 
47 

74 
48 

76 
56 

82 
56 

81 
57 

85 
69 

80.9 
96.9 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

77 
55 

72 

60 

76 
60 

80 
54 

82 

54 

80 

54 

80 
59 

77 
60 

86 
68 

S3 
62 

84 
61 

81 
61 

81 
56 

82 

58 

80 

67 

87 
46 

88 

66 

S8 
57 

82 
56 

74 
60 

59 
61 

72 

51 

70 

51 

67 

53 

76 

50 

69 

50 

73 
43 

73 
57 

65 
61 

59 

44 

97 
61 

76.1 
93.3 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

78 
57 

76 
49 

77 
49 

81 
53 

81 
50 

81 
56 

80 
60 

74 
60 

86 
56 

76 

61 

83 
62 

80 
61 

78 

95 

82 
60 

81 
95 

80 
48 

87 
58 

90 
60 

S3 
59 

72 

51 

66 

66 

74 
62 

70 
51 

65 

53 

73 

48 

70 
52 

72 
47 

77 
56 

66 

48 

66 

41 

57 
51 

76.1 
94.0 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

76 
55 

72 

50 

73 
53 

76 
52 

76 

50 

76 
64 

74 
57 

71 
63 

84 
58 

79 
66 

80 
67 

79 
63 

77 
59 

73 
56 

79 
52 

75 
46 

80 
52 

83 
56 

81 
66 

70 
51 

66 
62 

66 
52 

66 
42 

67 
64 

71 
53 

72 
59 

67 
51 

78 
48 

74 
53 

71 
41 

69 
50 

73.8 
93.2 

BELFAST 

MAX 
MIN 

81 
5A 

76 

49 

78 

50 

83 

51 

78 

49 

78 
54 

77 
67 

74 
62 

80 
55 

74 
69 

85 
58 

82 
61 

81 
54 

83 
57 

81 
62 

85 
44 

82 

50 

86 
52 

89 
64 

76 
49 

63 
66 

70 
54 

67 

47 

80 

56 

76 
47 

76 

54 

70 
48 

80 
56 

68 
93 

61 

40 

56 
52 

76.6 
63.3 

BRIDGTON  1  NNW 

MAX 

MIN 

79 
54 

73 
49 

76 
47 

81 
60 

84 
55 

82 
64 

77 
58 

81 
61 

88 
58 

85 
62 

86 
63 

84 
62 

82 
53 

86 
60 

81 
60 

82 

47 

91 
52 

89 
60 

82 
67 

75 
51 

71 
48 

71 
49 

72 
63 

73 
52 

76 
45 

72 
53 

76 

50 

82 
58 

74 
56 

64 
60 

55 
53 

78.3 
94. S 

BRUNSWICK 

MAX 

MIN 

78 
56 

73 
53 

75 

50 

80 
54 

80 
65 

76 
56 

77 
61 

77 
64 

81 
68 

81 
64 

83 
62 

80 
62 

78 
57 

83 
61 

80 
61 

76 
49 

82 

57 

85 
61 

82 
60 

72 
53 

61 
55 

66 

54 

68 
68 

68 
56 

71 
48 

74 
55 

69 

54 

SO 
60 

72 
62 

59 
60 

96 
92 

74.9 
96  •« 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
^^9 

67 
46 

64 
44 

70 
50 

76 

46 

78 

51 

82 
52 

78 
58 

79 
55 

62 

59 

79 
57 

74 
55 

73 
49 

70 
54 

67 

46 

74 
39 

79 
55 

82 
57 

67 
46 

66 

41 

61 

43 

69 

42 

69 

48 

60 
46 

66 

43 

66 

46 

63 

41 

68 

44 

60 
40 

64 
35 

71 
49 

69 18 
47.7 

CORINNA 

MAX 
MIN 

76 
52 

73 

41 

74 
40 

80 
46 

81 
43 

81 
46 

80 
58 

74 
57 

84 
60 

77 
60 

84 
59 

80 
60 

80 
46 

82 
98 

79 
66 

78 
37 

79 
62 

87 
54 

82 
66 

75 
40 

66 

40 

74 
41 

70 
49 

68 

60 

73 
43 

70 
48 

74 
39 

79 
60 

73 
46 

70 
33 

98 
48 

76.0 
4«.« 

EASTPORT 

MAX 

MIN 

75 
',9 

71 
49 

74 
47 

71 
52 

74 

48 

66 

64 

72 
S3 

68 
66 

78 
68 

61 

61 

79 
63 

78 
95 

76 
52 

60 
90 

80 
51 

71 
43 

65 

49 

72 
54 

75 
54 

68 

49 

59 
48 

69 
46 

67 
44 

62 

49 

71 
47 

70 
63 

66 

47 

78 
61 

64 
47 

66 

43 

95 

49 

69.7 
90.0 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

73 
50 

70 
47 

72 
46 

76 

47 

80 
44 

80 

48 

78 
53 

79 
67 

S3 
62 

73 
39 

80 
58 

77 
99 

79 

48 

78 
57 

79 
98 

75 
39 

89 
52 

84 

63 

70 
50 

80 
48 

70 
40 

68 

50 

69 
50 

70 

41 

69 
60 

70 
42 

72 
52 

64 
46 

63 
34 

99 

49 

73.4 
49.0 

EAST  WINTHROP 

MAX 
MIN 

77 
52 

74 
48 

74 
48 

80 
47 

81 

48 

77 
52 

79 
63 

77 
61 

83 
65 

82 
63 

82 
60 

81 
60 

78 
94 

81 
61 

SO 
96 

79 

44 

85 
63 

87 
67 

83 
68 

76 
48 

71 

54 

69 

69 

67 

68 
56 

74 
43 

72 
46 

73 
48 

78 
58 

76 
92 

6» 

42 

98 
91 

76.4 
93.3 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

75 
56 

72 

41 

75 
40 

80 

41 

77 

45 

82 
52 

79 
64 

81 
57 

86 

54 

80 
69 

63 
58 

81 
67 

81 

44 

81 
99 

77 
52 

79 
37 

89 
51 

88 
54 

82 
54 

73 
47 

69 

49 

73 

44 

72 

53 

67 

64 

76 
39 

68 
42 

76 
39 

77 
53 

70 
49 

59 

38 

99 

91 

76.2 
49.0 

FORT  KENT 

MAX 
MIN 

71 
50 

78 
40 

68 
43 

74 
44 

81 
42 

86 
42 

88 

50 

84 
55 

84 
62 

83 

60 

80 
60 

82 
59 

80 
49 

76 
60 

77 
46 

75 
36 

75 
51 

86 
52 

83 
61 

69 
37 

67 
39 

71 
40 

71 
43 

68 
52 

70 
42 

71 
41 

68 

40 

69 

40 

63 
37 

68 
35 

69 
42 

75.3 
49.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
AUGUST    1956 


Tgbto  S   Continued 

Slation 


Do;  Ol  Month 


GARDINER 

^REENVILLE 

HlRAH    2    S 

HOULTON   CAA   AP 

HOULTON    1    NE 

JACU4AN 

JONESBORO 

L£»1ST0N 

LONC    FALLS    0AM 

MAO  I  SON 

HILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MILLINOCKET  DAM 

OLD  TOHN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  MB  AIRPORT 

PRENTISS 

PRESOUE    ISLE 

RIPOGENUS   DAM 

ROCUJkNO 

RUMFOOO    3    SM 

RWMFORO    1    SSE 

SANFORO    2    NNW 

UNITY 

■EST    BUXTON    2    NN» 

HtNSLOII 

WWOLANO 

MASSACHUSETTS 
A0AM5 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  MILL 

BOSTON  KB  AIRPORT 

BROCKTON 

CHARLTON  2 

CHESTNUT  MILL 


MAX 
MIN 


MAX 
MtN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX  I 
MIN 


MIN 

MAX 
MIN 


MAX  ! 
MIN  I 


MAX 

MIN  I 


78  T« 

S3  SB 

71  68 
AS  «A 

78  7* 

kS  <>6 

72  M 

51  Al 

73  66 

52  AS 

6A  68 

A3  Al 

76  76 

51  46 

7fl  72 

SS  S3 

70  69 

AS  AA 

76  7A 
A9  Al 

78  72 

♦7  45 

73  69 

51  AS 

73  70 

A9  A3 

77  73 

53  A7 

78  71 

52  A6 


81   76 
S7   S6 


70 

AO 


85  63 

A7  AS 

77  7A 

AO  Al 

a3  SA 

AS  50 

71  79 

*7  AO 

71  79 

52  A5 

7A  73 

AS  53 

73  76 

A7  A9 

81  80 

5A  56 

70  76 

Al  A3 

80  79 

Al  A6 

SO  79 

A6  5A 

75  76 

50  A6 

75  76 

A6  Al 

79  70 

AS  AS 

79  83 

A6  A7 


79 
60 


MAX 
MtN 


81   76   77 
50   53   A6 


MAX 
MIN 

7A 
55 

72 
52 

70 
50 

MAX 
MIN 

69 
SO 

66 
A3 

66 

A3 

MAX 
MIN 

68 

51 

71 
AA 

67 
AA 

MAX 
MIN 

80 
53 

75 
SA 

76 

AS 

MAX 
MIN 

73 
SO 

69 

A3 

72 

Al 

79  '  81 
51   57 


77   79 
A6  AS 


80   77 
52   67 


79   80 
5A   55 


75   78 
56   5A 


75   7A 
SA   SA 


79  80 
55   61 


75   76 
A9   52 


60   79 
50   5A 


80   79 
55   58 


79  81 
5A   55 


83   8A 

A9   50 


82   81 
53   59 


81   82 
50  57 


76   77 

58  61 


79   79 
50  61 


80   80   60 
56   55   56 


IS  I  16 


77   81 

60   SA   52 


79   S3   76 
52   50   58 


82   86   85 
59   5A   61 


76   81 
57   51 


80  80  72 
57   52   59 


76   79 

A9   SA 


77   72   8A 
56   58   55 


80   85   85 
63   60   63 


75   78   80 
53   53   5A 


79   82   82 

56   5A   61 


76   87   72 
5A   60   56 


76   86 
56   53 


79   85 
A9   A9 


76   65 
60   55 


57   S3  I  61 


80   79   88 
63   62   6A 


63   81   86 
59   56   6A 


80   62   80 
56   51   50 


71   77   80   81   79   80   78 
A2   A3   51   SA   59   51   58 


69   7A   71   76 
48   46   52   55 


79   76 
57   59 


82   60 
48   A9 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


78   72   75 
50   Al   39 


80   80   80 
A7  A8  A8 


80  77 
52   57 


80   6A   85   82 
A8   46   52   56 


81   83   SO   80 
SO   50   52   58 


75   71 
56   A6 


79  80 
55  A7 


82 
57 


79   81 
52  I  51 


76  79   73 
S6   51   45 


80   76   71 
56   48  A3 


78   61   63   82 
46   46   52   57 


82   81 
59   60 


60   79   83 
55   56   58 


71   62 
60   55 


77   65 
56   56 


63   88   63 
58   56   62 


8A   87   68 
60   56   60 


75   8A   79 
60   53   60 


79   86   85 
A9   47   61 


81   80   80 
60   60   54 


82   76   85 
52   59   59 


8A  81 
57   59 


60   75 
58   55 


87   85 
59   56 


79   77 
60   S3 


77   76 
57   57 


76   72 
61   57 


84   61 
62   65 


76   77 
60   61 


63   61 
58   61 


60   77 
56   50 


82   76 
56   53 


77   76 
56   57 


63   81 
60   61 


83   79 

61   SS 


84   65 
65   66 


67   86 
61   59 


75   75 
46   46 


78   77 
59   57 


66   77 
56   56 


65   85 

67   60 


81   76 
59   49 


84   81 
64   57 


85   85 
58   58 


82   78 
62   6« 


86   84 
59   59 


84   85 
60   63 


60   82 
SB   52 


79   82 

50   57 


77   75 
47   55 


86   88   66 
47   56   48 


21 


73   69 
46   56 


74   72   71 
50   58   57 

7A   72   72 


60   61   79 
56   60   58 


7A   7A 
AS   A6 


79   80 
AS   56 


77   80 
55   57 


51   55   50 


60 
59 


70 
AO 

81 


80 
40 


8A   64 
51   52 


90   91 
53   57 


84   86 
56   60 


82   85 
59  60 


83   81 
52   54 


72   76 

50   54 1 


88   90 

57   61 


75   82 

42   55 


69   88 
52   54 


93   91 
56   60 


86   87 

54   58 


83   85 
49   S3 


89   89 
53   SB 


90   90 
51   57 


22 


23   24   25   26   27   28   29   30   31 


65   69 

54   49 

63   66 


66   39   43   37   49   50 


84   76   59 
53   47   54 


72   67   62   71   71 
43   43   46   39   51 


70   65 

44   43 


75   75   76 
41   47   46 


69   66   68 

45   46   42 


78   66 
59   42 


62   70   72   63 
AA  40   52   60 


68   65   68   66   6A 
39   41   40   49   52 


85   60   73   59   70   68 
56   45   46 (  44   41   48 


69   67 
44   52 


65   63   70 

46   43   43 


61   73   73 
44   50   43 


80   86 
59   61 


61   87 
52   60 


70   75 
55   55 


75   72 
A7   S3 


79   79 
46   59 


62   83 
46   56 


78 
53 


74 
42 

75 
45 

77 
41 

82 

41 

85 

44 

80 


62   85 
48   60 


82   79 
52   59 


79 

43 


53   55   53   41 


MAX 
MIN 


I  MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MtN 

MAX 
MiN 


7A  76 

49  48 

80  76 

58  57 

75  76 

47  47 

79  74 

59  57 

S3  73 

6A  61 

82  60 

56  60 

77  76 

52  S3 

82  78 

59  61 


70   72 
39  AS 


SO   82 
A8   56 


78   BA   83   77 


60   60   56 


76   60   86   65   81 


35   45   47   52 


78   71 
60   62 

74   75 


57   63   66   62   65   65 


7S   82   61 
46   50   49 


78   60 
52   55 


80   78   65 
56   65   63 


79   60 
50   63 


80   75 
60   64 


78 
52 

83 
68 

61 
68 

80 
56 

77 
SA 

80 
5A 

80 
SA 

7S 
AS 

90 
59 

87 
67 

86 
66 

79 
60 

78 
57 

83 
6A 

84 
SS 

86 
51 

87 
52 

67 
68 

83 
61 

S3 
52 

83 
A7 

61 
60 

82 
S3 

SA 
Al 

86 
63 

65 
66 

84 
62 

83 
64 

81 
60 

82 
61 

84 
61 

86 
58 

89 

67 

90 
64 

68 

70 

87 
69 

79 
6A 

87 
65 

88 
67 

88 
61 

68 
56 

86 
65 

66 
60 

83 
60 

81 
56 

85 
63 

88 
63 

87 
56 

87 
62 

86 
53 

63 
60 

80 
SA 

80 
SA 

82 
60 

85 

SB 

SS 

59 

89 
61 

90 
68 

88 
66 

87 
63 

8A 
58 

SA 
62 

87 
62 

88 
59 

76  70  63 

A9  44  48 

79  67  62 

58  40  41 

83  72  70 

53  47  52 

83  73  66 

52  A4  49 


66 ,  59   68 
43   40   42 


69 
56 


70   72 
49   41 


62   54   60 


87   87 
61   67 


72   66   61 

40   46   51 


73   66  1 
46   49 


74   69 
49   56 


62   67   63 
46   48   40 


74   73   76 
41   46   39 


72   68   70 

51   47   55 


70  67   72 
42   47   47 


68   69   66 

43   48   45 


75   70   76 

45   50   44 


73   69   74 
44   49   41 


79   69 
57   S3 


71   65 
53   AA 


64   74 
55   46 


72   64 
49   40 


68   71 
46   44 


70   67 
50   45 


71   76 
47   51 


78   64 
61   52 


70   68 
41   49 


77   72 
52   51 


73   68 
58   37 


73   55 
47   41 


69   64 
50   44 


77   73 
54   51 


76   69 
49   40 


64   57 
42   SO 


64   54 
31   47 


59   56 

48   52 


65   54 
35   52 


65   56 

36   40 


63   58 

36  40 


66   67 
36   49 


66   51 
50   54 


78<5 
50t9 


72>0 

46  •  I 


72.7 
50.4 


7a>9 
47*8 


73  i4 
49>0 


75.6 
56«3 


71.0 
47.4 


76.7 
49.6 


66   59   73.3 
35   51   49 . 3 


58   64 
36   50 


69   62 
36   60 


71   58 
35   51 


61   68   70   71  I 

SB  I  55   56   60 


76   76   73   B4   65   60   56 
50   54   55   58   59   54   54 


85   SB: 
53   56 


85   73   61  i  67   71   72   76   77   73   84   56   60   56 


55   49   56  I  53   SA   51 


48   46   58   49   52   53 


76.8 
51.6 


76.9 
56.5 


77.5 
53.4 


86   80   72 
60   60   54 


80   B3   80 
52   571  57 


76   SA  SA 

55   60|  62 


81   89!  87 
53   56  67 


86   SAl  80 
52   56   A9 


90   89   80 
55   51   67 


90  90  89 


70   68 

AS   42 


70   74 
44  48 


70 1  70   70 

46  I  44   44 


67   64   69   70   66   67   67 

41   43  I  37   AS   A9 I  AA   SA 


73   62   63   69   66  i  67   68 

A3   A&   A3   49   56  j  43   49 


71   58 
46   48 


70  68 

53   48 


70  I  76   75 

55 !  44   47 


70   68   69   71   67 

46   54   44  I  40   45 


74   61   74   73   70   74   69 

47   51   43   57   65  1  44   44 


51   SS   62   45   57   60 


75   68 


64   48   54 


89   92 
53   57 


51   69  61 


80   82   84 
53   5A   53 


66   71 
S3   A9 


72   77 

S3;   AO 


69   66 

50   53, 


67  69  70 

A6  52  60 

S3   73   63  TA  72 

A6   57   6A  54  53 

81   76'  71  76  70 

64   51   47  43  49   46   45   45   56 


76   77 

43   46 


70   76 
47   50 


70 

76 

70 

66 

55 

74.2 

42 

52 

42 

40 

52 

60.4 

67 

70 

63 

62 

68 

72.2 

40 

61 

43 

37 

45 

48.4 

68 

70 

69 

69 

61 

71. e 

48 

49 

46 

43 

43 

50.4 

70 

83 

73 

62 

SS 

76.3 

47 

59 

64 

43 

52 

53.2 

75 

74 

65 

55 

54 

73.8 

45 

63 

43 

43 

51 

49.1 

77 

77 

68 

68 

57 

74.2 

44 

52 

49 

42 

62 

50.6 

77 

82 

81 

68 

SB 

80.0 

47 

51 

53 

52 

S3 

52.2 

74 

76 

72 

63 

55 

75.4 

46 

53 

55 

39 

48 

53.7 

73 

63 

67 

59 

56 

77.9 

48 

55 

SO 

48 

52 

51.0 

70 

72 

77 

68 

61 

77.6 

46 

54 

40 

46 

52.7 

70 

75 

77 

66 

69 

76.5 

45 

56 

46 

38 

49 

50.9 

87   SO   72 


62   72   70   68   72 


50   52   59   61   S2   49   52   64   42   42 


90   90  84   76   64   73 
62   61   66   61   56   56 


87   91 
64   65 


76  7S  77  SO 

67  SB  47  48 

74   75  73  74  77 

62   54  54  35  37 

86   77   64   68   71  72  76  79 

70   62   55   55   54  56  52  55 


93   88   8S   81   73 
53   52   62   52   57 


93 

90 

74 

66 

68 

70 

74 

78 

68 

70 

65 

59 

59 

57 

61 

56 

90 

B8 

86 

69 

71 

73 

73 

76 

58 

72 

65 

57 

57 

48 

57 

44 

89 

86 

80 

72 

71 

71 

73 

73 

60 

70 

59 

56 

55 

45 

59 

51 

77 

77 

46 

54 

82 

68 

54 

51 

81 

8S 

46 

58 

79 

87 

58 

62 

80 

90 

64 

67 

77 
59 

62 

67 

76. S 
52.1 

64 
57 

65 

60 

80.2 
57.4 

80 
54 

61 
57 

80.6 
51.5 

65 
66 

70 
59 

78.9 
59.5 

75   66   67   80.3 
62   61   50   53.4 


8U   81   88   87 
48   65  63   64 


69   93   90   83   73   71   73   72   78   82 
63   62   71   64   57   59   51   59   50   54 


78  '    87 
49   59 


82   89 
56   63 


88   71   67   81.9 
52   51   60   60.2 
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Table  5  •  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
AUGUST  1956 

Day  OI  Month 

1 
< 

SlaHon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CLINTON 

MAX 
MIN 

75 
60 

79 
55 

74 
49 

77 
58 

81 
58 

82 
58 

76 
60 

76 
62 

84 
62 

87 
70 

84 
63 

81 
65 

83 
5« 

79 
61 

If 

84 
52 

82 
58 

88 
64 

85 
70 

83 

61 

76 
68 

62 

55 

71 

51 

75 
57 

74 
50 

71 
55 

77 
66 

79 
63 

85 

64 

81 

57 

64 
67 

78.6 
59>1 

COHASSET 

MAX 
MIN 

83 
53 

76 
48 

78 
56 

85 
56 

78 
62 

88 
67 

88 
69 

88 
65 

86 
61 

88 
5« 

81 
58 

88 
60 

85 

51 

88 
60 

87 

60 

92 

70 

90 
64 

75 
55 

61 
56 

70 
47 

73 

50 

76 

47 

79 
51 

82 
56 

SO 
67 

90 
66 

74 
69 

66 
60 

81  .2 
67.5 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

76 
60 

83 
59 

73 
49 

82 

50 

83 
60 

81 
65 

71 
55 

82 
65 

SO 
67 

83 
64 

86 
68 

82 
69 

81 
65 

84 
59 

86 
56 

86 
65 

87 
60 

90 
72 

86 
64 

76 
55 

63 
62 

70 
48 

74 
59 

76 
69 

77 

57 

78 
58 

81 
65 

86 
64 

82 
61 

70 
62 

.79.8 
69.7 

ED6ART0WN 

MAX 

MIN 

7* 
57 

78 
63 

77 
50 

80 
56 

82 

61 

78 

60 

73 

63 

71 
61 

82 

68 

82 
61 

75 
62 

82 
63 

78 
62 

79 
63 

82 
61 

83 
60 

83 
61 

SO 
62 

87 
64 

83 
61 

70 
55 

60 
55 

72 

49 

73 

55 

73 
56 

76 
68 

76 
63 

79 
64 

83 
64 

SO 
61 

69 
60 

77.4 
59.6 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

82 

64 

76 
60 

79 
53 

82 
60 

81 
64 

78 
60 

76 

64 

86 
62 

89 
64 

86 
71 

86 
67 

85 
66 

83 
62 

85 
65 

86 
64 

87 
59 

88 
64 

92 
65 

89 
73 

76 
64 

64 
56 

70 
56 

73 
52 

73 

60 

77 
63 

79 
60 

S3 
63 

88 
67 

85 
64 

70 
62 

76 
62 

80.9 
62.1 

FITCHBUR6  2  S 

MAX 

MIN 

BO 
58 

82 
55 

80 

50 

80 
56 

85 
57 

87 

54 

SO 
60 

78 
62 

88 
64 

93 
71 

91 
71 

88 
68 

85 
54 

82 

60 

86 
69 

87 
49 

88 
59 

89 

61 

92 

70 

87 
58 

79 
58 

65 

54 

70 

60 

77 
52 

78 
56 

80 
52 

81 
50 

83 
62 

89 
64 

83 
56 

66 
66 

82.5 
58.3 

FRAMIN6HAM 

MAX 
MIN 

80 
56 

83 
52 

84 
48 

80 
55 

84 
56 

86 
58 

84 
63 

78 
62 

89 
60 

91 
63 

90 
65 

89 
61 

85 
56 

84 
62 

85 
59 

86 
56 

88 
61 

94 
64 

94 

SS 
62 

78 
68 

63 

51 

74 

47 

77 
53 

75 

48 

78 
50 

82 

57 

84 
62 

90 
66 

87 
68 

68 
69 

83.2 
58.0 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

84 
58 

82 
56 

82 
51 

87 
56 

88 
58 

82 
58 

80 
65 

90 
64 

93 
61 

91 
70 

91 
66 

89 
64 

83 
67 

88 
63 

88 
62 

90 
53 

91 
64 

92 
63 

88 
73 

80 
60 

70 
59 

73 
67 

74 
53 

75 
58 

81 
49 

84 
54 

84 
68 

82 
63 

85 
63 

68 
69 

63 

se 

83.5 
59.8 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 

MIN 

76 

47 

75 

47 

74 
41 

75 

45 

80 
49 

82 

53 

75 

56 

81 
52 

82 
65 

87 
66 

82 
62 

82 

55 

82 
51 

82 

54 

83 
53 

84 
47 

84 
50 

90 
57 

86 
59 

86 
53 

SO 
56 

68 
53 

74 
62 

74 
55 

70 
42 

74 
43 

77 

45 

SO 
48 

84 
62 

SO 
56 

62 
67 

79.1 
52.0 

HYANN I S 

MAX 
MIN 

80 
59 

70 
64 

73 
49 

79 
49 

83 
61 

77 
60 

70 
64 

74 
62 

83 
52 

82 
67 

83 
65 

84 
64 

78 
61 

84 
65 

85 
61 

84 
66 

82 

60 

88 
59 

86 

70 

84 
64 

66 
65 

69 

51 

68 

46 

77 
69 

74 
61 

78 
54 

80 
58 

85 
66 

82 
66 

70 
62 

77 
63 

78.5 
69.4 

KNI&HTVILLE  DAM 

MAX 
MtN 

78 
44 

80 

48 

76 

40 

76 
46 

34 
46 

82 
58 

74 
62 

80 
48 

85 
55 

90 
68 

88 
58 

84 
56 

78 
52 

79 
53 

83 
52 

84 
47 

87 
54 

94 

56 

90 
62 

84 

56 

76 
56 

66 

54 

76 
56 

74 
56 

73 

40 

77 

40 

74 
46 

80 
47 

86 
50 

84 
57 

64 
57 

80.2 
52.0 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

78 
55 

80 
57 

78 
46 

78 
51 

82 
54 

86 
57 

81 
62 

78 
62 

87 
58 

88 
63 

88 
65 

87 
59 

87 
55 

S3 
58 

82 
55 

87 
54 

87 
57 

93 
60 

91 
67 

87 
62 

79 
56 

63 
56 

73 

49 

76 
52 

74 
45 

77 
48 

81 

54 

82 
66 

87 
64 

89 
58 

68 
60 

81. S 
56.7 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

80 
57 

76 
57 

78 
50 

82 
56 

87 
63 

78 

59 

79 
65 

86 
64 

90 

61 

89 

70 

85 
67 

87 
64 

82 
59 

86 
62 

89 

63 

86 
55 

91 
64 

90 
62 

87 
73 

79 
62 

66 
69 

73 
66 

72 
64 

75 
60 

77 
61 

80 
54 

81 
58 

88 
63 

79 
61 

67 
59 

63 
66 

80.8 
60.2 

LEXINGTON 

MAX 
MIN 

82 
59 

76 
57 

7« 
47 

83 
55 

84 
57 

82 
59 

80 
63 

85 
64 

90 
59 

87 
69 

81 
66 

84 
63 

82 
55 

85 
64 

85 
60 

88 

54 

90 
64 

91 
63 

88 
72 

78 
66 

69 

69 

76 
58 

74 

60 

72 
60 

76 

45 

81 
55 

83 
57 

90 
66 

86 
65 

67 
61 

63 

60 

81.1 
59.7 

LOWELL 

MAX 
MIN 

82 

58 

82 

57 

81 
49 

85 
56 

88 

58 

86 

59 

79 

66 

90 
64 

92 
61 

94 
70 

89 
66 

89 
64 

85 
69 

87 
63 

87 
62 

90 
54 

93 
64 

94 
63 

92 
72 

90 
62 

75 

59 

77 
56 

76 
52 

75 
60 

80 
50 

84 
62 

86 
59 

90 
63 

89 
63 

67 
59 

64 
57 

84.4 
58.9 

MIDDLETON 

MAX 

MIN 

78 
60 

74 

60 

76 
52 

80 
60 

80 
60 

76 

68 

76 
66 

82 
64 

84 
62 

82 
72 

82 
68 

82 
66 

76 
60 

80 
66 

80 
62 

82 
66 

82 
66 

82 

64 

84 
70 

78 
66 

68 

58 

70 
62 

68 

54 

70 
62 

74 
52 

76 
68 

78 
62 

84 
66 

76 
64 

6< 
62 

64 
62 

77.2 
61.9 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
63 

70 
64 

74 
54 

78 
58 

76 

60 

74 
60 

66 
61 

74 
60 

76 

58 

70 
66 

78 
63 

77 
64 

77 
63 

76 
65 

78 
61 

77 
61 

77 
64 

82 
62 

74 
69 

69 
59 

60 
64 

66 

52 

66 

50 

71 

60 

73 
60 

72 
61 

72 
62 

76 
63 

75 
63 

65 
60 

74 
62 

73.1 
60.4 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

82 
65 

74 
62 

77 
57 

82 
63 

S3 
65 

77 
64 

72 
64 

83 
62 

85 
66 

60 
69 

84 
67 

85 
67 

78 
64 

84 
69 

85 
66 

85 
64 

83 
66 

89 
68 

87 
74 

74 
64 

64 

59 

68 
58 

70 

54 

77 
62 

76 
55 

78 
62 

80 
66 

86 
68 

83 
67 

68 
64 

75 
66 

79.2 
64.1 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 

54 

71 
46 

73 

41 

SO 
56 

79 
50 

72 
62 

78 
57 

82 

51 

86 
59 

82 
66 

81 
67 

77 
56 

77 
54 

79 
59 

80 
53 

82 

47 

SB 
57 

83 
57 

79 
65 

70 

54 

65 
54 

70 
53 

70 
54 

68 

51 

71 

45 

76 

44 

77 
49 

83 
60 

78 
60 

64 
57 

76 
60 

76.5 
54.1 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

84 
60 

80 
62 

78 
52 

82 
56 

82 
61 

83 
66 

76 
67 

80 
61 

84 
57 

88 
62 

87 
64 

86 
65 

59 

66 

62 

59 

86 
64 

92 
63 

90 
63 

87 
66 

69 
57 

68 

58 

68 
49 

78 
60 

77 
50 

81 
56 

82 
62 

88 
64 

87 
66 

67 
62 

76 
62 

81.0 
60.7 

PROVINCETOWN  3  N 

MAX 
MIN 

82 
62 

80 
64 

77 
64 

77 
64 

83 
63 

81 

61 

70 
63 

69 
61 

81 
65 

78 

70 

85 
63 

82 
67 

80 
68 

78 
64 

82 
67 

85 
66 

86 

70 

81 
70 

81 
73 

70 
66 

64 
60 

70 
62 

69 
61 

74 
61 

77 
61 

75 
63 

78 
68 

83 
69 

77 
64 

68 

61 

78 
63 

77.5 

64.7 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

76 

57 

82 
62 

74 
46 

79 
SO 

62 

55 

82 
56 

78 
64 

72 

61 

84 
56 

87 
66 

84 
63 

85 
66 

85 
57 

80 
65 

84 
58 

86 
55 

86 
69 

86 
59 

89 
64 

89 
66 

75 
56 

62 
54 

70 
46 

73 
60 

76 
46 

76 
48 

78 
58 

81 
63 

87 
64 

83 
62 

70 
63 

79.9 
58.0 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

83 
60 

74 
57 

76 
52 

78 
58 

79 
60 

76 
56 

70 
62 

76 
60 

80 
59 

86 
66 

84 
66 

85 
65 

76 
58 

85 
62 

83 
62 

77 
60 

82 
63 

89 
62 

87 
66 

75 
62 

66 
56 

69 
56 

70 
50 

73 
56 

74 
51 

81 
56 

74 

54 

86 
60 

68 
69 

68 
68 

66 
59 

77.3 
98.1 

SALEM  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

82 
60 

75 

59 

78 
52 

81 

57 

78 
59 

76 
61 

76 
63 

79 
63 

86 
62 

88 
69 

87 
68 

87 
65 

77 
60 

84 
63 

85 
64 

76 

57 

82 
64 

93 
64 

87 
69 

77 
63 

66 

68 

67 
58 

66 

65 

71 
60 

75 
51 

80 
67 

76 

59 

87 
64 

72 
62 

69 
58 

64 
51 

78.2 
60.6 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

80 
64 

70 

55 

73 
52 

82 
66 

82 
62 

80 
58 

70 
61 

74 
60 

82 
58 

80 
66 

83 
66 

84 
66 

76 
60 

85 
67 

85 
62 

84 
60 

80 
63 

SO 
63 

8S 
66 

74 
61 

61 
55 

68 
64 

70 
49 

76 
66 

74 
50 

76 
68 

81 
63 

87 
66 

81 
63 

66 
61 

78 
62 

77.6 
60.1 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

76 

51 

81 
53 

79 
44 

79 

50 

80 
52 

84 
58 

74 

60 

81 
64 

85 

5e 

88 
64 

80 
62 

82 
57 

80 
54 

82 
57 

81 
61 

81 
49 

84 
52 

89 
69 

87 
69 

84 
55 

73 
57 

69 
63 

73 
56 

73 
67 

71 
46 

72 
42 

77 
46 

81 
54 

S3 
55 

81 
56 

62 
58 

78.8 
54.8 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

83 
63 

84 
57 

81 
48 

87 

56 

85 
58 

83 
63 

85 
65 

88 
61 

92 
63 

91 
73 

88 
64 

88 
64 

82 
59 

89 
64 

88 
59 

88 
56 

93 
53 

93 
63 

93 
73 

84 
64 

73 
59 

76 
66 

77 
55 

77 
69 

78 

60 

81 

60 

83 

48 

90 
48 

88 

48 

84 
55 

73 

55 

84.6 
58.4 

STOCKBRIDGE 

MAX 

MIN 

73 
52 

69 
50 

71 
38 

78 
43 

76 
48 

71 
59 

77 
60 

80 
52 

83 
60 

81 
66 

78 
60 

76 

54 

75 
53 

77 
63 

77 
55 

81 

45 

84 
55 

85 
54 

76 
62 

69 
63 

63 
56 

69 
64 

71 
57 

67 
55 

70 
39 

74 

39 

76 
46 

SO 
59 

77 
58 

66 

66 

76 
61 

75.0 
93.3 

SWAMPSCOTT 

MAX 
MIN 

81 

60 

76 
58 

75 
55 

80 
60 

80 
65 

76 
64 

72 
63 

75 
65 

82 
68 

84 
67 

84 
68 

85 
70 

76 
65 

84 
66 

85 
67 

78 
60 

80 
66 

88 
67 

88 

70 

78 
66 

69 

58 

70 
66 

70 
67 

70 
60 

70 
56 

77 
68 

70 
60 

88 
66 

74 
60 

65 
60 

66 
60 

77.2 
62.3 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

82 
60 

79 
58 

77 
43 

82 
48 

83 
54 

80 
60 

76 
66 

84 
63 

89 
56 

86 

68 

85 
61 

84 
59 

82 
66 

84 
61 

86 

54 

86 
64 

88 
60 

89 
59 

88 
74 

84 
65 

70 
57 

71 
56 

75 
46 

74 
60 

76 

45 

80 
62 

82 
58 

87 
64 

86 

65 

78 
61 

79 
63 

81.9 
98.2 

TULLY  DAM 

MAX 

HIN 

78 

43 

79 
47 

72 
38 

78 
39 

83 
49 

85 

53 

77 
53 

82 

65 

86 

54 

90 
55 

87 

59 

86 

54 

80 
48 

82 
50 

84 
61 

84 
43 

88 
45 

94 
54 

90 
68 

86 

64 

76 

64 

60 
53 

75 
54 

76 
66 

74 
37 

76 
39 

80 
42 

82 

49 

88 
52 

86 
66 

62 
56 

80.8 
50.0 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

80 
52 

78 
51 

78 
41 

85 

48 

84 
50 

81 
56 

83 
60 

87 
53 

90 
56 

89 
67 

87 
61 

85 
57 

80 
65 

84 
61 

85 
54 

89 

45 

91 
56 

92 
67 

88 
69 

84 
65 

73 
54 

74 
53 

77 
56 

75 
67 

78 

44 

82 

43 

86 

48 

89 
55 

88 
60 

76 

66 

72 
57 

82.9 
54.4 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

80 
S3 

76 
55 

77 
45 

82 

49 

83 
53 

80 
67 

75 
64 

84 
61 

87 
56 

83 
66 

86 
58 

78 
58 

81 
53 

83 
63 

86 
53 

84 
61 

88 
57 

90 
67 

87 

70 

76 
61 

63 

67 

71 
57 

74 
46 

72 
58 

76 

41 

79 
48 

80 
64 

86 
61 

85 
58 

67 
68 

68 
61 

78.6 
56.1 

WALPOLE  1  S 

MAX 
MIN 

82 
58 

78 
60 

80 
44 

80 
50 

85 
56 

81 

57 

77 
64 

86 

60 

88 
53 

87 
66 

84 
64 

85 
58 

83 
49 

84 
64 

87 
SO 

87 

47 

90 
56 

90 
58 

86 
72 

86 
66 

66 
60 

68 

60 

74 
60 

70 
62 

76 
44 

78 

50 

80 
56 

86 
66 

85 
63 

70 
64 

70 
64 

80.9 
57.7 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

74 
46 

73 
42 

73 
35 

80 
42 

79 
44 

74 

63 

79 

64 

82 
46 

86 
49 

81 
59 

80 
56 

76 

50 

76 
44 

79 
57 

80 
48 

82 

39 

88 
51 

87 
52 

80 
63 

76 
49 

67 
61 

72 
49 

70 
47 

70 
63 

72 
36 

77 

38 

78 
43 

83 
48 

SO 
56 

79 
53 

65 
55 

77.2 
48.6 

WESTON 

MAX 
MIN 

82 
55 

80 
54 

81 
43 

83 
52 

8« 
52 

84 
54 

81 
63 

90 
60 

92 
57 

91 
67 

88 
62 

86 
68 

85 
52 

86 
62 

87 
68 

88 
47 

93 
60 

94 
59 

90 
70 

83 
59 

74 
57 

75 
55 

76 
46 

73 
57 

89 
43 

82 

60 

84 
66 

90 
61 

89 
63 

68 
58 

65 
68 

83.8 
56.7 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

81 
62 

77 
65 

79 
46 

85 
53 

81 
65 

78 
63 

81 
65 

85 
60 

91 
61 

88 
68 

86 
64 

81 
63 

81 
55 

84 
65 

87 
60 

86 
63 

90 
62 

91 
61 

86 

68 

77 
64 

68 

57 

75 

36 

77 
56 

75 
59 

76 

47 

81 

46 

54 

88 
62 

86 

61 

71 
58 

68 
62 

81.4 
58.1 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

77 
57 

74 
66 

74 
53 

80 
56 

81 
62 

77 

58 

75 
62 

84 
61 

86 

65 

85 
65 

84 
63 

79 
60 

80 
61 

81 
61 

83 
60 

84 
60 

90 
64 

89 
65 

83 
64 

74 
59 

62 

54 

71 
54 

73 
52 

72 
54 

76 

50 

77 

53 

79 
58 

85 
61 

83 
56 

63 

55 

60 
56 

78.1 
58.5 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

74 
54 

75 
56 

74 
47 

81 
54 

83 

53 

78 

57 

J? 

85 
61 

86 

63 

87 
65 

84 
62 

84 
57 

80 
54 

81 
61 

84 
56 

83 
49 

91 
60 

91 
60 

84 
71 

74 
60 

74 
68 

72 
54 

74 
49 

72 
68 

76 
48 

78 
48 

80 
53 

85 
57 

84 
64 

65 

56 

61 
58 

79.2 
57.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
AUGUST    1956 


Tobl*  S  •  Continued 


Day  Of  Month 


10  11   12   13   U  IS   16  I  17  18   19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  i  30 1  31 

'         _l I I  '       111 


NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 

BERLIN 

BETMLEMEM 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORO    KB   AIRPORT 

[HIRHAM 

EAST  OEERING 

FABVAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  NH 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCMESTER 

MASSA8ESIC  LAKE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

NORTHHOOD 

PETERBORO  2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLVMOUTH    I    NNN 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  0AM 

MEST  LEBANON 

MINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 

WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  KB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  MB  AIRPORT 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


73   6S   TO   77   S3   SI   81   SI   S4   S2   80   77   7«   77   76 


A9   39   40   46   50   54   52   52   53   ft^   58   54   46   60   56   41 


79   85   85 


83   79   81   80   82   87   82   81   78   79   80 
51   53   54   54   54   61   65   64   42   52   58 


66   56 
79 


61   44   48 


70   71 
40   50 


36   46   55   62   45 


70,  57 
SO   43 


73   67   69   74   81   81   81   78 


80   79   73   77   76   72   76   84   84,  77   69   67   69   68   66  i  70 


53  41 

79  78 

48  4S 

78  76   74 

46  41   39   44 


43   46   52   54   55   53   55   63   59   57   47   60   57   42   56   57;  60   46   50   44   55   54   43 


85   83 
52 


80   74 
48   48 


S3   86   SO 


81   SO   80 


50   S3   44   49   51   54 


77   73 
SO   50 


71   67 
46   39 

65   67 


80 
46 


49   34   38   41   45 


77  I  79 
49   53 


79   79   76   80   85   SO   SI 


50   46   41   46 


80   77 
49   45 


50 

76   79   87 
38   46   48 


55   58 

85   60 
53   55 

S3   79  I  80 
43   51  I  SO 

85   80   Si 
53   56   56 


79   76 
49   47 


78  i  83 
38  I  48 


74  I  82   SS   81 


77 


46   52   54 


6S 
37 


71  !  78 
37  I  43 


76   80 
39  I  49 


56   59 

S3   85 
50   56 


65 


55   56 


52   49   52   52   52   61 


7S   77 
49   47 


45   41 
36   30 


53   47   44 

68 
4« 

72 


MAX 

66 

64 

MIN 

50 

41 

MAX 

74 

77 

MIN 

45 

41 

MAX 

S3 

76 

MIN 

53 

50 

78   80 
47   45 


77   78 

49  44 


79 
47 


81 
49 


S7  I  S6 

45   47 


SO  i  77 
52  I  63 


73   SI   8«   81 
42   50   53   56 


78 
60 


79   78 
53   63 


52   51   55   57 


SS 

50 


MAX 
MIN 

74 
66 

74 
56 

75 
56 

76 

60 

MAX 
MIN 

82 
60 

75 
SS 

78 
50 

85 
55 

MAX 

MIN  1 

79 
59 

76 
59 

77 
44 

S2 

50 

MAX 
MIN 

81 
63 

76 
56 

77 
52 

82 
58 

87   89   87 
56   55   67 


85   BS   90 
63   53   64 


8S   S7 
53   52 


75   74 
46   45 


79   79   80 
SO   51   54 


87   S9   B6 
57   55   63 


84   S4   79 
60   56   45 


86   61   81 
64   58   SO 


87   90 
56   52 


S3   S7   84 
46   48   57 


S6   87   85 
56   56  .  66 


SS   91   88 
S3   55   66 


84   88  I  85 
59   58   66 


84  '  79 
53   63 


86   88   84 

55   54  i  66 


79   84  '  81 
60   58   66 


83   87  I  86 
61   S4   64 


57   60 
47   49 


S7   90 
59   55 


84  as 

61   60 


SS   86 
60   58 


34   82 
60   57 


77   70 
58   48 


75   76 
60   5S 


as   83 
59   57 


86   85 

60   56 


8S   84 
57   57 


88   S3 
59   56 


85   78 
64   61 


80   75 
60   57 


84   78 
58   S2 


81   78 
64   61 


86   83 
60   56 


51   50 

46   41 


87   87 
60   57 


SS   84 
63   62 


83   87   85 
52   61   53 


S3   S2 
59   54 


74   72 
46   54 


86   82 
61   63 


86   83 
60   55 


82   80 

60   44 


82   82   79 
52   62   57 


85   86 
62   51 


S3   80 
60   60 


78   74 
59   55 


52  62  58 

80  83  83 

49  60  52 

a  so  48 

39  46  40 


83   S3   79 


60   55   59  :  65 


73 

74 

SO 

76 

73 

71 

50 

52 

55 

61 

58 

56 

76 

78 

B6 

86 

SS 

83 

52 

52 

51 

51 

60 

53 

60   59  I  60 
73 


85   83 
58   60 


79   79 
69   56 


73   69 
68   52 


82   B4 
59   55 


83   85 
52   62 


89   91 
62   55 


83   SS 
60   56 


85   86 
56   52  i 


87   81 
60   61 


88   89 
57   56 


86   86 
57   56 


90   89 
60   56 


82   86   81 
58   61   56 


83   86 
60   60 


82   SO   80 
59   64   41 


87   85 
60   52 


79   78 
60   51 


79   83 

41   45 


86   93 
45   54 


S3   93 
39   54 


76   83 
32   47 


68   73 
35   45 


86   91 
44   63 


87   93 
42   51 


82   90 
33   46 


83   90 
44   54 


88   95 
40   52 


85   90 
49   57 


78   85 
38   52 


84   91 
42   53 


SO   86 

48   57 


84   88 
42   54 


53   61 

39   48 


88   93 

45   57 


86   90 
so   60 


90   90 
44   54 


75   79 
40   56 


78   81 
38   43 


78   86 
60   56 


S3   88 
41   52 


80   84 
43   47 


87   92 
44   50 


82   91 
46   55 


80   88 
41   51 


92   92   81   72  I  56   73   73 
54   62   42   53!  43   46   58 


90i  85   77   60   72   73   73 
55   51   64   54   54   49 


88   82   69   67   70   74 
71   54   56   55   51   58 


84 

75 

66 

70 

67 

48 

62 

50 

74 

73 

68 

46 

38 

39 

60 

66 

66 

61 

55 

41 

42 

40 

92 1  85  77  701 

69  49  65  I 

1 

89  75  72] 

69  47  53 

83  74  67 

67  39  48 


71   62 
49   53 


72   72 
50   53 


71   72 
45   52 


85|  77 
55   63 


91:  83 
571  53 


76 

66 

75 

77 

51 

56 

54 

59 

73 

60 

74 

74 

53 

56 

51 

54 

75 

6S 

72 

70 

45 

49 

44 

47 

55  80   74   61 

56  59   64   54 


88   84   80 
56   70   51 


59   65 
50   36 


92   86 
66   61 


88   85 
62   69 


871  87 
60|  61 


81   71 
56   56 


93   82 
59   51 


72   73   72 
48   56   56 


72   70 
51   40 


65   74 
54   47 


76   72 
42   48 


79   81 
45   47 


78   80 
39   43 


68   74  I 
38   40  I 


66   63 

46   43  : 


78   81 
45   50 


78   81 
45   47 


75   79 
34   43 


72i  75 
46   40 


70   69   70 

54   63   55 


70   71 
50   48 


45   42   42 :  43 
34   36   35  I  32 


74   74   75;  78 

54   651  54   49   55!  *1 


74   67 1  71   74   69 


64   54 
48   48 


S3   72 
43   47 


50   53   52  I  45 


80   82 
51   56 


80   82   88 
40   46   56 


74   80 
52   52 


69   74  1  73 
45   49 :  58 


72   80   82 
43   47  i  67 


73   76  1 

50   50  ' 


78   80   85 
42   47   51 


43   49   49 
36   37  I  43 


82   S3  ;  88 

45   50,  57 


79   80 '  85 
45   52   57 


76   79 
47   53 


63   60 

38   51 


58   71 
46   45 


66   70 
54   49 


68   74   77 
49   49   67 


90   85 
60  j  70 


89   82 
56   63 


72   73 
66   47 


71   63  I  71   70   70 
46   62   41   63   55 


62   72 

51   45 


74   75   78 
41   43   47 


81   78   88 
50   50   56 


77   80 
38   45 


73   73  :  81 
42   49   51 


S3   83  I 
42   50  : 


78   60   81 
46   61   60 


67   76 
42   47 


72 

64 

73 

64 

78 
64 

SI 
66 

77 
65 

77 
64 

76 
64 

75 
63 

79 
66 

82 
63 

81 
64 

SO 
64 

76 
57 

76 
63 

86 
62 

87 
62 

85 
67 

86 
63 

85 
61 

SO 
SS 

S3 
63 

86 
»7 

86 
56 

89 
61 

75 
59 

74 
66 

S3 
64 

SS 
68 

84 
66 

82 

58 

82 
57 

76 
57 

84 
66 

86 
52 

84 
55 

84 

55 

SO 
60 

76 

65 

86 
64 

89 
62 

86 
68 

85 
64 

86 
63 

78 
61 

84 
6« 

87 
61 

85 
60 

86 
62 

86   82   70   63   69   69   73  ; 
67   70   63   56   66   54   60 


76 
61 


73   75 

53   47 


88   87   84   67   69   70   73 
53   72   64   56   50   44   62 


92   88   76   64   69   71   74 
64   74   63   56   56   49   59 


74   66 
54   39 


69   60 
53   46 


84   69 
56   57 


81   71 
56   50 


76   64 
57   57 


75   65 
58   59 


78   61 
54   54 


60   54 
50   38 


66   62 
49   37 


76   66 
53   57 


81   68 
65   66 


76   64 
49   54 


70   59 
56   54 


80   70 
60   57 


71   61 
58   53 


69   64 

54   42 


73   61 
55   55 


75   64 
60   58 


82   66 
56   57 


48   51 
38   41 


83   65 
57   56 


84   63 
57   52 


81   70 
59   64 


62   50 

48   41 


80   74 
54   50 


66   65 
52   50 


87   77 
55   56 


82   72 
55   56 


82   66 
57   56 


76   64 
57   52 


73   59 
54   48 


74.7 
50«6 


75.4 
49.5 


68   73.2 
50   52.0 


60   78.4 
53  I  49.4 


79.5 
53.1 


62  I  80.7 
57   55.2 


62   78.4 
52   51.5 


71.8 
43.7 


69.9 
46  (3 


79.9 

53.0 


58   80.8 
54  I  51.8 


78.0 
46.7 


59  1  77.5 
SSI  53.6 


62  I  81.3 
68  I  53.2 


57   78.0 
53  I  56.9 


68  I  74. S 
61;  50.0 


62   78.3 

56   51 .1 


75.0 
55.7 


79.0 
52.7 


53   49.9 
48  !  40.4 


81.1 
53.6 


79.7 
55.6 


77.3 
64.0 


52   66.5 

48  i  50.1 


78.0 
53.6 


81.2 
51.4 


79.7 
51.4 


62  {  82.1 
S6   54.3 


56  I  79.5 
63   64.8 


76.4 
50.0 


72 
57 

73 
60 

76 
66 

79 
66 

76 
47 

79 
53 

80 
57 

88 
63 

73 

44 

76 
50 

79 
59 

86 
64 

76 

51 

78 
54 

79 
62 

88 
66 

79   66   76 
64   63   65 


75.4 
62.5 


85   70   73   80.5 
57   57   60   58.5 


84   79   75   79.5 
65   62   64   57.6 
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Table  5  ■  Continued 

D 

AI 

LY 

T] 

Ely 

[PE 

:rj 

IT 

UR 

ES 

NEW  ENGLAND 
AUGUST  1956 

Day  Oi  Month 

o 
2 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 

HIN 

78 
51 

78 
50 

75 

43 

77 
47 

82 
63 

86 
66 

78 
60 

64 
94 

88 
99 

92 

66 

69 
66 

67 
61 

80 
9« 

79 
96 

86 
57 

63 
48 

66 
51 

92 

59 

94 
60 

86 
69 

79 

97 

69 
56 

74 
56 

73 

60 

74 
44 

77 

44 

81 
47 

86 
51 

89 
60 

79 
59 

tl 

81>1 
64i7 

BENNINGTON  2  NM 

MAX 
MIN 

74 
51 

74 
44 

77 
39 

81 
49 

86 
48 

79 
58 

83 
56 

93 

50 

89 
62 

82 
67 

83 
61 

79 
66 

81 
49 

80 
63 

82 
53 

84 
45 

89 
57 

90 
66 

81 
67 

73 

51 

67 
55 

74 
49 

76 
65 

71 
56 

72 

41 

76 

41 

81 
51 

83 

64 

81 
69 

70 
58 

82 
63 

79.8 
53.7 

BLOOMFIELO 

MAX 
MIN 

72 

<>0 

70 
36 

73 
39 

76 

43 

80 
50 

82 
64 

84 
66 

83 
53 

89 
52 

85 
64 

80 
61 

78 
46 

46 

78 

74 
46 

79 
36 

86 
53 

85 

41 

71 
43 

71 
49 

69 
66 

71 
48 

74 
42 

74 
66 

74 
92 

67 

40 

76.8 
48.8 

BURLINCTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

3? 

71 
45 

76 
47 

81 
57 

86 
67 

84 
63 

84 
60 

86 
62 

89 
63 

79 
65 

83 
67 

77 
97 

81 
64 

81 
65 

74 
51 

83 
47 

68 
63 

90 
63 

74 
53 

74 
51 

68 
93 

76 
52 

76 
61 

70 

61 

76 
45 

68 
56 

80 

50 

76 
69 

64 
92 

67 
82 

66 

60 

77.4 
86.0 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

78 
43 

74 
38 

77 
36 

81 
45 

84 

43 

84 
49 

82 
61 

84 
46 

86 

49 

85 

69 

84 
57 

82 
53 

81 
46 

84 
59 

81 
51 

64 
37 

91 
56 

90 

49 

83 
65 

77 

43 

70 
51 

71 
47 

74 
46 

72 

54 

74 

35 

76 
36 

80 

41 

84 
47 

81 
92 

64 

54 

61 
99 

79.3 
48.1 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

77 
43 

78 
36 

78 
34 

76 
36 

81 
46 

85 
48 

83 

47 

86 
49 

87 
47 

89 
60 

82 
58 

66 
51 

80 
41 

82 
43 

82 
51 

79 
38 

83 
38 

88 
53 

87 
58 

79 
43 

77 

44 

60 

46 

73 

46 

68 
56 

72 

35 

74 
35 

70 
42 

79 
60 

81 
93 

68 

46 

87 
83 

78.2 
45.9 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

78 
52 

72 

44 

77 
44 

77 
46 

86 
52 

85 
68 

81 
56 

84 
68 

89 
56 

88 
59 

86 
67 

60 
56 

82 
51 

84 
61 

79 
57 

83 

43 

89 
60 

88 
68 

77 
61 

72 

46 

74 
51 

76 
60 

76 
66 

74 
64 

73 
43 

70 
55 

79 
48 

62 
69 

72 
94 

68 
55 

72 
96 

79.0 
93.4 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

78 
48 

71 
46 

75 
36 

80 

46 

84 
44 

78 
50 

81 
53 

S3 
47 

86 

49 

82 

57 

79 
51 

76 
52 

81 
65 

81 
63 

61 
52 

81 
40 

89 

53 

87 
54 

78 
67 

70 
44 

60 
50 

73 
48 

75 
47 

70 
64 

73 
37 

74 

44 

78 

48 

81 
63 

73 
99 

63 

55 

71 
98 

77.2 
90.9 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

73 
52 

74 
41 

68 
42 

71 
44 

78 

51 

83 
55 

l\ 

82 
69 

82 
66 

86 
58 

78 
63 

61 
60 

74 
48 

77 
50 

78 

S7 

75 

44 

80 
45 

85 
54 

84 
63 

74 
47 

69 
52 

67 
60 

71 
52 

71 

69 

68 

46 

71 
45 

64 
50 

74 
51 

74 
99 

63 

46 

96 

SO 

74.3 
91.9 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

75 
54 

73 

38 

76 

38 

82 
60 

86 
59 

89 

64 

86 
63 

83 

59 

88 
66 

81 

64 

78 
58 

82 

46 

79 
69 

82 
68 

76 
60 

83 
38 

68 

57 

89 
56 

81 
59 

76 

44 

73 
46 

78 

47 

77 
59 

74 
56 

71 
40 

73 
55 

80 

44 

78 
62 

71 
94 

62 

43 

68 
92 

78.7 
51.9 

LEMINGTON 

MAX 

MIN 

70 
46 

68 

34 

76 
36 

71 

41 

80 
48 

84 
51 

83 
56 

81 
52 

83 

62 

79 
61 

79 
61 

77 
43 

79 
56 

76 
68 

70 
42 

77 
40 

83 

53 

84 
55 

74 
60 

67 
42 

63 

44 

71 

42 

70 

48 

66 

48 

69 
37 

65 

45 

73 
42 

70 
65 

64 
80 

60 
39 

61 
93 

73.1 
48.0 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

75 
91 

76 

40 

71 
41 

75 

44 

70 
53 

84 
53 

82 
66 

64 
57 

85 
66 

67 
69 

82 
62 

83 
60 

77 
48 

62 
52 

80 
96 

76 
43 

82 

46 

86 
60 

87 
60 

77 
46 

71 
48 

64 
48 

72 
49 

73 
57 

69 
41 

74 
42 

71 
51 

79 
53 

77 

84 

63 

49 

99 
83 

76.8 
91.2 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 

51 

70 
43 

72 
43 

77 
56 

81 

54 

82 
55 

83 
55 

83 
97 

86 
67 

79 
65 

81 
60 

74 
50 

79 
46 

78 
98 

73 

47 

79 
42 

64 
57 

86 
58 

73 
49 

72 
44 

61 

50 

72 
48 

72 
55 

69 
48 

72 

40 

68 
65 

75 
49 

73 
56 

60 
49 

58 
50 

69 
66 

74.3 
91.6 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

60 
48 

58 

S6 

66 
46 

77 
52 

70 
54 

70 
64 

72 
52 

71 
46 

71 

64 

61 

65 
49 

62 

98 

66 

46 

72 
54 

72 
64 

69 

44 

67 
42 

97 
44 

43 

70 
46 

84 
44 

58 

40 

72 

44 

63 
42 

74 
50 

87 
47 

97 

44 

61 
48 

64.6 
47.2 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

74 
45 

70 
38 

74 

40 

80 
46 

84 
50 

87 
63 

87 
63 

84 
53 

88 
54 

80 
60 

83 

60 

78 
49 

82 
49 

80 
97 

73 
43 

81 
39 

87 
55 

87 
57 

72 
46 

72 
40 

69 
45 

76 
44 

73 
66 

70 
41 

74 

40 

71 
44 

78 
40 

78 
96 

67 

40 

98 
39 

66 
62 

76.8 
47.6 

NORTHFIELD  NORWICH  UN IV 

MAX 

MIN 

76 
46 

74 

40 

73 
38 

79 
60 

84 
60 

79 

61 

83 
31 

86 
53 

83 
56 

86 
66 

82 
63 

83 
56 

80 
44 

81 
64 

79 
97 

81 
38 

84 
54 

66 
55 

78 
62 

71 
42 

71 

50 

72 
45 

72 
52 

71 
66 

72 

38 

70 
58 

76 

47 

77 
63 

79 
83 

99 
46 

89 
68 

76.8 
91.8 

RANDOLPH 

MAX 
MIN 

SO 
52 

72 
42 

74 
40 

80 
52 

84 
58 

60 

54 

86 
56 

87 
55 

84 
66 

86 
64 

84 

47 

80 
63 

77 
60 

82 
42 

88 
55 

66 
60 

80 
69 

73 
45 

66 
52 

70 
48 

70 
50 

72 

67 

73 

40 

74 
53 

78 
54 

80 
69 

77 
86 

60 

60 

98 
99 

77.1 
83.7 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

75 
47 

83 
51 

79 
39 

SO 
46 

82 

47 

85 
52 

78 
99 

86 
50 

85 
52 

88 
55 

89 
61 

83 
53 

76 
52 

76 
51 

81 
92 

80 
45 

82 

47 

90 
55 

86 
60 

80 
51 

72 
52 

64 
52 

74 
51 

71 

55 

70 

40 

75 
39 

77 
42 

79 

49 

81 
61 

79 
64 

59 
88 

78.7 
90.6 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

74 

54 

73 
44 

73 

41 

78 
52 

83 

51 

81 
56 

84 
93 

84 
53 

66 

69 

86 

57 

83 
62 

79 

58 

84 
52 

82 
66 

79 

97 

82 
49 

89 
57 

87 
57 

62 
69 

71 
49 

66 

64 

72 
43 

76 

54 

69 
57 

72 

41 

73 
51 

72 
51 

80 
66 

79 
98 

73 

66 

70 
61 

77.8 
94.3 

ST  ALBANS  BAY 

MAX 

MIN 

78 

54 

76 

46 

82 
52 

83 
58 

84 
58 

86 
61 

87 
62 

87 
63 

87 
64 

«9 
66 

83 
63 

80 
64 

63 
66 

82 
67 

77 
61 

83 
52 

68 
64 

89 
61 

79 
61 

76 
52 

73 
51 

76 

63 

76 

67 

78 
51 

74 
51 

79 
47 

76 

47 

74 
88 

72 
86 

69 
49 

71 
60 

79.0 
96.9 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

76 

50 

71 

43 

74 

41 

80 
47 

84 
50 

85 
53 

86 
99 

86 
54 

87 
62 

67 
66 

82 
61 

80 
60 

60 
47 

80 
62 

79 
96 

79 
40 

66 
59 

86 
59 

85 
62 

71 
46 

70 
51 

72 
50 

72 
59 

70 
56 

73 

42 

74 
48 

77 
47 

76 
69 

73 
64 

69 
45 

88 

54 

77.8 
82.8 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

67 
46 

67 

39 

62 
34 

66 
42 

72 

43 

77 
51 

68 
59 

74 

44 

76 

47 

78 
65 

74 
59 

74 

51 

73 
44 

73 
48 

72 
90 

72 
38 

74 

44 

82 
51 

80 
65 

75 
46 

66 

48 

95 

49 

66 

45 

63 
53 

62 

36 

64 
40 

68 

48 

72 
62 

74 
69 

72 
53 

67 
53 

70.8 
47.7 

VERNON 

MAX 
MIN 

76 
48 

80 
48 

77 
39 

78 

44 

84 
49 

84 
52 

76 
98 

62 

61 

64 
94 

90 
67 

86 
69 

87 
95 

62 
66 

78 
56 

69 
93 

84 
43 

88 
48 

93 
69 

87 
55 

85 
52 

76 
57 

63 
52 

73 
52 

74 
54 

74 
42 

77 
40 

80 
48 

80 
50 

87 
57 

87 
58 

64 
84 

80.6 
81.4 

WEST  SURKE 

MAX 
MIN 

72 
47 

72 
36 

68 
36 

72 
36 

79 
46 

83 

49 

86 
92 

86 

50 

89 

90 

87 

60 

82 
61 

80 
57 

79 
41 

60 

41 

78 

64 

72 
36 

78 
35 

87 
51 

68 
61 

64 
39 

72 
39 

69 
44 

78 
48 

72 
56 

70 
37 

72 
40 

70 
44 

78 

43 

78 
66 

69 
39 

86 

46 

76.9 
49.9 

WILDER 

MAX 
MIN 

76 

50 

78 
45 

75 
42 

77 
46 

83 
54 

69 

54 

60 
97 

63 
56 

87 
97 

68 
57 

84 
60 

86 

58 

82 
62 

82 
63 

63 
56 

83 
46 

84 
48 

92 

55 

89 

60 

62 
50 

72 
60 

58 
49 

72 
49 

74 
58 

72 
44 

74 
46 

72 
51 

78 
61 

83 
67 

72 
56 

62 
87 

79.0 
92.3 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

76 
47 

70 
41 

73 
39 

SO 
47 

84 
49 

78 
94 

82 
56 

84 
91 

87 
54 

63 
62 

83 
67 

77 
66 

82 
49 

83 
60 

78 
94 

82 
42 

90 
52 

89 
56 

81 
61 

70 
46 

63 
52 

70 
47 

74 
50 

70 
56 

72 
42 

73 

45 

78 
46 

83 
62 

73 
85 

60 
94 

60 
56 

77.0 
81.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Stalian 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ROCHESTER,  UASS. 

EVAP 

.19 

.14 

.23 

.22 

.18 

.18 

.11 

.08 

.19 

.19 

.14 

.24 

.16 

.14 

.19 

.20 

.21 

.18 

.23 

.20 

.10 

.01 

.08 

.14 

.13 

.19 

.16 

.18 

.18 

.16 

.08 

5.01 

WIND 

23 

31 

24 

21 

19 

26 

43 

73 

29 

24 

39 

27 

24 

22 

33 

28 

19 

11 

86 

28 

13 

24 

10 

20 

19 

19 

36 

30 

29 

41 

12 

863 

LAKEPORT  2,  N.  H. 

EVAP 

.20 

.18 

.14 

.32 

.08 

.20 

.25 

.23 

.10 

.25 

.22 

.24 

.16 

.14 

.21 

.34 

.07 

.33 

.20 

.15 

, 

* 

.37 

.14 

.09 

.25 

.21 

.20 

.19 

.12 

.03 

5.61 

WIND 

30 

30 

30 

35 

25 

0 

30 

20 

10 

30 

70 

25 

15 

55 

30 

35 

25 

15 

45 

30 

15 

15 

50 

70 

45 

50 

40 

25 

45 

20 

35 

995 

UAX 

81 

70 

80 

85 

90 

82 

80 

87 

89 

84 

89 

81 

87 

83 

84 

85 

93 

91 

85 

79 

60 

80 

76 

70 

77 

71 

83 

83 

69 

58 

53 

79.5 

HIN 

55 

50 

47 

52 

55 

58 

60 

60 

59 

65 

61 

62 

55 

60 

58 

50 

58 

60 

67 

53 

52 

51 

54 

55 

46 

49 

52 

59 

60 

53 

51 

54.1 

HASSABESIC  LAKE,  N.  H. 

EVAP 

.17 

.19 

.24 

.16 

.19 

.16 

.13 

.18 

.13 

.20 

.20 

.14 

.16 

.20 

.20 

.21 

.18 

. 

.11 

.17 

.04 

.06 

.17 

.09 

.15 

.19 

.14 

.17 

.13 

.08 

.02 

B4.71 

WIND 

37 

6 

20 

13 

5 

13 

43 

17 

3 

18 

20 

1 

3 

21 

19 

9 

8 

15 

17 

6 

6 

7 

35 

29 

17 

26 

26 

34 

24 

37 

33 

568 

MAX  and  WIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  la  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


S«e  Relerence  NoMi  Followlnv  StatloD     Index 
-   170  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  19S6 


DEPTH 

Day  ol  month 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i. 

STORBS 

CONN. 

IIIASUItED  UNDER  SOO 

1-2  INCHES  (a) 

VAX 

NIN 

78 
68 

80 

67 

78 
66 

79 
65 

78 
66 

74 
68 

76 
68 

81 
67 

82 

68 

80 
70 

82 
69 

76 
68 

78 
66 

78 
70 

80 
68 

81 
66 

84 
68 

82 
70 

81 
72 

78 
70 

70 
65 

76 
61 

76 
61 

72 
63 

74 
58 

74 
60 

82 

64 

79 
64 

82 
67 

74 
66 

72 
66 

78.0 
66.3 

4  INCHES  (a) 

MAX 
HIN 

75 
68 

75 
68 

74 
67 

76 
66 

76 
67 

72 
68 

72 
68 

76 
67 

78 
68 

78 
70 

78 
70 

74 
69 

76 

67 

76 
70 

76 
68 

78 
67 

80 
69 

80 
70 

78 
72 

71 
70 

70 
66 

72 
62 

73 
62 

70 
64 

72 
59 

72 
60 

77 
65 

75 
64 

77 
67 

72 
67 

72 

67 

74.9 
66.8 

8  INCHES  (a) 

MAX 
MIN 

71 
68 

71 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

72 
68 

72 
70 

72 
70 

72 
70 

71 
68 

72 
70 

72 
70 

72 
69 

74 
70 

74 
70 

74 
70 

72 
71 

75 
68 

68 
66 

68 
66 

68 
67 

67 
64 

68 
64 

70 
66 

70 
67 

70 
68 

70 
68 

70 
67 

70.8 
68.1 

KINGSTON 

.  »• 

I. 

IIIASVREO  imDER  SOD 

2  INCHES  (b) 

MAX 

HIN 

71 
65 

73 
65 

70 
62 

70 
63 

71 
63 

70 
66 

69 
66 

73 
66 

74 
66 

73 
68 

72 
66 

72 
65 

73 
65 

73 
69 

72 
65 

74 
64 

77 
67 

77 
66 

76 
71 

74 
69 

69 
64 

68 
60 

70 
58 

70 
65 

70 
59 

70 
61 

74 
64 

74 
66 

76 
67 

69 
66 

70 
66 

72.1 
64.9 

4  INCHES  (b) 

MAX 

HIN 

70 
65 

71 
65 

I 

- 

I 

69 
67 

68 
66 

71 
66 

72 
67 

71 
68 

71 
67 

70 
66 

70 
67 

72 
69 

70 
66 

71 
66 

75 
68 

75 
67 

74 
70 

72 
70 

69 
65 

66 
62 

68 
60 

68 
65 

68 
61 

68 
61 

72 
64 

73 
67 

74 
68 

68 
66 

69 
66 

70. 5M 
65. 9H 

8  INCHES  (b) 

5  PM 

68 

69 

67 

67 

67 

68 

67 

69 

69 

70 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

69 

67 

67 

68 

67 

67 

67 

69 

70 

69 

69 

68.7 

12  INCHES  (b) 

5  PI 

67 

68 

67 

67 

67 

68 

67 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

71 

71 

69 

67 

66 

67 

67 

67 

67 

68 

69 

69 

68 

68.3 

(a)  soli  type:   Woodbrldge  loaH.   Ground  cover:   Grass  sod. 

(b)  Soil  type:   Brldgeh&mpton  allt  loaa.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  graas,  clipped  to  2  laches. 


REFERENCE  NOTES 

iddltlooal  iDforaatloa  regardlog  tbe  cllaiite  of  Ke«  Eoglaad  nay  be  obtained  by  writing  to  the  state  Climatologlst 
lUsaachuaetts)  at  Veather  Bureau  Office.  1900  Post  Office  BulIdlDg,  Boston  9,  Massachusetts,  or  to  tbe  State  CUto: 
Airport  Station,  Wlodaor  Locks,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


There  will  be  no  duplication  of  ntmbers  within 


Tbe  fo-ir  dlflt  Identification  nuabers  In  tbe  Index  nuMber  coluinn  of  tbe  Station  Index  are  assigned  on  a  state 

rifur««  and  letters  follovloc  tbe  station  naMO,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  alles  and  direction  from  the  post  office. 

ObsarratlOB  tt*es  glwea  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  tlae. 

Dtlayed  data  and  corrections  vlll  be  carried  only  in  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

■onthlr  and  seasooal  snovfall  and  heating  degree  days  for  tbe  preceding  12  Booths  vlll  be  carried  in  tbe  June  issue  of  thla  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  tbe  tables,  are  either  alsslng  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

nits  used  In  this  bulletin  are:   teaperature  In  *F. ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  In 


lies.   Degree  days  i 


IvaporatiOB  la  aeaaured  la  tbe  standard  leather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  shown  by  fo< 

Aaooata  is  Table  3  are  froa  ooa-recording  gagee.  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3.  5  and  6  and  snowfall  data  Id  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tine  of  observation.   See  tbe  Sta 


following  Table  i 


observation  time. 


Snow  on  ground  In  Table  7  Is  at  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.m.  E 
eiiulvalent  of  snow  on  tbe  ground.   It  is  aeasured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more.   Water  equivalent  samples  are  necei 
for  successive  observatlona;  consequently  occasional  drifting  and  otber  causes  of  local  variability  to  the  snowpack  result  In  apparent  inconsistencies  In  tbe  record. 


stations  (tbose  shown  in  tbe  Station  Index  as  United  States  Weather  Bureau  Stations) 


tbe  period  1921-19S0,  adju 


ce  Indlcati 


tbat  tbe  then 


exposed  In 


shelter  lo 


-  Mo  record  In  Tables  3,  6,  7  and  tbe  station  Index.   No  record  In  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry, 

tt  llouat  Washington,  New  Hampshire  not  used  in  computing  averages  or  extreaes  for  State  or  Section. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  In  following  measureaent,  time  distribution  unknown. 
9  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  tbe  refer< 

roof  of  a  building. 

//  Gage  la  equipped  with  a  windshield. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

AS  Tbls  entry  in  time  of  observation  column  in  the  Station  Index  aeans  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables'-  column  In  tbe  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.   These  statlom 
HonrLy  Precipitation  Data. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  vbolly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Incb  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H  Ome  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  S  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  tbls  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  valu 

R  Amounts  froa  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Bourly  Precipitation  Data). 

3  Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  tbe  July,  August  or  delayed  data  December  issues  of  this  publication. 

33  This  entry  in  time  of  observation  column  In  the  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

T  Includes  total  for  previous  month. 

the  Superintendent 


processed  for  special  purpose: 


published  later  in 
full 


STATION  INDEX 


Station 


COMNCCTICUT 

ANSON I A 
BAKEftSVlLLE 
BALTIC 
BARKHAMSTEO 
BEACON  FALLS 

BLOOMFIELO 

BRIDGEPORT  MB  AP 

BRISTOL  i   W 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 
CANDLEWOOO  LAKE 
COCKAPONSET  RANGCR  STA 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 

CREAM  HiLt 
0AN8URY 
OAWSON  LAKE 
DERBY 
EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HAHTFORO 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

•HARTFORO  WB  AIRPORT 
HEMLOCKS  RESERVOIR 
JEWETT  CITY 
KENT 
LAKE  KONOMOC 

LAUREL  RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOM  DAM 
MEAO  POND  RESERVOIR 
MIOOLETOWN  WB 

MIODLETOWN  4  W 

MILFORD 

MOHAWK  RANGER  STA 

MOOOUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARMEL  CT 

NATCHAUG  RANl^ER  STA 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

NEW  HARTFORO 

NEW  HAVEN  W5  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2    SW 
NORTH  BRANFORD 

NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 
PEOPLES  RANGER  STA 
PROSPECT 

PUTNAM 
PUTNAM  LAKE 

ROCKVILLE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 
SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM  CT 


County 


NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 
NEW  LONDON 
LITCHFIELD 
NEW  HAVEN 

HARTFORD 
FAIRFIELD 
HARTFORD 

WINDHAM 
LITCHFIELD 

HARTFORD 
FAIRFIELD 
MIDDLESEX 
NEW  LONDON 
HARTFORD 


1715 ILITCHFIELO 
ntZ  IFAIRFIELD 

1790 [new  haven 
ibm  fairfield 
2169  new  haven 


STORRS 

8138 

TOLLAND 

THOM ASTON 

6324 

LITCHFIELD 

THOMPSONVlLLE 

8364 

HARTFORO 

TORRINGTON 

S'.36 

LITCHFIELD 

T0RRIN6T0N  2 

8441 

LITCHFIELD 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

8488 

FAIRFIELD 

WATERBURY  CITV 

HALL 

8911 

NEW  HAVEN 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

9007 

NEW  HAVEN 

WEST 6 ROOK 

9067 

MIDDLESEX 

WEST  HARTFORO 

9162 

HARTFORO 

FAIRFIELD 
LITCHFIELD 
NEW  LONDON 
HARTFORD 
HARTFORD 


HARTFORD 
FAIRFIELD 
3857  I  NEW  LONDON 
3905 [LITCHFIELD 
3969  )NEW  LONDON 

4096  FAIRFIELD 
4443 [HARTFORD 
4466  WINDHAM 
4599  FAIRFIELD 
4757  MIDDLESEX 


.767 


IIDDLESEX 
lEW  HAVEN 
.ITCHFIELD 
IIDDLESEX 


S12S  jWlNDMAM 
5131  ;TOLLAND 

ITCHFIELD 


HARTFORD 

LITCHFIELD 
NEW  HAVEN 

NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 

NEW  LONDON 


6131  ,NEW  LONDON 
6239;LITCHF1ELD 
6597  'NEW  HAVEN 
6645  WINDHAM 
6655 IFAIRFIELD 


i942  ' 


AND 


6966  'LITCHFIELD 
7002  FAIRFIELD 
7109  IlITCHFIELD 
7157  jFAlRFIELO 

7373  LITCHFIELD 
7432  HARTFORD 
7946  ITOLLAND 
7970  IFAIRFIELD 
6065  IFAIRFIELD 


WEST  MARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WILLlMANTIC 


MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOM  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 

BRASSUA  DAM 
BRIOOTON  1  NNW 
BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTMROP 

ELLSWORTH 

EUSTIS  7  NW 
FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 
GARDINER 

G I LEAD 


HOULTON  CAA  AP 

MOUlTON  1  N£ 
J AC KHAN 
JONESBORO 
LAC  FRONT I ERE 
LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 
MACHIAS 
MADISON 
MIDDLE  OAH 
MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 
MILLINOCKET  DAM 
MOOSEHEAD 
OLD  TOWN 
•OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 


KENNEBEC 
KENNEBEC 
PENOBSCOT 
HANCOCK 


0480  WALDO 

0614  [SOMERSET 
0844  CUMBERLAND 
0934  CUMBERLAND 
1179  IaROOSTOOK 
1472  lAROOSTOOK 

1628 :PEN08SC0T 
2426  !WASMINGT0N 
2442  PISCATAQUIS 
2539  'KENNEBEC 
2620  HANCOCK 

2705  FRANKLIN 
2765  FRANKLIN 
2668  AROOSTOOK 
2878  AROOSTOOK 
3046  IKENNEBEC 


3110 
3261 
3353 
3800 
13892 

I  3897 


OXFORD 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 


|5309 
J3314 

i5*eo 

6420 
6425 


SOMERSET 
I  WASHINGTON 
'  SOMERSET 

j OXFORD 
'  .PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

PISCATAQUIS 

SOMERSET 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 


44  48 
44  23 
44  24 


70  43 
69  56 
66  01 


66  59 
69  16 
69  54 
68  26 


70  09 

67  46 

68  36 

69  47 


1  |44  24  I  70  58 
14 145  11  '  67  48 

9  |45  27  i  69  35  I 
13  '43  51 
15  46  07 


45  17 
44  40 

15  ;46  48 
19  I47  IS 
9  44  13 


45  39 

46  17 
9  145  35 

11 |44  56 


rs 

09 

» 

02 

06 

3  18 
2  26 
2  55 

2  05 
2  21 
2  57 
2  53 
Z  44 

3  13 

2  46 

2  43 

3  25 
2  0* 

1  91 
3  00 
Z  57 
1  54 
3  36 

2  26 

3  26 

Obser- 
vation 
Time 


ANSON  I A  WATER  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
VINCENT  MULESKl 

ENG  DEPT  HARTFORD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
WELLINGTON  C.LOURIE 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN  LIGHT  '*  POWER 

WATER  BUR  HARTFORO 
CONN  LIGHT  +  POWER 
ST  PARK  *  FOREST  CDC 
RAYMOND  J.  RUS2ALA 
COLLINS  COMPANY 


CREAM  HILL  FARM       2  3  5 

A  JOSEPH  P.SIHKOT  JRC   2  3  5 

BA  {NEW  HAVEN  WATER  CO 

BIRMINGHAM  WATER  CO  i 

NEW  HAVEN  WATER  CO 


Refer 

To 
Tables 


BRIDGEPORT  HVORAULU 
CONN  POWER  COMPANY 
WATER  +  ELEC  OEPT 
ENG  OEPT  HARTFORO 
SWG  TREATMENT  PLANT 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
D  JJEWETT  CITY  WTR  CO 

lARY  C.  OLIVER 

EW  LONDON  WTR  WKS 


STAMFORD  WATER  CO 
MANCHESTER  WTR  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STAMFORD  WATER  CO 
U.  S.  WEATHER  BUREAI 

KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
ST  PARK  +  FOREST  CON 
FRANK  P.  O  NEILL 
CONN  AGR  EXP  STA 


8A  ST  PARK  •  FOREST  COM 
8A  ST  PARK  ♦  FOREST  COW 
8A  |WATER  BUR  HARTFORO 
UO  U.S.  WEATHER  BUREAU 
(IdIenG  DEPT  HARTFORD 

7A  EDWARD  C.  CHILOS 

8A  NEW  HAVEN  WATER  CO 

eA  NEW  HAVEN  WATER  CO 

4P  CONN  LGT  ♦  PWR  CO 

,0A  DEPT.  PUBLIC  UTiL 

7A  ST  PARK  »  FOREST  COf 

SA  IST  PARK  *  FOREST  COf 
8A  ;NEW  HAVEN  WATER  CO 
7A  JALPHONSE  BONNER 
8A  IgREENMICH  WATER  CO 

(10  !rOCKVILL£  WTR  ■»  AQUE 
]  7A  jCONN  LIGHT  ♦  POWER 
j  3P  IrIOGEFIELD  WTR  SUP 
>   ,  5P  HAROLD  MYERS 
I  5P  BRIDGEPORT  HYORAULI' 

IZM  BUR  ENG  WATERBURY 
BA  WTR  COM  NEW  BRITAIN 
8A  CONN  LIGHT  ♦  POWER 
6P  STAMFORD  MUSEUM 
7A  CONN  LIGHT  +  POWER 


MID  iMID  |U  OF  CONN  AGR  DEPT 
'  7A  jSAMUEL  N.  LINCOLN 
'  8A  CONN  LIGHT  *  POWER 
.  AR  'TORRINGTON  WTR  CO 
j  8A  TORRINGTON  REGISTER 

'  7P  IBHIDOEPORT  MYORAUlU 

MID  12M  eUR  ENG  WATERBURY 
SA  |nEW  HAVEN  WATER  CO 
40'  4P   4P  I  JAMES  RINTUUL 
275  I      8A  IWATEH  BUR  HARTFORO 


8A  IWATER  BUR  HARTFORD 
8A  WTR  COM  NEW  BRITAIN 
8A  InEW  HAVEN  WATER  CO 
12M  IWATERBURY  WATER  CO 
7A  CONN  LIGHT  ••-  POWER 

AIN 


67 

50 

410 

70 

16 

1180 

67 

185 

'0 

00 

1200 

70 

1* 

182 

70 
67 

12 
28 

1160 

70  55 

1500 

68  42 

38B 

68  41 

405 

68  99 

- 

69  43 

1028 

68  39 

106 

68  40 

124 

ABBIE  I 


2  3  5 
3 

C 
2  3  6    7  C 

2  3  5    7  C 


2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 

2  3  9 


2  3  5 


RAYMOND  R.  PALMER 
WALTER  A.  HICKS  1  2  3  5 
MRS.  ELMER  J.LELAND  I  2  3  5 
AUGUSTA  WATER  OIST  2  3  5 
BANGOR  HYDRO-ELEC  CC    3 


LILLA  ThERRIEN 

c.  s.  preble 
james  a.  schofield 
ilorenzo  voisine 
Igardiner  water  DIST 

rumford  fls  pwr  co 
state  fish  hatchery 
hugh  e.   sawyer 

CENTKAL  MAINE  POWER 
CIVIL    AERO.    ADM. 


IlLLIAi 


11  NG 


CENTRAL  MAINE  POWER 
IRVING  C.  MASON 
U.  S.  CUSTOMS 
UNION  WATER  PWR  CO 

CENT  MAINE  PWR  CO 
WILLIAM  JORDAN 
MADISON  HILLS 
EDWARD  A.  MILLER 
GREAT  NORTH.  PAPER 

CIVIL  AREO.  AOM. 
ERVIN  LOVELL 
H.  LA  M0NTA6NE 
T.  N.  CLARK 
CIVIL  AERO.  AOM. 


County 


ttORONO 
ORONO  2 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRENTISS 

PRESQUE  ISLE 
RIP06ENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 

R0X8URY 

RUMFORD  3  SW 
RUMFORD  1  SSE 
SANFORD  2  NNW 
SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTH  WEST  HBR  CG  01 
SQUA  PAN  0AM 
SWANS  FALLS 
THE  FORKS 
UNITY 

UPPER  0AM 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WINS LOW 

WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNHAM 


ATHOL  3  E 

BEECHWOOO 
BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL 
•BOSTON  WB  AIRPORT 

aOYLSTON 

BRIDGEWATER  M*C* 1  * 
BROCKTON 
CAMBRIDGE 
CHARLTON  2 

CHATHAM  LTSTA 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

COMASSET 
COLOBROOK 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EOGARTOWN 

FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
FRAMlNGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 

GROTON 


HOLYOKE 
HOOSflC  TUNNEL 
HUBBARDSTON 
HYANNlS 
IPSWICH 

JEFFERSON 
KNIOHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 
LEXINGTON 

LOWELL 
MANSFIELD 

MENOON 
MIDDLEBORO 
MI  DOLE TON 

MILFORD 

MILLBURY 
MONTAGUE  CITY 
MOUNT  WACHUSET 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
NEWBURVPORT 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE 
PELHAM 

PELHAM  2 


PL A  INFIELD 
PLYMOUTH 
PRINCETON 
PBOVINCETOWN  3  N 
PROVINCETOWN  1  NW 

OUABBIN  INTAKE 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AlK  STATION 

SANDWICH 

SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTHSRIDGE  3  E 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STERLING  3  NW 
5T0CKBRID6E 

SWAMPSCOTT 

TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  I  S 

WARE 

WARE   2 

WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST  SRIMFIELD 


WES 


6430  I  PENOBSCOT 
6435  PENOBSCOT 

6900  I  CUMBERLAND 
6005  I  CUMBERLAND 
6927  PENOBSCOT 


6942  OXFORD 
9314  YORK 
9360  PENOBSCOT 
9826  KENNEBEC 
9891  WASHINGTON 


0049 13ERKSHIRE 
|0120  HAMPSHIRE 
10190 {WORCESTER 
,0218  MIDDLESEX 

:025T [WORCESTER 

:055I [NORFOLK 
0562  HAMPSHIRE 
0666  WORCESTER 
!0736 InORFOLK 
10770 ISUFFOLK 


ioaoi [WORCESTER 
0840 'PLYMOUTH 

I  0860  PLYMOUTH 

MIDDLESEX 
1344  WORCESTER 

376  BARNSTABLE 
425  .HAMPDEN 
436  HAMPSHIRE 
447  'SUFFOLK 

561  WORCESTER 

562  NORFOLK 
589  WORCESTER 

2369. MIDDLESEX 
2451  PLYMOUTH 
12501  DUKES 

[2642  BRISTOL 
2606  .WORCESTER 
!2975  iMIDDLESEX 
!Z997  NORFOLK 
3052 .WORCESTER 

3270  MIDDLESEX 
3401  WORCESTER 
3471  BARNSTABLE 
3505  ESSEX 
3549  FRANKLIN 

J3702  HAMPDEN 
[3713  BERKSHIRE 
13772  WORCESTER 
3821  BARNSTABLE 
13876  jESSEX 

3931  WORCESTER 
,3985  HAMPSHIRE 
|40IZ 'MIDDLESEX 

4105  ESSEX 

4162  MIDDLESEX 

4313  MIDDLESEX 
4449  IbRISTOL 
4667  [WORCESTER 
4711 ^PLYMOUTH 
,4744  ESSEX 

4760  WORCESTER 
4771  WORCESTER 
4903  FRANKLIN 
5077  WORCESTER 
|5159  NANTUCKET 

;5246  BRISTOL 
5285  ESSEX 
5306  FRANKLIN 
5514  IWORCESTER 
6251  HAMPSHIRE 

6256  HAMPSHIRE 
6262  PLYMOUTH 
6311  BERKSHIRE 


6425  IMAMPSHIRE 
6486  PLYMOUTH 
6644  'WORCESTER 
6676  BARNSTABLE 


7293  [BRISTOL 
7370  FRANKLIN 
7627  WORCESTER 
7692  BERKSHIRE 
8030  MIDDLESEX 

6046  HAMPDEN 

J8154  WORCESTER 

18159  WORCESTER 

8181  BERKSHIRE 

8301  ESSEX 

;8367 [BRISTOL 
8573  WORCESTER 
8580  FRANKLIN 
8755  NORFOLK 
6760 [NORFOLK 

6793  HAMPSHIRE 
6796  HAMPSHIRE 
8843  BERKSHIRE 

8916  WORCESTER 
'9093  HAMPDEN 

|9136  .HAMPSHIRE 
[9191  [HAMPDEN 
9360  MIDDLESEX 
19371  BERKSHIRE 
[9382 [ HAMPDEN 


52  I  68  42  I 


4l43  39  I 
4  143  39 
11  45  27 


6937  AROOSTOOK 

174|PISCATAQUIS  '11 

250  KNOX  '  4 

255  I  KNOX  4 

315:0XF0R0  1  1 

325  ^OXFORD 
330 [OXFORD 

479  I  YORK 
827 [SOMERSET 
940  I  OXFORD 

6301 :hancock 
8398  ,  aroostook 

6641  OXFORD 
6721  .SOMERSET 
8936  WALDO 


70  15 
70  19 
68  10 

68  00 

69  15 
69  07 


44  40  :  70  36 


44  33 

43  28 

44  46 
M  36 


70  34 
70  33 

70  47 


02   70  59 


Obser- 
vation 
Time 


Refer 

To 
Tables 


9  i44 

[  1  44  52  I  70  92  ' 

13  [43  42  70  37  [ 
11  49  14  68  39 \ 

9   44  33  69  38  j 

14  45  OS  67  24 


4P  iPHYS  DEPT  U  OF  ME 
HAROLD  HAMLIN 

>.  WEATHER  BUREAU 
I.  WEATHER  BUREAU 
k.  AVERILL 

IE  EXP  STATION 
8A  GREAT  NORTH.  PAPER 
6P  OLIVER  W.  HOLMES 
HID  iCENTRAL  MAINE  POWER 
10  IRUMFORD  FLS  PWR  CO 

MID  HID  lEVALINE  A.  WARREN   | 

D  MIO  RUMFORD  FLS  PWR  CO  i 

5P  iCLIFFORD  P.  COOK 

ID  ICENTKAL  MAINE  POWER  | 
TP  [ALLAN  M.  FRASER      j 


IID  U.  S.  COAST  GUARD  ; 

7A  M.  C.  STEVENS  i    3 

llD  PUBLIC  SERVICE  CO  1 
I  BA  GLADYS  M,  DURGIN        3 

6P  I  6P  MERTUN  R.  REYNOLDS  |  2  3  5 


9P  I 


WATER 


;  CO 


I  «P  ■  6P  CENTRAL  MAINE  POWER 

7A  'GEORGE  THOMPSON 
!  SA  I  8A JHOLGSWORTH  *   WHITNEY 
I  8A  MID 


42 

39 

5i42 

24 

0.42 

39 

42 

18 

42 

13 

42 

17 

38 

42 

13 

42 

22 

0 

42 

21 

06 

32 

53 

28 

10 

49 

21 

07 

71  02  I 

71  43 
I  * [  1  57  I  70  97  ; 

.  4 142  03  •  71  01  ' 
[  4  42  23  '  71  07 
17  [42  08   71  57 

!  4  !41  40  ■  69  57 

5  ;42  17  :  72  59  ; 

5  42  23  ;  72  51 

4  [42  20  71  10 : 

10  142  24 1  71  41  I 


I  4  42  16 

'  5  l42  23 

10  '42  40  I 

4  '41  46  I 

4  |41  23  [ 

I  4  '41  42  [ 

jlQ  [42  34  [ 
10  l42  17  I 
[  4  [42  06 
[  9  42  35  [ 

■10 '42  36  I 

5  42  21 

4  41  37 ; 
.10  42  46  ' 

5  42  40  ; 

I  *[«  13  I 

6  I42  41  [ 
I  9  [42  29  I 
I  4  41  41  ; 

4  42  40  I 

10  42  22  I 
i  ^  r^Z  17  [ 
I  4  42  19  I 

ilO  |42  41  [ 

I  4  42  27  I 


70  90  I   80  I 
72  03  :  680 

71  35  I  210 ' 

70  40    IB   . 

70  31  I    20   . 

71  10  !  190  I 
71  46  400 
71  26  !  170. 
71  24  I  320 
71  59  I  1110 

71  35  320 

72  12  950 

70  32    70 

71  04  I    60 

72  49  1430 


MID  UNIVERSITY  OF  MASS 

8A  M.  C.  STEWART  3 

7A  METRO  DIST  WTK  COMM  ■  3 

BA  .STATE  DEPT  HEALTH  3 

I  8A  STATE  DEPT  HEALTH   |  3 

[  BA  ImETKO  DIST  WTK  COMH  3 

4P  .CORPS  OF  ENGINEERS  12  3  5 

[  7P  BLUE  HILL  OBS        12  3  9 

MID  'u.  S.  WEATHER  BUREaO  2  3  9 

■     '  I 

'  AR  MRSC  BARBARA  SMITH  3 

MID  MASS  CORRECTnl  INST 

'  4P  CITY  ENGINEER         2  3  5 

.HID  HARVARD  UNIVERSITY   ] 

.  SP  lULIVER  E.  MAY         2  3  5 

'  5P  U.  S>  CAOST  GUARD  3 

BA  STATE  DEPT  HEALTH  3 

BA  STATE  OEPT  HEALTH  3 

[  7A  METRO  DIST  WTK  COMM   2  3  5 

;  4P  METRO  DIST  WTR  CONN   2  3  5 

7A  OSCAR  JOHNSON         2  3  5 

BA  METRO  DIST  WTK  COMM  [  3 

BA  MRS.  MARY  E.  DAVIS  I  3 

BA  G.  8.  ROUNSVILLE     I  2  3  5 

8A  ELIZABETH  B.  HOUGH  I  2  3  5 

IIP  RICHARD  C.  BRIGHAM    2  3  5 

BA  OEPT  PUBLIC  WORKS     2  3  5 

7a  metro  OIST  WTR  COMM   2  3  5 

a*  STATE  DEPT  HEALTH  3 

SA  STATE  DEPT  HEALTH  3 

BA  STATE  DEPT  HEALTH  3 

BA  STATE  DEPT  HEALTH  3 

BA  STATE  DEPT  HEALTH    :  3 

7P  EARL  F.  SMITH         2  3  5 

:  8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 


72  3«  '   90  I  BA  .A.  W.  LADD 

72  98  800  I  SA  BA  iNEW  ENGLAND  PWR  CD 

72  00  I  1030 j  8A1MISS  BESSIE  WHEELER  I 

70  17  .    49  !  6P  1  6P  'CAPE  ♦  VNYRO  ELEC  CU 

70  52  I   30  I  1  BA  [STATE  OEPT  HEALTH   I 

71  54}  820  1  I  AR  METRO  DIST  WTR  COMM  | 

72  52  940  [  8A  8A  CORPS  OF  ENGINEERS 
71  23  '  148   7A  7A  METRO  OIST  WTk  COMH  [ 
71  10     57   9P  MID  ESSEX  COMPANY 

71  12  200   5P  5P  JOHN  E.  WALLACE     I 


IlO 


2  39  I 

4  142  03 
4  42  05 { 
4  kl  53  . 
4  42  36 


!  5  42  39 
IlO  ,42  29 

I  4  41  19  ' 


71  18  I 

71  12 

71  34  I 

70  54 

71  01 


90  I  5P 


5P  PROPS  LKS  ♦  CANALS 

:  SA  STATE  DEPT  HEALTH 
[MID  ;HAR0LD  j.  PARKINSON 
I  BA  .STATE  DEPT  HEALTH 
I  8A  DANVERS  WATER  WORKS  | 


3  5 


eA  .STATt  OEPT  HEALTH    [    3 
BA  NEW  ENGLAND  PWR  CO      3 
7A  RONALD  J.  POWERS     \         3 
AR  FRANCIS  HARRINGTON   INAC  12/1 
MIO  U.  S.  WEATHER  BUREAU  2  3  5 


41  39 

42  50 
42  28 
42  07 
42  23 


70  55  [  90  \l 

70  SS !  20  1 
72  20  750 : 

71  40  300 

72  24  1150 


4P  CITY  ENGINEER  I 
8A  STATE  OEPT  HEALTH  | 
8A  METRO  DIST  WTR  COMM  ' 
8A  STATE  OEPT  HEALTH  j 
8A  [METRO  DIST  WTK  COMH 


2  3  5 


73  04 

72  11 

73  17 


1140       8A  PERCY  JOHNSON        l    3 

60  '     .  aA  STATE  OEPT  HEALTH    ,    3 

1900       BA  STATt  DEPT  HEALTH       3 

1090,     I  BA  DIR  HARVARD  FOREST   '    3 

II93W10IMIO  U.  S.  WEATHER  BUREAU  2  3  : 


5  42  31  . 

4  41  59 
'10  42  2  7 


71  52 
70  13  ' 
70  12 

72  17  ': 
70  59 
70  37 
70  92 
70  30 


71  99 
73  29 
71  06 


1650 


8A  STATE  DEPT  HEALTH 
4P  PLYMOUTH  CORDAGE  CO 
AR  METRO  OIST  WTK  COMM  I 
8P  U.  S.  COAST  GUARD    [ 
MID  CAPE  *    VNYRO  ELEC  CO 


>60  ;     I  BA  METRO  DIST  WTK  COMM  I    3 
60  '  BA  !  BA  INEW  BEDFORD  WTK  WKS  .2351 
80  '  7P  '  7P  REV.  R.  M.  BARKER     2  3  5 
40   9P   9P  U.  S.  COAST  GUARD     2  3  5 
20  MIO  MID  W.  A.  WINSUR         12  3  5 


35 


42 

28 

17 

42 

28 

41 

54 

42 

39 

36 

42 

11 

42 

OB 

42 

17 

47 

16 

42 

22 

42 

03 

42 

10 

42 

29 

42 

06 

42 

23 

42 

U 

42 

12 

6A  BRISTOL  CO  AGR  SCH  3 

SA  NEW  ENGLAND  PWR  CO  |  2  3  5 

7A  CHESTER  R.SPIELVOGEM  3 

6A  STATE  DEPT  HEALTH   [  3 

7A  METRO  DIST  WTR  COMH  3 

4P  U.  S.  ARMORY         I  2  3  9 

AR  HETKO  DIST  WTK  COMM  [  3 
MID  NUN2J0  LANCIANi      I 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


73 

19 

650 

9P 

9P 

NESBITT  H.  BANGS 

70 

94 

20 

7P 

/P 

WESTUN  K.  LEWIS 
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NEW  ENGLAND  -  SEPTEMBER  1956 


WEATHER  SUUHARY 


GENERAL 

September  was  unusually  cool  and  wet.   The  frequent 
rains  along  with  excessive  cloudiness  and  deficient 
sunshine  were  further  adverse  factors  for  the  maturing 
and  harvesting  of  crops  and  for  other  outdoor  activi- 
ties.  In  some  areas  early  freezes  brought  an  end  to 
the  growing  season  before  the  retarded  crops  could 
properly  mature. 

This  was  the  second  coolest  September  ever  experienced 
at  some  stations  having  long  period  records  for  com- 
parison —  back  85  years  at  Portland,  Me.,  for  instance, 
and  the  coolest  since  1917  at  Portland  and  Boston  as 
further  examples.   The  last  half  of  the  month  was  par- 
ticularly raw,  not  being  compensated  by  a  warm  spell  as 
in  the  first  week,  and  at  Boston  was  found  to  be  the 
chilliest  last  half  of  September  ever  experienced 
thoughout  the  long  history  of  that  city.   Northern  New 
England  generally  felt  the  adverse  effects  of  the  un- 
usual chill  even  though  it  was  more  spectacular  in 
central  and  southern  portions  in  terms  of  comparative 
records.   Temperature  extremes  ranged  from  96°  at 
Brockton  and  Weston,  Mass.,  on  the  5th  to  20°  at  Green- 
ville, Me.,  on  the  29th. 

Precipitation  varied  considerably  during  the  month  at 
individual  stations,  ranging  from  8.96  inches  at  West 
Cummington,  Mass.,  to  1.27  inches  at  Orono,  Me.,  how- 
ever, the  area  averages  differed  much  less  sharply  and 
mostly  reflected  ample  to  excessive  moisture  for  the 
season.   Holyoke,  Mass.,  took  honors  for  the  greatest 
daily  amount  of  rainfall  by  measuring  4.31  inches  on 
the  7th. 

WEATHER  DETAILS 

During  the  first  week  temperatures  were  rather  mild 
with  virtually  all  stations  recording  their  warmest 
readings  of  the  month  on  or  about  the  5th.   Beginning 
on  the  7th  surges  of  chilly  Canadian  air  flowed  over 
the  Northeast  often  enough  to  dominate  the  remainder 
of  the  month  and  to  challenge  coolness  records  for 
September.   The  month's  lowest  readings  were  recorded 
on  the  21st  by  about  100  stations  with  a  few  others 
experiencing  their  minima  on  the  19th  or  during  the 
fourth  week.   The  only  noteworthy  interruption  in  the 
cool  regime  occurred  generally  on  the  13th-14th  with 
maxima  in  the  80 's  and  average  temperatures  5°  to  11° 
above  normal . 

General  rains  of  varying  intensities  occurred  on  the 
lst-2nd  and  the  6th  followed  by  several  dry  days  until 
about  midmonth.   The  frequent  movements  of  low  pressure 
centers  and  their  attendant  frontal  zones  across  the 
northeastern  states  brought  rain  nearly  every  day  some- 
where in  New  England  during  the  last  half,  usually  over 
large  areas.   Even  the  remnant  of  hurricane  Flossy 
caused  some  rains  along  the  lower  coast  on  the  28th  as 
it  moved  northeastward  offshore, 

WEATHER  EFFECTS 

The  cool ,  showery  September  weather  was  not  favorable 
for  the  growth,  maturing  and  harvesting  of  most  crops 
in  northern  New  England.   Exceptions  were  potatoes  and 
oats  in  Maine  which  grew  very  well  but  were  hampered  by 
adverse  harvesting  conditions  along  with  other  crops. 
Conditions  for  harvesting  in  southern  and  central  New 
England  were  only  moderately  favorable.   Major  fall 
vegetables  were  still  yielding  well  with  good  quality 
in  Connecticut  but  the  frosts  late  in  the  month  in 
Massachusetts  terminated  the  vegetable  season  in  many 
areas  of  that  State. 

Pastures  improved  generally  but  grass  growth  was  quite 
limited.  Weather  conditions  favored  sizing  and  color- 
ing of  apples,  except  in  Maine  and  New  Hampshire  where 
low  temperatures  reduced  size.  The  Connecticut  Valley 
tobacco  crop  was  considerably  smaller  than  average, 
however,  quality  was  good  in  spite  of  not  too  favorable 
curing  weather.  Cranberry  production  in  Massachusetts 
was  14%  below  the  10-year  average  and  was  the  smallest 


crop  since  1952.   Corn  production,  though  good  in 
Connecticut,  was  below  average  to  the  north  due  to 
adverse  conditions  of  one  kind  or  another  throughout 
the  growing  season. 

Ground-water  levels  In  Maine  rose  and.  In  general  were 
above  average,  while  Massachusetts,  Rhode  Island,  New 
Hampshire,  and  Connecticut  levels  generally  declined 
and  were  below  average,  according  to  the  U.  S.  Geo- 
logical Survey. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  more  noteworthy  storms  are  listed  below  by  dates. 
For  complete  reports  please  see  Climatologlcal  Data, 
National  Summary,  for  September  1956. 

2nd:   Thunderstorms  with  lightning,  wind  and  rain  hit 
Franklin  County,  Mass.,  with  1  man  injured  in  East 
Deerfield  and  3  cattle  killed  by  lightning  in  Shel- 
bourne ;  and  also  struck  less  seriously  in  Cheshire 
County,  N.  H.   Lightning  and  wind  blown  trees  caused 
many  power  and  phone  outages  and  rain  caused  further 
complications  by  short-circuiting  cables. 

6th-7th:   Massachusetts,  Connecticut  and  Rhode  Island 
were  hit  by  heavy  rain  storms  with  widespread  minor 
lightning  and  wind  damages  reported  in  Massachusetts. 
Rains  were  extremely  heavy,  causing  many  road  washouts, 
flooded  streets  and  basements,  and  brief  flash  flooding 
in  some  localities.   Two  persons  were  injured  In  an 
auto  accident  directly  attributed  to  the  storm  in  Lynn- 
field,  Mass.   Principal  losses  were  in  the  Holyoke- 
Springfield  area  of  Massachusetts,  central  Rhode  Island, 
and  in  Fairfield  and  Litchfield  Counties,  Conn. 

12th:   A  tornado  cut  a  path  2  miles  long  and  30  yards 
wide  at  Wllbraham,  Mass.,  causing  relatively  small 
damage.   It  was  accompanied  by  hail  and  lightning  and 
felled  trees  and  power  lines.   The  same  afternoon  a 
violent  thunderstorm  caused  moderate  damage  in  Hampden 
County,  Mass.,  with  washouts,  felled  trees  and  power 
lines,  and  scattered  areas  of  hail. 

14th:   Severe  thunderstorms  associated  with  a  cold 
front  caused  much  loss  over  a  wide  area,  affecting 
portions  of  all  New  England  states.   One  death  in 
Pembroke,  N.  H. ,  and  2  injuries  in  Reading,  Mass., 
were  attributed  to  motorists  being  suddenly  blinded 
by  heavy  rain,  as  was  also  a  pedestrian  injury  in 
Providence,  R.  I.   Lightning  injured  2  farmers  and 
killed  a  nearby  cow  in  Foster,  R.  I.,  and  caused  nu- 
merous fires  and  power  failures  elsewhere.   Wind  caused 
widespread  damage  to  trees  and  power  lines,  littering 
the  streets  with  broken  limbs  in  some  cities,  and  dam- 
aged 3  light  aircraft  at  Danbury  Airport,  Conn.,  where 
a  wind  gust  of  75  mph  was  recorded.   Wind  gusts  of  73 
mph  were  reported  at  Providence,  R.  I.,  airport.   Hail 
wreaked  considerable  damage  to  the  apple  crop  in  south- 
western Maine  and  southern  New  Hampshire.   Heavy  rains 
caused  many  road  and  street  washouts  and  property 
damage  in  flooded  basements,  principally  in  eastern 
Massachusetts.   A  windstorm  that  probably  was  a  tornado 
caused  moderate  damage  at  Augusta,  Me.,  cutting  a  path 
through  the  grounds  of  Augusta  State  Hospital  about 
4:10  p.m. 

23rd:   Thunderstorms  occurred  in  eastern  Massachusetts 
near  midnight  and  continued  into  the  24th  with  moderate 
total  damage.   Lightning  struck  in  many  local  areas. 
Cellars  and  underpasses  were  flooded  by  heavy  rains. 
Four  injuries  in  an  auto  accident  in  Boston  were  blamed 
on  the  storm. 

FLOODS 

No  stream  flooding  was  reported. 

J.  E.  Stork,  Cllmatologlst 

U.  S.  Weather  Bureau 

Weather  Records  Processing  Center 

Chattanooga,  Tennessee 
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0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 

7 
4 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

3.61 
1.65 
2.95 
2.56 
5.07 

.53 

-  .44 

-  1.95 

.69 
.50 
.61 

1.17 

24 
2 

3 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
8 

4 
1 

1 

4 

0 
0 
0 
0 

1 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  1  SSE 

SANFORD  2  NNW 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

63.3 
65.8 
68.1 
63. 9M 
66.8 

40.9 
43.1 
43.1 
45. 5M 
42.4 

52.1 
54.5 
55.6 
54. 7M 
54.6 

-  2.8 

-  3.4 

82 
84 
84 
82 

H4 

5 
5 
5 

5 
7 

27 
28 
27 
29 
29 

28 
28+ 
21 
28 
21  + 

387 
323 
297 
321 
323 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
5 
3 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

3.60 
3.70 
5.00 
3.74 
6.95 

-   .10 
.00 

.90 
.96 

1.78 
.60 

1.12 

20 
20 
24 
14 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
7 
10 
9 
9 

2 
3 
5 

2 
6 

0 
0 

1 

0 

1 

MINSLOW                     AM 
WOODLAND                    AM 

65,5 
66.1 

44.9 
44.9 

55.2 

55.0 

-  4.8 

-  2.4 

86 
87 

6 
6 

29 
28 

28 
28 

307 
316 

0 
0 

0 
0 

3 
4 

0 
0 

3.48 
2.75 

-  .35 

-  1.25 

1.07 
.75 

15 
14 

.0 
.0 

0 
0 

9 

7 

1 

2 

1 

0 

AVERAGE 

53.8 

3.52 

.0 

MASSACHUSETTS 

ADAMS                       AM 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL                // 

BOSTON  W8  AIRPORT       //R 

65.5 

67.9 
68.5 
66.9 
68.1 

44.4 
47.9 
43.2 

60.6 
54.1 

55.0 
57.9 
65.9 
58.8 
61.1 

-  5.4 

-  3.3 

-  2.4 

-  3.2 

83 
86 

B8 
87 
86 

2* 

5 

5 

6 

14 

32 
33 

29 
35 
41 

21  + 

21 

21 

21 

21 

319 
242 
295 
230 

174 

0 
0 

\ 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
8 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.01 
5.55 
4.86 
6.71 
6.07 

1.29 
1.76 

1.94 
2.08 

1.18 
1.32 
1.30 
1.83 
1.29 

24 
6 

24 
7 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

10 

10 

9 

8 

4 
4 
3 

4 
4 

1 

2 
2 
2 
1 

BROCKTON 
CHARLTON  2 

70.3 
68.4 

49.3 
45.8 

59.8 
57.1 

-  4.0 

96 
88 

6 
5 

29 

21 
19 

213 
259 

1 

0 

0 

0 

2 

2 

0 
0 

3.89 
3.69 

.31 

1.08 
.65 

7 
16+ 

.0 
.0 

0 

0 

7 
10 

2 

4 

1 
0 

See  Reference  Notes  Follovring  Station  Index 
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NFU  FNGLAND 

TABLE  2  -  CONTINUED 

SEPTEMBEr'i956 

Temperature 

Precipitation 

It 

H 

S  i 

2 
> 
< 

III 
lii 

Q  U-  t- 

1 

01 

X 

& 

3 

3 

& 

& 
% 

1 

No.  ol  Days 

's 

III 

1 

1 

6 

1 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

Min 

■S   -D 

1 

1 
5 
S 

0 

5s 

hi 

si 

o  > 

s5 

6  J 

hi 

CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 

AM 
AM 
AM 
AM 

71.2 
66.4 
68. 4M 
69.1 
69.8 

52.9 
48.2 
48. 3M 
51.9 
53.3 

62.1 

57.3 
58. 4M 
60.5 
61.6 

-  1.2 

-  4,5 

-  1,8 

89 
84 

82 
81 

5 
6 

6+ 

4 

42 

35 
34 
35 
39 

26 
21 
21 
19 
19 

147 
259 
234 

186 
141 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5,87 
4,46 

2,72 
2,36 

2.29 
.35 

-  2.22 

2.39 
1.97 

.75 
.76 

7 

7 

28 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 

8 
6 

3 
3 

2 
2 

1 

1 

0 
0 

FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 
HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 

AM 

AM 

AM 

69.9 
69.3 

69.2 
70.9 
66.5 

53.1 
47.3 
48.2 
50.4 
43.5 

61.5 
58.3 
58.7 
50.7 
55.0 

-  1,5 

-  3,4 

-  4.0 

-  3.0 

-  4.8 

86 
90 
91 
89 
86 

5 
5 
5 
5 
5 

37 
32 
34 
35 
31 

21 

21  + 
21 
21 
21 

170 
238 
233 
192 
319 

0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 
0 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

2.14 
4.70 
4.38 
2.90 
5.58 

-  1.42 
1.04 

.79 

-  .39 

1.04 

.42 

1.16 

.91 

.79 

1.28 

14 
24 
15 
7 
24  ' 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 
« 
9 
11 

0 
3 

4 
2 
4 

0 
2 
0 
0 

2 

HYANNIS 

KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 
LEXINGTON 

AM 

AM 

68.6 
67.4 
69.2 
68.6 

51.7 
42.1 
45.8 
50.1 

60.2 
54.8 
58.0 
59.4 

-  2.9 

-  4.3 

-  2.8 

81 
86 
90 
87 

5 
6 
6 

5 

33 
27 
32 
36 

19 
21 
21 
21 

179 
321 
242 
218 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
8 

1 

0 

0 
0 
0 

0 

2,23 
3.82 

4.17 
4.17 

-  1.17 

.46 

.71 

1.11 

.85 

1.08 

1,09 

28 

24 
7 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 

10 

11 

1 
2 
3 
2 

1 
0 

1 
1 

LOWELL 

MIOOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

R 
R 

72.1 
66.5 
67.1 
68.7 
65.0 

50.2 
52.5 
54.5 
65.8 
44.0 

61,2 
59.6 
60.8 
62.3 
54.5 

-  1,9 

-  1,2 

-  ,9 

-  3.8 

91 
80 
76 
83 
83 

6 

5+ 
3+ 
6 
1  + 

36 

38 
44 
40 
30 

21 
22 
19 
21 
10 

184 
205 
143 
141 
327 

2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

4.87 
3.44 
1.30 
1.96 
5.86 

1.41 

-  .86 

-  2.07 

-  1.54 
2.63 

1,73 
.62 
.38 
.67 

1.67 

7 
24 
28 
28 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 
5 

7 
12 

4 
2 
0 
2 
6 

2 
0 
0 
0 

1 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 

AM 

69.8 
66.1 
68.9 
64.6 
66.1 

53.3 
57.4 
50.4 
50.6 
51. 6M 

61.5 
61, e 

59.7 
57.6 
58. 9M 

.0 

-  ,7 

-  3,4 

83 
78 
65 
80 
83 

5+ 

1  + 
6 

5+ 
14 

36 
46 
32 

35 
37 

21 
25 

19 
21 
21 

158 
138 

201 
238 
210 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.86 
2.34 
2.37 
4,38 
3,36 

.17 
-  1.08 

.27 

1.69 
1.10 
.49 
1.68 
1.56 

28 

28 
28 

7 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
9 
8 
6 

2 

1 
0 
3 

2 

SANDWICH 
SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STOCKBRIDGE 
SWAMPSCOTT 

AM 

67,9 
65.6 
72.5 
64.8 
65.1 

52.8 
44.4 
50.4 
43.5 
53.6 

60.4 
55,0 
61,5 
54,2 
59,4 

-  4.6 

-  2,3 

-  4,6 

-  1,2 

84 
83 
89 
81 
79 

5 

5+ 
5 
1 
14 

38 
30 
34 
28 
41 

21 
21  + 
21  + 
21 
25 

177 
312 

153 

339 
194 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
0 
4 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

2,97 
5,97 
8,04 
6.73 
3.87 

2.06 

4.44 

2.12 

.13 

1.74 
1.60 
3.40 
1.33 
1.91 

28 

3 

7 

23 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
11 
10 
12 

7 

1 
4 
6 

4 
1 

TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 

AM 

69.8 
66.7 
70.2 
68.6 
68.9 

49.1 
41.3 
45.5 
47.2 
48.0 

59.5 
54.0 
57.9 
57.9 
58.5 

-  1,6 

-  4.1 

87 
88 
87 
88 
86 

5 
5 
5 
5 
5 

31 
28 
32 
28 
27 

19 
21 
21  + 
21 
21 

215 
338 
246 
247 
238 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

8 
2 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

3.23 
5.23 
5.94 
5.05 
5.20 

-   .48 
2.17 

.79 
1.30 
1.62 
1.46 
1.44 

28 
24 
2 
28 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

11 

10 

8 

10 

2 

4 
3 
3 
5 

0 
2 
3 
2 
2 

WEST  CUMMINGTON 
WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

65.3 

71.2 
68.6 
66.0 
67.9 

40.3 
45i4 
49.3 
48.3 
47.5 

52.8 
58.8 
59.0 
57.2 
57.7 

-  3,6 

-  4,3 

83 
96 
87 
85 
87 

5 

6 

5* 

5 

5 

25 
30 
35 
33 
32 

21 
21 
21 
21 

19 

375 
232 
224 
266 
251 

0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
3 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

8.96 

3.50 
5.69 
3.71 
2.90 

-  1.33 

-  .73 

2.45 

I. 00 

2.85 

.63 

.68 

2 

7 

6 

27 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
8 
9 

11 
8 

3 
3 
3 

2 
2 

3 
1 

1 
0 
0 

AVERAGE 

58,6 

4.36 

.0 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  0AM 
CAMPTON 

AM 

R 
AM 

65.1 

64.1 
68.2 
66.1 

42.3 

41.8 
43. 8M 
40.3 

53.7 

53.0 
55. OM 
53.2 

-  3.8 

82 

84 
89 
86 

5 

5 
6 
5 

27 

25 

29 
27 

21  + 

28 
26 
21 

351 

362 

290 
357 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

6 

7 
5 
10 

0 

0 
0 
0 

5.17 

5.32 
5.07 
6.12 

1.54 

1.10 

.84 
1.45 
1.68 

24 

7 
24 
18 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

10 

12 
9 

7 

5 

4 
4 

4 

2 

0 
1 
2 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

R 
AM 

57.0 
68.7 
66.7 
61. 5M 
59.6 

42.8 

46.0 
40.7 
37. 4M 
37.8 

54.9 
57,4 
53,7 
49, 5M 
48,7 

-  3,9 

-  2,8 

-  5,1 

86 
86 
85 
80 
77 

5 

5 
6 

6 
7 

29 
30 
26 
21 
24 

21 
21 
21  + 
28 
27+ 

323 
257 
342 
46  6 
484 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

4 

7 

11 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

6.57 
3.79 
5.29 
4.87 
3.33 

2.18 
.05 

-  1.78 

1.63 
1.51 
1.44 
1.06 
.58 

2 
24 
24 

6 
18 

.0 
.0 

.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
8 

10 
8 

10 

5 

2 

3 
4 
2 

1 
1 
2 

1 
0 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

67.6 
67.2 
66.3 
66.3 
68.2 

43.9 
42.7 
38.0 
44.6 
44.4 

55,8 
65,0 
52,2 
66,5 
56,3 

-  3,6 

-  3,3 

-  3.1 

85 
87 
85 
85 
87 

6 
6 
5 
5 
5 

28 
26 
21 
30 
27 

21 
21 
21 
21 
21 

296 
320 
390 
306 
286 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 
12 

1 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

3.33 

5.44 
5.86 
4.92 
5.74 

1.62 

1.58 
2.14 

1.95 

2.10 
2.40 
1.18 
1.52 

24 

24 
24 
17 
24 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

8 

9 

8 

12 

5 
4 
4 
5 
6 

2 

1 
1 
1 
1 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

65.7 
65.3 
66.6 

63.1 
68.0 

45.3 
41.9 
41.5 
45.3 
43.2 

55,5 
53,6 
54.1 
54.2 
55.6 

-  6,3 

86 
82 
87 
80 
83 

5 

5  + 
5 
5 
5 

34 
24 
27 
32 
28 

19+ 

28 

21 

25 

21 

302 
352 
342 
327 
298 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
9 
5 
1 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

6.02 
4,03 
6,81 
3.92 
3,75 

2.28 

.54 

1.97 
.78 

1.70 
.84 

1.24 

24 
3 
23 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

10 

9 

8 

8 

4 
2 
4 
3 
2 

1 
0 
2 

0 

1 

ttMOUNT  WASHINGTON 
NASHUA  3  N 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 

//R 

42.0 
67.7 
68.7 
65.9 
59.5 

31.2 
43.7 
46.5 
44.4 
40.7 

36.6 

55,7 
57,6 
55,2 
50.1 

-  4.5 

-  5,1 

-  4,0 

59 

87 
87 
84 
75 

1  + 
5 
5 
5 
14 

15 
28 
32 
30 
27 

21 
21 
21 
25 
28 

847 
304 
248 
314 
438 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

19 

3 
I 
3 
6 

0 
0 
0 
0 

5.99 
4,34 
4.59 
4.73 
4.49 

-  .57 
.92 

-  1.14 

.79 

1.31 
1,93 
1,09 
1,08 

24 
24 
24 
24 
20 

5.5 

.0 
.0 
.0 

T 

25 

0 
0 
0 
0 

20 

15 
11 
9 
10 
10 

7 
2 
4 
3 
2 

0 

1 

1 
1 
1 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

WINDHAM 

AM 

AM 
AM 

65.1 
67.0 
67.5 
66.7 
59.0 

39.2 
44.9 

41.8 
43.4 
44.0 

52.2 

55.0 
54.7 
55.1 
56.5 

-  6.5 

85 
83 
89 
87 
89 

6 

3+ 
5 
6 

5 

26 

32 
27 
29 
28 

21 
27 
21 
21 
21 

394 
289 
324 
316 
288 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
1 
7 
2 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

4.87 
4.43 
4.45 
6.01 
4.26 

1.00 

1.73 
1.01 
1.20 
1.71 
1.03 

24 
14 
24 
24 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 
9 
9 
10 

3 
5 
4 
3 
3 

1 
1 
1 

2 
1 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

55.9 
65.3 

45.3 
41.9 

56.1 
53.6 

84 
84 

5 
6 

32 
27 

19+ 
21  + 

294 
34  6 

0 
0 

0 
0 

2 

8 

0 
0 

4.78 
6.04 

•  39 

1.77 
1.21 

24 
24 

.0 
.0 

0 
0 

9 
11 

4 
5 

1 
2 

AVERAGE 

64.4 

4.91 

T 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

R 

58.3 
59. IM 
69.4 

55.4 

47, 9M 
49.8 

51.9 
58. 5M 
59.6 

-  1,6 

-  2.3 

79 
87 
82 

3 

5 
3+ 

43 
31 
31 

21 

21 
19 

130 
239 
201 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
1 
3 

0 
0 
0 

1.86 
3.58 
2.96 

-  1.12 

-  .94 

.50 
.93 
.83 

28 
28 
16 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

5 

7 
8 

1 
3 
2 

0 
0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 

V. 

^J_llX»l. 

XH  1 

\^J 

V^^X' 

NEW    ENGLAND 
SEPTEMBER    1956 

Temperal 

ure 

Prectpitalion 

1    6 

11    E 

IJ 

1 
< 

2  is 
III 

Q  t*.  t- 

1 

1 

3 

1 

1 

No  ol  Days 

1 

III 

s.  §  - 

Q  (^  H 

>• 

& 
1 

6 

1 

Snow 

,  Sleet 

No   ol  Days 

Station 

Man 

M 

" 

1 

1^ 
Q    0 

1  g 

2 
o 

S 

kl 

h£ 

0    * 

l\ 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

R 

68iB 

51.3 

60,1 

-    2.6 

84 

5 

35 

21 

194 

0 

0 

0 

0 

3.10 

-        .09 

.74 

16 

.0 

0 

9 

1 

0 

AVERAGE 

60,0 

2.88 

.0 

VERMONT 

BELLOWS    FALLS 
BENNINGTON    2    NW 
BLOCMFIELD 

BURLINGTON    W8    AIRPORT 
CAVENOISM 

AM 
R 

67.6 
68.1 
66. 3M 
66.0 
67.1 

45.3 
43.2 
41. OM 

45.8 
40,7 

56.4 
55.7 
53. 7M 
55.9 
53.9 

-  3.1 

-  4,0 

-  4.2 

'88 
89 
82 
86 
84 

6 

1 

5  + 
1  + 

5 

30 
28 
24 
33 
24 

21 

10 

28 

27+ 

21 

284 
307 
337 
298 
34  5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 

10 
0 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

4.81 
5.96 
3.07 
3,91 
6,02 

1.35 

-    1.21 

.77 

1.28 

1.12 
1.89 
1.06 
1.04 
1.13 

15 
24 
20 
20 
24 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
8 
12 
10 
11 

3 

4 
1 
1 
4 

2 

2 
1 
1 

1 

CHELSEA 
CORNWALL 
DORSET    1    S 
EAST    BARNET 
EN0SBUR6    FALLS 

AM 

AM 

65.8 
67.6 
67. p 
62.7 
69.5 

39.3 
43.3 

41.4 
43.2 
41.8 

52.6 
55.5 

54,6 
53.0 
55.2 

-  3.8 

-  6,5 

-  4.7 

-  3.2 

86 
87 
87 
83 

8e 

6 

1  + 

6 

1 

26 
25 

27 
31 
26 

28 
28 

10  + 
21  + 
27+ 

374 
315 
337 
367 
322 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

11 

5 
9 
4 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

6.09 
3.81 
6.12 
4.25 
3.52 

2.63 
.66 

,96 
-       .49 

1.17 
1.02 
1.50 
.96 
1.08 

24 
2 
2 

3 
20 

.0 
,0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
8 
9 
9 

a 

6 
2 

6 
4 
2 

1 
1 
3 
0 

1 

LEMIN6T0N 

MIDDLESEX 

MONTPELIER    CAA    AIRPORT 

MOUNT    MANSFIELD 

NEWPORT 

AM 

6<..3 
65.1 
64.' 
53. 9M 
66.2 

40.6 
42.9 
42.2 
39.  4M 
38.7 

52.5 
54.0 
53.3 
46. 7M 
52.6 

-    4.3 

81 
86 
84 
72 
82 

5 
6 
5 
2 

4  + 

22 

29 
28 
23 
23 

28 
21 
28 
21 
27 

379 
339 
359 
543 
382 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

9 

6 

4 

11 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

2.39 
5.21 
3.04 
3.30 
3.40 

-       .62 

.68 

1.48 

.71 

.68 

1.06 

20 
2 
2 

17 
2 

,0 
,0 
,0 

T 
,0 

0 
0 

0 
0 
0 

10 
9 
9 

14 

7 

1 
3 
2 

1 
3 

0 
2 
0 
0 

1 

NORTHFIELO    NORWICH    UNIV 

RANDOLPH 

READSBORO    1    SSE 

RUTLAND 

ST    ALBANS    BAY 

AM 

66.5 
66,2 
65.7 
67.6 
68.0 

42.8 
45.0 
42.7 
46.0 
48.0 

54.7 
56.6 
54.2 
56.8 
58.0 

-  1,4 

-  2,3 

86 
85 
86 
86 
86 

6 
6 
6 

1 
1 

25 
27 
30 
31 
29 

28 
27 
21  + 
26 
28 

324 
306 
332 
277 
254 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

5 
5 
5 
3 
1 

0 
0 
0 
0 

0 

5.06 
5.01 
6.52 
5.32 
1.92 

1.99 

1.27 
1.46 

1.32 

1.36 

1.33 

.88 

.70 

2 

2 

24 

17 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

7 

11 

I 

4 
6 
6 
6 

1 

2 
2 

3 
0 
0 

SAINT    JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WEST    BURKE 

MILDER 

AM 
AM 
AM 
AM 

66.9 

60.5 
67,3 
6'>.0 
66.8 

43.6 
39.8 
42.0 
37.2 
43.5 

55.3 
50,2 
54,7 
50,6 
55,2 

-  3,6 

-  3,7 

84 
80 
86 
82 
86 

5 

2 
6 
7 
6 

27 
29 
28 
21 
30 

28 
10+ 
21 
29 
21  + 

305 
448 
318 
429 
310 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
10 

6 
14 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

3.98 
4.92 
6.08 
3.78 
6.42 

,41 
,40 

2,15 
-       .63 

1,89 

.65 
.99 

1.99 
.53 

1.57 

24 
24 

13 
20 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

9 

10 

12 

9 

4 
5 

4 
1 

4 

0 
0 
2 
0 
2 

WOODSTOCK    3    ENE 

65.5 

42.8 

54,2 

-    3,4 

83 

6 

27 

21 

342 

0 

0 

6 

0 

6.22 

2.76 

1.17 

17 

.0 

0 

8 

7 

2 

AVERAGE 

54,0 

4.64 

T 

SUPPLEMENTAL   DATA 


■1 
Wind  direction 

m. 

speed 
p.h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

3  .  s 

III 

a 

Station 

1 

III 

a 
• 
> 
< 

Il 

g  1 

|-s| 
s    J 

11 

<3J 

4 

t- 

a 

OH 

■•  H 
t- 

i 

s 

3 

at 
at 

i 

§1 

1 

(2 

BLOCK  laUUID  IB  AIRPORT,    R.    I. 

. 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

3 

5 

1 

0 

0 

14 

- 

6.2 

BLUE  BILL,    MASS. 

ssw 

11 

13.1 

38 

WKW 

14 

86 

55 

65 

57 

2 

5 

5 

2 

2 

0 

16 

49 

6.2 

BOSTON   VB   AIRPORT,    MASS. 

3W 

12 

11.1 

41* 

wr 

14 

80 

77 

62 

74 

4 

5 

4 

3 

1 

0 

17 

61 

6.2 

BRIDCIPORT  VB  AIRPORT,    CONH. 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

79 

57 

74 

4 

2 

7 

1 

1 

0 

15 

- 

6.0 

BDBLIIIGTON  WB  AIRPORT,    TT. 

a 

27 

TA 

30 

s 

19 

84 

84 

56 

73 

2 

7 

9 

0 

1 

0 

19 

59 

6.7 

CARIBOU  WB   AIRPORT,    ME. 

sw 

11 

8.5 

29* 

sw 

22 

93 

90 

62 

81 

4 

8 

4 

2 

0 

0 

IS 

- 

6.7 

CONCORD  WB  AIRPORT,    H.    B. 

nvw 

8 

5.5 

42 

sw 

14 

92 

89 

58 

82 

2 

3 

5 

4 

1 

0 

15 

45 

6.7 

■ABTTORO  WB  AIRPORT,    COKH. 

R 

17 

9.8 

29 

MW 

18 

92 

90 

62 

82 

0 

6 

7 

1 

1 

0 

15 

46 

6.5 

■IDDLETOWK  WB,    COKH. 

- 

- 

s.e 

S9tT 

WHW 

14 

- 

- 

- 

- 

1 

2 

10 

2 

0 

0 

15 

- 

■T.    WASBINGTOK,    H.    B. 

w 

60 

24.7 

88rT 

W 

18 

90 

86 

87 

90 

2 

4 

8 

7 

0 

0 

21 

28 

8.0 

XARTDCIFr  WB  AIRPORT,    MASS. 

EKE 

10 

12.5 

31 

NE 

27 

87 

82 

70 

84 

9 

0 

5 

0 

0 

0 

14 

63 

6.4 

Ha  BAVEH  WB  AIRPORT,    CONll. 

- 

- 

7.0 

25 

HW 

14 

- 

83 

61 

- 

3 

2 

7 

4 

0 

0 

16 

58 

6.S 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT,    MASS. 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

2 

6 

5 

1 

0 

14 

- 

- 

POBTLAKD  WB  AIRPORT,    ME. 

N 

12 

7.2 

25 

S 

6 

89 

83 

58 

80 

7 

4 

4 

3 

0 

0 

18 

53 

6.5 

PBOTIDIHCE  WB  AIRPORT,    R.    I. 

SW 

12 

10.1 

35* 

sw 

14 

86 

82 

59 

78 

5 

3 

8 

1 

0 

0 

17 

57 

6.0 

TT  Peak  Gust 

•  Fastest   observed  one  alnute 
wind  speed.      Tbls  station   Is   not 
•quipped   nth   automatic   record- 
ing wind   Inatrunents. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

•3 

Day  of  month 

S 

1  1 

2  1 

3 

4    5  1  6 

7  1 

8  {  9 

10  I  11  I 

12 

13 

14  1  15 

16 

'^r 

18 

19   20 

21 

22   23  1 

24 

25  1  26   27 

28 

29  1  30 

31 

CONNECTICUT 

ANSON  1 A 

i,H 

.06 

.90 

2.10 

.39 

.66 

.28 

.02 

.29 

.18 

.29 

.01 

.70 

■  01 

BAKERSVILLE 

«|22 

.11 

.04 

.12 

1.86 

.01 

.46 

.26 

» 

.15 

.06 

.94 

.96 

.06 

BALTIC 

2iSl 

.21 

.42 

.60   .55 

.20 

.19 

.40 

T 

.28 

BARKHAMSTED 

4. ST 

.10 

.01 

.03 

2.36 

.03 

•  44 

.11 

.36 

.12 

.04 

.10 

.66 

.46 

.03 

BEACON  FALLS 

*|S4 

.04 

.22 

1.08 

.02 

.58 

•  68 

.14 

.18 

.34 

.44 

.74 

.08 

BRIDGEPORT  WB  AP         R 

*.2e 

T 

.07 

1.39 

.09 

T 

.34   .77 

•  39 

T 

.28 

T     .12 

.29 

.41 

■  24 

BRISTOL  3  W 

4>20 

.05 

T 

.43 

1.18 

.02 

T     .05 

•  54 

.21 

.22 

.25 

.02 

.05 

.60 

.98 

T 

BROOKLYN 

i,i» 

.04 

.03 

.01 

.10 

1.73 

T 

T 

•  95 

.02 

.09 

.39 

.08 

.44 

1.72 

•  02 

BULLS  BRIDGE  DAM 

7.05 

.16 

.05 

.27 

3^90 

.48 

.18 

.44 

.!• 

■  04 

.01 

.79 

.48 

.09 

BURLINGTON               R 

4.51 

.17 

.01 

.17 

1.42 

.01 

.02 

.46 

.21 

.36 

.20 

■  06 

.74 

.6* 

.02 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

t.^a 

.05 

.01 

.24 

.84 

.34 

.39 

.50 

.22 

.06 

.12 

■  28 

.29 

.02 

.90 

.19 

COLCHESTER 

h,3» 

T 

■  OS 

T 

.78 

.16 

.32 

.91 

.20 

.31 

T 

.21 

1.42 

COLJ-INSVILLE  1  S 

4.33 

.23 

■  10 

.14 

1.26 

.03 

.20 

.50 

.33 

.12 

.07 

.07 

.60 

T 

.63 

.06 

CREAH  HILL 

5.38 

.01 

.34 

.05 

.25 

1.41 

.04 

.62 

•  49 

.50 

.30 

.09 

.«« 

.32 

DAN8URY 

5.73 

.13 

.32 

1.11 

1.27 

.82 

•  29 

.21 

.18 

.06 

.42 

.76 

.21 

DAMSON  LAKE 

5.04 

.06 

.02 

.68 

1.48 

.42 

■  TO 

•  21 

.02 

.14 

.07 

.02 

.28 

.72 

.02 

DERBY 

5.13 

.98 

2.57 

T 

.39 

• 

1^19 

.02 

.39 

.06 

.90 

.67 

EAST  HAVEN 

5.10 

.04 

•  oi' 

.27 

1.39 

.46 

.70 

•  38 

.06 

.30 

.10 

.30 

1.04 

.04 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

5.02 

.60 

2.60 

T 

•  43 

1.12 

.08 

.45 

T 

.26 

.48 

FALLS  VILLAGE 

4.92 

.10 

.50 

.31 

.80 

.10 

.03 

.57 

.29 

.29 

.32 

.07 

.05 

1.19 

.28 

.02 

GROTON 

3.82 

.22 

.32 

.11 

T 

•24   •75 

.24 

.18 

.38 

T 

.34 

.43 

•  61 

T     T 

HARTFORD  BRAINARO  FLO//R 

2.67 

T 

.09 

.21 

.08 

T 

.01 

•04   ^49 

.15 

.19 

.41 

.10 

.27 

.12 

.92 

.09 

HARTFORD  W8  AIRPORT     R 

4.25 

•  02 

.07 

1.60 

.03 

.03 

•01   ,37 

.16 

.23 

.37 

.47 

.16 

.12 

.92 

.09 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

6.32 

.05 

.46 

T 

3.04 

•  36   T 

1.12 

.05 

.34 

.30 

.60 

KENT 

6.45 

.11 

.52 

T 

2.73 

.09 

T 

T     •lO 

.61 

.37 

.04 

.27 

■  06 

1.04 

.91 

LAKE  KONOMOC 

4.44 

.06 

.63 

.68 

•  30 

.69 

.10 

.05 

. 

.44 

•  >4 

.12 

.96 

.11 

LAUREL  RESERVOIR 

4.74 

.29 

.01 

.52 

1.44 

•  24 

.88 

.24 

.03 

.35 

.08 

•  91 

.98 

.01 

MANCHESTER 

3.56 

.06 

.13 

.49 

.04 

.37 

.19 

.21 

.27 

.28 

■  02 

•  64 

.90 

T 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

5.27 

.01 

■  01 

1.87 

.03 

.03 

.28 

.47 

.29 

.11 

.06 

.26 

•  49 

.03 

1.97 

MEAD  POND  RESERVOIR 

4.89 

.22 

.03 

.40 

1.35 

.01 

.46 

.93 

.25 

.03 

.38 

.03 

•  33 

.02 

.41 

.03 

MIODLETOWN  WB 

4.51 

.43 

.49 

.45 

T 

.02 

•35   .68 

.17 

.22 

.35 

.18 

•  18 

.40 

.96 

.03 

MIDDLETOWN  <•  M 

0.44 

.03 

.52 

1.77 

T 

.56 

.69 

.17 

.29 

.92 

.01 

•  37 

1.48 

.06   .07 

MILFORD 

6.56 

.09 

.01 

.04 

2.97 

.02 

.36 

.87 

.45 

.07 

.33 

.04 

•  34 

.01 

.93 

.02 

MOHAWK  RANGER  STA 

5.77 

.13 

.03 

.18 

2.24 

T 

T 

.01 

.50 

.27 

.47 

.24 

.05 

.05 

1^19 

.39 

.02 

MOUNT  CARMEL 

5.63 

.03 

.70 

.01 

T     T     .24 

1.33 

T     T 

.62   .13 

.82 

.03 

T 

T     .41 

T 

T     T 

.34 

T     T     T 

.97 

T     T 

NATCHAUG  RANGER  STA 

5.00 

.06 

T 

1.28 

.05 

T 

.04 

.56 

.38 

.28 

.14 

T 

.42 

.02 

.92 

.09 

1.20 

T 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

4.2« 

.05 

.25 

.96 

.03 

■  05 

•  10 

.38 

.20 

.10 

.29 

.19 

.08 

.43 

1.22 

T 

NEW  HARTFORD 

4.33 

.02 

.02 

.19 

1.67 

.03 

.40 

.20 

.37 

.11 

.04 

.10 

.67 

.99 

.02 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    R 

5.19 

.01 

.38 

.72 

.73 

T 

•41   ^71 

.40 

.06 

.34 

T     .11 

.23 

.43 

.66 

T 

NORFOLK  2  SW 

5.64 

.04 

.58 

.22 

1.06 

.05 

■  11 

•  01 

.49 

.28 

.41 

.02   .26 

.05 

.04 

1.64 

.31 

.07 

NORTH  8RANF0RD 

5.32 

.02 

.03 

.51 

1.39 

.02 

•  50 

.78 

.27 

.07 

.30 

.12 

.27 

.96 

.07   .01 

NORTH  GUILFORD 

5.02 

.07 

.53 

1.11 

■  16 

•44   ^60 

.24 

.06 

.30 

.14 

.29 

.02 

1.01 

•  09 

NORWALK  GAS  PLANT 

5.85 

T 

T 

1.29 

1.70 

•  26 

1.07 

.33 

.04 

.32 

.04 

.36 

.45 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

5.32 

.02 

.59 

1.46 

.03 

■  02 

•  20 

.77 

.13 

.03 

.24 

.10 

.73 

.08 

.02 

PACHAOG  FOREST 

3.48 

.40 

.39 

.02 

.43 

.55 

.15 

.04 

* 

.28 

.31 

.14 

.64 

.04 

PEOPLES  RANGER  STA 

5.24 

.12 

.01 

.05 

2.43 

.03 

T 

.52 

.11 

.41 

.13 

.06 

.11 

.79 

.48 

.03 

PROSPECT 

4.71 

■  04 

.02 

.24 

.71 

.42 

.70 

.17 

.31 

.42 

.04 

.62 

.92 

.11 

PUTNAM 

7.28 

.06 

.03 

.26 

2.40 

.05 

.06 

.11 

.40 

.43 

.14 

.05 

•  57 

.02 

.65 

1.92 

.04 

PUTNAM  LAKE 

4.99 

.31 

.02 

.72 

1.60 

.02 

.19 

.84 

.24 

.06 

.10 

T 

.36 

.93 

T 

ROCKY  RIVER  DAM 

5.39 

.13 

•  09 

.76 

1.77 

T 

•  OS 

.60 

.23 

.28 

•  15 

•  04 

.01 

.66 

.02 

■  44 

.16 

ROUND  POND 

4.20 

■  40 

1.21 

•  46 

1.04 

•  07 

•  14 

.23 

.65 

SALISBURY 

5.21 

.03 

1^04 

.04 

.02 

.74 

.08 

•  05 

.82 

•  09 

.29 

.37 

.28 

1.07 

.28 

■  01 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

4.77 

.03 

■  20 

.45 

.04 

1.26 

•  SO 

1.04 

.03 

.43 

T 

.31 

•  48 

SHEPAUG  DAM 

5.91 

.10 

.10 

.67 

2.68 

.01 

.58 

.14 

.28 

.23 

•  05 

.72 

.01 

•  54 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

3.92 

.07 

.26 

.51 

•  00 

.62 

.21 

.29 

.29 

•  06 

.01 

.52 

.96 

■02   .01 

STAFFORD  SPRINGS 

RECORD  MISSING 

STAMFORD  5  N 

5.10 

.01 

.73 

.11 

•  05 

2.29 

•11   •Ol 

1.05 

.03 

T 

.41 

.01 

.33 

T 

STEVENSON  DAM 

4.60 

.08 

.03 

.53 

1.02 

.01 

T 

•  45 

.87 

.23 

.13 

.29 

.11 

T 

.31 

.99 

.10 

STORRS 

5.14 

.02 

.34 

•  17 

1.44 

T 

.03 

•07   .42 

.29 

.11 

.48 

.13 

.40 

.04 

1.11 

.09 

THOMASTON 

- 

.03 

.93 

.74 

.02 

.10 

.56 

- 

.04 

.63 

.48 

.03 

TORRINGTON 

4.86 

.51 

1.89 

.02 

.71 

.10 

.15 

.75 

.63 

.10 

TORRINGTON  2 

4.10 

.12 

.14 

1.77 

.01 

.66 

.09 

.13 

.62 

.54 

.02 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

7.13 

.10 

.43 

3.40 

.33 

1.27 

.09 

.47 

.38 

.70 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

6.10 

.07 

■  03 

.51 

2.44 

.44 

.70 

.34 

■  02 

.39 

.08 

.31 

.77 

WESTBROOK 

3.9« 

.03 

■  15 

•  09 

.48 

.27 

.91 

.02 

.37 

.02 

.50 

T 

1.15 

WEST  HARTFORD 

3.87 

.08 

.01 

.90 

■  82 

.04 

.02 

.48 

•  27 

.17 

.31 

.02 

.63 

.62 

WEST  HARTLAND 

4.71 

.07 

• 

.06 

1.89 

.10 

» 

.44 

.49 

.20 

• 

1.06 

• 

.49 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

4.36 

•  05 

.06 

.70 

1.19 

.01 

.02 

.02 

.13 

.92 

.22 

.27 

■  04 

.02 

.59 

.91 

.03   .02 

WHITNEY  LAKE 

5.84 

•  07 

.05 

•  43 

2.05 

.35 

.70 

.31 

.04 

.25 

■  10 

.01 

.30 

.01 

1.14 

.03 

WIGWAM  RESERVOIR 

3.sa 

•  05 

.65 

.98 

.08 

.60 

.12 

.18 

.20 

.50 

.92 

WILLIMANTIC 

4.94 

.03 

.03 

1.60 

.26 

.47 

.27 

.14 

• 

■  35 

.50 

1.26 

.03 

WOLCOTT  RESERVOIR 

4.58 

.08 

.02 

.55 

.99 

.01 

.16 

.70 

.21 

.50 

.25 

.10 

.96 

.09 

.80 

.09 

WOODBURY  3  W 

4.71 

.06 

.02 

1.00 

■  76 

.35 

.61 

.20 

.23 

.20 

.04 

.01 

.64 

.93 

.06 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

2.51 

.13 

.13 

T 

.13 

T 

T 

T 

.07 

.17 

.89 

T 

.22 

.02 

.79 

T 

T 

BANGOR  OOW  FIELD 

3.67 

.66 

.10 

.01 

.50 

.07 

T 

T 

T 

.91 

•  19 

.32 

T 

•  22 

.69 

T 

BAR  HARBOR 

5.18 

1.60 

.01 

•  39 

•  84 

.51 

.20 

.29 

.33 

•  24 

.76 

.09 

BELFAST 

4(34 

.88 

.02 

.30 

.41 

.05 

.68 

.30 

.47 

.06 

•  48 

.70 

BRASSUA  DAM 

2.96 

.01 

T 

1.04 

.02 

.07 

.10 

.09 

.19 

•02  ,07 

.13 

.29 

.01 

.37 

•  03 

.09 

.37   .06 

BRID6T0N  1  NHW 

5.00 

■  24 

.12 

.14 

.78 

.02 

.02 

■  03 

•06   .14 

.27 

1.17 

.02 

.66 

1.15 

.19 

BRUNSWICK 

4.04 

.15 

■  95 

.21 

.23 

T 

T 

•71   .07 

.35 

.71 

T 

.40 

.26 

T 

T 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

2.57 

■  57 

.10 

.04 

.42 

.01 

.09 

.09 

.01 

.32 

.02 

.65 

.01 

.02 

.22 

COR INN A 

3.29 

•  22 

■  10 

.01 

.41 

.09 

.03 

.09 

•61   ^14 

.17 

.38 

.05 

.42 

.47 

■  10 

EASTPORT 

2.97 

•  40 

T 

.96 

T 

T     ^40 

.09 

.57 

.08 

.04 

T 

.44 

•  09 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

2.92 

.32 

T 

.22 

.18 

.10 

.08 

.07 

.12   .08 

.10 

.90 

.03 

.60 

.40 

.12 

EAST  WINTHROP 

4.46 

.95 

■  08 

.09 

.30 

.02 

T 

T     .52 

.16 

1.00 

.07 

.40 

.84 

•  02   .01 

ELLSWORTH 

4.23 

.53 

.29 

.10 

.46 

.11 

1.12 

•  26 

.36 

.12 

.19 

.41 

.26 

FARMINGTON 

4.08 

.05 

.09 

.27 

.36 

•  05 

.08 

■60 

.02   .06 

.18 

.46 

.04 

1.07 

.61 

.09 

FORT  FAIRFIELD 

4.14 

.01 

1.15 

.99 

•  21 

.22 

■  24 

.05 

.34 

.27 

.78 

.18   .14 

FORT  KENT 

. 

. 

. 

. 

.    -    . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

- 

. 

. 

_ 

.03 

GARDINER 

5.15 

1.63 

.04 

.09 

.46 

T 

.74   .27 

.23 

.62 

.06 

.28 

.81 

.02 

6 I LEAD 

2.87 

.04 

.25 

T 

.42 

■  32 

1.04 

.78 

.02 

GREENVILLE 

3.28 

.05 

.04 

.90 

T 

.17 

T 

T 

•  04 

■  63 

.18 

.11 

■  27 

.02 

.73 

.01 

•  02 

.25 

.24 

HIRAM  2  S 

3.73 

.07 

.24 

.16 

.19 

T 

•  07 

.19   .03 

.♦6 

.97 

.56 

.21 

.98 

HOULTON  CAA  AP 

2.81 

.07 

.08 

.31 

.09 

.08 

•  21 

•  21 

■  02 

•  09 

.04 

.36 

.04 

.82 

T 

.18 

.29 

HOULTON  1  NE 

2.45 

.32 

.18 

.19 

•  03 

■  27 

•05   .05 

•  02 

.33 

.02 

.65 

.08 

.30 

JACKMAN 

3.30 

.02 

1.36 

.12 

.03 

•  04 

.15 

.06   .10 

.10 

.29 

.65 

•  02 

.08 

.29 

JONES80R0 

4.20 

.68 

.10 

,13 

.91 

.32 

.06   .59 

.33 

.33 

.17 

.68 

LEWISTON 

3.<7 

.08 

.32 

T 

.29 

T 

T 

.38 

.24 

.91 

T 

.68 

•  14 

1.03 

T 

LONG  FALLS  DAM 

2.77 

.19 

.86 

.15 

■  02 

T 

.03 

.18 

.16 

.81 

T 

.17 

.24   T 

MACHIA5 

4.69 

.91 

.41 

.18 

.»< 

.48 

.22 

T 

T     .62 

.49 

.36 

T 

.13 

.26 

.34   .01 

MADISON 

2.94 

.06 

.05 

.02 

.27 

.01 

.02 

.33 

.32   .11 

.13 

.40 

•  03 

.72 

.46 

.01 

MIDDLE  DAH 

2.73 

.11 

.18 

.18 

.07 

.21 

■  10 

.39 

.17 

.18 

.02 

.96 

•  04 

.48 

.04 

MILLINOCKET 

3.17 

.22 

.14 

.09 

.18 

.09 

•  28 

.02 

.01 

.31   .01 

.97 

.12 

.20 

.71 

•  01 

.04   .19   .02 

MILLIMOCKET  CAA  AP 

2.57 

.19 

.03 

.15 

.10 

.02 

.21 

•  03 

■  24 

.90 

.12 

.26 

T 

.41 

.01 

T 

.13 

.17 

MILLINOCKET  DAM 

.68 

.38 

.20 

.46 

.29   - 

- 

- 

- 

- 

- 

_     -    - 

- 

- 

MOOSEHEAO 

3.06 

.03 

T 

.67 

.09 

■  12 

.42 

T     .18 

.11 

.29 

T 

.66 

•  04 

.13 

.30   .04 

OLD  TOWN 

RECORD  MISSING 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

2.77 

.27 

.22 

.02 

.08 

.01 

.87 

.13 

.36 

.36 

.40 

.03 

ORONO 

1.27 

.02 

.14 

T 

.08 

.02 

T 

T 

.06   .04 

.12 

.22 

.06 

T     .49 

T 

.03 

T 

PORTLAND 

3.96 

.18 

.08 

T 

.12 

.07 

T 

T 

T 

.44   .18 

.40 

.78 

T 

.41 

•  94 

.76 

T 

T 

PORTLAND  HB  AIRPORT   //R 

3.61 

.08 

.07 

.09 

.07 

.49   .19 

.41 

.64 

.41 

•  51 

.69 

PRENTISS 

l.*6 

.90 

.30 

# 

.40 

.30 

.09 

•  10 

PRESOUE  ISLE 

Z,t* 

T 

.40 

.61 

.28 

T     .01 

.04 

.08 

.11 

.08 

.09 

.32 

.33 

.27 

•  02 

.07 

.23   .01 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  1»4  - 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Cootinuad 


station 

^ 

Day  of  month 

1  1 2  y  3 

4        5        6 

7 

8    1    9 

10  1   11   {   12 

13  i 

^ 

15 

16 

17 

18 

19      20 

21 

22  1  23      24 

25      26  1  27 

28 

29      30 

31 

•  IPOCCNUt  0*M 

liM 

.02      .82      .M 

.OS 

.07 

■04      ^20 

•  47 

■  04 

■  •4 

•  07 

"Tm 

• 

.54 

•  97                   •« 

.21      .04 

ROCKLAiC 

laOT 

1.17      .02      .98 

.77 

.02 

■  04 

.47 

.14 

•  40 

.04 

.29 

•  91 

.04 

ROXBUflv 

AiBO                   liO 

.48 

■  23 

.14 

.91 

•  10 

1.49 

•09                   .72 

.10 

BUMroilo   3   SK 

iitO      .U      .12 

•  98 

■08      ■!•      ■Ol 

■  10 

.31 

•  48 

■  02 

■  90 

T 

•02    •oa    •ao 

T 

T 

euMFODO    1    SSE 

1>70      .01      .21      .01 

•  27 

•  09 

■04      ^72 

.09 

.18 

•  41 

■  94 

T        •Ta 

SANFMD   2   NNH 

•  •00      .U      lU      ,i* 

.20 

.02 

.90 

.89 

•  19 

■  11 

■  99 

1^78 

SOUTH  ANOOVEK 

AiBO,     -OA      .12 

■  04 

.98 

■  14 

•  18 

.10 

.21 

•  99 

■  09 

1^19 

1^88 

.18 

SQUA   PAN   0AM 

-       f                 .02    l.«» 

T           T 

.14 

.02      T 

■  12 

•  18 

T 

— 

— 

- 

— 

—           - 

— 

.           •           - 

-           •           .. 

— 

—           — 

THE   fO<US 

2. ail     .14                   .72 

.19 

■  09 

•  19 

.18 

■  27 

.59 

•17                   •lO 

.19 

UKITir 

>.7* 

.19      .03       .12 

.44 

.02 

■03      ^02 

.80 

.49 

.21 

•  48 

■  09 

•  28 

•  98 

.09 

UPPER   DAH 

2.7* 

.09      .40      .10 

■  22 

■  11 

.07 

•  10 

•  28 

■  10 

•  81 

.03 

.89 

.04 

WEST    euXTOM    2    NNW 

9.M 

.07      .77      .02 

■  98 

■  07 

1.12 

.12 

•  41 

•  91 

•  87 

.49       .74 

•  EST    ENFIELD 

l.U 

.23      .14      .40 

■  44 

■08      ■OS 

.39 

•  18 

■  39 

•  09 

.49 

.18 

.18 

MINSLOH 

liU 

.49      .10      .21 

•  09 

■  03      T 

1.07 

.18 

■  49 

T 

.23 

•  48 

.10      T 

.07 

tfOOOLAW 

2.79 

.99                  T 

.90 

T 

T 

•  04 

■  75 

•  10 

•  29 

.19 

•  48 

.09 

NA&SA01USETTS 

AOAMS 

•<01      .««      .08      ••7 

.12 

T 

•  40 

T 

■  49 

•  91 

•  90 

•  41 

.49 

.05 

•  04    UIB 

T 

.03 

AMHERST 

5.S5I     .OA    1.29 

1^32 

.27 

■  01 

■  27 

•  91 

.19 

.12 

•79       ^21 

.19 

ASH8URMUM 

9.79       .20      T           ,»l 

.99 

•  37 

■  23 

•  14 

•  72 

•  29 

.04 

•  22 

•03    1^69 

T 

.30 

.02 

ASHLANO 

*.S«                   .01      .01 

1.39 

.02 

•  03 

•  18 

■  31 

•  17 

.14 

•  09 

•  24 

•01     •as 

T 

.64 

.28 

ATmOL    J   E 

•■A«                   .01      .39 

1.79 

•  31 

■  21 

•  20 

•  87 

•  2* 

.18 

•  22 

•15    1^89 

.12 

.02       .14 

BEECHKOOO 

RECORD   MISSING 

BELCHERTOWN 

«.231     ,19      .01      .11 

3>10 

•  02 

•  22 

•  49 

•  30 

.28 

•  22 

•04     •sa 

.80 

•  15 

81RCM   HIU.  OAH 

A.Sdi    T           T            .« 

1.19 

•  29 

T 

.14 

•  79 

•  09 

•  23 

.31 

•12    1^30 

.13 

SLUE   HILL                               // 

9.71       .OA      T           aOA 

■  99 

1.83 

T 

■  21 

.01 

•  18 

•  08 

•  09 

.29 

•11       •SI 

1.93 

•  14 

BOSTON   as   AIRPORT           //R 

9.07 

.01      .01 

•  ■29 

.94 

•  02 

■  42 

.06 

•  28 

•  08 

.28 

•19      ^77 

.76 

eOYLSTON 

•  ■2« 

.89 

• 

.91 

•  39 

• 

• 

• 

1.09 

.43 

•  81 

. 

•  61 

•RO«T0N 

3.B« 

.02                   .07 

T 

1.08 

T 

.40 

•  41 

•  04 

.04 

.14 

•10    •sa 

T 

.92 

•  07 

OtARLTOM    2 

I.M 

.03      T 

T 

.99 

•  20 

T 

■  10 

•  89 

•  12 

.20 

.46 

•20      ^52 

.69 

•  01 

CHATHAM  LTSTA 

a.oo 

■  08 

•  14 

.30 

.95 

•43      ^12 

CHESTER 

A.flO      .02      .OA       (91 

.43 

.13 

•  57 

•  98 

.29 

.19 

•  10  uoo 

.21 

•  31 

OCSTERFIELO 

9. OB'     .07      .31    1.00 

.25 

■  02 

.25 

•  82 

•  69 

.31 

.32 

•  03 

T         1^70 

.18 

•  14 

OCSTNUT   HILL 

9.S7 

.09                   .07 

2.39 

.05 

•  04 

•  08 

.04 

•  80 

•  19 

.17 

.29 

•03       •BO 

.02 

•  47 

•  30 

CLINTON 

A.A« 

.08      T           .01 

1.97 

•  09 

•  02 

T 

.09 

.51 

•  10 

.14 

.38 

•11       ^44 

•  99 

•  01 

COHASSET 

- 

.01                   T 

.99 

.08 

.43 

.12 

- 

- 

.23 

.33 

•06       •SS 

.10 

• 

1^15 

cCLoenooK 

- 

•          •          .37 

1.14 

•  04 

• 

•  75 

.28 

.18 

.18 

•           ^78 

- 

~ 

CAST  PEPPERELL 

4.79 

.38      .01      .33 

.74 

T 

•  02 

.27 

.09 

•  69 

.28 

.02 

.31 

•13    1(11 

•  36 

•01       •OB 

CAST  MAREHAM 

2.72 

T                        .01 

■  04 

•  04 

T 

•  01 

•  10 

.48 

•  11 

.22 

.29 

T            •U 

•  79 

•  62 

EOGARTOHM 

2.36 

.29 

•  03 

.97 

.06 

.26 

.10 

•  76 

•16      .03 

PALL   RIVER 

2.14 

.02      .01 

■  19 

■  09 

T 

■  42 

•  15 

.22 

•  07 

•  38 

•02       ,31 

.02 

•  20 

•  02 

FITCMBURS    2    S 

4.70 

.28                   .10 

•  74 

•  02 

•  oe 

1.11 

.23 

.06 

•  09 

.24 

•18    1^18 

•  44 

•  03 

PRAMINOHAM 

4.3B 

T           .01 

.78 

.02 

.02 

.17 

.91 

•  19 

•  38 

.09 

.39 

•01       ^72 

.02 

•  99 

.20 

PIUMU.IN 

4.S0 

.02      .08 

1.31 

.12 

•  15 

•  94 

•  31 

.10 

•  23 

•  74 

.09 

• 

1.05 

•ARONER 

».47 

.2T                   .87 

1.11 

.22 

•  24 

•  14 

•  98 

.84 

•  07 

.25 

W91 

•  IB 

.01 

•ROTON 

4.51 

.28      T            .12 

•  7* 

T 

•  21 

•  09 

•  89 

.20 

•  06 

•  34 

•09    1^27 

•  45 

.01 

HAROalCJl 

9.2B 

.19                   .24 

2.08 

.04 

•  02 

•  22 

•  90 

.32 

•  29 

•  23 

•04      ^64 

•  92 

.09 

HATCHVILLE 

2.74 

.02 

T 

.08                 T 

•  OB 

•  48 

.11 

.24 

•  10 

•  05 

•  99 

.63 

HAVERHILL 

2.90 

.01      T            .23 

.79 

T 

■  03 

•  11 

•  31 

•  18 

.03 

•  30 

•19       •66 

•  10 

HCATH 

9. ST 

•  23     .34     .aa 

.21 

.11 

.24 

•  28 

•  49 

1*12 

.34 

•  31 

1^22 

•  03 

•  07 

HOLVOKE 

7.10 

.18      •Ol       .12 

4.31 

.02 

T 

•  07 

.31 

.43 

.27 

•  13 

•  17 

T            ^67 

.38 

•  05 

HOOSAC    TUNNEL 

9.00 

•  34      •!«      •9* 

.18 

T 

.40 

•  32 

•  SO 

•  •03 

.43 

•  38 

•  03 

•  07    U2B 

.02 

T 

HUBSAROSTON 

9.47 

•08      .74 

1.24 

•  03 

■  20 

■  28 

.14 

•  44 

.39 

•  34 

•26       ^94 

.34 

•03      .02 

HYANNIS 

2.23 

T           .01 

■  02 

T 

•  04 

.49 

•  04 

.38 

•  04 

T 

1.11 

■08      ^02 

IPSmcH 

4.09 

.18      .01      .22 

■  71 

.04 

•  01 

■  31 

.18 

•  88 

.16 

•36       •TS 

•  03 

•  17 

■  08 

JEFFERSON 

B.08 

•           •         1.29 

1.99 

.29 

■  08 

• 

.89 

•  36 

•            ^73 

.69 

KMIfiMTVILLE   OAH 

3.B2      .09      .29      .20 

•  39 

•  02 

.05 

.49 

•  99 

.40 

•  20 

•  05 

T        •as 

•  20 

.20 

LA«E   COCHITUATE 

4.17 

T            .03 

1^08 

.02 

T 

.13 

.88 

.13 

• 

.34 

•  35 

•01       •64 

•  01 

•  40 

.15 

LAURENCE 

4.17 

.20      .18 

.12 

1^09 

T 

■  17 

.03 

.48 

•  18 

•  33 

•19      ^91 

•  33 

LEXIN6T0N 

RECORD   MISSING 

LOWELL 

4.07 

.06                   .08 

1^73 

.01 

■  02 

.07 

•  82 

•  10 

.13 

•  33 

•18    l^04 

•  50 

MANSFIELD 

4.73 

■02       .02 

2^30 

.07 

■  U 

•  28 

•  27 

.07 

•  20 

•31     ^29     •oa 

•  42 

•  33 

NIOOLEBORO 

2.92 

T 

T 

■  29 

•  29 

•  48 

.17 

.02 

•  26 

•  04 

.30 

.79      .34 

MIDOLETON 

9.44 

.07                 .29 

•  99 

■  07 

.01 

•  37 

•  10 

.4a 

.14 

•  45 

•01       ^62 

•  30 

■oi 

MILFORO 

4.70 

.08      .01 

1^80      ■OS 

.02 

.13 

•  20 

•  27 

.28 

.00 

•  27 

•  61 

•  01 

•  91 

■  21 

N1LL8URV 

3.79 

.08                   .07 

•  49 

T 

.12 

■  18 

•  28 

.34 

.18 

T 

•  48 

•  78 

•  85 

■  20 

MQNTAfiUE  CITY 

7.21 

■27      .07    1.10 

•  28 

.02 

.84 

•  09 

•  30 

1.84 

.29 

•02      .18 

•  19 

•02    1^75 

•  15 

.02 

MOUNT  KACHUSET 

'    9.74 

.23                   .19 

l^Ol 

.01 

■  04 

•  14 

• 

. 

.90 

.36 

•            •SO 

• 

■  48 

NANTUCKET   MB    AIRPORT         R 

1.30 

T 

T 

T 

.18 

•  28 

•  24 

T 

T 

T           T 

•  22 

•  38 

T           T 

«£«    BEDFORD 

1.9« 

•  17 

■  10 

•  54 

.06 

.10 

.12 

•  19 

•  67 

.01 

NCMBURYPORT 

4.31 

.28      .01      .92 

•  98 

■  01 

T 

•  18 

•  07 

•  63 

.33 

.01 

•  39 

.02    1.15 

•  15 

T 

NE»   SALEH 

7.911     T                     1>4« 

2^94 

.09 

•  14 

•  31 

.50 

.50 

.09 

•  28 

.10    1.30 

•  14 

.10 

NORTnSRIDfi£ 

9.40 

.08                   .14 

1.79 

.02 

.19 

•  13 

•  29 

.36 

.10 

.01 

•  34 

.77 

T 

l^U 

.15 

PELHAM 

0.16 

.19      .03      .88 

2^48 

•  03 

•  20 

.28 

.46 

.46 

.07 

•  24 

.06       .78 

•  16 

•  08 

PELHAM   2 

•  .90 

.48      .03      .89 

2^99 

.09 

•  21 

.30 

.57 

.49 

.06      .34 

.16       .85 

• 

1.80 

PCMSROKE 

4.49 

T           T           .04 

1^00 

.04 

•  39 

.33 

.28 

.02 

•  34 

.42 

•  07 

•  60 

1^00 

PCRU 

9.29                   .2B    2.09 

•  17 

•  59 

•  18 

1.33 

.18 

.92 

.46 

•  04 

.12    2.48 

•  09 

•  20 

PETERSHAH  4  N                          R 

•■9a      .31       .03      .BO 

1^91 

•  10 

■  11 

•  19 

.89 

.17 

.18      .22 

1.87 

•  10 

•  10 

PITTSFIELD  KB   AIRPORT      R 

a.aa    .39  i.a? 

.14 

•  08 

■  22 

•  89 

.99 

.80 

.60 

.77       .49 

•  02 

•  18 

•  20 

PtAINPIELD 

9.11                   .32    2.29 

•  19 

.81 

•  22 

1.22 

.82 

.38 

.91 

2.23 

•  22 

H-YMOUTH 

3. Ml                 .07 

•  49 

■  21 

.52 

.04 

.22 

.06       .34 

T 

1^89 

•  22      T 

ratNCETON 

'    7.03      .9a                   .14 

•  81 

■  28 

• 

• 

1.10 

.96 

•            .77 

• 

•  85 

PflOVINCETOMN    3    N 

2.34 

•  12 

•  43 

.49 

•  12 

.06 

I.IO 

.04 

aUABBIN    INTAKE 

9.oa    .20    .oa    .40 

2>02 

.04 

.39 

•  61 

.29 

.39 

•  09 

.04      .70 

.37 

•  12 

ROCHESTER 

2.37      T                        .01 

■  17 

.01 

•  03 

•  IS 

.41 

•  19 

.04 

•  29 

T           .17 

•  11 

.49 

•  35 

aOCIVORT    1    ESE 

4.38      T           T           .02 

1|88 

■  41 

.81 

•  18 

.17 

.12      .77 

.24 

T 

SALEM  AIR   STATION 

3.3a      .01                   .01 

1^98 

T 

■  18 

T 

.28 

•  09 

T 

.36 

.04      .90 

.37 

•  02 

SAMOaiOt 

2.97 

.02 

•  02 

•  09      T 

■  08 

•  17 

•  31 

•  13 

.15 

.01      .11 

•  11 

1.74 

•  03      7 

(EtRE&ANSET 

; RECORD  MISSINC 

SHELBURNE    FALLS 

9.97      .14      .20    l.ao 

•  11 

T 

.92 

•  oa 

•  49 

•  92 

.24 

.29 

•  06 

•01                 1^22 

.10 

•  03 

SOUTHBRIOGE    3    E 

3.90      .12      .02      .09 

•  It 

.02 

•  03 

.02 

•  09 

•  40 

•  31 

.2T 

.01 

•  34 

•01       ^72 

•  01 

.88 

•  05 

•OUTn   EGREMONT 

RECORD   MISSING 

IPOT   PONO 

9.07      .07      .90 

1.71 

•  02 

.09 

•  90 

•  08 

•  17 

.14 

•  39 

•10      •99 

.47 

•  21 

SraiNSFIELO  ARMORY 

a. 04      .09      T          .79 

T 

3.40 

•  93 

■  09 

■  98 

•  11 

.21 

•  44 

•11      ^71 

.85 

STERLINt 

3.89                   .03      .03 

1>08 

•  01 

.02 

•  08 

■  12 

.91 

•  32 

•  77 

• 

•  94 

IT0CKBRID6E 

8.73'     .40    l.Oa 

.29 

T           T 

■  18 

•  38 

■  94 

•  31 

T 

•  60 

1^33      .42 

.43 

•  43 

•MAMPSCOTT 

3.87!     T                        T 

1^91 

T 

■  29 

■  38 

•  08 

.01 

•  17 

.11       .91 

T 

•  44 

.01 

TAUNTON 

9.23 

.03                   .09 

•  40 

•  39 

■  71 

■  04 

.02 

•  17 

.07      .38 

•  79 

.04 

TULLY   DAH 

9.23 

.25       .01      .80 

1^07 

•  01 

.30 

•  08 

•  27 

•  71 

.19 

•02      ^12 

•  18 

.03    1.30 

•  11 

.02 

TURNERS   FALLS 

9.94 

•02    1.82 

.49 

•  29 

.22 

■  09 

•  09 

1^07 

•  31 

•  33 

.18    1.18 

•  13 

.01 

•ALPOLE 

9.09 

.04      .03      .01 

.98 

U42 

T 

■  28 

•  05 

•  17 

•  06 

.02 

•  18 

.13       .99 

T 

1^44 

.09 

KALPOLE    1    S 

9.20 

.09      T            .09 

1.40 

■  98 

•  02 

■  12 

•  92 

.10 

•  18 

.19      .92 

1^44 

.11 

NARE 

9.03 

.08      .03      .47 

•  <f 

■  89 

.03 

. 

•  60 

.20 

•  04 

■41      ^71 

•  64 

.18 

HARE      2 

9.99 

.12                   .91 

1^4« 

•  41 

•  10 

•  42 

.29 

•  19 

■39      lis      ^28 

•  49 

.89      .20 

KASHINeTON    2 

8.24 

.73      .40    l.»7 

■  19 

.44 

•  79 

•  59 

•  34 

•  37 

•  12 

■01    2^27 

•  14 

.24 

■EBSTER 

9.12 

.09      .01       .30 

1^29 

■  03 

•  02 

■  02 

.39 

•  19 

•  33 

•  17 

•  49 

T           ■TS 

•  01 

•  90 

.09 

VEST  CUMMINfiTON 

e.9« 

•19   2.49 

.05 

■  10 

T 

■  44 

■  18 

T 

l^a2 

•  38 

•  47 

■17    2^43 

.12 

•ESTFIELO 

8.34 

1.00      .02       .07 

2^87 

•  02 

•  14 

■  01 

.19 

.30 

•  22 

•  21 

•  02 

.94      .72 

.31 

.04 

HESTON 

3.90 

.03      .01       .08 

1^00 

T 

■  02 

.23 

■  17 

.07 

•  08 

T           ^29 

.19      .50 

.99 

.12 

■EST  OTIS 

4.87 

T           .11       .89 

■  83 

T 

■  98 

.39 

•  19 

•  49 

•  01 

.11       .81 

.24 

.02 

MESTOVER    FIELD 

9.89 

•  03      •» 

2.89 

■  03 

T           •Ol 

■  04 

.29 

•  39 

•  23 

•  39 

.80      .14 

T 

.80 

.01 

■EST   RUTLAND 

4.41 

•           .97 

1^11 

■  08 

•  92 

•  22 

•  16 

•  17 

•            .74 

.64 

aiNOieNDON 

9.81 

•12      •Ol      .72 

1^38 

■  27 

.23 

•  22 

•  79 

•  27 

•  08 

•  20 

.08  i.ia 

.19 

MWCESTER  CAA    AIRPORT 

3.71 

.01       .02 

•  21 

■  40 

•  81 

•  18 

.24 

•  40 

•  14 

•  18 

.39      .12 

T           .81 

T 

HMCESTER 

2.90 

.03      T           .01 

T 

■  88 

•  U 

■  01 

■  17 

.01 

•  82 

•  18 

•  09 

.49 

.19      .42 

T 

S««  R*f»renc«  Kot**  rollowlnc  StRtloo    Index 
-  1S5  . 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22     23      24     25     26      27     28      29      30      31 


NEU  HAMPSHIRE 


BATH  2  5W 

9<39 

BENTON 

6.17 

BERLIN 

BETHLEHEM 

9>32 

BLACKMATER  DAM          R 

9>0T 

B0»  SARVINS  FALLS 

9>0» 

BRADFORD 

J. 90 

BUCKS  CORNER 

t.OS 

CAMPTON 

e>i2 

CANNON  MOUNTAIN 

7.4S 

CENTER  HARBOR 

SiS3 

CLAREMONT 

«.«< 

CONCORD  MB  AIRPORT      R 

6t57 

DIXVILLE  NOTCH 

3*23 

DUBLIN 

6.  SO 

DURHAM 

3.79 

EAST  DEERIN6 

9.29 

EASTMAN  FALLS  DAM 

9.29 

ERROL 

2.57 

FABYAN 

4.B7 

FIRST  CONN  LAKE 
FITZWILLIAM  3  SW 
FRANKLIN  1  NH 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
6 I LM AN TON 


GRAFTON 

9.S« 

GREENVILLE 

4.76 

HANOVER 

*.S2 

JEFFERSON 

4.45 

KEENE 

9.74 

LAKEPORT 

6.02 

LAKEPORT  2 

5.59 

LANCASTER 

4.03 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

5.81 

LINCOLN 

7.83 

MAC  OOWELL  DAM 

9.40 

MANCHESTER 

3.92 

MARLOW 

4.27 

MASSABESIC  LAKE 

3.75 

MERIDEN 

4.76 

MILAN  7  N 

3.18 

MILFORO 

4.89 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

5.99 

NASHUA  3  H 

4.34 

NEWPORT 

4.65 

NORTH  CHICHESTER 

5.93 

NORTH  STRATFORD 

2.63 

NORTHWOOO 

4.59 

PETERBORO  2  S 

4.73 

PINKMAM  NOTCH 

4.49 

PLYMOUTH  1  mn 

4.37 

PORTSMOUTH 

4.43 

SOUTH  DANBURY 

4.36 

SOUTH  LYNDEBORO 

4.20 

SOUTH  WEARE  1  SE 

6.74 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

4.49 

TAMWORTH 

9.73 

TROY 

4.91 

WALPOLE  2 

4.54 

WEST  HENNIKER 

6.80 

WEST  LEBANON 

6.01 

WEST  RUMNEY 

5.47 

WHITEFIELD 

3.97 

WILMOT 

6.21 

WINDHAM 

4.26 

WOLFEBORO  FALLS 

4.78 

WOODSTOCK 

6.04 

YORK  POND 

4.52 

RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

3.37 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

1.86 

GREENVILLE 

3.58 

KINGSTON 

2.9t 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

3.10 

WOONSOCKET 

9.07 

VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 

BETHEL 
BLOOMFIELO 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   I 

CANAAN 

CAVENOISM 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 
DANVILLE 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
EN05BURG  FALLS 

ESSEX  JUNCTION 
GILMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
LEMINGTON 
MANCHESTER  CENTER 

MARSHFIELO 

MAYS  MILL 

MC  INOOe  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 

RANDOLPH 
RANDOLPH  CENTER 
READING  HILL 
REAOSBORO  1  SSE 


3t'>0 
5*06 
5*83 
8i67 

SiOl 
6*31 

6*52 


1*15 

•  88 
1.7S 


1*32 

1.60 


T 
•  03 

T 

.07 

T 

.18 

T 

.26 

.03 

•03   .02 

•04   .01 


.09   .06 
•06   .01 


See  Reference  Notes  Following  Statlo 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


ROCreSTER 

RUTLAND 

ST    ALLANS    BAY 

SAINT    J0HNS8URV 

SALISaURY 

SEARSSURC  MOUMTAIN 

SeARSeuRG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH    LONOONKRRY 

SOUTH    NEWBURY 

SF^RINGFIELO 

TOWNSMENO 

UNION    VIU.A6E    DAN 

VERNON 

WAITSFIELO    I    S 

MARDSBORO 
WATERBURY 
HE5T   BURKE 
VEST    KARTPOflD 
WEST    TOP SHAM 

MHITE    RIVER    JUNCTION    IN 
WHIT  INGHAM    3    W 
WILDER 
WOODSTOCK    3    ENE 


Day  of  month 


9i»2 
9fl32 
1*92 
S«9S 
4«A5 


« 

«2 

9 

30 

« 

19 

S 

23 

RECOflD  MISSING 


.29    1*14      (87 


4*30 

3.78' 
7.72 
3«99 

6*M 

6*17 
5.42 

6.22 


8    I    9 


13      14       15 


22      23      24 


25      26      27 


28      29      30 


REFERENCE  NOTES 

AddltlooAl  InforaAtioo  regftrdiaf  tbe  cllmftte  of  Kev  Boglaod  may  be  obtaioed  by  vrltlag  to  tti«  State  Cllaatologlst  for  Northern  and  Central  New  England  (Halne,  Nev  Baapablre,  Vermont,  and 
■assachuaetta)  at  ffeatber  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Uassacbusetts,  or  to  tbe  state  Cllaatologlst  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau 
Airport  Statloo,  Windsor  Locks,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


Tbe  four  digit  Identification  numbers  in  the  index  nuaber  coIukd  of  tbe  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis. 
rigoros  and  letters  following  tbe  statloo  aaae,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  ailes  and  direction  from  the  post  office, 
Obaerratloa  tlaes  gireo  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  sill  be  carried  only  in  tbe  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

■oathly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  tbe  June  issue  of  tbla  bulletin. 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  wblcb  data  ore  not  listed  in  tbe  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  thl: 
Its  used  in  this  bulletin  are:   temperature  in  'F.,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind 


will  be  no  duplication  of  numbers  within  i 


Srsporatioa  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unle 

ABouats  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  S  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  tbe  24  hours  ending  at  tine  of  observatl< 


therwlse  shown  by  footnote  following  Table 


Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  o\ 
equivalent  of  snow  on  tbe  ground.  It  la  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  inches  o: 
for  Bucceaslve  observations;  coosequeatly  occasiooal  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result 

Index  as  United  States  Weather  Bureau  sta 


See  the  Station  Index  for  observation  tine. 

ground  values  are  at  7:30  a.m.  E.S.T.  WTR  EQUIV  la  Table  7  means  the  water 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 
n  apparent  incoosistencies  in  the  record. 


s)  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  ' 


-  Mo  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Statloo  Index.   No  record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  do  entry, 

ft  Mount  Washington,  New  Hampshire  not  used  lo  computing  averages  or  extremes  for  State  or  Section. 

•»  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurenent,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometera  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  tbe  reference  indicates  that  tbe  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on 
roof  of  a  building. 

//  Gage  la  equipped  with  a  windshield, 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

AB  This  entry  la  time  of  observation  column  in  the  Station  Index  meajis  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Esfer  to  Tables"  column  in  tbe  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  lo 
BoBTLy  Precipitation  Data, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  nore  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data.  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

S  Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  tbe  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 

S  Storage  precipitation  station.   Precipitation  naasurenents,  nade  at  irregular  intervals,  will  be  published  Id  the  July,  August  or  delayed  data  December  Issues  of  this  publication. 

33  This  entry  in  time  of  observation  column  In  tbe  Station  Index  meaos  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  meastire. 

T  Includes  total  for  previous  month. 

the  Superlntenden 
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IT 

UR 

ES 

NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1956 

Day 

Of  Month 

1 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

i 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  NB  AP 

MAX 
HIN 

83 
71 

82 

66 

80 
61 

80 
61 

87 
63 

82 
69 

70 
57 

70 
52 

6« 

48 

69 

46 

70 
53 

77 
64 

80 
62 

89 
64 

66 
57 

63 

63 

71 

53 

66 

48 

72 

44 

62 

45 

63 
36 

68 

43 

77 
56 

68 
56 

68 

47 

61 

49 

61 
44 

64 

49 

73 
53 

67 
49 

71 14 
31  (O 

COLCHESTER 

MAX 

MIN 

80 
67 

78 

70 

83 
58 

81 
52 

85 
54 

78 
59 

73 
52 

69 

41 

6« 

45 

66 

34 

71 
38 

71 
49 

78 
58 

82 

64 

66 

49 

98 

49 

69 

50 

68 

47 

64 

30 

99 
38 

59 

30 

66 

35 

75 
46 

74 
55 

62 

38 

98 

37 

37 
38 

63 

46 

71 
46 

68 

42 

49.6 
47.2 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

7« 

68 

79 
66 

80 
55 

79 
57 

86 
59 

78 

60 

78 
S5 

70 
46 

63 

41 

66 
38 

68 

45 

71 
53 

79 
69 

79 
63 

70 
94 

66 

47 

62 

42 

62 

45 

62 

39 

99 
42 

59 
30 

66 

39 

72 

50 

67 
53 

57 

43 

96 

38 

32 

42 

92 

42 

70 
46 

44 

61 

68.2 
48.9 

OANBURV 

MAX 
MIN 

83 
69 

81 

70 

81 

55 

83 

51 

88 
59 

79 
60 

70 
59 

69 

44 

64 
45 

67 
35 

70 
43 

75 
54 

80 
58 

89 

60 

69 

48 

54 
49 

68 

50 

6} 
47 

67 

34 

60 
46 

60 
30 

66 
37 

79 
49 

68 

57 

69 
39 

«1 
33 

M 

38 

12 

46 

72 
47 

61 

43 

69.9 
48.6 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

84 
70 

78 
70 

80 
57 

83 

50 

87 
56 

74 
58 

68 

60 

68 

43 

65 
37 

66 

34 

72 

40 

76 
48 

80 
9» 

82 
65 

70 
97 

60 
49 

67 

50 

61 
46 

69 

33 

62 

45 

59 
29 

67 
31 

77 
47 

70 
55 

64 
40 

60 

34 

34 
39 

3* 

43 

70 
41 

47 

44 

69.7 
47.4 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 
MIN 

79 
62 

80 
63 

83 
59 

83 

54 

87 
56 

78 
63 

67 

49 

67 

45 

63 

41 

67 

35 

69 

45 

72 

54 

79 
60 

86 
61 

69 

60 

63 
49 

60 
49 

61 

37 

63 
34 

97 
37 

60 

30 

66 

38 

70 
51 

66 

45 

69 

40 

37 
36 

34 

41 

32 

44 

70 
43 

42 

42 

47.9 
♦7.1 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
63 

80 
64 

84 
55 

83 
52 

88 
57 

80 
62 

70 
53 

69 

46 

66 
42 

68 
38 

71 
45 

74 
54 

81 
61 

86 
62 

64 

47 

93 

49 

58 
49 

62 

39 

66 
33 

99 

42 

62 

32 

70 
38 

68 
60 

68 

44 

61 

40 

3« 
37 

38 

40 

33 

71 
44 

44 

40 

49.1 

KENT 

MAX 
MIN 

83 
70 

81 
68 

82 

53 

83 
52 

88 

57 

76 
62 

69 

59 

64 

44 

66 

41 

66 

35 

71 
43 

76 
52 

81 
60 

82 
64 

7J 

47 

56 

50 

66 

51 

66 

47 

68 
36 

61 
46 

60 
32 

70 
36 

78 
49 

70 
56 

61 
40 

62 

37 

38 

38 

93 

44 

72 

47 

47 

44 

70.3 
48.8 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

80 
63 

82 
71 

84 
55 

85 
50 

88 
52 

85 

59 

77 
61 

69 

41 

66 

36 

58 
32 

72 
35 

73 
50 

81 
64 

89 
64 

84 
44 

62 

44 

69 

50 

64 

47 

69 
29 

»2 

42 

61 
26 

68 

30 

72 
44 

66 

56 

66 

33 

38 
34 

99 
34 

97 
48 

72 
49 

74 
39 

T1.6 

49.7 

HIODLETOWN  WB 

MAX 
MIN 

82 
69 

81 
65 

81 
59 

83 
57 

87 
60 

79 
65 

73 
53 

69 
50 

66 

47 

68 
42 

72 
45 

74 
56 

80 
62 

86 
60 

66 
92 

97 
53 

71 

52 

63 

41 

64 
37 

60 
38 

61 
32 

67 
41 

76 
52 

67 
47 

63 

43 

•1 

40 

41 

42 

34 

♦7 

71 

4« 

44 

4T 

70.4 
90.1 

MIOOLETOWN  <>  W 

MAX 
MIN 

76 
66 

79 
72 

80 
52 

78 
58 

80 
60 

85 
64 

79 

60 

68 
47 

67 

44 

62 

40 

66 

48 

70 
57 

79 
62 

78 
66 

84 
52 

66 

50 

58 
50 

68 

63 

61 
36 

64 
48 

68 
32 

60 

44 

66 
55 

75 
56 

65 
43 

•1 

39 

99 

40 

98 
4« 

63 
48 

68 
48 

69.2 
31.2 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

81 
67 

80 
70 

83 
58 

82 
56 

88 
58 

80 
61 

73 
60 

70 
48 

66 

43 

69 

41 

72 
42 

7S 
54 

80 
60 

86 
65 

68 
92 

60 
51 

70 
60 

69 
60 

65 
35 

61 
48 

62 
30 

67 
41 

77 
52 

68 
56 

66 

41 

61 
39 

99 

42 

93 
43 

73 
48 

66 

43 

70.9 
39.3 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
71 

80 
68 

81 
62 

81 
59 

81 
62 

79 
64 

69 

58 

70 
52 

66 

47 

67 
45 

69 
52 

73 
64 

79 
69 

81 
64 

68 
65 

59 
62 

*g 

52 

64 
46 

68 

41 

63 

44 

61 
36 

64 

49 

74 
56 

67 
48 

66 

44 

62 

41 

60 
43 

93 

47 

73 
62 

64 

49 

69.8 
32.9 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
MIN 

71 
61 

76 
68 

77 
55 

75 
50 

77 

55 

81 
57 

73 
56 

64 

43 

63 

39 

57 
34 

62 
39 

66 

50 

71 
64 

76 

69 

76 

46 

60 
46 

49 
46 

62 

46 

65 

32 

61 
38 

51 
28 

54 
32 

62 

42 

73 
52 

69 
40 

34 
35 

96 

IS 

49 
42 

90 
43 

69 

41 

44.1 
43.6 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

82 
69 

85 

71 

86 
57 

83 
57 

84 
60 

88 
63 

84 
62 

70 
50 

70 
48 

66 

43 

69 
46 

72 
52 

77 
59 

81 
61 

77 
94 

67 
52 

62 

52 

73 
51 

66 

39 

71 
41 

63 
34 

62 
36 

67 
45 

81 
58 

69 

44 

6« 

43 

42 
43 

60 
47 

76 

48 

71 

46 

73.1 
31.0 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 
MIN 

78 
66 

82 
66 

77 
59 

86 
55 

84 
56 

82 

54 

81 
56 

SO 
47 

74 
44 

67 
39 

72 
43 

73 
56 

77 
57 

80 
65 

84 
54 

68 

92 

61 
51 

70 
51 

61 
34 

61 

48 

61 
33 

63 
36 

68 
48 

75 
56 

63 

40 

66 

41 

61 

42 

61 

49 

68 
49 

72 
43 

T1.9 
49.T 

PUTNAM 

MAX 
HIN 

77 
58 

80 
64 

83 
51 

S3 

52 

88 
50 

80 
60 

69 
54 

69 

42 

67 

40 

68 
32 

72 
37 

73 
50 

80 
56 

85 
59 

67 

43 

64 
49 

62 

49 

63 

44 

63 
29 

99 
39 

62 

26 

69 

30 

66 

43 

66 

46 

63 

36 

39 

34 

40 
34 

39 

48 

72 

45 

70 
38 

69.3 
44. T 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

81 
63 

80 
66 

79 
52 

80 
51 

85 
57 

78 
59 

68 
57 

66 

43 

62 

42 

66 

34 

68 

44 

73 
52 

78 
59 

78 
62 

79 
43 

94 
47 

61 

40 

60 

43 

61 
34 

98 
43 

67 
29 

66 

37 

79 
49 

68 
53 

69 
41 

38 

37 

32 
39 

31 

42 

70 
44 

64 
43 

68.1 
♦7.0 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

73 
67 

77 
69 

77 
56 

76 
51 

78 
55 

80 
60 

73 
57 

66 
47 

65 

43 

62 

37 

64 
42 

67 
60 

72 
68 

78 
62 

79 
49 

64 
50 

5« 
50 

63 
47 

39 

34 

61 

46 

56 

31 

58 
34 

63 

48 

71 
56 

63 

40 

69 
37 

37 
40 

34 

44 

61 

46 

68 
42 

64.7 

♦a. 2 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

82 

69 

80 
72 

80 
55 

80 
54 

83 
59 

80 
61 

73 

59 

69 
47 

64 
47 

69 
39 

70 
38 

72 
40 

78 
53 

84 
60 

69 
62 

62 

64 

71 
52 

71 
50 

67 
36 

97 
90 

57 
31 

65 
36 

77 
48 

64 
51 

66 

40 

68 

40 

60 
43 

37 

47 

TO 
44 

70 
60 

70.0 
♦9.4 

STORRS 

MAX 
MIN 

76 
61 

76 
64 

79 
57 

79 

54 

83 
56 

75 
60 

68 
53 

65 
46 

62 

44 

65 

40 

69 

44 

68 
94 

77 
57 

81 
59 

64 
90 

53 

48 

63 

48 

60 
40 

61 

33 

55 

39 

57 

31 

64 
36 

69 
47 

64 

47 

59 
42 

36 

38 

33 

37 

33 

43 

67 

45 

66 

44 

44.1 

♦7.2 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

78 
69 

79 

70 

81 
58 

79 
51 

82 
52 

77 
59 

72 
59 

70 
47 

69 
46 

66 

38 

70 
42 

73 
55 

78 
56 

81 
66 

77 
93 

66 

50 

70 
51 

68 

46 

69 

32 

62 

49 

60 
28 

65 
37 

74 
49 

68 

57 

66 

38 

60 
39 

38 

39 

34 

48 

T2 

46 

68 

41 

70.1 
48.8 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
HIN 

76 
66 

79 
67 

80 
56 

80 
51 

79 

55 

84 
57 

80 
58 

67 

45 

62 

42 

64 
38 

69 

43 

72 

52 

76 

60 

80 
64 

82 
46 

62 

62 

60 
50 

66 
46 

62 
36 

63 

47 

63 
32 

64 
40 

72 
49 

76 
66 

71 
41 

98 

36 

60 
40 

62 

44 

43 

43 

71 
41 

70.1 
48.7 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
53 

70 
59 

78 
57 

80 
56 

84 
55 

78 

57 

69 
52 

64 
46 

63 

42 

66 
39 

70 
47 

73 
53 

79 
66 

77 
63 

97 
46 

60 
40 

53 

44 

98 
42 

69 
37 

98 

36 

56 

32 

62 

41 

64 
39 

49 

44 

94 
38 

99 

33 

36 
33 

43 

32 

69 

34 

67 
36 

64.7 
44.3 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

62 
51 

71 
61 

80 
60 

79 
52 

B3 
56 

75 

57 

69 
52 

66 

47 

62 
45 

64 
38 

69 
51 

70 
56 

73 
56 

73 
68 

59 
47 

67 
43 

54 
48 

69 

39 

67 
37 

57 
42 

55 

34 

61 
40 

63 

39 

50 
46 

90 
39 

3« 
34 

97 
33 

64 
31 

70 
12 

67 
36 

64.9 
43.1 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

60 
5* 

74 
56 

78 
59 

77 
54 

79 
54 

77 
53 

73 
58 

65 

51 

62 

44 

62 

42 

66 

53 

68 
59 

71 
68 

70 
66 

70 
49 

57 
46 

54 
47 

61 

50 

67 
40 

57 
41 

57 
40 

61 

46 

59 

44 

55 
46 

51 
46 

34 
36 

34 

34 

58 
33 

61 

38 

61 
33 

63.8 
♦7.4 

BELFAST 

MAX 
MIN 

60 
50 

75 
58 

83 
61 

78 
54 

82 
54 

80 
52 

71 
6S 

66 

51 

66 

44 

67 
37 

71 
49 

71 
55 

72 
53 

77 
58 

72 
46 

54 

41 

54 
47 

63 
43 

57 
35 

57 
34 

58 
34 

64 
40 

64 
38 

64 

47 

55 

44 

59 

34 

66 
32 

66 
32 

67 
36 

69 
35 

66.3 

46.1 

BRIDGTON  1  NNW 

MAX 

MIN 

64 
54 

70 
61 

81 
57 

81 
55 

85 
54 

82 

59 

74 
59 

68 
45 

»7 
45 

68 
43 

70 
49 

79 
55 

78 
66 

81 
60 

64 
49 

64 

44 

51 

45 

58 
46 

61 
34 

56 
45 

57 
33 

65 

40 

99 

39 

S3 

45 

69 
45 

60 
34 

67 
35 

67 

34 

73 
36 

79 
38 

67.1 
44.1 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

63 
55 

67 
62 

78 
60 

76 
57 

82 

54 

74 
60 

68 
56 

65 
50 

63 
46 

63 

40 

68 
49 

70 
68 

68 
58 

72 
59 

63 

47 

51 
45 

54 
48 

68 

42 

57 
36 

60 
39 

56 

35 

64 
42 

58 
40 

52 
46 

57 
42 

34 
36 

64 
35 

63 
38 

TO 
42 

62 
36 

43.7 
47.1 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
55 

74 
59 

74 
52 

74 
47 

75 
55 

80 
55 

65 

44 

59 
36 

61 
39 

61 
32 

55 
47 

68 
92 

68 
52 

70 
46 

90 
35 

63 
38 

50 
42 

53 

36 

55 

32 

92 
38 

46 
32 

92 

37 

94 
32 

46 
34 

43 
31 

33 

30 

61 
27 

64 
29 

68 
30 

69 
11 

60.4 
40.2 

CORINNA                  "^ 

MAX 
MIN 

64 
56 

73 
62 

77 
61 

79 
55 

83 
52 

81 
52 

72 
57 

67 

40 

65 

41 

66 

30 

68 
48 

72 
53 

79 
52 

77 
68 

62 
42 

35 

38 

60 
44 

58 

45 

58 
29 

95 

35 

53 
29 

61 
36 

61 

28 

50 
42 

48 
42 

37 
27 

99 
27 

63 
24 

49 
26 

71 
30 

66.0 
42.0 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

57 
52 

68 
56 

78 
59 

75 

51 

73 

49 

68 

51 

62 

56 

62 

47 

62 

42 

64 
42 

66 

46 

68 
53 

70 
53 

66 

64 

61 
46 

52 

46 

62 

47 

63 
46 

57 
38 

66 

47 

56 

37 

60 
42 

60 
37 

48 
42 

48 
44 

64 
33 

59 
33 

59 
36 

64 
41 

66 
33 

61.8 
46.3 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

60 

53 

70 
50 

76 

55 

76 

47 

80 
51 

78 

54 

70 
56 

62 

38 

60 
43 

64 

64 

48 

70 
52 

71 

52 

74 
59 

69 

40 

63 

38 

60 

44 

58 

45 

57 
34 

63 

37 

60 
29 

98 
39 

98 
32 

50 
40 

46 

42 

52 

29 

57 
36 

60 
26 

68 
29 

4« 

30 

42.4 
♦2.0 

EAST  WINTHROP 

MAX 
MIN 

63 
53 

70 
60 

78 

54 

77 
54 

80 
52 

78 
56 

73 

59 

68 

48 

64 

42 

64 
36 

70 
48 

72 

54 

74 
53 

77 
60 

77 

44 

67 
44 

53 
46 

59 
46 

58 
34 

57 
42 

56 

30 

62 

36 

63 
36 

59 
46 

56 

46 

55 
32 

94 
32 

62 

30 

66 
33 

68 
34 

45.7 
♦4.7 

FARMING TON 

MAX 
MIN 

62 
53 

70 
59 

79 
52 

80 
49 

85 
49 

85 
57 

72 
57 

66 

40 

64 
36 

67 
34 

68 
45 

72 
53 

79 

54, 

78 
57 

67 
44 

52 

41 

51 
45 

56 

41 

60 
31 

55 

40 

56 
28 

62 

36 

65 
31 

67 
45 

53 
44 

96 

30 

37 
29 

63 

27 

TO 
28 

72 
29 

44.2 
♦2.1 

FORT  KENT 

MAX 
MIN 

66 

30 

57 
29 

50 
38 

33 

30 

43 
23 

71 
27 

T2 
26 

72 
30 

See  Reference  Notei  Following  Station      index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER   19»6 


Tofal*  S-CoDtlnaad 

■ 

1 

Day 

Ol  Month 

1 

Station 

1 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

H 

30 

31 

i 

•ARDIICR 

MAX 
MIN 

6> 
53 

71 

60 

80 

54 

79 
53 

M 

50 

78 
53 

70 
99 

64 

47 

69 

41 

4t 
39 

71 
46 

Tl 
91 

74 
91 

79 
99 

4} 

44 

99 

41 

92 

49 

40 
45 

60 
32 

99 

42 

59 

29 

61 

34 

45 

37 

91 

44 

97 

44 

99 

11 

94 

31 

41 

11 

70 
33 

70 
32 

49.9 

41.7 

CREENVILLE 

MAX 
MIN 

SO 
51 

76 
56 

76 
41 

61 

48 

78 
54 

67 
91 

63 

36 

60 
42 

63 

29 

61 

46 

70 
47 

72 

48 

79 

97 

60 

40 

90 
38 

48 

41 

94 

41 

97 
31 

91 

46 

94 

27 

96 

37 

59 
31 

49 
37 

47 
40 

93 

30 

98 

24 

69 
22 

49 
20 

70 
28 

42.4 
19.9 

HIRAM  2  S 

MAX 

MIN 

5* 

SO 
53 

80 
51 

89 

50 

82 

55 

70 
92 

69 
42 

67 
38 

69 

34 

64 

48 

74 
55 

78 
92 

80 
99 

60 
49 

48 
45 

61 

45 

60 
39 

60 
30 

67 
34 

97 
26 

63 

30 

97 
34 

52 

43 

98 
35 

94 

30 

98 

30 

62 
33 

71 
33 

73 
30 

44.2 

41.9 

HOULTOH  CAA  AP 

MAX 
MIN 

61 

51 

76 
51 

77 
47 

80 
57 

82 

61 

69 

41 

62 

35 

62 
36 

62 
31 

94 

48 

69 
91 

71 
94 

71 
47 

92 
14 

94 

37 

90 
41 

97 
39 

97 
33 

93 

37 

49 
33 

»1 

40 

99 

32 

49 
34 

45 
29 

94 
27 

40 
29 

48 
29 

49 
28 

72 
31 

42.1 
40.2 

HOULTON  1  HE 

MAX 

MIN 

62 
it 

76 
58 

78 
48 

80 
9« 

78 
98 

»« 
96 

99 

39 

62 

37 

60 
37 

41 
5} 

79 
99 

70 
94 

74 
60 

4» 
40 

92 

40 

94 
43 

98 
46 

98 
34 

94 

44 

SO 
32 

97 
39 

94 
39 

44 

34 

44 
41 

99 

11 

9« 

29 

42 

24 

44 
28 

7» 
19 

62.9 
41.1 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

68 

54 

74 
56 

75 
45 

80 
50 

80 
52 

79 

48 

71 
36 

67 
34 

69 
32 

41 

34 

49 
90 

49 
45 

68 
91 

44 
14 

94 
19 

92 

44 

»4 
11 

91 
31 

99 
12 

91 
31 

93 

40 

97 
31 

54 
40 

47 
38 

90 

28 

98 
26 

40 
27 

49 
28 

70 
32 

42.8 
19.4 

JONESeORO 

MAX 
MIN 

58 

«8 

73 
59 

80 
54 

76 
91 

83 

50 

82 

51 

72 
47 

64 
38 

60 
39 

69 

40 

48 
90 

44 
51 

71 
97 

49 

44 

99 
42 

91 
46 

94 
47 

61 
33 

18 

37 

97 
32 

96 
32 

63 

34 

62 
41 

46 
42 

91 
29 

96 
29 

61 

33 

62 

33 

48 

31 

43.9 

42.6 

LE»ISTON 

MAX 
MIN 

63 

5* 

78 
58 

78 
58 

84 
54 

79 
59 

67 
96 

64 
91 

6> 

46 

69 
43 

71 
90 

74 
57 

77 
57 

80 
97 

98 
48 

90 
47 

92 
47 

98 
41 

99 
37 

98 
39 

96 
39 

64 
42 

60 
40 

60 
47 

54 
40 

67 
39 

99 

36 

44 
39 

69 

40 

48 

40 

44.9 
47.1 

L0M6  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

5« 
50 

70 
55 

72 
49 

74 

49 

SO 

51 

7« 
53 

64 
35 

60 

39 

98 

30 

98 

30 

42 

49 

48 

49 

69 
91 

76 

40 

92 

37 

49 

38 

92 

43 

91 

32 

19 

32 

92 

31 

91 
33 

94 
31 

60 
31 

46 
42 

44 
30 

92 

27 

91 

27 

61 
28 

46 

30 

60.1 
39.0 

MAOISON 

MAX 
MIN 

61 
52 

78 
48 

78 
52 

84 
50 

81 
54 

73 
58 

68 
41 

63 
39 

68 
36 

48 
48 

73 
93 

76 
52 

78 
94 

49 

44 

54 
40 

91 

44 

99 

43 

99 
31 

94 

38 

99 

30 

62 

37 

62 
33 

62 

45 

91 

43 

97 
30 

98 
29 

41 

28 

71 
28 

69 

30 

64.0 
42.1 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

62 

50 

79 
49 

79 
53 

82 
55 

82 

58 

70 
38 

69 
44 

99 
33 

69 
49 

44 

49 

70 
94 

74 
54 

72 
42 

91 

40 

54 
44 

91 

45 

98 
37 

60 
39 

60 
39 

53 

39 

97 
39 

47 
39 

52 

41 

47 

31 

97 
27 

60 
27 

49 

28 

70 
11 

71 
36 

44.5 
42.2 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 
MIN 

61 
5* 

79 
53 

78 
47 

80 
52 

80 
56 

68 
47 

63 
3« 

98 
35 

63 
32 

42 

48 

49 
99 

71 
97 

71 
92 

94 
41 

91 

40 

90 
49 

97 
43 

97 
17 

91 
39 

53 
39 

97 
40 

61 
35 

47 
40 

46 
32 

99 

29 

60 
29 

47 
24 

71 
24 

70 
30 

41.0 

41.4 

MILLINOCKET  0AM 

MAX 
MIN 

60 
53 

77 
58 

7S 
56 

78 
44 

79 
91 

60 
93 

7» 
95 

60 
35 

63 

40 

62 
32 

94 
48 

72 
49 

71 
47 

47 
96 

OLD  TOKN 

MAX 
MIN 

1 

OLO  TOHN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 

55 

7S 
60 

80 
52 

81 
47 

8« 

50 

7. 

56 

68 

47 

69 

40 

60 
36 

64 
32 

70 
49 

73 
59 

79 

94 

79 
98 

57 
49 

97 
42 

51 

47 

59 
37 

99 

31 

94 

39 

56 

30 

61 
35 

60 
34 

46 
43 

50 
31 

95 

28 

63 

28 

69 
29 

49 

27 

71       69.2 
29     ,  41.5 

OBONO 

MAX 
MIN 

58 
52 

72 
56 

78 
58 

79 
48 

82 
52 

79 
56 

74 
97 

69 

44 

62 

41 

66 
34 

48 
49 

69 
54 

74 
94 

72 
98 

69 
49 

42 

38 

57 
46 

60 

48 

99 
39 

94 
42 

94 
34 

98 

37 

94 

41 

49 
44 

48 

44 

94 

32 

97 

30 

65 
29 

68 
30 

70     1  75.3 
33      91.1 

POSTLANO 

MAX 
MIN 

61 

55 

70 
57 

84 
59 

79 
58 

S3 

57 

77 
61 

69 
61 

68 

52 

47 
48 

68 

47 

70 
48 

71 
99 

79 
98 

77 
99 

99 

90 

90 
48 

94 
47 

42 

50 

98 

40 

98 

41 

61 
36 

63 

42 

91 

44 

91 
48 

41 

43 

92 

41 

99 

39 

42 

41 

47 

46 

48      69.2 
42       49.2 

POBTLANO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

6* 
54 

71 
61 

81 
56 

79 
52 

82 
92 

78 

96 

70 
98 

67 

44 

69 

41 

49 

41 

73 
43 

73 
56 

I'; 

60 
98 

56 
47 

90 
46 

56 

47 

41 
36 

59 
31 

59 
36 

59 
30 

65 
36 

94 

37 

55 
47 

99 
37 

55 
32 

53 

34 

61 
40 

70 
17 

66 
33 

65.9 
44.6 

PRENTI  SS 

MAX 
MIN 

60 

50 

7S 
59 

74 
56 

72 
54 

70 
90 

70 
48 

70 
44 

70 
44 

70 
44 

66 

40 

69 

42 

70 
46 

72 

46 

69 
42 

64 

40 

60 
42 

58 

42 

60 
42 

60 
44 

96 

42 

92 

42 

94 
38 

54 
34 

58 
34 

94 
26 

90 
28 

44 
28 

49 

28 

48 
12 

70 
40 

43.9 
41.4 

PRE50UE  ISLE 

MAX 
MIN 

64 
53 

75 
58 

76 
58 

79 
46 

77 
97 

SO 
97 

79 
93 

60 
35 

61 
38 

62 

30 

99 

48 

68 
91 

70 
90 

70 
96 

69 
39 

59 
35 

53 

42 

55 
44 

96 

32 

93 

39 

50 
33 

91 
34 

95 

33 

51 
31 

49 
39 

93 

28 

41 

24 

64 
28 

49 
28 

70 
39 

42.9 

41.1 

RIPOSENUS  0AM 

MAX 
MIN 

*9 

60 
54 

77 
57 

77 

79 
53 

SO 
98 

70 
55 

61 

41 

62 

43 

60 
38 

61 

39 

49 
47 

68 
49 

71 
91 

44 
40 

94 
19 

90 
42 

51 
43 

93 

33 

97 
39 

49 
32 

90 
35 

53 

34 

58 
36 

45 
40 

40 
31 

94 
32 

62 

31 

40 
11 

69 
39 

60.6 
41.9 

ROCKLANO 

MAX 
MIN 

5« 
5* 

7J 
58 

60 
60 

78 
51 

82 
54 

77 
58 

70 
60 

6* 

52 

69 
43 

66 

41 

70 
49 

70 
55 

71 
56 

70 
99 

64 
47 

94 

44 

54 
47 

69 

47 

99 

33 

97 

44 

56 

31 

49 

38 

63 

39 

53 

46 

97 
46 

97 
33 

99 

32 

61 

41 

44 
42 

49 
34 

65.1 
44.3 

RUMFORD  J  Sd 

MAX 
MIN 

61 
53 

71 
58 

77 
52 

76 

82 
52 

SO 
56 

67 

49 

64 
40 

62 
39 

64 
34 

67 
46 

73 
91 

76 

94 

78 
90 

99 

40 

46 

42 

49 
45 

94 
37 

97 
30 

99 

30 

94 
30 

60 
14 

62 
33 

48 
45 

90 
33 

94 

30 

94 
2S 

41 
27 

71 
28 

71 
31 

43.3 

40.9 

RUMFORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

64 
54 

71 
59 

74 
54 

80 
50 

84 
91 

82 
57 

70 
94 

69 

43 

64 

41 

68 

34 

68 

44 

79 
92 

78 
54 

80 
98 

60 

49 

90 
44 

91 

49 

94 

44 

60 
33 

94 

41 

96 
31 

42 

40 

44 

34 

51 
46 

94 
36 

98 

31 

98 
29 

40 
28 

79 
28 

74 

14 

49.8 
41.1 

SANFORD  2  NNM 

MAX 
MIN 

65 
53 

80 
60 

80 
52 

80 
51 

84 
51 

83 

53 

77 
63 

69 
42 

69 
38 

66 

34 

72 
40 

79 
94 

79 
92 

81 
97 

78 
43 

96 
44 

91 

49 

99 

44 

62 
29 

97 
31 

99 
27 

45 

39 

45 

34 

57 
46 

60 
39 

94 

29 

97 

31 

42 

41 

72 
41 

72 

31 

48.1 
43.1 

UNITY 

MAX 
MIN 

61 
53 

74 
59 

77 
59 

78 
56 

82 
55 

79 
58 

71 
59 

60 
49 

44 
41 

63 
39 

69 
50 

79 
54 

76 
40 

60 
44 

91 
38 

91 
49 

99 

48 

97 
35 

94 

48 

54 
33 

41 

40 

42 

37 

54 
44 

92 

43 

94 
32 

94 

41 

61 

29 

69 
12 

63.9 
49.9 

■EST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

64 
51 

76 
58 

79 
47 

79 
51 

83 

50 

82 
59 

84 
93 

68 

49 

64 
40 

48 
34 

71 

42 

79 
55 

78 
99 

82 
97 

99 
49 

90 
46 

54 

46 

44 
34 

63 

31 

97 
32 

60 
29 

44 
33 

98 
35 

91 

47 

99 

37 

94 
30 

94 
29 

62 
39 

49 
34 

70 
39 

44.8 

42.4 

M I NSLOW 

MAX 
MIN 

58 
54 

65 
57 

73 
58 

80 
53 

80 
52 

8S 
99 

80 
60 

70 
90 

47 
43 

44 

34 

47 

49 

71 
91 

74 
96 

77 
98 

79 
48 

60 
43 

52 
49 

93 

47 

60 
37 

61 
39 

58 
34 

92 
38 

63 

37 

64 

41 

90 
44 

94 
33 

97 
12 

97 
29 

41 
11 

72 
34 

45.5 
44.9 

KOODLANO 

MAX 
MIN 

57 
51 

64 
57 

78 
61 

84 
51 

82 
92 

87 
56 

76 
63 

74 
91 

70 
37 

48 
39 

47 

44 

49 
94 

69 
97 

79 
60 

67 
48 

65 
44 

62 
43 

93 

47 

62 
36 

60 
44 

59 

34 

60 
39 

98 
40 

96 
39 

49 
43 

48 
32 

94 

29 

62 
28 

99 
32 

42 

33 

49.1 

44.9 

MASSACHUSETTS 

AOAMS 

MAX 
MIN 

71 
62 

83 
6S 

83 

53 

81 
50 

78 
54 

82 

58 

77 
58 

66 

40 

69 
36 

57 
33 

44 
31 

64 

44 

72 

48 

76 
56 

77 
46 

99 

44 

49 
46 

58 
49 

11 

62 

38 

94 
32 

97 
32 

48 
35 

97 
46 

62 

42 

92 

39 

99 
39 

91 
42 

95 

43 

72 
41 

49.9 

44.4 

AMHERST 

MAX 
MIN 

72 
61 

78 
64 

80 
54 

81 
53 

86 
98 

78 
64 

69 
93 

68 
45 

63 
43 

47 

39 

71 
44 

74 
96 

SO 
60 

79 
99 

4} 
50 

52 
49 

58 
49 

41 

43 

69 
37 

98 
40 

60 
33 

70 
42 

40 
50 

67 
45 

98 
40 

98 
36 

99 

39 

99 

44 

71 
44 

78 

40 

67.9 
47.9 

BIRCH  HILL  0AM 

MAX 
MIN 

72 
55 

78 
65 

82 

50 

81 
46 

88 
92 

89 

94 

79 
99 

66 
39 

69 
36 

44 

29 

72 
39 

72 

48 

78 
97 

78 
64 

74 
49 

98 
44 

58 

44 

99 
44 

64 

31 

61 
45 

67 
26 

64 
29 

43 

41 

64 
50 

64 
32 

99 

29 

91 

31 

94 

42 

71 
14 

72 

31 

68.9 

43.2 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

69 
56 

78 
66 

83 
60 

85 
61 

S7 
61 

82 

61 

70 
98 

66 

48 

61 
44 

47 
41 

71 
48 

71 
97 

77 
99 

82 
42 

63 
49 

94 

49 

41 

49 

41 
50 

43 

41 

98 
44 

99 
39 

48 

42 

97 

90 

57 
91 

99 

44 

92 

40 

99 

44 

92 

48 

49 

44 

70 
90 

64.9 
90.6 

BOSTON  NB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 

58 

81 
65 

82 
64 

80 
69 

81 
69 

84 
66 

72 
58 

6« 

94 

63 

49 

47 

48 

74 
54 

74 
42 

81 
61 

84 
69 

49 
94 

97 
93 

44 
51 

49 

49 

46 

46 

41 
47 

62 

41 

70 
48 

96 
53 

99 
54 

40 

46 

94 

43 

97 
46 

99 

51 

45 

52 

49 

49 

48.1 
94.1 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

76 
64 

81 
70 

82 

63 

82 
52 

96 
55 

89 
63 

78 
67 

69 

50 

66 

45 

68 

43 

73 
39 

74 
58 

78 
53 

81 
63 

76 
92 

98 
48 

64 
52 

44 
52 

69 

31 

62 
42 

62 
29 

68 
34 

48 

44 

61 
55 

43 
36 

98 

41 

98 
39 

59 

51 

44 

50 

72     '  70.3 
38      49.3 

CHARLTON  2 

MAX 
MIN 

68 
56 

78 

67 

S3 
58 

82 
48 

86 
51 

78 
94 

71 
60 

70 
40 

64 
42 

67 
35 

71 
37 

70 
51 

78 
57 

83 
96 

76 
47 

66 
47 

60 
48 

42 

44 

64 

29 

97 
42 

60 
32 

67 
35 

41 
43 

64 
52 

42 

40 

95 
37 

94 

37 

92 

44 

70 
47 

70     1  48.4 
37     j  49.6 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

69 
57 

81 
58 

85 
62 

87 
61 

89 
60 

84 
62 

78 

60 

70 
91 

48 
47 

70 
46 

79 
93 

79 
58 

81 
99 

89 
64 

83 
52 

60 

50 

62 
51 

44 
52 

67 

47 

49 

50 

62 

47 

70 
52 

48 

53 

60 
54 

40 
44 

98 
42 

98 

43 

94 

49 

70 
49 

79 
91 

71,2 
92.9 
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DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1956 

Toble  5  -  Continued 

Day 

Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

CLINTON 

MAX 
MIN 

60 
56 

70 
56 

80 

58 

81 
56 

80 
62 

84 
53 

79 
63 

70 
49 

67 
43 

64 
39 

56 

49 

71 
55 

73 

58 

78 
59 

80 
90 

63 

47 

51 

47 

61 

44 

62 

40 

63 

45 

58 
35 

57 

40 

65 

47 

96 

51 

66 
43 

58 
36 

99 

36 

54 
40 

96 

44 

64 
42 

66t4 
48.2 

COMASSET 

MAX 
MIN 

71 
57 

71 
58 

81 
62 

83 
54 

S4 
63 

84 
63 

68 
53 

69 
47 

54 
47 

77 

84 
50 

62 

50 

56 

35 

66 

37 

62 

34 

63 
35 

71 

40 

58 

52 

59 
42 

60 
46 

96 

46 

59 
51 

63 
50 

60 
40 

68 14 
48.3 

EAST  WAREHAH 

MAX 
MIN 

SO 
65 

81 
67 

81 
62 

SO 
53 

82 
60 

82 
63 

82 
69 

71 
52 

67 
46 

64 
43 

66 

47 

72 
59 

74 
59 

75 
65 

76 
55 

64 
49 

59 

53 

67 
52 

53 

35 

65 

41 

59 
36 

61 
42 

67 

47 

64 
56 

61 

40 

64 
42 

96 

46 

64 
52 

97 
52 

62 

49 

69.1 
51.9 

EOGARTOWN 

MAX 
MIN 

77 
63 

78 
65 

80 
65 

81 
53 

79 

55 

80 
60 

78 
65 

72 
57 

70 
53 

56 
93 

70 
50 

71 
52 

75 
60 

74 
52 

75 
58 

68 
52 

60 
54 

72 
54 

67 
39 

66 

40 

56 

41 

61 

43 

68 

48 

70 
58 

65 

45 

68 
46 

56 

48 

60 
53 

60 

54 

59 
94 

69.8 
53.3 

FALL  RIVER 

MAX 

MIN 

SI 
63 

78 
69 

84 

63 

84 
60 

86 
55 

S3 

65 

73 

51 

70 
51 

69 

47 

69 
43 

73 
53 

79 
52 

79 
62 

79 
65 

67 
53 

57 

50 

66 

52 

66 

50 

66 

40 

62 

48 

61 
37 

58 

45 

69 
57 

63 

54 

65 

48 

96 

41 

98 

42 

96 

90 

68 
49 

70 
47 

69.9 
93.1 

FITCHBURG  2  S 

MAX 
MIN 

61 

55 

71 
56 

81 

57 

86 
52 

85 

58 

90 
59 

82 
62 

79 

47 

73 
49 

70 
39 

73 
46 

79 
52 

72 
56 

83 
62 

84 
49 

69 

47 

49 
47 

58 

48 

54 
37 

66 

42 

60 
32 

61 

37 

69 

42 

56 

51 

69 
39 

98 
32 

99 
39 

93 

43 

59 

44 

79 
43 

69.3 
47.3 

FRAMINGHAM 

MAX 
MIN 

64 
56 

73 
57 

82 
60 

86 
56 

86 
59 

91 
60 

84 
62 

70 
46 

70 
46 

65 

40 

71 

44 

79 
52 

75 
56 

82 
61 

86 
51 

65 

48 

51 
48 

62 

60 

63 
35 

66 

41 

59 

34 

58 
37 

70 
48 

59 

61 

61 

43 

62 

39 

99 

39 

99 
42 

54 
46 

70 
38 

69.2 
48.2 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

65 
56 

83 
61 

86 

61 

87 
58 

89 
61 

84 
64 

79 
62 

73 
49 

69 
46 

72 
42 

78 
48 

75 
59 

82 
60 

86 
66 

76 
50 

55 
49 

59 
50 

64 
51 

57 
39 

60 
49 

53 
36 

70 
40 

64 
49 

58 
52 

63 

44 

98 
38 

96 

39 

97 

46 

73 
47 

76 
40 

70.9 
90.4 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

65 

59 

85 
62 

79 
51 

81 
51 

81 
54 

86 

57 

76 

56 

66 

40 

67 
37 

62 

32 

55 
36 

70 
43 

73 

50 

79 
55 

80 
46 

62 

46 

50 
47 

55 
47 

59 

35 

64 
36 

55 

31 

58 
32 

66 

34 

55 

47 

63 

41 

93 

32 

60 
34 

92 

38 

96 

38 

71 
38 

66.9 
43.5 

HYANNIS 

MAX 

MIN 

77 
65 

80 
67 

76 
65 

79 

49 

81 
55 

80 

55 

79 
63 

66 

59 

64 

41 

63 

50 

71 
46 

73 
61 

76 

56 

77 
65 

72 

57 

61 

50 

65 
54 

68 
64 

64 
33 

69 
47 

61 
35 

66 
36 

66 

52 

66 

51 

62 

39 

62 

44 

61 
49 

98 

92 

97 
93 

62 
52 

68.6 

51.7 

KNIGHTVILLE  0AM 

MAX 
MIN 

6S 

60 

74 
63 

80 
50 

80 
49 

83 
50 

86 
56 

76 

60 

69 
38 

68 
33 

60 
30 

68 
30 

70 
40 

75 
90 

78 
58 

79 

44 

62 
46 

51 
47 

60 
40 

60 

31 

64 

34 

56 
27 

62 

28 

70 
32 

60 
48 

65 
36 

96 

30 

98 

32 

93 

43 

96 

42 

74 
39 

67.4 
42.1 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 

MIN 

65 
57 

70 
57 

81 
57 

86 
54 

85 
56 

90 
58 

81 
51 

70 
46 

70 
42 

55 

40 

71 

42 

74 
45 

79 
56 

80 
61 

89 
52 

67 
49 

55 
49 

62 
51 

64 
34 

67 
36 

59 
32 

60 
33 

70 
43 

60 

51 

64 
41 

63 
37 

59 

38 

58 
42 

54 

47 

70 
38 

69.2 

4«.S 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

65 

55 

84 
63 

82 

61 

84 
59 

87 
60 

82 

63 

73 
52 

69 

49 

69 

46 

6a 

43 

74 
46 

73 

58 

SO 
59 

83 
54 

65 

50 

59 

48 

60 
49 

52 

50 

66 

38 

99 

50 

59 
36 

69 

39 

66 

48 

59 

51 

60 
43 

99 

39 

99 
40 

57 
44 

70 

49 

72 

40 

68.6 

50.1 

LEXINGTON 

MAX 

MIN 

LOWELL 

MAX 
MIN 

65 
56 

84 
62 

86 

60 

87 
58 

91 
60 

90 
63 

83 
63 

72 
48 

70 
41 

71 
43 

76 
46 

79 
58 

83 
99 

84 
68 

82 
50 

97 
49 

59 

49 

64 
52 

68 

37 

87 

50 

56 
36 

70 

40 

70 
50 

61 
52 

65 

44 

98 
38 

55 
39 

58 

49 

75 
48 

72 
41 

72.1 
90.2 

MIDOLETON 

MAX 
MIN 

66 

60 

7S 
64 

78 
62 

78 
62 

80 
62 

78 
64 

74 
60 

68 
92 

66 
48 

64 
42 

68 
50 

71 
62 

74 
62 

80 
68 

78 
52 

60 
52 

61 
52 

60 
60 

60 
40 

60 
64 

58 
40 

64 
38 

60 

54 

58 
56 

99 

48 

98 
42 

98 
40 

59 

90 

59 

91 

68 
42 

66.9 

92.6 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
63 

74 
64 

76 
59 

76 
55 

75 
58 

75 
60 

74 
64 

67 
50 

65 

49 

65 

52 

69 
56 

70 
60 

72 
61 

72 
53 

55 
54 

61 
52 

71 
65 

69 

61 

63 

44 

68 
52 

59 

45 

64 

47 

68 
58 

68 
52 

64 
50 

99 

48 

60 

51 

60 
94 

98 
99 

61 
93 

67.1 
94.9 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

77 
70 

77 

70 

80 
66 

SO 
66 

S3 
59 

78 
68 

73 
60 

69 
53 

64 
49 

67 
45 

70 
59 

74 
63 

79 
64 

74 
64 

57 
55 

60 
53 

68 

54 

66 

50 

54 
45 

65 

48 

60 

40 

66 

50 

68 

60 

64 
55 

67 

50 

96 

47 

60 

48 

97 
99 

69 

94 

6* 

91 

48.7 
99.8 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

S3 
66 

79 
67 

76 
53 

76 
49 

S3 

54 

73 
56 

64 

43 

63 
39 

59 
37 

52 

30 

67 
43 

71 
47 

79 
96 

77 
54 

60 
48 

49 
46 

60 
47 

55 
36 

61 
32 

55 

37 

66 

31 

66 

33 

67 
47 

61 
42 

56 
36 

98 
40 

92 
39 

92 
42 

71 

41 

61 
39 

69.0 
44.0 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

78 
60 

S2 
54 

79 
64 

60 
69 

81 
63 

83 
64 

79 
63 

65 
53 

63 
48 

64 
45 

75 
49 

77 
99 

79 

60 

83 
65 

79 
94 

98 
55 

66 
54 

66 

53 

69 
38 

65 

50 

57 
36 

69 

45 

67 
54 

63 

64 

63 

45 

99 

48 

96 

45 

99 
53 

99 
92 

72 
47 

69.8 
93.1 

PROVINCETOWN  3  N 

MAX 
MIN 

7B 
68 

72 
65 

72 
59 

78 

52 

76 
65 

77 
66 

72 
62 

67 
60 

66 

94 

60 
51 

68 
48 

71 
62 

69 
63 

74 
66 

68 
60 

58 

54 

62 

58 

62 

67 

64 
51 

67 
57 

50 
48 

65 
48 

64 
58 

60 
59 

65 
46 

98 

92 

98 

54 

96 

94 

98 
54 

98 

50 

64.1 
97.4 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

77 
64 

78 
66 

78 
53 

82 

51 

81 
56 

89 
54 

80 
66 

70 
52 

70 

44 

64 

44 

69 

44 

71 
53 

74 
54 

74 
63 

79 
54 

66 

49 

63 

53 

66 

52 

65 
32 

64 

41 

63 
36 

60 
38 

66 

46 

64 

55 

62 

43 

66 

44 

59 

39 

97 
90 

96 
92 

63 
49 

48  •« 
90.4 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

66 

58 

73 
62 

79 
60 

77 

55 

80 

50 

77 
62 

68 
98 

69 
48 

62 

48 

64 
49 

70 
47 

72 
57 

73 
58 

SO 
57 

69 

51 

54 
49 

56 
51 

61 

49 

98 

36 

58 
53 

56 
35 

65 
43 

61 

41 

53 

50 

60 
45 

93 

47 

56 
46 

94 
47 

97 
49 

60 
47 

64.6 
90.4 

SALEM  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

63 
56 

79 
61 

80 
61 

75 
59 

79 
61 

78 
64 

71 
62 

68 
51 

64 
47 

65 
43 

71 
49 

71 
60 

77 
61 

83 
62 

63 
52 

55 
51 

59 
51 

62 

53 

53 
42 

60 

51 

60 
37 

67 
43 

51 
91 

58 
51 

60 
40 

94 
40 

97 
43 

94 

69 
4« 

64 

4« 

44.1 
91.4 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

76 
62 

80 
68 

74 
59 

80 
56 

84 
62 

SO 
64 

72 
98 

64 
50 

62 

47 

62 
48 

72 

54 

75 

50 

76 
59 

78 
50 

64 
52 

60 
52 

68 
54 

67 

45 

63 
39 

6« 

43 

61 
38 

66 

46 

62 
96 

64 
46 

66 

46 

94 

49 

99 
91 

96 
94 

97 
94 

68 
91 

47.9 
92.8 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

64 
59 

71 
60 

76 
54 

81 
54 

83 

54 

83 

58 

77 
99 

67 

43 

69 

38 

60 
35 

66 
36 

70 

40 

73 
51 

77 
57 

78 
47 

59 
48 

49 

47 

59 

47 

69 

36 

62 
36 

54 
30 

98 

30 

67 
35 

54 
51 

63 

38 

99 

34 

96 
34 

92 

40 

54 
40 

71 

40 

65.6 

44.4 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 

MIN 

73 
62 

80 
71 

84 
56 

84 
53 

89 
53 

88 
64 

78 
63 

72 
46 

71 
42 

69 

40 

73 
48 

73 
57 

82 
63 

84 
57 

81 
51 

63 
50 

57 

50 

66 

48 

69 

49 

60 
49 

63 

34 

71 
34 

71 

54 

69 

55 

68 

43 

66 

39 

64 
41 

62 

44 

75 

43 

79 

43 

72.5 

50.4 

STOCKBRIDGE 

MAX 
MIN 

81 
67 

79 
63 

73 
51 

77 
48 

80 
56 

73 
96 

67 
50 

62 

40 

98 
33 

62 

30 

66 

38 

71 
4S 

79 
49 

76 
59 

62 

48 

52 
47 

62 

48 

57 
39 

53 

33 

57 
38 

59 
28 

64 
32 

69 
39 

61 

45 

53 

36 

56 

31 

91 
36 

92 

43 

66 
39 

61 

41 

64.8 
43.6 

SWAMPSCOTT 

MAX 
MIN 

65 

58 

73 
60 

76 
68 

79 
62 

76 
62 

77 
63 

70 
64 

69 
52 

62 

49 

65 
48 

70 
54 

70 
60 

73 

60 

79 
62 

66 
52 

60 
52 

62 

50 

62 
62 

64 
46 

60 
55 

59 
42 

64 
45 

98 
95 

58 
52 

98 

48 

92 

41 

96 
44 

52 
49 

64 
50 

63 
52 

49.1 
93.6 

TAUNTON 

MAX 

MIN 

78 
61 

80 
71 

82 
63 

83 
52 

87 
56 

83 
61 

79 
63 

68 
48 

63 
44 

69 
38 

74 
43 

76 
60 

78 
94 

SO 
64 

73 
49 

57 
50 

69 

52 

66 
62 

65 

31 

63 

43 

52 

34 

68 
35 

63 

47 

62 

51 

63 

37 

97 
37 

98 
37 

9« 
91 

67 
49 

72 
40 

69.8 
49.1 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

60 
56 

72 
56 

77 
51 

82 
47 

81 

47 

55 

79 

99 

70 
36 

68 
36 

66 

30 

68 

31 

72 

40 

71 
90 

78 
60 

79 
45 

62 

45 

49 
46 

57 

45 

60 
30 

64 
33 

58 

28 

98 

30 

68 

31 

53 

47 

64 
33 

98 
30 

96 
32 

93 

41 

96 

38 

79 
33 

44.7 
41.3 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

72 
57 

80 
66 

82 
52 

81 

51 

87 
95 

84 
64 

77 
98 

71 
40 

66 

37 

74 
34 

71 
39 

74 
92 

81 
49 

80 
63 

67 
47 

60 
46 

56 

45 

62 

45 

66 

34 

62 

47 

62 
32 

70 
33 

69 

43 

69 

60 

63 
38 

60 
32 

95 

35 

98 
42 

74 
41 

70 
37 

70.2 
49.9 

HALPOLE 

MAX 
MIN 

72 
58 

80 
64 

83 
60 

84 
57 

8« 
55 

82 
61 

72 
97 

70 
45 

63 

44 

67 
39 

72 
40 

74 
96 

78 
96 

84 
62 

66 

90 

54 
48 

63 

50 

63 

42 

64 

30 

59 

40 

51 
28 

69 
36 

60 
45 

61 
4S 

63 
38 

94 
37 

59 
36 

93 

90 

69 

46 

72 
37 

48.6 
47.2 

WALPOLE  1  S 

MAX 
MIN 

72 
60 

78 
70 

80 
60 

80 
54 

86 
56 

78 

64 

72 
62 

68 
46 

62 

49 

69 
31 

73 
40 

79 
96 

80 
58 

84 
64 

65 

49 

60 
46 

63 

47 

69 

41 

66 

29 

60 

43 

l\ 

70 
41 

70 
54 

62 

52 

60 
38 

94 
34 

58 

38 

92 

91 

72 
40 

70 
40 

48.t 

48.0 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

78 
59 

80 
66 

78 
46 

79 

43 

S3 

48 

75 
51 

69 
52 

*4 
33 

60 
29 

63 

26 

69 
33 

71 

41 

7« 
53 

77 
94 

62 
43 

92 

43 

57 
43 

52 

46 

63 
29 

97 

41 

56 
25 

69 
25 

60 
37 

62 

48 

96 
32 

99 

27 

90 
30 

91 
38 

72 
34 

70 
30 

69.1 

40.1 

WESTON 

MAX 

MIN 

67 

54 

S3 
62 

S9 
51 

87 
49 

96 
50 

93 

65 

83 
63 

70 
44 

67 
43 

69 

41 

7» 
42 

74 
94 

81 
94 

86 
60 

74 
46 

67 

44 

62 

47 

63 

48 

68 

48 

62 

45 

61 
30 

70 
39 

68 
45 

62 

50 

61 

38 

9« 

31 

99 
32 

91 

44 

71 
44 

74 
34 

71.2 
44.4 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

74 
62 

79 
67 

SO 
99 

82 
54 

87 
58 

79 
64 

70 
59 

69 

47 

64 
43 

68 
39 

72 
49 

74 
96 

80 
62 

87 
63 

67 

91 

92 

50 

59 
50 

61 
46 

6« 
36 

98 
44 

60 
35 

74 
37 

64 
50 

67 
55 

98 
40 

98 

36 

99 

41 

99 

45 

72 

47 

67 

41 

48.4 
4S.3 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
55 

78 
64 

81 
58 

81 
56 

8S 
60 

77 
58 

68 

52 

68 

48 

63 

45 

69 

49 

70 
47 

68 
94 

78 
99 

82 
57 

64 

48 

49 
46 

60 
47 

60 

41 

6* 

39 

97 
37 

57 
33 

69 

40 

94 
90 

63 
46 

96 

42 

93 
39 

94 
40 

92 

42 

72 
48 

70 
51 

44.0 
48.1 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

68 
95 

SO 
6S 

82 
99 

83 
53 

87 
58 

80 
58 

70 
96 

6« 

43 

64 

42 

67 
37 

72 
49 

70 
91 

78 
99 

83 
63 

69 

49 

63 

47 

61 
47 

62 

45 

'64 
32 

58 
45 

58 

34 

67 

40 

97 
48 

69 
90 

60 
42 

99 

37 

99 

38 

99 

43 

70 
47 

72 
41 

47.* 
47.» 

$••  Bsiereoc*  Notes  Followliia  StoUoo     '"'^*> 


Tobl*  S-ConlinuMl 

DAILY 

T] 

EW 

[PE 

:rj 

IT 

UR 

ES 

1 

NEX   ENGLAND 
SEPTEMBER    1956 

Day 

OiMonlh 

< 

StatiOD 

1 

a 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22, 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NE«  HAMPSHIRE 

BeHTON 

MAX 
HIN 

78 

»4 

78 
62 

79 
51 

7* 
48 

82 
62 

80 

59 

»e 

54 

60 
14 

9« 

36 

61 

10 

•s 

41 

71 
92 

76 

50 

78 
60 

64 
42 

.  54 
42 

99 

42 

97 

49 

99 

30 

96 

39 

51 

27 

60 
40 

96 

34 

60 
46 

99 

42 

96 
27 

91 

28 

64 
28 

69 
33 

72 
IS 

69al 
42.1 

BERLIN 

MAX 
MIN 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

76 

76 
56 

75 
53 

77 
49 

84 
49 

79 
59 

69 
53 

63 
35 

58 
37 

61 
32 

62 
49 

69 
53 

76 
51 

75 
60 

61 

40 

51 
40 

52 

41 

63 
40 

58 
31 

63 
38 

50 
30 

68 
39 

98 
34 

55 
45 

51 
41 

94 
27 

54 
28 

65 
26 

69 
11 

71 
19 

64>1 
41.8 

BLACKKATER    DAM 

MAX 
MIN 

69 

76 
62 

72 
57 

80 
48 

89 
50 

88 
59 

74 
59 

69 

38 

69 

67 
33 

68 
46 

71 

91 

79 

61 

81 
61 

66 

44 

60 
44 

62 

47 

59 

44 

66 

30 

61 

44 

56 

30 

65 
32 

63 
16 

64 
49 

•2 

36 

97 
29 

9« 
11 

64 
38 

79 
12 

74 
31 

68.2 
43.8 

CAMPION 

MAX 
MIN 

5* 

67 
56 

70 
52 

78 
49 

81 
48 

86 
53 

85 

55 

69 
35 

66 
35 

69 

30 

66 

33 

64 
46 

71 
»1 

77 
51 

Bl 
43 

64 

44 

47 
44 

51 
43 

58 
30 

62 

31 

59 

27 

96 

30 

65 

34 

56 

40 

99 
43 

96 

29 

99 
29 

60 
29 

68 
30 

74 
32 

66.1 

40.3 

CONCORD    KB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 
56 

Bl 
62 

81 
54 

83 
52 

8« 
53 

80 
67 

70 
46 

68 
38 

6S 

39 

68 
33 

71 
42 

72 
92 

79 
91 

81 
57 

59 
46 

48 
46 

51 

47 

59 
32 

63 

30 

98 
33 

57 
29 

67 

34 

54 

38 

61 

41 

97 

14 

97 
10 

99 
11 

62 
41 

71 
19 

74 
34 

67.0 

42.8 

DURHAM 

MAX 
MIN 

6* 
57 

80 
61 

84 
57 

80 
50 

86 
52 

83 
57 

79 
63 

71 
4« 

69 

42 

70 
38 

79 
43 

74 
97 

77 

64 

82 
62 

64 
48 

94 
46 

58 

48 

62 

49 

62 

32 

60 
39 

60 

30 

69 
36 

66 
38 

58 

49 

62 

18 

98 

31 

99 

15 

60 
44 

72 

46 

79 
32 

68.7 
46.0 

EAST   DEERING 

MAX 
MIN 

65 

53 

77 
59 

79 
51 

81 

48 

86 
51 

77 
65 

69 
47 

66 
35 

63 

37 

6S 
29 

7J 

40 

72 
49 

77 
52 

79 
99 

59 
41 

62 

43 

52 
43 

58 

42 

68 
28 

62 

43 

58 
26 

66 

32 

65 
34 

66 
38 

97 
13 

99 

26 

91 

28 

98 
39 

71 
14 

71 

10 

66.7 
40.7 

FASYAN 

MAX 
MIN 

73 
52 

74 
60 

73 
57 

75 

40 

80 
47 

78 
59 

64 
54 

54 
28 

98 
41 

60 
26 

64 
36 

70 
46 

69 
41 

55 

37 

55 

18 

52 

42 

60 
35 

95 

26 

SO 
36 

92 

24 

92 

30 

99 
26 

51 
43 

44 
40 

93 

26 

94 
21 

67 
21 

70 
24 

71 
27 

61.9 

17.4 

FIRST   CONN    LAKE 

MAX 
MIN 

56 

51 

74 
54 

74 
54 

11 

73 
49 

76 

54 

77 
49 

62 
35 

60 

37 

97 
32 

59 

31 

99 

48 

68 
48 

72 
92 

72 
16 

51 

17 

44 
37 

49 
43 

46 
28 

57 
30 

48 
28 

42 
28 

53 

29 

58 
29 

49 
40 

44 
30 

91 

24 

56 

24 

61 

29 

68 
26 

99.6 
»7.S 

FRANKLIN    1    N» 

MAX 

MIN 

66 
55 

79 
62 

79 
53 

B> 

51 

86 
62 

82 

69 

72 
59 

69 

38 

66 
42 

68 

34 

69 

41 

74 
92 

77 
51 

81 
60 

66 

44 

66 

45 

62 

46 

58 
41 

61 
32 

99 

44 

99 

28 

66 
32 

61 

35 

61 

48 

60 
38 

96 
31 

94 
32 

64 
36 

72 
1« 

79 
3« 

67.6 
43.9 

FRAWLIN    FALLS    0AM 

MAX 
MIN 

6* 
5« 

74 

61 

78 
50 

84 
50 

87 
SO 

85 
57 

76 
SB 

68 
36 

62 

40 

68 
34 

64 
40 

74 
60 

76 
52 

82 
60 

70 
41 

57 
45 

90 
46 

66 

41 

62 
31 

58 
43 

59 
26 

66 
31 

62 

14 

60 
48 

59 
37 

94 
29 

62 

30 

62 
35 

72 
39 

74 
14 

67.2 
42.7 

SRAFTON 

MAX 
MIN 

65 
53 

76 
60 

76 
47 

80 
44 

89 
45 

81 
54 

71 
65 

69 

31 

61 
29 

65 

24 

69 
39 

71 
46 

77 
46 

82 

56 

69 
39 

53 

43 

91 

42 

56 

34 

62 

23 

98 
43 

59 

21 

61 

27 

95 

10 

64 
46 

58 
16 

97 
24 

94 
29 

64 
26 

7* 
27 

7» 
28 

66.1 

M.O 

HANOVER 

MAX 
MIN 

77 
57 

74 
66 

79 
56 

81 
53 

BS 
54 

80 
60 

69 
63 

61 

41 

63 

40 

65 

36 

64 

44 

71 
90 

77 
99 

80 
57 

60 
45 

51 

45 

59 

46 

57 
38 

63 
33 

95 

38 

56 

30 

64 
37 

93 

18 

65 
48 

99 

41 

98 
3S 

9« 

11 

66 
34 

71 
37 

74 

39 

66.1 

44.6 

«EENE 

MAX 
MIN 

7S 
57 

78 
59 

83 
55 

82 
62 

87 
55 

78 
69 

70 
68 

6« 
38 

63 

16 

69 
12 

72 
38 

71 
91 

SO 
96 

78 
61 

63 
47 

55 

47 

54 
47 

62 

49 

65 

30 

9B 
60 

61 
27 

69 
29 

96 

17 

67 

SO 

96 

16 

60 
11 

99 
33 

60 
44 

16 

n 
» 

68.2 

44.4 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

65 

54 

76 
61 

79 
57 

82 
53 

86 
55 

81 
60 

68 

59 

66 

41 

64 

43 

67 

38 

64 
47 

74 
62 

76 

94 

78 
62 

62 
46 

48 
45 

52 

44 

56 
38 

64 

34 

94 
36 

57 

34 

•4 
39 

95 

40 

60 
46 

95 
38 

9« 

14 

94 
35 

6* 

40 

70 
17 

71 
38 

69.7 
4>.l 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

78 

5* 

79 
61 

79 
51 

77 
49 

82 
49 

B2 
66 

70 
94 

63 
36 

60 
40 

62 
12 

64 
46 

72 

51 

76 
62 

78 
58 

62 

40 

91 
43 

91 

43 

51 

43 

68 

30 

94 
41 

53 

28 

60 
37 

61 

11 

57 
47 

92 

44 

98 
32 

5* 

26 

M 

24 

Tl 
28 

74 

69.1 
41.9 

LEBANON    CAA   AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
57 

79 
59 

80 
53 

82 
62 

87 
53 

79 
68 

68 

40 

61 

39 

61 

32 

69 

33 

69 

43 

72 
47 

77 
51 

80 
51 

59 
49 

48 
45 

59 

4« 

97 
13 

62 

30 

96 
32 

56 

27 

64 
37 

94 
16 

70 
43 

94 
13 

99 
11 

55 
31 

64 
11 

71 
18 

74 
34 

6*.6 
41 .9 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

65 
56 

78 
62 

74 
56 

76 
54 

80 
54 

75 
58 

67 
52 

62 

42 

99 

44 

62 

38 

70 
45 

69 
99 

79 

9S 

79 
59 

60 

47 

49 

46 

94 

48 

59 

39 

60 

35 

96 
37 

99 

33 

62 

17 

94 
40 

59 

45 

94 

17 

91 

32 

91 
39 

96 
44 

63 

46 

68 

•3.1 

MASSABESIC   LAKE 

MAX 
MIN 

6« 

55 

82 
61 

79 
54 

82 
50 

83 
51 

82 
55 

7« 
60 

67 
34 

70 
39 

67 
34 

74 
18 

72 
92 

79 
51 

78 
62 

75 
44 

96 

47 

55 
47 

59 
44 

64 
30 

62 

40 

58 

28 

66 

30 

64 
36 

59 
49 

98 
12 

54 
29 

94 
31 

98 
43 

70 
*« 

74 
31 

M.O 

4a^ 

MOUNT    KASHINGTON 

MAX 
MIN 

59 

52 

99 

44 

55 

41 

52 

43 

96 

46 

99 

48 

SO 
28 

37 
26 

32 

24 

18 
24 

40 
12 

47 
19 

92 

40 

53 

12 

32 

24 

39 

29 

42 
34 

34 
20 

32 

19 

14 
18 

25 

15 

31 
24 

19 

27 

39 

30 

10 
22 

17 

31 

26 

44 
31 

49 

41 

48 
38 

42.0 
M.2 

NASHUA    3    N 

MAX 
MIN 

61 
55 

83 

61 

82 
65 

84 
50 

87 
53 

81 
58 

70 
52 

68 

39 

66 
18 

69 
13 

79 

40 

72 
51 

81 
91 

82 
60 

63 
48 

50 
46 

59 
47 

62 

37 

69 
31 

98 
35 

60 
28 

67 

39 

55 

41 

62 

44 

97 
14 

97 

10 

99 

13 

98 

43 

72 

41 

79 
31 

67.7 
41.7 

NORTHKOOO 

MAX 

MIN 

65 
53 

79 
59 

80 
58 

82 
55 

87 
59 

Bl 
59 

76 

54 

69 
42 

66 

41 

68 
19 

74 
46 

74 

54 

79 
.  91 

80 
61 

75 
92 

55 

44 

58 

45 

60 
46 

64 
38 

99 

40 

58 
32 

66 

46 

66 

41 

60 
46 

61 

18 

97 

31 

94 

14 

61 
41 

71 
41 

79 
42 

68.7 
44.9 

PETERBOeO   2    S 

MAX 
MIN 

69 

53 

78 
61 

79 

54 

77 
51 

84 
56 

82 

59 

72 
56 

64 
37 

61 
36 

64 
33 

72 
45 

71 
53 

77 
59 

79 
60 

64 

44 

50 
43 

53 

44 

57 

45 

62 

34 

96 

47 

57 
31 

64 
35 

65 
35 

62 

48 

60 

40 

92 

30 

52 
12 

94 

40 

69 
19 

71 

38 

65.9 

44.4 

PINKHAM    NOTCH 

MAX 
MIN 

69 
50 

6« 
57 

71 
54 

72 
48 

73 
48 

73 
56 

64 
49 

55 
35 

55 

38 

61 
32 

60 
46 

69 

90 

71 
48 

75 
99 

59 

41 

45 
38 

47 
40 

92 
39 

54 

30 

48 
36 

48 
33 

59 

14 

55 

14 

52 
42 

46 
18 

92 

30 

49 
28 

61 
27 

68 
12 

67 
31 

59.5 

40.7 

PLYMOUTH    X    HNW 

MAX 
MIN 

57 
52 

66 

64 

71 
53 

78 
46 

BS 

49 

85 
54 

81 
56 

68 

33 

67 

38 

61 

28 

61 

31 

64 
42 

71 
51 

83 
99 

82 

40 

62 
42 

47 
42 

52 

40 

56 

27 

62 

29 

54 
26 

57 

27 

63 

31 

54 
38 

60 
41 

59 
29 

97 
28 

51 

28 

69 

29 

72 
31 

65.1 
19.2 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

64 
55 

82 
60 

83 
55 

82 
50 

81 
63 

83 
57 

71 
55 

69 
46 

66 

41 

6S 
38 

75 
42 

76 
96 

71 
54 

83 

57 

99 

47 

53 
44 

58 
45 

60 
35 

60 
34 

66 
36 

59 
37 

68 
42 

56 

39 

56 

42 

62 

38 

61 
35 

9* 

32 

98 
4* 

61 
38 

67 

39 

67.0 
44.9 

SURRr    MOUNTAIN    DAM 

MAX 
MIN 

62 

57 

75 
59 

78 
53 

84 
60 

81 
62 

89 

57 

76 

57 

68 
38 

69 
33 

62 
28 

70 
37 

71 

43 

71 
59 

79 
59 

80 
45 

63 
46 

49 
46 

55 

40 

62 

29 

64 
36 

60 
27 

99 
30 

69 
32 

55 

44 

66 

34 

9« 

28 

99 
12 

91 

37 

60 
17 

79 
31 

67.9 
41.8 

VEST    LEBANON 

MAX 
MIN 

62 

56 

76 
57 

79 
55 

80 
54 

83 
64 

87 
57 

80 
59 

69 
42 

63 

39 

64 
35 

68 
37 

69 

47 

71 

90 

79 
97 

Bl 
49 

61 
46 

49 
46 

55 

41 

57 
33 

65 

35 

54 
29 

93 

11 

66 

38 

54 
41 

66 

42 

99 

36 

59 

31 

97 
34 

66 
16 

71 
18 

66.7 
41.4 

MINOHAM 

MAX 

MIN 

69 
55 

83 
61 

84 
54 

89 
49 

SB 
52 

81 

56 

76 
58 

71 

43 

66 

40 

69 
39 

79 
18 

71 
53 

80 
59 

89 
62 

64 

44 

54 
45 

67 
48 

63 

49 

69 

30 

98 
39 

61 
28 

69 
32 

99 
38 

99 
41 

*1 
34 

99 

30 

99 

11 

94 
43 

71 

44 

74 
12 

69.0 
44.0 

•OLFEBORO   FALLS 

MAX 
MIN 

67 
54 

81 
62 

78 
56 

83 
52 

84 
55 

83 

57 

79 
60 

68 

40 

69 

39 

65 
35 

70 
46 

79 

54 

79 
53 

81 

61 

69 

48 

S3 

45 

51 
49 

58 

48 

62 
32 

99 

45 

58 
35 

64 
37 

99 

38 

59 

47 

98 
18 

94 
34 

54 
32 

61 

39 

69 
35 

73 
36 

66.9 
49.9 

KOOOSTOCK 

MAX 
MIN 

It 

68 

60 

77 
52 

80 
48 

84 
50 

80 
55 

69 

54 

68 

35 

63 

37 

66 
31 

64 

41 

73 
61 

79 
52 

81 
58 

61 
93 

53 
43 

51 

44 

94 
38 

60 
30 

93 

40 

57 
27 

97 
36 

97 
32 

SB 
40 

91 
46 

61 
27 

97 
30 

62 

71 
28 

71 
31 

69.1 

M.9 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND   MB    AP 

MAX 
MIN 

76 
69 

75 
67 

79 
63 

76 
60 

78 
62 

78 
60 

72 

60 

70 
63 

66 

92 

67 
50 

70 
56 

72 
62 

71 
61 

74 
64 

69 
96 

63 
55 

71 
56 

63 
51 

63 
45 

69 
48 

58 

43 

6« 

51 

70 
58 

66 

50 

98 

49 

99 
52 

98 
53 

66 
52 

69 
51 

68.1 
99.4 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

77 
57 

80 
67 

84 
58 

83 
55 

87 
59 

Bl 
69 

71 
54 

71 
46 

66 

43 

72 

44 

74 
93 

79 
58 

Bl 
61 

63 

49 

54 
48 

64 
48 

69 
42 

69 
35 

60 

40 

61 

31 

68 
38 

65 

48 

64 
40 

99 

17 

98 

38 

91 

44 

68 

45 

70 
42 

69.1 
47.9 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

77 
65 

75 
70 

82 
62 

79 

54 

82 
54 

78 
65 

74 
61 

69 
50 

67 
44 

66 

40 

71 
39 

72 
99 

77 
97 

78 
69 

71 
56 

59 
51 

66 
51 

67 

49 

62 
31 

65 

49 

60 
32 

66 
32 

71 

50 

66 
16 

61 
41 

60 
42 

9« 

90 

69 
91 

69 
42 

69.4 
49.8 

PROVIDENCE   KB   AIRPORT 

MAX 

MIN 

76 

61 

76 
69 

82 
62 

80 
56 

84 
60 

79 
64 

72 
56 

69 
51 

65 

47 

68 

44 

72 
48 

73 
99 

80 
58 

81 
64 

69 
93 

57 
52 

69 

52 

64 
46 

62 

37 

62 

46 

61 
35 

67 

44 

68 
52 

69 
48 

11 

96 

41 

98 

44 

9« 
92 

6S 
90 

67 
41 

68.8 
91.1 
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Table  5 -Continued 

Day 

CM  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

VERMONT 

BELLOWS    FALLS 

MAX 

MIN 

62 

59 

76 
59 

78 
65 

84 
56 

83 
58 

88 
59 

78 
60 

70 
45 

66 
42 

63 
38 

71 
38 

68 
44 

72 
54 

77 
69 

81 
49 

53 
49 

50 

48 

66 

45 

61 

36 

69 
36 

99 
30 

60 
31 

70 
36 

93 

45 

67 
40 

57 
37 

99 

36 

59 

37 

98 
40 

74 

40 

67.9 
49a> 

BENNINGTON    2    NW 

MAX 

MIN 

89 
64 

84 
65 

78 
48 

81 

49 

85 
52 

79 
60 

70 
50 

67 
39 

63 
32 

66 
28 

71 

44 

73 
46 

81 
47 

80 
59 

61 
42 

52 

47 

61 

47 

59 

47 

66 

31 

37 
43 

98 
29 

66 
32 

62 

40 

63 

44 

54 
41 

61 
30 

54 
35 

60 
32 

71 
35 

73 
38 

58il 
41 12 

BLOOHFIELD 

MAX 
MIN 

75 

55 

77 
65 

77 
47 

82 
62 

82 
67 

76 
53 

62 
31 

63 
32 

64 

38 

68 
49 

71 

47 

76 

49 

75 
59 

70 

39 

62 

41 

52 

44 

60 

31 

60 
39 

53 

27 

99 

38 

61 
32 

55 
42 

61 
44 

99 

31 

61 

26 

68 

24 

73 
26 

74 
32 

66il 

41  (O 

BURLINGTON   WS    AIRPORT 

MAX 

MIN 

85 
62 

84 
60 

77 
54 

81 
56 

85 
59 

77 

66 

65 

46 

61 

42 

61 

38 

64 
37 

59 

51 

71 
52 

77 
55 

76 

50 

99 

46 

50 
47 

62 

49 

69 

42 

64 
36 

60 

41 

96 

35 

63 

42 

99 
39 

62 

51 

51 

41 

97 
34 

60 
33 

65 
33 

70 
38 

69 

41 

66aO 
49a8 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

73 

5« 

83 
55 

79 
48 

81 

45 

84 
50 

80 
56 

71 
54 

67 
38 

63 
33 

65 

30 

66 
38 

72 
47 

76 
51 

83 
57 

65 
38 

54 
43 

53 

43 

58 
43 

61 

28 

59 

46 

57 
24 

65 

29 

95 

31 

65 
47 

59 
38 

98 

28 

35 

28 

61 

27 

72 
28 

73 
33 

67al 
40.7 

CHELSEA 

MAX 

MII4 

59 
55 

76 
56 

71 
50 

80 
45 

80 
46 

86 
48 

81 

53 

69 

36 

63 
36 

64 
29 

67 
29 

60 
48 

72 
60 

78 
63 

77 
44 

69 

44 

48 
44 

53 

44 

99 

29 

67 

30 

91 
27 

95 

27 

69 
33 

56 
38 

64 

44 

58 
29 

58 
28 

96 

26 

70 
27 

76 
32 

69  .a 
19  •^ 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

87 
62 

80 
66 

80 
56 

81 
52 

87 
57 

80 
60 

70 

54 

65 
42 

64 
33 

66 
32 

64 
41 

70 
44 

76 
52 

76 
51 

52 

49 

62 

46 

61 
43 

57 
40 

69 
33 

62 

43 

69 
29 

66 

38 

56 
36 

61 

47 

97 
42 

59 
29 

60 
27 

68 
25 

72 
33 

58 
42 

67  ai 
41.3 

DORSET    1    S 

MAX 
MIN 

87 
58 

83 
64 

78 
48 

80 
65 

85 
49 

81 
66 

80 
49 

65 
39 

61 
32 

64 
27 

67 

40 

75 
43 

79 
44 

81 
68 

62 
40 

61 
44 

61 

43 

59 
39 

64 
28 

57 
46 

56 
32 

64 
32 

56 

37 

53 
49 

96 
42 

51 

27 

53 
29 

60 
30 

72 

30 

74 
34 

67.8 
41.4 

EAST    BARNET 

MAX 

MIN 

58 
56 

74 
68 

74 
54 

75 
53 

77 
53 

83 
66 

80 
66 

66 
39 

57 
39 

68 
35 

64 
37 

56 
90 

69 
55 

76 
99 

76 
49 

66 
49 

48 
45 

54 
45 

90 
34 

60 
35 

51 
31 

54 
32 

59 
39 

57 
39 

99 
43 

49 
34 

54 
31 

94 
31 

66 
33 

69 
33 

62.7 
41.2 

ErWSBURG   FALLS 

MAX 
MIN 

88 
59 

86 
55 

79 
49 

82 
48 

85 

54 

82 
61 

73 

54 

63 
35 

63 
35 

68 
29 

60 
50 

71 
49 

81 
50 

75 
66 

65 
39 

50 
46 

98 
49 

99 

39 

67 
29 

96 
32 

52 

29 

62 

36 

65 
32 

66 

49 

55 

40 

62 

32 

67 
25 

70 
29 

72 
29 

77 
34 

68.1 
41.8 

LEMINGTON 

MAX 
MIN 

76 

55 

63 

73 
50 

76 
47 

81 
49 

80 
56 

71 
49 

62 

36 

62 

39 

62 
30 

58 
46 

71 
48 

74 
49 

76 
66 

57 
40 

49 
41 

54 
43 

94 
43 

60 
28 

92 

36 

52 
29 

98 
37 

61 

31 

94 
46 

91 
39 

56 

32 

60 
23 

68 
22 

72 
25 

73 
31 

64.1 

40.« 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

61 

56 

77 
60 

75 

65 

77 
53 

81 
54 

85 
55 

80 
55 

68 
40 

61 

38 

61 
35 

66 
36 

58 
48 

72 

49 

79 
53 

78 
45 

57 
46 

49 
46 

56 
47 

92 
32 

63 
34 

52 

29 

55 
32 

63 
36 

97 

39 

62 

47 

90 
36 

60 
30 

98 

30 

67 
31 

72 
37 

69.1 
42.8 

MONTPELIER   CAA   AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
57 

81 
60 

75 
53 

80 
49 

84 
64 

78 
60 

70 
43 

60 
39 

60 
35 

63 
33 

58 
51 

69 
62 

76 

51 

78 
47 

96 
42 

47 
44 

56 
45 

53 

39 

59 
31 

94 
33 

53 

33 

60 
37 

57 
34 

60 
48 

49 
36 

98 

32 

»4 
29 

69 

28 

70 
33 

72 
38 

64.4 
42.2 

MOUNT   MANSFIELD 

MAX 
MIN 

71 
58 

72 
68 

61 

48 

65 
50 

69 
55 

70 
57 

60 
41 

47 
36 

45 
32 

49 
35 

47 
39 

53 

45 

69 
48 

63 
51 

52 
31 

S3 

30 

50 
33 

SO 
29 

47 
29 

43 
26 

32 

23 

4« 
31 

49 
35 

40 
32 

49 
31 

44 
34 

94 
34 

97 
42 

63 

47 

99.9 

19  .4 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

78 
55 

81 
54 

77 
43 

82 
47 

82 
63 

80 
68 

69 
37 

65 

36 

64 
33 

66 

30 

58 

47 

72 

46 

78 
60 

79 
44 

58 
38 

48 
41 

98 
42 

94 
32 

61 
36 

94 
32 

53 

29 

62 

37 

62 

31 

61 

43 

90 
30 

97 
27 

63 
23 

67 
29 

73 
27 

75 
36 

66.2 
M.T 

NORTHFIELO   NORWICH   UN IV 

MAX 
MIN 

7* 
5* 

SO 
66 

75 
52 

78 

47 

83 
61 

85 
68 

72 
53 

67 
42 

62 

33 

64 
29 

61 

48 

71 
47 

78 
50 

78 
63 

65 

44 

63 

44 

54 
43 

96 

40 

61 
29 

61 

40 

69 

27 

62 

39 

96 

34 

99 
39 

62 

44 

97 

34 

99 

26 

•6 
29 

71 
34 

73 
48 

•6.5 

42.8 

RANDOLPH 

MAX 
MIN 

75 
55 

80 
75 

78 
62 

80 
52 

85 

54 

83 
60 

70 
66 

60 
40 

63 
38 

65 
32 

60 
66 

70 
52 

76 
50 

80 
62 

65 

44 

59 
49 

54 
44 

55 

45 

61 
32 

97 
44 

55 

32 

61 
39 

98 
35 

63 

49 

56 

43 

96 
33 

94 
27 

69 

28 

73 
37 

74 
41 

6«.2 
49.0 

READSBORO    1   SSE 

MAX 
MIN 

64 

57 

81 

60 

78 
64 

80 
64 

79 
53 

85 
52 

78 
65 

61 

40 

62 

36 

59 
32 

64 
35 

69 
44 

72 
48 

76 

54 

80 

46 

99 

49 

49 

49 

60 
47 

63 
33 

69 

34 

55 

30 

60 
30 

65 
32 

94 
47 

61 

42 

90 
30 

98 
34 

93 

40 

96 

36 

74 
37 

69. T 

42.1 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

86 
61 

84 
69 

76 

64 

79 
60 

84 

54 

80 
60 

74 
57 

65 

44 

60 
39 

64 
32 

60 
47 

71 
49 

78 
60 

80 
53 

67 
51 

64 
47 

68 
48 

60 
46 

64 
33 

66 
46 

55 

32 

63 

41 

62 

40 

M 
51 

97 
47 

98 

31 

97 
33 

6« 
31 

72 
34 

7* 
37 

67  •< 
4*.l 

ST    ALBANS    BAY 

MAX 
MIN 

86 
64 

84 
56 

82 
59 

82 
57 

84 
63 

80 
69 

71 
56 

66 

46 

65 

40 

66 

42 

63 
62 

72 
55 

78 
56 

79 
50 

60 
45 

92 

48 

62 

60 

60 
46 

64 
39 

62 

41 

52 
38 

69 

44 

frl 

39 

61 

51 

93 

44 

60 
33 

62 
35 

69 

29 

71 
40 

Tl 
49 

68  .( 

SAINT    JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

73 
56 

77 
65 

78 
53 

79 
50 

84 
49 

82 
59 

73 
56 

64 
38 

61 
38 

64 
33 

63 
49 

72 
49 

76 
53 

77 
64 

7» 

42 

97 

49 

94 

44 

94 
43 

62 
33 

60 
42 

96 

29 

61 

39 

62 

34 

61 

48 

98 
46 

99 
31 

96 

28 

69 

27 

73 
29 

74 
3« 

41  .t 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

67 
57 

80 
63 

75 
45 

72 

44 

76 

45 

77 

50 

72 
53 

59 

32 

58 
36 

53 

29 

58 
30 

63 
41 

68 
43 

73 
91 

73 
39 

93 

39 

4« 
42 

99 

49 

91 
30 

98 
30 

48 
31 

90 
33 

57 
35 

51 
46 

96 
42 

47 
29 

91 

29 

49 
39 

92 

32 

68 
32 

6e.t 
M.a 

VERNON 

MAX 
MIN 

64 
51 

73 
58 

80 
62 

84 
52 

80 
53 

86 
68 

77 
52 

71 
39 

70 
36 

65 
33 

69 
35 

69 
39 

72 
51 

77 
97 

79 
44 

60 
49 

60 

45 

55 

49 

63 
32 

64 
37 

57 
28 

91 
30 

70 
31 

54 
44 

99 
36 

98 

30 

•1 

32 

96 

39 

99 
39 

79 

38 

67.1 

42.* 

WEST   BURKE 

MAX 
MIN 

59 
54 

74 
56 

74 
49 

77 
43 

78 

45 

80 
48 

82 
65 

66 
31 

63 
31 

60 
27 

64 
27 

57 
43 

72 
48 

74 
92 

72 
39 

97 
41 

48 
43 

93 

45 

92 

28 

62 
28 

50 
26 

92 

29 

60 
30 

62 

38 

60 
46 

49 
27 

60 
23 

62 
22 

68 

21 

74 
28 

64.* 
17.2 

WILDER 

MAX 
MIN 

61 
57 

77 
68 

76 
56 

81 
64 

80 
54 

8» 
55 

78 
59 

70 
42 

63 

41 

69 
36 

66 
36 

64 
48 

71 
92 

77 
99 

80 
49 

61 

48 

90 
46 

99 

43 

59 
33 

62 

33 

59 

30 

96 

32 

71 
30 

62 

41 

67 
41 

99 

36 

60 

34 

96 
34 

67 
35 

71 
38 

66  .a 
41.* 

WOODSTOCK    3    ENE 

MAX 

MIN 

76 
56 

79 
65 

78 
63 

80 
60 

83 
52 

79 
58 

67 
53 

62 

41 

62 

37 

64 
32 

62 

41 

70 
49 

76 
92 

81 
63 

64 
41 

51 

44 

54 
44 

55 

39 

61 
31 

99 

38 

59 

27 

63 

33 

95 
35 

64 
48 

93 

39 

96 

31 

55 

31 

62 
10 

70 
39 

72 
37 

69.* 

42.. 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

_J 

Station 

1 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ROCHESTER,    UASS. 

EVAP 

.06 

.07 

.04 

.19 

.21 

.19 

.08 

.06 

.12 

.11 

.15 

.13 

.12 

.09 

.15 

.15 

.00 

.00 

.17 

.10 

.02 

.11 

.12 

,03 

.05 

.10 

.09 

.04 

.06 

.02 

2.83 

WIND 

22 

27 

31 

10 

20 

22 

48 

17 

22 

21 

15 

33 

29 

63 

50 

19 

43 

15 

36 

10 

36 

22 

46 

15 

16 

19 

72 

101 

61 

28 

•6» 

LAKEPORT   2,    N.    H. 

EVAP 

_ 

_ 

.07 

.22 

.21 

.08 

.20 

.24 

.12 

.14 

.16 

♦ 

* 

.32 

.03 

.14 

_ 

_ 

.14 

.08 

.04 

.15 

.14 

_ 

_ 

.08 

.09 

.02 

.14 

.01 

83.52 

WIND 

35 

10 

20 

20 

20 

15 

60 

25 

25 

20 

30 

15 

SO 

70 

55 

15 

35 

15 

45 

45 

40 

60 

SO 

20 

10 

25 

20 

20 

25 

10 

905 

HAX 

53 

70 

85 

83 

88 

80 

73 

70 

69 

71 

62 

74 

76 

73 

65 

50 

48 

61 

63 

53 

53 

63 

50 

57 

55 

60 

50 

63 

72 

71 

85. 4 

HIN 

50 

59 

57 

57 

59 

63 

61 

45 

43 

42 

47 

53 

55 

58 

47 

44 

43 

45 

35 

41 

32 

39 

41 

45 

43 

36 

36 

39 

39 

41 

4«.S 

KASSABESIC  LAKE,    N.    B. 

EVAP 

.02 

, 

.16 

.15 

.12 

.16 

.11 

.13 

.14 

.11 

.13 

.07 

.08 

.08 

.14 

* 

« 

.12 

.11 

.10 

.OC 

.10 

.05 

.07 

.03 

.08 

.06 

.08 

.05 

.12 

2.6S 

WIND 

16 

18 

14 

8 

8 

20 

15 

10 

14 

3 

5 

11 

5 

31 

18 

44 

16 

26 

20 

24 

29 

36 

13 

38 

16 

34 

36 

63 

11 

27 

639 

HAX  and  UIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  tine  of  observation. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEHBER  1956 


DKPTH 

TIME 

Day  of  month 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12   13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i    1 
STORRS , 

:ONN 

KEASUKED  UXDEH  SOD 

lUX 

KIN 

74 

67 

75 
70 

77 
64 

78 

64 

81 

66 

74 
68 

72 

65 

69 
60 

66 
58 

68 
54 

66 
57 

66 
60 

72 
63 

74 

66 

70 
62 

62 
58 

62 
58 

62 
56 

62 
52 

59 
54 

60 
49 

61 
50 

64 
56 

62 
58 

61 
54 

58 
51 

54 
50 

53 
51 

63 
52 

60 
53 

1-2  INCHES  (») 

66.2 
58.2 

4  INCHES  (i) 

MAX 
HIN 

72 
67 

72 
69 

74 
66 

75 
65 

77 
66 

72 
68 

71 
66 

68 
61 

64 
58 

66 
56 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

I 

I 

z 

I 

I 

- 

59 

56 
52 

54 
50 

53 
51 

60 

52 

59 
53 

- 

8  INCHES  (a) 

HAX 
MIN 

68 
67 

70 
68 

70 
66 

70 
66 

71 
68 

70 
68 

70 
68 

68 
66 

66 
64 

64 
62 

64 
61 

64 
63 

66 
63 

It 

68 
65 

66 
62 

62 
60 

62 
60 

61 
58 

60 
58 

60 
56 

58 
56 

60 
57 

60 
59 

59 
58 

58 
56 

56 
55 

55 
54 

57 
54 

58 
56 

63.6 
61.3 

i 
KINGSTON, 

R. 

[. 

KEASDBED  UNDER  SOD 

2  INCHES  (b) 

MIN 

72 

67 

72 
67 

78 
86 

76 
65 

76 
65 

73 
68 

70 
63 

67 
59 

64 

57 

67 
54 

64 

55 

68 
60 

70 
61 

70 
64 

67 
60 

60 
58 

62 
57 

62 
55 

61 
50 

58 
53 

58 
48 

56 
48 

64 
54 

61 
57 

61 
52 

58 
52 

56 
51 

52 
50 

59 
52 

60 
52 

64.7 
57.3 

4  INCHES  (b) 

MAX 
MIN 

70 
67 

70 
68 

75 
66 

74 
6S 

11 

72 
68 

70 
63 

67 
61 

64 
58 

66 
56 

64 
56 

67 
61 

68 
62 

69 
64 

66 
61 

60 
58 

62 
58 

62 
55 

60 
51 

58 
53 

57 
49 

56 
49 

62 
54 

I 

61 
53 

56 
52 

55 
52 

52 
50 

58 
52 

59 
52 

64.0 

58.1 

8  INCHES  (b) 

5  PM 

69 

70 

71 

70 

70 

71 

70 

67 

66 

64 

64 

65 

66 

67 

66 

64 

64 

63 

60 

61 

59 

58 

60 

61 

60 

59 

58 

58 

58 

59 

63.9 

12  INCHES  (b) 

5  PM 

67 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

68 

66 

65 

64 

65 

65 

67 

66 

64 

64 

63 

62 

61 

60 

59 

59 

61 

60 

59 

58 

58 

58 

59 

63.9 

(a)  Soil  type:   Woodbrldge  loom.   Ground  cover:   Grass  sod. 

(b)  Soil  type:   Brldgehaapton  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass,  clipped  to  2  Inches. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


StaboD 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAINE 

FORT  lENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NEt  HAMPSHIRE 

MOOin  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 
T 

T 
T 

.3 

T 

T 

2.5 
1 

1.0 
1 

1.1 
2 

1 

T 
T 

,4 

T 

1 

T 

T 

PINXBAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  Eguiv 

T 

MOUNT  MANSFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

S**  rafarvDOs  ootM  ioUowlng  Station  I&dax. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1956 


laollnes  are  drawn  through  points  of  approzlBately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 


TOTAL  PRECIPITATION 


NE«  ENGLAKD 
SEPTEMBER  1956 


mmc.,  ABhevllle,  M.  C. 2/5« 

iBOllnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  fro»  recorder  substations -Till 
be  available  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1956 


iBollnes  are  drawn  through  points  of  approzlaately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data*. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAKD 
SEPTEMBER  1956 


mnic.,  AsheTllle,  ».  c.  — 
Isollnes  are  drawn  througn  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  fros  recorder  substations 
b«  available  in  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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2/56 

Will 


Station 


CONNECTICUT 

ANSON I A 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
SARKHAHSTED 
BEACON  FALLS 

BLOOHFIELD 
BRIDGEPORT  WB  AP 
BRISTOL  3  W 

aULLS  BRIDGE  DAM 

eURLINCTON 

candlewood  lake 
cockaponset  ranger  STA 
colchester 
collinsville  1  s 

cream  mill 

OANBLiRY 
OANSON  LAKE 
DERBY 
EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 
FALLS  VILLAGE 
6R0TON 

HARTFORD 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

VHARTFORO  MB  AIRPORT 
HEMLOCKS  RESERVOIR 

JEWETT  cirr 

KENT 

LAKE  KONOMOC 

LAUREL  RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MEAD  POND  RESERVOIR 
HIDDLETOMN  MB 


Mil 

MILFORD 

MOHAMK  RANGER  STA 

H00DU5  RESERVOIR 

MOUNT  CAHMEL  CT 

NATCHAUC  RANGER  STA 

NATHAN  MALE  ST  FOREST 
NEW  HARTFORD 
NEW  HAVEN  MB  AIRPORT 
NEW I NG TON 

NORFOLK  2  SH 

NORTH  0RANFORO 
NORTH  GUILFORD 
NORMALK  gas  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 
PEOPLES  RANGER  STA 
PROSPECT 
PUTNAM 

PUTNAM  LAKE 

ROCKVILLE 
ROCKY  RIVER  0AM 
ROUND  POND 
SALISBURY 
SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHEPAUG  DAN 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM  CT 

STORRS 

THOMASTON 

TORRINGTON 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

■WATERBURT  CITY  HALL 
WEPAMAUC  RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 


Ift 


WHIGVILLE 
WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WILLIMANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIF 

WOODBURY  3  W 


AUGUSTA  AIRPORT 
AUGUSTA  CAA  A  1 RPOl 
BANGOR  DOM  FIELD 


BRUNSWICK 

CARIBOU  MB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE 

CORINNA 

EASTPORT 

EAST  SANGEHVILLE  5  SE 

EAST  MINTHROP 

ELLSWORTH 

EUSTIS  7  NW 
FARHINCTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 


HOULTON  CAA  AP 

HOULTON  1  NE 
JACKMAN 
JONESeORO 
LAC  FRONT] ERE 
LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 
MACtllAS 
HAOISON 
MIDDLE  0AM 
MILLINOCKET 

MILLIHOCKET  CAA  AP 
MILLINOCKET  DAM 
MOOSEHEAD 
OLD  TOWN 
•OLD  TOWN  CAA  AlftPORT 


County 


NEW  HAVEN 
ITCMFIELD 

NEW  LONDON 
ITCHFIELD 

NEW  HAVEN 

HARTFORD 

IRFIELO 
HARTFORD 

INDHAM 

ITCHFIELD 

HARTFORD 
AIRFIELD 
I DOLE SEX 
NEW  LONDON 
HARTFORD 

ITCHFIELD 
AIRFIELD 

NEW  HAVEN 
IRFIELO 

NEW  HAVEN 

FAIRFIELD 

ITCHFIELD 
NEW  LONDON 
HARTFORD 

HARTFORD 

HARTFORD 
AIRFIELD 
EW  LONDON 
ITCHFIELD 
EW  LONDON 

AIRFIELD 
HARTFORD 
r INDHAM 

AIRFIELD 
1 1 DOLE SEX 

1 1 DOLE SEX 
lEW  HAVEN 
.ITCHFIELD 
IIDDLESEX 
NEW  HAVEN 

INDHAM 
TOLLAND 
TCHFIELO 

NEW  HAVEN 
HARTFORD 

TCHFIELO 
W  HAVEN 

NEW  HAVEN 
IRFIELO 

NEW  LONDON 

NEW  LONDON 
ITCMFIELD 
NEW  HAVEN 

INDHAM 
AIRFIELD 

TOLLAND 
ITCMFIELD 
AIRFIELD 
ITCHFIELD 
AIRFIELD 

ITCHFIELD 
HARTFORD 
TOLLAND 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 

TOLLAND 
ITCHFIELD 
ITCHFIELD 
ITCMFIELD 
AIRFIELD 

NEW  HAVEN 
NEW  HAVEN 
lODLESEX 
HARTFORD 
HARTFORD 

HARTFORO 


ENNE6EC 
KENNEBEC 
PENOBSCOT 
HANCOCK 
WALDO 

SOMERSET 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

PENOBSCOT 
WASHINGTON 

ISCATAQUIS 

ENNEBEC 
HANCOCK 

FRANKLIN 
FRANKLIN 
AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
KENNEBEC 

OXFORD 
ASHlNOTON 
ISCATAQUIS 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

SOMERSET 

WASHINGTON 

AROOSTOOK 

ANDROSCOGGIN 

SOMERSET 

WASHINGTON 

SOMERSET 

OXFORD 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

PISCATAQUIS 

SOMERSET 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 


1*5   '•O 
M  S3 


4A  2t, 
5  27 


46  08 
45  37 
44  30 


Obser- 
vation 
Time 


60  56 
68  01 
6«  32 


70  35 
70  OS 
67  46 


67  SO 
70  16 

67  39 
TO  00 
70  i4 

70  12 
«7  2B 

69  54 

70  55 

68  42 


ANSONIA  WATER  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
JNCENT  MULESKl 

ENG  OEPT  HARTFORD 

WEATHER  BUREAU 
WELLINGTON  C< LOUR  IE 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN  LIGHT  +  POWER 

MATER  BUR  HARTFORO 
:ONN  LIGHT  *    POWER 

ARK  +  FOREST  COM 
RAYMOND  Ja  RUS2ALA 
COLLINS  COMPANY 

CREAM  HILL  FARM 
JOSEPH  P.SIMKO   JR 
MEW  HAVEN  WATER  CO 
BIRMINGHAM  WATER  CO 
>IEW  HAVEN  WATER  CO 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

CONN  POWER  COMPANY 
WATER  +  ELEC  DEPT 
DEPT  HARTFORD 
SW6  TREATMENT  PLANT 

JiS*  WEATHER  BUREAU 
BRIDGEPORT  HVDRAULII 
JEWETT  CITY  WTR  CO 
HARY  C.  OLIVER 
'JEW  LONDON  WTR  WKS 

STAMFORD  WATER  CO 
1ANCHESTER  WTR  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STAMFORD  WATER  CO 

.  WEATHER  BUREAU 

CORNEL  BAILEY 

HAVEN  MATER  CD 
ARK  *  FOREST  COM 
IK  P,  0  NEILL 

CONN  AGR  EXP  STA 

ST  PARK  +  FOREST  COM 
ST  PARK  +  FOREST  COM 
WATER  BUR  HARTFORD 
J*S<  WEATHER  BUREAU 
ENG  DEPT  HARTFORO 

RO  C.  CHILOS 
HAVEN  WATER  CO 
-JEW  HAVEN  WATER  CO 
CONN  LGT  +  PWR  CO 
3EPT,  PUBLIC  UTiL 

ST  PARK  ♦  FOREST  COW 
ARK  +  FOREST  COW 

^EW  HAVEN  MATER  CO 
ALPHONSE  BONNER 
GREENWICH  MATER  CO 

ROCKVILLE  MTR  *  AQl 
CONN  LIGHT  +  POWER 
DGEFIELD  WTR  SUP 
rlAROLD  MYERS 
3RIDGEP0RT  HYDRAULIC 

BUR  ENG  WATER8URY 
WTR  COM  NEW  BRITAIN 
CONN  LIGHT  ♦  POWER 
STAMFORD  MUSEUM 

I  LIGHT  ♦  POWER 

CONN    AGR    DEPT 
SAMUEL    N.    LINCOLN 
rORRINGTON    WTR    CO 
roRRINGTON    REGISTER 
BRIDGEPORT    HYDRAULlI 

ENG    WATERBURV 
4EW    HAVEN    MATER    CO 
JAMES    RINTOUL 
i(ATER    BUR    HARTFORD 
i<ATER    BUR    HARTFORD 

XTR    COM    NEW    BRITAIN 

'JEW  HAVEN  WATER  CO 
WATEfiflURY  MATER  CO 
I  LIGHT  +  POWER 
WTR    COM    NEM    BRITAIN 

3SCAR    S*    JOHNSON 


ROBERT  A.  SMITH 
IVIL  AERO.  AOMi 
•    St    AIR    FORCE 

ACADIA    NAT    PARK 

«.    C*    TALBOT 


*  MEATHER  BUREAU 
ABBIE  M.  PAOUET 

RAYMOND  Rt  PALMER 
SALTER  A.  HICKS 

ELMER  J.LELAND 
AUGUSTA  WATER  DIST 
3ANG0R  HYDRO-ELEC  CO 

.ILLA  THERRIEN 

•  PREBLE 
JAMES  A.  SCHOFIELD 
LORENZO  VOISINE 
SAROINER  WATER  DIST 

nUMFORD  FLS  PWR  CO 
STATE  FISH  HATCHERY 
iUGH  E.  SAWYER 
CENTRAL  MAINE  POWER 
CIVIL  AERO.  AOMi 

I  AM  CUMMING 
CENTRAL  MAINE  POWER 
IRVING  C*  MASON 

.  CUSTOMS 

N  WATER  PWR  CO 

CENT  MAINE  PWR  CO 

I AM  JORDAN 
HAOISON  MILLS 
EDWARD  A.  MILLER 
GREAT  NORTH.  PAPER 


L  AREO.  ADM. 
ERVIN  LOVELL 
LA  MONTAGNE 
W.  CLARK 
lU  AEBO.  ADM* 
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NOftONO 

6430 

PENOBSCOT 

11 

44  92 

66  42 

115 

4P 

4P 

PHYS  OEPT  U  OF  ME 

ORONO  2 

6435 

PENOBSCOT 

11 

44  S3 

68  41 

120 

•IID 

HAROLD  HAMLIN 

Q 

PORTLAND 

6900 

CUMBERLAND 

70  15 

U.  S.  WEATHER  eUREAU 

2  3  5    7 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

6905 

CUMBERLAND 

43  30 

70  19 

61 

MID 

410 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

PDENTISS 

6«7 

PENOBSCOT 

11 

45  27 

68  10 

7P 

7P 

L.  A.  AVERILL 

2  3  5 

PRESQUE  ISLE 

6037 

AROOSTOOK 

15 

46  39 

68  00 

606 

5P 

5P 

HAINE  EXP  STATION 

2  3  5   7 

RIPOGENUS  DAM 

7174 

PISCATAQUIS 

11 

45  53 

69  15 

965 

5P 

8A 

GREAT  NORTH.  PAPER 

2  3  5 

ROCKLAND 

7250 

KNOX 

44  06 

69  07 

40 

OLIVER  W.  HOLMES 

2  3  5    7 

ROCKLAND  1  W 

7255 

KNOX 

44  06 

69  08 

30 

HID 

CENTRAL  MAINE  POMER 

C 

ROXBURY 

7315 

OXFORD 

44  40 

70  36 

720 

*I0 

tUMFORD  FLS  PWR  CO 

3 

RUMFORD  3  SW 

7325 

OXFORD 

1 

4*  31 

70  34 

674 

*ID 

^10 

EVALINE  A.  WARREN 

2  3  5    7 

RUMFORD  1  SSE 

7330 

OXFORD 

1 

44  33 

70  33 

505 

kllD 

^ID 

RUMFORD  FLS  PWR  CO 

2  3  5      C 

5ANF0RD  Z  NNW 

7479 

YORK 

43  28 

70  47 

CLIFFORD  P.  COOK 

2  3  5 

SKOWHEGAN 

7827 

SOMERSET 

44  46 

69  43 

165 

MID 

CENTRAL  MAINE  POWER 

C 

SOUTH  ANOOVER 

7940 

OXFORD 

I 

44  36 

70  44 

660 

ALLAN  M,  FRASER 

3 

SOUTH  WEST  MBR  CG  OEP 

8301 

HANCOCK 

44  17 

68  19 

1 

HID 

J.  S.  COAST  GUARD 

C 

SQUA  PAN  DAM 

8398 

AROOSTOOK 

15 

46  32 

68  20 

566 

7A 

H.  C.  STEVENS 

3 

SWANS  FALLS 

8641 

OXFORD 

44  02 

TO  59 

400 

HID 

PUBLIC  SERVICE  CO 

C 

THE  FORKS 

B7Z1 

SOMERSET 

45  20 

69  98 

S70 

BA 

GLADYS  M.  DURGIN 

3 

UNITY 

8936 

WALDO 

44  35 

69  20 

530 

6P 

6P 

HERTON  R.  REYNOLDS 

2  3  5 

UPPER  DAM 

8942 

OXFORD 

44  52 

70  92 

1484 

OP 

UNION  WATER  PWR  CO 

3 

WEST  BUXTON  2  NNW 

9314 

YORK 

13 

43  42 

70  37 

150 

CENTRAL  MAINE  POWER 

2  3  5 

WEST  ENFIELD 

9360 

PENOBSCOT 

11 

45  14 

68  39 

180 

7A 

GEORGE  THOMPSON 

WtNSLOH 

9826 

KENNEBEC 

44  33 

69  36 

00 

eA 

8A 

HOLGSWORTH  ♦  WHITNEY 

2  3  9 

WOODLAND 

9891 

WASHINGTON 

14 

45  08 

67  24 

140 

eA 

HID 

W.  S.  DOW 

2  3  5   7 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

0049 

BERKSHIRE 

42  39 

73  06 

750 

8A 

BA 

lEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  6   7 

AMHERST 

OIZO 

HAMPSHIRE 

42  24 

72  32 

210 

^ID 

HID 

JNIVERSITY  OF  MASS 

2  3  5    7  C 

ASHBURNMAM 

0190 

WORCESTER 

71  53 

1190 

SA 

*.  C.  STEWART 

3 

ASHLAND 

021S 

MIDDLESEX 

42  IB 

71  28 

227 

7A 

lETRO  DIST  MTR  COMM 

ATHOL  3  E 

0257 

WORCESTER 

42  35 

72  10 

1000 

eA 

STATE  OEPT  HEALTH 

3 

BEECHHOOD 

0551 

NORFOLK 

42  13 

70  49 

40 

eA 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

BELCHERTOWN 

0562 

HAMPSHIRE 

42  17 

72  21 

556 

aA 

HETRO  DIST  WTR  COMM 

3 

BIRCH  HILL  DAM 

0666 

WORCESTER 

42  IB 

72  07 

4P 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7  C 

BLUE  HILL 

0736 

NORFOLK 

42  13 

71  07 

640 

JLUE  MILL  DBS 

2  3  5    7  C 

•BOSTON  WB  AIRPORT 

0770 

SUFFOLK 

42  22 

71  02 

•IID 

HID 

J.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

BOYLSTDN 

oeoi 

WORCESTER 

10 

42  21 

71  43 

550 

AR 

1RSC  BARBARA  SMITH 

3 

BRIDGEWATER  M.C.I. 

PLYMOUTH 

1  57 

70  57 

80 

HID 

lASS  CORRECTNL  INST 

C 

BROCKTON 

0860 

PLYMOUTH 

42  03 

71  01 

80 

4P 

CITY  ENGINEER 

2  3  5    7 

CAMBRIDGE 

MIDDLESEX 

42  23 

71  07 

60 

HID 

1ARVAR0  UNIVERSITY 

C 

CHARLTON  2 

1344 

WORCESTER 

42  08 

71  57 

680 

5P 

5P 

OLIVER  E.  MAY 

2  3  5   7 

CHATHAM  LTSTA 

1376 

BARNSTABLE 

41  40 

60  57 

38 

5P 

J.  S.  CAOST  GUARD 

3 

CHESTER 

1425 

42  17 

72  50 

600 

8A 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

CHESTERFIELD 

1436 

HAMPSHIRE 

42  23 

72  51 

1360 

8A 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

CHESTNUT  HILL 

1447 

SUFFOLK 

42  20 

71  10 

124 

1ETR0  DIST  WTR  COMM 

2  3  5 

CLINTON 

15*1 

WORCESTER 

10 

42  Z4 

71  41 

308 

BA 

4P 

lETRO  DIST  WTR  COMM 

2  3  5 

COHASSET 

1562 

NORFOLK 

42  16 

70  50 

60 

7A 

7A 

OSCAR  JOHNSON 

2  3  5 

CDLDBROOK 

1589 

WORCESTER 

42  23 

72  03 

680 

BA 

<ETRO  DIST  WTR  COMM 

3 

EAST  PEPPERELL 

2369 

MIDDLESEX 

10 

71  35 

IRS.  MARY  E.  DAVIS 

EAST  WAHEHAM 

2451 

PLYMOUTH 

41  46 

70  40 

18 

8A 

8A 

G.  a.  ROUNSVILLE 

2  3  5    7 

EDGAHTOWN 

2501 

DUKES 

41  23 

70  31 

20 

8A 

6A 

ELIZABETH  B.  HOUGH 

2  3  6.7 

FALL  RIVER 

2642 

BRISTOL 

41  42 

71  10 

190 

HP 

UP 

RICHARU  C,  BRIGHAM 

2  3  5    7 

FITCHBURG  2  S 

2806 

WORCESTER 

10 

42  34 

71  46 

400 

8A 

BA 

DEPT  PUBLIC  WORKS 

2  3  5 

FRAMINGHAM 

2975 

MIDDLESEX 

10 

42  17 

71  25 

170 

7A 

7A 

1ETR0  DIST  WTR  COMM 

2  3  5 

FRANKLIN 

2«97 

NORFOLK 

42  06 

71  24 

320 

8A 

STATE  OEPT  HEALTH 

3 

GARDNER 

3052 

WORCESTER 

4Z  35 

71  59 

1110 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

6R0T0N 

3270 

MIDDLESEX 

10 

4Z  36 

71  35 

320 

SA 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

HARDWICK 

WORCESTER 

42  21 

72  12 

950 

STATE  DEPT  HEALTH 

HATCHVILLE 

3471 

BARNSTABLE 

41  37 

70  32 

TO 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

HAVERHILL 

3506 

ESSEX 

10 

42  46 

71  04 

60 

7P 

7P 

EARL  F.  SMITH 

2  3  S    7 

HEATH 

3549 

FRANKLIN 

42  40 

72  49 

1430 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

HOLY OK E 

3702 

HAMPDEN 

42  13 

72  36 

90 

BA 

A.  W.  LADO 

3 

HOOSAC  TUNNEL 

3713 

BERKSHIRE 

42  41 

72  56 

800 

8A 

8A 

<EW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5    7 

HUBBARDSTON 

3772 

WORCESTER 

42  29 

72  00 

1030 

HYANNIS 

3B21 

BARNSTABLE 

41  41 

70  17 

45 

6P 

6P 

CAPE  ♦  VNYRO  ELEC  CO 

2  3  5    7  C 

IPSWICH 

3676 

ESSEX 

42  40 

70  52 

30 

BA 

STATE  OEPT  HEALTH 

3 

JEFFERSON 

3931 

WORCESTER 

10 

42  22 

71  54 

82  0 

AR 

1ETR0  DIST  WTR  COMM 

3 

KNIOHTVILLE  DAM 

3085 

HAMPSHIRE 

42  17 

72  52 

540 

aA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2    i   5         7  C 

LAKE  COCHITUATE 

MIDDLESEX 

42  19 

71  23 

7A 

HETRO  DIST  WTR  COMM 

2  3  6 

LAWRENCE 

4105 

ESSEX 

10 

42  41 

71  10 

57 

9P 

HID 

ESSEX  COMPANY 

LEXINGTON 

416Z 

MIDDLESEX 

42  27 

71  12 

200 

5P 

5P 

JOHN  Ei  WALLACE 

2  3  5 

LOWELL 

4313 

MIDDLESEX 

10 

42  39 

71  18 

90 

5P 

5P 

=ROPS  LKS  +  CANALS 

2  3  5    7 

MANSFIELD 

4449 

BRISTOL 

42  03 

71  12 

200 

8A 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

MENDON 

4667 

WORCESTER 

42  05 

71  34 

HID 

iAROLO  J.  PARKINSON 

C 

MIDDLEBORO 

4711 

PLYMOUTH 

41  53 

70  54 

50 

6A 

STATE  OEPT  HEALTH 

i 

MIODLETON 

4744 

ESSEX 

42  36 

71  01 

100 

SS 

BA 

JANVERS  WATER  WORKS 

2  3  6    7 

MILFORD 

4760 

WORCESTER 

42  10 

71  31 

280 

BA 

STATE  OEPT  HEALTH 

3 

MILLBURY 

4771 

WORCESTER 

42  12 

71  45 

330 

aA 

JEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

MONTAGUE  CITY 

4903 

FRANKLIN 

72  35 

SONALD  J.  POWERS 

MOUNT  WACMUSET 

5077 

WORCESTER 

10 

42  29 

71  53 

2000 

AR 

-RANCIS  HARRINGTON 

iNflC  12/65 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

5159 

NANTUCKET 

41  15 

70  04 

43 

HIO 

HID 

J.  S.  WEATHER  BURtAU 

2  3  6    7  C 

NEW  BEDFORD 

6Z46 

BRISTOL 

41  30 

TO  55 

00 

■110 

4P 

CITY  ENGINEER 

2  3  5    7  C 

NEWBURYPORT 

5265 

42  50 

70  55 

20 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

NEW  SALEM 

5306 

FRANKLIN 

42  28 

72  20 

750 

8A 

4ETR0  01  ST  WTR  COMM 

3 

NORTHBRIDGE 

9514 

WORCESTER 

42  07 

71  40 

300 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

PELHAM 

6251 

HAMPSHIRE 

42  23 

72  24 

1150 

BA 

*ETRO  DIST  WTR  COMM 

3 

PELHAM  2 

6256 

HAMPSHIRE 

42  23 

72  24 

1140 

8A 

>ERCY  JOHNSON 

3 

PEMBROKE 

PLYMOUTH 

42  01 

eA 

STATE  OEPT  HEALTH 

3 

PERU 

6311 

BERKSHIRE 

42  27 

73  04 

1900 

BA 

STATE  OEPT  HEALTH 

3 

PETERSHAM  <•  N 

6322 

42  32 

72  11 

1000 

)IR  HARVARD  FOREST 

3        C 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

6414 

BERKSHIRE 

42  26 

73  17 

1153 

'ID 

HID 

J.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6    7  C 

PLAINFIELD 

6425 

HAMPSHIRE 

42  31 

72  55 

1650 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

PLYMOUTH 

6486 

PLYMOUTH 

70  42 

25 

4P 

4P 

PLYMOUTH  CORDAGE  CO 

2  3  5    7 

PRINCETON 

10 

71  52 

1050 

HETRO  DIST  WTR  COMM 

3 

PROVINCETOWN  3  N 

6676 

BARNSTABLE 

42  04 

70  13 

8P 

8P 

J.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

PROVINCETOWN  1  NW 

6681 

BARNSTABLE 

42  04 

70  12 

30 

HIO 

CAPE  •  VNYRB  ELEC  CO 

c 

OUABBIN  INTAKE 

6690 

HAMPSHIRE 

42  22 

72  17 

560 

BA 

HETRO  DIST  WTR  COMM 

3 

6936 

PLYMOUTH 

41  47 

70  55 

60 

4EW  BEDFORD  WTR  MRS 

2  3  5  6 

ROCKPORT  1  ESE 

6977 

ESSEX 

42  39 

70  37 

7P 

7P 

)EV*  R*  M.  BARKER 

2  3  5    7  C 

SALEM  AIR  STATION 

ESSEX 

42  32 

70  52 

BP 

J*    S.  COAST  GUARD 

2  3  6 

SANDWICH 

7190 

BARNSTABLE 

41  46 

70  30 

20 

<I0 

HID 

H*  A.  MINSOR 

2  3  5    7 

SEGREGANSET 

7293 

BRISTOL 

41  50 

71  07 

35 

8A 

BRISTOL  CO  AGR  SCH 

3 

SHELflURNE  FALLS 
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NEW  ENGLAND  -  OCTOBER  1956 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 


The  month's  weather  was  extremely  sunny 
with  a  prolonged  dry  period  between  the 
7th  and  23rd  and  again  between  the  23rd 
and  31st. 

Temperatures  were  persistently  cool  the 
first  part  of  October  then  became  more 
variable  with  a  preponderance  of  mildness 
after  the  14th.   Extremes  reached  from 
the  80 's  to  well  below  freezing  in  every 
New  England  state,  as  might  be  expected, 
and  ranged  from  88°  on  the  16th  at  three 
stations  (1  each  in  N.  H.,  Mass.,  Conn.) 
to  14°  on  the  12th  or  26th  at  four  sta- 
tions (3  in  Vt.,  1  in  N.  H. ) . 

Precipitation  was  deficient  at  nearly  all 
stations  having  long-term  figures  for  com- 
parison.  Many  of  the  deficiencies  were 
quite  large.   Monthly  totals  varied  widely 
within  each  state,  except  Rhode  Island, 
and  for  New  England  as  a  whole  ranged  from 
5.40  inches  at  Ipswich,  Mass.,  to  0.46 
inch  at  Rutland,  Vt.   Portsmouth,  N.  H. , 
headed  the  list  in  the  greatest  daily 
amount  category  with  3.50  inches  on  the 
23rd,  and  also  topped  all  monthly  totals 
in  that  State.   Snowfall  was  negligible 
with  very  light  falls  reported  at  a  few 
northern  stations,  all  less  than  one  inch, 
except  at  Mt.  Washington,  N.  H. 

WEATHER  DETAILS 

Cool  weather  dominated  the  first  thirteen 
days,  except  for  relative  mildness  the  7th 
and  8th.   Repeated  invasions  of  chilly 
Canadian  air  masses  behind  active  frontal 
zones  continued  the  September  cool  pattern 
and  culminated  in  the  coldest  readings  of 
the  month  at  practically  all  central  and 
southern  stations  on  the  11th  or  12th. 
Northern  stations'  minima  were  divided 
between  this  time  and  several  later  dates, 
mostly  the  26th  and  29th,  with  some  of 
these  recorded  as  repetitions.   Warming 
began  on  the  13th  in  the  north  and  a  day 
later  in  the  central  and  south  portions, 
building  up  to  the  middle  or  high  80 's, 
the  warmest  this  month,  in  all  states 
during  the  15th  to  17th.   The  remainder 
of  October  was  alternately  cool  and  mild 
with  the  mild  days  predominating. 

The  first  week  was  wet  with  widespread 
heavy  rains  on  the  7th,  followed  by  almost 
complete  dryness  until  the  23rd.   On  that 
date  rains  were  again  widespread  and  dropped 
heavy  amounts  in  the  central  and  south  por- 
tions then  was  followed  by  more  dryness 
until  the  31st.   Though  numerous  frontal 


zones  crossed  the  Northeast  in  October, 
thunderstorms  occurred  no  more  often  than 
usual  for  the  season. 

WEATHER  EFFECTS 

Freezes  in  Maine  caused  substantial  damage 
to  the  unharvested  portion  of  the  potato 
crop,  but  in  other  respects  October  weather 
was  Jfavorable  in  all  New  England  states 
for  the  completion  of  harvesting  for  the 
1956  crop  season.   Pastures  responded  to 
the  damp  weather  early  in  the  month  which 
was  adverse  for  tobacco  but  conditions  for 
tobacco  improved  considerably  after  mid- 
October. 

The  commercial  apple  crop  was  considerably 
lower  than  last  year  with  reductions  rang- 
ing from  32%  in  Connecticut  to  50%  in  Ver- 
mont with  the  over-all  New  England  reduc- 
tion 42%  below  the  1955  record  crop  due  to 
adverse  factors  earlier  this  year.   Potato 
crops  were  especially  good  in  Maine,  Con- 
necticut and  Massachusetts,  but  not  so  good 
in  New  Hampshire  and  Vermont.   Maine  pro- 
duced a  good,  but  late,  oats  crop.   The 
short,  cool  growing  season  was  unfavorable 
for  most  field  crops,  particularly,  corn, 
hay  and  forage  crops.   Cranberries  suffered 
heavier  than  usual  losses  from  frost  and 
this  crop  was  well  below  average  production 
with  a  high  proportion  of  small  sized  ber- 
ries, although  of  good  color  and  exception- 
ally high  keeping  quality. 

Ground-water  levels  were  above  average  in 
Maine  and  below  average  in  Central  New 
England  and  Connecticut,  except  in  the  New 
Haven  area  where  a  rising  trend  was  noted. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

2nd:   Lightning  in  Middlesex  County,  Mass., 
set  a  fire  that  destroyed  a  barn  and  con- 
tents at  Acton,  and  caused  minor  damage  in 
other  communities  about  8  p.m. 

3rd:   A  straight-line  windstorm  at  10  a.m. 
caused  some  damage  at  Bangor,  Maine,  top- 
pling a  tree  onto  power  lines  to  interrupt 
electric  service  to  a  large  area  extending 
from  Bangor  to  Eastport . 


FLOODS 

None  were  reported. 

J.  E.  Stork,  Climatologist 

U.  S.  Weather  Bureau 

Weather  Records  Processing  Center 

Chattanooga,  Tennessee 
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63.6 

1.8 

86 

15 

28 

12 

353 

0 

0 

6 

0 

2.91 

-   .55 

1.42 

23 

.0 

0 

4 

2 

2 

MIDOLETON 

61.6 

43.5 

52.6 

77 

16 

30 

12+ 

381 

0 

0 

4 

0 

4.06 

.60 

2.04 

24 

.0 

0 

5 

2 

2 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

R 

61.1 

45.5 

53.3 

.3 

72 

16 

34 

12 

354 

0 

0 

0 

0 

2.10 

-  1.60 

1.04 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

NEW  BEDFORD 

64.'. 

47.5 

56.0 

2.8 

81 

15 

37 

11  + 

276 

0 

0 

0 

0 

2.52 

-  1.28 

1.31 

7 

.0 

0 

2 

2 

2 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

51.1 

36.2 

48.7 

1.2 

82 

15 

23 

11 

499 

0 

0 

10 

0 

2.21 

-   .72 

.57 

4 

.0 

0 

6 

1 

0 

PLYMOUTH 

6*.8M 

42.9 

53. 9M 

1.7 

77 

16 

29 

20 

345 

0 

0 

5 

0 

3.84 

-   .10 

2.01 

7 

.0 

0 

3 

2 

2 

PROVINCETOWN  3  N 

61.0 

50.4 

55.7 

2.7 

77 

17 

40 

12 

283 

0 

0 

0 

0 

2.17 

-  1.41 

1.21 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

ROCHESTER 

AM 

6'..1 

38.4 

51.3 

83 

17 

25 

11  + 

417 

0 

0 

9 

0 

3.34 

1.74 

7 

.0 

0 

5 

2 

1 

ROCKPORT  1  ESE 

58.3 

42.3 

50.3 

-   .3 

76 

16 

30 

11  + 

448 

0 

0 

3 

0 

4.63 

1.27 

2.82 

23 

.0 

0 

4 

2 

2 

SALEM  AIR  STATION 

60.5 

43.9 

62.2 

83 

16 

31 

12 

393 

0 

0 

3 

0 

3.49 

1.88 

23 

.0 

0 

4 

2 

2 

SANDWICH 

62.7 

44. B 

53.8 

78 

16 

34 

11+ 

346 

0 

0 

0 

0 

3.25 

1.82 

7 

.0 

0 

2 

2 

2 

SHELBURNE  FALLS 

AM 

61.0 

34.4 

47.7 

.4 

83 

17 

25 

11  + 

626 

0 

0 

16 

0 

1.79 

-  1.40 

.66 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

SPRINGFIELD  ARMORY 

67.9 

42.2 

55.1 

1.2 

86 

15  + 

28 

12 

305 

0 

0 

6 

0 

1.43 

-  2.28 

.71 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

STOCKBRIDGE 

62.2 

35.0 

48.6 

.8 

80 

15+ 

20 

12 

501 

0 

0 

12 

0 

2.11 

-   .99 

.90 

23 

.0 

0 

4 

2 

0 

SWAMPSCOTT 

59.6 

45.0 

52.3 

1.3 

76 

16 

32 

12 

384 

0 

0 

1 

0 

3.86 

.73 

2.19 

23 

.0 

0 

3 

2 

2 

TAUNTON 

65.3 

38.8 

52.1 

1.6 

83 

16 

22 

20 

391 

0 

0 

8 

0 

4.24 

.45 

2.20 

7 

.0 

0 

3 

2 

2 

TOLLY  DAM 

AM 

62.8 

31.0 

46.9 

85 

16 

19 

12 

562 

0 

0 

18 

0 

1.58 

.59 

5 

.0 

0 

6 

1 

0 

TURNERS  FALLS 

66.'. 

36.7 

50.6 

-   .1 

95 

15 

22 

11 

439 

0 

0 

11 

0 

1.60 

-  1.20 

.53 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

WALPOLE 

6'..1 

37.0 

50.6 

85 

16 

22 

12+ 

440 

0 

0 

8 

0 

3.24 

1.66 

23 

.0 

0 

3 

2 

2 

WALPOLE  1  S 

62.8 

37.9 

50.4 

83 

16 

22 

11  + 

452 

0 

0 

9 

0 

2.94 

1.68 

23 

.0 

0 

2 

2 

2 

WEST  CUMMINGTON 

60.4 

31.6 

46.0 

82 

16 

18 

12 

583 

0 

0 

16 

0 

2.37 

.86 

7 

.0 

0 

» 

2 

0 

WESTON 

66.5 

36.0 

51.3 

.6 

86 

16 

19 

12+ 

421 

0 

0 

11 

0 

3.66 

.03 

2.00 

23 

.0 

0 

5 

2 

2 

WESTOVER  FIELD 

63.8 

39,0 

51.4 

86 

16 

26 

11  + 

414 

0 

0 

8 

0 

1.47 

.60 

7 

.0 

0 

i 

1 

0 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

62.3 

42.2 

52.3 

1.7 

85 

15 

30 

11 

402 

0 

0 

3 

0 

2.45 

-   .72 

1.14 

7 

.0 

0 

4 

3 

1 

WORCESTER 

63.6 

38.7 

51.2 

-   .2 

85 

16 

22 

12 

426 

0 

0 

9 

0 

2.60 

-  1.06 

1.17 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

AVERAGE 

61.6 

2.79 

.0 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

61.6 

34.6 

48.1 

81 

15 

26 

29 

516 

0 

0 

12 

0 

.70 

.33 

T 

0 

0 

0 

BERLIN 

AM 

60.5 

32.0 

46.3 

.7 

83 

17 

20 

12 

575 

0 

0 

15 

0 

1.40 

-  1.69 

.73 

24 

.0 

0 

0 

BETHLEHEM 

60.0 

34.9 

47.5 

1.9 

80 

16 

20 

12 

639 

0 

0 

12 

0 

1.07 

-  1.91 

.48 

T 

0 

0 

BLACKWATER  DAM 

R 

64.5 

34.2 

49.4 

86 

15 

19 

12 

477 

0 

0 

14 

0 

.0 

0 

CAMPTON 

AM 

63.3 

29.4 

46.4 

86 

16 

23 

29 

671 

0 

0 

18 

0 

1.85 

1.04 

.0 

0 

1 

CONCORD  WB  AIRPORT 

R 

62.5 

32.6 

47.5 

-   .5 

85 

15+ 

20 

11+ 

532 

0 

0 

16 

0 

1.60 

-  1.20 

.80 

.0 

0 

0 

DURHAM 

63.6 

36.4 

50.0 

86 

16 

22 

20 

458 

0 

0 

11 

0 

3.34 

.22 

1.99 

23 

.0 

0 

2 

EAST  DEERING 

61. 7M 

32. IM 

46.  9M 

84 

15 

18 

26 

537 

0 

0 

15 

0 

1.40 

.70 

.0 

0 

0 

FABYAN 

59. 2M 

30. 7M 

45. OM 

80 

16 

15 

12+ 

695 

0 

0 

17 

0 

T 

0 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 

56.2 

30.2 

43.2 

.5 

75 

16 

18 

25 

659 

0 

0 

18 

0 

1.87 

-  2.58 

.56 

T 

0 

0 

FRANKLIN  I    NW 

63.7 

34,3 

49.0 

.9 

85 

15+ 

25 

29 

489 

0 

0 

14 

0 

1.40 

-  1.48 

.68 

.0 

0 

0 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

65.1 

33.1 

49.1 

84 

15+ 

21 

26 

488 

0 

0 

16 

0 

1.44 

.70 

.0 

0 

0 

GRAFTON 

62.7 

28.7 

46.7 

82 

15 

14 

26 

690 

0 

0 

20 

0 

1.67 

1.17 

.0 

0 

I 

HANOVER 

61.9 

35.5 

48.7 

1.3 

83 

15 

31 

31 

499 

0 

0 

12 

0 

.99 

-  2.11 

.65 

.0 

0 

0 

KEENE 

64.3 

33.8 

49.1 

.5 

86 

16 

23 

29+ 

488 

0 

0 

15 

0 

1.39 

-  1.37 

.53 

.0 

0 

0 

LAKEPORT 

61.6 

37.1 

49.4 

83 

15 

30 

30 

478 

0 

0 

10 

0 

2.19 

-  1.16 

.75 

24 

.0 

0 

0 

LANCASTER 

61.5 

31.6 

46.6 

80 

16 

21 

29 

665 

0 

0 

18 

0 

1.25 

.56 

T 

0 

0 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

62.5 

32.4 

47.5 

84 

16 

18 

12+ 

540 

0 

0 

15 

0 

1.17 

.53 

.0 

0 

0 

MANCHESTER 

57.8 

36.6 

46.7 

-  2.3 

76 

16 

35 

31 

559 

0 

0 

12 

0 

1.89 

-  1.13 

.88 

.0 

0 

0 

MASSABESIC  LAKE 

63.4 

34.6 

49.0 

85 

16 

25 

29 

487 

0 

0 

14 

0 

2.26 

.94 

23 

.0 

0 

0 

MOUNT  WASHINGTON 

//R 

40.7 

28.7 

34.7 

3.0 

55 

16 

7 

11 

932 

0 

2 

19 

0 

4.57 

-  1.33 

1.66 

23 

3.9 

T 

3+ 

11 

2 

NASHUA  3  N 

63.8 

33.0 

48.4 

-  1,4 

85 

16 

23 

25 

508 

0 

0 

14 

0 

2.28 

-   .72 

.93 

.0 

0 

0 

NEW  LONDON 

S8.7 

M 

78 

16  + 

0 

0 

1.30 

.80 

.0 

0 

0 

NORTHWOOD 

64.6 

37.9 

51.3 

85 

16 

26 

11 

418 

0 

0 

5 

0 

2.58 

1.18 

.0 

0 

2 

PETERBORO  2  S 

61.9 

37.5 

49.7 

82 

16 

21 

12 

471 

0 

0 

10 

0 

1.74 

.55 

.0 

0 

0 

PINKHAM  NOTCH 

58.2 

33.5 

45.9 

2.3 

80 

16  + 

20 

26 

585 

0 

0 

15 

0 

2.92 

-  2.49 

1.29 

T 

T 

9 

2 

PLYMOUTH  I    WNW 

AM 

60.8 

27,7 

44.3 

-  1.8 

84 

17 

17 

12+ 

593 

0 

0 

19 

0 

2.45 

-   .66 

1.20 

.0 

0 

1 

PORTSMOUTH 

61.1 

36.6 

48.4 

83 

16 

23 

29 

611 

0 

0 

11 

0 

4.70 

3.50 

23 

.0 

0 

1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

63.5 

30.7 

47.1 

85 

16  + 

17 

12 

646 

0 

0 

17 

0 

1.23 

.90 

.0 

0 

0 

WEST  LEBANON 

AM 

62.5 

30.8 

46.7 

83 

17 

24 

27 

561 

0 

0 

17 

0 

.89 

.54 

.0 

0 

0 

W I NOHAM 

66.6 

33.9 

50.3 

88 

16 

20 

20+ 

451 

0 

0 

12 

0 

2.63 

1.22 

23 

.0 

0 

2 

W0LFEB0«O  FALLS 

61.6 

36.7 

49.2 

80 

15 

22 

12 

483 

0 

0 

11 

0 

2.57 

-   .30 

1.04 

23 

.0 

0 

1 

WOODSTOCK 

62.5 

33.4 

48.0 

85 

15+ 

16 

25 

523 

0 

0 

14 

0 

1.92 

1.30 

T 

0 

1 

AVERAOE 

47.8 

1.87 

T 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

R 

61.4 

48.2 

54.8 

.3 

73 

15+ 

37 

13+ 

306 

0 

0 

0 

0 

2.30 

-   .80 

1.46 

7 

.0 

0 

i 

2 

1 

GREENVILLE 

63.8 

39.6 

51.7 

84 

15 

24 

12 

410 

0 

0 

7 

0 

2.44 

1.30 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  204   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


NEW    ENGLAND 
OCTOBER    1956 


Temperature 

Precipitation 

11 

2    6 

Ik 

< 

III 

in 

Q    4.  1- 

1 
X 

1 

s 
2 

1 

1 

N 

0  ol  Day 

s 

1 

III 

Q  u.  (- 

8. 
$ 

8 
6 

1 

Snov 

t.  Sleet 

No 

of  Days 

Station 

Max 

M 

" 

"5 

&  i 

1  § 

1 

2 
5 

5 
2 

^1 

s  > 

0    > 

5 

5l 

HIN6ST0N 

PROVIOENCE    KB    AIRPORT 

R 

65.3 

63.6 

39.0 

<>0.5 

52.2 

52.1 

.7 
-       .6 

80 
82 

15 
16 

24 
27 

11  + 
11  + 

393 
394 

0 
0 

0 
0 

8 
6 

0 
0 

3.87 
3.74 

-       .18 
.91 

2.60 
2.54 

7 
7 

.0 
.0 

0 
0 

3 
3 

2 
2 

I 
1 

AVERAGE 

52.7 

3.09 

.0 

VERMONT 

BELLOWS    FALLS 
BENNINGTON    2    NW 
BLOOMFIELO 

BURLINGTON    WB    AIRPORT 
CAVENDISH 

AM 
R 

63.2 
63. 8M 
62.3 
60.3 
62.7 

3'>.1 
35. IM 
31.'. 
38.4 
28.9 

48.7 
49. 5M 
46.9 
49.4 
45.8 

1.0 

1.2 

-       .9 

84 
82 
76 
79 
84 

16 

16 

16+ 

15 

16 

22 

19 
16 
25 

14 

12 
U 
26 
25 
26 

502 
461 
554 
480 
584 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 

11 

15 

11 

19 

0 
0 
0 
0 
0 

1.06 
1.27 
1.48 
1.58 
1.16 

-  1.54 

-  2.21 

-  1.31 

-  1.94 

.48 
.49 
.57 
.67 
.63 

7 
6 

.0 

.0 

T 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
4 
5 
3 

0 
0 
1 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

CHELSEA 
CORNMALL 
DORSET    1    S 
EAST    BARNET 
ENOSBURG    FALLS 

AM 

AM 

63.0 
61.9 
62.8 

68.7 
64.4 

28.3 
36.8 
32.6 
32.8 
3'>.6 

46.7 
49.4 
47.7 
45.8 
49.5 

.8 

-  .4 

-  .3 
2.2 

84 
79 
83 
77 
82 

16 
15+ 
15 
16  + 

15 

16 
22 
18 
19 
20 

26 
25 

11  + 
26 

12  + 

595 
476 
529 
590 
471 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
8 
12 
18 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

1.4B 
2.08 
1.84 
1.05 
1.79 

-  1.37 

-  .73 

-  1.99 

-  1.87 

.84 
1.40 
.87 
.47 
.68 

T 

.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
5 
5 
3 
5 

1 
1 
1 
0 
2 

0 

1 

0 
0 
0 

LEMIN6T0N 

MIDDLESEX 

MONTPELIER    CAA    AIRPORT 

MOUNT    MANSFIELD 

NEWPORT 

AM 

61.6 
61.6 
60.1 
50. 3M 
60.5 

31.7 
32.0 
33.9 
33. 3M 
31.8 

46.7 
46.8 
47.0 
41. 8M 
46.2 

.7 

79 
83 
81 
71 
81 

15 
16 
15  + 
16 
15 

15 
20 
19 
20 
19 

25 
25 
12 
25 
12  + 

560 
558 
560 
689 
575 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
16 
14 
16 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

1.73 
1.61 
4.16 
2.96 

1.59 

-    1.49 

.66 

.93 
3.02 

.80 
1.05 

T 
T 
T 
T 
.2 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
3 
7 
3 

2 

1 
2 

2 
1 

0 
0 

1 

0 

1 

MORTMFIELD    NORWICH    UNIV 

RANDOLPH 

READSBORO    1    SSE 

RUTLAND 

ST    ALBANS    BAY 

AM 

63.3 
62.5 

61.9 

64.1 
63.3 

32.7 
3*. 5 
32.7 
37.4 
42.1 

48.0 
48.5 
47.3 
50.8 
52.7 

2.5 
2.4 

83 
85 
81 
82 
78 

15 

15+ 

16 

16 
15 

19 
20 
22 
22 
24 

25 
26 
12 

6+ 
25 

520 
504 
541 
436 
376 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
12 
15 
10 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

1.66 

1.64 

2.02 

.46 

.99 

-  1.20 

-  1.27 

-  2.97 

1.02 

1.39 

.92 

.15 

.37 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
4 
2 

4 

1 
1 
2 
0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 

SAINT    JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WEST    BURKE 

WILDER 

AM 
AM 
AM 
AM 

63.5 
59.1 
63.5 
58.2 
62.5 

34.2 
29.5 
31.3 
27.8 
32.8 

48.9 
44.3 
47.4 
43.0 
47.7 

1.5 
-       .3 

80 
78 
84 
77 
84 

15  + 

16 

16 

16 

17 

18 
14 
19 
14 
21 

26 
12 
12 
26 

12+ 

493 
638 
637 
674 
528 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
20 
18 
21 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

1.75 
1.60 
1.51 
2.19 
.92 

-  1.15 

-  2.65 

-  1.61 

-  .85 

-  1.83 

.95 

.54 

.65 

1.32 

.50 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

4 
4 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

WOODSTOCK    3    ENE 

60.5 

32.3 

46.4 

.4 

32 

16 

18 

26 

568 

0 

0 

15 

0 

1.06 

-    2.11 

.68 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

AVERAGE 

47.4 

1.64 

T 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Station 

Wmd  directioD 

Wind 
m. 

speed 

p.h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

<£  11 

1 

1 
I 

s  a  s 

s. 

■a 

c 
> 
< 

li 

g      1 

5     J 

J 
1% 
11 

* 

n  to 

o. 

o  t- 
n  w 

a 

H 

s 

s 

1 

■3 
(2 

BLOCK    ISLAND   IB   AIRPORT,    R.     I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

0 

1 

1 

1 

0 

6 

- 

4.7 

BLUE  BILL,    MASS. 

S 

10 

13.4 

44 

NNE 

23 

81 

77 

51 

73 

2 

3 

1 

0 

1 

1 

8 

70 

4.1 

B03T0K  IB  AIRPORT,    MASS. 

SW 

13 

14.4 

39* 

NNE 

23 

79 

78 

56 

70 

4 

0 

3 

0 

1 

1 

9 

76 

4.5 

BRIDGEPORT  WB   AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

78 

58 

71 

2 

0 

2 

1 

3 

0 

8 

- 

4.3 

BURLINGTON    »B    AIRPORT,    VT. 

s 

34 

8.2 

31 

s 

6 

77 

77 

49 

68 

2 

3 

4 

1 

0 

0 

10 

66 

4.8 

CARIBOU    WB    AIRPORT,    ME. 

s 

12 

10.1 

38* 

WNW 

S 

85 

88 

57 

76 

3 

6 

3 

2 

0 

0 

14 

- 

5.3 

COKCORD   WB   AIRPORT,    N.    H. 

NNW 

3 

5.4 

26 

NW 

3 

89 

86 

47 

72 

3 

2 

2 

1 

0 

0 

8 

72 

3.5 

HARTTORD   WB   AIRPORT,    CONN. 

N 

22 

9.7 

37 

H 

18 

88 

88 

53 

74 

0 

2 

4 

1 

0 

0 

7 

70 

4.7 

■IDDLETOWN  WB,    CONN. 

- 

- 

7.8 

40tt 

NW 

1 

- 

- 

- 

- 

2 

0 

4 

0 

1 

0 

7 

- 

- 

■r.    WASHINGTON,    N.    H. 

w 

62 

28.5 

106tt 

W 

8 

81 

77 

80 

82 

0 

1 

9 

0 

2 

0 

12 

83 

5.1 

WANTOCKET   WB   AIRPORT,    MASS. 

ENE 

12 

12.5 

38 

N 

18 

as 

83 

85 

83 

2 

2 

2 

1 

1 

0 

8 

71 

5.5 

NEW  HAVEN   WB   AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

7.1 

22 

NE 

18 

- 

83 

55 

- 

2 

1 

3 

1 

1 

0 

8 

74 

4.8 

PITTSFIELD    WB   AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

5 

1 

0 

0 

8 

'     - 

- 

PORTLA.SD    WB    AIRPORT,    ME. 

W3W 

11 

7.3 

34 

sw 

7 

87 

81 

53 

75 

1 

3 

1 

1 

0 

1 

7 

73 

3.7 

PROVIDENCE  WB   AIRPORT,    R.    I. 

NW 

9 

8.8 

24 

HNW 

24 

86 

83 

52 

75 

1 

2 

1 

1 

1 

0 

6 

75 

4.2 

WORCESTER   WB   AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

11.5 

30* 

wsw 

s 

- 

- 

- 

0 

3 

1 

2 

1 

0 

7 

- 

4.1 

ft   Peak  Gust 

•   Fastest   observed   one  minute 

wind  speed.      This   station   Is   not 

equipped  with   automatic   record- 

ist »lnd    Instruments. 

SeeR 

eference 

■  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13       14       15 


28      29      30 


COMNECTICUT 

ANSONIA 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKHAM5TE0 
BEACON  FALLS 

BRIDGEPORT  WB  AP         R 

BRISTOL  3  W 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  0AM 

BURLINGTON  R 

COCKAPONSET  RANGER  STA 
COLCHESTER 
COLLlNSVILLE  1  S 
CREAM  HILL 
DANBURY 

DAWSON  LAKE 

DERBY 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLO//R 
HARTPORO  MB  AIRPORT  R 
HEMLOCKS  RESERVOIR 

KENT 

LAKE  KONOMOC 
LAUREL  RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MEAD  POND  RESERVOIR 

MIDOLETOHN  WB 

MIDOLETOWN  4  W 

MILFORO 

MOHAWK  RANGER  STA 

MOUNT  CARMEL 

NATCHAUG  RANGER  STA 
NATHAN  HALE  ST  FOREST 
NEW  HARTFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT  R 
NORFOLK  2  SW 

NORTH  8RANF0RD 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PACHAUG  FOREST 

PEOPLES  HANGER  STA 

PROSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM  LAKE 

ROCKY  RIVER  DAM 

ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  S  N 
STEVENSON  DAM 
STORRS 
THOMASTON 

TORRINGTON 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

WESTBROOK 

WEST  HARTFORD 
WEST  MARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 

WILLIMANTK 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 


AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

2.'>e 

BANGOR  OOU  FIELD 

2.T9 

BAR  HARBOR 

«<23 

BELFAST 

^•02 

BRASSUA  DAM 

2. SO 

BRIDGTON  1  NNH 

2.79 

BRUNSHICK 

9.24 

CARIBOU  KB  AIRPORT    //R 

2.2« 

CORINNA 

3.70 

EASTPORT 

2.60 

EAST  SAN6ERVILLE  5  SE 

3.a7 

EAST  WINTMROP 

2. a 

ELLSWORTH 

».37 

FARMINGTON 

2.42 

FORT  FAIRFIELD 

2.12 

FORT  KENT 

1.73 

GARDINER 

2.93 

GILEAD 

2.66 

GREENVILLE 

2.S9 

HIRAM  2  S 

2.9« 

HOULTON  CAA  AP 

3.23 

HOULTON  1  NE 

2.57 

JACKHAN 

2.20 

JONESBORO 

«.00 

LEWISTON 

2.75 

LONG  FALLS  OAH 

2.56 

HACMIAS 

4.00 

MADISON 

2.ec 

MIDDLE  DAM 

1.63 

MILLINOCKET 

2.66 

MILLINOCICET  CAA  AP 

3.29 

MILLINOCKET  DAM 

MOOSEHEAO 

2.52 

OLD  TO»N 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

3.30 

RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


.04  2.12 
.88 
1.38 


1.08 

.84 

..10 

.10 

.64 

.39 

03 

1.39 

.41 

.05 

.48 
.53 

..57 

1.64 

.55 


See  Reference  Kotea  Following  Stktlo 
-  206  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


■g 

Da?  of  month 

station 

o 

r— 1 

I 

^ 

1    1    2    1    3 

4 

5    {    6 

7    1 

8    1    9 

10  I    11   I   12 

13  I   14  1    15 

16  1   17  1   18 

19      20      21 

22  1  23  1  24 

25      26  1  27 

28  1  29      30 

31 

oaoNO 

RECORD  MISSING 

ratTUNB 

2.U 

,09 

.09 

.01 

•  79 

1.98 

POATLANO    MB   AIRPORT      //R 

2.51 

,10 

.07 

•  01 

•  70 

1.64 

T 

PRENTISS 

JRECORO   MISSING 

PRESOUE    ISLE 

2>S3l     .lA      lOl      ,22 

.04 

•  45 

.09      .03 

•  02 

■  33 

T         1.20 

T 

RIP06ENUS   OAH 

2.501     .13      .17      .32 

.02 

•  35 

•  29 

•03      •OT 

.03 

U06 

.03 

ROCKLANO 

S.TTI     ,23      .01 

•  09 

.08 

1^39 

T 

1.64       .35 

•oiauR* 

2.»T 

,08                   .12 

1^51 

T 

T 

■  86 

•VWFORO    3    S« 

2.«« 

.07      .18 

•  05 

T 

1^11 

T           T 

■  05    U20 

,05 

•UHFOaO    1    SSE 

2.3S 

.03      .14 

T 

1^12 

T 

T         U09 

SANFOSO    2    mil 

2.31 

.05 

•  02 

•  15 

1^22 

.02      .98       .09 

SOUTH  ANOOVER 

2.  SO 

.06                   .11 

.03 

1.36 

.10 

.86       .2S 

SOUA    PAN    DAM 

2. as 

,A0      ,14      .19 

,79 

,18 

.14 

1^05 

THE    FORKS 

3.11 

,51       ,10      ,25 

,22 

,58 

.70 

.75 

UNITY 

2, A3 

,09                   .07 

•  01 

,07 

,69 

.75       .75 

UPPER    DAM 

1,88 

,19                   ,15 

.03 

.77 

,02 

.01       .01 

.03 

.68 

WEST   BUXTON    2    NNW 

3,81 

T           ,13 

,15 

1.36 

1.95 

•  02 

■EST    ENFIELO 

A,  09 

,48      ,77      .12 

,09 

•  08 

•  67 

1.88 

■INSLOa 

2,3« 

.08 

.05 

•  27 

•  22 

T 

1.94 

KOOOLANO 

2.7B 

.U                   .05 

,11 

1^45 

T 

.85 

NASSACKUSETTS 

AOAMS 

2.19 

.20                 .11 

.44 

•  89 

•  10 

.01 

.29       .11 

AWIERST 

l.M 

.23 

.95 

,11 

•  33 

■03      .19 

,20 

ASM8URNHAM 

2.0* 

.12                   .07 

,52 

•  73 

•  07 

.14      .39 

ASM  LAND 

2.72 

.08 

,40 

1^02 

•02       ,02 

.82       .38 

ATnOL    3    E 

1.28 

.03 

,60 

•  30 

,12 

.12       .11 

■EECnaOOO 

5.31 

.04                   .05 

.33 

2.10 

.01 

.62    2.15 

.01 

ULCMERTOaN 

1.79 

,08                   .06 

.50 

•  80 

,03 

.24      .07 

,03 

BIRCn  nlu.  OAK 

1.25 

,20                   .06 

.33 

.14 

•  37 

.15 

T 

BLUE   MILL                               // 

A.  10 

.04                   .09 

.34 

.05 

1.40 

T         2.18 

T 

BOSTON   MS   AIRPORT           //R 

A.39 

T           .11 

.28 

T 

1.54 

T         2.33 

T 

.13 

■OTLSTOH 

2.87 

.01                   .20 

.42 

1.18 

.86 

■ROCKTON 

3.98 

.04                   .00 

.21 

,13 

1.S4 

T 

T 

T 

1.64      T 

T           T 

.01 

CtARLTON    2 

2.27 

.OS 

,38 

,07 

1.29 

.49 

CHATHAM   LTSTA 

■  10 

.10      .15 

1.00 

CHESTER 

2.88 

,29                   .12 

,41 

.92 

1.10       ^28 

CHCSTcRFlELO 

2.39 

,30                   .14 

.54 

.57 

■58       ^26 

CHESTNUT    HILL 

A.07 

.12 

.38 

1.24 

,03 

■  94    U36 

CLINTON 

2.71 

.02                   .OS 

,23 

.18 

1.13 

1^07      T 

COMASSET 

t.AO 

.03 

.35 

2.00 

,02 

•         2.00 

COL  06  ROOK 

1.98 

.06                   .11 

.62 

.74 

■38      .07 

EAST   PEPPcRELL 

2.02 

.04 

.35 

.S6 

•  10 

.16       .51 

EAST  MAREHAM 

2. AS 

.04 

,10 

1,10 

•  07 

.83       .31 

EDCARTOHN 

2.57 

,11 

.12 

1,31 

.03 

.97       .03 

FALL    RIVER 

3.23 

,04 

,29 

T 

1,61 

1.29 

PITCHBURG    2    S 

2,07 

.07 

,36 

1,06 

T 

■28      .30 

FRAMlNfiHAH 

2,82 

.10 

,35 

.92 

,05 

.64      .56 

FRANKLIN 

2.59 

,04                   .05 

,40 

1.14 

■  01 

.37      .58 

6AR0NER 

1.89 

.11                        .14 

,44 

.74 

.01 

.17      .27 

.01 

•ROTON 

2.22 

,05                   .07 

,42 

.96 

.06 

.28       .38 

T 

HAROHICK 

1.89 

.04                   .08 

,58 

.70 

.02 

•  44       ^02 

.01 

MATCKVILLE 

3.00 

.OS 

,08 

1.16 

.16 

•91       .61 

HAVERHILL 

2.2A 

.02                   .06 

•  34 

,04 

.83 

•  95 

MEATM 

2.00 

.22                   .09 

T 

.44 

.92 

.06 

.10      .17 

T 

HOLYOKE 

1.23 

,11                   ,03 

.44 

.41 

.01 

.03 

■IS       ^02 

T 

HOOSAC    TUNNEL 

1.89 

.24                   ,05 

.37 

.97 

■  10 

■11       ■OS 

HUB8AR0ST0N 

2.13 

,11 

,62 

.79      .04 

■40      ■IS 

.02 

HVAfMIS 

2. A3 

,07 

,04 

,06 

1.11 

1^15 

IPSalCM 

5.A0 

,04      .10 

,41 

1.29 

.01 

.21    3.34 

JEFFERSON 

2.85 

.19 

,32 

1.09 

1^06 

KNIGHTVILLE   DAM 

1.85 

.15                   .05 

■  40 

.55 

■25       ^25 

LAKE   COCMITUATE 

3.17 

.10 

,36 

1,00 

■  03 

■73       ■OS 

LAWRENCE 

3. IB 

,03      ,10 

.43 

1.11 

■  03 

■  03    \,-}Z 

.12 

LEXINGTON 

RECORD   MISSING 

LOIIELL 

2.91 

.02                   ,08 

.24 

,15 

1.00 

1^42 

MANSFIELD 

A. 23 

.04                   .07 

•  38 

2,19 

■  01 

T 

■  47    U07 

NIDOLEBORO 

3.09 

.02 

.22 

1.42 

1.40      .03 

HIDOLETON 

A.08 

.11 

,37 

1,12 

■42    2^04 

NILFORO 

2.55 

•  04                   ,03 

•  44 

1.03 

.09 

■61       ■SI 

HILLS URY 

2.39 

.01                   .03 

•  39 

1.27 

T 

■53     ■i: 

KOKTAGUE    CITY 

1.39 

.17                   .07 

•  43 

.52 

.05 

■06       ,07 

.02 

MOUNT   WACHUSET 

2.28 

,03                   ,06 

•  49 

.62 

U06 

NANTUCKET   MB    AIRPORT         R 

2.10 

,02 

.09 

T 

1.04 

.17 

T 

■13       ^65 

NE«   BEOFORO 

2.52 

.02 

.02 

•  06 

1,31 

1.11 

NEVBURYPORT 

A. 77 

.03                   .07 

.33 

1.13 

.02 

.15   3.04 

NEV    SALEM 

1.83 

.05 

,75 

,47 

.03 

.47       .05 

.01 

I108THBRI06E 

2.30 

.02      .02 

,36 

1.19 

.01 

.55      .15 

»ELHAN 

1.67 

,12                   ,13 

,40 

,48 

.35       .16 

.03 

PELHAM    2 

1.98 

•  13 

,62 

,60 

■48      .11 

.04 

PEMBROKE 

3.62 

.03                   .11 

.31 

1.25 

.02 

.45    1.45 

PERU 

2.09 

.11                   ,03 

,49 

,60 

.21 

■61       ^04 

PETERSHAM   fc   N                          R 

1.50 

•03                   .14 

,51 

,55 

■  02 

■23       ^02 

PITTSFIELO    as   AIRPORT      R 

2,21 

T            ,12 

.57 

.15 

,47 

■04      .40 

.46 

PLAINFIELO 

2,53 

,30                   ,08 

,56 

,86 

.11 

.37       ,25 

PLYMOUTH 

3,8A 

T           ,08 

,09 

,11 

2,01 

T 

T         1,53      ,02 

T 

PRINCETON 

2,17 

,12 

.54 

,58 

,95 

PBOVINCETOm    3    N 

2.17 

.19 

1.21 

,77 

aUABSIN    INTAKE 

1.80 

■05                   .09 

,56 

.65 

.04 

.34      .04 

.03 

ROCHESTER 

3.3A 

.05 

,19 

1.74 

.12 

.35       ,89 

•OCKPORT    1    ESE 

A.83 

.03                   .11 

.33 

1.34 

2,82 

SALEM   AIR   STATION 

3.A9 

.02                   .12 

.28 

.02 

1.14 

1,S8       ,03 

JANOWICM 

3.25 

.01      T           T 

.07 

1,82 

1.35 

T 

SE6REGANSET 

A.  15 

,04                   .03 

.28 

2.22 

1.58 

SHELBURNE   FALLS 

1.79 

,42                   ,08 

.41 

.66 

.04 

.10       ,10 

S0OTMBRI06E    3    E 

2.19 

,08                   ,09 

•  38 

1.38 

.02 

,18      ,06 

SOUTH   EGREMOnT 

1.79 

.15                  T 

.32      .44 

T 

.44      .44 

SPOT    POND 

A.A8 

,14 

•  46 

1,48 

■71    1^67 

SPRINGFIELO    ARMORY 

1.A3 

,08                   .07 

.36 

•  06 

,71 

■  14 

.01 

STERLING 

2.83 

•  06 

,51 

1,01 

U25 

STOCKBRIOGE 

2.11 

T 

.54 

T 

,45 

T            ■SO 

.22 

SWAHP SCOTT 

3.88 

•  01 

,37 

•  03 

1.26 

2^19 

T 

TAUNTON 

A.2A 

•  OS 

,27 

•  07 

2.20 

•  ■65 

TULLY   DAM 

1.58 

•29                   •ll 

•  59 

.33 

.10 

■11       ^04 

.01 

TURNERS   PALLS 

1.80 

•38      •OT 

.53 

■  08 

.12 

ce  Kot«fl  Following  Station  Index 
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Table  3— Continued 


■3 

Day  of  month 

Station 

o 

H 

1 

2  1 

3 

4 

5   6 

7  1 

8  1  9 

10  1  U   12 

13  I  14   15 

16  1  17  1  18 

19  1  20   21 

22 

23 

24 

25   26   27 

28   29   30 

31 

WALPQLE 

3>2i, 

.02 

•  04 

•  37 

•  02 

1.14 

T 

T 

1.69 

T 

T 

WALPOLE  1  S 

2i94 

.06 

•  06 

•  02 

1^22 

T 

T 

1.98 

T 

MARE 

1>S7 

.07 

.04 

•  46 

•  72 

•  03 

.21 

•  04 

WARE   2 

1.80 

.10 

.08 

•  90 

•  75 

•  10 

.27 

WASHINGTON  2 

2.'.7 

.29 

.09 

.62 

.97 

•  12 

.38 

•  40 

WEBSTER 

2.36 

.09 

•  09 

•  39 

1.34 

T 

.41 

•  12 

WEST  CUMMINGTON 

2.37 

.11 

.07 

.59 

.86 

.48 

.05 

.21 

WESTFIELO 

.n 

.06 

.08 

.27 

.41 

T 

•  13 

•  04 

WESTON 

3.M 

.17 

.26 

.11 

1.09 

•  03 

2.00 

WEST  OTIS 

2.12 

.10 

T 

• 

.94 

.78 

•  30 

WESTOVER  FIELD 

1.47 

.14 

.21 

.09 

.60 

T 

.20 

T 

T 

.23 

WEST  RUTLAND 

2.36 

.04 

.02 

•  62 

.90 

.71 

•  09 

WINCHENDON 

1.61 

.19 

.18 

.97 

.92 

.08 

•  08 

•  03 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

2.49 

.09 

.51 

.03 

1.14 

.02 

.56 

•  10 

WORCESTER 

2.60 

•  06 

.45 

.04 

1.17 

T 

.88 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

BATH  2    SW 

1.09 

.12 

•  13 

T 

.40 

•  25 

T     T 

•  12 

.07 

BENTON 

.70 

.07 

•  10 

.05 

.33 

•  05 

T 

.07 

•  02 

.01 

BERLIN 

1.40 

.14 

T 

•  11 

•  02 

.10 

•  29 

•  01   T 

T 

T 

.73 

BETHLEHEM 

1.07 

.05 

•  06 

.17 

.48 

T 

T 

.11 

.07 

•  13 

6LACKWATER  DAM          R 

- 

•  12 

.25 

.03 

- 

•  39 

BOW  GARVINS  FALLS 

1.99 

.02 

•  15 

.28 

.82 

•  31 

•  02 

.39 

BRADFORD 

1.22 

T 

•  09 

.20 

.97 

•  12 

.04 

.20 

T 

BUCKS  CORNER 

1.42 

•  21 

.21 

.51 

•  28 

.21 

CAMPTON 

l.SS 

•  26 

1.04 

•  10 

.01 

.44 

CANNON  MOUNTAIN 

1.9S 

.20 

.05 

.13 

1.47 

.13 

CENTER  HARBOR 

2.57 

•  17 

.17 

1.10 

•  35 

.03 

.79 

CLAREMONT 

1.24 

.07 

•  08 

.26 

.98 

.19 

T 

.06 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

1.60 

.09 

.29 

.80 

.38 

•  04 

DIXVILLE  NOTCH 

2.39 

1.12 

•  23 

.03 

.48 

.26 

•  10 

.11 

■  06 

DUBLIN 

1.33 

.06 

•  15 

•  43 

.52 

•  02 

.15 

DURHAM 

3.34 

.01 

•  05 

.19 

•  02 

1.07 

T 

1.99 

.01 

EAST  DEE RING 

1.40 

T 

•  08 

.29 

.70 

T 

.33 

EASTMAN  FALLS  DAM 

1.57 

T 

•  19 

.28 

.50 

•  29 

T 

.31 

ERROL 

1.97 

.90 

.15 

•  01 

.87 

•  06 

•  04 

.34 

FABYAN 

- 

T 

T 

•  17 

•  06 

.84 

.13 

T 

• 

.49 

- 

FIRST  CONN  LAKE 

1.B7 

.56 

T 

•  27 

•  05 

.22 

.42   T 

T     (OS 

•  06 

.13 

.08 

FITZWILLIAM  3  SW 

1.67 

.26 

•  15 

.94 

.55 

.02 

.10 

.09 

FRANKLIN  1  NW 

1.40 

.17 

.24 

.68 

•  31 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

1.44 

•  18 

.20 

.09 

.70 

.29 

.02 

QILMANTON 

2.26 

T 

•  26 

.29 

.93 

.78 

GRAFTON 

1.67 

.05 

•  14 

.13 

•  05 

1.17 

.01 

.12 

T 

GREENVILLE 

1.S5 

.13 

•  12 

•  34 

.71 

.08 

.14 

.03 

HANOVER 

.99 

.01 

.11 

•  01 

.11 

.65 

.06 

•  04 

JEFFERSON 

1.12 

.08 

T 

•  IS 

•  09 

.36 

•  25 

T     T 

T 

.14 

•  02 

KEENE 

1.39 

.03 

•  34 

.41 

.53 

•  02 

.03 

.03 

LAKEPORT 

2.19 

T 

.17 

.20 

.58 

•  48 

.01 

.75 

LAKEPORT  2 

2.21 

.40 

.18 

.51 

•  47 

T 

.69 

LANCASTER 

1.29 

.21 

T 

•  21 

•  10 

.96 

•  05 

T 

.12 

T 

T 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

1.17 

.17 

.14 

.13 

•  53 

.08 

T 

•  12 

LINCOLN 

2.26 

.20 

.19 

.98 

•  63 

.30 

MAC  DOWELL  DAM 

1.4S 

.04 

.14 

.40 

.50 

•  05 

.19 

.20 

MANCHESTER 

1.89 

.11 

.29 

T 

.88 

T 

.61 

T 

MARLOW 

1.63 

.25 

.30 

.39 

.90 

.09 

T 

.10 

MASSABESIC  LAKE 

2.26 

.04 

.09 

.22 

.06 

.90 

T 

.94 

.01 

MERIOEN 

1.13 

.08 

.18 

.13 

.60 

.14 

MILAN  7  N 

1.34 

.12 

.11 

.66 

.05 

.03 

.37 

MILFORD 

1.76 

.09 

.08 

.29 

.87 

.01 

.17 

.25 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

4.57 

.19 

.27 

.22 

1.28 

.20   .03 

.11 

.16 

1.66 

.23 

•  10 

•  12 

NASHUA  3  N 

2.28 

.03 

.13 

.39 

.93 

•  04 

T 

.10 

.70 

NEW  LONDON 

1.30 

.27 

•  23 

.80 

NEWPORT 

1.15 

.16 

.22 

.64 

T 

.03 

.10 

NORTH  CHICHESTER 

2.52 

.10 

.12 

.32 

.40 

.67 

.02 

.89 

NORTH  STRATFORD 

1.76 

.42 

T 

.18 

T 

.36 

.71 

T     T 

T 

.05 

.04 

northwood 

2.58 

•  15 

•  20 

T 

1.18 

1.05 

PETERBORO  2  S 

1.74 

.13 

.20 

.44 

.09 

.55 

.33 

T 

T 

PINKHAM  NOTCH 

2.92 

T 

.04 

.13 

.02 

1.29 

.11   .09 

•  01 

T 

1.24 

.03 

T     T 

PLYMOUTH  1  WNW 

2.45 

.25 

.20 

1.20 

.50 

.30 

PORTSMOUTH 

4.70 

.01 

.04 

.25 

.90 

T 

3.50 

T 

SOUTH  DANBURY 

1.20 

.12 

.22 

.67 

.17 

•  02 

T 

SOUTH  LYNDE80R0 

1.70 

.12 

.42 

•  76 

.40 

SOUTH  WEARE  1  SE 

1.41 

.02 

•  11 

.26 

•  78 

.02 

.16 

.06 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

1.29 

.09 

T 

•  12 

.40 

•  90 

.05 

.08 

.03 

TAMWORTH 

3.22 

•  19 

.19 

1^40 

•  18 

.08 

1.18 

TROY 

1.31 

•  18 

• 

•  99 

•  14 

WALPOLE  2 

1.23 

.09 

•  11 

•  89 

•  05 

.03 

.06 

WEST  HENNIKER 

1.47 

.04 

•  07 

.29 

•  69 

•  05 

.04 

•  33 

T 

. 

WEST  LEBANON 

.89 

.02 

•  12 

.10 

•  54 

•  05 

.06 

T 

WEST  RUMNEY 

1.70 

.06 

•  29 

.21 

•  93 

•  36 

T 

T 

•  23 

.02 

WHITEFIELD 

1.14 

.06 

•  16 

.08 

•  38 

•  31 

T 

•  19 

T 

WILMOT 

1.49 

T 

•  14 

.62 

.37 

•  10 

.09 

.17 

WINDHAM 

2.63 

•  01 

.18 

.16 

1.03 

T 

1.22 

•  01 

T 

WOLFEBOftO  FALLS 

2.97 

.13 

•  10 

.19 

.88 

1^04 

•  27 

WOODSTOCK 

1.92 

•  21 

•  21 

T 

1.30 

T 

T 

•  20 

T 

T 

1 

YORK  POND 

1.90 

.16 

•  24 

.09 

.70 

•  43 

.02 

•  30 

RHODE  ISLAND 

' 

AUSTIN 

3.33 

2.40 

•  45 

•  48 

\ 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

2.30 

•  10 

T 

1.46 

T 

•  74 

T 

4 

GREENVILLE 

2.44 

T 

.33 

1^30 

•  81 

t'x 

KINGSTON 

3.87 

•  04 

•  09 

•  16 

2^60 

•  98 

M 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

3.74 

.01 

•  20 

T 

2^94 

.01 

•  97 

m 

WOONSOCKET 

2.30 

.03 

•  02 

•  35 

1^12 

•  40 

•  38 

1 

VERMONT 

1 

BARRE 

1.24 

.30 

•  20 

•  07 

•  40 

•  14 

.02 

•  02 

V 

BELLOWS  FALLS 

1.06 

.03 

•  05 

•  32 

•  48 

•  10 

•  08 

BENNINGTON  2  NW 

1.27 

•  32 

•49   .23 

•  12 

.05 

•  06 

T 

BETHEL 

1.06 

•  13 

• 

•  93 

BLOOMFIELD 

1.48 

.57 

•  18 

T 

T 

•  39 

•20   ^09 

•09   ^02 

•  06 

T 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

1.58 

.01 

.18 

.04 

.04 

.67 

T 

T 

•  22 

•  11 

.n 

CANAAN 

1.90 

.49 

T 

.14 

.60 

.91 

•03   .03 

T 

•  09 

.09 

CAVENDISH 

1.16 

T 

•  22 

.18 

T 

.63 

T 

•  08 

T 

.» 

CHELSEA 

1.48 

.03 

T 

•  06 

.06 

.84 

.45 

T 

•  02 

•  02 

CHITTENDEN 

1.62 

.05 

.01 

•  22 

.29 

T 

•  09 

•  04 

f 

CORNWALL 

2.08 

.13 

T 

.20 

.12 

1.40 

•  10 

.06 

•  07 

r 

DANVILLE 

1.99 

.28 

.30 

.08 

.79 

■05   .46 

T 

.03 

DORSET  1  S 

1.64 

T 

.22 

.40 

.87 

•  19 

.05 

.19 

EAST  BARNET 

1.09 

.04 

•  22 

.05 

•  47 

.22 

•  05 

T 

ENOSBURG  FALLS 

1.7« 

.68 

•  22 

T 

T 

•  61 

T 

T 

•  IS 

.11 

See  Referei 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Contiiiued 


StatioD 

s 

Day  of  month 

ff 

1         2    1    3 

4 

5    1    6 

7    1    8    1    9 

10   1    11   1   12 

13  1   14       15       16      17  1   18 

19      20      21 

22  1  23  1 

24 

25      26      27 

28      29      30 

31 

iSSEX   JUNCTION 

l.M 

.u    T        .la 

.03 

.70      .07 

.10 

•  08 

.09 

AILMAM 

.17      .17      - 

- 

- 

_           -           _ 

-        -         - 

_     1   - 

-        -        - 

- 

- 

-           -           - 

-            -            - 

• 

HUNTINOTON   CENTcD 

2.01 

.40                   .3a 

.OA 

.90      .04 

■  IS 

T 

■  10 

LEMIN6T0M 

1.7> 

.6*                   .2* 

■  02 

.66      .06      .02 

.04 

.09 

T 

HANCHCSTEA   CENTER 

2.2a 

.07                   .17 

.91 

.67      .76 

.03 

■  07 

HARSfVIELD 

l.BS 

.26                   .29 

.09 

•          1.14 

.03 

T 

.06 

HAYS   HILL 

1.S4 

.U                   .20 

.A9 

.90       .09 

.09 

■  06 

HC     INOOe    FALLS 

1.07 

.02                 .16 

.09 

.99      .21 

.02 

.02 

.04 

HIOOLESEX 

l.tl 

.la              .20 

.07 

.93       .16 

.02      T 

.02 

■  03 

HONTI-ELIEIl    CAA    AIRPORT 

A. 16 

.02      .06 

.09 

.09 

.60    3.02 

T 

T 

.01 

T 

■  04 

T 

.11  . 

HOUNT   HANSFIELO 

2.M 

.70                   .36 

.17 

.07 

.60      .32      T 

T 

.04 

.29 

.13 

•  08 

HE««»T 

i.sa 

.10      .21 

.09 

1.09                   .09 

.03 

.02 

.04 

NORTr^lELO   NORWICH    UNIV 

l.M 

.31                   .16 

.09 

1.02       .08 

T 

.02 

PERU 

1.72 

.lA                   .23 

.40 

.70 

.17 

.06 

PLYMOUTH    UNION 

l.«4      .00                   .26 

.24 

.74      .14 

.01 

.01 

RANOOLPM 

l,»* 

.09                   .11 

.07 

T 

1.39 

.02 

1.S2 

.03                   .10 

.07 

1.20      .09 

.03 

REAOINt    HILL 

1.22 

.16 

.21 

.74 

•  09 

•EAOseoao  i  sse 

2.02      .17      T           ,23 

.94 

.92       .03 

■  OS 

■  09 

•OCMESTER 

l.At                       >og 

.09 

1.29       .10 

T 

T 

RUTLAND 

.»«      .02      .OS 

.10 

.19 

■  09 

.09 

.01 

.03    . 

ST    ALBANS    8AY 

.»      .10       .22 

.03 

■  37 

.10 

.08 

SAINT    JOHNS8URY 

1.79      .30                   .2S 

.OA 

.09      T 

■99       ■lO      .01 

T 

T 

T 

■  01 

.01 

•  03 

SALlSeoSY 

l.M      .00                   .31 

.12 

•         1.06 

.08 

SEARSBURG    MOUNTAIN 

1.7*      .09                   .20 

.46 

■76       ^14 

■  09 

.09 

.01  ! 

SEARSBURG    STATION 

i.a«     .oa              .21 

.34 

1^03       ■lO 

■  06 

.04 

SOMERSET 

i.ao 

.07                   .16 

.46 

.94      .18 

■  09 

.14 

SOUTH   LONOONOERRY 

.9« 

.0*                   .10 

.29 

.47       .09 

■  04 

.04 

SCs.Th   NEWBURY 

1.10 

.02                   .16 

.06 

.60      .13 

T 

.01 

.11 

.01 

S^INSflELO 

-:--.ji£sD 

RECORD  MISSING 

-  »6e  MM 

l.Ol'                            .10 

l.Slr      .lA                        .13 

.11 
.49 

.S3      .29 

.69      .02 

.09 

■  02 
.07 

T 

:    1   S 

2.17'     .19                   .32 
1.30      .11                   .11 

.08 
.22 

1.26      .20 
.64      .04 

T 

.09      .09 

.13 

.09 

•ATERBURY 

2.29 

.16                   .37 

.09 

•         1.62 

.03 

.06 

VEST    BURKE 

2.19 

.22                   >21 

■  OS 

1.32       .28 

.03      .02 

.06 

•EST    HARTFO«0 

.94 

.0*                   .06 

.OS 

.69      .10 

.04 

T 

WEST    TOPSHAH 

1.20 

1.20 

WHITE    RIVER   JUNCTION    IN 

1.01 

.03                   .13 

.12 

.91       .11 

.09 

.02 

WHITINGMAH    3    W 

I.a9 

•la             .23 

.42 

.89      .03 

.10 

.04 

•  ILOCR 

.92 

.02                   .12 

.12 

.90      .07 

T 

.06 

•  01 

WOOOSTOCH    3    ENE 

1.06 

.01      .13       .OA 

■  10 

.66 

•  04 

.02 

.04     . 

See  Befereoi 
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DAILY  TEMPERATURES 

NEW   ENGLAND 
OCTOBER    1956 

Tobla  S 

Day 

Of  Month 

< 

Station 

1 

2 

3 

t 

5 

s 

7 

e 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT   KB    AP 

MAX 

MIN 

62 

1,9 

66 

41 

72 

51 

63 

49 

64 

49 

64 

41 

69 

53 

66 

47 

67 

46 

68 

40 

57 
34 

56 

38 

62 
38 

70 
43 

79 
48 

77 
52 

70 
52 

69 

50 

55 

41 

68 
39 

67 
49 

65 
52 

72 

59 

67 

44 

55 
39 

56 
41 

61 
47 

64 

50 

97 

42 

61 

44 

61 
51 

64.2 
45.S 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

60 
47 

66 

34 

68 
47 

61 
39 

62 

48 

61 

31 

65 
52 

67 

41 

63 
48 

65 
31 

53 
23 

57 
23 

62 
27 

74 
34 

85 
45 

82 
46 

77 
44 

68 
50 

56 
34 

61 
25 

72 
39 

72 
47 

65 
57 

65 
51 

55 
33 

61 
33 

63 

43 

64 
43 

61 
30 

70 
29 

68 
41 

64.8 
39.2 

CREAM    MILL 

MAX 
MIN 

56 

63 

36 

67 
46 

59 

45 

57 

47 

69 
39 

60 
49 

64 

40 

60 
46 

92 
32 

51 

30 

62 
33 

61 
37 

72 

44 

83 
54 

81 
58 

79 

51 

71 
51 

67 

31 

57 

36 

57 

45 

62 

49 

65 

57 

60 
50 

50 
32 

46 
33 

60 
41 

60 
40 

68 
37 

67 

41 

60 
52 

61.8 
42.8 

BANBURY 

MAX 
MIN 

60 
45 

69 

35 

70 
44 

60 

40 

61 

48 

63 

31 

64 
53 

66 
38 

63 
45 

56 

30 

52 
26 

57 
26 

65 
29 

76 
36 

S4 
44 

Bl 
44 

78 

45 

66 

51 

59 

35 

60 
30 

66 
42 

67 

45 

70 
56 

63 

51 

63 

34 

53 

35 

62 

43 

64 

48 

60 
30 

70 
39 

66 

47 

64.6 
40.2 

FALLS    VILLAGE 

MAX 
MIN 

60 
48 

68 

34 

66 

40 

64 
37 

50 

49 

64 

31 

64 
52 

57 
37 

64 
41 

63 

28 

50 
23 

58 
22 

63 
28 

75 
34 

82 
40 

82 
40 

81 
42 

69 

43 

63 
25 

61 

24 

68 
36 

66 

41 

69 
60 

64 
51 

64 
26 

50 
32 

65 

45 

64 
42 

63 
29 

68 
28 

65 
39 

64.8 
37.0 

HARTFORD    BRAINARD    FLO 

MAX 

MIN 

6« 
39 

65 
35 

67 
41 

58 

40 

62 

35 

60 
30 

64 
49 

67 

43 

60 

39 

54 
29 

52 
26 

59 
26 

63 
30 

73 
34 

83 
39 

82 

41 

76 

43 

65 
42 

55 
31 

58 
26 

70 
39 

65 

41 

64 
54 

59 

39 

61 
31 

49 
34 

60 

42 

61 
36 

62 
29 

66 

30 

59 
39 

62.9 
16.6 

HARTFORD   WB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 

42 

66 

36 

69 

44 

59 
41 

64 
37 

64 
32 

66 
46 

67 
45 

62 

40 

56 
32 

52 
25 

58 
26 

63 

28 

76 
35 

83 
41 

84 
44 

78 

45 

69 

45 

56 
33 

62 
26 

71 
39 

67 
43 

67 
56 

63 
42 

63 
32 

51 
34 

62 

44 

62 

34 

63 
31 

67 
29 

61 

43 

64.5 
37.6 

KENT 

MAX 

MIN 

58 

45 

67 
36 

70 
43 

60 
41 

61 

43 

66 

32 

63 
63 

70 
39 

63 

42 

54 
30 

52 
26 

60 
26 

66 

30 

79 
36 

85 
43 

84 
43 

81 
44 

73 

46 

60 
32 

64 
29 

73 

39 

69 

43 

69 

59 

66 

54 

54 
29 

52 

33 

66 

45 

63 

45 

65 

30 

71 
35 

66 
44 

66.1 
39.3 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM 

MAX 
MIN 

62 

42 

67 

31 

70 
44 

68 
36 

63 

41 

63 
26 

67 

51 

67 
41 

66 

46 

60 
27 

54 

21 

58 

20 

63 

24 

76 

30 

86 
38 

84 
39 

SI 
41 

76 
50 

68 

30 

62 
21 

71 
35 

71 
44 

69 

59 

65 

46 

62 
34 

92 

29 

64 

44 

63 

37 

64 
23 

70 
26 

70 
41 

67.2 
36.1 

MIDDLETOWN    KB 

MAX 
MIN 

60 
40 

66 

40 

70 
42 

62 
41 

63 
37 

61 
32 

66 

51 

66 

43 

64 
37 

55 
32 

54 
28 

66 
27 

63 
32 

74 
37 

83 

44 

81 
47 

75 
47 

67 
47 

58 
35 

62 

31 

71 
42 

71 
48 

68 
52 

65 

43 

54 
34 

93 

38 

64 

43 

64 
40 

62 

30 

69 

34 

67 

44 

65.0 
39.3 

MIOOLETOWN    4    W 

MAX 

MIN 

66 

51 

58 
39 

64 
50 

66 
44 

61 

53 

61 
35 

64 

54 

66 

44 

63 

52 

60 
38 

63 
29 

50 
28 

54 
33 

62 
42 

74 
50 

80 
63 

77 

50 

72 

54 

66 

34 

58 

31 

62 

43 

69 

46 

66 

57 

66 

57 

61 
34 

32 

34 

54 
44 

60 
46 

61 
34 

59 

35 

66 
46 

62.9 
43.3 

MOUNT    CARHEL 

MAX 
MIN 

61 

48 

66 

38 

71 

45 

61 

40 

64 

45 

64 
36 

67 

64 

68 
39 

66 

48 

57 
36 

56 
26 

57 

30 

61 
29 

72 
37 

84 
45 

81 
46 

75 
45 

67 

51 

64 

37 

61 
31 

71 

41 

70 
44 

70 
59 

66 

56 

60 

35 

52 

36 

64 

44 

64 

48 

61 
35 

69 
34 

63 
42 

65.5 
41.3 

NEW    HAVEN   WB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 
43 

62 

30 

71 
44 

63 

44 

64 
44 

63 
37 

66 

52 

64 
47 

65 

43 

57 
38 

56 

33 

56 
33 

69 
35 

57 
19 

78 
47 

76 
46 

73 

48 

68 

47 

57 
38 

59 
36 

68 
46 

70 
46 

70 
56 

64 
43 

55 
36 

54 
39 

63 

45 

64 
45 

57 
38 

64 

40 

64 

46 

63.7 
42.4 

NORFOLK   2    SN 

MAX 

MIN 

60 

44 

49 
36 

63 

37 

60 

40 

55 

46 

52 
32 

59 
36 

69 
42 

60 

42 

54 
29 

46 
24 

46 
25 

51 
28 

56 
33 

69 
44 

75 

45 

75 

45 

74 
46 

64 
28 

49 
29 

54 
31 

64 

42 

61 
47 

63 

51 

59 

29 

45 
31 

46 
36 

57 
41 

95 

28 

51 

29 

62 

40 

97  •» 
36.6 

NORWALK    6AS   PLANT 

MAX 
MIN 

65 
48 

64 

40 

67 

41 

73 

44 

62 

47 

65 
36 

65 
49 

68 

42 

67 
46 

66 

34 

69 
29 

56 

30 

68 
34 

63 
38 

74 

41 

83 
47 

81 
47 

75 
48 

67 
35 

57 
35 

64 
36 

71 

47 

66 

53 

73 

54 

68 

37 

66 

36 

54 
43 

64 

44 

65 

39 

60 
42 

66 

46 

69.9 
41.6 

NORWICH    PUB   UTIL    PLANT 

MAX 

MIN 

70 
47 

62 
37 

70 
47 

72 

41 

64 
42 

66 
32 

68 

34 

69 

48 

67 

63 

67 
36 

58 
28 

58 
26 

63 
29 

65 
34 

74 

44 

88 

44 

82 
47 

77 
51 

70 
40 

58 
27 

63 

41 

73 
54 

75 
60 

66 
52 

68 
36 

56 
36 

59 
45 

67 
44 

62 
29 

64 
32 

70 
41 

67.9 
41.2 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

60 
42 

6« 

33 

69 

43 

62 

36 

63 
39 

63 
28 

67 
47 

69 

38 

64 
39 

56 
28 

53 
22 

58 
20 

64 
26 

77 
31 

87 
39 

85 

40 

76 
42 

69 

49 

55 

31 

62 
22 

73 

35 

68 

43 

65 
57 

63 

46 

60 
34 

51 
32 

63 

43 

60 
35 

63 
24 

69 
26 

71 
43 

65.3 
35.9 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

57 
44 

65 

34 

64 

44 

59 

41 

56 
46 

62 

34 

63 

42 

64 
38 

69 
35 

51 
32 

48 
27 

55 
29 

62 
31 

74 
36 

82 
39 

80 
51 

79 
48 

71 
48 

60 
29 

59 
28 

67 

41 

63 
45 

66 

63 

62 

52 

53 
32 

48 
36 

68 
42 

62 

44 

62 

35 

71 
34 

61 
47 

63.0 
39.2 

SHEPAUG    DAM 

MAX 
MIN 

60 

44 

58 
37 

61 

44 

61 

40 

57 

47 

57 
32 

60 

51 

62 

40 

62 

44 

99 
32 

51 
27 

50 
26 

53 

30 

61 
35 

72 
43 

76 

43 

79 

45 

74 
46 

65 
33 

53 
28 

61 

38 

64 

41 

63 

56 

67 

50 

63 
32 

51 
32 

55 

41 

58 

40 

57 
29 

59 
32 

62 

41 

61.0 
18.7 

STAMFORD    5    N 

MAX 
MIN 

63 

45 

64 
40 

70 

44 

67 

40 

63 

44 

62 

33 

66 
66 

63 

38 

65 

44 

60 
30 

55 

26 

56 

31 

60 
31 

71 
36 

80 

42 

80 
41 

75 

45 

71 
48 

66 
31 

60 
30 

69 
41 

69 

44 

72 

50 

69 
61 

60 
37 

94 
37 

64 
46 

64 
42 

53 

33 

66 

36 

64 
46 

65.1 
40.0 

STOBRS 

MAX 
MIN 

56 

43 

64 
39 

65 
49 

58 
42 

59 
42 

59 
36 

62 

49 

64 
43 

60 
43 

53 

36 

50 
30 

54 
29 

62 

31 

72 
37 

83 
54 

81 
55 

73 

49 

66 

44 

54 
32 

57 
30 

68 

41 

68 

49 

63 
94 

61 

41 

51 
33 

49 
32 

62 

42 

69 
43 

61 
37 

67 
33 

67 
♦7 

62.2 

49.8 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

62 

46 

63 

33 

70 
45 

62 

38 

64 
43 

63 
28 

66 

65 

64 
36 

66 

60 

64 
31 

54 
26 

54 
25 

58 
28 

67 
31 

78 
40 

76 

41 

71 
42 

67 

50 

66 

31 

56 
26 

67 
38 

71 
42 

69 

60 

68 
48 

59 
36 

93 

33 

66 

46 

63 
36 

99 

28 

64 
29 

69 
17 

64«4 

WiaWAM   RESERVOIR 

MAX 
MIN 

64 
46 

62 
32 

66 

44 

66 

41 

60 
39 

60 
34 

63 

63 

64 
38 

62 

40 

60 
32 

60 
26 

60 
28 

64 
32 

72 

38 

76 
45 

81 
46 

80 
46 

80 
46 

70 
32 

58 
32 

72 

41 

70 
42 

69 

58 

69 
52 

66 

34 

54 
31 

64 
42 

62 

45 

61 

30 

«2 

34 

67 

♦3 

69  •« 
39.9 

MAINE 

AUGUSTA   CAA   AIRPORT 

MAX 
MIN 

*1 

47 

63 
44 

62 

47 

59 
41 

56 

40 

55 
31 

64 

44 

61 

44 

61 

42 

49 
33 

46 
30 

51 

24 

58 

30 

64 
39 

76 
38 

78 
42 

71 

48 

65 
39 

91 
35 

99 

32 

61 
34 

64 
43 

98 
93 

98 

34 

46 
29 

48 
25 

91 

31 

57 
34 

66 
31 

69 

31 

69 
19 

99.4 
17.2 

BANeOB   DOW    FIELD 

MAX 
HIM 

55 

51 

63 

49 

62 

48 

58 

41 

41 

55 

33 

60 

44 

62 

47 

60 
37 

47 
33 

48 
29 

91 

25 

58 
36 

59 

45 

74 
41 

80 
44 

73 
47 

65 

38 

53 

32 

58 

32 

6S 
40 

65 

42 

60 
54 

98 
35 

47 
29 

91 
23 

66 

30 

-I59 
37 

56 
28 

67 

30 

71 
37 

99.7 
IS.O 

BAR    HARBOR 

MAX 
MIN 

56 

47 

62 

49 

62 

51 

61 

48 

59 
45 

56 
33 

61 
43 

61 
48 

61 

51 

98 

37 

48 
34 

49 
25 

56 

41 

58 

44 

63 

40 

65 

41 

72 
42 

64 

43 

56 

36 

55 

30 

62 
43 

59 
39 

60 
61 

60 

51 

54 
30 

49 
26 

54 
29 

56 

44 

53 
28 

61 

40 

71 
38 

98.7 
40.1 

BELFAST 

MAX 
MIN 

59 
51 

58 
47 

65 
4« 

64 
51 

57 

50 

5« 

31 

64 

41 

64 
46 

64 

49 

92 
32 

51 
29 

52 

24 

61 
29 

61 
41 

68 
39 

78 
40 

70 
46 

64 
43 

58 
32 

59 
29 

60 
34 

60 
36 

60 

51 

60 
50 

51 
29 

49 
24 

56 

30 

60 
40 

67 
28 

63 

30 

69 
14 

60.1 
M.2 

BRtOGTON    1   NUW 

MAX 
MIN 

6* 

50 

65 

39 

65 

48 

60 
42 

58 

42 

61 
32 

64 
43 

66 

45 

62 

49 

50 
34 

60 
30 

56 

20 

65 
32 

70 
41 

82 
41 

85 

41 

77 
43 

66 

48 

57 
32 

60 
29 

68 

34 

72 

40 

61 

51 

60 

45 

53 
28 

60 
26 

93 

13 

62 
43 

61 
30 

68 
32 

74 
37 

•1.9 

la.i 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

&2 

51 

60 
46 

64 
47 

57 

41 

57 
38 

54 
31 

64 

51 

99 

45 

63 

44 

50 
34 

48 
29 

90 
27 

59 

37 

59 
42 

67 
41 

75 
43 

72 
47 

68 
41 

91 
35 

63 
34 

60 
36 

62 

42 

60 
56 

99 
19 

47 
32 

47 
29 

91 
32 

58 
37 

92 

30 

60 
31 

64 
19 

98.1 

CARIBOIf   W8   AIRfWT 

MAX 
MIN 

54 
46 

56 
49 

54 
40 

55 

35 

51 
35 

54 
30 

94 
39 

60 

44 

96 
35 

19 
29 

39 
26 

50 
23 

54 
30 

53 

43 

71 
40 

68 
47 

67 
40 

53 

34 

47 
29 

99 
26 

60 
33 

65 

40 

62 

50 

97 
28 

40 
22 

48 
21 

48 
28 

49 
29 

64 
29 

*5 

14 

60 
17 

9fal 

Ml* 

CORIMNA 

MAX 
MIN 

68 

40 

61 

45 

60 
47 

59 
31 

54 
36 

58 

24 

60 

38 

62 

43 

60 

48 

48 
26 

48 
27 

92 

18 

90 
29 

63 

18 

76 

46 

80 
38 

72 
40 

69 

42 

91 

27 

98 

24 

64 
38 

63 
35 

68 
47 

69 

45 

48 
20 

94 
22 

90 
18 

67 
37 

99 

21 

29 

71 
29 

*0>l 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

51 

47 

64 
47 

62 

49 

57 
39 

57 
44 

54 
11 

98 

40 

60 
46 

65 

47 

54 
35 

44 
30 

90 
26 

99 
38 

97 
43 

60 
42 

69 

45 

6« 

47 

61 
46 

91 

32 

97 
32 

61 

42 

64 
42 

S6 

90 

42 

44 
29 

48 
29 

99 

30 

99 

41 

94 
30 

61 

16 

71 
40 

97.9 
W.2 

EAST  SAH8ERVIU.E   9   SE 

MAX 
MIN 

60 
45 

60 
42 

»7 

49 

67 
35 

98 

36 

55 
28 

58 
39 

60 
42 

99 
49 

47 
28 

44 
29 

90 
19 

53 
27 

98 

40 

76 
37 

78 

42 

70 
42 

63 
45 

94 
30 

97 
22 

62 

29 

69 

34 

98 

48 

98 

3a 

4« 
23 

48 
18 

91 

21 

99 

37 

94 
22 

6* 

28 

72 
12 

98.4 

94.1 

EAST   WINTHROP 

MAX 
MIN 

64 

52 

65 

45 

64 
45 

61 
37 

98 

42 

67 

29 

64 
40 

62 

44 

62 

60 

94 

34 

47 
24 

92 

22 

99 

29 

62 
38 

74 

40 

76 

41 

72 
44 

70 
42 

56 

34 

97 
26 

60 
34 

62 

40 

61 
54 

60 
48 

92 

30 

90 
22 

91 

26 

98 
3« 

96 

28 

64 

30 

68 
14 

60.7 
16.8 

FARMINSTSM 

MAX 
MIN 

62 

50 

60 
37 

58 
45 

58 

39 

94 
41 

61 
27 

61 
39 

69 

44 

58 
43 

47 
27 

50 
29 

54 
19 

60 
29 

65 
17 

77 
39 

79 
39 

74 
44 

64 
41 

54 
31 

60 

21 

67 
31 

72 
33 

61 

66 

63 

49 

94 

25 

49 
IS 

94 
24 

61 
31 

98 

21 

67 
24 

71 
2S 

61.2 
13.8 

FMT  Kurr 

MAX 
MIN 

72 
44 

71 
45 

62 

44 

58 

29 

98 

31 

57 
25 

98 

39 

69 
37 

61 

34 

90 
31 

48 
30 

51 
19 

96 

30 

97 
39 

71 
39 

70 
43 

70 
39 

97 

44 

57 
26 

99 

26 

64 
33 

6« 

39 

66 

48 

61 

36 

92 

22 

91 
20 

99 

21 

99 

20 

98 
29 

99 

20 

99 

30 

60.1 
12.1 

Sm  R«f*renc«  NotM  Following  Station     Index 
-  210  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1956 


Table  5  ■  Continued 


OREENVILLE 
HIRAH  2  S 
MOULTON  CAA  AP 
HOULTON  1  NE 
JACKMAN 
JONESaORO 
LEHISTON 
LONG  FALLS  0AM 
MAOISON 
HILLINOCKET 
HILLINOCKET  CAA  AP 
iHILLINOCKET  0AM 
OLD  TOON 
OLO  TOWN  CAA  AIRPORT 


PORTLAND  KB  AIRPORT 

PRENTISS 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORO  3  SN 

ROMFORD  1  SSE 

SANFORD  2  NNN 

UNITY 

■EST  BUXTON  2  NNH 

WINSLOW 

■OOOLAND 

MASSACHUSETTS 
AOAHS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  0AM 

BLUE  HIU. 

BOSTON  MB  AIRPORT 

BROCKTON 

CHARLTON  2 

CHESTNUT  MILL 


Station 

- 

Day  Oi  Month 

28 

29 

P 

1  1 

1 

a! 

4 

s 

6  1 

7 

8 

9 

10 

u 

»' 

13 

u 

IS   16   17 

18 

19 

20 

21 

22  i  23 

24 

25 

26   27 

30 

31 

< 

GARDINER 

1  MAX  1  62 
'    MIN   50 

65 

*5 

65 
42 

61 
36 

67 

42 

59 
211 

65 

39 

6* 

40 

65 

47 

55 

31 

47 
26 

54 
22 

59 
27 

66 

37 

77   80   75 

37   37   41 

66 

41 

53 
33 

57 
25 

65 
30 

67   63 

39   53 

60 
46 

5a 

25 

52   54 
23   22 

56 
36 

67 
26 

68 
27 

72 

31 

62.6 
35.0 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
I  MIN 

I  MAX 
I  MIN 

I  MAX  ' 
i  MIN 

MAX 
MIN 

I  MAX 
'  MIN 

MAX 
;  MIN 


54   62 

45   44 


66   64 
41   34 


52   57 

46   49 


71   56 
42   47 


56   55 
43   41 


61   53 

45   47 


60   64 
47   45 


68   50 
34   42 


64   64 
48   42 


55   64 
42   44 


56   62 

47   40 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


66   59 
40   36 


57   56 
39   36 


57   56 
2a   39 


56   64 
26   46 


56   56 

24   37 


65   55 
41   37 


66   66 

45   43 


60   56 
44   32 


57   56   55 


56   60   60   53   47 


49   37   43   29   35   43 


62   59 
46   40 


57   54   56 
33   40   31 

64   63   59 

49   35   42 

55 

40 

60   56   56 
42   35   35 

62   60   57 

47   34   41 


36   30   29 


46   36   40 


52   54 
26   37 


56   55 
29   31 


49   55 
29   26 


51   47 
33   30 


66   61 

46   44 


56   62 
42   41 


65   60 

43   41 


56   60 
32   41 


58   56 
29   40 


62   60 
45   32 


62  .59 

45   39 


46   45 
29   22 


51   57 
18   27 


55   63 
20   27 


52   64 
20   32 


55   60 
28   36 


47   61 
23   22 


54   60 
27   34 


42   52 
20   21 


55  I  54 
18  I  27 


52   57 
25   32 


52   56 
19   27 


36   36 

68   83 


77   71   56 

41   44   37 


83   75   67 

39   46   39 


55   65   60   60   54   59   60   62   61  |  46   45   55 
50   49   42   38   32   27  I  42   44   34  I  26   24   19 


58   60 
38   41 


66   76 
43   40 


65   81 
36   33 


57   76 
37   39 


56   78 
37   36 


59   78 
40   37 


74   69 

49   42 


74   75   62   55 


76  76  70 
48  46  37 

69  76  69 

41  45  45 

82  76  65 

43  47  39 

74  74  71 

38  42  42 

82  75  68 

33  43  41 

77  72  63 

42  42  35 

77  73  57 

41  42  39 


49   60 
27   20 


57   67 
30   22 


50  59 

32  26 

54  60 

26  22 

66  62 

24  25 

53  58 

33  31 

56  50 

27  23 

55  59 
33  22 

52  56 

23  26 

50  56 

26  22 


61   69   59   55   44 


26   30   49   35 


48 
23   17 


62   70   58   59   57   49 
31   37   52   35   24   19 


61   69   60   57   39   51 
35   42   53   28   21   19 


63  65  61  58 

33  44  54  40 

57  57  54  57   47 

28  32  38  37   20 


49   46 
23   22 


55  63  55  59 

30  41  41  54 

66  64  56  59 

35  42  55  37 

58  57  68  63 


29   32 
60   66 


62   66 
29   32 


60   62 

49   43 


57   45 
27   23 


59   SO 
31   26 


46   47 
23   23 


54   51 
29   18 


40   50 
20   22 


59   57   44   52 

53   33   23   18 


56   63 
25   36 


54   62 
28   29 


49   50 
28   36 


48   49 
24   26 


47   56 
24   25 


54   60 
32  I  36 


46   51 
23   25 


54   69 
23   36 


52   55 

27   23 


53   56 
25  ,  27 


67   70   58.2 
26   29   32.7 


69   69   71   62.9 
25   27   30   33.1 


54   66   70   56.8 
21   31   38   33.5 


54   65   59   67.6 
29   32   40   36.3 


65   66   56   57.7 
23   29   33   32.2 


67   53   66   58.3 
27   32   34   35.0 


68   68   71   61.3 
31   31   35   38.1 


53   56   65   56.6 
25   25   29   31.2 


60   70   73   62.0 
23   24   29   33.4 


66   67   71  I  58.6 
28   38   40  !  32.9 


56   69   71   58.5 
21   31   35  i  33.2 


75   58 
40   32 


62   67 
22   34 


70   60   56   45 
35   51   31   22 


68   57   60   70 
24  i  27   23   29 


66   63   67   60 
50   47   60   46 


67   66   65   65 
36   50   48   46 


53   50   53   68   62   69 
38   31   31   37   45   45 


76   69 
48   52 


52   55 
36   36 


58   61   60   68   48   47   52   66   59   64 
40   44   66   40   31   32   36   40   37   37 


60.8 
32.7 


74  :  50.5 
45   41.9 


66   63   67   60   59   57   70   65   65:  61   49   63  i  59   63   72   77   69   69   54   56   66   61   60   59   48   47   54   59   56   64   73,  61.0 
48   44   40   35   34   27   45   46   36  1  30   25   22   29   39   36   41   44   40   26   24   32   39   56   36   30   28   29,  33   29   26   32   35.0 


53   56   53   60   56   50   41   50 


61 

57 

55 

56 

45 

48 

47 

44 

72 

51 

63 

66 

40 

45 

46 

35 

60 

65 

65 

62 

51 

44 

46 

37 

38   26   36   44   45   26   28   23 


59 
31 

60 


55   S3  I  56   43   44 
43   42   31   26   24 


63   66   54   60   54 


44   30!  46   41   47   31   25   24 


50  i  57 
37   35 


59   65   62 

46   38   44 


57  I  60 
29   46 


64   58  '  46   46   52 
40   30   25   23   19 


59   57   61  I  61   67   60   46   47   57 
38   41   30  '  45   46   38   36   27   21 


65   65   66   66   59   69   66 


46   37   43 ;  34   40 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


64   61 
45   40 


66   65 
38   39 


60   57   63 
46   48   38 


72   5* 
35   47 


54 
36 

60 
33 

61 

41 

59   60   58 
43   25   29 


66 

66 

57 

60 

56 

43 

41 

28 

21 

20 

61 

60 

51 

46 

52 

46 

50 

31 

28 

25 

67 

64 

53 

49 

55 

40 

33 

29 

24 

20 

56  I  60   64   61  I  61   48   60 
30   32   45   40   33   26   27 


59   63 
39   44 


60   50   46 
31   26   21 


56 

53 

72 

70 

68 

65 

48 

56 

61 

66 

61 

69 

38 

49 

61 

49 

55 

66 

70 

56.8 

29 

41 

41 

48 

40 

42 

27 

26 

32 

40 

48 

37 

22 

19 

26 

33 

23 

35 

36 

35.5 

49 

63 

62 

74 

72 

71 

64 

59 

60 

59 

58 

57 

49 

47 

49 

55 

53 

69 

70 

57.2 

25 

36 

44 

46 

49 

47 

29 

28 

29 

37 

40 

40 

23 

23 

24 

26 

27 

30 

36 

34.6 

58 

62 

72 

79 

70 

69 

65 

57 

65 

59 

59 

60 

SO 

50 

56 

60 

57 

68 

73 

61.1 

31 

41 

39 

41 

45 

45 

37 

26 

37 

40 

54 

50 

31 

35 

30 

42 

31 

34 

36 

38.5 

56 

69 

80 

80 

73 

61 

53 

57 

66 

69 

59 

59 

48 

48 

52 

58 

58 

68 

70 

59.9 

27 

37 

36 

40 

42 

29 

25 

23 

29 

33 

54 

26 

21 

19 

29 

27 

24 

26 

31 

31.3 

62 

72 

85 

84 

76 

65 

56 

61 

69 

73 

60 

62 

55 

52 

55 

60 

64 

72 

75 

63.3 

26 

38 

38 

39 

46 

40 

29 

22 

29 

34 

53 

38 

28 

20 

28 

33 

25 

27 

30 

34.7 

63 

70 

84 

65 

83 

75 

63 

59 

69 

66 

61 

60 

59 

49 

57 

59 

60 

69 

73 

64.6 

26 

33 

35 

35 

41 

41 

25 

21 

29 

37 

54 

45 

28 

25 

29 

32 

25 

26 

42 

33.6 

57 

77 

81 

72 

65 

52 

56 

69 

70 

60 

57 

50 

49 

54 

57 

57 

67 

70 

60.1 

34 

43 

46 

52 

47 

30 

34 

35 

S4 

46 

25 

25 

29 

40 

31 

34 

42 

38.2 

61 

67 

78 

84 

74 

67 

55 

58 

67 

68 

S» 

56 

50 

48 

5« 

58 

60 

67 

73 

62.2 

28 

36 

36 

39 

42 

41 

27 

24 

31 

36 

54 

39 

25 

25 

28 

26 

24 

26 

27 

32.9 

55 

59 

66 

79 

62 

75 

67 

52 

60 

65 

67 

61 

57 

49 

53 

56 

59 

57 

68 

61.4 

25 

32 

41 

41 

43 

45 

36 

26 

31 

36 

46 

60 

29 

22 

24 

30 

28 

32 

34 

35.6 

68 

60 

59 

73 

60 

73 

61 

60 

61 

66 

69 

61 

59 

4« 

52 

59 

58 

57 

67 

60.8 

24 

37 

39 

40 

42 

43 

31 

26 

34 

33 

38 

43 

27 

20 

22 

21 

22 

33 

32 

33.3 

MAX 
MIN 

68 

40 

51 
40 

65 

41 

61 
38 

55 

41 

57 
28 

62 

30 

59 

44 

63 

44 

54 
31 

47 
23 

46 
21 

MAX 
MIN 

60 
41 

66 
36 

66 

42 

56 

40 

62 
36 

63 
29 

62 

49 

68 

43 

60 
42 

56 

30 

50 
26 

56 
24 

MAX 
MIN 

64 
43 

67 
31 

65 
46 

63 
32 

58 

43 

62 

24 

62 
48 

64 
42 

62 
49 

56 
26 

48 
18 

56 
17 

MAX 
MIN 

61 

47 

65 

41 

6« 

49 

61 
51 

59 

46 

61 
38 

69 

45 

66 
42 

62 

50 

53 

36 

48 
33 

54 
33 

MAX 
MIN 

64 
50 

65 

46 

70 
55 

64 
61 

62 

46 

60 

41 

70 
54 

69 

49 

66 

46 

56 

40 

60 
37 

54 
35 

MAX 
MIN 

66 
48 

67 
37 

69 
SO 

6« 
36 

62 

48 

63 

30 

72 

44 

67 
39 

64 
51 

62 
35 

53 

25 

57 
24 

MAX 
MIN 

61 

44 

69 
34 

48 

64 
36 

61 

47 

63 
28 

64 
49 

66 

44 

61 

47 

54 
33 

50 
23 

55 
21 

MAX 
MIH 

69 
50 

67 
42 

69 

50 

68 

50 

62 

49 

63 
34 

69 
49 

70 
45 

70 
51 

63 
53 

55 
29 

62 
28 

57   64   73   82 
22   27   35   40 


63   75   83 ;  83 
26   37   42   45 


69   70   75   87 
42   47   62   57 


63   72   63  I  86 
26   32   43   42 


77   67   63 


64   76   83 
32   41   46 


76 

82 

69 

54 

58 

67 

61 

64 

94 

94 

46 

57 

40 

43 

24 

23 

24 

36 

39 

51 

22 

20 

37 

40 

79 

57 

57 

61 

70 

65 

64 

59 

53 

49 

59 

63 

46 

43 

33 

27 

42 

43 

54 

39 

31 

30 

42 

36 

63 

76 

62 

58 

66 

70 

64 

60 

56 

48 

55 

61 

39 

40 

25 

18 

32 

36 

57 

49 

21 

21 

38 

33 

73 

64 

55 

59 

69 

58 

59 

61 

49 

92 

56 

54 

56 

63 

37 

36 

45 

50 

54 

55 

38 

39 

44 

45 

69 

67 

51 

56 

63 

60 

62 

64 

44 

50 

64 

57 

57 

49 

40 

37 

47 

50 

57 

43 

40 

45 

49 

43 

76 

73 

64 

*2 

72 

69 

63 

63 

59 

91 

61 

58 

46 

60 

40 

22 

37 

43 

57 

47 

41 

39 

43 

39 

79 

73 

60 

60 

71 

*7 

62 

62 

93 

47 

58 

60 

44 

45 

33 

22 

32 

41 

56 

50 

32 

33 

40 

42 

85 

75 

67 

61 

71 

69 

62 

71 

61 

51 

55 

58 

54 

S3 

37 

30 

40 

47 

56 

55 

42 

35 

44 

49 

69 

66 

60  >8 

26 

28 

33.0 

66 

99 

63.3 

26 

40 

37.2 

65 

69 

64.0 

21 

34 

13.1 

68 

79 

»2t3 

40 

91 

*4.7 

70 

69 

62.3 

42 

49 

4«.4 

68 

71 

66.0 

28 

40 

39.0 

68 

70 

64.5 

28 

39 

37.6 

72 

70 

67.3 

44 

42 

43.7 
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DAILY  TEMPERATURES 

NEW    ENGLAND 
OCTOBER    1956 

TobtoS-ConlliiUMl 

Day 

Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

CLINTON 

MAX 

MIN 

71 
*5 

60 
37 

66 

42 

68 

45 

60 

47 

61 
31 

60 
33 

65 

45 

64 

48 

63 

33 

66 
28 

49 
26 

56 

27 

62 
39 

72 
46 

84 
47 

80       78 
49      50 

68 
32 

54 
31 

59 

30 

67 

43 

64 

44 

61 

54 

62 

30 

48 

28 

47 
35 

54 
39 

60 
28 

61 

36 

73 
46 

62<9 
38.5 

COHASSET 

MAX 
MIN 

70 
49 

64 
40 

68 

42 

62 

35 

65 
39 

70 
41 

68 

42 

66 
30 

49 
29 

68 
31 

84      70 
51       52 

60 
42 

66 

27 

59 

41 

70 
43 

60 
50 

60 
50 

60 
41 

66 

40 

65 

31 

55 
32 

66 
36 

53.5 
39.7 

EAST    WAREHAM 

MAX 
MIN 

61 

31 

62 
39 

65 
47 

66 
39 

64 
48 

61 
33 

67 
42 

68 
44 

63 

48 

66 
34 

66 

27 

60 
27 

51 
29 

60 
34 

63 
44 

77 
45 

73       73 
49      51 

62 

44 

53 
22 

60 
37 

72 

44 

71 

51 

61 

49 

62 
42 

53 
36 

53 

41 

58 
46 

57 
31 

59 

30 

66 
36 

62.4 

40.0 

EDOARTOWN 

MAX 
MIN 

66 
53 

65 

48 

65 

50 

71 

43 

64 

44 

64 

47 

65 

47 

69 

47 

62 
46 

69 
45 

69 
32 

53 
32 

59 
33 

62 

34 

63 

38 

72 
52 

71      71 

49       51 

61 
47 

55 

31 

61 

35 

71 

40 

70 
56 

66 

54 

63 

44 

51 
44 

54 
47 

62 

49 

58 
36 

60 
34 

66 

41 

63.5 
43.5 

FALL    RIVER 

MAX 
MIN 

62 
50 

66 

42 

69 

53 

62 

45 

63 

49 

63 

38 

69 

63 

65 
48 

66 

47 

56 
39 

52 
32 

57 
31 

60 
36 

68 

40 

78 
49 

61 
50 

73      54 
52       54 

56 
38 

59 

31 

70 
45 

74 

46 

64 

58 

63 
47 

51 
36 

61 
35 

64 

44 

58 
39 

60 
36 

66 

38 

72 
45 

63.9 
43.5 

FITCHBUR6    2    S 

MAX 
MIN 

7b 
38 

64 
37 

70 
41 

71 
42 

61 

45 

63 

30 

64 
33 

67 

44 

68 

40 

64 
31 

66 

24 

62 
26 

60 
28 

68 
30 

79 
47 

86 
46 

86       81 
51       48 

68 

34 

60 
30 

67 
35 

69 

38 

64 
43 

62 
55 

61 
25 

51 
27 

47 
37 

56 

39 

62 

26 

64 
32 

59 
44 

65.6 
37.0 

FRAM INGHAM 

MAX 
MIN 

72 
43 

68 
38 

70 
43 

68 
38 

64 
43 

63 

32 

66 

35 

69 

41 

70 
46 

64 
34 

56 
27 

62 

26 

60 
29 

67 
31 

79 
40 

67 
45 

87      80 
48      49 

68 
34 

56 
26 

64 
26 

74 
38 

61 

48 

66 

52 

63 

34 

49 

34 

50 
38 

58 

42 

58 

30 

64 
26 

72 
31 

66.9 
37.0 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

66 

49 

68 
41 

70 
49 

63 

44 

63 

47 

63 
33 

69 
49 

68 
46 

67 

63 

57 
37 

56 

29 

60 
28 

66 

33 

73 
39 

84 
44 

87 
49 

78      68 

49      60 

62 

35 

62 

31 

72 

41 

62 

44 

61 

55 

67 

55 

56 

34 

47 
30 

56 
39 

62 

43 

65 

30 

72 

34 

75 

46 

66.9 
41.5 

HOOSAC    TUNNEL 

MAX 
MIN 

74 
42 

54 
35 

68 
38 

65 
38 

56 

40 

58 
30 

61 
30 

61 
40 

66 

42 

58 
30 

61 
24 

52 
23 

56 

24 

55 
29 

75 
36 

80 
40 

82      78 
42      43 

68 
28 

58 
25 

60 
26 

71 

39 

59 

42 

64 

48 

63 
25 

54 

25 

46 
32 

56 

36 

64 
27 

60 
27 

67 
29 

62.9 
33.4 

HYANNIS 

MAX 

MIN 

61 
53 

63 

40 

68 

53 

66 

35 

59 
52 

58 

31 

68 

49 

61 

43 

69 
55 

63 

34 

51 
35 

56 

24 

68 
27 

63 
29 

73 
43 

75 
41 

70      62 

41      51 

56 

45 

57 
27 

68 
36 

72 

44 

65 
62 

63 

54 

54 
42 

51 

40 

60 

48 

57 
43 

58 

29 

58 
29 

69 
39 

62.3 

41.1 

KNI6HTVILLE    0AM 

MAX 
MIN 

70 
37 

58 
32 

68 
34 

68 
36 

56 
38 

61 
28 

62 

28 

64 

42 

68 

40 

58 
26 

62 
21 

64 
20 

57 
22 

62 
26 

78 
32 

76 

39 

86      80 
40      40 

69 
36 

58 
22 

62 
22 

73 
38 

64 

40 

64 
48 

63 
24 

53 

22 

48 
33 

62 

40 

62 

26 

64 
26 

70 
26 

64.2 
31.7 

LAKE   COCMITUATE 

MAX 
MIN 

75 
40 

64 
36 

69 
38 

70 
38 

63 
41 

64 
29 

62 

32 

70 
42 

69 

43 

66 
33 

56 
25 

51 
25 

58 
26 

65 
29 

78 
39 

87 
43 

.  66       78 
46      46 

70 
35 

66 
26 

61 
25 

It 

61 
41 

60 

51 

62 
33 

49 
34 

48 
38 

57 
42 

59 
28 

65 

31 

72 
31 

66.3 
35.6 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

62 

49 

66 

41 

68 
50 

63 

42 

61 

48 

61 
33 

66 
50 

67 

46 

64 
49 

56 
36 

60 

28 

57 
29 

63 

33 

73 
39 

82 
44 

86 
46 

76      69 
47      46 

56 
36 

60 
30 

70 
40 

62 

44 

61 
56 

63 
49 

49 
34 

48 
32 

55 

39 

59 

39 

61 

31 

68 
32 

72 
42 

63.6 
40.6 

LEXINGTON 

MAX 
MIN 

LOWELL 

MAX 
MIN 

6S 

49 

6B 

40 

70 
49 

68 
43 

62 

48 

62 

34 

66 

49 

69 

45 

69 

51 

63 
35 

55 
29 

56 

28 

64 
32 

74 
40 

83 

46 

86 

'•a 

84      77 
49      47 

63 
35 

61 
29 

72 
40 

67 

43 

62 

66 

63 
54 

39 
33 

48 
31 

54 
38 

5« 

40 

61 
32 

70 
33 

72 
44 

66.3 

40.9 

MIDDLETON 

MAX 
MIN 

62 
62 

62 
42 

64 
51 

66 
46 

59 
50 

56 
35 

66 
62 

64 
48 

64 
66 

59 

39 

52 
32 

63 

30 

58 
38 

66 
42 

73 
46 

77 
50 

76      66 
50      52 

62 

38 

54 
30 

64 
40 

62 

46 

60 
56 

60 
57 

59 
45 

49 
36 

58 
44 

64 
40 

54 
32 

63 
36 

67 
36 

61.6 
43.5 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
53 

60 

50 

68 

51 

63 

44 

59 

50 

60 

41 

65 

53 

59 
49 

66 

47 

66 
40 

61 
36 

52 
34 

56 

37 

59 
39 

72 
32 

69 
52 

70      60 
53      51 

58 
35 

59 
35 

66 

50 

70 
56 

64 
58 

63 
48 

49 

44 

54 
46 

38 
48 

57 
39 

57 

37 

64 
39 

70 

45 

61.1 
46.5 

NEW   BEDFORD 

MAX 
MIN 

63 
50 

69 

46 

70 
55 

65 
52 

65 

49 

62 

42 

71 

62 

66 

48 

70 

49 

60 
42 

56 

37 

55 

37 

39 

42 

65 

46 

76 

54 

81 
66 

73      65 
57      54 

5« 

43 

58 
38 

69 

49 

74 
54 

64 
61 

64 
49 

62 

42 

33 

46 

62 

50 

60 

44 

59 
42 

64 
40 

69 
48 

64.4 
47.5 

PITTSFIELD    WB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

50 
39 

64 

39 

64 
42 

56 
39 

57 
34 

60 

29 

69 
46 

62 

44 

55 
39 

48 
30 

47 
23 

56 
24 

62 

26 

73 
36 

82 
43 

80 
46 

80      67 
46      35 

5« 
28 

37 

27 

67 
39 

64 

41 

63 

66 

58 

34 

52 
28 

46 
33 

36 

41 

62 

33 

62 

31 

65 

29 

63 

40 

61.1 
3«a2 

PLYMOUTH 

MAX 

MIN 

67 
51 

66 

42 

70 
52 

68 
42 

61 
46 

62 
36 

73 

49 

67 

42 

68 
52 

67 
37 

54 
31 

54 
32 

69 
32 

71 
39 

69 
47 

77 

62 

53       50 

46 

29 

42 

45 

46 

56 

43 

32 

44 

38 

44 

69 

43 

69 

34 

69 
32 

75 
42 

64tS 
42a9 

PROVINCETOWN    3    N 

MAX 
MIN 

58 
57 

59 
52 

60 
52 

67 
52 

62 

55 

60 

52 

63 
54 

60 

50 

60 
55 

56 

60 

60 
44 

56 

40 

62 

44 

64 
60 

74 
54 

71 
56 

77      69 
56      55 

54 
47 

62 

43 

68 
52 

63 

54 

60 
55 

68 
52 

34 

44 

32 

44 

39 

63 

58 
50 

68 

41 

62 

49 

66 

50 

61.0 
60.4 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

70 
49 

64 

39 

65 

43 

69 
36 

64 

39 

64 
32 

68 

40 

71 

40 

65 

40 

67 

38 

67 
25 

62 
25 

66 
29 

61 
29 

70 
39 

79 
39 

83      75 

41       45 

63 

44 

53 
26 

60 
31 

70 
43 

72 
53 

62 

51 

63 

44 

48 
41 

50 

44 

62 

46 

65 

30 

61 

30 

68 

38 

64.1 
38.4 

ROCKPORT    1    ESE 

MAX 
MIN 

59 
45 

60 
42 

65 
49 

59 
45 

SB 

47 

66 

35 

66 

48 

62 

43 

64 
42 

52 
39 

47 
30 

52 

30 

55 
36 

60 
40 

70 
43 

76 
49 

67      58 
50      52 

53 

41 

51 
32 

59 
43 

55 

44 

57 
32 

56 
53 

33 
38 

31 
40 

53 

44 

53 

36 

55 
34 

60 
38 

64 
50 

58.3 
42.3 

SALEM   AIR    STATION 

MAX 
MIN 

61 
45 

61 
42 

66 

52 

59 
46 

60 
49 

56 

35 

68 

53 

68 

60 

64 

49 

53 
39 

49 
32 

53 

31 

57 
37 

61 

40 

71 

45 

83 

51 

71      66 

52       53 

57 
38 

52 

32 

63 
42 

62 

60 

61 
63 

63 

50 

30 

40 

50 
40 

55 

45 

35 

43 

55 

37 

63 

39 

61 

48 

60  iS 
43.9 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

64 
46 

64 

43 

69 

51 

65 

45 

62 

44 

60 

44 

70 
60 

62 

46 

69 

44 

54 
38 

50 
34 

55 

34 

56 
36 

64 
40 

76 
51 

78 
56 

75      58 
54      51 

64 
38 

62 

34 

68 
46 

64 
49 

62 

58 

64 
48 

49 

44 

66 
46 

59 
50 

56 

44 

58 
41 

67 
36 

73 
47 

62.7 
44.6 

SHELBURNE    FALLS 

MAX 
MIN 

67 
40 

57 
37 

63 

38 

65 
40 

5S 

41 

60 

31 

60 
31 

59 
45 

67 
39 

57 
32 

49 
25 

50 
25 

34 
26 

60 
29 

76 
36 

81 
42 

83      78 
44      44 

66 

30 

35 

25 

37 
26 

66 

37 

60 
42 

63 
52 

60 
26 

32 

25 

46 
30 

55 

4S 

60 
29 

55 

29 

62 
32 

61  iO 
34.4 

SPRINGFIELD   ARMORY 

MAX 
MIN 

74 
50 

66 

39 

72 
51 

70 
44 

66 

48 

66 

33 

66 

64 

68 
45 

68 
50 

60 
36 

55 

29 

58 
28 

63 
32 

76 
39 

85 
46 

83 
48 

84      78 
48      50 

65 
36 

62 

30 

71 
43 

72 
47 

69 
57 

66 

55 

63 
33 

34 
34 

64 

44 

64 
47 

63 
32 

68 

33 

65 
47 

67.9 
42.2 

STOCKBRIOOE 

MAX 
MIN 

56 
46 

65 
35 

62 

45 

57 
35 

57 
37 

61 
29 

60 

48 

64 
43 

39 

42 

SO 
28 

48 
22 

56 

20 

61 
27 

72 
32 

80 
38 

80 
37 

77      65 
38      40 

37 
28 

60 
23 

68 

37 

63 
38 

64 
57 

61 
41 

54 
24 

47 
30 

61 

42 

63 

39 

63 
24 

67 
24 

65 
36 

62  •2 
35.0 

SWAMPSCOTT 

MAX 
MIN 

62 

52 

61 

44 

66 

50 

60 

50 

60 

50 

58 
39 

66 

50 

63 
55 

62 

52 

54 
41 

50 
33 

S3 
32 

56 

36 

59 
46 

66 

47 

76 

53 

70      64 
51      53 

56 
37 

54 
33 

59 

44 

62 

47 

60 
65 

62 

53 

50 
36 

48 

40 

55 

46 

35 

44 

55 

37 

61 

40 

63 
47 

39.6 

45.0 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

63 

49 

67 
37 

70 
51 

64 
35 

63 
44 

64 
29 

69 

46 

66 

42 

67 
53 

58 
32 

61 
23 

68 
23 

64 
26 

70 
33 

82 
44 

83 

40 

78      68 
44       61 

62 
37 

61 
22 

73 
37 

70 
45 

63 
58 

62 

47 

54 
41 

61 
34 

62 
41 

57 
42 

63 
26 

68 
32 

73 

40 

63.3 
38.6 

TULLY   0AM 

MAX 
HIN 

70 
35 

58 
32 

65 
35 

67 

33 

54 
39 

60 
25 

64 
26 

63 

41 

66 

43 

60 
28 

53 

20 

50 
19 

53 

22 

63 
26 

75 
32 

85 

38 

83       81 
40       41 

65 
26 

57 

21 

59 

22 

68 

36 

65 

40 

62 

50 

39 
23 

50 
22 

43 
32 

37 

37 

61 
24 

62 

24 

66 

29 

62.8 
31.0 

TURNERS    FALLS 

MAX 

MIN 

68 
45 

66 
33 

69 
42 

68 
36 

63 

43 

64 

27 

65 

48 

70 
39 

66 

42 

55 

30 

53 
22 

56 
23 

63 

28 

75 

34 

85 

41 

83 
40 

81      72 
41       43 

60 
28 

59 
23 

71 
35 

69 

39 

62 

58 

67 

49 

54 
28 

50 
23 

60 

41 

66 

40 

63 

25 

67 
25 

59 
36 

65.4 
36.7 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

62 

44 

6« 

37 

69 

46 

62 
35 

62 

39 

63 

28 

70 
48 

67 
36 

66 

40 

57 

31 

62 
23 

56 
22 

64 
27 

73 
34 

84 
40 

86 
45 

75      65 
47      50 

34 
33 

60 
22 

71 
37 

60 

44 

61 
56 

65 

44 

47 
33 

49 
33 

39 

42 

37 
35 

*2 

23 

69 
28 

73 
41 

64<1 
37  lO 

WALPOLE    I    S 

MAX 

MIN 

62 

48 

66 
36 

68 

47 

62 
38 

62 

46 

62 

28 

69 
52 

68 

40 

64 

44 

36 

29 

60 
22 

34 
22 

62 
26 

72 
36 

78 
44 

83 
44 

72      65 
48      53 

48 
34 

36 
22 

68 

36 

68 
44 

61 

31 

63 

46 

48 
36 

5S 
32 

58 
34 

38 

38 

38 
24 

66 
32 

70 
40 

62a« 
37.9 

WEST   CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

54 
41 

63 
29 

64 
43 

52 

33 

52 

40 

58 

23 

59 
46 

64 
38 

54 
33 

48 
23 

48 
20 

32 

18 

63 

24 

73 
32 

82 
38 

80 

38 

78      68 
38      39 

54 
21 

38 

19 

68 
28 

39 

33 

62 

61 

61 

46 

30 
19 

44 
20 

53 

37 

60 
31 

39 
21 

68 
22 

60 
31 

60 14 
31.* 

WESTON 

MAX 
MIN 

67 

47 

69 
33 

6S 
45 

66 

36 

68 

43 

65 

25 

68 

46 

69 

40 

67 
60 

60 
27 

53 

20 

58 

19 

63 
25 

77 
34 

85 
39 

86 
47 

81      76 
44      45 

66 
29 

61 
19 

72 
33 

66 

38 

62 

33 

62 

61 

66 

32 

48 
29 

3« 

36 

39 
41 

62 
23 

70 
26 

76 
41 

66.3 

36.0 

MESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

59 
46 

6« 

41 

69 
45 

58 
40 

6J 
37 

64 

31 

64 
52 

66 

47 

60 
45 

34 
35 

52 
26 

55 
29 

61 
31 

74 

86 
41 

84 

43 

79      68 

47      48 

36 

36 

39 

26 

70 
41 

69 

41 

63 

58 

61 

40 

33 
36 

49 
32 

62 

42 

61 

40 

62 

29 

67 
29 

62 
42 

63.1 
39.0 

WOeCESTER   CAA   AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
43 

66 
42 

64 
49 

58 

47 

50 
42 

60 

40 

64 
46 

65 

42 

59 
42 

52 
33 

60 

30 

53 

31 

62 
37 

74 
44 

85 
68 

82 
59 

80      67 
56      41 

54 
35 

39 
35 

69 

44 

64 
50 

60 
55 

63 

37 

48 
31 

46 

33 

56 

38 

60 
39 

61 
37 

66 

41 

68 
31 

62.3 
42.2 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

61 
46 

67 
35 

70 
4S 

60 
39 

60 
46 

62 

28 

66 

49 

63 

41 

62 

45 

34 
34 

49 
24 

37 
22 

64 
29 

75 
35 

84 
32 

83 
48 

80 
48 

68 
47 

54 
33 

60 
26 

70 
37 

63 
42 

61 
33 

61 

46 

49 
31 

47 
32 

55 

39 

60 
41 

62 

27 

69 
32 

72 

44 

63.6 
38.7 
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Tabto  S-Conttanwd 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
OCTOBER    1956 


Day  Ol  Month 


8   9   10   U   12   13   14  15   IS   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  27   28   29   30   31 


NEN  HAMPStURE 
BENTON 


BLACKWATER  0AM 

CAMPTOM 

CONC04tO    KB   AIRPORT 

DURHAM 

EAST  OEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANIU.IN  1  NH 

FRANU.IM  FALLS  DAM 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

NEW  LONDON 

NORTHHOOO 

PETERBORO  2  S 

PIHKHAM  NOTCH 

PLTMOUTH  1  NNII 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

■EST  LEBANON 

■INOHAM 

WOLFEBORO  FALLS 

KOOOSTOCK 


RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  NB  AP 

GREENVILLE 


MAX   6B 
HIN   38 


MAX   7S 
MIN  !  4S 


MAX  *i 

MIN   37 


MAX   70 
HIN  t>i 


MAX  T> 
MIN  it 


MAX   58 
MIN   38 


62   60   60 


S3   63   5« 

«1   ^1   35 


62   59   58 

38   43  hO 


MAX 

65 

MIN 

46 

MAX 

58 

MIN 

44 

MAX 

44 

hinI 

37 

MAX 

71 

MIN 

37 

63 

35 


42 
38 


MAX '  68 

MIN   48 


MAX   71 
MIN   46 


MAX 

62 

MIN 

27 

MAX 

5« 

MIN 

45 

MAX 

60 

HIN 

4« 

MAX 

58 

HIN 

42 

HAX 

68 

HIN 

41 

HAX   56 

HIN'  45 


HAX   63 

MIN   43 


HAX 

HIN 


64   66   57 
33   38   36 


36   45 
63   60 


64   64 
45   37 


HAX 

55 

61 

61 

HIN 

43 

36 

44 

HAX 

66 

66 

68 

MIN 

41 

35 

45 

HAX 

39 

50 

33 

HIN 

28 

33 

29 

MAX 

62 

66 

68 

HIN 

44 

24 

40 

MAX 

62 

61 

59 

MIN 

HAX 

67 

63 

6« 

HIN 

48 

39 

47 

HAX 

61 

67 

63 

HIN 

45 

34 

46 

HAX 

55 

57 

55 

HIN 

42 

36 

46 

HAX 

75 

58 

63 

HIN 

35 

32 

34 

HAX 

55 

59 

68 

MIN 

45 

49 

40 

MAX 

73 

55 

65 

HIN 

39 

32 

37 

MAX 

76 

57 

62 

MIN 

39 

35 

39 

MAX 

64 

67 

70 

MIN 

44 

38 

41 

MAX 

62 

64 

63 

MIN 

49 

35 

50 

63   62 

31   46 


60  61  67 

49  44  55 

63  67  70 

45  39  48 

63  62  70 

47  34  46 


59   59   65   60 


38   44   37   37   26 


59   53 

38   26 


51   60 
33   26 


55   62 

43   27 


3« 

65   59   58 
38   41   26 


58   61  1 

35   27I 


65   68   62   61   58 

38   4«   28 


57   59 
36   24 


54   54 
33   20 


57   47 
32   24 


57   60 
44   29 


61   55   59 

34   43   24 


61  55  59 

28  40  19 

54  57  62 

38  40  29 

54  62  64 

34  37  25 

57  56  61 

41  43  31 


53   63 

37   25 


57   62 
29   28 


53   56 

39   29 


59   59 
40   26 


33   38 
19   23 


60   63 
34   27 


55   53   56 


5«   60 

42   33 


61   60 
37   28 


52   54 
36   27 


58   55 

36   25 


54   56 
34   29 


54   58 
38   24 


55   58 

37   29 


62   62 
42   26 


56   59 

44   11 


54   58 
42   26 


61   61   60 


61   62   62 

41   42   34 


37   46   30 


44  37  45 

58  59  67 

31  43  43 

57  65  62 

45  39  42 

1 

62  69  68  I 


61   64 

27   41 


65   68   62  I 

48   46   32  I 


68   67   64 

48   43   42 


52 
40 

58  53  60 

27  37  36 

65  70  61 

43  45  39 

64  70  65 

40  45  38 

62  67  63 

43  42  34 


67   54 

36   40 


49   43   45 


6^   68   98 


41 
70 


65 

41 


62 

46  44  41 

63  61  56 

49  45  36 

65  67  63 


66   66   63 

48   39   33 


58   64   62 


62  66  61 

44  48  48 

54  68  53 

43  42  34 


67   61   65 


46   42   42 


48  44  52 

27  2^  20 

56  43  44 

15  29  20 

43  44  54 

30  23  20 


55  49  57 

28  21  19 

59  48  48 

27  21  19 

51  48  55 

25  20  20 

53  52  56 

34  23  25 


52   44 
30   20 


38   41 
24   20 


11 

52   48   56 

28   20   20 


28   20   18 


50   47   55 

22   19   14 


30  23  21 

53  52  55 

26  20  19 

48  48  55 

35  26  26 


45   56 
28   18 


50   65 
20   20 


56   50   56 
33   26   27 


54   46   53 

29   25   21 


41   43   50 
32   26   22 


60   48   47 
29   19   1.7 


54   52   53 

28   24   24 


61   52   48 
25   19   17 


57   51   49 
27   22   19 


»6   51 

41   21 


50   48   65 
11   25   22 


49   46   54 
29   24   19 


44   40   42 


57   50 
34   26 


55   54 

24   24 


28  17  43 

53  62  70 

23  11  38 

62  69  79 

29  40  46 


20   26   17 


62   70   80 
28   33   18 


63   74   85 
27   33   40 


21   29   35 


64   77   86 
22   32   3V 


62   72   82 
32   39   42 


63   69   79 
25   38   38 


66   78   84 
25   34   42 


43   49   52 
34   39   43 


59   71   77 


63   74 
32   40 


68  69  80 

27  38  42 

54  62  76 

17  24  34 

60  63  76 

32  36  38 

56  65  77 

24  30  34 

56  66  76 

21  28  36 


26   12   37 


86.  84 
37   35 


63   78 
25   35 


37   41   55 


75 
38 


59   67 
27   11 


76   70 
45   46 


83   77 
40   39 


76   66 
46   45 


84   77 
41   42 


85   78 

38   40 


78   68 
41   381 


82   68 

46   41 


78   67 
41   43 


78   60 
35   34 


73   71 
41   40 


78   76 
40   44 


SO   77 
38   41 


77   66 
33   35 


57   56   59  ; 

23   21   22 i 


53   60   64 

23   24   34 


58   63 
25   20 


83   77   60 

40   41   43 


83   72 
39   41 


76   66 

45   37 


76   61 
48   28 


79   61 
38   37 


69   64 
45   40 


77   68 
42   42 


55   51   44 
44   41   16 


79 

69 

56 

42 

43 

28 

78 

62 

50 

83   84   77 
36   36   37 


66  57  68 

24  22  30 

56  58  66 

31  22  30 

64  60  69 

21  20  33 

62  61  60 

18  15  20 

61  49  58 

21  20  25 

68  60  69 

25  22  29 


71   63 

41   53 


69   49   53 


22 

50   53 

21   23 


40   52   35 


71 
35 


33 

63  61  60 
40  56  33 

62  62  64 

40  50  52 

64  59  59 
34  65  48 


54   52   48  I  56 
22   22 

52 


60   65 
26   29 


56   64 
24   26 


60   64 
27   31 


64   46 
27   29 


60  '  69 
30   27 


62 

30 


60  70  60  44  53  48 

24  38  36  18  21  29 

67  62  60  53  46  61 

37  58  47  I  24  21  31 


59   69 
28   27 


60   68 
20   23 


56   68   64   66   62   66   66   48   49   80 


20 

61 


36   56   46 


70   62   61 
32   57   43 


69   63   60 
39   57   38 


65   60   64 


27   20   32   37   56 


55   58   66   67 


64   72   62   59 


22   18   27 


66   59   68 


27  47  39 

67  62  59 

37  62  33 

58  58  57 

41  52  37 j 

62  60  60 ' 

39  55  60 


24   21 
62   47 


36   42   46 
20   32   37 


47   45 
39   41 


54 

48 

53 

60 

61 

65 

26 

22 

37 

36 

27 

26 

65 

45 

55 

65 

64 

69 

24 

21 

39 

38 

23 

23 

61 

47 

51 

61 

60 

69 

27 

30 

35 

40 

31 

30 

55 

53 

48 

56 

61 

56 

21 

17 

26 

29 

21 

23 

56 

47 

63 

60 

63 

68 

21 

18 

35 

29 

26 

23 

46 

46 

54 

55 

53 

60 

29 

27 

34 

" 

28 

26 

54 

46 

54 

60 

60 

69 

24 

24 

30 

39 

25 

27 

35 

38 

38 

39 

42 

47 

22  I  23   32   30 


26   35   38 


79   74   62   59   69 
44   40   32   33   41 


78   68   53   58   67 


64   61   61   57 
43   54   49   29 


29   41   39   39 


56   64  ;  66   66   58 


25   22   30 

64   56   60 
22   18   18 


70 

69 

52 

65 

43 

40 

28 

24 

85 

83 

65 

58 

38 

40 

27 

20 

83 

79 

60 

54 

38 

38 

23 

21 

85 

78 

64 

61 

37   62   32 


67   76   67 

29   32   44 


60   60   64 
38   54   39 


58   60   70   66   63  | 
28   34   36   48 


58   65   68   63 
23   32   40   46 


72   71   73   63 
40   41   42   28   20   30   33   46   50 


79  I  80 

41  '    42 


85   85   76   63 

39   42   40 


63   57   66   69   61   60 
26   26   33   40   52   48 


57   59   66  '  72   68   62 

24   20   39   34   53   41  '  21 


70   73   61   54   58   67 
56   54   48  ;  42   37   51 


82   77   65  I  53   60   72 

51   50   60  !  36   27   41 


79   76   67   66   59   69 

41   44   61 '  36   24   37 


»4 
57 

64 
48 

49 
44 

53 

46 

59 
52 

61 
55 

62 

42 

48 
32 

SO 
12 

61 

40 

69 
60 

66 

47 

62 
36 

62 
36 

64 
44 

46 

52 

54 

62 

73 

72 

20 

32 

36 

24 

24 

11 

57 

48 

51 

63 

63 

71 

18 

19 

30 

23 

24 

29 

46 

53 

62 

60 

67 

71 

21 

32 

30 

24 

24 

32 

47   51   59   66 
28   26   28   33 


60   68 
26   26 


70   80 
25   24 


51   60   62   69   69 


18   14   30   30   17   18   26 


62   61   61  !  50   47   55  I  61   51   70   72 
40   54   40   23   26   33  !  29   26   25   33 


55   62   64   57   59   49   42   47   56   55   60   64 


57 

67 

61 

61 

68 

72 

30 

36 

33 

33 

35 

37 

43 

53 

58 

57 

67 

66 

28 

36 

26 

37 

42 

44 

42 

48 

55 

67 

65 

70 

20 

31 

32 

27 

29 

34 

54 

48 

60 

62 

62 

69 

23 

23 

35 

22 

22 

23 

46 

53 

56 

66 

62 

73 

26 

33 

31 

23 

36 

42 

54 

4* 

58 

63 

64 

70 

20 

w 

37 

22 

21 

30 

66 

48 

54 

59 

62 

66 

19 

24 

34 

25 

25 

28 

48 

55 

60 

62 

71 

73 

20 

33 

41 

24 

24 

33 

SO 

54 

68 

58 

65 

70 

26 

33 

35 

27 

29 

34 

48 

51 

61 

61 

69 

72 

16 

31 

40 

24 

25 

32 

69   57   60   68 
49   46   46   55 


57   51   68   70 
39   33   32   43 


59   58   66   68 
45   28   28   40 
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Table  S  -  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1956 

Day 

Of  Month 

2 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

s 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

-.71 

29 

30 

31 

< 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 

45 

64 

41 

70 
46 

64 
42 

63 

40 

59 
36 

70 
50 

66 

40 

66 
47 

56 
34 

51 
27 

55 
27 

69 

30 

73 
39 

78 

46 

82 
47 

73 
49 

66 

49 

54 
32 

57 
29 

68 

43 

71 

47 

64 

59 

66 

44 

49 
37 

52 

41 

64 

44 

58 
36 

61 

34 

63 

32 

69 

44 

63>5 

40  15 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

73 
41 

58 
40 

64 
42 

68 
38 

52 
38 

69 

30 

64 
30 

54 
44 

71 

44 

62 

31 

52 
26 

50 
22 

53 
23 

64 
28 

76 
36 

84 
41 

83 

41 

81 
43 

53 
30 

69 
23 

58 
24 

70 
38 

64 

43 

53 

63 

58 
32 

55 
24 

45 
27 

55 

41 

61 
30 

61 
26 

68 
29 

63.2 

34.1 

BENNINGTON  2  NW 

MAX 
MIN 

59 
4* 

70 
40 

59 
36 

68 

40 

66 

27 

61 

48 

67 
39 

69 
46 

52 

28 

49 

19 

60 
20 

65 
28 

74 
36 

81 
38 

82 
42 

78 
41 

55 
43 

57 
23 

62 

24 

59 

37 

58 
38 

65 

59 

61 

40 

59 
21 

50 
32 

59 
43 

63 

37 

62 
25 

63 
25 

70 
36 

63.8 
35.1 

BLOOMFIELO 

MAX 
MIN 

67 

40 

63 

42 

61 

33 

59 
33 

56 
32 

61 

24 

61 
36 

69 
43 

68 
43 

52 

31 

46 
25 

54 

18 

63 
27 

68 
36 

72 
35 

76 
40 

76 
42 

73 
40 

56 
22 

60 

19 

65 

36 

72 

33 

70 
43 

61 

37 

56 

20 

55 

16 

63 
27 

60 
23 

62 
25 

67 
25 

69 
28 

62.3 
31.4 

BURLINQTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

54 
42 

60 

46 

64 

43 

56 

42 

53 
34 

62 

30 

61 

49 

64 
43 

56 
40 

47 
30 

45 
28 

53 
26 

62 

44 

72 
50 

79 

44 

78 
48 

78 
46 

56 

36 

52 
26 

68 
32 

66 

43 

72 

44 

58 
54 

59 
32 

52 

25 

50 
32 

51 
42 

51 
36 

61 

30 

63 

32 

67 

41 

60.3 
38.4 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

67 
42 

61 
37 

65 
42 

57 
30 

67 
33 

60 
21 

63 

42 

67 
39 

59 
34 

52 
23 

49 
16 

54 

15 

64 

20 

77 
29 

S3 
32 

84 
33 

78 

33 

67 

36 

56 
20 

58 
15 

69 
26 

66 

31 

62 
63 

60 

41 

54 
19 

44 
14 

52 

31 

61 
29 

61 
18 

67 
18 

70 
26 

62.7 
28.9 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

74 
36 

53 
41 

64 
43 

65 
34 

56 

37 

66 
23 

62 
23 

66 

38 

66 
36 

58 
24 

60 
20 

49 
17 

56 
18 

57 
25 

72 

35 

84 
36 

83 
37 

80 
38 

59 
23 

58 
18 

60 
18 

70 
32 

73 

34 

67 
43 

62 

19 

58 
16 

49 
17 

53 

31 

59 
21 

65 
22 

59 
22 

63.0 
28.3 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

61 

40 

57 
42 

68 
46 

64 
39 

58 
38 

52 

27 

60 

47 

65 
36 

61 

44 

53 

48 
23 

54 
23 

62 
36 

73 
43 

79 
46 

79 

50 

79 

41 

62 

38 

55 
24 

62 

30 

65 

43 

73 
44 

69 

45 

57 

43 

48 
22 

62 

34 

51 
39 

58 
34 

54 
23 

65 

34 

66 

41 

61.9 
36.8 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

58 

42 

66 

35 

65 

40 

57 

34 

57 
35 

66 
24 

61 
47 

55 
36 

50 

44 

tl 

48 
18 

60 
20 

66 
26 

76 
34 

83 
36 

82 
39 

79 
39 

60 
40 

56 

20 

53 
21 

66 

34 

67 

36 

66 

50 

58 

40 

54 
18 

44 
29 

54 
36 

63 

30 

63 

24 

68 
23 

70 
36 

62.8 
32.6 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

73 
39 

56 

43 

61 
45 

60 
39 

57 

40 

62 
29 

58 
31 

59 

43 

65 

43 

49 
31 

43 
25 

44 
22 

51 
27 

52 
28 

58 
38 

77 

41 

77 
42 

76 

43 

54 
26 

53 
23 

57 
25 

66 

31 

69 

39 

61 
42 

47 
22 

54 
19 

47 
22 

49 
31 

56 
29 

59 
29 

60 
30 

98.7 
32.8 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

66 
39 

65 
42 

67 
48 

60 
36 

56 
34 

66 

25 

63 

47 

56 

37 

50 
43 

48 
32 

48 
23 

50 
20 

67 
37 

77 
45 

82 
39 

77 

42 

78 

41 

70 
37 

57 

21 

65 

23 

58 
37 

76 
38 

70 
50 

65 

30 

59 

20 

54 
20 

50 
35 

54 
40 

65 

24 

68 
27 

70 
42 

64.4 
34.6 

LEMIN6T0N 

MAX 
MIN 

68 
39 

64 
40 

59 
46 

58 
31 

66 

33 

61 
22 

55 
45 

63 
39 

58 
38 

41 
29 

43 
27 

53 
16 

63 
28 

67 
42 

79 
36 

75 

35 

76 

50 

70 
32 

56 

28 

60 

30 

66 

29 

70 
29 

63 

41 

58 
27 

56 

16 

57 

30 

65 

28 

65 
28 

64 
22 

70 
22 

74 
2S 

61.5 
31.7 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

74 

40 

50 
41 

61 
46 

63 
37 

66 

41 

55 

28 

62 
29 

55 

40 

67 

41 

56 

31 

47 

25 

47 
21 

54 
24 

65 

31 

76 

36 

83 

40 

80 
40 

80 

41 

60 
23 

56 
22 

59 
25 

67 

35 

71 
39 

68 

43 

52 

20 

56 
21 

49 
22 

50 

34 

60 
24 

62 
26 

69 
28 

61.6 

32.0 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

53 
39 

60 
42 

60 
42 

56 

38 

52 

31 

59 
27 

58 
46 

64 

41 

67 

38 

42 
27 

45 
24 

53 
19 

62 

28 

73 
39 

81 
40 

81 
45 

76 

43 

58 
33 

53 
26 

57 
22 

66 

35 

69 

39 

65 

55 

58 
31 

53 
23 

48 
27 

49 
36 

56 

28 

62 
25 

66 
27 

70 
35 

50.1 
33.9 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

50 
27 

55 

33 

50 
35 

46 
37 

46 
26 

45 
29 

44 
30 

49 

30 

48 
31 

33 
22 

40 
22 

55 
34 

62 
46 

71 
53 

64 
60 

60 
33 

43 
26 

50 
32 

58 
37 

59 

41 

52 

46 

50 
26 

42 

20 

39 

24 

41 
26 

43 
30 

51 
36 

55 

41 

97 
44 

50.3 
33.3 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

51 
35 

62 

39 

61 
38 

58 

36 

52 
28 

60 
26 

62 

41 

64 
37 

54 

33 

44 
27 

45 
22 

55 
19 

64 
35 

73 

44 

81 
42 

76 

45 

77 

40 

55 

27 

55 

22 

60 

24 

67 
35 

73 
37 

68 
45 

47 
23 

51 
19 

51 

19 

47 
32 

59 
26 

63 
23 

68 

30 

72 
36 

60.6 
31.8 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX 
MIN 

66 

40 

60 
42 

63 

49 

61 
38 

57 
39 

59 
26 

61 

46 

64 
37 

64 
49 

62 
30 

53 
25 

54 
20 

61 
23 

77 
27 

83 
38 

81 
40 

79 

40 

77 

41 

55 
22 

57 
22 

63 

27 

70 
32 

68 
46 

65 

40 

54 
19 

53 
21 

61 
30 

57 
26 

62 
22 

68 
25 

68 
32 

63.3 

32.7 

RANDOLPH 

MAX 
MIN 

54 
40 

60 
43 

64 

45 

61 
38 

60 

41 

60 
27 

61 

46 

66 

40 

64 
44 

46 
24 

,  4^ 
22 

52 
22 

65 
24 

75 
37 

85 
42 

85 
42 

80 
42 

68 

40 

55 
26 

58 
22 

57 

34 

70 
40 

68 
58 

61 
42 

52 
23 

47 
20 

52 
34 

58 
32 

63 
22 

69 
24 

69 
33 

62.5 
34.9 

REAOSBORO  1  SSE 

MAX 

MIN 

73 

41 

54 
35 

67 
37 

64 
36 

56 

39 

67 
30 

58 
31 

58 
42 

68 
39 

60 
28 

61 
23 

52 
22 

58 
23 

64 
27 

73 
35 

81 
40 

79 
39 

77 
40 

67 

27 

56 

24 

57 
26 

68 

38 

59 

41 

62 

49 

58 
25 

52 

23 

41 
36 

56 
37 

60 
27 

65 
26 

71 
29 

61.9 
32.7 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

64 
43 

66 
45 

60 
47 

59 

39 

53 

41 

64 
22 

62 

49 

65 

41 

62 
50 

57 
29 

46 

24 

57 
22 

66 

31 

74 
37 

82 
40 

81 

45 

SO 

43 

72 

44 

57 
26 

61 
25 

69 

37 

74 
39 

66 
60 

64 
42 

57 

27 

50 
34 

56 

44 

57 
40 

64 
27 

66 
28 

73 
38 

64.1 
37.4 

ST  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

65 

41 

62 
47 

67 

50 

59 

38 

57 

41 

67 

30 

62 

51 

66 

49 

67 
46 

61 
37 

48 
29 

55 

31 

62 

46 

71 
53 

78 

53 

73 
54 

75 

49 

70 

45 

53 
29 

69 
35 

65 
50 

72 
47 

70 
64 

63 

40 

52 
24 

52 

32 

60 
42 

67 
36 

62 

34 

63 

43 

70 
48 

63.3 
42.1 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

71 

42 

62 

48 

62 

48 

66 
36 

62 

37 

61 
26 

60 

46 

66 

39 

63 

44 

51 

31 

47 
27 

55 

20 

63 
27 

69 

39 

80 
39 

80 
42 

78 
42 

76 

40 

55 

25 

59 
21 

67 

30 

72 
36 

69 
57 

63 

40 

56 
22 

54 
18 

48 
31 

58 
33 

61 

23 

66 

24 

71 
29 

63.5 

34.2 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

69 
36 

48 
32 

64 
32 

57 
32 

55 
35 

51 
23 

57 
23 

53 
38 

59 

39 

58 
26 

43 
19 

42 
14 

54 
18 

64 
26 

72 
33 

78 

38 

77 
37 

77 
38 

65 
29 

64 

18 

57 
22 

67 
32 

61 
33 

57 

43 

55 
31 

49 
29 

39 

31 

53 
39 

57 
23 

63 

22 

67 
24 

59.1 
29.5 

VERNON 

MAX 
MIN 

70 
38 

60 
34 

63 

31 

53 

36 

53 
32 

62 

27 

62 
26 

65 

43 

69 
39 

58 
28 

58 
23 

54 
19 

55 

20 

63 
28 

76 
34 

84 
38 

82 
38 

81 
40 

66 
26 

60 
23 

59 
23 

69 

32 

63 
42 

64 

48 

56 

29 

59 

24 

4« 
34 

59 
34 

64 
27 

63 
28 

63 
28 

63.5 
31.3 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

70 
33 

58 
39 

62 
42 

59 

31 

58 
31 

52 

20 

60 
27 

51 

41 

64 

38 

53 

30 

42 
26 

42 

17 

45 
17 

62 
29 

55 
34 

77 

34 

75 

35 

75 

36 

55 

21 

56 
16 

58 
18 

64 

30 

65 

31 

*5 

41 

46 

21 

97 
14 

44 
21 

46 
30 

62 
16 

60 
21 

67 
29 

98.2 
27.8 

WILDER 

MAX 
MIN 

73 
40 

56 
46 

65 
44 

66 

37 

54 
39 

58 

30 

63 

30 

65 

44 

68 
41 

58 
31 

51 
24 

50 
21 

63 
23 

64 
30 

77 
37 

79 
40 

84 
39 

78 

41 

62 
26 

58 
24 

50 
25 

68 

34 

68 
37 

63 
46 

58 
23 

56 

21 

43 
25 

53 
36 

61 
28 

61 
27 

63 
29 

62.5 
32.8 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

60 

44 

60 
43 

63 

38 

55 
35 

55 
36 

60 

25 

61 

46 

65 

40 

56 
37 

47 
26 

45 
20 

62 

19 

61 
24 

73 
33 

7B 
40 

82 

37 

75 
37 

60 

39 

53 
24 

66 
19 

65 
30 

68 
36 

64 

54 

61 

39 

53 

23 

4« 
18 

52 
32 

59 
32 

68 
22 

63 
22 

67 
31 

60.5 
12.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

ROCHESTER,  MASS. 

EVAP 

.08 

.11 

.08 

.12 

.00 

.13 

. 

.16 

.11 

.07 

.06 

.14 

.11 

.06 

.07 

.08 

.10 

.03 

.07 

.07 

,07 

.05 

.04 

.01 

,12 

12 

,05 

08 

08 

0« 

03 

B2.42 

triND 

21 

25 

28 

34 

12 

14 

57 

20 

46 

46 

8 

30 

27 

22 

21 

12 

22 

12 

64 

40 

23 

16 

44 

56 

87 

23 

187 

41 

53 

25 

5 

1101 

UUtEPORT  2,  N.  H. 

ETAP 

.12 

.24 

.26 

« 

. 

.34 

♦ 

.14 

.23 

.05 

.08 

.17 

.10 

.07 

.02 

.05 

« 

* 

.31 

.08 

.17 

.05 

.04 

_ 

.06 

.18 

.05 

.01 

.05 

.07 

_ 

B3.04 

tlIND 

5U 

45 

40 

55 

40 

40 

45 

85 

90 

45 

35 

20 

35 

25 

5 

20 

25 

10 

45 

25 

40 

15 

15 

30 

50 

35 

30 

5 

10 

40 

- 

B1053 

MAX 

65 

60 

67 

50 

61 

62 

59 

64 

61 

52 

52 

54 

61 

69 

75 

74 

73 

60 

57 

57 

82 

B4 

54 

58 

51 

43 

47 

62 

57 

61 

- 

59.7 

KIN 

46 

38 

45 

41 

40 

31 

45 

42 

44 

33 

27 

27 

31 

40 

44 

45 

45 

37 

27 

28 

34 

41 

51 

36 

27 

27 

34 

37 

33 

31 

- 

36.7 

MASSABESIC  LAKE,  N.  H. 

EVAP 

.10 

.08 

.12 

.06 

.08 

.10 

.09 

.11 

.14 

.10 

.08 

.06 

.06 

.05 

.05 

.10 

.06 

.05 

.12 

.07 

.04 

.03 

.00 

.10 

.09 

.05 

.00 

.06 

.05 

.04 

.04 

2.18 

WIND 

3S 

24 

51 

18 

37 

29 

46 

55 

47 

33 

26 

30 

11 

8 

7 

13 

2 

9 

23 

0 

2 

3 

52 

23 

26 

17 

7 

10 

3 

4 

4 

ess 

MAX  and  MIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


HEW   ENGLAND 
OCTOBER   1956 


DKPTB 

TIMS 

Day  of  month 

1 

1 

1    1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13   14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

{ 

1   1   " 
STORKS,  CONN. 

ItEASURED  UHDER  SOD 

1-2  INCHZS  (a) 

HAZ 

59 

61 

62 

57 

60 

58 

60 

59 

59 

55 

53 

54 

56 

59 

64 

64 

62 

59 

56 

55 

59 

60 

61 

59 

51 

50 

56 

56 

53 

SS 

56 

57.7 

MIN 

54 

51 

54 

52 

53 

48 

54 

50 

51 

48 

44 

42 

44 

47 

52 

53 

54 

S3 

48 

44 

48 

52 

56 

50 

45 

46 

48 

47 

43 

44 

48 

49.1 

4  INCHES  (a) 

MAX 

58 

59 

59 

56 

58 

56 

58 

57 

56 

52 

SO 

51 

52 

55 

59 

60 

59 

59 

54 

53 

56 

57 

58 

58 

50 

48 

53 

52 

50 

52 

54 

55.1 

MIN 

55 

51 

54 

53 

54 

49 

54 

51 

52 

49 

45 

43 

44 

47 

51 

53 

54 

54 

48 

45 

48 

52 

55 

51 

46 

46 

47 

48 

44 

44 

48 

49.5 

8  INCHES  (a) 

MAX 

58 

57 

58 

58 

57 

56 

57 

56 

56 

56 

53 

52 

51 

52 

56 

56 

56 

56 

56 

53 

53 

55 

56 

57 

55 

51 

52 

52 

50 

50 

52 

54.6 

MIM 

57 

55 

56 

56 

56 

54 

56 

54 

55 

53 

51 

49 

49 

50 

52 

54 

56 

56 

52 

50 

51 

52 

54 

55 

51 

50 

50 

50 

49 

49 

50 

52.6 

KINGSTON, 

R. 

I. 

XEAStniED  DMDER  SOD 

2  INCHES  (b) 

MAX 

60 

59 

59 

55 

58 

57 

59 

57 

57 

54 

52 

53 

54 

54 

60 

60 

60 

54 

54 

54 

57 

59 

58 

56 

50 

49 

54 

52 

52 

54 

54 

55.6 

MIN 

54 

51 

53 

50 

52 

47 

54 

50 

52 

48 

44 

43 

43 

46 

48 

50 

51 

52 

47 

43 

47 

50 

56 

50 

46 

46 

47 

46 

44 

44 

47 

48.4 

4  IRCHES  (b) 

MAX 

59 

SB 

59 

55 

57 

55 

58 

57 

57 

54 

51 

51 

52 

S3 

58 

59 

59 

54 

52 

52 

55 

58 

58 

55 

50 

48 

52 

51 

50 

52 

53 

54.6 

MIN 

55 

51 

53 

51 

52 

48 

54 

51 

52 

49 

45 

44 

44 

46 

49 

51 

52 

52 

48 

44 

47 

51 

56 

50 

46 

46 

47 

46 

44 

44 

47 

48.9 

8  INCHES  (b) 

5P^ 

59 

58 

59 

58 

58 

57 

59 

58 

57 

56 

54 

53 

63 

53 

55 

56 

66 

57 

55 

53 

54 

56 

67 

57 

54 

52 

52 

54 

52 

52 

53 

55.4 

12  INCHES  (b) 

S  PM 

59 

58 

59 

58 

59 

57 

...... 

58 

58 

58 

57 

55 

54 

53 

53 

55 

56 

56 

57 

56 

54 

54 

55 

57 

57 

55 

1 

53 

52 

54 

S3 

52 

53 

55.6 

(a)  Soil   type:      Woodbridge    loaa.    Ground  cover:      Grass  sod. 

(b)  Soil   type:      Brldgehanpton   silt    loam.      Groiind  Cover:      Kentucky  blue   grass,    clipped   to  2    inches. 


Addltloakl    laformatlOB   regu-dlos   tbe  cllaate  of  Xev  Boglaad  m^y  be  obtained  by  writing   to   the   State  Cllnatologlst    for  Northern  and  Central   Mev  England    (Hali 
■assacliuaetts)    at   feather  Bureau  Office.    1900  Post   Office   Building,    Boston  9,    Hassachus' 
Bureau   Airport    Station,    Windsor   Locks,    Cosoectlcut,    or   to  any  Weather   Bureau  Office   nea 


Figures  and  letters  follovlog  the  station  naae,  such  as  12  SSW,  indicate  dlsta. 
Delayed  data  aad  corrections  vlll  be  carried  only  In  the  Juae  and  Decesber  las 
■oothty   and  seasosal    snovfall    and   heating  degree   days    for    the   preceding   12  aon 
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to  the  State  Cllaatologlst  for  Southern  New  England  (Connectlc 

be  post  offlci 
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unless  otherwise  she 
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ere  received  too  late  to  be  Included  li 
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by  footnote  following  Table  6. 


nt  observations  taken  at  the  present 


I  Tables  3,  9,  aad  6  sad  soowfall  In  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  observation.   The  Station  Index  lists  observatloi 


times 


the  standard  of  tlae  In 


grouad  la  Table  7  is  at  observatloa  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.m.,  E.S.T. 

7  and  the  Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and  5,  is  Indicated  by  no  entry.   Consult  the  annual  issue  of  this  publication  for  Interpolated  monthly 
ot  used  la  computlag  averages  or  extremes  for  State  or  Section, 
time  distribution  unknown, 
a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  1 


Station  Index  means  after  rain. 

Indicates  : 


nd  ar 


publli 


ed  la 


-  No  record  in  Tables  3, 
precipitation  totals. 

tt  Mount  Washington,  Hew  Bampshlr' 

+  And  also  oa  a  later  date  or  dates 

*  Amount  Included  in  followii 

//  Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

f  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  befo 

AK  This  entry  In  time  of  observatloi 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  la  the  "Bsfer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  ladicates  recorder  stations.   These  stations  are  ] 
"Hourly  Precipitation  Data". 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  i 

G  la  the  "Refer  to  Tablea"  column  la  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

■  One  to  niae  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data.  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the 

B  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Bourly  Precipitation  Data 

9  Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals,  will  tie  published  in  the  July  or  August  issues  or  delayed  data  December  Issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  obserratioe  coluaa  la  Station  Index  means  observation  made  near  stinset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

T  Includes  total  for  previous  month. 

laforaatioa  eoaeeralag  the  history  of  chaages  In  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  Id  the  publication  'Substation  Blstory'  for  Hew  England.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  60  cents.  Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may 
be  fooad  is  the  latest  issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  IS  cents. 


seed  for  special  purposes 
w  snowfall. 


alue  for  a  full  i 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


MEW  ENGLAND 
OCTOBER  1958 


Day  of  month 


1        2        3        4        5        6        7        8       9       10      11       12      13      14      IS      16      17      18      19      20      21      22     23      24     25     26     27     28     29      30     31 


MAINE 
AUGUSTA    CAA  AIRPORT 

BRASSUA   DAM 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

EASTPORT 

GREENVILLE 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

MILLINOCKET  CAA  AIRPORT 

RIPOGENUS  DAM 

RUMFORD  1  SSE 

NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 

BETHLEHEM 

FIRST  CONN  LAKE 

JEFFERSON 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

WOODSTOCK 

VERMONT 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON   WB   AIRPORT 


ENOSBURG    FALLS 


LEMINGTON 


MONTPELIER  CAA  AIRPORT 


SAINT  JOHNSBURY 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1956 


_>  PlttabuFK  Rcservoli 

./ r 


V 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
0  10  20         30         40 


^3atDt   Johnabury    C 

.■»  o)  o     -»-  \     .       „ 


■I 


91    Top* ha*        I 


a&sdolph  \J 


TtcoBdaroOt 


tutland  /   ■o«x"»ock    3    ZKL  Lebanon    CKA   AP 

Ptysouth    Doloo  '^  ,  '      ■•"°*°  South   Danbury  \ 


-o-l  »!       /o         • 

H^    Y    I  Soutb    LoDdonderrjr 


I 


JotaasoDvlll*, 


„••  I 


_ ,'-'    "3^-) 

|0  Blllsboro   2  1 

Wardsboro    V  I 

-d 


STATION   LEGEND 

O    •  9  Precipitation  only 

®  Precipitation,   storage 

O  -•--(>-  Precipitation    and    Temperature 

"9"  'T'V'  Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 

Type  of  gage-        O    Nan- recording; 
•    Recording,        d    Bolti  types. 

Double   circle  combinations    indicate   the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


I  f-0~  SoBerBet    Surry  MouatAln  Dub   O 

-O-    ""•»- 

_^.         3eBrBburg  StBtloo  '  Seeoe  O  \0''bc   Dowell 

BBOOloglon    2    !*»■       O  f  Dublin  Q  3c 

'°"...d.bo""la?^  •  P     «•»•.«"■  "iJS"      .   ri,„Ul.B.  3  I' 


>     ««»B  «in  ""o"      -    ritiwuiii 

O  •Oj.ibS.B..,    O 


^._^., 


lb-  *^\ 

ff^  O  West    CuMatnl 

'Itiafioid   VB  Atrport-'j  /^ 


^ 


^Cxfa 


/  -.        ^       Cheat. 

I  •       ^   !■  .  K.  .1.  1,         <)"■ 

/  ■AahlDcton    2     vKnlBbtvllleM)** 

,     -o-  110  io- 

/Stockbrld«e  Cbeaier       _   _ 

'  \  y^J        Holyoko 


■0(5>' 


IsBiiBbuf,  ""'Tn" 

H'"»b'i 


'  PBoplBB 'to^oger    sVbOQ^  @B«rtford    IB    All 

Cx...8.11-<V  BueJiV."   """""  ;        eKo^y 

•oUrt   ••«"   '"*OrorrlB,iOBOiu,ii,„„„    asioo-ILld         / 

j^^jTrlogtoB   jOO^^.^tajjj^       ■"'"'"'"""••>'         "" 
i-rt-  »hlfTllle    llBBBrJ'        *    n^  ^X\  Q^^O 

EluUB    Briaj.   0B«      ,,^„    IU,.«Aolr         O  Sbutlf.  llBdo.  V.Bvr/ 


.-^^  .)?.».., 


7lloodaa  Rea«r< 


feound  PoodO  Trap 


CpckApoaaet   Eaofar   i 


Blvarbead   BeM 


Province town  3  N 


@ 


itucket   W8  Airport 


72. 


70» 


Isollnes   are   dravn   through   points   of   approzlaately  equal   values.      Hourly   precipitation   data   from  recorder   substations  will   be   available 
In  the  publication   'Hourly  Precipitation  Data', 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAMD 
OCTOBER   1956 


NWRC.,    Ashevllle,    N.    C.    8/56 

Isollnes  are  drawn  through  points  of  approxlaatelj  equal  values.   Hourly  precipitation  data  troH  recorder  substations 
be  available  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  BNGLAHD 
OCTOBER  1956 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approzlaatel;  equal  values.   Hourly  precipitation  data  froa  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1956 


O    #  O  Precipitation    only 

0  Precipitation,   storage 

-O -#■-(»-  Precipitation   and  Temperature 

-<^-^<^  Precipitation,  Temperature   and  Evaporation 

Type  of  gage        O      t^on- recording i 
•    Recording,      d      Both  types 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


ri* 


70* 


69* 


68' 


67* 


NWHC.,  Asbevllle,  N.  C. 8/56 

laollnes  are  drawn  through  points  of  approzlsately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  froa  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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STATION  INDEX 


Obser' 

vation 


County 


a    B      o> 


Refer 

To 
Tables 


COMICCTICUT 


MKERSVIULE 


•LOOMFIELD 
WIO«eM«T    ««    A# 
••ISTOL    >    « 

•ULLS    MIOM    CWM 

•WtLlMTOM 
CAfOLCwOOO   LAKE 
COCKAPQNSET    RAMMI     STA 
C»lO«5T£» 
COLLlievlLkE    1    S 

CtCAM  mUl 

ou«uav 

CMmON    LAKE 

ocm* 

[AST    MAVEN 

CASTON   LAKE   RESERVOIR 

FALLS    VILLA4C 

•aOTON 

HAITFORO 

HANTFONO  etAIMAJtO  PU> 

•HARTrOBD    *S    AIRMMT 
»CM|.OOr$    RESERVOIR 
JpiETT   cirv 
kcmt 
lake  kovskk 

LAUREL  tESCRVOIR 
HANOCSTER 

HAMSFIElD  MOLXO*  (MUt 
■CAD  POHO  RESERVOIR 
MIOOLCTOirN  M 

NIOOLETOMK    4    ■ 
HILFOaO 

MOflAMK  RAMgER  STA 
HO0OU5  RESERVOIR 
MOUHT    CARMEL    CT 

MATOUUG    RAWecR    ST* 

NATHAN    FWLE    ST    FOSEST 

NES    HARTFORD 

MEM    HAVEN    BB    AIRPOAT 

NeVI<«6T0M 


ai20  n£«  haven 

on?  LITCMFIELD 
02S1  MEM  LOMDON 
O^M  LITCHFIELD 
0ST9    NEM    haven 

0»>*    HARTFORD 
OIO*    FAIRFIELD 
^aSO    ixARTFORO 
^910    MiNDMAM 
OMl    LITCWIELO 

09T)    HARTFORD 
109)    FAIRFIELD 
1«M   MIDDLESEX 
1*«9    xiEM    LOlOaN 
ISM    HARTFORD 


21R9    NEW    HAVEH 

2Zae    FAIRFIELD 
265*    LITCHFIELD 
3207    MEM    LONDOM 
3444    HARTFOAO 
3*S1    nARTFORD 

3AM  MARTFORO 
JSS3  FAIRFIELD 
3SST    NEW    LONDON 

3005    LiTCMFIELO 
3Mfl   i^EK   LOfOON 

4096  FAIRFIELD 
•■M3  HARTF0«D 
A*ae    KlNOHAM 


*7ST 


mOOLESEI 


HOSTH    BtAltfOfro 
MMTri  CWILFOeO 
NOAllALK    6AS    »LAnT 
MOIIVICM    PU8    UTIL    PLT 

»A(X3Mt>6    FOREST 

^OPLES   RAM«ER   STA 

MWSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM    LAKE 

MKKVILLE 
ROCKV    RIVER    OAM 
■OUNO    PONO 
SALISauRT 

SAU6ATUCK    RESERVOIR 

SNCFAM   MM 
SHUTTLE  MEMtew   RESVR 
STAFFOAO    SPVINSS 
STAWOMO   S   N 
STEVENSON   OAM    CT 

STORRS 

thomaston 

TOARIMOTOm 

TORSINGTOW  2 

TRAP  FALLS  AESERVOIR 

••ATE»BU«r  CITY  HALL 
WEPAMAue  RESERVOIR 

MESTBROOK 
WEST  kaRTFORO 
WEST  HARTlAW 

WMIGVlLLE  RESERVOIR 

WHITNEY    LAKE 

wlfiMAM  REStRVOIR 
WlLLlHANTIC 
WOLCOTT    RESERVOIR 

WOOOeURV   3   w 


47*7  MIODLCSEx 

4790  NEW  HAVEN 
4933  LITCHFIELD 
501S  MIDDLESEX 
S077    NEW    HAVEN 

5123  WiMDrlAM 

5131  TOLLAND 

52*2  LlTOV'lELO 

5273  NEW    HAVEN 

5283  HARTFOftD 

34*5  LITCHFIELD 

5510  NEW    HAVEN 

5*41  NEW    HAVEN 

5t«3  FAIRFIELD 

5«tO   NEW   LOteON 

6131    NEW    LOMOOM 
6239    LITCHFIELD 
6597    NEW    HAVEN 
6fr45    wiPOHAM 
M53    FAIRFIELD 

6942    TOLLAND 
6964    LITCHFIELD 
7002    FAIBFIELO 
7109    LITCHFIELD 
715?    FAIRFIELD 

7JT3   LITCHFIELD 
7432   HARTFORD 
?»4«    TOLLAND 
T970    FAIRFIELD 
eOAft    FAIRFIELO 

0I3«    TOLLAND 
B324    LITCHFIELD 
84J6    LITCHFIELD 
8441    LITCHFIELD 
8488    FAIRFIELD 


8911  NEW 
9007  NEW 
9067  MIDDLESEX 
9162  HARTFORD 
917*    HARTFORD 

9508  MARTFORO 

9544  NEW    HAVEN 

9568  LITCHFIELD 

4  592  alNDHAM 

9759  NEW    HAVEN 

978)  LlTOVIELD 


1'^ 


AUGUSTA  AIRPORT 

1273 

KEPWEBEC       9 

4.1, 

AUOUSTA  CAA  AIRPORT 

0275 

KEWEflEC       0 

5355 

PENOBSCOT     11 

^i. 

BAR  HAR80R 

0371 

HANCOCK        4 

«h 

•ELFAST 

04SO 

WALDO         4 

•^ 

BRASSUA  DAM 

3814 

SONEBSET       9 

*s 

BRIDGTON  1  mm                         0844 

CUMBERLAND    12 

SRtJMSWlCK               0934 

CU»«ERLANO     4 

43 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

1175 

AROOSTOOK     IS 

CLAYTON  LAKE 

1472 

AROOSTOOK     15 

46 

CORINNA 

1628 

PENOBSCOT     11 

*fc 

EASTPORT 

2426 

WASHINGTON     4 

1,4 

EAST  SAN«£RVILLE  3  SE 

2442 

PISCATAQUIS   11 

45 

EAST  wiNTrttOP 

Z339 

KEIWEBEC       9 

ELLSWORTH 

2620 

HANCOCK        4 

** 

EUSTIS  7  NW 

??05 

FRANKLIN        0 

45 

FARMIh<>TON 

2765 

FRANKLIM       9 

44 

FORT  FAIRFIELD 

AROOSTOOK     15 

FORT  KENT 

2878 

AROOSTOOK     15 

6ARDINER 

3044 

KEWE8EC       9 

44 

6ILEAO 

1110 

OXFORD         1 

44 

MAMD  LAKE  STREAM 

3241 

WASHINGTON    14 

45 

MEEMVILLE 

)3»3 

PISCATAQUIS    9 

45 

HIRAM  2  S 

3800 

CUWCRLAHO    13 

HOULTON  CAA  »P 

389! 

AROOSTOOK     15 

44 

HOULTON  1  NE 

389? 

AROOSTOOK     15 

46 

JACKMAN 

4066 

SOMERSET      9 

45 

JONESBORO 

4183 

WASHINGTON     4 

44 

LAC  FRONT  I ERE 

4420 

AROOSTOOK     15 

44 

LEWISTON 

4  366 

AMOROSCOGGIN   1 

44 

LONG  FALLS  DAM 

47B1 

SONERSET       9 

45 

MACHIAS 

4B7S 

WASHINGTON     4 

44 

NAOISON 

4927 

SONERSET      9 

44 

MIDDLE  DAM 

5261 

OXFORD          1 

MILLINOCKET 

3304 

PENOBSCOT     11 

45 

NILLINOCKET  CAA  AP 

9309 

PENOBSCOT     li 

45 

HILLIHOCKET  DAM 

3314 

PISCATAQUIS   11 

MOOSEHEAO 

5440 

SOMERSET      g 

4) 

69  4) 

OLD  TOMN 

6420 

PENOeSCOT     11 

»« 

M  39 

ROLO  TOWN  CAA  AIRPORT 

6423 

PEMoeSCOT     11 

44 

*•  40 

•A  ANSONIA  WATER  CO 
8A  iWaTER  bur  HARTFORD 
KID  ^BALTIC  MILLS  CO 
•A  WATER  BUR  HARTFORD   , 
•A  ^VINCENT  MWLESKI 

MID  ENG  DEPT  HARTFORD 

)  HID  U.S.  WEATHER  BUREAU 

SA  WELLINGTON  C.LOURIE 

•P  DONALD  J.  FIELDS 

TA  CONN  LIGHT  •  POWER 

■A  WATER  BUR  HARTFORD 
MID  CONN  LIGHT  *  POWER 
8A  ST  PARK  ♦  FOREST  COM 

•  »P  RAYMOND  J,    RU&IALA 
8A  COLLINS  COMPANY 

•  5P  CREAM  HILL  FARM 

>   ?A  JOSEPH  P.  SINKOi  JR.'  : 
RA  NEW  HAVEN  WATER  CO 
8A  BIRMINGHAM  WATER  CO 
BA  NEW  HAVEN  WATER  CO 


580  tf>      8A  ;CUNN  POWER  COMPANY 
39      MIO  WATER  +  ELEC  OCPT    | 

140  MID  ENG  DEPT  HARTFORD  I 
IS  MID  ,  8A  iSWG  TREATMENT  PLANT  |  2 

149  MIO  MiO  U.S.  WEATHER  BUREAU   2 

240  7P  BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

400  MIO  JEWETT  CITY  wTH  CO   , 

380  6P   6P  MARY  C.  OLIVER        2 

180  8A  NEW  LONDON  WTR  WKS 

340       BA  iSTAMFORO  WATER  CO 
392       SA  [MANCHESTER  WTR  DEPT 
250   5P   8A  -CORPS  OF  ENGINEERS    2 
480       8A  STAMFORD  WATER  CO 
133  MIO  MID  U.  S.  WEATHER  BUREAt^  2 

349  12M  12M  KORNEL  BAILEY  2 
30       SA  NEW  HAVEN  HATER  CO 

1440  BA  iST  PARK  *  FOREST  COH 
MO  Imid  frank  p.  O  NEILL  I 
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NEW  ENGLAND  -  NOVEMBER  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  month  was  relatively  mild  with  precipitation 
a  little  above  average  in  Connecticut  and  Massa- 
chusetts and  tending  somewhat  toward  dryness 
elsewhere.   Sunshine  was  unusually  abundant  in 
most  areas  but  was  near  the  long-term  expectancy 
at  Hartford,  Bridgeport  and  Nantucket. 

Temperatures  ranged  from  79°  at  Plymouth,  Mass., 
on  the  1st  to  -15°  at  Mount  Mansfield,  Vt . ,  on 
the  26th.   Second  and  third  places  for  coldest 
honors  went  to  Fort  Kent,  Maine,  with  -14°  and 
Lemington,  Vt.,  with  -9°,  both  on  the  25th.   On 
the  high  side  of  the  thermometer,  all  States  in 
the  Section  experienced  maxima,  well  into  the 
70 's  on  one  or  more  days  while  readings  in  the 
60 's  occurred  on  approximately  one  third  of  the 
dates. 

Precipitation  averaged  about  an  inch  less  in 
the  three  northern  States  than  farther  south 
but  there  were  few  seriously  dry  spots  anywhere. 
Totals  ranged  from  6.96  inches  at  Mead  Pond 
Reservoir,  Conn.,  to  1.06  inches  at  St.  Albans 
Bay,  Vt.   Mays  Mill,  Vt . ,  reported  6.45  inches 
to  give  Vermont  the  widest  precipitation  range 
by  a  considerable  margin.   Putnam  Lake,  Conn., 
with  3.85  inches  on  the  1st  topped  the  list  in 
the  greatest  daily  amount  category  but  was 
closely  followed  by  two  nearby  stations.  Laurel 
Reservoir  and  Mead  Pond  Reservoir.   Snowfall 
averaged  about  as  expected  in  the  three  southern 
New  England  States  but  greatly  exceeded  the 
usual  November  fall  in  Maine,  New  Hampshire  and 
Vermont. 

WEATHER  DETAILS 

Fluctuating  temperatures  accompanied  the  rapid 
weather  movements  across  New  England,  particu- 
larly during  the  first  three  weeks  when  mildness 
predominated.   The  first  week  was  the  warmest 
with  practically  all  stations  experiencing  their 
highest  readings  of  the  month  on  the  1st  or  2nd. 
A  brief  cold  snap  the  lOth-llth  proved  noteworthy 
by  bringing  the  lowest  readings  of  the  month  to 
many  localities  in  central  and  southern  New 
England,  although  daytime  temperatures  were 
mostly  in  the  40's  and  50's.   Warmth  returned 
on  the  12th,  suffered  a  moderate  setback  the 
13th  and  then  was  resumed  during  the  14th  to 
16th  with  maxima  reaching  near  70°  on  the  15th 
except  in  northern  Maine  and  along  the  coast. 
The  next  warm  spell  of  appreciable  intensity 
was  centered  around  the  21st  with  average  tem- 
peratures 10°  to  14°  above  normal  on  that  date 
with  some  localities  including  the  20th  and 
22nd  in  the  warm  pattern.   Arctic  air  began 
moving  into  New  England  on  the  22nd,  following 
violent  frontal  activity,  and  quickly  plunged 
temperatures  over  the  entire  Section,  culmina- 
ting in  the  lowest  of  the  month  by  a  consider- 
able margin  on  the  24th-25th  in  the  north  and 
by  a  much  smaller  margin  elsewhere.   Zero  on 
the  25th  at  Caribou,  Maine,  was  the  coldest  on 
record  so  early  in  November  at  that  station. 
As  mentioned  above,  this  cold  snap  was  no  worse 
than  a  near-duplication  of  earlier  minima  at 
a  good  many  southerly  stations.   During  the 
remainder  of  November,'  the  26th  was  rather  mild 
and  the  30th  quite  cold  with  the  intervening 
days  near  the  seasonal  normal. 

Precipitation  was  frequent  throughout  the  month, 


occurring  primarily  as  rain  outside  the  extreme 
north  until  the  18th.   On  that  date  the  first 
heavy  snowfall  of  the  season  occurred  followed 
by  lesser  falls  that  combined  to  make  this  the 
snowiest  November  in  several  years  in  many  north- 
ern and  some  central  areas.   Snowfall  was  very 
light  in  central  and  southern  New  England  except 
in  the  Berkshires  region  of  western  Massachusetts 
and  northwestern  Connecticut. 

WEATHER  EFFECTS 

Fall  outdoor  farm  work  was  completed  around  mid- 
month  in  Connecticut  and  Rhode  Island  except  for 
tobacco  stripping  which  required  additional  damp 
weather.   Elsewhere,  agriculture  was  virtually 
at  a  standstill  for  the  season  except  for  usual 
winter  chores.   Pasturage  was  in  good  condition 
and  lasted  until  midmonth  in  the  north  and  practi- 
cally all  month  in  the  south. 

Reservoir  storage  of  water  decreased  contra- 
seasonal  ly  but  remained  about  average;  and  ground- 
water levels  generally  rose  but  remained  below 
average  except  in  Maine,  according  to  the  U.  S. 
Geological  Survey. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

18th:   The  first  heavy  snowfall  of  the  season 
brought  1  to  10  inches  to  northern  and  central 
New  England,  except  little  to  southeastern 
Massachusetts  and  extreme  northern  Maine.   The 
resulting  rash  of  auto  accidents  caused  numerous 
injuries  and,  in  Massachusetts,  3  deaths.   Wet, 
heavy  snow  broke  many  tree  limbs  in  southern 
New  Hampshire,  causing  power  and  communications 
f a  ilures . 


21st-22nd:   Damaging  gal 
with  some  hail  and  light 
panied  the  passage  of  an 
New  England.   Although  a 
quite  heavy  the  outstand 
the  tornado  at  11:08  p.m 
Mass.,  which  caused  seve 
an  explosive  character  t 
factory,  but  little  dama 
tornadoes  also  occurred 
the  next  hour  or  so,  at 
with  much  less  damage, 
buted  to  the  three  torna 
injured  in  Connecticut, 
Island  were  injured  by  f 
thousands  of  power  and  t 
mostly  in  Massachusetts, 
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es  and  sudden  heavy  rains 
ning  preceded  and  accom- 

intense  cold  front  across 
ggregate  damages  were 
ing  local  feature  was 
. ,  the  21st  at  Clinton, 
re  structural  losses  of 
o  an  important  printing 
ge  elsewhere.   Two  other 
in  Massachusetts  within 
Merrimac  and  Canton,  but 
No  casualties  were  attri- 
does .   One  person  was 
and  two  workers  in  Rhode 
ailing  debris.   Many 
elephone  outages  occurred, 

Connecticut  and  Rhode 


26th:   A  snowstorm  in  northern  New  England  with 
depths  ranging  from  2  inches  in  the  southeast 
to  9  inches  in  the  north  brought  numerous  traffic 
accidents.   Several  persons  were  injured  and  at 
Litchfield,  Maine,  two  fatalities  resulted  from 
highway  traffic  accidents. 

For  more  detailed  descriptions  of  these  storms, 
please  see  Climatological  Data,  National  Summary 
for  November  1956. 


FLOODS 


None  reported. 


J.  E.  Stork,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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3.80 
3.37 
4.39 
5.63 

-   .54 

1.78 

1.10 
1.20 
1.88 
2.85 

1 
18 

1 
1 
1 

T 

3.4 

.5 

T 

0 

2 

0 

18 

7 

7 

6 

6 

4 
3 
3 
3 
3 

STORRS 

WEST8R00K 

WIGWAM  RESERVOIR            AM 

49.2 

53. 7M 
53.5 

32,9 

30, OM 
31,7 

41.1 
41. 9M 
42.6 

1.5 

67 
67 
68 

16 

12 

8 

12 

11 
11 
24+ 

709 
695 
664 

0 
0 
0 

2 
0 

1 

15 
17 
16 

0 
0 
0 

3.63 
4.38 
3.83 

.16 

1.05 

1.45 
1.51 

18 

1 
1 

.1 

.0 

2.5 

T 
0 

18+ 

9 

7 
7 

2 
2 
3 

AVERAGE 

42.1 

4.28 

1.2 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRIOGTON  1  NNW 

46.3 
46.9 
51. 3M 
48.9 
49. IM 

28.5 
28.5 
31. IM 
29.3 
29, 3M 

37.4 
37.7 
41. 2M 
39.1 
39. 2M 

2.7 

62 
64 

64 
65 
67 

1  + 

1  + 

16 

11 
12 
16 
12 
12 

26 
25 
20 
25 
25 

824 
809 
701 
769 
769 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 

0 

1 

0 

20 

19 
19 
19 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

3.42 
3.65 
4.42 
4.17 
2.80 

-   .13 

.79 

.95 

1.26 

1.00 

.84 

1 
26 
26 
21 
26 

6.8 

11.9 
4.0 
5.0 

10.8 

4 

7 

5 

7 

19 
18+ 

18 
26 

9 
7 
6 
8 

7 

2 

4 
4 
5 
2 

0 

0 

1 
1 

0 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT      //R 

CORINNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

EASTPORT 

48.1 
39.5 
46.0 
43.2 
49.0 

30,6 
23.2 
24,8 
17, 3M 
32.3 

39.4 
31.4 
35.4 
30. 3M 
40.7 

2.2 
2.3 

53 
68 
68 
68 
71 

4-^ 

15 

0 

5 

-  5 

19 

25 
25 
25 
25 
25 

761 
1000 

880 
1129 

725 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
11 

5 
7 

1 

16 
26 
24 
28 

14 

0 

1 

0 

1 

0 

4.22 
2.77 
3.69 
2.57 
3.14 

-  .26 

-  .52 

1.53 

.97 

1.13 

1.28 

.88 

26 
21 
22 
22 
27 

7.9 

9.8 

11. I 

13.0 

3.0 

4 

5 
8 
2 

18 

18 
27 
18+ 

9 

7 
8 

7 
7 

3 

1 

2 
1 
2 

1 

0 

1 
1 

0 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 

FARMIN6T0N 

FORT  KENT 

GARDINER 

43.8 
49.1 
44,3 

51.1 

25.4 
28.5 
25.5 
19. 6M 
26.5 

34.6 
38.8 
34.9 

M 
38.8 

.6 
2.3 

70 
65 
66 
71 
68 

4+ 

7 

12 

7 

-14 

g 

25 

19+ 

19 

25 

19 

906 
779 
895 

778 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
0 
4 

1 

22 

22 
24 

24 

0 

0 
0 

0 

2.31 
3.65 
2.99 
2.74 
3.97 

-   .60 
.00 
.10 

1.10 

.85 

1.04 

.76 

22 
22 
22 

22 

9.7 
11.6 

14.0 
14.5 

6 

5 

10 

26 

18 

23 

6 
6 

7 

9 

1 
3 
2 

3 

1 

0 

1 

0 
0 

GREENVILLE 
HIRAM  2  S 
HOULTON  CAA  AP 
HOULTON  1  NE 
JACKMAN 

41.8 
47.9 
42.3 

41.3 

22.7 
24.8 
22.8 

20.5 

32.3 
36.4 
32.6 

30.9 

1.7 
3.3 

65 
68 
71 

63 

-  5 
6 
2 

-  6 

25 

11 
25 

25 

976 
852 
967 

1016 

0 
0 
0 

0 

10 
0 
8 

10 

25 
25 
25 

24 

1 

0 
0 

2 

2.86 
3.03 
2.96 

1.75 

-  .22 

-  .92 
•  50 

-  1.40 

.72 
.83 
.80 

.85 

22 

21 
21 

22 

16.1 

11.6 

7.5 

e 

5 
2 

26 
26 

19+ 

8 
8 
6 

5 

2 
2 
2 

1 

0 

0 
0 

0 

JONESBORO                   AM 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM              AM 

MADISON 

MILLINOCKET 

49.1 
47.0 
42.5 
45.0 
42.7 

28.4 
29.8 
23.4 
24.9 
24,4 

38.8 
38.4 
33.0 
35.0 
33.6 

2.4 

1.4 
•  6 

73 
65 
67 
66 

71 

10 

16 

0 

6 

9 

19 
25 
25 
19 
24 

778 
792 
953 
896 
935 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 
9 
5 
6 

18 
18 
26 
23 
26 

0 
0 

1 

0 
0 

2.93 
3.30 
2.22 
2.50 
2.68 

-  .44 

-  .84 

-  1.03 

1.25 
.81 

.73 

.81 

1.51 

26 
26 
27 
22 
22 

6.0 

9.6 

14.0 

11.0 

5 

7 
6 
6 

4 

2 
2 
2 
2 
2 

1 

0 
0 
0 

1 

MILLINOCKET  CAA  AP 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

42.7 

46.4 
48.1 
48.6 

23,8 

24,8 
29,1 
32,8 

33.3 

35.6 
38.6 
40.7 

1.6 
2,9 

70 

70 
71 
64 

5 

2 

7 
12 
18 

25 

25 

19 
24+ 

94  5 

873 
786 
723 

0 

0 
0 
0 

9 

3 
2 
2 

26 

25 
23 

14 

0 

0 

0 
0 

3.23 

3.32 

1.73 
3.10 

-  .48 

-  1.81 

.96 

.90 

.42 

1.20 

21 

22 
21 
26 

12.6 

9.0 
5.6 

4 
6 

27+ 
18 

7 

7 
6 
8 

3 

3 
0 
1 

0 

0 
0 

1 

PORTLAND  WB  AIRPORT     //R 

PRENTISS 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

48,5 

41.1 
42,9 
50,2 

27,4 

24.2 
24.0 
30.4 

38.0 

M 
32.7 
33.5 
40,3 

.5 

2.6 
1.5 

65 

69 
69 
64 

5 

1 
1 
5 

9 

-  1 

8 

12 

19 

25 
26 
19 

806 

963 
938 
732 

0 

0 
0 
0 

1 

9 

7 
0 

20 

27 
24 
14 

0 

1 

0 
0 

3.93 

2.13 
2.41 
5.08 

.14 

-  .39 

-  1.12 

1.83 

1.08 

.98 

1.51 

26 

22 
22 
26 

9.1 

6.9 

12.5 

6.2 

5 

2 
5 

19 

24+ 

18 

7 

5 
5 
7 

1 

1 
1 
4 

1 

1 

0 

2 

RUMFORD  3  SW 
RUMFORD  1  SSE 
SANFORD  2  NNW 
SOUA  PAN  DAM 
UNITY 

43,3 
46,8 
51.5 
41.4 
47.3 

23.4 
26.0 
27.3 
21.3 
29.2 

33,4 
36,4 
39,4 
31,4 
38.3 

1.9 
2.1 

63 
69 
69 
69 
62 

4 
6 

1 
1 
1  + 

4 
7 
8 

-  7 
9 

25 
26 
11 
25 
26 

942 
852 
761 
1002 
796 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
2 

1 
8 

1 

25 
25 
21 

27 
19 

0 
0 
0 

1 

0 

3.04 
2.76 
3.68 
3.48 
3.00 

-  .26 

-  .54 

1.24 

.83 

1.45 

1.27 

.90 

21 
26 
26 
22 
22 

13.8 
15.6 
10.0 
11.1 
9.0 

9 

4 
6 

26 

18+ 
24 

6 

5 
7 
9 
6 

2 

2 
2 

1 
2 

1 

0 

1 
1 

0 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MINSLOW                     AM 

WOODLAND                    AM 

49,7 
48.5 
52.3 

25,3 
27,4 
26,6 

37.5 
38.0 
39.5 

1.6 
5.3 

67 
73 
74 

4 
1 
2 

8 

11 
11 

25 
19 
20 

820 
804 
758 

0 
0 
0 

1 
3 
0 

22 
17 
21 

0 
0 
0 

3.73 
2.91 
2.92 

-  .12 

-  .70 

1.12 
.81 
.80 

26 

13+ 

22 

9.8 
5.3 
8.1 

5 

5 

26 
19 

9 
7 
6 

2 
2 
3 

1 

0 

0 

AVERAGE 

36.3 

3.13 

9.8 

MASSACHUSETTS 

ADAMS                        AM 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL                // 

BOSTON  WB  AIRPORT       //R 

46.7 
50.2 
51.2 
52.8 
53.9 

27.6 
31.5 
27.1 
34.2 
38.2 

37,2 
40,9 
39,2 

43,5 
46,1 

.1 
2.2 

2.8 
1.7 

75 
73 
75 
74 
71 

2 

1 
1 
1 
1  + 

6 

13 

3 

13 

20 

25 
11  + 
25 
24 
24 

829 
722 
765 
642 
560 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
1 
1 
0 

17 
17 
22 
13 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

4.48 
3.10 
3.59 
3.60 
3.46 

•  94 

-  .53 

-  .60 

-  .03 

1.36 
.75 
1.05 
1.53 
1.64 

22 
18 
22 

18 
18 

5.5 

7.3 

9.0 

.7 

.6 

2 

4 
7 

1 
T 

26 

18 
13 
13 
19+ 

9 
8 
7 

5 
4 

3 
3 
3 
3 
3 

1 

0 

1 

1 
1 

BROCKTON 
CHARLTON  2 

55,6 
52,2 

33.4 
29.6 

44.5 
40.9 

2.7 

75 
70 

1 
15 

11 
5 

11 
11 

610 
712 

0 
0 

0 

1 

12 
18 

0 

0 

2.56 

3.13 

-   .65 

1.26 
.85 

18 
22 

T 
T 

T 
T 

18 
18+ 

5 
6 

2 

3 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


NEW    ENGLAND 
NOVEMBER    1956 


Temperature 

Precipi 

tation 

11 
<  1 

0,  6 
2  E 
<  2 

> 
< 

III 

8 

■X. 

1 

1 

1 

No  ol  Day 

s 

1 

s  fg 
5  J  2 

S.  E  a 

1 
1 

1 

Snov 

1.   Sleet 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

Mm 

1 

1^ 

Q  0 

2  0 

1 

2 

2 

o 

sJ 

si 

6  S 

A 

CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 
EAST  WAREHAM 
EOGARTOWN 

AM 
AM 
AM 
AM 

57.3 
52.8 
53. 3M 
53.2 
54.4 

36.4 
32.0 
33. 6M 
33.3 
37.6 

46.9 
42.4 
43. 5M 
43.3 
46.0 

5.2 

1.9 

.8 

75 
73 
75 
74 
74 

1  + 

17 
13 
15 
15 
19 

24 
25 

25 
11  + 
11  + 

639 
669 
640 
647 
564 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

1 

0 

10 
16 
14 
16 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

3.66 
3.26 

2.75 
3.65 
2.97 

-  ,17 

-  .30 

-  .23 

1,30 
1,03 
1,21 
1,18 
,93 

18 
26 

18 
18 
18 

,2 

T 
.0 

0 
0 

7 
6 
5 
8 
6 

3 
3 
2 
3 

2 

1 
1 
1 
1 
0 

FALL  RIVER 
FITCH8URG  2  S 
FRAM INGHAM 
HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 

AM 
AM 

AM 

53.4 
54.7 
54.8 
55.0 
47.1 

35.9 
30.8 
31.4 
33.7 
25.8 

44.7 
42.8 
43.1 
44.4 
36.5 

2.0 
4.0 
2.3 
2.7 
.2 

72 
77 
76 
72 
74 

17 
14 
14 
16 
9 

24 
24 
11 
11 
24+ 

604 
660 
653 
610 
848 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
4 

10 
14 
16 
12 
22 

0 

0 
0 
0 
0 

4.02 
5.39 
3.21 
3.10 
4.41 

.35 

1.92 

-   .52 

.03 

.94 

.70 
1.37 
1.04 

.87 
1.07 

18 
2 
26 
18+ 
22 

T 
6.0 

3.0 
10.5 

0 

2 
5 

18 

19 

a 

11 
5 

6 

10 

5 
5 

3 
3 

4 

0 
1 
1 
0 

1 

HYANNIS  3  NE 
KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 
LEXINGTON 

AM 
AM 

53.8 
50.4 
54.6 
54.2 

35.8 
24.5 
30.4 
33.6 

44.8 
37.6 
42.6 
43.9 

1.2 

2.6 

4,4 

73 
72 

75 
74 

1  + 

20 
6 

14 
15 

24 
25 
26 
24 

601 
822 
669 
625 

0 
0 
0 
0 

1 

3 
0 
0 

14 
26 
17 
15 

0 
0 
0 
0 

2.78 
3.33 
3.43 
3.13 

-  .82 

-  .51 

-  ,41 

1.21 
.75 

1.08 
.96 

18 
22 
26 
26 

.0 
6.0 

2.0 

0 
4 

18+ 

5 
8 
4 
7 

2 

4 
3 
3 

1 

0 
2 
0 

LOWELL 

MIDDLETON 

NANTUCKET  W8  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

R 

55.1 
53,8 
53.4 
54.3 
47.1 

33.7 
36.6 
38.7 
38.8 
28.3 

44.4 
45.2 
46.1 
46.6 
37.7 

4.4 

1.6 

3.1 

.8 

76 
70 
69 
75 
76 

14 
18 
21 
20 
9 

25 

24 
24 
24 
24+ 

612 
588 
561 
553 
814 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
4 

14 

11 

9 

9 

19 

0 
0 
0 
0 
0 

3.42 

4.19 
2.29 
2.86 
3.88 

-  .27 
.97 

-  1.43 

-  1.17 

-  .10 

1,08 
1.33 

.56 
1.31 

.96 

26 
26 

18 
17 
21 

2.5 

2.2 

.0 
6.1 

0 
0 
6 

18+ 

6 

7 

7 

4 

10 

3 
3 
1 
2 
2 

1 
2 
0 

1 
0 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 

AM 

56.3 
52.0 
54.6 
49.2 
52.7 

36.6 
41.6 
31.5 
34.2 
37.0 

46.5 
46.8 
43.1 
41.7 
44.9 

4.6 
3.1 

.5 

79 
71 
73 
65 
66 

1  + 
16 

16 
30 
12 
15 
18 

24 
11  + 
11 
24 
24 

552 
542 
649 
690 
597 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

11 

8 

18 

12 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

4,69 
3.89 
3.59 
3.62 
2.94 

.70 
.69 

-   .27 

1.25 
1.60 
1.25 
1.50 
1.29 

18 
26 

18 
18 
18 

.0 
.0 

T 
2.0 

0 
0 

0 

T 

18 

6 
5 

7 
4 
5 

4 
3 
3 
3 
3 

3 
2 

1 
1 

1 

SANDWICH 
SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STOCKBRIDGE 
SWAMPSCOTT 

AM 

54.2 
47.9 
55.5 
49.6 
52.7 

37.0 
27.0 
34.6 
28.6 
36.3 

45.6 
37.5 
45.1 
39.1 
44.5 

,2 

2.9 

1.5 
3.8 

76 
71 
70 
76 
68 

19 
10 
15 
8 
19 

24 

25+ 

24 

24+ 

24 

578 
818 
590 
771 
609 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
0 
0 
0 

10 
22 

13 
19 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

3.29 
3.99 
3.62 
3.03 
3.07 

.17 
.11 

-  1.01 

-  ,02 

.87 
.84 

1.27 
.76 

1.34 

18 

2 

22 

18 
18 

.0 
6.5 
1.6 
6.5 

0 

2 

4 

18 
18 

7 
8 
5 
7 
5 

4 
3 
2 
2 
3 

0 
0 
2 

0 

1 

TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 

AM 

55.2 
49.2 
52.3 

54.1 
53.1 

32.9 
24.9 
29.0 
30.7 
32.3 

44.1 
37.1 
40.7 
42.4 
42.7 

3.9 
1.6 

74 
74 
74 
76 
72 

10 
6 
8 
8 
8 

11 
11 
11 
11 
11  + 

620 
833 
722 
673 
666 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
0 
0 

1 

14 
26 
20 
18 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

3.49 
3.80 
3.85 
3.97 
4.07 

-   .57 
.46 

1.14 
1.14 
1.26 
1.83 
1.63 

18 
22 
2 
18 
18 

T 
9.2 

4.0 

1.0 

T 

0 
8 

1 
0 

18 
18 

6 
9 
9 
6 

5 

3 
2 

3 
2 
3 

WEST  CUMMIN6T0N 
WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

48.3 
56.0 
52.2 
49.4 
52.6 

23,7 
31,0 
32.8 
31.9 
30.3 

36.0 

43.5 
42.5 
40.7 
41.5 

3.5 

7.1 
1.8 

72 
75 
70 
70 
74 

15 

1  + 

1 

7 

12 

10 

9 

25 
25 
25 
24 
11 

861 
640 
670 
724 

701 

0 
0 
0 

0 
0 

2 

0 

1 

4 

1 

26 

17 
14 
17 
18 

0 
0 
0 

0 
0 

4.11 
3.45 
2.91 
3.28 
3.86 

.06 

-  1.03 
.17 

1.13 

1.20 

.60 

.70 

.95 

22 
26 
21 
26 

18 

10.3 

.7 

3.7 

.2 

1.5 

8 

T 
0 
T 
0 

18 
18+ 

18+ 

7 
4 
9 
8 
8 

3 

3 
2 
3 
3 

1 
2 
0 
0 
0 

AVERAGE 

42.6 

3.53 

2.8 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 

AM 

R 
AM 

46.5 
46.4 
45,1 
51.9 
49.4 

26. 7M 

23.8 

25.6 

26.7 

24.3 

36. 6M 

35.1 

35.4 

39.3 

36.9 

1.9 
2.7 

67 
70 
67 
76 
74 

15 

1 

16 

1 
1 
1 
5 
3 

24 

25 

24+ 

25 

25 

852 
889 
882 
763 
836 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
7 
2 
2 

21 
25 
21 
25 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

2.63 
2.35 
1.79 
2,57 
2.83 

-  ,98 

-  ,99 

.78 
.55 
.56 
.80 
.90 

22 
22 
1 
22 
22 

9.6 
13.7 

5.0 
12.5 

9.0 

4 

2 
6 

18 

18+ 
18 

7 
6 
6 

7 

2 

1 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  PEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

R 

AM 

49.9 
53.4 
50.4 

42.1 

26.6 
29.0 
25.3 

20.7 

38.3 
41.2 
37.9 

M 
31.4 

1.6 
2.7 

1.2 

74 
71 
76 

66 

5 
11 

1 

-  3 

25 
11 
25 

25 

799 
707 
808 

1001 

0 
0 
0 

0 

2 
0 
2 

11 

22 
21 
23 

25 

0 
0 
0 

1 

2.12 
3.64 
2,99 

3,60 

-  1,45 

,32 

-  .55 

.66 

1.72 

1.01 

1.58 

21 
26 
22 

22 

10.3 

4.3 

15.2 

25.3 

5 

4 
9 

7 

19 

18+ 

18 

26 

5 

8 

4 

1 
2 
3 

1 

0 

1 
1 

1 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

50.1 
48.3 
49.5 
48.7 
50.1 

27.0 
25.7 
23.6 
28.2 
27,0 

38.6 
37.0 
36.6 
38.5 
38.6 

2,7 

3,4 
1,9 

71 
71 
71 
70 
76 

1  + 

8 

5 

-  1 

6 

6 

24+ 

25 

25 

24 

25 

786 
835 
847 
789 
785 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
2 

1 
1 
1 

23 
24 
27 
20 
23 

0 
0 

1 

0 
0 

2,29 
2,19 
2,72 

2,17 
3.44 

-  .96 

-  .68 

,41 

.85 
.85 

.91 
.80 
.90 

22 
22 
22 
22 
22 

9.6 
8.0 
12.0 
8.0 
9.8 

3 
4 

4 
6 

18+ 
18+ 
18+ 
18 

7 
7 
6 
5 
8 

2 
1 
1 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

47.1 
47.2 
48.1 
46.6 
53. OM 

28,7 
24.3 
25.3 
28.6 

28.  OM 

37.9 
35.8 
36.7 
37.6 
40. 5M 

-  1,3 

67 
64 
72 
66 
73 

7+ 

1  + 
1+ 

12 

-  1 

4 

11 

6 

25 

25 

24+ 

25 

25 

805 
870 
841 
814 
725 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
2 

2 
4 
0 

18 
24 
21 
20 
23 

0 

1 

0 
0 
0 

3.04 
2.61 
2.22 
2.75 
2.32 

-  ,71 

-  ,58 

1.03 
.96 
.97 
.80 
.76 

22 

22 
21 
26 
26 

13.6 
2.7 

7.1 
4.0 

6 

1 
3 

26 

18+ 
18+ 

8 

7 
6 
6 

4 

1 
1 
1 
3 
3 

1 

0 
0 
0 

0 

MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA  3  N 
NEW  LONDON 
NORTHWOOO 
PETERBORO  2  S 

1/9. 

28.1 
52.6 

48.1 
53.1 
47,9 

14.0 
27.0 
30.9 
30.6 
29.1 

21.1 
39.8 
39.5 
41.9 
38.5 

1,2 

,7 

51 
76 
69 
75 

74 

-13 

7 

6 

12 

4 

24 
25 
25 
11 
25 

1313 
750 
759 
691 
787 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
0 
5 
0 
3 

26 
22 
17 
18 
20 

6 
0 
0 
0 
0 

5.15 
3.20 

3.01 
3.67 

-  1.43 

-  ,06 

1.47 
.70 

.90 
1.13 

26 
22+ 

26 

18 

30.7 

9,2 
16,3 

5 

8 
6 
10 

26+ 

18 
18 
18 

10 
8 

6 
3 

3 
2 

4 
3 

2 
0 

0 
2 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

AM 

AM 
AM 

44.0 
48.7 
60,7 
50,6 
48,4 

24.4 
22,8 
28,3 
24.0 
25.1 

34.2 
35.8 
39.5 
37.3 
36.8 

2,6 

1.8 

61 
72 
69 
77 

70 

16 

4 
7 
11 
5 
6 

25 

11 
25 

24+ 

24+ 

917 
871 
758 
823 
839 

0 
0 
0 

0 
0 

9 

1 
2 

1 
3 

22 
28 
20 
26 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

4.49 
0  2.70 
4.06 
3.21 
2.39 

,18 
-   ,56 

1.47 

.96 

1.80 

1.00 

.93 

22 
22 
26 
22 
22 

23,0 

5,6 

9.6 

11.1 

12 

5 

5 
6 

26+ 

18 
18 
18 

8 
6 

7 
9 
5 

3 
2 
2 

2 
1 

2 
0 
1 

1 
0 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

55.4 
49,7 
46,9 

27.6 
29.2 
25.7 

41.5 
39.5 
36.3 

76 
68 
66 

5 
9 
3 

11 
25 
25 

696 
759 
8S4 

0 
0 
0 

0 
0 

1 

20 
21 
24 

0 
0 
0 

3,61 
2,47 
3,11 

-  1,23 

I.IB 

.94 

1.02 

26 
22 

1 

4.2 
9.6 
8.6 

3 

4 
3 

18 

18+ 

18 

8 

e 

8 

3 

1 
2 

1 

0 

1 

AVERAGE 

37.8 

2.S7 

X0.2 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 
GREENVILLE 

R 

52.8 

50. 8M 

38.7 
32. 9M 

45.8 
41. 9M 

•  5 

70 
73 

1 
1 

20 

11 

571 
683 

0 
0 

0 

1 

7 
14 

0 
0 

3,06 
4,85 

-   ,47 

.92 
1.68 

18 
26 

T 

0 

5 

3 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


NEW   ENGLAND 
NOVEMBER    1956 


Tempera 

ure 

Precipitation 

-    E 

St  3 

s  5 

>  J 

<   2 

«  e 

0     c 

1 
> 
< 

III 

a  §  i 

Q  ct  H 

1 

1 

1 

1 

>- 

8. 
1 

No   of  Days 

H 

III 

0)    c    « 

o  u.  e- 

& 

s 

1 

1 

Snov 

■:.  Sleel 

No 

of  Days 

Station 

Ma:< 

Min 

1 

11 

2   o 

S 

2 

5 
2 

B 

fel 

5  J 

5  I 

0   > 

d 

KINGSTON 

PROVIDENCE    MB    AIRPORT 

R 

54. 2M 
53.'. 

33. 3M 
34.3 

43. 8M 
43.9 

2.9 
1.3 

70 
73 

1 
1 

11 
16 

11 
11 

630 
630 

0 

0 
0 

14 
14 

0 
0 

3.73 
3.62 

-  .51 

-  ,12 

1.39 
1.02 

18 
18 

T 

7 
6 

3 

4 

1 

1 

AVERAGE 

43.9 

3,82 

T 

VERMONT 

BELLOWS    FALLS 
BENNINGTON    2    NW 
BLOOMFIELO 

BURLINGTON    WB    AIRPORT 
CAVENDISH 

AM 

R 

'.9.6 
50.8 
'.8.5 
'.5.9 
'.9.0 

27.5 
28.7 
24.8 
29.8 
22,0 

38.7 
39.8 
36.7 
37.9 
35.5 

3,2 
1,5 
1,3 

76 
76 
69 
68 
75 

2 

1 
1 
1 
1 

8 
7 

-  4 
2 

-  2 

24  + 

19+ 

25 

24 

25 

781 
752 
841 
807 
879 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

1 

5 
2 

17 
21 
25 
IB 
27 

0 
0 

1 

0 
2 

3.10 
3.17 
3.36 

1,67 
3,07 

.21 

.40 

-  1.18 

-  .20 

.82 
1.29 
1.17 

.46 

.97 

22 
22 
22 

21 
22 

8.0 

9.0 

16.5 

10.3 

14.5 

4 
7 
5 
3 
5 

18 
18 
23 
19 
18 

7 
7 
10 
7 
8 

2 

1 
2 

0 

2 

0 

1 
1 

0 
0 

CHELSEA 
CORNWALL 
DORSET    1    S 
EAST    SARNET 
ENOSBURG    FALLS 

AM 
AM 

'.7.8 
'.9.3 
'.9.5 
'.5.9 
'^8. A 

21.2 
27,9 
25,2 
26.0 
26,1 

34.5 
38.6 
37.4 
36.0 
37.3 

1,7 
1,8 

3.3 
2.9 

76 
72 
75 
68 
68 

1 
1 
1 
1 
2  + 

-  1 
3 

-  6 
4 

-  4 

24+ 

24 

24 

25+ 

24 

908 
784 
824 
864 
827 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
1 
5 
3 

27 
17 
23 
21 
22 

2 

0 
2 
0 

1 

2,86 
1.99 
4.30 
2.19 
1,88 

-  .18 

-  .71 

-  .61 

-  1.43 

1.20 
.48 
.88 
.81 
.35 

22 
22 
22 
22 

10 

12.4 
8.5 

12.5 
8.7 

15.0 

6 

5 
4 

26 

18+ 
11 

8 

7 
9 
7 
8 

1 
0 

5 
1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

LEM1N6T0N 

MIDDLESEX 

MONTPELIER    CAA    AIRPORT 

MOUNT    MANSFIELD 

NEWPORT 

AM 

'.7.6 
'.7.2 
45.3 
35.8 
43.7 

22.1 
24.9 
25.3 
20.3 
22.9 

34,9 
36.1 
35.3 
28.1 
33.3 

.3 

69 
72 
67 
55 
66 

2 

1 

1  + 
1 
15 

-    9 

4 

5 

-15 

1 

25 

25 

19+ 

26 

24+ 

898 
852 
884 
1100 
942 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

6 

7 

11 

7 

25 
21 
20 
20 
22 

2 
0 
0 
4 
0 

3.26 
2.12 
2,03 
2,72 
2,66 

.26 

1.36 
.73 
.98 
.72 
.71 

22 
22 

21 

1 
21 

12.5 

11,2 

7.4 

33.8 

11.8 

5 
5 
3 
21 
4 

26 

26 

19+ 

29+ 

26 

9 
6 
5 
6 
8 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

0 
0 

0 
0 

NORTHFIELO    NORWICH    UNIV 

RANDOLPH 

READSBORO    1    SSE 

RUTLAND 

ST    ALBANS    BAY 

AM 

49,3 
49. 4M 
48,8 
51.2 
46.8 

25,4 
26.  7M 
25.5 
29.5 
30.9 

37.4 
38. IM 
37.2 
40.4 
38.9 

4,5 
4,5 

70 
75 
75 
75 
65 

15 

15 

2 

1 
1  + 

3 
1 
7 
8 
10 

24+ 

24 

25 

19 

24 

822 
784 
831 
732 
777 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
2 
1 
3 

20 
21 
22 

17 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

2,46 
3,18 
5,01 
2.75 
1.06 

-  .47 

1.41 

-  .54 

.71 

1.40 

1.13 

.81 

.56 

22 
22 

2 
22 
21 

12.0 
7.6 

11.7 
5.5 

6 

4 

18 
18 

6 

10 
5 

3 

2 

1 
4 
2 

1 

0 

1 

2 

0 
0 

SAINT    JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WEST    BURKE 

WILDER 

AM 
AM 
AM 
AM 

48.8 
44,9 
51.2 
45.8 
49.8 

27.1 
22.7 
26.1 
19.9 
26.0 

38.0 
33.8 
38.7 
32.9 
37.9 

3,8 
1,9 

65 

73 
75 
70 
70 

1 
2 
2 

1 
1  + 

0 
2 
8 
-    8 
6 

25 

24+ 

25 

25 

24+ 

803 
930 
781 
958 
807 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

7 
0 
6 
4 

20 
25 
22 
27 
21 

1 

0 
0 
2 
0 

2.35 
5.21 
3.62 
2.87 
2.17 

-  .45 
.42 

-  .01 

-  .28 

-  1.06 

.89 
1.26 
1.07 

.82 

1.00 

22 
22 
3 
22 
22 

8.9 
19.0 
6.0 
9.2 
8.0 

3 
7 
3 

4 

18+ 
18+ 
26 

18 

6 

10 

9 

11 

5 

2 

4 

3 
1 

1 

0 

1 
1 

0 

1 

WOODSTOCK    3    ENE 

48.4 

2'.. 7 

36.6 

1,9 

72 

15 

4 

19+ 

844 

0 

1 

25 

0 

2.30 

-       .94 

.91 

22 

10.0 

3 

26 

6 

1 

0 

AVERAGE 

36.5 

2.82 

11.6 

t    DATA    RECEIVED    TOO    LATE    TO    BE 
INCLUDED    IN   DIVISION   AVERAGES 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

•o       „ 
0-1 

1 

III 

III 

Station 

1 

> 

s 

> 

< 

Ji 

g       1 

a    J 

4 

a 

?2 

a 
t^ 

8 

•a 
H 

g 

3 

0) 

S 

A 

i 

4 

1 

BLOCK    ISLAND   WB   AIRPORT,    R.     I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

4 

2 

3 

0 

0 

15 

- 

6.3 

BLUE    HILL,    MASS. 

SSW 

19 

15.7 

50 

s 

21 

78 

78 

54 

69 

6 

4 

2 

2 

1 

0 

15 

52 

5.9 

BOSTON   WB   AIRPORT,    MASS. 

saw 

16 

16.5 

55« 

SSW 

21 

72 

74 

52 

66 

7 

6 

1 

2 

1 

0 

17 

64 

6.0 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

76 

57 

69 

3 

4 

3 

1 

1 

0 

12 

- 

6.3 

BUBLIHGTON  WB  AIRPORT,    VT. 

3 

30 

9.0 

40 

s 

11+ 

75 

74 

59 

71 

5 

6 

7 

0 

0 

0 

18 

39 

8.0 

CARIBOC  WB  AIRPORT,    ME. 

NW 

12 

10.3 

34> 

W3W 

21 

85 

86 

74 

84 

4 

7 

6 

1 

0 

0 

18 

- 

6.8 

CONCORD  WB  AIRPORT,    N.    B. 

NW 

11 

7.1 

25 

3 

21 

84 

85 

56 

74 

7 

4 

4 

1 

0 

0 

16 

66 

5.7 

HARTFORD  WB  AIRPORT,    CONN. 

S 

19 

10.9 

47 

3 

21 

78 

77 

51 

66 

3 

5 

5 

3 

0 

0 

16 

45 

6.3 

MIDDLETOWN  WB,    CONN. 

- 

- 

8.7 

52tt 

3 

21 

- 

- 

- 

_ 

1 

3 

6 

2 

1 

0 

13 

- 

- 

KT.    WASHINGTON,    N.    H. 

w 

52 

32.2 

112tt 

WSW 

21 

89 

87 

89 

89 

0 

8 

7 

1 

2 

0 

18 

42 

8.9 

KANTnCXET  WB  AIRPORT,    MASS. 

WNW 

10 

12.4 

45 

SE 

26 

79 

79 

67 

75 

6 

4 

6 

1 

0 

0 

17 

48 

7.0 

HEW  HATEK  WB  AIRPORT,    CONN. 

- 

7.6 

34 

SW 

21 

- 

80 

57 

- 

3 

6 

4 

2 

0 

0 

IS 

52 

6.6 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

- 

2 

7 

8 

2 

0 

0 

19 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,    ME. 

WSW 

12 

8.3 

34 

NE 

26 

79 

80 

59 

74 

5 

4 

6 

0 

1 

0 

16 

52 

5.4 

PROVIDENCE    WB   AIRPOBT,    H.    I. 

NW 

15 

11.0 

47« 

3 

21 

77 

77 

54 

69 

5 

6 

2 

3 

1 

0 

17 

57 

5.9 

WORCESTER   WB   AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

12.9 

47« 

SSW 

21 

- 

- 

- 

- 

4 

3 

5 

3 

0 

0 

15 

- 

6.0 

tT  Peak  Gust 

•      Fastest   observed   one   minute 
wind  speed.      This  station   Is  not 
equipped  with  automatic  record- 
ing wind    Instruments. 

i 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 


Table  3 

NOVEMBER 

1956 

Station 

■3 

Day  oi  month 

S 

1   2  I  3 

4   5   6 

7   8  1 

9 

10  1 

11 

12 

13  1  14  1  15 

16 

17 

18 

19   20 

21 

22 

23   24 

25  I  26 

27 

28  29  30 

31 

CONNECTICUT 

AN SON  I A 

4*54 

1.68   .24   .11 

•  16 

.01 

.10 

1.27 

.02 

.61 

.12 

BAKERSVILLE 

RECORD  MISSING 

BALTIC 

4.3& 

.78   .18 

.04 

.07 

.06 

.10 

1.51 

T 

.81 

T 

.07   .73 

BARKMAMSTEO 

RECORD  MISSING 

BEACON  fALLS 

RECORD  MISSING 

BRIDGEPORT  WB  AP        R 

2.96 

1.23   .01 

.07 

T 

T 

T 

.33 

.76 

.30 

.15 

.05   .06 

BRISTOL  3  W 

4.27 

1.31   .10   .56 

.16 

.05 

.17 

.96 

.01 

.65 

T 

T     .26 

BROOKLYN 

4*15 

.53   .09   .01 

T     .13 

.01 

.05 

.10 

.05 

1.36 

T 

1.04 

.02 

.74 

BULLS  BRIDGE  DAM 

5*46 

2.30   .84   .17 

•  12 

.12 

.96 

.05 

.05 

.76 

.09 

BURLINGTON               R 

RECORD  MISSING 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

3.76 

.93   .06   .16 

•  10 

.05 

.17 

1.28 

.56 

.45 

COLCHESTER 

3.85 

.53   .21   .12 

.11 

.03 

.10 

.04 

.10 

1.22 

.67 

.52 

COLLINSVILLE  1  S 

RECORD  MISSING 

CREAM  MILL 

4.38 

1.15   .13   .67 

.18 

.16 

.02 

.15 

T 

.05 

•  90 

.92 

.05 

T 

DANBURY 

5.74 

2.60   .47   .14 

•  33 

T 

.14 

.02 

1^13 

.02 

.79 

.10 

T 

DAMSON  LAKE 

3.70 

1.18   .22   .06 

.15 

.02 

.02 

•  35 

•  96 

.34 

.71 

.14 

DERBY 

4.47 

1.66   .25   .07 

.15 

T 

.09 

1^35 

.76 

.12 

EAST  HAVEN 

3.80 

1.32   .27   .09 

•  10 

.01 

.04 

•  02 

1^24 

.02 

.57 

.12 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

4.26 

1.82   .27 

.11 

.11 

•  10 

1^04 

.72 

.09 

FALLS  VILLAGE 

4.37 

1.57   .04   .69 

.09 

.01 

T 

.20 

T 

•  67 

.02 

.04 

•  80 

.04 

T 

GROTON 

6.24 

1*71   .14 

.36 

.03 

.08 

T 

•  39 

•  99 

.21 

•  46 

.01  1.84 

HARTFORD  BRAINARD  FLO//R 

4.61 

•96   .92   .01 

.28 

T 

.04 

.10 

T 

.22 

•  90 

T 

.70 

•  26 

.22 

HARTFORD  WB  AIRPORT     R 

3.75 

.93   .25   .01 

.22 

.03 

.08 

T 

.12 

.93 

.03 

.57 

.33 

T 

•02   .23 

7 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

4.40 

1.71   .45 

.12 

.12 

.10 

1.26 

.59 

.05 

KENT 

5.00 

2.09   .56   .15 

.14 

.11 

.17 

T 

.94 

■  02 

.73 

T     T 

.06 

T 

•  01 

LAKE  KONOMOC 

4.93 

1.22   .30   .10 

•  30 

.05 

.08 

1.60 

•  48 

.60 

LAUREL  RESERVOIR 

6.66 

3.74   .48   .06 

.11 

.09 

1.42 

•  62 

.14 

MANCHESTER 

4.31 

1.03   .06   .30 

.20 

.05 

.12 

1.12 

T 

1.11 

.32 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

3.57 

.45   .07   .14 

.12 

.05 

.08 

.01 

.01 

1.10 

.01 

1.00 

.01 

.52 

MEAD  POND  RESERVOIR 

6.96 

3.80   .45   .05 

.01 

.12 

.12 

.01 

1.43 

.02 

.73 

.22 

MIDDLETOWN  WB 

3.83 

.75   .27   .03 

.16 

.02 

.17 

•  03 

.25 

1.02 

T 

.57 

.20 

.36 

MIDDLETOWN  *,    W 

4.38 

1.14   .09   .29 

.17 

.06 

•  23 

1.26 

.02 

.96 

.17 

MILFORD 

3.87 

1.16   .59   .09 

.10 

.06 

1.20 

.01 

.65 

•  11 

MOHAWK  RANGER  STA 

4.75 

1.87   .19   .40 

.16 

T 

T 

.22 

.07 

.93 

T 

.03 

.76 

T     T 

•  12 

T 

MOUNT  CARMEL 

3.89 

1.29   .05   .07 

T     .17 

T 

.01 

.13   T     T 

T 

.01 

1.19 

T     T 

T 

.76 

T     ^21 

T 

T 

NATCHAUG  RANGER  STA 

3.55 

.55   .05   .05 

T 

.16 

.06 

.10 

T 

1.03 

T 

T 

1.02 

T 

•  53 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

4.27 

.70   .21   .22 

.01 

.10 

.03 

.20 

T 

1.22 

T 

.01 

1.13 

.01 

•  43 

T 

NEW  HARTFORD 

RECORD  HISSING 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    R 

3.19 

.96   .06   .01 

.08 

T 

T 

.01 

•  03 

.02 

.35 

.96 

.34 

.22 

T     .15 

NORFOLK  2  SW 

5.09 

1.29   .23   .90 

.15 

.01 

.01 

.21 

.03 

.85 

.09 

.06 

.97 

.05 

•  19 

■  01 

•01        .03 

NORTH  BRANFORO 

4.52 

1.87   .28   .05 

.12 

•  06 

.03 

1.22 

•  02 

.60 

•  25 

NORTH  GUILFORD 

5.24 

1.96   .32   .47 

.12 

•  03 

.12 

1.31 

•  02 

.67 

•  22 

NORWALK  GAS  PLANT 

6.10 

2.70  1.10   .05 

.06 

.06 

1.34 

.70 

.10 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

4.79 

1.78   .01   .18 

.13 

.03 

.10 

.02 

.83 

.76 

.95 

PACHAUG  FOREST 

4.60 

.63   .27   .03 

.19 

.02 

.11 

1.59 

•  01 

• 

1.55 

PEOPLES  RANGER  STA 

5.02 

1.11   .35  1.49 

.22 

T 

.03 

.09 

T 

.67 

•  09 

■  03 

.63 

T 

.11 

7 

PROSPECT 

4.80 

1.49   .09   .29 

.44 

.03 

.16 

1.14 

•  02 

.91 

.23 

PUTNAM 

3.80 

.46   .04   .03 

.11 

.10 

.07 

T 

1.10 

.15 

T 

.97 

.75 

T 

PUTNAM  LAKE 

6.86 

3.85   .50   .02 

.13 

.11 

T 

1.29 

T 

.71 

.27 

ROCKY  RIVER  DAM 

5.89 

2.69   .30   .24 

.19 

.15 

1.42 

.04 

■  02 

.77 

.06 

.01 

ROUND  POND 

5.08 

2.52   .36 

.15 

.05 

1.14 

.69 

.17 

SALISBURY 

3.37 

1.20   .08   .33 

» 

* 

* 

.34 

.52 

.36 

7 

.04 

SAU6ATUCK  RESERVOIR 

4.69 

2.02   .39 

.10 

T 

.09 

.04 

1.29 

.72 

.04 

SHEPAUG  DAM 

4.39 

1.86   .26   .08 

.23 

.02 

.20 

.98 

■  03 

•  62 

•  08 

.01 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

5.12 

1.27   .29   .77 

•  36 

.05 

.11 

.01 

1.23 

.03 

.01 

•  76 

.22 

•  01 

STAFFORD  SPRINGS 

RECORD  MISSING 

STAMFORD  5  N 

5.63 

2.85   .42 

.11 

.08 

T 

1.33 

•  69 

.15 

STEVENSON  DAM 

4.46 

1.53   .10   .30 

•  10 

.02 

.12 

T 

1.33 

.02 

.02 

•  81 

.11 

STORRS 

3.63 

.40   .26 

.15 

.02 

.12 

.11 

1.05 

.03 

.70 

.36 

T 

.41 

T 

THOMASTON 

3.95 

.96        .55 

.14 

.01 

.03 

.19 

1.16 

.03 

.83 

.05 

TORRlNGTON 

4.39 

1.43   .16   .48 

.26 

.06 

.16 

.96 

.72 

.12 

TORRINGTON  2 

4.07 

1.43   .14   .44 

•  28 

T 

.04 

.14 

.66 

.03 

.61 

T 

.10 

T 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

4.59 

.34  1.70   .10 

.05 

.06 

.02 

T 

.07 

.10 

1.35 

.74 

.04 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

3.73 

.17   .07 

.15 

•  09 

1.20 

.02 

.60 

.17 

WESTBROOK 

4.36 

1.45   .12   .01 

.36 

.02 

.03 

.05 

.10 

1.37 

T 

.43 

■  44 

T 

WEST  HARTFORD 

RECORD  MISSING 

WEST  MARTLAND 

RECORD  MISSING 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

4.62 

1.41   .19   .40 

.02 

.14 

.07 

.19 

T 

1.05 

•  04 

.03 

•  67 

T 

■  18 

•  02 

.01 

WHITNEY  LAKE 

4.19 

1.38   .22   .09 

.16 

.01 

.09 

1.41 

•  61 

.22 

WIGWAM  RESERVOIR 

3.63 

1.51   .10   .16 

T 

.15 

.14 

•  95 

•  75 

.07 

WILLIMANTIC 

3.89 

.46   .24   .26 

.09 

.04 

.09 

1.17 

•  97 

.57 

WOLCOTT  RESERVOIR 

5.22 

1.70   .12   .35 

.20 

.04 

.20 

Ii50 

•  03 

.85 

.20 

.03 

WOODBURY  3  W 

4.72 

2.19   .06   .19 

.20 

T 

.16 

T 

.92 

T 

■  04 

.90 

.06 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

3.42 

.79 

.13 

•  19 

.45 

.29 

T         .03 

.38 

■  2C 

.61 

T 

T     .35 

7 

BANGOR  DOW  FIELD 

3.65 

.10 

.04 

T 

T 

.10 

.69 

.32       T 

T 

.71 

.07 

.61 

.05   T 

T     .95 

.01 

T 

BAR  HARBOR 

4.42 

.67 

.37 

.04 

.71 

.0<i 

.91 

T    1.26 

•  22 

BELFAST 

4.17 

.75 

.03 

•  10 

.38 

.56 

.50 

l.OC 

.66 

•  15 

BRASSUA  DAM 

2.24 

T 

T 

T 

.25   T 

.06 

.25 

.09 

.76 

T     .35 

T 

.46 

7 

BRIDGTON  1  NNW 

2.60 

.37 

.04 

.17 

.15 

.29 

.14 

.80 

.84 

BRUNSWICK 

4.22 

.29 

.16 

T 

.23 

.13 

•  40 

•  54 

.13 

.80 

.01  1.53 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

2.77 

.01 

T 

.09 

.13 

.02        .34 

.25 

T 

T 

■  97 

.36 

.12   .02 

.36 

.06 

T     .04   .0! 

CORINNA 

3i69 

.06 

.01 

.06 

.36 

.71 

.02 

.10 

•  40 

■  18 

1.13 

•  OS 

.48 

.13 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

2.57 

.03   T 

.04 

.09 

.19   T 

.17 

•  06 

.13 

1.26 

.15   .09 

.16 

.12 

.02        .0! 

EASTPORT 

3.14 

.07 

.15 

T 

.14 

.16 

T 

.02 

•  19 

T 

■  07 

•  84 

■  07 

.49 

.86 

.01   .03 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

2.31 

T 

T 

.25 

T 

.13 

•  20 

■  le 

1^10 

T 

.40 

.05 

EAST  WINTHROP 

3.65 

.76 

T    T 

.07 

.02 

.22 

.74 

T 

.03 

.47 

■  07 

.69 

■  01 

.36 

.05 

ELLSWORTH 

3.19 

.14 

.06 

.16 

.25   .00 

•  10 

.56 

1.32 

•  49 

.02 

FARMINGTON 

2.99 

.30 

•  03 

.03 

.12 

.22 

•  42 

■  11 

1.04 

.04 

.66 

FORT  FAIRFIELD 

3.00 

.05 

.13 

.28 

.37 

.15 

1.50 

.92 

FORT  KENT 

2.74 

.14 

.45 

.92 

* 

1.00 

.20 

.02 

GARDINER 

3.97 

.65 

T 

•  12 

.25 

.32 

.70 

.46 

.06 

.76 

.01 

.46 

.13 

GILEAO 

2.75 

.36 

T 

.15 

.32 

.IC 

.78 

1.02 

GREENVILLE 

2.86 

.02 

T 

.12 

.35        .01 

.17 

.01 

.21 

.31 

.72 

.26   .04 

T     .58 

.04 

T     T     .02 

HIRAM  2  S 

3.03 

.17 

.11 

.23 

.16 

.06 

T 

.39 

.63 

.26 

T     .78 

T 

HOULTON  CAA  AP 

2.9« 

•  05 

.03 

.03 

.44 

.25        .02 

.03 

.17 

.6C 

.74 

.01   .08 

.29 

.01 

T     .01   7 

MOULTON  1-  NE 

RECORD  MISSING 

JACKMAN 

1.7S 

.02 

.04 

.03 

.05       .03 

.03 

.14 

.10 

•  65 

.10 

.04 

.30 

.02 

J0NES60R0 

2.93 

•  23 

.30 

.28 

■  67 

1.25 

T 

LEWISTON 

3.30 

.39 

•  07 

.01 

T 

.37 

•  39 

.02 

.39 

•  13 

■  73 

T 

•01   ^61 

.02 

LONG  FALLS  DAM 

2.22 

T 

T 

T 

.24 

.16 

■  09 

■  65 

.08   .14 

•  10 

.73 

.03 

MACHIAS 

3.07 

.01 

•  03 

.24 

.01 

T 

.23 

■12   .06 

T 

.41 

■  74 

•  02   T 

1.12 

.02        .0<i 

MADISON 

2.50 

.06 

T 

.19 

.25 

T 

.33 

.13 

.61 

•  06 

•  65 

T 

MIDDLE  OAH 

3.00 

.40 

.08 

.01 

.10 

.24 

.23 

.23 

.IE 

.64 

•  01 

•  52 

.01   .10   .OG 

MILLINOCKET 

2.66 

•  02 

.18 

.54 

.04 

.09 

.05 

1.51 

•  06 

.19 

MILLINOCKET  CAA  AP 

3.23 

.05 

T 

•  12 

.37 

.31        .05 

.13 

.09 

.9e 

.56 

•  09 

•  50 

T 

7 

MOOSEHEAO 

2.15 

T 

T 

T 

.04 

.36   T 

.08 

.15 

.16 

.77 

•03   ^21 

.35 

7         7 

OLD  TOWN 

RECORO  MISSING 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

3.32 

•  11 

T 

.83 

.41        .02 

T 

.52 

.17 

.90 

T     T 

T     ^34 

•  02 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


13       14       15 


19      20      21 


25      26      27 


28      29      30 


ORONO 

POATLAND 

POATLANO  WB  AIRPORT 

PRENTISS 

PRESOUE  ISLE 

RIP06ENUS  OAH 
ROCKLAND 
ROXBURV 
RUMFORO  3  SM 

RUMFORD  I   sse 

SANFORO  2  NNM 
SOUTH  ANOOVER 
SOU A  PAN  DAM 
TME  FORKS 

UNITV 

UPPER  0AM 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WINSLOM 

MOODLAND 


MASSACHUSETTS 


MOUNT  WACMUSET 
NANTUCKET  H8  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 

NOATHBRIOGE 
PEL HAM 
PELHAM  2 
PEMBROKE 
PERU 

PETERSHAM  I.    N 

PITTSFIELO  i*8  AIRPORT 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

PRINCETON 

PROVlNCETOWN  3  N 
OUABBtN  INTAKE 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 

SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTHSRIOGE  3  E 
SOUTH  EGHEMONT 

SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STOCKBRIDGE 
SWAMPSCOTT 

TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 

HARE 

MARE  2 

WASHINGTON  2 

WEBSTER 

MEST  CUMMINGTON 


3t«a 

2*26 

3.00 


3.&7 
2.91 
2*02 


•OHMS 

A.«8 

AMHERST 

3.K 

ASHBURNHAH 

A.69 

ASHLAND 

3.6« 

ATHOL  3  e 

*.38 

9EECHWO0O 

3.82 

SELCMERTOWN 

«.2; 

BIRCH  HILL  0AM 

i.ii 

BLUE  HILL             // 

3.6C 

BOSTOM  MB  AIRPORT     //R 

3.<.6 

eOVLSTON 

3.8« 

BROCKTON 

2.» 

CHARLTON  2 

3.13 

CHATHAM  LTSTA 

3.00 

CHESTER 

A, 16 

CHESTERFIELD 

3.47 

CHESTNl/T  HILL 

3.66 

CLINTON 

3.26 

COHASSET 

2.79 

COLDBROOK 

A. 15 

EAST  PEPPERELL 

2.83 

EAST  HAREHAM 

3.65 

EDOARTOHN 

2.97 

FALL  RIVER 

A. 02 

FITCMBURS  2  S 

5.39 

FRAHINGHAH 

3.21 

FRANKLIN 

4.91 

GARDNER 

4.04 

GflOTON 

3.8C 

HARDMICK 

3.98 

HATCHVILLE 

2.93 

HAVERHILL 

3.10 

HEATH 

5.25 

HOLVOKE 

3.44 

HOOSAC  TUNNEL 

4.41 

HUBBARDSTON 

3.66 

HYANNIS  3  NE 

2.78 

IPSalCH 

4.75 

JEFFERSON 

4.74 

KNIGHTVILLE  DAM 

3.33 

LAKE  COCHITUATE 

3.43 

LA«RENCE 

3.13 

LEXINGTON 

LOMELL 

3.42 

MANSFIELD 

3.67 

MIODLEBORO 

3.4B 

MIODLETON 

4.K 

MILFORD 

4.25 

MILLBORY 

3. SO 

MONTAGOE  CITY 

3.8« 

RECORD  MISSING 


3i07 

3*4g 

3*80 

3*e» 

3i97 
4«07 


39  1.18   .45 

48  127 

SB  ,84 

52  «09 

47  .01 

46 

30  .65 


*04 


03  1.34   .04 


60   .60   .20 


See  Rafereo 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


13       14       15 


25      26      27 


WESTFieUD 
WESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WEST  RUTLAND 

WINCHENOON 
WORCESTER  CAA  A 
WORCESTER 


NEW  HAMPSHIRE 

BATH  2  SW 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 

BOW  GARVINS  FALLS 

BRADFORD 

BUCKS  CORNER 

CAHPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EASTMAN  FALLS  0AM 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
FITZWILLIAM  3  SW 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
&ILMANTON 

GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

JEFFERSON 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 
MANCHESTER 
MARLOW 

MASSA6ESIC  LAKE 
MERIOEN 

MILAN  7  N 
MILFORD 

MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA  3  N 
NEW  LONDON 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTH  STRATFORD 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNDEBORO 

SOUTH  WEARE  1  SE 

SURRY  MOUNTAIN  0AM 

TAMWORTH 

TROY 

WALPOLE  2 

WEST  HENNIKER 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
WILMOT 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

YORK  POND 


RHODE  ISLAND 
AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WS  AP 
GREENVILLE 
KINGSTON 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


WOONSOCKET 


VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  N 
BETHEL 
BLOOMFIELD 


IB  AIRPORT 


BURLINGTON 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DANVILLE 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
EN0S8URG  FALLS 

ESSEX  JUNCTION 
GILMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
LEMINGTON 
MANCHESTER  CENTER 


3.65 
3.28 
3.85 


2*63 
2i35 

U79 
2.67 


3.04 

2*2 

2*61 


4 

77 

2 

56 

3 

10 

3 

17 

2 

51 

3 

36 

1 

67 

2 

21 

3 

07 

2 

66 

2 

81 

1 

9S 

3 

07 

4 

3C 

2 

1! 

1 

Be 

1 

90 

2 

34 

3 

26 

3 

56 

.02 
.08 


1.29 
1.15 

1.17 


T    1.16 
.30 

•10  i.ao 


See  Refereoce  Kotes  FollowlDg  Statlo: 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— ContiDUed 


Station 

■3 

Day  of  month 

g 

1  1 

2  1 

3 

4  {  5  1  6 

7  1  8  1  9 

10  1  11 

1  '^ 

13  {  14  1  15 

167 

17 

18 

19  1  20   21 

22 

23 

24 

25  1  26  1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

lURSHFIELD 

2.60 

.37 

.10 

•  05 

* 

•  35 

• 

» 

■  36 

.03 

• 

1.01 

•  22 

•  08 

•  01 

•  02 

MAYS  MILL 

i.M 

•  40 

1.75 

1.0* 

.31 

•  01 

.15 

•  11 

.11 

.74 

.06 

uia 

•  55 

•  02 

MC  INOOE  FALLS 

2.28 

.47 

.10 

•  08   T 

.08 

•  OS 

•  08 

■  13 

.14 

.05 

•  89 

.02 

T 

.16 

MIOOLESEK 

2.12 

.43 

.03 

•  09 

.06 

•  15 

•  03 

.14 

.10 

T 

•  73 

.03 

T 

.26 

.06 

T 

.01 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

2.03 

•  24 

T 

T     ,02       .04 

•  05   T 

T 

•  24 

T 

.98 

.11 

T 

T     .33 

T 

T 

.02 

MOUNT  MANSFIELD 

2.T2 

.72 

.03 

.06        .05 

•05   •OS 

•  18 

.22 

■  13 

.27 

.03 

.60 

.11 

.03 

.06 

■  04 

.04 

NEHPOAT 

2.M 

.48 

•  18 

T     • 

1   .04 

T     T     ^04 

.23 

.18 

T 

.71 

•  21 

.07 

T     .30 

.01 

.01 

.09 

T 

NORTHFIELO  NORWICH  UNIV 

Z.'.t 

.24 

T 

T 

•  06 

•  06 

•  13 

.01 

.29 

.26 

•  71 

.05 

.63 

•  02 

T 

PERU 

1  4.97 

.27 

•  30 

•  55 

•  17 

•  47 

.64 

U60 

D.05 

.24 

.32 

0.20 

.16 

PLYMOUTH  UNION 

3.8« 

•  30 

•  01 

.20 

•  10 

•63   ^02 

.05 

.49 

.04 

1^43 

.02 

.43 

.10 

.01 

.01 

RANDOLPH 

3.16 

•  16 

T 

•     * 

.18 

•20   .02 

.04 

.37 

•  23 

1^40 

T 

.55 

.03 

RANDOLPH  CENTER 

2.«2 

•  10 

•05   ^05   ^20 

.01 

.28 

\,29 

.05 

.26 

.11 

READING  HILL 

2.43 

•  25 

.07 

.07 

•  12 

.07 

.40 

•  40 

•  84 

.21 

REAOSBORO  1  SSE 

5.01 

•  70 

1.13 

.32 

•  24 

T 

.14 

•  31 

.18 

.63 

.05 

T 

1.00 

.01 

T 

.26 

.01 

T 

.01 

ROCHESTER 

3.26 

•  11 

T 

.17 

•  23 

.22 

T 

.31 

U70 

T 

.05 

.35 

.12 

T 

RUTLAND 

2.75 

•  06 

.25 

T 

T 

.08 

•  47   T 

•  01 

.33 

.67 

•  SI 

T 

.02 

.  .03 

T 

ST  ALBANS  BAY 

1.06 

•  15 

•01        .02 

T 

•  12 

•  06 

.56 

.09 

.03 

.01 

.01 

SAINT  JOHNSBURY 

2.35 

•  51 

T 

•  09 

•  13 

•  03 

.28 

.19 

.89 

•  01 

.21 

.01 

T 

SALISBURY 

- 

•  23 

.02 

.12 

•38        •Ol 

* 

■  50 

.16 

.74 

•  10 

- 

.05 

.07 

.01 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

5.68 

•  72 

.90 

.26 

•  10 

•  01 

.14 

.71 

.36 

.50 

.05 

1.59 

•  OS 

.01 

.13 

.06 

.06 

searsburg  station 
sSmerset 

6.2« 

•  81 

.95 

.58 

•  25 

.21 

•  42 

.33 

.56 

•  03 

.01 

1.70 

•  05 

T 

.32 

.03 

.02 

5.21 

•  64 

.37 

.62 

•  06 

•  01 

.35 

•  45 

•  13 

.52 

.16 

1.26 

•  OS 

.07 

.38 

.09 

.02 

SOUTH  LONDONDERRY 

3.81 

•  29 

.04 

.78 

T 

T 

T 

•  47 

•  03 

.50 

T 

.05 

1.23 

T 

.11 

.31 

T 

T 

SOUTH  NEWBURY 

2.08 

•  41 

.11 

T 

T     T 

•  07 

•  12 

.02 

.24 

.12 

.03 

.78 

.01 

T 

.14 

.01 

•  02 

SPRINGFIELD 

T0WN5HEN0 

4.14 

.54 

.26 

.80 

.07 

.21 

.14 

.02 

.58 

.02 

T 

.88 

T 

.62 

T 

UNION  VILLAGE  DAM 

2.13 

•  10 

.04 

T 

T     T 

•  04 

•  23 

.02 

.50 

.10 

.02 

•  92 

T 

.11 

.02 

.03 

VERNON 

3.62 

.24 

.20 

1.07 

•  21 

•  10 

•  05 

.17 

.50 

.05 

•  68 

.35 

MAITSFIELO  1  S 

3.15 

.39 

.01 

•  27 

•  OS 

•  27 

•  OB 

■  19 

T 

1.3S 

•  03 

.45 

T 

T 

MAROSBORO 

4.30 

.56 

•  29 

•  61 

.01 

•  IS 

•  17 

.01 

•  OS 

.65 

.01 

.01 

1^22 

T 

T 

.50 

T 

HATERBURY 

. 

.55 

•  05 

- 

. 

•_ 

_ 

_ 

_ 

. 

- 

_ 

- 

.09 

WEST  BURKE 

2.87 

.48 

•  14 

•  11 

•  22 

•  24 

.11 

.11 

.13 

.05 

.62 

.07 

•  13 

.18 

.02 

.02 

.04 

WEST  HARTFORD 

2.11 

•  25 

T 

T 

•  06 

•  20        T 

.32 

.08 

•  92 

T     .24 

.04 

WEST  TOPSHAM 

.05   T 

.82 

- 

.15 

.70 

.10 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

2.52 

•  28 

•  01 

.02 

•  09 

•27        ^02 

•  02 

.32 

.19 

.01 

1.06 

T 

.21 

.02 

T 

WHITINGHAH  3  W 

5.56 

.78 

U74 

.31 

•  27 

T 

•  13 

•  26 

.12 

.50 

.02 

1.04 

.01 

T 

.35 

T 

.03 

WILDER 

2.17 

.30 

.01 

.02 

•  17        T 

.01 

■  38 

.09 

.01 

1>00 

T 

.18 

T 

T 

WOODSTOCK  3  ENE 

2.30 

.21 

T 

•  09 

.12   T 

.02 

.49 

.13 

•  91 

T 

.33 

T 

T 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1956 


Day 

0(  Month 

1 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

> 

< 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

65 
60 

61 
47 

53 
46 

68 

47 

65 

46 

64 
46 

66 

41 

69 
48 

49 
38 

39 
24 

55 
22 

62 

46 

47 
35 

59 
40 

64 
41 

65 
53 

53 
39 

45 
34 

47 
29 

52 
30 

62 

48 

48 
30 

33 
23 

35 
20 

42 
25 

49 

35 

44 
32 

43 
30 

47 
34 

35 
25 

52.5 

37.1 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

69 
62 

64 
46 

48 
43 

66 

42 

61 
34 

66 
37 

66 
32 

60 

44 

64 
36 

39 
23 

44 
9 

63 
43 

63 
33 

59 
23 

67 
39 

66 

51 

56 
37 

38 
32 

46 
22 

52 
21 

62 

43 

61 
36 

41 
23 

36 

11 

39 
12 

61 
35 

44 
32 

41 
23 

46 
26 

36 
22 

53.3 
32.5 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

68 
58 

64 
50 

50 
41 

62 

42 

62 

46 

62 

43 

65 
42 

64 
48 

50 
32 

34 
20 

36 

15 

54 
36 

47 
32 

66 
29 

63 
49 

62 

48 

58 

31 

37 
30 

42 
20 

45 
29 

58 
38 

56 
32 

35 
19 

31 
9 

32 
12 

42 
31 

40 
26 

40 
23 

37 
27 

32 
15 

49.5 
32.4 

DANBURY 

MAX 
MIN 

68 
62 

65 

50 

51 
44 

64 

43 

65 
37 

66 
37 

66 

34 

66 
43 

51 
32 

41 
26 

46 
14 

58 

45 

49 
32 

61 
27 

71 
37 

68 
50 

56 

34 

39 
32 

46 
22 

50 
22 

61 
42 

60 

33 

34 
20 

32 

13 

37 
14 

46 

34 

43 
26 

42 
25 

44 
28 

34 
18 

52.3 
32.5 

FALLS  VILLAGE 

MAX 

MIN 

74 
56 

67 
51 

53 
45 

65 
36 

64 

33 

66 
32 

64 
29 

67 

40 

50 
30 

39 
24 

40 
12 

60 
39 

51 
28 

59 
24 

72 
31 

67 
38 

60 
26 

41 
32 

41 
13 

48 
19 

63 
36 

62 
34 

39 
25 

29 
10 

37 
9 

47 
34 

39 
22 

40 
22 

41 
23 

31 
13 

62.2 

28.9 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 
MIN 

71 
56 

56 

45 

52 

39 

67 
34 

61 
35 

67 
37 

67 
35 

59 
47 

49 
38 

37 
23 

52 

17 

60 
45 

44 
30 

58 
34 

67 
39 

66 
54 

53 
37 

39 
28 

42 
24 

51 
23 

64 
42 

50 
33 

34 
21 

33 
17 

40 
16 

49 
32 

42 
27 

44 
27 

46 
29 

33 

19 

52.2 

32.8 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

69 

60 

64 
47 

52 

41 

68 

35 

64 
37 

66 

41 

66 
32 

57 

45 

48 
35 

34 
20 

46 
12 

63 
42 

44 
26 

60 
32 

68 
39 

67 

45 

54 
35 

40 
26 

41 
19 

52 

20 

64 
40 

49 

32 

32 

19 

34 
13 

39 

14 

44 
33 

42 
25 

44 
27 

46 
26 

34 
19 

51.7 
31.2 

KENT 

MAX 
MIN 

71 
65 

67 
53 

54 
45 

63 
39 

63 
34 

67 
36 

62 

33 

56 
42 

50 
34 

38 
28 

42 
15 

64 
40 

50 
34 

60 
30 

70 
32 

66 
39 

52 

31 

40 
32 

45 
23 

60 
22 

62 
29 

59 

34 

38 
24 

31 
12 

37 
13 

48 
30 

40 
27 

40 
26 

42 
23 

32 

18 

51.6 
31.4 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

70 
61 

67 
49 

50 
45 

67 
30 

65 

28 

66 

30 

66 
28 

61 

40 

65 
33 

43 
25 

41 

a 

64 
41 

69 
37 

60 
22 

69 
30 

67 
36 

64 
39 

48 
30 

46 
17 

51 
16 

63 
38 

62 
36 

40 
25 

31 
11 

39 
6 

56 
37 

47 
26 

41 
26 

49 
22 

42 
18 

55.0 
29.8 

MIDDLETOWN  WB 

MAX 
MIN 

70 
62 

66 
47 

52 
39 

68 

38 

63 
37 

64 
37 

64 

34 

60 
44 

49 

34 

37 

IS 

52 

15 

62 
42 

43 
27 

57 
27 

66 
36 

67 
52 

52 
38 

39 
30 

42 
22 

49 
23 

63 

41 

48 
33 

33 
21 

31 

13 

40 
14 

50 
31 

43 
30 

41 
28 

46 
25 

33 
19 

51.7 
31.9 

MIDDLETOWN  *  W 

MAX 

MIN 

69 
57 

70 
61 

61 
44 

58 

40 

64 

40 

60 

43 

61 
40 

62 

50 

68 
37 

48 
30 

37 

16 

58 
37 

59 
37 

63 
28 

60 
43 

64 

51 

65 
40 

43 

33 

40 
23 

48 
26 

59 
35 

62 

36 

45 
27 

32 
16 

34 
16 

48 
34 

48 
30 

43 
28 

45 
31 

47 
23 

53.4 
35.2 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

67 
59 

69 
52 

53 
45 

70 
37 

64 
40 

67 
42 

65 
33 

59 

45 

55 

36 

44 
29 

44 
12 

61 
42 

57 
37 

58 
26 

66 
38 

66 
46 

61 
39 

44 
34 

46 
24 

52 
22 

63 

41 

62 
36 

42 
26 

36 

14 

40 
17 

50 
36 

45 
30 

44 
21 

50 
27 

41 
21 

54.7 
33.5 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 
61 

64 
47 

52 
45 

69 

43 

63 
41 

64 

39 

64 
37 

59 
44 

49 
39 

39 
23 

55 
16 

59 
44 

45 
29 

68 
29 

62 

37 

64 
52 

52 
38 

44 
32 

44 
25 

51 
25 

62 
48 

48 
32 

35 
23 

34 
19 

42 
20 

49 
35 

46 
33 

43 
30 

48 
34 

35 
25 

52.1 
34.8 

NORFOLK  2  SW 

MAX 

MIN 

61 
55 

66 
60 

61 
40 

47 
39 

57 
33 

58 
33 

63 
37 

59 
39 

54 
31 

41 
24 

25 
13 

45 
16 

55 
31 

36 
25 

65 
35 

66 
41 

62 
32 

37 

31 

33 
17 

34 
18 

43 
31 

58 
30 

38 
22 

25 

9 

24 

10 

35 
12 

40 
25 

33 
24 

34 
24 

38 
14 

45.9 
26.4 

NORWALK  SAS  PLANT 

MAX 
MIN 

65 
57 

67 
60 

63 

45 

63 
42 

68 
43 

67 

42 

64 
37 

66 

40 

58 
36 

51 
35 

39 
16 

66 
21 

65 

38 

48 
29 

58 
36 

67 
38 

67 

42 

45 
35 

46 
25 

45 
26 

62 

28 

64 

36 

46 
26 

34 
17 

38 
17 

46 
25 

49 
30 

46 
28 

44 
29 

47 
24 

54.5 
33.4 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 
MIN 

72 
57 

70 
60 

61 
45 

62 
34 

67 

30 

65 
35 

67 
33 

67 

44 

63 

37 

51 
31 

44 
14 

61 

39 

64 
39 

54 
29 

62 
37 

66 
48 

57 

44 

45 
36 

41 
24 

46 
23 

62 
35 

64 
39 

46 
23 

38 

17 

36 
16 

51 
29 

51 
31 

47 
29 

48 
27 

50 
26 

56.4 
33.9 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

71 
58 

63 

47 

49 
39 

67 
30 

63 
29 

66 
31 

65 

28 

62 
41 

53 
33 

40 
19 

43 
8 

65 

41 

49 
24 

60 
22 

71 
31 

67 

40 

50 
38 

39 

34 

45 

18 

52 

17 

63 
35 

61 
32 

34 
22 

32 
11 

39 
11 

47 
34 

40 
30 

40 
24 

46 
20 

34 
19 

52.9 
28.9 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

72 
58 

64 
50 

51 
37 

62 
38 

69 
36 

64 
43 

62 

38 

62 

47 

56 

29 

41 
30 

40 
15 

44 
26 

69 

37 

58 
32 

36 
22 

38 
8 

33 
14 

43 
31 

38 
24 

36 
22 

36 
25 

32 

16 

49.6 
30.7 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

65 
57 

66 
60 

61 
43 

67 
39 

61 
34 

60 
38 

60 

32 

59 
40 

64 
34 

47 
25 

33 
15 

54 
31 

56 
32 

48 
27 

58 
34 

63 
37 

61 

31 

42 
32 

39 
21 

45 

21 

64 
35 

57 
33 

42 
22 

31 
10 

32 

11 

40 
29 

44 
25 

38 
22 

39 
24 

40 
16 

50.2 
30.4 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

67 
61 

65 
54 

55 
45 

66 

41 

66 

35 

63 

34 

64 
32 

69 

40 

55 
30 

44 
28 

46 
14 

64 

44 

47 
36 

67 

24 

65 

31 

56 

37 

61 

40 

44 
35 

43 
22 

50 
22 

62 

39 

60 
24 

39 
25 

33 

13 

39 

15 

45 
37 

46 
26 

41 
23 

44 
24 

34 
19 

52.9 

31.7 

STORRS 

MAX 
MIN 

67 
50 

62 

45 

51 
42 

64 
41 

61 
40 

63 

43 

61 
36 

58 
46 

46 
37 

37 
22 

44 
12 

62 
42 

42 
31 

56 
31 

66 
42 

64 
50 

52 
36 

35 
29 

43 
23 

45 
24 

60 
39 

47 
32 

32 

20 

30 
13 

37 
16 

40 
36 

41 
31 

38 
27 

35 
29 

37 
20 

49.2 
32.9 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

67 
60 

65 
50 

66 

30 

64 

30 

62 

31 

63 
29 

60 
38 

51 
37 

40 
29 

44 
8 

63 

43 

64 
33 

58 
21 

64 
33 

65 

61 
39 

41 
35 

43 
19 

51 
18 

62 

40 

61 
34 

47 
25 

33 
9 

42 
10 

51 
37 

45 
27 

42 

21 

50 

30 

43 
23 

53.7 
30.0 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

66 
45 

63 
48 

62 

43 

66 
40 

66 

30 

64 

41 

63 
56 

58 

42 

58 
33 

47 
26 

38 
13 

69 
35 

59 
35 

56 
28 

66 
35 

68 
44 

58 
31 

44 
32 

43 
22 

48 
25 

50 
30 

61 
35 

42 
26 

31 
12 

36 
12 

44 
34 

48 
27 

52 
26 

44 
25 

46 
18 

53.5 
31.7 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

62 

53 

57 
35 

39 
31 

61 
29 

62 

36 

62 
39 

60 
36 

68 

46 

48 
29 

31 
20 

40 
14 

64 
40 

43 
27 

47 
27 

57 
37 

61 
36 

50 
34 

37 
21 

34 

16 

40 
20 

67 
32 

51 
29 

38 
20 

29 
17 

32 
11 

34 
24 

40 
31 

36 
24 

36 
22 

32 

16 

46.3 
28.5 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

64 
49 

54 
35 

44 
31 

56 
27 

63 

34 

64 
36 

62 
40 

66 

47 

47 
32 

33 
20 

39 
18 

54 
40 

44 
25 

60 
25 

56 
35 

60 

40 

48 

33 

35 
21 

35 

14 

40 
19 

56 
32 

56 
31 

41 
23 

29 

16 

35 
12 

39 
25 

39 
33 

37 
24 

40 
21 

31 
18 

46.9 
28.5 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

64 
52 

56 
42 

47 
39 

51 
29 

68 
39 

62 

41 

61 
36 

56 
45 

55 
42 

45 
29 

41 
22 

56 

29 

56 
32 

60 
25 

54 
35 

62 
36 

60 

35 

45 
27 

33 

19 

45 
16 

57 
27 

58 
41 

48 
28 

38 
20 

36 
17 

46 
29 

46 
30 

47 
28 

61.3 
31.1 

BELFAST 

MAX 

MIN 

62 

51 

58 

43 

47 
31 

58 
30 

64 
35 

62 
38 

64 
34 

55 

44 

52 

42 

42 
27 

40 
20 

58 
36 

52 
31 

52 
23 

55 
30 

65 

41 

62 
36 

42 
28 

38 

14 

28 
13 

42 
25 

55 
30 

40 

15 

34 
14 

35 
12 

38 
26 

42 
34 

42 
24 

42 

24 

42 
25 

48.9 
29.3 

BRIOGTON  1  NNW 

MAX 
MIN 

62 

55 

61 

45 

66 
32 

67 
39 

67 
37 

65 
35 

60 
42 

51 
35 

40 
21 

37 
15 

49 
30 

44 
32 

51 
26 

62 
36 

62 

34 

39 
29 

44 
18 

43 
20 

49 
33 

58 
34 

39 

24 

34 

14 

35 
12 

33 
26 

43 
32 

41 
24 

37 
19 

36 
20 

49.1 
29.3 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

60 

54 

60 

38 

40 
31 

63 
31 

63 

38 

63 
40 

66 
34 

6* 

46 

50 
33 

38 
21 

44 
18 

54 
41 

46 
29 

45 
29 

56 

36 

50 
36 

57 
38 

36 
24 

37 
19 

40 
18 

56 
35 

56 
33 

39 
21 

32 

17 

36 
15 

38 
31 

41 
34 

37 
28 

41 
26 

40 
21 

48.1 
30.6 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 

38 

48 
30 

43 

30 

60 
30 

55 
33 

56 
33 

59 
28 

58 
41 

46 

27 

28 

16 

34 
16 

45 
29 

36 
16 

31 
14 

33 
25 

38 
31 

39 
25 

25 
22 

28 
17 

33 
18 

64 
22 

48 
27 

30 
23 

26 

7 

23 
0 

32 

9 

33 
29 

29 
22 

30 
21 

26 

17 

39.5 
23.2 

CORINNA 

MAX 
MIN 

64 
43 

59 
33 

47 
28 

59 

24 

62 

29 

68 
32 

62 
26 

60 
42 

62 
35 

38 
21 

36 
14 

44 
30 

41 
26 

46 
20 

47 
28 

58 
35 

51 
30 

40 
17 

34 
8 

36 
9 

53 
27 

58 
40 

38 
25 

27 

17 

30 
5 

31 
22 

40 
30 

37 
23 

31 
13 

30 
11 

46.0 
24.8 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

MAX 
MIN 

66 

59 

66 

56 

62 

61 

58 

60 

60 
32 

38 
16 

22 
6 

35 
19 

42 
24 

31 

13 

46 

27 

52 

28 

60 
30 

39 
25 

29 
5 

35 
10 

38 
19 

51 
32 

35 
22 

30 

4 

22 

-  5 

30 

6 

33 
26 

37 
21 

28 
10 

33 
13 

43.2 
17.3 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

71 
47 

60 
39 

48 
37 

55 
33 

56 

38 

62 
40 

62 
36 

51 
47 

51 
40 

41 
26 

38 
20 

64 
38 

53 
29 

46 
22 

50 
34 

57 
41 

56 
38 

40 
26 

32 
22 

44 
23 

55 
35 

56 

37 

41 
30 

35 
20 

36 

19 

41 
29 

50 
37 

36 
29 

45 
26 

43 
29 

49.0 
32.3 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

70 
42 

57 
34 

41 
28 

56 
25 

60 
34 

62 

40 

59 
30 

68 
42 

50 

34 

36 

20 

35 
14 

41 
21 

40 
23 

41 
18 

46 
26 

60 
36 

47 
30 

34 
20 

35 
12 

34 
15 

55 

27 

55 
36 

35 
25 

27 

13 

29 

7 

30 
22 

39 
30 

35 
30 

32 
14 

28 
14 

43.8 
25.4 

EAST  WINTHROP 

MAX 
MIN 

62 

47 

60 

44 

52 
32 

66 

28 

63 

32 

62 
34 

60 
32 

58 

44 

54 

37 

44 
23 

37 
15 

53 
32 

50 
33 

48 
28 

66 
30 

50 
39 

50 
30 

43 
27 

35 
12 

40 
15 

54 
30 

59 
37 

43 
23 

11 

34 
12 

34 
26 

42 
32 

39 
30 

35 
20 

37 
16 

49.1 
28.5 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

59 
44 

49 
35 

42 
31 

66 
25 

66 

34 

62 

30 

61 
29 

68 
35 

52 
36 

37 
22 

36 
14 

41 
30 

41 
28 

45 
22 

60 
27 

43 
33 

50 
29 

39 
27 

34 

7 

35 
13 

42 
29 

I 

45 
32 

42 
24 

27 
14 

32 

18 

37 
25 

42 
26 

36 
22 

30 
11 

30 
12 

44.3 
25.5 
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GARDINER 
GREENVILLE 
HIRAM  2  S 

roLTON  CAA  AP 
njuLTON  1  NE 
JACKMAN 
JONESBORO 
LEWISTON 
LONG  FALLS  0AM 
MADISON 
"ILLIWCKET 
MlLLlNOCKET  CAA  AP 
OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 
ORONO 
PORTLAND 

PORTLAND  W8  AIRPORT 
PRENTISS 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCICLAND 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORO  1  SSE 
SANFORD  2  NNH 
SOUA  PAN  DAM 
UNITY 
WEST  BUXTON  2  NNW 


MASSACHUSETTS 
AOAHS 

AMHERST 

BIRCH  KILL  0AM 

BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CHARLTON  2 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGL'NC 
NOVEMBER  1956 


Tobl*  5  ■  Continued 

Day  Ol  Month 

?. 

StanoD 

1   2 

3 

4 

s 

e 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

U  IS   16   17 

1    1 

1>  , 

19 

20 ; 

21 

22 

23   24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

FORT  KENT 

1  MAX 
MIN 

71 

30 

46 
32 

23 

27 

SB 
29 

59 

28 

58 

30 

60 
3<> 

35 

19   18 

37  1 
18 

15 

36 
12 

51 

13 

52 

1<.    0 

28 
-1<. 

24 

0 

35 
21 

33 
23 

33 
25 

30 
19 

19.6 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


62   62 

48   <.l 


65   55 

37   30 


61   58 
54   36 


71   49 
41   27 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


\     MAX 
I  MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN  ' 


MAX 
MIN 


MAX 
MINI 


MAX  I 
MIN 


38  55 

24  31 

45  6T   68 

29  27   27 


68  «6 
31   30 

58  62 


35   3d   2o 


65   65 
32   32 


42   50   57   59  61 


66  63  45 

39  36  23 

60  45  32 

33  31  19 

60  52  33 

39  30  19 

59  46  30 


37   56   50   49   60   62   60   43   40   42   56   56   42   32   34   35   41   <,1   37   36 


23   22   29 


30   36   22   13   12 


46   44   31   32   35 
33   29   22   17   16 


41   46   64   63   51 


24 
46 


34  29   32   16   10   13 

35  54   42   29   27   36 


53  55 

25  32 

59  50 

33  26 

55  54 


23   29  30 

7-5  16 

33   35  33 

10   12  25 

23   28  33 


31   28   la   17 


37   40   36   35 


35   31   35   31 


26   27   34   30  I  28   43   30   Id   15   33,  16   13   23   33   27   20   11   18   23   28   22 


MAX 
MIN 


63   60 
37   33 


73   68 
38   37 


60   57 
52   36 


67   63 
35   38 


60   56 
42  40 


71   51 
32   29 


70   52 

38   28 


25  28  33 

50  49  58 

37  27  31 

42  64  64 

32  31  34 


62 

60 

31 

29 

59 

64 

35 

37 

65 

64 

37 

34 

56   47   36   32   44   40   44   42   41   40   35   30 
37   34   18   16   26!  26   15   26   35   32   18   16 


54   59   51;  30 

37   39   30 j  10 


63 
23 


58   59   58   56 
29   30   31   32 


64   66 
36   29 


41   55   62 

26   31   33 


40   54   62   63  I  62 
26   26   39   31'  29 


MAX 
MIN 


69   57 
48   27 


69   59 
40   33 


60   57 
49   40 


60   53 
48   29 


62   58 
46   33 


69   64 
52   47 


69   53 

37   24 


62   60 
56   39 


64   60 
54   33 


73   68 
34   34 


71   74 
42   36 


43'  49 
27,  27 


42   63 
29   29 


59  58  63 

35  33  33 

63  61  58 

38  33  44 


47 
32 


65  I  65 
26  I  27 


23   25  I  26 


61   62 
35   39 


48   67   64 
28   26   37 


55   48   63 

34  j  27   32 


59 
30 


66;  66 
30   29 


64  65 
35   33 


MAX   63 
MIN   44 


75   62 

56  45 


64   52 

47   41 


75   71   49 


MIn!  55   47   40 


67   63 
35   40 


65   64 
30   26 


MAX   74 
MINI  58 


MAX]  71 
MINI  57 


MAX  I  75 
MIN'  58 


MAX   68 
MIN  I  59 


64  46   62   58 
44   36   37   40 


58   49   63   60 
48   44   38   43 


65   50 
46   41 


51   64   60 


56   60 

33  I  30 


66   65 

41   31 


67   65 
26   25 


62   64 

44   44 


61   66 
46   47 


65   63 
33   34 


65  I  63 
37   30 


51 

51 

45 

47 

48 

40 

48 

40 

26 

14 

34 

38 

19 

24 

47 

32 

39 

53 

42 

SO 

60 

33 

22 

19 

40 

30 

29 

37 

58 

41 

22 

34 

44 

30 

44 

34 

20 

13 

13 

29 

21 

25 

52 

38 

37 

43 

40 

49 

53 

30 

22 

12 

29 

26 

21 

27 

47 

30 

37 

44 

37 

41 

43 

26 

20 

22 

33 

22 

25 

30 

59   48 
40   32 


MAX 

70 

54 

41 

57 

61 

66 

64 

59 

48 

MIN 

42 

29 

25 

23 

30 

27 

27 

45 

28 

MAX 

71 

63 

50 

56 

62 

64 

63 

56 

53 

MIN 

44 

38 

32 

26 

30 

32 

32 

46 

38 

MAX 

61 

61 

43 

58 

64 

62 

56 

57 

52 

MIN 

53 

43 

34 

30 

36 

43 

41 

42 

39 

MAX 

61 

61 

43 

64 

65 

64 

61 

57 

50 

MIN 

54 

41 

29 

29 

29 

35 

29 

42 

32 

62  60  61  44 

33  I  31  35  27 

69  65  64  50 

36  I  32  37  31 


42   50   56   60  I  62   60   52 


40   45   36 


64  55 

46  40 

58  53 

39  30 


55   59   58   59   52  [ 
30   32   30   41   34 


60   49   35  1  40 
38   36   24!  22 


52   50   39   30 
34   31   28   17 


34   35   26!   6 

39   43   30,  33 

34   27   10   13   25   30,  27   17 


30 

40 

37 

36 

29 

28 

26 

14 

12 

12 

10 

0 

-  6 

10 

30 

46 

57 

47 

42 

32 

36 

12 

23 

36 

26 

18 

14 

20 

41 

57 

49 

38 

32 

34 

33 

21 

34 

31 

21 

17 

16 

27 

33 

37 

53 

38 

29 

22 

30 

19 

19 

30 

26 

10 

0 

2 

35 

36 

53 

37 

30 

31 

31 

12 

28 

34 

23 

15 

7 

23 

37 

57 

47 

32 

25 

29 

37 

10   29   18   16 


31   28   29   26 

14   10   10   13 


60   46   37   46 
27   30   26   26 


41   37   36   32 


31   36   28   31 
23   25   13   16 


42   35   30   30 
29   24   10    8 


37   33   33   27 
19   20   2y   11   21   12 


34   44   40   42   37 


20   12   39 


42   38   53 
27   19   32 


46   57 
20   40 


36 

15 


62   52   39 
46   36  ,  23 


65   54 
51   39 


45 
26 


28  33  39 

16  8  32 

33  35  41 

20  15  32 


37   37   53 
22   17   32 


34  40   59 


48   30  46 
26   18   21 


60   48 
15   18 


23   12   18 


40   36   57 


41   65 
17   37 


48  67 
25  48 


43   65 
11   37 


40   63 
i      35 


31   32   38   55   51   32   25   27   32   36   33   32   30 


19   32  1  23   21   28   33   30   18 


16   26   26   23 


31   12   12   14 


43   50   541  59   47   33   36   41 
24   23   32   38   29   21    8   11 


57 :  49   41 
301  28   22 


50   50   52   58   56   41 

31   26   32   37   34   26 1  12   18 


35   40   52  I  62   41 
30 i  38   28 


47   52   55!  62   61   42   38   43   57   46   42 
33   31   39   39   41   27   20   26   38   38   24 


59 :  47   50   68 
37   24   28   36 


44   31   32 


61   51   39   40   40   66   50   38 


35   37   16 


12   36   28   19 


23   11   23|  31 
42   34   39  j  39 


39   46   56 
23   25   33 


41   34 
31   22 


47   40  I  28 
32   26  I  15 


60   44 1  39 
40   271  12 


45   32   35 
29   22   14 


50   35   40 
32   21   20 


55   33 
32   22 


35  41] 

18  23 

32  37 

16  23 


44   55  I  57   43 
18   34  I  34   26 


61   56 
33   33 


46   45 
26   30 


52  65  67 

22  29]  34 

33  44  36 

10  19'  32 


45  48  58]  62 

27  22  35]  38 

45  52  65 1  65 

23  25  33  28 

53  48  49  54 

37  34  33  38 


66   44 
34   30 


42   26   32 
29   23   13 


59   36   34 
36   22   14 


52   39   41 

34   17,   9 


60   46 
34   31 


51   59 

33   18 


34   56 

12   30 


37   58 
15   30 


36   58 
12   31 


36   43 
12   20, 


39   56 
20   32 


41   60 
15   34 


36   39 
16   20 


36   43 
11   29 


59   46 
33   28 


51,  69   62   41   33   34   40   60 
34  ■  37   34   32    9    9   14   34 


40   23   22   34   41   39   34   38 
23    8    6   11   30   28   28   20 


37 

23 


59 

69 

66 

45 

37 

43 

43 

62 

47 

32 

35 

39 

42 

37 

42 

43 

32 

37 

50 

35 

25 

17 

17 

37 

34 

20 

15 

13 

31 

27 

28 

28 

5? 

68 

64 

62 

39 

39 

43 

60 

60 

38 

28 

35 

40 

40 

38 

40 

21 

29 

49 

31 

30 

13 

10 

33 

35 

25 

7 

3 

29 

29 

23 

26 

68 

69 

67 

60 

40 

42 

51 

61 

61 

37 

32 

39 

50 

43 

40 

46 

29 

46 

50 

38 

31 

22 

32 

43 

33 

23 

13 

19 

38 

33 

27 

31 

61 

71 

70 

57 

43 

44 

53 

65 

62 

38 

35 

44 

52 

46 

43 

49 

36 

48 

56 

42 

31 

28 

35 

47 

38 

24 

20 

23 

41 

34 

33 

35 

61 

70 

71 

64 

43 

45 

52 

64 

63 

42 

35 

43 

54 

48 

43 

49 

23 

36 

52 

43 

36 

25 

23 

41 

35 

28 

16 

14 

37 

37 

29 

27 

58 

70 

65 

60 

40 

45 

50 

61 

61 

33 

30 

37 

45 

43 

40 

44 

21 

35 

47 

35 

32 

20 

19 

38 

33 

22 

9 

9 

32 

30 

25 

27 

51.1 
26.5 


41. a 
22.7 


47.9 

24.6 


41.3 
20.5 


47.0 
29.8 

42.5 
23.4 

46.0 
24.9 


42.7 
23.8 


29 

34 

37 

37 

36 

36 

31 

46.4 

11 

7 

24 

33 

21 

21 

14 

24.8 

30 

36 

32 

38 

38 

36 

34 

48.1 

20 

13 

24 

32 

30 

24 

22 

29.1 

32 

41 

41 

42 

38 

42 

32 

48.6 

18 

18 

32 

33 

28 

30 

24 

32.8 

33 

36 

39 

41 

39 

40 

32 

48.5 

16 

16 

31 

33 

23 

23 

20 

27.4 

28 

21 

28 

34 

32 

30 

30 

41.1 

15 

-  1 

14 

27 

23 

19 

17 

24.2 

32 

20 

27 

33 

34 

29 

29 

42.9 

13 

10 

8 

21 

26 

15 

18 

24.0 

33 

38 

43 

45 

40 

43 

42 

50.2 

17 

15 

34 

36 

28 

23 

23 

30.4 

26 

29 

32 

41 

32 

31 

29 

43.3 

6 

* 

26 

29 

11 

10 

8 

23.4 

27 

37 

34 

43 

34 

33 

30 

46.8 

13 

7 

26 

29 

16 

16 

16 

26.0 

31 

36 

35 

42 

38 

38 

39 

51.5 

15 

10 

28 

33 

27 

15 

20 

27.3 

28 

25 

27 

34 

33 

31 

29 

41.4 

18 

-  7 

2 

25 

23 

18 

13 

21.3 

27 

33 

34 

37 

34 

36 

38 

47.3 

14 

9 

23 

32 

26 

24 

24 

29.2 

32 

34 

36 

40 

40 

39 

41 

49.7 

12 

8 

30 

32 

16 

16 

'' 

25.3 

40 

30 

34 

35 

42 

37 

34 

48.5 

19 

13 

16 

21 

31 

20 

20 

27.4 

50 

52 

43 

44 

38 

36 

43 

52.3 

22 

12 

16 

22 

29 

23 

26 

26.6 

50.2 

31.5 


51.2 
27.1 


52.8 
34.2 


53.9 

36.2 


52.2 
29.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1956 


Day 

Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

CHESTNUT  HILL 

MAX 

MIN 

75 

59 

74 
49 

53 
44 

66 

36 

66 

36 

64 
40 

69 

40 

66 

47 

58 
40 

49 
29 

43 
22 

67 
38 

62 
41 

63 

35 

74 
42 

71 
52 

67 
42 

46 
32 

44 
25 

53 
36 

65 

43 

64 
37 

45 
30 

34 
17 

42 
19 

51 
39 

50 
35 

44 
30 

48 
32 

47 
25 

57.3 
36.4 

CLINTON 

MAX 
MIN 

73 
49 

73 
54 

56 

41 

50 
35 

67 
34 

62 

35 

63 

38 

65 
47 

61 
36 

62 
27 

35 
17 

62 
24 

63 

38 

44 
29 

57 
39 

70 
41 

66 
38 

41 
3? 

36 
20 

44 
22 

50 
36 

63 
36 

46 
29 

46 
15 

34 
13 

39 
25 

42 
30 

47 
28 

41 
30 

46 
22 

52.8 
32.0 

COHASSET      ' 

MAX 
MIN 

70 
46 

75 
53 

54 
45 

51 
32 

59 

41 

54 
39 

56 

37 

63 

43 

63 
42 

50 
31 

34 
IS 

58 
23 

64 
40 

43 
28 

68 
38 

68 

44 

45 
37 

39 
26 

42 
27 

60 
36 

65 
36 

47 
29 

36 

17 

31 
15 

52 
30 

52 
33 

45 
31 

48 
24 

S3. 3 
33.6 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

74 
46 

72 
55 

56 
47 

50 
30 

60 
38 

57 
31 

61 
32 

61 
41 

61 
41 

60 
30 

37 
15 

55 
24 

61 
34 

47 
26 

58 
44 

60 
50 

65 
43 

46 
38 

46 
24 

45 
27 

53 
40 

61 

38 

47 
28 

38 
17 

31 

15 

50 
21 

55 
37 

45 
29 

43 
32 

50 
26 

53.2 
33.3 

ED6ART0WN 

MAX 
MIN 

72 

56 

74 
57 

59 

49 

48 
47 

59 
40 

57 
36 

62 

36 

57 
40 

63 

46 

61 

34 

49 
19 

66 
20 

62 
42 

46 
26 

58 
45 

62 
52 

66 
45 

48 
41 

48 
32 

47 
30 

55 
45 

62 

41 

48 
33 

37 
21 

35 
19 

50 
36 

66 
42 

43 
32 

49 
33 

53 
32 

54.4 
37.6 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

72 
60 

64 

47 

49 
37 

62 
37 

59 
39 

64 
42 

61 
39 

63 
50 

51 

33 

35 
20 

56 
19 

60 
48 

48 
34 

58 
31 

64 
49 

66 
55 

60 
39 

43 
34 

43 
24 

51 
31 

62 

47 

62 

39 

43 
25 

33 
17 

42 
19 

55 
37 

45 
33 

41 
30 

49 
36 

41 
25 

53.4 
35.9 

FITCH8URG  2  S 

MAX 
MIN 

75 

54 

77 

54 

62 

41 

63 

37 

70 
34 

67 
35 

69 
34 

67 
40 

64 

34 

60 
26 

42 

19 

63 
25 

64 
34 

44 
25 

68 
37 

74 
42 

68 

37 

46 
33 

42 
20 

48 
16 

49 

30 

63 
36 

46 
27 

34 
14 

32 
15 

38 
20 

42 

33 

45 
26 

43 
27 

46 
20 

54.7 
30.8 

FRAM INGHAM 

MAX 
MIN 

74 
41 

76 

57 

58 

43 

50 
34 

69 
35 

64 

38 

68 

33 

68 
39 

65 

39 

51 
29 

34 
14 

55 
23 

66 
39 

49 
28 

61 
38 

74 
38 

69 
41 

46 
32 

36 
23 

47 
23 

53 
30 

65 

30 

48 
23 

34 
16 

35 
16 

44 
21 

48 
34 

45 
29 

43 
29 

48 
22 

54.8 
31.4 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

72 
57 

66 

47 

62 
39 

69 
33 

66 
33 

68 
38 

68 
37 

68 
47 

55 
38 

42 
27 

42 
16 

66 
40 

58 
36 

64 
27 

71 

38 

69 
52 

66 

40 

44 
32 

41 
22 

49 
22 

64 
39 

63 

37 

40 
29 

35 
17 

39 
17 

48 
33 

48 
34 

43 
30 

45 
31 

40 
24 

55.0 
33.7 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

55 
42 

74 
54 

60 
43 

50 
35 

65 
32 

65 
31 

60 

33 

64 
34 

49 
31 

43 
22 

29 

11 

36 
12 

57 
33 

38 
26 

51 
28 

70 
32 

65 
32 

42 
30 

36 
14 

32 
15 

39 
18 

62 
33 

41 
22 

26 

9 

25 
9 

33 

10 

35 
23 

36 
23 

35 
19 

41 
18 

47.1 
25.8 

HYANNIS  3  NE 

MAX 
MIN 

73 
53 

72 

50 

48 
47 

55 

32 

54 
35 

59 
29 

60 

30 

61 

45 

55 
41 

44 
29 

42 
28 

61 

41 

67 
39 

58 
24 

62 

44 

64 
53 

61 
42 

48 
38 

43 
32 

53 
27 

59 

39 

60 
39 

43 
27 

30 
20 

44 
26 

56 

39 

48 
36 

42 
29 

54 
27 

48 
32 

53.8 
35.6 

KNI6HTVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

58 
40 

72 
56 

62 

44 

52 
32 

58 

28 

65 

30 

67 
29 

66 

30 

64 
29 

45 
26 

32 

8 

42 

10 

62 

34 

40 
22 

61 
26 

64 
34 

67 
28 

43 
28 

38 
12 

46 
14 

52 
16 

60 
30 

45 
22 

30 
8 

31 
6 

36 

8 

40 
22 

38 
23 

42 
24 

44 
16 

50.4 
24.5 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

75 
46 

75 
57 

59 
43 

51 
33 

68 
32 

66 

36 

67 

32 

67 
34 

65 
37 

52 

28 

36 
16 

66 
20 

66 
39 

44 
20 

60 
35 

73 
38 

69 
40 

48 
33 

35 
21 

42 
23 

56 

28 

66 
35 

49 
29 

35 
16 

34 
14 

45 
19 

48 
32 

46 
29 

41 
29 

43 
20 

54.6 
30.4 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

74 
57 

64 
48 

52 
39 

54 
37 

64 
43 

72 
39 

66 

35 

64 
46 

62 

37 

40 
27 

41 
16 

66 
41 

62 
31 

68 
30 

72 
36 

68 

48 

58 
42 

57 
32 

40 
23 

50 
22 

'64 
42 

63 
36 

36 
25 

33 
16 

39 
16 

60 

31 

46 
32 

49 
29 

46 

30 

37 
24 

64.2 
33.6 

LEXINGTON 

MAX 
MIN 

LOWELL 

MAX 
MIN 

76 
59 

70 
49 

53 
40 

70 
34 

67 
36 

66 

41 

66 

37 

63 
45 

65 
36 

45 
29 

41 
16 

65 
37 

61 
37 

57 
29 

71 
37 

63 
50 

65 
39 

45 
32 

42 
22 

49 
22 

63 
40 

63 
36 

41 
29 

35 
16 

38 

14 

47 
32 

44 
31 

42 
29 

45 
30 

41 
24 

55.1 
33.7 

MIDDLETON 

MAX 
MIN 

70 
59 

64 
50 

50 
40 

62 
32 

60 
36 

59 
39 

62 

38 

60 
60 

57 

42 

46 
30 

42 
21 

62 
40 

54 
40 

64 
30 

66 
42 

66 

54 

64 

43 

46 
34 

40 
25 

48 
24 

62 

44 

62 

42 

49 
32 

33 
18 

41 
20 

51 
40 

49 
33 

43 
32 

46 
36 

46 
28 

63.8 
36.6 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
56 

60 

49 

52 
40 

55 
41 

55 
44 

60 

40 

62 

40 

60 
50 

53 
42 

43 
29 

53 
23 

59 
49 

49 
32 

67 

30 

60 
49 

61 

63 

58 
42 

50 
40 

45 
33 

56 
40 

59 
46 

60 
41 

43 
27 

33 
21 

47 
22 

57 
46 

47 
36 

47 
32 

54 
40 

40 
23 

53.4 
38.7 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

76 
62 

62 

50 

50 
42 

64 

40 

62 
42 

64 
46 

59 
46 

64 
50 

55 

41 

40 
25 

55 
23 

61 

43 

46 
36 

69 
36 

62 

50 

68 
56 

56 

40 

46 
32 

47 
26 

52 
36 

62 

50 

62 

40 

40 
25 

36 
20 

46 
26 

54 

44 

46 
34 

44 
32 

52 

40 

40 
27 

54.3 
38.8 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

76 
69 

63 

47 

51 
43 

62 

43 

61 
36 

64 
35 

62 
32 

50 
38 

42 
28 

28 

14 

46 
11 

55 
37 

37 
26 

57 
30 

70 
39 

63 
37 

40 
32 

34 
18 

40 
11 

45 
16 

60 
36 

40 
29 

30 
14 

28 

9 

33 
9 

41 
30 

33 
26 

37 

24 

33 
24 

23 
15 

47.1 
28.3 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

79 
55 

72 

51 

52 

48 

63 
34 

57 
46 

58 

38 

64 
35 

66 
47 

53 
41 

46 
30 

42 

18 

61 

39 

57 

40 

61 
29 

71 
46 

70 
53 

65 
42 

46 
36 

48 
26 

55 
30 

64 
46 

64 
37 

43 
29 

35 
16 

41 
18 

55 
41 

51 
38 

44 
28 

61 
31 

49 
29 

66.3 
36.6 

PROVINCETOWN  3  N 

MAX 
MIN 

71 
62 

62 

50 

43 
46 

53 
48 

51 
49 

64 
50 

59 
48 

59 
50 

54 
46 

47 
32 

44 
30 

54 
44 

54 
42 

55 
42 

58 
62 

65 
52 

58 
45 

59 
40 

45 
30 

50 
40 

60 
46 

54 
40 

44 
33 

34 
30 

34 
31 

44 
31 

53 

40 

52 
32 

48 
36 

36 

30 

52.0 
41.6 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

73 
45 

73 
57 

57 
48 

49 
29 

61 
33 

57 
30 

64 
32 

61 

34 

64 
42 

52 
31 

38 
12 

57 
14 

64 
40 

47 
26 

60 
29 

68 
43 

68 

45 

46 

39 

46 
26 

47 
24 

54 
31 

64 
37 

48 
27 

42 

17 

35 

15 

49 
23 

65 
36 

47 
26 

42 
28 

50 
27 

54.6 
31.5 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

65 
54 

57 
47 

52 

44 

56 
31 

52 

33 

56 
41 

66 
39 

53 
46 

48 
39 

39 
28 

43 
18 

59 

35 

49 
30 

53 
27 

60 
45 

64 
50 

56 
39 

39 
33 

38 
25 

48 
27 

60 

42 

58 

37 

37 

24 

30 
15 

41 
19 

49 
39 

43 
35 

38 
28 

44 
33 

33 
24 

49.2 
34.2 

SALEM  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

64 
53 

59 

47 

48 
44 

61 
35 

62 

39 

59 

41 

62 
42 

60 
49 

53 
40 

40 
28 

43 
21 

63 
43 

53 
38 

58 
37 

66 
46 

66 
52 

62 
43 

45 
33 

41 
24 

51 
31 

63 

45 

62 

40 

42 
27 

34 
18 

42 
20 

50 

41 

45 
35 

42 
31 

47 
36 

39 
32 

52.7 
37.0 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

76 
60 

62 

48 

53 
36 

57 
36 

54 
41 

58 

41 

64 
42 

64 
48 

54 
38 

40 
24 

50 
20 

62 

47 

60 
32 

68 
32 

64 
48 

71 
56 

56 
40 

47 
42 

43 
23 

54 
36 

64 
46 

64 
39 

40 
24 

36 

19 

46 
20 

56 
44 

46 
34 

43 
30 

52 

36 

38 
25 

64.2 
37.0 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

56 
41 

71 
56 

58 
44 

48 
35 

67 
34 

66 
36 

66 
32 

63 
32 

50 
36 

43 
26 

29 

12 

36 
13 

66 
32 

39 

24 

52 
32 

66 
32 

66 
32 

43 
32 

36 

15 

38 
16 

41 
17 

60 
34 

43 
27 

28 
11 

27 
10 

35 
10 

38 
26 

37 
26 

37 
19 

40 
19 

47.9 
27.0 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

69 
56 

69 
50 

54 
46 

70 
37 

66 

41 

65 

43 

66. 

37 

62 

48 

60 

37 

69 
28 

40 
17 

61 

38 

67 

37 

60 
32 

68 
42 

68 
51 

65 

40 

64 
32 

40 
21 

51 
24 

62 

42 

62 

36 

42 
26 

34 
15 

39 
16 

44 
33 

43 
30 

42 
28 

46 
30 

38 
24 

56.5 

34.6 

STOCKBRIDGE 

MAX 
MIN 

76 
57 

63 

47 

52 
42 

65 

34 

63 
29 

67 
33 

64 
28 

52 

41 

44 
35 

36 
18 

44 
10 

59 
40 

41 
28 

58 
26 

72 

33 

63 
48 

48 
33 

37 
25 

40 
13 

44 
15 

61 
30 

48 
32 

33 
19 

33 
3 

34 
8 

44 
31 

36 
22 

40 
25 

39 

31 

34 
16 

49.6 
28.6 

SWAMPSCOTT 

MAX 
MIN 

68 

55 

62 

46 

51 
40 

58 
37 

60 
38 

59 
44 

69 
43 

59 
49 

55 

41 

41 
28 

42 
21 

61 

41 

62 

34 

53 
31 

63 

44 

66 

50 

60 

45 

46 
32 

42 
22 

52 
33 

61 
41 

60 
40 

44 
28 

34 
19 

42 
20 

50 

39 

48 
36 

43 
31 

46 
32 

40 
28 

62.7 
36.3 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

74 

49 

64 
49 

62 
42 

66 

44 

63 
29 

64 
31 

62 
32 

64 
44 

54 
40 

43 
27 

44 
10 

63 
38 

56 
33 

60 
24 

67 
36 

67 

53 

63 

41 

44 
33 

46 
21 

54 
24 

63 

44 

64 
36 

39 
28 

34 
16 

41 
12 

65 
36 

46 

35 

42 
28 

49 
30 

45 
23 

55.2 
32.9 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

66 

48 

74 
59 

59 
42 

49 
30 

65 
30 

62 

32 

63 
28 

62 
29 

63 
32 

46 
24 

30 
6 

49 
10 

57 
10 

39 
23 

62 
29 

66 
34 

64 
31 

44 
32 

39 
11 

37 

13 

43 

15 

60 
34 

43 
25 

29 

9 

29 

7 

36 
12 

40 
27 

41 
24 

38 
26 

41 
16 

49.2 
24.9 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

74 
52 

65 

48 

53 
44 

70 
32 

65 

32 

65 

35 

65 
31 

68 
40 

52 

31 

39 
22 

38 
8 

60 

35 

61 
34 

57 
25 

68 
31 

67 
44 

55 
29 

41 

31 

42 
15 

45 
15 

11 

63 

35 

39 
24 

33 
12 

39 
10 

42 

30 

42 

27 

42 
23 

42 
24 

36 
18 

52.3 
29.0 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

75 
57 

63 
46 

47 
34 

65 
30 

61 
32 

65 

34 

66 

32 

63 
46 

63 

37 

38 
19 

43 
8 

67 

42 

62 
26 

60 
22 

72 
38 

69 
51 

62 

38 

44 
32 

44 
18 

52 
20 

64 
43 

63 

29 

36 
23 

33 

10 

41 
11 

50 
40 

46 
32 

42 
28 

48 
26 

39 
17 

64.1 
30.7 

WALPOLE  I  S 

MAX 
MIN 

72 
58 

64 
46 

48 
48 

62 

30 

60 
28 

60 
23 

64 
30 

62 

44 

54 
38 

36 
28 

40 
8 

66 

40 

64 
28 

60 
22 

70 
39 

68 
54 

60 
46 

46 

34 

42 
19 

51 
21 

64 
46 

60 
34 

35 
26 

32 
14 

38 
3 

52 

38 

44 
35 

42 
30 

48 
29 

40 
19 

53.1 
32.3 

WEST  CUMMIN6T0N 

MAX 
MIN 

70 

54 

63 

44 

49 
38 

63 

31 

65 
26 

63 
29 

64 

25 

51 

33 

48 
25 

36 
20 

36 
5 

57 

28 

42 

29 

67 
20 

72 
29 

64 
31 

60 
26 

36 
25 

39 

7 

45 
9 

69 
31 

40 
29 

34 
18 

27 
5 

33 

1 

37 

21 

36 
19 

35 
22 

40 
24 

29 

3 

46.3 
23.7 

WESTON 

MAX 
MIN 

75 
58 

72 

46 

51 
42 

66 
28 

64 
29 

66 
36 

67 

36 

63 

45 

54 
35 

44 
26 

43 
9 

67 
36 

62 

27 

60 
26 

74 
37 

69 
50 

68 
38 

45 
31 

44 
18 

62 
20 

64 
41 

63 

34 

42 
25 

35 
11 

42 

7 

49 
31 

45 
31 

43 
27 

47 
30 

44 

20 

66.0 
31.0 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

70 

58 

67 

47 

52 

42 

69 
35 

65 
40 

66 

40 

65 
33 

57 

46 

52 
36 

36 
22 

44 
14 

61 

41 

51 
29 

66 
31 

67 
40 

66 
52 

68 
40 

33 
23 

41 
18 

48 
20 

64 
41 

62 

35 

38 
20 

32 

19 

38 
12 

46 
34 

40 
28 

41 
30 

44 
30 

34 
23 

62.2 
32.8 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
60 

61 
42 

50 

40 

66 

42 

64 
40 

64 
44 

63 
43 

60 
43 

45 
32 

32 

17 

44 
14 

62 

40 

40 
27 

56 
27 

70 
49 

65 
46 

49 
34 

36 
26 

42 
20 

49 
29 

60 

40 

48 
29 

30 
16 

28 

10 

36 
18 

43 
31 

41 
27 

38 
25 

43 
26 

28 
18 

49.4 
31.9 

S«*  Itef«rmic0  NotM  Following  SlotlOD     index 
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Tobl*  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAtC 
NOVEMBER    1956 


Slatian 

Day  Oi  Month 

P 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS      16  1    17  1 

18      19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

< 

WORCESTER 

'■    MAX 
MIN 

7* 

S9 

63 

45 

S2 

*l 

72 

36 

6S 

31 

52 

38 

66 

33 

62 

43 

S2 

31 

2» 

41 

9 

65 
37 

SO 
27 

99 
25 

72      67      61 

40 1     47       34 

401    48 
31  1     18 

51 
21 

61 

40 

60 
30 

31 
21 

33 
12 

38 
11 

43 
31 

45 
32 

42 
26 

45 
23 

34 
17 

52.6 
30.3 

» 


NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  0AM 


CONCORD  WB  AIRPORT 


EAST  DEERING 

FABVAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  0AM 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

NEW  LONDON 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH  I  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 

WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AP 


MAX 
MIN 


64   60   53   60 
44   53   40   34 


MAX 

70 

60 

59 

60 

MIN 

39 

50 

34 

27 

MAX 

60 

59 

55 

61 

MIN 

51 

48 

36 

34 

MAX 

76 

66 

67 

68 

HIN 

55 

50 

28 

28 

MAX 

74 

65 

58 

53 

MIN 

36 

53 

43 

30 

MAX 

74 

61 

51 

68 

MIN 

59 

46 

32 

28 

63   58   51  ' 

35   42   28! 


34   31 
16    7 


63   64   60  I  43   25   35  I  43 


25   31  I  30   32   32  t 


50   67   64 
24   40   50 


32   51 
22   26 


59   60   62 
29   40   35 


65   68 
29   32 


57   48 
39   28 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


71   64   50   67 
55   47   36   29 


76   63   49 
54   48   33 


66  62 

37  48 

71  60 

55  50 

71  63 

54  50 

71  SS 
53  48 

70  61 

56  52 

76  63 

53  48 

67  56 

55  43 

61  60 

50  52 

72  60 
55  49 

66  59 

53  44 

73  68 
55  48 

51  49 

45  42 

76  63 

57  45 


66   68 
30  !  28 


65  I  66 
32   31 


64  i  66 
32   29 


65  I  64 
29   29 


28   31   51  I  40 


40   40   60 ,  50 


44   30   36   47 


32   38 

18   10 


43   38 
25   11 


50   67 
19   35 


56   73 

22   30 


38   51   64 
20   2b'  27 


55   71   67 
24   30   45 


63   44 
26   27t 


57   28 
28   25 


38   55! 
17   30  1 


35   41 
13   15 


34   39   44 


52   40   47 

33   29 1  20 


64   49 1  41 
26   30   12 


50   40   37 

34   la    9 


46   59 
11   32 


42   40 

13   13 


39   62 
13   33 


62   57   52   70   69   66   43   36   44   64 
32   35   25   31   36   37   30   12   13   32 


57 
22 

65 
27 

r 
62 


56  I  56   60   59 
23   32   35   28 


63 '  66   53   50 
32   36   35 


62   54   48 


29  28  29  30 

63  62  63  65 

31  26  27  27 

65  60  63  63 

35  29  36 '  33 


37   38   60   53 


33   17   37   45 


37   39 
22   10 


39   36   46 


55   51 
37   30 


37   37 
18    2 


37   36 

17   10 


53   71 
21   28 


28   45.  61 
14   26   37 


57   65 
20   30 


54   37!  44 
24   22   11 


32   33   44   59 


48   63 
18   28 


54   71 
17   29 


56   35 
28   24 


56   38 

30   30 


63   38 
25   29 


52   35 
23   28 


29   31   40 


32  I  26   24 


68   65 
36   45 


371  35 
24|  12 


51   68 
44  !  30 


67   65 

30   29 


51   45   36   38   56   47 
37   30   24    8   33   32 


65   66   65 

33   36   34 


28   38 
21   15 


62   61   63   64 

31   24   41  I  31 


66   61   65 

35   30   34 


58;  60 
36   32 


56   46 
42   33 


59   52 
39   31 


55   69 
34   29 


42   38   45   40 
25   27   37   32 

65   66 


27   27   29   40   33 


MAX 

69 

64 

MIN 

55 

48 

MAX 

75 

65 

MIN 

63 

45 

MAX 

74 

66 

MIN 

56 

44 

MAX 

57 

56 

MIN 

48 

44 

MAX 

72 

65 

MIN 

30 

51 

MAX 

68 

60 

HIN 

54 

46 

MAX 

63 

77 

MIN 

38 

57 

MAX 

69 

70 

MIN 

34 

54 

48   57 
39   39 


62  I  68 

35  1  32 


46  I  64 

39  I  38 


56   60 
34   34 


55   53 

31 


59   57 !  58 
37   41  I  36 


59   56 
45   36 


65   66  ,  65   58   57 


39  j  30   45   35 

63   62   53   49 

35  I  35   42   32 


611  60 

37!  30 


56   45 

38   30 


65 
29 


66   65   63   63   64 

28   25   28  I  29   42 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX' 
MINi 


76   66 
50   48 


68   60 
55   48 


65   59 
53   51 


55   70 
36   28 


49   65 
36   32 


52   64 
40   33 


64   61  I  67   65   53 


31  1  28   34   28 


60  j  62 
32  !  33 


62   54 
33   27 


62   67   68   64   53 


33  35 

12  7 

30  37  57  40 

10  8  37'  22 

32  37  57  41 

20  14  37  26 

42  39  63  54 

24  8  34  34 


55  69  65 

22  30]  30 

50  62 i  65 

25  34  39 

50  62;  S* 

21  33,  28 


49   36 
28   30 


46   36 

35   29 


49   33 
27   26 


55   71 

23   36 1  41 


49   66;  62 

28   30  I  36 


53   73 1  67 
21   28'  37 


65   46   35 


46   36 
36   26 


65   41   39 

30   31 1  24 


43   59 
15   33 


40   51 
10   30 


46   60 
6   30 


44   61 
11   33 


42   59 
21   33 


39   60 
10   31 


37   60 

10  31; 


41   58  i 
16   36  1 


43   62 
18   31 


38   41 
18    9 


45   34 
20   16 


40   39 
23   12 


36   37 
20   11 


31   28   49 


48   31   35 


28   41 
8   29 


55   73 
24   29 


42   25   22   22   26   39 
22   15    8   13   18   21 


35   44 
21   13 


70   60   50 1 
59   49   41 


46  28  36 

21  9  14 

46  45  64 

23  5  35 

40  37  56 

22  15  32 

36  33  43 

18  9  27 


60   60   60   61   50 

43   44  I  43   49   41  ,  27 


49   67  !  65 
23   42   ''6 


52   69 
24   38 


50   67 
27   38 


46   59 
25   39 


36   47 
19   25 


54   65 
25   35 


37  52 

20  29 

36  52 

22  29 

57  73   68 

21  30 

48  63 

29  31 

47  63 

20  31 


53  39 

31  27| 

60  40 

32  27 

64  41 

35  29 

48  36 

31  28 

51  30 

28  21 

65  48 
27  28 

53  36 

36  32 

65  48 

23  32 


66   45   35 
27   30    9 


67   43   42 

30   32  1  15 


57   40   40 
37   26   14 


53   37;  43 
26   28   12 


48   64 
13   34 


43   50 
26   35 


44   61 
23   35 


40   58 
26   37 


42   54 
14   30 


40   36 

10   11 


43   56 

19   36 


45   47 
11   16 


49   64 
13   34 


42   59 
17   32 


41   37  t 

14   29 


58  30 
18 

61  36 
35  38 

40  32 

30  25 

59  37 

30  20 

59  44 

33  25 

46  35 

27  19 

65  41 

34  26 

59  33 

27  20 

52  31 

28  24 

52  33 

31  21 

59  36 
34  23 

57  36 

34  20 

62  34 

30  18 

56  37 

34  17 

52  35 

34  24 

50  32 

28  17 

60  31 
30  12 


45   30 
28   20 


63   41 
31   22 


29   11 
10  -12 


61   34 
24   20 


59   32 

32   26 


63   37 
34   25 


58   31 
31   20 


54   27 
27   13 


59   43 
30   25 


53   47 
31   20 


61   45 

32   23 


60   44 
32   28 


64   40 
33   23 


59   38 
37   26 


53   33 

30   19 


25   33   39 


29   32   34 


34  ;  30   36 


33   37   38 


33   37   44 


31   35   34 


29   29   35 


23  I  19 

1;-  3 


33  .  40 
28.  24 


38   32 

26   20 


41   38 
29  ;  25 


40  ;  43 
30!  26 


43  ,  39 
30   22 


45   40 
31   28 


42  .  39 
29  '  19 


36   35 
26  I  19 


31 :  31 

23  I  19 


48   39 
231  25 


33   35 
14   20 


37   26 

17   15 


39   35 
15   14 


36   39 
17   15 


42   32 
20   14 


44   44 
21   22 


41   30 
21   12 


37   28 
10    9 


26   31 
14   13 


38   36 
15   16 


32   33   40 


35   35   39 


36   36   34 
26   12   12 

35   40   34 


-  1   28   30  I  23 


29 i  34   3  8 


30   38   34 


26 

39  36 

3  I-  1   19  29 

36   38  39 


34   39 
11   31 

37   41 


38  36 

31  24 

43  42 

29  22 

41  36 

30  I  26 


32 


45  ;  41 

30l  26 


39   33 
22   18 


42   37 
20   15 


40   30 
22   IS 


35   34 
17   11 


39   33 
19   15 


41   29 
21   20 


45   44 
20   17 


1   13   27   23   15   17   11 


■13  -  1   12 

34  I  39   45 


29   32   36 


45  42 

30  25 

35  I  35 

34  I  21 


14   26   31   26 


37   35 
29   22 


25   32   33 


39   39   35 


37   45 
11   30 


34   34   38 


30   29   35 


41   42 
27  !  21 


39  ,  40 
30  !  27 


38   46 

7   31 


34 
28 


42   35 
29  .  23 


46   33 
22   18 


38   30 
25   20 


38   32 
24   16 


35   31 
14   10 


35   46 

11   13 


43   32 
24   21 


41   40 
20   14 


35   40 
20   17 


44   43 
19   16 


40   36 
19   20 


37   36 

18   15 


56   60 
20   46  I 


46   58   60   64   54   45 


44   51   62 


33   35   51   53   40   35!  30   36   50   39   27 


47   55 

26   43 


46   45   52   39 
34   34   40   30 


46.4 
23.6 


45.1 
25.6 


51.9 
26.7 


49.4 
24.3 


49.9 
26.6 


53.4 
29.0 


50.4 
25.3 


42.1 
20.7 


50.1 
27.0 


48.3 
25.7 


49.5 
23.6 


48.7 
28.2 


50.1 
27.0 


47.1 
28.7 


47.2 
24.3 


48.1 
25.3 


46.6 
28.6 


53.0 
28.0 


28.1 
14.0 


52.6 
27.0 


48.1 
30.9 


53.1 
30.6 


47.9 
29.1 


44.0 
24.4 


48.7 
22.8 


50.7 
28.3 


50.6 
24.0 


48.4 
25.1 


55.4 
27.6 


49.7 
29.2 


46.9 
25.7 


52.8 
38.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Continued 


NEW    ENGLA^D 
NOVEMBER    1956 


Station 

Day 

Oi  Month 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SREENVILLE 

MAX 
MIN 

73 
58 

63 
44 

47 
39 

64 

37 

61 

38 

64 
42 

64 

37 

63 

46 

SO 
41 

43 

38 
31 

45 
21 

51 
26 

62 

44 

60 

33 

36 
20 

32 

12 

39 

15 

49 

37 

43 
28 

39 
26 

46 
30 

35 
21 

50.6 
32.9 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

70 
60 

66 

49 

50 
36 

60 
40 

64 
41 

60 
31 

61 
46 

65 

40 

46 
29 

53 
11 

61 
39 

55 
26 

59 
22 

63 
37 

66 
52 

62 
41 

42 
35 

45 
22 

52 
23 

62 
40 

62 

37 

42 

27 

35 

16 

41 
16 

54 
37 

46 
39 

42 
28 

50 
30 

48 
24 

54.2 
33.3 

PROVIDENCE  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
61 

62 

47 

49 

36 

65 

35 

61 

39 

64 
40 

60 

34 

61 
46 

SO 
36 

38 
22 

53 
16 

64 
46 

46 

26 

60 
29 

69 

42 

69 
57 

59 
39 

41 
31 

44 
25 

53 
29 

65 

44 

61 
36 

36 
21 

34 
16 

43 

16 

52 

34 

46 
32 

42 
29 

49 
30 

33 
24 

53.4 
34.3 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

58 
38 

76 

54 

62 

46 

52 

38 

S6 

38 

66 

39 

66 

34 

66 

34 

53 

33 

43 
27 

31 

11 

37 

14 

56 
36 

39 

24 

54 

33 

66 

33 

63 

30 

48 
30 

38 

15 

40 
15 

40 
15 

59 
36 

42 
29 

33 

8 

33 

6 

39 
11 

40 
29 

41 
24 

44 
23 

40 
20 

49.6 
27.5 

JENNINGTON  2  NW 

MAX 
MIN 

76 
56 

63 
53 

58 
45 

63 

37 

62 
29 

64 
32 

69 
32 

60 
43 

47 
24 

36 

19 

40 
10 

56 
36 

42 
30 

59 
29 

74 
40 

66 
46 

47 
26 

36 
23 

36 

7 

46 
14 

63 

34 

61 
31 

35 

17 

28 

7 

39 
10 

46 
32 

39 
27 

38 
25 

43 
29 

31 
17 

50.6 
28.7 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

69 

51 

62 

50 

62 

35 

62 
31 

62 

27 

62 

44 

63 
32 

60 

37 

56 

29 

36 

17 

34 
4 

49 
30 

45 
26 

48 
19 

65 

30 

63 

30 

63 

29 

37 
28 

37 
6 

38 
13 

51 
30 

54 
32 

34 
21 

23 

1 

34 

-  4 

40 
19 

38 
29 

36 
22 

36 

14 

36 

12 

48.6 
24.8 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

66 
57 

58 
52 

60 
46 

60 
40 

54 
30 

62 

41 

60 
39 

56 
41 

42 
29 

26 
19 

39 
18 

55 
39 

40 
27 

52 

33 

67 
39 

60 
39 

43 
27 

32 
14 

33 
10 

42 

28 

54 
40 

44 
31 

32 

14 

26 
2 

33 

10 

40 
30 

35 
27 

34 
26 

38 
29 

29 
16 

45.9 
29.8 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

75 

51 

61 
47 

S3 
43 

66 

30 

64 
24 

65 

26 

62 
29 

55 

30 

60 
28 

40 
17 

34 
5 

56 
26 

45 
25 

51 
19 

71 
27 

66 
26 

50 
26 

36 
23 

39 
0 

43 
5 

53 
29 

56 
28 

32 

14 

30 

1 

34 
-  2 

36 
23 

40 

21 

36 

14 

36 
10 

34 
13 

49.0 
22.0 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

76 
30 

70 
52 

60 

44 

58 
32 

65 

25 

60 
25 

66 

28 

65 

32 

66 

28 

43 
19 

23 
6 

34 
10 

64 
27 

33 

20 

62 
28 

69 
28 

63 

25 

45 
29 

35 

1 

37 
2 

38 
11 

55 
35 

39 
19 

30 
-  1 

28 

-  1 

34 
2 

38 
30 

37 
24 

35 

16 

38 
6 

47.8 
21.2 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

72 
55 

64 
46 

56 

41 

62 
37 

60 
33 

64 
35 

61 
44 

60 
40 

60 
26 

40 
IS 

38 
11 

54 
40 

49 
24 

53 

23 

70 
42 

62 

45 

48 
33 

37 
20 

36 
5 

40 
21 

56 
35 

58 
32 

35 
16 

29 

3 

38 
6 

42 
26 

40 
28 

35 

14 

34 
20 

34 
16 

49.3 
27.9 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

75 
*9 

60 
49 

55 

42 

62 

40 

59 
27 

63 
32 

65 
27 

61 

32 

44 
26 

37 
17 

39 
8 

66 
33 

47 
25 

56 

23 

72 
32 

65 
40 

49 
31 

37 
23 

35 
2 

48 
10 

62 

33 

64 
32 

35 

17 

19 
-  6 

33 

0 

39 
29 

39 
24 

34 
21 

41 
21 

34 
16 

49.5 
25.2 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

66 

33 

60 
56 

60 
45 

55 
37 

60 

31 

68 
32 

60 

36 

61 

37 

56 

31 

41 
19 

24 
9 

39 

14 

62 
30 

33 
23 

60 
30 

65 
42 

65 
32 

41 
29 

32 

9 

34 
12 

37 
17 

56 
35 

39 
29 

30 
5 

25 

4 

33 
4 

38 

33 

36 

26 

31 
21 

37 
20 

45.9 
26.0 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

65 
52 

68 
42 

59 

41 

60 
32 

54 
25 

68 

41 

64 

32 

66 

40 

60 
34 

46 

17 

36 
13 

56 
31 

48 
26 

53 
23 

67 

43 

63 

39 

53 
25 

33 
20 

33 

7 

42 
19 

56 
23 

45 
26 

30 
12 

25 

-  4 

34 

1 

42 
30 

35 

28 

33 
23 

37 
25 

30 
14 

48.4 
26.1 

LEMINGTON 

MAX 
MIN 

68 
46 

69 

42 

65 
31 

63 
26 

56 

24 

58 
33 

64 
30 

64 

38 

60 
26 

69 

16 

36 
15 

62 
28 

45 
23 

46 
18 

63 
32 

63 
35 

47 
25 

34 
22 

32 

-  3 

38 
11 

54 
30 

35 
28 

33 

16 

22 

4 

33 

-  9 

36 
16 

36 

25 

30 
10 

35 
10 

33 

10 

47.6 
22.1 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

72 
35 

68 
54 

64 
48 

59 
37 

63 
29 

54 
30 

63 

34 

65 

34 

62 
26 

42 
20 

26 

10 

38 

17 

65 
30 

36 
22 

62 
29 

68 
39 

63 
33 

41 
24 

31 

5 

32 
9 

40 
16 

54 
35 

41 
25 

30 
6 

26 

4 

32 
S 

34 
28 

37 
25 

34 
20 

36 

15 

47.2 
24.9 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 

45 

61 
48 

57 

43 

62 

37 

55 
28 

63 

37 

62 
32 

59 

40 

40 
25 

25 

15 

35 
10 

53 

33 

39 
22 

60 
23 

67 
38 

66 

37 

40 
28 

30 
10 

35 
5 

42 
14 

53 

34 

41 
28 

28 
12 

26 
6 

32 
5 

37 
25 

36 
25 

32 
22 

34 
23 

31 
9 

45.3 
25.3 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

56 

50 

54 
43 

48 

41 

50 
39 

50 
36 

47 
39 

49 
38 

42 
33 

46 
21 

21 
0 

33 
8 

37 
30 

35 
11 

36 
14 

52 
34 

49 
34 

35 
20 

23 
12 

28 
11 

36 
22 

44 
29 

39 
19 

19 
3 

10 
-  5 

14 
-  7 

28 
-15 

26 
IS 

16 
12 

23 
14 

23 

5 

35.8 
20.3 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

60 
51 

61 
48 

62 
36 

57 

29 

51 
26 

60 
35 

63 

34 

59 
36 

40 
21 

25 

12 

36 
12 

SO 
31 

36 
20 

49 
25 

66 

37 

57 
34 

40 
22 

29 

6 

34 
5 

39 
20 

51 
32 

41 
21 

26 

6 

23 

1 

30 

1 

36 
20 

36 
22 

30 
19 

35 
16 

24 
3 

43.7 
22.9 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX 

MIN 

64 

44 

64 
42 

63 
35 

63 

34 

57 
25 

65 
40 

64 
32 

60 
39 

56 
31 

38 
18 

33 
8 

56 
28 

52 

26 

52 
22 

70 
34 

67 
35 

60 
31 

40 
27 

36 

4 

44 
22 

48 

33 

55 
34 

35 
20 

29 

3 

34 
3 

36 

25 

35 

14 

34 
17 

35 
22 

33 
13 

49.3 
25.4 

RANDOLPH 

MAX 
MIN 

73 
60 

64 
53 

57 

34 

64 

36 

62 

27 

65 

40 

64 
33 

58 

37 

63 
20 

35 

38 
8 

55 
30 

46 
26 

S3 
22 

75 
25 

65 
32 

60 
33 

35 
25 

38 

39 
8 

SO 
26 

50 
30 

30 
16 

28 

1 

33 
2 

35 

26 

37 
32 

37 
20 

35 
20 

49.4 
26.7 

READS80R0  1  SSE 

MAX 

MIN 

62 
42 

75 
55 

63 
42 

50 
36 

66 
30 

63 

33 

62 
32 

62 

34 

56 
30 

44 
21 

26 

10 

45 
13 

65 

32 

37 
26 

54 
28 

70 
35 

64 
31 

42 
31 

36 
12 

41 
15 

45 
17 

60 
34 

40 
22 

24 

6 

33 

7 

35 

8 

39 
21 

40 
22 

36 
19 

39 
19 

48.8 
25.5 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

75 
48 

64 
52 

60 
46 

62 

44 

38 
29 

64 

37 

65 
33 

62 

43 

57 
31 

40 
19 

38 
13 

57 
36 

49 
29 

56 

27 

74 
39 

66 
39 

50 
34 

37 
24 

38 

8 

44 
16 

64 
35 

57 

35 

39 
22 

29 
10 

36 
10 

42 
32 

44 
28 

38 
21 

40 
23 

33 
22 

51.2 
29.5 

ST  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

65 
56 

58 
49 

57 
41 

61 
35 

55 
30 

62 

41 

62 

45 

69 
46 

46 
28 

29 

20 

39 
22 

54 
34 

43 

27 

61 
30 

65 
43 

59 
40 

47 
35 

36 

27 

39 
1£ 

43 
29 

53 

41 

47 

30 

33 

19 

28 

10 

34 
12 

39 
24 

36 

30 

36 
25 

39 
29 

31 
13 

46.8 
30.9 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

65 

54 

62 

55 

63 

44 

61 

34 

61 
28 

64 
41 

64 

33 

60 
38 

55 
30 

40 
18 

36 
8 

64 
30 

48 
26 

50 
23 

64 
36 

63 
36 

56 
29 

36 
28 

36 
6 

40 
13 

49 
32 

58 

31 

33 
21 

28 
3 

32 

0 

41 
18 

37 
33 

34 
24 

37 
21 

36 

18 

46.6 
27.1 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

64 
47 

73 

54 

57 

40 

49 
40 

59 
32 

60 
31 

62 
28 

60 

30 

53 

29 

38 

14 

23 

4 

39 

5 

49 
26 

33 
25 

51 
29 

67 
43 

56 
29 

38 
28 

33 
3 

42 

4 

41 
18 

56 
28 

32 
16 

22 
2 

24 
2 

30 

2 

35 
20 

32 
19 

31 
18 

36 
14 

44.9 
22.7 

VERNON 

MAX 
MIN 

57 
40 

75 
53 

58 

44 

51 
36 

70 
32 

64 

34 

69 
32 

64 
32 

54 
29 

49 
24 

34 
9 

45 
16 

67 
36 

43 
23 

55 
30 

68 

34 

67 
32 

47 
32 

36 
9 

43 
15 

45 
16 

62 

33 

46 
22 

36 
10 

35 
8 

39 
12 

40 
28 

41 
22 

43 
22 

41 
16 

61.2 
26.1 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

70 
39 

64 
53 

62 

39 

60 
29 

59 
26 

58 
26 

62 

29 

60 
29 

59 
26 

42 
16 

24 

4 

38 
8 

48 
26 

36 
18 

47 
24 

63 
30 

60 
26 

42 
26 

32 
2 

33 
1 

38 
10 

S3 
30 

40 
21 

26 
-  6 

22 

-  8 

32 
2 

38 
22 

38 
22 

30 

12 

37 
12 

45.8 
19.9 

WILDER 

MAX 
MIN 

70 
35 

70 
54 

59 
46 

56 
36 

66 

31 

64 

31 

66 

34 

62 

34 

56 
29 

48 
21 

30 
10 

41 
15 

56 

33 

38 

23 

52 
32 

69 
37 

65 
29 

48 

31 

32 

9 

38 
12 

35 
15 

68 

34 

50 
29 

32 

6 

32 
5 

37 

9 

39 
31 

39 
26 

38 
22 

40 
17 

49.6 
26.0 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 

MIN 

70 
53 

58 
51 

53 
42 

63 
34 

62 
28 

62 

34 

62 

32 

56 
32 

60 
26 

36 
19 

35 
9 

66 
30 

46 
22 

51 
21 

72 
29 

65 
30 

51 
29 

36 
25 

37 
4 

35 
9 

57 
28 

56 
31 

37 
18 

29 

4 

34 
4 

37 
25 

40 
27 

37 
17 

38 
15 

33 
14 

48.4 
24.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Stabon 

Day  of  month 

hi 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ROCHESTER,  MASS. 

BVAP 
WIKD 

.05 
14 

.02 
21 

.04 
97 

.05 
36 

.03 
15 

.08 
26 

.03 
8 

.02 
13 

.04 
29 

.07 
59 

41 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

; 

- 

HASSABESIC  LAKE,  N.  H. 

EVAP 

.02 

.06 

.06 

.05 

.07 

. 

.08 

.04 

.04 

.01 

.00 

.04 

.07 

.02 

.02 

.03 

.08 

_ 

.00 

.03 

_ 

.06 

.00 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

WIND 

1 

50 

21 

4 

12 

* 

27 

1 

19 

36 

16 

22 

47 

3 

7 

34 

32 

28 

7 

1 

16 

86 

21 

39 

17 

70 

11 

33 

9 

23 

693 

S«a  Reterence  Kof*  ToWovtiaq  Station     Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEIf  EKGLAND 
NOVEMBER  1956 


Day  oi  month 

i 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STORES , 

CONN 

MEASUKED  UNDER  SOD 

MAX 

yiN 

62 

60 

60 
53 

54 

SO 

56 
48 

53 
47 

56 
47 

54 

46 

54 
49 

52 
44 

44 

38 

41 
36 

50 
40 

46 
42 

46 
39 

50 
42 

54 
46 

52 
45 

45 

39 

42 
37 

41 

36 

52 
40 

52 
40 

40 
37 

37 
35 

35 
34 

40 
34 

40 
36 

37 
36 

11 

36 
35 

1-2  INCHES  (a) 

47.3 
41.5 

4  INCHES  (a) 

IIAX 

yiN 

SB 
'57 

58 
53 

53 
SO 

52 
48 

50 
47 

53 
47 

52 
46 

52 
49 

52 
46 

45 
39 

40 
37 

47 
40 

46 
42 

44 

39 

47 
42 

52 
45 

51 

45 

45 
40 

40 
38 

40 
37 

50 
40 

SO 
42 

42 
38 

37 
35 

35 
34 

38 
34 

39 
36 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

45.9 
41.7 

8  INCHES  (a) 

VAX 
MIN 

56 
54 

56 
55 

55 
S3 

53 
52 

52 
51 

52 
51 

S2 
50 

52 
50 

52 
50 

50 
46 

46 
43 

47 
43 

47 
45 

46 
44 

46 
44 

49 
46 

50 
48 

48 
44 

44 
43 

43 
42 

47 
42 

48 
46 

44 
42 

42 
40 

40 
38 

40 
38 

41 
41 

40 
39 

39 
39 

39 
38 

47.2 
45.2 

KINGSTON, 

R. 

I. 

MEASDREO  UNDER  SOD 

HAX 
HIN 

58 
54 

56 
51 

51 
47 

53 
42 

51 
45 

54 
45 

51 
44 

52 
48 

50 
43 

43 
36 

42 
33 

48 
41 

45 
39 

46 
38 

49 
42 

52 
46 

50 
43 

43 
38 

44 
36 

43 
36 

SO 
42 

50 
41 

41 
35 

34 
32 

35 
31 

43 
36 

41 
38 

38 
34 

39 
34 

37 
32 

2  INCHES  (b) 

46.3 
40.1 

4  INCHES  (b) 

yAX 

HIN 

57 
54 

56 
51 

51 
47 

51 
42 

51 
45 

52 
45 

SO 
44 

51 
48 

50 
43 

43 
36 

42 
34 

47 
41 

45 
39 

44 

38 

48 
42 

51 
46 

50 
43 

43 
38 

42 
36 

42 

36 

48 
49 

48 
41 

41 
35 

34 
32 

34 
32 

41 
36 

40 
37 

36 
34 

38 
34 

36 
31 

45.4 
40.3 

8  INCHES  (b) 

S  PM 

56 

57 

54 

53 

52 

52 

52 

53 

52 

49 

46 

48 

49 

47 

49 

51 

51 

48 

46 

45 

47 

48 

45 

38 

38 

43 

44 

42 

42 

41 

47.9 

12  INCHES  (b) 

5  PH 

55 

56 

55 

53 

S3 

S3 

51 

53 

53 

49 

48 

49 

49   48 

49 

50 

51 

49 

47 

46 

47 

49 

47 

41 

40 

44 

44 

43 

42 

42 

48.5 

(a)  Soil  type:   Woodbrldge  loui.  Ground  cover:   Grass  sod, 

(b)  Soil  type:   BrldgebaBpton  silt  loan.   Ground  cover:   Kentucky  blue  grass,  clipped  to  2  Inches. 


RKFEREKCB  NOTES 

Additional  Inforaatloo  regarding  the  cllaate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  for  Northern  and  Central  New  England  (Haloe,  New  Hampshire,  Vermont,  and 
lUssacbuBettB)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  llassachusetts,  or  to  the  State  Cllmatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather 
Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


rigures  aod  Letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  fr 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
Hontbly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  Ju 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  aissing  or  wer 


tber 


nal 


nits 


es  of 
Iwaporatloo  Is  Beasured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pnn  of  4  foot  diameter  i 


im  the  post  office. 

le  Issue  of  this  bulletin. 

r  received  too  late  to  be  included  In  this  issu 

ind  evaporation  in  inches,  and  wind  aovemeat  in 


Monthly  degree  day  totals 


less  otherwise 


by  footnote  following  Table  6. 


ferent  point 
Ivalent  of  s 

the  24  hours 


time  of  observation.   The  Statlo 


lists  obs^rvatlo 


times  in  the 


.  cround  la  Table  7  Is  at  obeervatlon  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  station 

ntry. 


1  snow  on  ground  values 
Consult  the  annual  issu 


kre  at  7:30  a.m. ,  E.S.T. 
t   of  this  publication  fo: 


-  Ho  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   Ho  record  in  Tables  2  and  S,  is  Indicated  by  no 
precipitation  totals. 

ft  Mount  Washington,  Hew  Hampshire  not  used  in  computing  averages  or  extremes  for  State  or  Section. 

•*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

f  Tbermometera  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  fe*  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  referen 
on  the  roof  of  a  building. 

All  Data  baaed  on  observational  day  ending  before  noon. 

AB  Tbla  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Befer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  tbe  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  spec 
"Hourly  Precipitation  Data". 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  uaing  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

G  lo  tbe  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

If  One  to  Dine  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  valui 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  mAy  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

S  Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  is  the  July  or  August  issues  or  delayed  data  December  li 

S3  Tbla  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

T  Includes  total  for  previous  month. 


polated  monthly 


indicates  that  the  thernoneters  are  exposed  in  a  shelter  located 


al  purposes  and  are  published  later  in 


a  full  month, 
of  this  publicatio: 


Information  conceroiag  tbe  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  'Substation  History'  for  Hew  England.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  60  cents.  Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may 
be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  Cllmatological  Data,  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

SabmcriptlOD  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Saperlmtendaat  of  Documents.   Remittance  and  correspoadeoc«  regarding  subscriptiona  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  laahlnston  25,  D.  C. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NE*   ENGLAND 
NOVEMBER   19S6 


SUtion 

Day  oi  month 

CONNECTICUT 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

DANBURV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

GROTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HARTFORD  BRAINARD  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 
T 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.8 
1 

T 

.1 

.1 

T 

HAMSFIELD  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

MIDDLETOWN  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MOHAWK  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

T 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
T 

T 

3.7 
3 

1.0 
3 

3 

T 

1.0 

1 

1 

1.7 

1 

T 

.1 

T 

T 

1.1 
1 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

I 

- 

- 

I 

- 

- 

I 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.8 
2 

4 

3 

2 

T 

T 

3.0 

1 

1 

T 

T 

T 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

6.9 
7 

7 

5 

T 

.5 

1 

T 
T 

T 
T 

4.5 
2 

T 

T 

T 

T 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

4.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

_ 

_ 

- 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.2 

T 

T 

.5 

T 

- 

- 

- 

- 

1.3 

- 

- 

- 

T 

6.5 

- 

T 

3.7 

- 

- 

T 

BRIDGTON  1  NN« 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
4 

3 

7.3 

7 

4 

4 

4 

4 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.2 

T 
T 

.8 

.9 
1 

.3 

T 

T 

1.0 
T 

T 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

2.0 

.4 

2 

.3 

2 
.2 

3.1 
2 
.2 

4 
.7 

T 
3 
.7 

.7 
3 

.7 

.4 
3 

.7 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.7 
2 

T 
2 

T 

.3 

T 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

4.0 
6 

5 

4 

- 

- 

- 

- 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10. 0 
10 

5 

2.0 
2 

2 

2 

2.0 

4 

4 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 

1.5 

1 

1 

2.6 
3 

2 

1 

T 

4.4 
4 

.4 

4 

T 
4 

5.5 
8 

T 
6 

T 
6 

T 
6 

.2 

6 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

.2 

.4 

T 

1.0 
1 

1 

T 
T 

1.6 

2 

2 

1 

T 

T 
T 

1.0 

1 

1 

2.5 
1 

2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.5 

- 

- 

- 

- 

3.0 

- 

1.5 

6.0 

- 

1.0 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

5.2 
5 

4 

T 

T 

T 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

1.6 

- 

- 

- 

- 

- 

3.4 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

5.0 

- 

- 

- 

- 

MILLINOCKET  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.1 

2.6 

1 

T 

2.1 

2 

2 

2 

T 

2.0 

2 

2 

4.8 
2 

4 

4 

T 
4 

4 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

6.0 
6 

4 

2 

T 

T 

T 

3.0 
3 

1 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

5.6 
4 
.2 

5 
.4 

3 
.3 

T 
2 
.3 

.2 

3.3 
3 

T 

T 

T 

T 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.5 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

1.5 

- 

- 

- 

- 

4.0 

- 

- 

4.0 

- 

T 

- 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

5.2 
5 

4 

3 

T 

RUIiFORD  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

- 

.3 

.4 

- 

- 

- 

- 

- 

3.8 

- 

- 

- 

- 

.3 

- 

.1 

.1 

10. ( 

- 

.1 

- 

SQUA  PAN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

1 

2.0 

T 

T 
T 

6.0 
6 

2.0 
5 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  7-  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KEW  ENGLAND 
MOVEHBER  1956 


I 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.5 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

2.0 
2 

T 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

6.0 

4 

2 

2 

T 

T 

1.0 

T 

BLUE  BILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.7 

1 

T 

T 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

0.6 

T 

T 

T 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

EAST  WAR£BAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-_ 

- 

- 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
2 

1 

T 

T 

T 

BOLTOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

LAIE  COCHITDATE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

'- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

NANTDCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

.5 

6.0 
6 

6 

4 

2 

.4 

T 

T 

.3 

.7 
1 

T 

T 
T 

.1 

T 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SALEM  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

T 

SOOTRBRIDCE  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.2 

- 

. 

- 

- 

T 

- 

T 

- 

- 

- 

. 

- 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 
4 

3 

1 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

T 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 

1 

T 

.1 

T 

T 

WEST  CDMMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

8.0 
8 

7 

5 

T 

T 
T 

T 

2.1 
2 

T 
2 

2 

.2 

1 

1 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WINCEENDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-_ 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

T 

.4 

T 

4.0 
4 

3 

2 

.3 

T 

T 

3.5 
2 

.4 
2 

.5 
2 

T 
2 

2 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

1 

- 

- 

- 

2.0 
2 

1.0 
2 

2 

- 

.2 

.5 

4.0 
4 

2.0 
6 

_ 

- 

4 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

- 

- 

1.0 

T 

2.0 
2 

2 

- 

. 

T 
T 

1.0 

1 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

.4 

1 

1.4 

1 

1 

- 

- 

1.8 
2 

5.0 
7 

- 

- 

_ 

- 

1.5 
2 

_ 

- 

1.0 
T 

. 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EQUIV 

T 
T 

T 

T 

5.8 
3 

5 
.4 

3 
.3 

2 

T 

4.5 
4 

1 

T 

T 

T 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

4 

4 

3 

T 

.3 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

9.0 
9 

5 

3 

6.0 
5 

5 

5 

T 
4 

.2 

4 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
3 

1.3 
3 

1.5 
3 

1.0 

1 

T 

1 

1 

3.0 
3 

3 

1 

3.5 
4 

4.0 
6 

6 

2.5 
7 

.7 
5 

2.0 
6 

.5 
6 

1.5 
6 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
3 

2 

1 

T 

4.0 
3 

2 

2 

2 

2 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

4.6 

4 

4 

4 

.2 

T 

3.0 
1 

T 

T 

T 

T 

JEFFERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

1 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

3.0 
3 

3 

1 

T 
T 

.5 

1 

.5 

1 

1 

T 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

.5 

T 

DENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

6.0 

5 

.2 
4 

3 

3.4 
3 

See  reierence  notet  following  Station  J 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
NOVEMBER   1956 


Station 

C)ay  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 
T 

4.6 
5 

1.1 
4 

3 

2 

.1 

T 

5.7 
6 

1.1 
4 

4 

3 

.1 
3 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

3.9 
3 

3 

3 

T 

T 

3.2 
3 

T 
1 

T 
T 

T 
T 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

2 

1.0 
3 

- 

1 

2.5 
3 

2 

1 

3.0 
3 

3 

3 

3 

2.5 
5 

HILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.8 
5 

.5 
4 

3 

2 

1.3 

1 

1 

1 

1 

T 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 
T 

.2 

T 

2.0 
T 

.7 
T 

.9 

1 

1.0 

1 

T 

.1 

T 

T 

4.0 
2 

1 

1 

1.0 

T 

1.9 
2 

1.5 
3 

3 

.4 
3 

14.- 
5 

.2 
5 

.4 
5 

.7 
5 

.3 
S 

NASHUA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
2 

1.5 
3 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
1 

T 

1 

2.5 

1 

T 

3.5 
4 

3 

1 

.5 

1 

.5 

1 

1 

T 

1 

12.: 

12 

.5 
12 

2.0 
12 

T 
10 

T 
10 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

5.0 
5 

3 

2 

1 

T 

SURRY  MOUNTAIN  DAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

5.0 
5 

1.0 
4 

4 

3 

.5 

1 

3.0 
3 

T 
T 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

- 

.5 

6.0 
6 

1.0 
4 

3 

2 

1.0 

1 

1 

4.0 
5 

2 

1 

T 

T 
T 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 
2 

4.0 

2.0 

5 

- 

- 

3.0 

T 

T 

T 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

1 

3.0 
2 

1 

3.0 
3 

2 

1 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

1.5 
I 

1 

T 
T 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-_ 

- 

- 

I 

- 

I 

- 

I 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

2 

2.0 

2.5 
2 

- 

- 

- 

. 

5.0 
5 

5 

4 

2 

T 
2 

.5 
2 

2 

.5 
2 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.8 

T 

T 
T 

1.2 

1 

T 
T 

3.3 

1 

3 
.2 

2 
.2 

T 

2.8 

1 

2 
.1 

1 

1.7 
2 
.1 

.5 

1 

T 
1 

T 
T 

T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
T 

T 
T 

1.0 
T 

T 
T 

T 

7.0 
6 

5 

4 

2 

T 

T 

.7 

1 

T 

5.2 
5 

4 

.4 

4 

T 
4 

4 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1 

.6 

1 

T 
T 

2.0 
2 

1.5 
3 

3 

2 

- 

1.5 
2 

.3 
2 

1 

4.5 
6 

4 

3 

3 

l.O 

4 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1.0 
4 

T 

2.0 

T 

T 

2.0 

1 

4.0 
3 

3 

3 

2.0 
2 

T 
2 

1.0 
2 

T 
2 

2 

LEMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

.5 

3.0 
3 

3 

2 

3.5 
3 

3 

3 

2.5 

5 

4 

4 

4 

4 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

T 

1 

T 

T 

3.2 
2 

3 

3 

T 

.2 

T 
T 

T 

T 

3.0 
3 

T 
2 

T 

1 

1 

1 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.6 
2 

T 
2 

1.2 
2 

T 

2.0 
2 

2 

1 

2.0 
2 

.7 
3 

3 

T 
3 

3.1 

4 

.1 
2 

.1 
2 

1.0 
3 

T 
3 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

- 

7.0 
6 

5 

3 

1 

.5 

1 

2.0 
2 

2.0 
2 

4.0 
6 

4 

2.0 
6 

5 

4 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

6.0 
6 

.7 
5 

4 

2 

.5 

T 

T 
T 

T 

3.5 
3 

2 

T 
2 

2 

T 
2 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

1 

1 

T 

T 
T 

5.0 
5 

5 

3.0 
3 

.5 

4 

T 
3 

3 

3 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

4.0 
4 

3 

2 

T 

.5 

1.0 
T 

T 
T 

ST  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

- 

I 

I 

- 

I 

- 

I 

I 

I 

- 

I 

I 

I 

I 

- 

I 

- 

I 

I 

I 

I 

- 

I 

I 

I 

I 

I 

- 

- 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

2.9 
3 

3 

1 

.5 

T 

T 

3.0 
3 

T 
T 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 
2 

2 

2 

3.0 
3 

1 

1 

T 

WEST  HARTFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

T 
T 

T 
T 

3.0 
3 

.5 
3 

T 
T 

3.0 
3 

T 
2 

- 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAM) 
NOVEMBER  1956 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approxlaately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  fron  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1956 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 


TOTAL  PRECIPITATION 


NETf   ENGLAND 
NOVEMBER    1956 


KWRC,,    Ashevllle,    N.    C.    8/56 

Isollnea  are  drawn  through  points  of  approxlaately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  fro»  recorder  substations  will 
be  available  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data' . 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEV    ENGLAND 
NOVEHBER   1956 


NiraC.,    Ashevllle,    N.    C.    8/56 

Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 


I 


STATION  INDEX 


County 


I 


COMtECTICUT 


BLOC*  I  ELD 
BftlO&ePORT    MB    AP 

BROOKLYN 

UblLLi  0RIDO£  UAM 

BURLINGTON 
CAKOLeMOOO  LAKE 
COCKAPONSET  SANGER 
COCOtESTtR 
COLLINSVILLC  1  & 


CR6A1 


••IL 


OAHBUHT 
OAMSON   L>KE 

oe«ev 

EAST    MAVEN 

EASTON  LAKE   RESERvQlR 

FALLS    VILLAGE 

5ROTOH 

lABTFoaO 

-•ARTFORO   BRAINAfto  FLO 

.-lAHTFORO    MS    AlftPtUlT 

'i:.MLiXkS    RESgAVOIR 

JE-ETT    Cirv 

KENT 

LAKE    k0M0*«OC 

LAJ^EL  RESERVOIR 
'«SC^'tSTER 

MAS^t^IELA  MXLOM  QAM 
MEAJ  0Or€>  RESERVOIH 
MIOOlETOnN   M8 

MIOOLETOHN   «    M 

MiLFOAO 

mOmAnk   AANOER   STa 

MOOOUS   RESERVOIK 

i«GVNT    CARMEL    CT 

NATCHAUI«    RANOEfl     5TA 

f.ATMAN  HALE   ST   eORtST 

NEM  nARTFOftO 

s£m  haven  «b  airport 

NEMlItGTON 

SCKCL-t.';    2    SH 

•.J-T-  JUIUFOWC 
•.u^-ii.<  GAS  PLANT 
NOH-rr"  PWB  UTIL  plT 

pauchajo  forlst 
peoples  ranger  sta 
prospect 

PjTNAW 
Putnam  lake 

ROCKvlLLE 
WOCKT  RIVER  DAM 

-„,■._  P0«0 

.-._--.ck  reservoir 


ST£v£N30N  OAX  CT 


torrinotom 

TORfclNGTON    Z 

TSAP    FALLS    RESERVOIR 

•XAT6He«JRr    CITy    MALL 
■tPAMAOG   RESERVOIR 
MESTeMOOK 
MEST    rtARTFORD 

west  martlano 

mmigville  reservoir 
-hitnet  lake 
wiomam  reservoir 
millima»t|c 
holcott  reservoir 

■oooewRv  3  M 


AUGUSTA  AIRPORT 
AUGUSTA  CAA  AIRPI 
eAMGOR  QOM  FIELD 


BRASSUA  DAM 
eaiOGTON  I  NNM 
BRUNSWICK 
CARIBOU  M8  AIRPORT 


EaSTPORT 

EAST  SANGERVILLE  S 
EAST  MINTKROP 
cLLSmORTm 

EUSTIS  7  HH 
FARMlNGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 

0 I LEAD 

GRAND   LAKE    STREAM 

GREENVILLE 

HIRAM    2    S 

KUlTON    CAA    AP 


jOhESBOftO 
LAC    F<«ONTIERE 
LEMlSTON 

LONG    FALLS   0AM 

MACMIAS 

MADISON 

Ml DOLE    DAM 

MILLIWCKET 

MILLINOCKET    CAA    AP 

MOOSEMEAu 

OLD  TOWN 
•OLD  TOmN  CAA  AIRPORT 
vORONO 


I  0120  NEM  HAVEN 
OJiT'LITCHFIELD 
|02»1  NEM  LONDON 
,0Z9«  LITCHFIELD 
0)T>  NtM  HAVEN 

OOH  MARTFORO 
OeOO  FAIKFIELO 
0330.HARTFORO 

04 te  hInomam 

09ftl  LlTCHFIELO 
097)    HARTFORD 


l»M    HARTFORD 

1715  LiTCMFItLO 
1762  FAIRFIELD 
' ITSa'NEM  HAVEN 
IS44  FAIRFIELD 
2l«»'NtM  HAVEN 

22S8  FAIRFIELD 
2»»8ii.ITCMFIELD 
3207  NlM  LONDON 
3*««. HARTFORD 
3*51 ImASTFuRD 

I 3*S6 I  HARTFORD 
3SS3  FAIRFIELD 

. 38»7  NtM  LONDON 
390S  LITCHFIELD 
39B9  NEN  LONDON 


*-C«6 


A1»FU 


».599  FAlKFItLU 
,*7*,7    MlOOLtStX 

I «T6T I  MIDDLESEX 
'«79C  NEn  haven 
1*933  LITCHFIELD 
l»018  MIOOLESfcX 
S077.NEM    KAVEN 

I 512&'MlNDHAM 
5131    TOLLAND 
5262   LITCHFIELD 
5273    NEW    MAVtN 
S2eS   HARTFORD 


5910   NEn   LONDON 

iftl31   NCH   LONDON 
I  6239. LITCHFIELD 
'659T   NEM   HAVEN 
66*5    MlNClHAM 
6655    FAIRFIELD 

69*2    TOLLAND 
6966    LITCHFIELD 
I  7002    FAIRFIELD 
i7109iLlTCHFI£L0 
7147   FAIRFIELD 

17373LITCMF1ELU 
7*32    HARTFORD 

I  791,6    TOU.AHD 
7970    FAIRFIELD 
9S65    FAIRFIELD 

ai3B  TOLLAND 

SJ2*  LITCHFIELD 

8*36  LiTCrtFlfcLU 

S**l  LITCHFIELD 

8*88  FAIRFIELD 

8911  NtM  HAVEN 
|9007lNEM  HAVEN 
|9067lMID0LESEX 

9162  HARTFORD 
'917*    HARTFORD 

9509  HARTFORD 
95**  Ht.m  HAVEN 
9»6S    lITCHFULO 

.gs«2  minoham 

9759  NEW  HAVEN 
!9783iLlTCHF|EL0 


0273  KEfMESEC 
0275  KeNNEBEC 
0355  PENOBSCOT 
0)71  MAMCOCK 


£    3 


M  20 
*1  50 
*1  37 


«1  14 
*l  57 
«1  2t 

4>1  «ft 


41  33 
41  12 
41  50 
41  30 
41  2» 

41  5^ 

41  *6 
41  »3 
41  16 
41  42 

41  58 
41  20 
41  23 


*1 

72  2« 

41 

73  26 

*1 

73  32 

41 

73  27 

*i 

73  21 

*1 

73  18 

72  49 

72  18 

73  32 

7)  10 

72  IS 

*1 

73  05 

73  07 

tl 

73  OtI 

73  09 

73  02 

41 

73  02 

41 

72  26 

72  47 

72  58 

41 

72  57 

72  >5 

•  1 

73  08 

41 

72  14 

*1 

72  56 

7  41  34   73  16 


9  44  19'  69 


084* 

CiJMBERLAND    12 

1^ 

04 

0934 

Cu«atRLANO   !  * 

41 

1175 

AKOOSTOOA    ll» 

1472 

AROOSTOOK    [15 

46 

1628 

PENoescor   In 

44 

2426 

MASHlNOTON     4 

44 

2**2 

PISCATAQUIS  111 

45 

25)9 

KENNEBEC     ;  9 

44 

2620 

HANCOCK      1  * 

44 

2705 

FRANKLIN        9 

45 

2765 

FRANKLIN      ,  9 

44 

2868 

AROOSTOOK      15 

46 

2878 

AROOSTOOK     15 

47 

3046 

KENNEBEC      9 

44 

3110 

OXFORD          1 

44 

-A:^INGT0N   '1* 

44 

3353 

PISCATAQUIS  ,  9 

4% 

3800 

CUMBERLAND    13 

3892 

AROOSTOOK     15 

46 

3897 

AKOOSTOOK      15 

46 

*086 

SOMEBSET       9 

«^ 

*183 

*Ai,Ml»,GTON     * 

*4 

4*20 

AROOSTOOK     15 

46 

4566 

ANDROSCOGGIN   1 

4781 

SOMERSET      9 

45 

4878 

WASHINGTON     4 

44 

*927 

SOMERSET       9 

44 

01 FORD         1 

44 

530* 

RENOeSCDT     11 

45 

*30  PtNOb^CUT 


70  091   420 


*5 

*5 

*4 

*4 

44 

Obser 
vation 
Time 


S         M 


Refer 

To 
Tables 


ANSONIA  MATER  CO 
HATER  BUR  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO 
MATER  BUR  HARTFORD 
VINCENT  MULLSM 

tMO  DEPT  HARTFORD 
UiSi  WEATHER  BUREAU 
WELLINGTON  C* LOUR  IE 
lMNALD  J.  FIELDS 
CONN  LIGHT  *  POMER 

WATER  euR  HARTFORD 
CONN  LIGHT  •  POWER 
ST  PARK  •  FOREST  C0» 
RAYMOND  J.  KUSZALA 
COLLINS  COMPANY 

CREAM  HlLL  FAKM 
JOSEPH  P*  SINKUt  JR. 
NEW  HAVEN  MATE**  CO 
BIRMINGHAM  MATER  CO 
NtM  HAVEN  MATER  CO 

BRIDGEPORT  HVtMAULK 
CUNN  POMER  COMPANY 
MATER  ♦  EL£C  DEPT 
ENG  DEPT  HARTFORD 
SMG  TREATMENT  PLANT 

U«S*  WEATHER  liiURtAU 
HRIDGEPOKT  HYDRAULIC 
JEWETT  CITY  wTft  CO 
MARY  C.  OLIVER 
NEW  LONDON  MTR  •'KS 

STAMFORD  MATEk  CO 

MANCHESTER  MTR  DtPT 

CORPS  OF  ENUlNEERS 

STAMFORD  WATER  CO 

110  U>  S*  WEATHtR  UURtAt 

12M  IKORNEL  BAILEY 
8a{nEw  HAVEN  WATER  CO 
»A  ST  PARK  *    FOREST  COK 

HID  FRANK,  P.  0  NEILL 
6P  CONN  AGR  EXP  STA 


lOA 


ST  PARK  •  FOREST  C0» 
ST  PARK  *  FOREST  COI 
WATER  DUfl  HARTFORD 
UiSa  WEATHER  BUREAU 
ENG  DEPT  HARTFORD 

EDWARD  C.  CnlLDS 
NEW  HAVEN  WATt-R  CO 
NEW  HAVEN  MATER  CO 
CONN  LOT  *  PwR  CO 
DEPT.  PUBLIC  UTIL 


>ABK  +  FOREST  C0^ 
BA  ST  PARK  *  FOREST  C0» 
6A  INEW  HAVEN  MATER  CO 

7A  'alphonse  sonncR 

eA'GREENNICH    HATER    CO 

MID    RUCKVJLLt    MTR    +    Al^Ut 
7A    CONN    LIGHT    •    PUWER 

3P 'ridgefielo  wtr  sup 

5P  Iharold  MYEWS 

5P  Ib^IOGtPDRT  HYDRAULIC 

12H  bUR  ENG  HATERbuRY 
BA  MTR  COH  NEW  BRITAIN 
BA  CONN  LIGHT  *   POWER 
5P  stamfurd  museum 

7A  CONN  LIGHT  *  POWER 

Mio'u  OF  CONN  AGR  DEPT 
7A  DAVID  K.  LINCOLN 
AR  ITwHRINGTON  WTK  CO 
BA  roRRINGTON  REGISTER 
7P  URIOGEPORT  HYDRAULll 


L2H|BUR  ENG  MATERBURV 
8A  'NEW  HAVEN  MATER  CO 
*P  I  JAMES  8INT0UL 
8A  ImATER  Butt  HARTFORD 
1160'     I  8A  (water  Bur  HARTFORD 


510 
220 

785 

1015 

5P 

295 

B41 

12M 

370 

625 

200 

5P 

60 

600 

MID 

3B0 

560 

603 

320 

340 

MID 

180 

40 
275 

4P 

500 


SA  *TR  COM  NEh  BRtTAIlN 
8A  NEw  HAVEN  water  CO 
12M JWATERBURY  WATER  CO 
7A  ICONN  LIGHT  *  PomER 
flA    WTH    COM    NEW    BRITAU 

SA   OSCAR    S.    JOHNSUN 


20:    9P  I    8P    ' 


C.    TALBOT 


7A  iKENNEBECK    WTR    PM 
6P    ANOREM    J.    SANBOR 
IIO'U*    S*    NAVY 
HIOjU*    Si    weather    euft£A< 


70 

6 

1180 

67 

165 

70 

0 

1200 

70 

4 

102 

70 

2 

1160 

67 

« 

40 

260 

70 

» 

1500 

68 

k2 

3B« 

tID   ' 


Bit 


6P    RAYMOND    R.    PAL.VEN 
7P    WALTER    A,    HICKS 
SP'MMS*    ELMER    J.LCLArnJ 
4P    Ay&uSTA   WATER   OIST 
OA    hANGOR    HYDRD-tLtC    Cl 

tlO    LILLA     THERRIbN 
6P    Cl    S*    PREBLE 
7 A     JAMES    A.     jCHOFIcLD 

6P  ;loren£o  vol  sine 


7P:RUMF0RD  FLS  PwR  CD 
IID  STATE  FISH  HATCHbRi 
IIOIHUGH  E.  SAWYER 
IID  {CENTRAL  MAINE  POWER 


IID  CIVlL 


AERO. 


6P  WILLIAM  CUHMING 
5P  CENTRAL  MAINE  POWER 
7A  IRVING  C.  MASON 
6P  U*  Si  CUSTOMS 
t ID  UNION  WATER  PwR  CO 


CENT  MAINE  PwR  CO 
WILLIAM  JORDAN 
KAOISUN  HILLS 

GREAT  NORTH.  PAPc^t 


IVlL 


AREO.    ADM, 
•    MONTAGNE 


OEPT    V   OF    Mt 


County 


ORONO  2 
PORTLAND 
PORTLAND  MB  A 
PRENTISS 
PRESQUE  ISLE 

Rl 


ROCKLAND  I  W 
ROXBURV 
RUMFORD  3  SW 

RUMFORO  1  SSE 

SANFORD  2  NNW 

SKOMHEGAN 

SOUTH  ANUOVER 

SOUTH  WEST  HBR  CG  DEP 


6435  PENOBSCOT 


SQUA  I 


UPPER  DAM 

WEST  BUXTON  2 
WEST  ENFIELD 
WINSLOH 
WOODLAND 


lASSACHUSETTS 


ADAMS 
AMHERST 

ASHBURNHAM 
ASHLAND 


BOVLSTON 

BRIDGEWATER  M.i 
BROCKTON 
CAMBRIDGE 
CHARLTON  2 

CHATHAM  LTSTA 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

COHASSET 


EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOMN 


GROTON 
HAROWlCK 

MATCHVILLt 
HAVERHILL 
HEATH 

MDLYOKE 
HOO;,AC  TUNNEL 
HUB6ARDST0N 
HYANNlS  3  NE 
IPSWICH 

JEFFERSON 
KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCMITUATE 
LAWRENCE 
LEXINGTON 


MONTAGUE  CITY 
MOUNT  WACHUSET 
NANTUCKET  W6  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
NEMBURYPORT 
NEW  SALEM 
NORTH6RIOQE 
PELHAM 


plainfielo 
plymouth 
princeton 
provincetomn  3  n 
provincetown  1  nw 

ouabbin  intake 
rochester 
rockport  1  ese 
salem  aik  station 
sanuhich 

segreganset 
shelbuRne  falls 

SOUTmBRIDGE  3  E 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 


TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
MALPOLE  1  S 


WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST  BRIMFIELD 

WEST  CUMMlNGTON 

WESTFIELO 

WESTON 

WEST  OTIS 

MESTOVER  FIELD 


OXFORD 

YORK 

SOMERSET 

OXFORD 

HANCOCK 


OXFORD 
SOMERSET 
WALDO 
OXFORD 


0049  BERKSHIRE 
0120  HAMPSHIRE 
0190  WORCESTER 
021B  MIDDLESEX 
0257  WORCESTER 

0561  NORFOLK 

0562  HAMPSHIRE 
0666  WORCESTER 
0T36  NORFOLK 

IFFOLK 


oeoi 


BARNSTABLE 


NORFOLK 

WORCESTER 
MIDDLESEX 

PLYMOUTH 


WORCESTER 
MIDDLESEX 
NORFOLK 
WORCESTER 

MIDDLESEX 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
ESSEX 

FRANKLIN 

HAMPDEN 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

WORCESTER 

HAMPSHIRE 
MIDDLESEX 
ESSEX 
MIDDLESEX 

MIDDLESEX 

BRISTOL 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

ESSEX 


5306  FRANKLIN 
i51*  WORCESTER 
6251  IMAMPSHIRE 

6256 JMAMPSHIHE 
6262  PLYMOUTH 
6311  BERKSHIRE 
6322  WORCESTER 
6414  BERKSHIRE 


6425 


HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

BARNSTABLE 


'627  WORCESTER 
76V2  BlRKSHIRE 
8030  MIDDLESEX 

8046  HAMPDEN 
a  154, WORCESTER 
ai59!WORCESTER 
aiei  [BERKSHIRE 
8301 ;EjSEX 

0367  BRISTOL 
8573'WORCESTER 
85eO{FMANKLIN 
8755  NORFOLK 
8760 {NORFOLK 

8793IhAMP5HIRE 
8T98  HAMPSHIRE 
8843  ei-RKSMIRE 
8918 j WOHCE^TEfc 
9093  HAmPDEN 

9136IhAMPSHIRE 
9191  HAMPDEN 
9360|MlDDLESEa 


J 


44  33 

43  28 

44  46 


42  24 
42  39 
42  IB 
42  35 


42  17 
42  38 
42  13 
42  22 


42  23 
42  20 

42  24 


42  34 

42  17 

42  06 

42  35 


*2  10 
42  12 
42  35 


42  27 
42  32 
42  26 


42  27 
42  04 
42  04 


41  50 
(.J    36 

42  04 


11 

08 

17 

16 

22 

OJ 

10 

29 

Oft 

23 

69 

58 

70 

52 

70 

37 

68 

39 

38 

67 

24 

Obser- 
vation 
Time 


HAROLD  HAHLlN 
CITY  OF  PORTLAND 
U<  S*  wEATHbR  BUREA< 
Li  Ai  AVERILL 
MAINE  EXP  STATION 

GREAT  NORTH,  PAPER 
OLIVER  W.  HOLMES 
CENTMAL  MAINE  PUWtk 
RUMFORD  FLb  PWR  CO 
tVALlNE  A.  WAKKtN 

RUMFORD  FLS  PWH  CO 
CLIFFORD  P.  COOK 
CENTRAL  MAINE  POWER 
ALLAN  M.  FRASER 

u.  s.  co^ST  Guard 

MAINE  PUB  SERVICE  C( 

PUBLIC  SERVICE  C 
GLADYS  M.  DURGIN 


STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS  2  3  5 
BLUE  HILL  OUS  2  3  5 
Ui  Si  WEATHER  BUREAlJ  2  3  5 

MRSC  BARBARA  SM I T 


OLIVER  E.  MAY 

U.  S.  CADST  GUARD 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COMM 
MLTRO  DIST  WT«  COMM 

USCAR  JOHNSON 
METRO  DIST  WTR  COMM 
MRS.  MARY  E.  DAVIS 
Gi  Bi  KDUNSVILLE 
ELIZABETH  b.  MOUGH 

KICMARD  C.  bRiGHAM 
DEPT  PUBLIC  WORKS 
METRO  DIST  WTR  COMM 
jTATE  UEPr  HEALTH 
jTATE  DEPT  HEALTH 

STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
EARL  F.  SMITH 

STATE  DEPT  HEALTH 

A,  w.  LADD 
NEW  ENGLAND  PWR  CO 
MISS  BESSIE  WHEELER 
CAPE  *  VNYRO  tLEC  Ct 
•^TATE  DEPT  HEALTH 

METRO  DIST  fJTK  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
METRO  DIST  WTR  COMM 
LiSEX  COMPANY 
JOHN  E.  WALLACE 

PROPS  LK5  +  CANALS 
STATE  OEPT  HEALTH 
HAROLD  J.  PARKIn;>ON 
STATE  OEPT  HEALTH 


DANVER 


(ATEfi  I 


sTATE  DEPT  HEALTH 
NEW  ENGLAND  PwR  CO 
RONALD  J.  POWERS 
FRANCIS  HARRINGTON 
U.  S*  WEATHER  BUREAI. 

STATE  DfcPT  HEALTH 
METRO  DIST  MTR  COMM 
STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COMM 


STATt  OEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
DIH  HARVARD  FOREST 
U.  S.  WEATHER  BUREAl 

STATE  DEPT  HEALTH 
PLYMOUTH  CORDAGE  CO 
METRO  DIST  WTR  COMM 


Ui  Si  coast  guard 
Wi  A.  WINSUH 

IIHISTOL  CO  AGR  SCM 
NLW  ENGLAND  PwR  CD 
CHESTER  R.SPlLLVOGtl 
STATt  DtPT  HEALTH 
METRO  DIST  MTR  COMM 


WtSTON  K.  LEWIS 

TAUNTON  WATER  WORK 
CORPS  OF  ENGlNbtRS 
w.  MASS.  ELEC.  CO. 
PARKER  N.  CHICK 
FREDERICK  Y.  LlBBY 


E.  LAMB 


:DERIC  Si  BR0W\ 
»TE  OEPI  heauTh 
5P  WESTON  COLLEGE 
8A  I  STATE  DEPT  HEALTH 
4Id'u.  S.  air  FORCE 


Refer 

To 
Tables 


2    3    5  T    C 


STATION  INDEX 


WEST  RUTLANO 
WiNCHENOON 
WORCtSTER  CAfl 
WORCcSTEk 


New  HAMPSHIRE 


AMHERST 
SATH  2  SW 
SEDFORD 

BEECM  HILL 


BOM  (jAKVINS  FALLS 


BUCKS  CORNER 
CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 
CLEAR  BROOK 
CONCORD  WB  AIRPORT 
OIXVILLE  NOTCH 
DUBLIN 

DURHAM 

EAST  OEERING 

EA5TMAN  FALLS  UAM 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
FITZWILLIAM  3  SW 

FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  UAM 
OILMAN TON 

GRAFTON 


HUOSON 

JEFFERSON 
KEENE 
LAKE PORT 
LAKEPORT  2 
LANCASTER 

LANDAFF 


MASSABESIC  LAKE 


NEW  LONDON 

NEWPORT 

NORTH  CHlCHESTEit 

NORTH  STRATFORD 

NORTHWOOD 

PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESEPvOif 
PLYMOUTH  1  WNM 
PORTSMOUTH 

SOUTH  UANBURV 

SOUTH  LYNOEaORO 

SOUTH  SUTTON 

SOUTH  WEARE  1  SE 

SUNAPEE 

SURRr  MOUNTAIN  DAM 

TamwuRTh 


WEST  HENNJKER 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNE* 
WHJTEFIELD 
WILMOT 


W0LFE60RU  I 
WOODSTOCK 
YORK  PONU 


0146 

HILLSBOftO 

0496 

ORAFTON 

0522 

HILLSBORO 

0527 

BELKNAP 

0675 

GRAFTON 

0690 

COOS 

0703 

GRAFTON 

County 


MtRHIMACK 

GRAFTON 
GRAFTON 
GRAFTON 
GRAFTON 
BELKNAP 

SULLIVAN 

GRAFTON 

MtRHIMACK 

COOS 

CHESHIRE 

STAFFORD 

HILLSBORO 

MERRIMACK 

COOS 

COOS 

COOS 

CHESHIRE 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

BELKNAP 


GRAFTON 
36»  HILLSBORO 
3BS0  GRAFTON 

LLSBOftO 

I<>23'>[hILLSBORO 

j<.3 1*1  COOS 
U399'CHE  SHIRE 

U'.Ti    BELKNAP 


4568  GRAFTUN 
4656IgRAFT0N 
UTil  JGRAFTON 
5013 IhILLSBORO 
&072  JHILLSBORO 

SlSoIcHESHIRE 
5211 IhILLSBORO 
5362  SULLIVAN 
5*00  I  COOS 
5<.12|HILLSBOR0 


COOS 


CHESHIRE 
STRAFFORD 
MERRIMACK 


MERRIMACK 
COOS 

ROCKINGHAM 
HILLSBORO 

COOS 

COOS 

GRAFTON 
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NEW  ENGLAND  -  DECEMBER  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Temperatures  were  relatively  mild  except  at  the  beginning 
and  end  of  the  month  but  otherwise  the  weather  displayed 
varying  degrees  of  severity.   Ice  storms  and  heavy  snows 
affected  large  areas  the  6th,  8th-9th,  14th-15th,  23rd, 
and  29th.   The  peak  of  severity  was  a  northeast  storm 
that  moved  along  the  coast  from  Rhode  Island  to  Eastport, 
Maine,  during  the  afternoon  and  evening  of  the  29th, 
with  thunderstorm  activity  added  to  rain,  sleet,  heavy 
snow,  strong  winds,  and  rapidly  falling  temperatures. 

December's  highest  temperatures  generally  occurred 
around  the  7th  but  secondary  peaks  around  the  12th  were 
only  slightly  lower.   Maxima  in  the  upper  40s  and  50s 
were  the  rule  through  the  northern  half  of  New  England 
while  readings  in  the  upper  50s  and  low  60s  were  pre- 
valent in  the  southern  portion  on  the  warmer  days.   The 
low  reading  for  the  month  was  recorded  at  nearly  all 
stations  on  the  30th  or  31st.   Minima  of  -22°  were 
recorded  in  Vermont  and  New  Hampshire  (-33°  on  Mount 
Washington)  while  the  lowest  in  Maine  was  -20°.   Rhode 
Island  temperatures  were  all  positive  with  a  low  of 
5°  but  negative  values  appeared  in  Connecticut  and 
Massachusetts  where  the  lowest  readings  were  -4°  and 
-3°  respectively.   Temperatures  averaged  1.3°  above  the 
long-term  mean  for  Maine  and  more  than  3°  above  for 
each  of  the  other  states. 

Precipitation  averaged  slightly  less  than  the  long-term 
mean  for  Maine  but  each  of  the  other  states  showed 
positive  departures  of  appreciable  magnitude.   A  meas- 
urement of  3.61  inches  at  Springfield  Armory,  Mass., 
on  the  15th  was  the  greatest  amount  for  one  day  for  the 
entire  area,  while  1.63  inches  at  Jonesboro,  Maine,  was 
the  greatest  for  one  day  in  northern  New  England.   Sta- 
tion totals  ranged  from  7.86  inches  at  Blue  Hill,  Mass., 
to  1.51  inches  at  Jackman,  Maine. 

Snowfall  was  very  heavy  in  most  areas  and  was  relatively 
light  at  only  a  few  stations,  mostly  near  the  southern 
coast.   Daytime  cloudiness  was  generally  excessive  with 
a  correspondingly  deficient  percentage  of  sunshine. 

WEATHER  DETAILS 

Moderately  cold  weather  at  the  beginning  of  December 
over  all  of  New  England  lingered  over  the  northern  por- 
tion through  the  5th  while  temperatures  in  the  central 
and  southern  portions  were  moderate  to  mild  from  the 
2nd  through  the  5th.   Temperature  changes  of  appreciable 
magnitude,  alternately  higher  and  lower,  occurred  at 
Intervals  of  two  to  four  days  from  the  6th  until  near 
the  end  of  December,  but  readings  on  the  cooler  days 
were  little  if  any  lower  than  the  seasonal  average 
while  readings  on  the  warmer  days  were  quite  high.   An 
incursion  of  Arctic  air  on  the  29th  brought  the  coldest 
weather  of  the  month  on  the  30th-31st. 

Precipitation  occurrences  were  rather  frequent  through- 
out the  month  over  the  entire  area.   Heavy  precipitation 
was  quite  general  on  the  9th  and  14th,  and  in  some  areas 
on  one  or  more  other  dates. 

WEATHER  EFFECTS 

Activities  of  agricultural  interests  were  largely 
restricted  to  care  of  livestock  and  routine  winter 
chores.   Precipitation  in  various  forms,  snow,  sleet, 
rain  and  freezing  rain,  along  with  daily  temperatures 
that  frequently  ranged  from  appreciably  above  to 
below  the  freezing  point  produced  treacherous  road 
conditions  on  many  occasions  and  numerous  motorists  met 
with  mishaps.   Streamflow  was  deficient  in  northern  and 
central  Maine  and  near  median  or  above  elsewhere  in  New 
England.   Ground-water  levels  at  the  end  of  the  month 
were  generally  above  average. 

DESTRUCTIVE  STORMS 


Hazardous  driving  conditions  on  the  3rd  in  northern  and 
central  New  England  due  to  a  snowstorm  contributed  to 
numerous  accidents  that  injured  4  persons  and  damaged 
many  vehicles. 

Freezing  rain  over  wide  areas  of  northern  New  England 
made  roads  hazardous,  and  in  some  places  impossible 
to  travel,  on  the  6th.   In  the  vicinity  of  Bangor, 
Maine,  road  conditions  were  described  as  the  worst  in 
20  years.   There  were  some  minor  injuries  and  many 
vehicles  were  damaged. 

Freezing  rain  and  sleet  followed  by  snow  in  central  New 
England,  and  snow  that  accumulated  up  to  10  inches  in 
northern  New  England,  seriously  hampered  traffic  and 
contributed  to  many  accidents  on  the  8th  and  9th.   One 
person  was  killed  in  Dalton,  Mass.,  and  there  were 
numerous  minor  injuries.   Some  trees  were  broken  by  the 
weight  of  snow  and  ice  and  a  few  wire  lines  were  downed. 

A  freak  local  windstorm  of  very  short  duration  toppled 
a  tree  and  broke  wire  lines  at  Penacook,  N.  H. ,  on  the 
13th. 
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A  windstorm,  suspected  to  have  been  a  tornado,  at  North 
Andover,  Mass.,  on  the  18th,  picked  up  wire  from  a  coil 
on  the  ground  and  lifted  it  aloft  to  short  and  burn  an 
electric  transmission  line. 

Snow,  sleet,  and  freezing  rain  produced  treacherous  road 
conditions  in  Massachusetts,  New  Hampshire,  and  Maine, 
especially  in  the  coastal  areas,  on  the  23rd.   One 
person  was  killed  and  14  injured  in  traffic  mishaps. 

A  Low  that  was  centered  just  off  the  coast  of  New 
Jersey  early  on  the  29th  developed  to  storm  proportions 
and  moved  northeastward  with  its  center  passing  just 
east  of  Eastport,  Maine,  around  midnight  of  the  29th-30th. 
Winds  were  up  to  45  mph  in  Rhode  Island;  reached  57 
mph  at  Nantucket,  45  mph  at  Boston,  and  46  mph  at 
Caribou.   Three  to  seven  inches  of  wet  snow  accumulated 
in  Rhode  Island,  while  rain,  sleet  and  snow  in  success- 
ive order  clamped  an  icy  vise  on  eastern  Massachusetts 
and  the  coast  of  Maine.   The  lot  of  New  Hampshire  and 
Inland  Maine  included  heavy  snow,  strong  winds,  and 
sub-zero  temperatures.   Thunderstorms  were  recorded  at 
Nantucket  and  Providence;  lightning  was  observed  during 
the  evening  of  the  29th  from  New  Bedford,  Mass.,  to 
Portsmouth,  N.  H. ;  and  lightning  was  reported  to  have 
struck  a  home  in  Trescott,  near  Eastport,  Maine.   Twelve 
deaths  and  a  number  of  injuries  were  attributed  to  the 
storm.   Thousands  of  homes  were  darkened  as  power  lines 
were  felled  by  ice  or  falling  limbs,  and  hundreds  of 
motorists  were  stranded  by  drifting  snow. 

For  more  detailed  storm  information  see  Climatological 
Data,  National  Summary  for  December  1956. 


FLOODS 


None. 


Snow,  sleet,  and  freezing  rain  with  the  resultant  glaze 
were  the  major  destructive  phenomena  while  wind  and 
lightning  appeared  in  lesser  roles. 


J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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1 

0 

5.06 
5.05 
6.40 
5.14 
4.80 

1.04 
1.46 

1.13 
1.18 
1.39 
1.35 
.93 

15 
9 
14 
15 
15 

5.2 

4.1 

3.3 

21.9 

2.1 

2 
2 
2 

8 

10+ 
29+ 
10 
30  + 

12 
10 
12 
11 
9 

3 
3 
2 
3 

3 

1 
1 
2 
1 
0 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT     AM 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM                 AM 

STAMFORD  5  N 

41.6 
39.6 
40.5 
45.7 

23.0 
23.7 
25.0 
26.4 

32.3 
31.7 
32.8 
36.1 

7.1 

62 
58 
56 
64 

7 
6 

7 
7 

1 
-  3 

5 
9 

31 
31 
31 
31 

1009 

1025 

988 

890 

0 
0 
0 
0 

3 
3 
2 

1 

27 
28 
27 
24 

0 

1 

0 
0 

4.60 
4.15 
6.05 
4.15 

1.20 

1.56 
.62 
.75 

1.33 

15 

14 

9 

14 

16.1 
14.9 
13.4 

5 

4 

9+ 
9 

10 

13 

14 

9 

1 
4 
3 
2 

1 
0 
0 

1 

STORRS 

WESTBROOK 

WI6WAH  RESERVOIR            AM 

39.6 
46.6 

43.1 

24.4 
26.9 
27.1 

32.0 

35.8 
35.1 

2.9 

69 
59 
52 

7 
7 

7 

2 

7 
12 

31 
31 

19 

1014 
897 
920 

0 
0 
0 

6 
0 

0 

27 
23 
23 

0 
0 

0 

5.31 
5.35 
4.03 

1.56 

1.18 

1.10 

.90 

14 
9 
9 

11.4 
3.6 
8.0 

5 
2 

31 
30+ 

13 

13 

8 

3 
3 
3 

1 

1 

0 

,        AVERAGE 

34.3 

4.60 

8.7 

■ 

1       MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRIDGTON  1  NNW 

31.7 
31.7 
39. 3M 
36.2 
35.3 

16.7 
17.1 
21. 2M 
19.5 
18.9 

24.2 
24.4 
30. 3M 

27.9 
27.1 

3.5 

49 
50 
54 
54 
54 

12 
12 
12 
12 
12 

-  8 

-  9 

-  9 

-  8 

-  2 

31 
31 
31 
31 
31 

1257 
1250 
1070 
1144 
1167 

0 
0 
0 
0 
0 

17 

19 

5 

10 

11 

31 
31 
26 
30 
30 

2 
2 

1 

2 
1 

2.67 
2.83 
5.39 
6.02 
4.12 

1.01 

.59 
.43 
1.22 
.98 
.54 

3 
31 
30 
30 

9+ 

22.2 

16.6 
8.7 

29.0 

6 
10 

e 

18 

31 
31 

31 
31 

11 
8 
11 
16 
14 

1 
0 
4 
3 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT      //R 

CORINNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

EASTPORT 

33.6 

24.1 
30.2 
30.2 
36.3 

20.2 
6.1 
14.2 
10.5 
20.4 

26.9 
14.6 
22.2 
20.4 
28.4 

.0 
2.3 

48 
42 
47 
46 
51 

11 
12 
12 
22 
12 

-  4 
-17 
-13 
-13 

-  5 

30+ 

31 

31 

31 

31 

1171 
1564 
1320 
1376 
1127 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
23 
18 

18 
10 

29 
31 
30 
31 
28 

2 
11 
4 
8 
2 

5.02 
2.13 
3.17 
2.49 
4.23 

-   .10 
1.11 

.56 
.58 
.70 
.61 
.73 

29 
29 

30 
30 
30 

24.1 
29.0 
17.8 
17.5 
14.7 

10 
20 
10 
12 

4 

31 

30 

30+ 

30+ 

31 

15 

7 

10 

8 

e 

2 
1 
2 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

EAST  SANGERVILLE  i    SE 

EAST  WINTHROP 

FARMINGTON 

FORT  KENT 

GARDINER 

29.3 

34.0 
31.8 

34.3 

13.3 
16.8 
14.4 

16.4 

21.3 
26.4 
23.1 

25.4 

1.8 
1.2 

48 
47 
48 

50 

12 
12 
12 

12 

-12 
-  8 
-12 

-11 

31 
31 
31 

31 

1350 
1219 
1294 

1222 

0 
0 
0 

0 

19 
14 
18 

14 

31 
30 
30 

30 

5 
2 
2 

2 

3.36 
3.26 
2.68 
1.76 
4.07 

-  .81 

-  1.16 

.41 

.70 
.60 
.40 

.68 

30 

30 
30 

30 

22.5 

17.2 

27.0 

13 
10 

16 

30+ 
30+ 

30+ 

11 

13 
12 

16 

1 
1 
0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

GREENVILLE 
HIRAM  2  S 
HOULTON  CAA  AP 
HOULTON  1  NE 
JACKMAN 

28.7 

35.5 
26.5 
27.4 
29.2 

10.5 
15.7 

7.9 
10.7 

9.4 

19.6 
25.6 
17.2 
19.1 
19.3 

.8 

1.4 
.6 

47 
64 
46 
46 
48 

12 

7 
12 
12 

7 

-15 
-  8 
-15 
-10 
-20 

31 
31 
31 
31 
31 

lAOO 
1215 
1443 
1415 
1410 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
12 
22 
22 
20 

31 
31 
31 
31 
31 

6 
2 
8 
5 
5 

2.43 
4.86 
2.55 
1.97 
1.51 

-  .70 
1.53 

.29 

-  .29 

-  1.13 

.67 
.63 
.58 
.40 
.66 

30 
29 
29 
30 
30 

25.6 

40.0 
22.2 
23.5 

18 
20 
16 

15 

31 
31 

30+ 
30+ 

6 
16 

7 
7 
4 

1 
3 
2 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

J0NES80R0                  AH 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAH              AH 

MADISON 

MILLINOCKET 

36.0 
32.6 
30.1 
32.5 
30.7 

16.7 
18.4 
11.5 
13.7 
12.0 

26.4 
25.5 
20.8 
23.1 
21.4 

1.9 

2.9 
2.4 

61 
52 
46 
52 
47 

12 

12 

8 

12 

13 

-  8 

-  6 
-13 
-11 
-12 

31 
30 
31 
31 
31 

1191 
1215 
1362 
1289 
1344 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
16 
18 
16 
18 

30 
30 
31 
30 
31 

1 
2 
2 
3 
2 

4.29 
4.34 
1.82 
2.22 
1.92 

.44 

-  1.03 

-  1.62 

1.63 
.60 
.58 
.32 
.67 

30 
23 
30 
29 
30 

7.0 
29.2 

14.1 

8 

14 
7 

11 
5 

4 
1 
1 
0 
1 

1 

0 
0 
0 
0 

HILLINOCKET  CAA  AP 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT     //R 

28.4 

31.3 
32.4 
36.4 
35.5 

11.0 
13.9 
19.6 
22.8 
19.6 

19.7 
22.6 
26.0 
29.5 
27.5 

1.6 
4.1 
2.4 

45 
49 
50 
53 
52 

12 
12 
12 
12 
12 

-12 
-10 

-  6 

-  2 

-  8 

31 
31 
31 
31 
30 

1398 
1254 
1204 
1093 
1167 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
20 
19 
11 
12 

31 
31 
30 
28 
29 

4 
2 

1 
1 
2 

2.22 
3.26 
2.28 

4.03 
3.35 

-  1.32 

-  1.20 

-  .44 

.52 

.50 
.38 
.59 
.41 

29 

12 

9 

29 

9 

18.5 
19.5 
17.5 

35.5 

11 
11 

10 

30+ 
30 

30+ 

8 
10 

9 
13 
12 

1 
1 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

PRENTISS 
PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAH 
ROCKLAND 
RUHFORD  3  SW 

26.3 
28.3 
37.1 
31.0 

6.2 
10.0 
20.8 
12.4 

M 
16.3 
19.2 
29.0 
21.7 

-   .1 
2.0 

2.7 

45 
43 
52 
47 

12 
12 
12 
12 

-18 
-15 
-  6 
-12 

31 
31 
31 
30+ 

1503 
1414 
1111 
1336 

0 
0 
0 
0 

21 
20 

17 

30 
31 
28 
31 

12 
4 
2 
5 

2.00 
1.88 
5.27 
2.38 

-  .38 

-  .93 

-  .50 

.72 
.93 
.82 
.72 

30 
30 
30 
29 

20.1 

20.8 
23.8 

5 

14 

10 
29+ 

5 

7 
15 

7 

1 
1 

3 

1 

0 
0 
0 
0 

RUMFORD  1  SSE 

SANFORD  2  NNW 

SQUA  PAN  DAH 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

34.2 

37.5 
26.8 
31. 6M 
35.7 

15.2 

18.8 

5.2 

16. 2M 

16.1 

24.7 
28.2 
16.0 
23. 9M 
25.9 

2.7 

52 

61 
45 
49 
61 

21 
12 
12 
12 
8 

-  8 

-  6 

-19 

30+ 

31 

31 

31 

30 

1241 
1131 
1614 
1268 
1205 

0 
0 
0 

cf 

0 

12 
6 
21 
18 
12 

31 
30 

31 
29 
31 

2 

1 

11 

2 

2 

2.13 
4.54 
1.73 
2.55 
4.39 

-   .85 

.47 
.57 
.45 
.47 
.61 

29 

9+ 
30 
12 
29 

22.6 
34.0 

23.0 
39.5 

17 

11 
21 

31 

31 
31 

7 
16 

7 
13 
13 

0 
4 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

WINSLOW                      AH 
WOODLAND                    AH 

32.6 

36.1 

17.8 
14.2 

25.2 
25.2 

1.6 
4.7 

48 
51 

13 
12 

-  8 

-11 

31 
31 

1226 
1227 

0 
0 

17 
11 

31 
31 

1 
1 

2.13 

4.17 

-   .70 
.70 

.52 

1.00 

30 
29 

le.o 

16.7 

a 

7 

30+ 
31 

8 
13 

1 
2 

0 

1 

AVERAGE 

23.5 

3.13 

22.4 

MASSACHUSETTS 

ADAHS                        AH 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL                // 

BOSTON  WB  AIRPORT       //R 

38.0 
38.4 
38.4 
40.8 
43.2 

24.1 
24.0 
22.2 
25.9 
28.7 

31.1 
31.2 
30.3 
33.4 
36.0 

5.8 

3.8 

4.3 
3.2 

62 

53 
60 
68 
62 

8 
7* 

7 
7 
7 

3 
5 
0 
3 
8 

31 

30 

31 

30+ 

30 

1047 

1037 

1058 

973 

893 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
9 
4 
2 

27 

28 
28 
26 

21 

0 
0 
1 
0 
0 

4.33 
4.83 
4.29 
7.86 
5.13 

1.08 
1.33 

3.96 
2.76 

1.33 

.90 

.55 

1.52 

1.29 

15 

14 

15 

9 

9 

20.0 
19.1 
24.0 
22.7 
15.4 

5 

7 
12 
9 

5 

15 

9+ 
31 
31 
30 

10 
14 
IS 
12 
12 

3 
2 
3 

7 

4 

1 

0 
0 
2 

2 

BROCKTON 

46.0 

26.2 

36.1 

4.2 

62 

7 

-  2 

31 

887 

0 

1 

24 

1 

5.45 

3.12 

1.14 

15 

9.8 

13 

5 

2 

CHARLTON  2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  249  - 
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TABLE  2  -  CONTINUED 

■ 

Temperature 

Precipitation 

S   i 
ll 

11  E 

t 
< 

III 

lii 

O  U.  1- 

1 
X 

1 

S 
i 

3 

1 

1 
1 

No  ol  Days 

H 

III 

Hi 

O  li  H 

& 

s 

1 

1 

Snow 

,  Sleel 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

Mm 

■3 

n 

i1 

8 

3 
o 

S 
o 
o 

* 

s5 

ks 

b5 

o2 
-  o 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

COHASSET 

AM 
AM 

43.8 
40.9 

43. 9M 

28.3 
23.6 

26. IM 

36.1 
32.3 
35. OM 

4.2 
3.1 

61 
59 
62 

7 
8 
9 

5 
5 
5 

31 
31 
31 

891 

1006 

940 

0 
0 
0 

1 

6 
2 

24 
29 
22 

0 
0 
0 

5.79 
4.94 
6.72 

2.15 
1.05 

1.15 
1.07 
1.50 

15 
16 
15 

17.2 
19.8 

11 

13 

5 

2 

6 

2 

1 
3 

EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURS  2  S 
FRAMIN6HAM 

AM 
AM 

AM 
AM 

44. 8M 

46.3 

44.4 

41.7 

42.0 

27. 5M 

31.0 

29.2 

23.6 

24.2 

36. 2M 

38.7 

36.8 

32.7 

33.1 

4.2 

4.2 
4.1 
3.2 

59 
68 
60 
63 
64 

14 
8  + 
7 
8 
8 

7 

11 

8 

1 
5 

31 
31 
30+ 

31 
31 

885 
809 
868 
999 
979 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 

4 
4 

20 
18 
20 
26 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

6.32 
5.23 
5.68 
4.91 
5.00 

2.18 

1.51 
1.72 
1.21 

1.68 

.85 

1.17 

1.16 
1.44 

15 
15 
14 
15 
15 

8.1 
26.0 
20.0 

6 

31 

12 
14 
12 
10 
10 

5 

4 
4 
2 
3 

1 
0 
2 

1 
1 

HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 
HYANNIS  3  NE 
KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 

AM 

AM 
AM 

39.8 
36.3 

47.0 
39.6 
41.9 

25.2 
21.9 
29. 6M 
21.1 
22.7 

32.5 
29.1 
38. 3M 
30.4 
32.3 

1.8 
3.3 
4.4 

3.4 

56 
50 
62 
60 
62 

7 
8 

13 
7 
8 

3 
3 

3 
2 
6 

31 
31 
31 
31 
31 

1001 
1103 
819 
1071 
1006 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

10 

0 

6 

4 

26 
30 
19 
30 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

4.82 
4.46 
3.70 
4.46 
4.55 

1.50 

1.04 

-   .18 

.89 

.87 

.97 

.76 

1.46 

1.20 

30 
15 
16 
15 
15 

30.0 
32.0 

16.6 

12 
13 

7 

31 
31 

10 

12 

11 
7 
8 
9 

3 
2 
3 

3 
3 

0 
0 
0 

1 
1 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

R 

40.0 

40.8 
42.9 
47.0 

24.7 

25.4 
28.9 
32.7 

32.4 

33.1 
35.9 
39.9 

4.1 
4.2 
4.7 

62 

58 
58 
56 

7 

7 

7+ 
13 

4 

4 

2 
12 

31 

31 
31- 
30 

1005 

981 
896 
774 

0 

0 
0 
0 

5 

3 
0 

1 

28 

26 
22 
16 

0 

0 
0 
0 

3.82 

4.69 
5.15 
4.67 

.35 

1.28 

1.45 

.87 

.68 

.66 

1.23 

.76 

15 

15 

15 

9 

24.9 

28.6 
23.4 

6.0 

7 
2 

30+ 
1  + 

11 

12 

11 

10 

3 

3 
3 
4 

0 
0 

1 

0 

NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 

R 
AM 

46.8 
37.7 
47.3 
46.2 
45.3 

32.2 
22.1 
30.4 
35.8 
26.2 

39.5 
29.9 
38.9 
41.0 
35.8 

6.3 
5.1 
6.7 
6.2 

60 
59 
65 
59 
61 

7 
7 
7 
8 
8 

10 

-  1 

6 

16 

2 

30 

30 

31 

30+ 

31 

786 
1083 
800 
739 
873 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

10 

1 
1 

2 

15 
27 
18 
9 
24 

0 

1 

0 
0 
0 

4.71 
3.68 
6.58 

6.66 

.72 

.63 

2.49 

1.01 

.78 

1.37 

1.69 

30 
14 
16 

15 

6.5 

21.6 

6.5 

6.0 

5 
6 

5 

30+ 
10+ 
31 

11 
12 

14 

12 

3 

1 
4 

5 

1 

0 

1 

2 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 

39.7 
41.7 
46.8 
35.9 
41.2 

27.0 
28.6 
31.3 
21.9 
25.2 

33.4 
35.2 
38.6 
28.9 
33.2 

2.2 

3.1 
2.4 

55 
56 
62 

50 
57 

7 
7 
7 
13 
7+ 

2 
5 
10 
2 
6 

30+ 

31 

30 

31 

31 

971 
921 
816 
1110 
980 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
2 
1 
9 
1 

22 

19 
16 
30 
25 

0 
0 
0 

0 
0 

5.94 
5.41 
6.12 
4.20 
6.89 

2.02 

1.01 
3.61 

1.36 
1.22 
1.35 
.80 
3.61 

15 
15 
14 
15 
15 

11.0 
17.0 
2.0 
15.8 
10.6 

8 

31 

9 
13 
11 
11 
12 

4 
4 
5 
2 
3 

3 
1 
2 
0 
1 

STOCKBRIDGE 
SWAMPSCOTT 
TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

AM 

39.4 
42.1 
44.8 
37.4 
39.2 

22.0 
28.2 
27.3 
19.9 
22.7 

30.7 
35.2 
36.1 
28.7 
31.0 

3.9 
4.6 
6.0 

3.8 

61 
56 
60 
55 
56 

6 

7 
7 
8 
7 

-  1 
7 
5 

-  1 
0 

31 
31 
31 
31 
31 

1055 

918 

887 

1121 

1049 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 
1 
7 
3 

28 
23 
22 
29 
29 

1 

0 

0 

1 

1 

3.96 
4.87 
4.90 
0  4.36 
4.46 

1.48 

1.56 

.97 

1.47 

1.08 
.95 
.93 

1.14 
.61 

14 

9 

9 

16 

14 

16.5 
17.7 

21.5 
23.2 

6 
« 

8 

9 

31 

31 

9 
11 
11 

9 
12 

3 
3 
3 

3 
2 

1 
0 
0 

1 

0 

WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  CUMMINGTON 
WESTON 
WESTOVER  FIELD 

41.8 
43.1 
37,5 
43.3 
39.8 

24.5 
27.3 
19.4 
24.9 
25.2 

33.2 
35.2 
28.5 
34.1 
32.5 

5.1 

61 
60 
60 
63 
58 

7 
7 

7 
7 
7 

4 
3 
-  3 
2 
7 

31 
31 
31 
31 
30 

980 
920 

1127 
950 
999 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
9 
1 
3 

26 
24 
29 
27 
27 

0 
0 

1 

0 
0 

5.22 

5.76 
4.65 
4.79 
6.25 

2.26 

1.26 
.96 
.78 

1.11 
.90 

9 
9 

14 
30 
14 

24.2 

28.1 
18.7 

9 

12 
9 

31 

29+ 
31 

10 
14 
12 
11 
14 

4 
6 
3 
3 
3 

1 

0 
0 

1 

0 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

38.1 
41.5 

22.5 
24.1 

30.3 
32.8 

2.9 
3.9 

59 
62 

7 
6 

0 

1 

30+ 
31 

1071 
988 

0 
0 

11 
5 

29 
27 

2 
0 

3.88 
4.31 

.26 
.79 

.79 
1.04 

14 
9 

18.2 
19.9 

5 

10+ 

12 

11 

2 

1 

0 

1 

AVERAGE 

33.9 

5.12 

18.0 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 

AM 

R 

AM 

33.2 

34.4 
32.4 
35.8 
36.7 

15.5 
14.5 
13.5 
20.3 
16.3 

24.4 
24.5 
23.0 
28.1 
26.5 

4,2 

3.0 

56 
50 
52 
51 
52 

7 

8 

7 

12 

13 

-22 
-13 
-16 

-  1 
-13 

31 
31 
31 
31 
31 

1261 
1244 
1296 
1138 
1186 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
12 
15 
13 
5 

30 
31 
30 
29 
30 

3 
3 
3 
1 
1 

3.16 
2.13 
2.76 
4.68 
3.83 

-   .87 
.39 

.60 
.67 
.47 
.85 
.45 

9 
30 

9 
16 
30 

34.7 
19. 0 
27.0 
38.6 
26.0 

14 

12 
18 
9 

31 

31 
31 
30+ 

11 
6 
10 
15 
13 

1 
1 
0 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

R 

AM 

35.5 
38.1 
36.8 
32.6 
29.6 

18.5 
21.4 
17.9 
10.8 
10.3 

27.0 
29.3 
27.4 
21.7 
20.0 

3.0 
2.8 

3.4 

52 

63 
50 
53 
45 

12 
12 
7  + 

7 
7 

-  7 

-  4 

-  8 
-19 
-20 

31 
31 

31 
31 

31 

1170 
1088 
1157 
1335 

1391 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

5 

8 

16 

20 

31 
30 
30 
31 

31 

2 
1 
2 
6 
8 

4.56 
4.14 
4.87 
D  3.49 
3.02 

1.75 
.72 

-   .16 

.72 
.66 

.71 

.92 

29 
30 
23 

30 

38.1 
33.2 

29.4 

14 
13 
16 

16 

30+ 
31+ 
31 

30 

13 
13 

9 

3 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

35.6 
34.2 
35.0 
34.8 
37.9 

19.8 
18.0 
16.7 
18.8 
21.5 

27.7 
26.1 
25.9 
26.8 
29.7 

3.8 

4.6 
4.9 

51 
50 
48 
50 
51 

12 
12 

12  + 

12 

12 

-  5 

-  5 

-14 

-  4 

-  6 

31 
31 
31 
30 
31 

1148 
1200 
1208 
1173 
1086 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
14 
13 
12 

7 

30 
29 
31 
29 
28 

1 
1 
5 

2 
1 

3.41 
3.97 
3.83 
3.81 
4.66 

.36 

1.22 
1.57 

1.02 
.65 
.60 
.75 
.74 

10 
9 
9 
9 

15 

24.3 

31.0 
31.6 
32.8 
31.9 

10 
15 
14 
12 
10 

15 
31 
31 
29 
31 

12 
IS 
11 
11 
12 

2 

1 
1 
1 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

34.5 
33.4 
35.5 
34.5 
37.5 

18.7 
14.6 
16,8 

1Q.8 
20.0 

26.6 
24.0 
26.2 
27.2 
28.8 

-   .2 

50 
49 
51 
48 
52 

12 
8 
12 
12 
12 

-  6 
-16 
-12 

-  8 

-  7 

30+ 

31 

30 

31 

31 

1185 
1264 
1198 
]  156 
1115 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
14 
11 
14 
5 

30 
31 
30 
31 
29 

2 
3 
2 
1 
1 

4.36 
2.90 
3.14 
5.19 
4.38 

.77 
1.94 

.60 
.58 
.65 
1.10 
.90 

15 

9 

9 

14 

30 

35.1 
27.4 
24.0 
38.6 

16 
14 
7 

30+ 

31 

10 

15 
11 
9 
14 
14 

2 
1 
1 
3 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

■f-fMOUNT  WASHINGTON 
NASHUA  3  N 
NEW  LONDON 
NORTHWOOO 
PETERBORO  2  S 

//R 

20.5 
38.5 

38.5 
35.7 

4.5 
19.5 

20.2 
21.2 

12.5 
29.0 

M 
29.4 
28.6 

3.6 
1.7 

38 
52 

53 
61 

7 
12 

12 

7 

-33 

-  8 

-  6 

-  5 

30 
31 

31 
31 

1623 
1110 

1098 
1123 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
7 

5 

11 

31 
30 

29 

27 

10 
2 

1 
2 

5.41 
4.  58 

4.90 
4.28 

-   .44 
1.24 

.66 

1.11 

.96 
.64 

22 

15 

16 
15 

47.1 
28.3 

30.2 

13 
10 

13 

29 

15+ 

31 

14 
11 

13 

11 

4 
3 

6 
3 

0 

1 

0 
0 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

AM 

AM 
AM 

32.8 
35.6 
36.8 
37.7 
36.7 

13.5 
15.4 
19.7 
18.5 
17.9 

23.2 
25.5 
28.3 
28.1 
27.3 

3.2 
3.2 

56 
50 
61 
54 
51 

7 
13+ 
12 
13 
13 

-14 
-14 
-  1 
-10 
-11 

31 
31 
30 
31 
31 

1291 
1216 
1131 
1136 
1161 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

12 

9 

4 

7 

31 
31 
29 
30 
30 

4 

1 
2 

1 
1 

4.08 

5.42 
4.03 
3.36 

-   .17 

.59 

1.21 
.86 
.56 

29 

14 
15 
15 

46.0 

42.5 
30.9 
32.4 

29 

14 
13 
15 
11 

31 
30 
15 
31 
30 

13 

15 

11 
12 

2 

3 

2 
1 

0 

1 

0 
0 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

40.5 
35.4 
34.6 

20.6 

20.9 
17.7 

30.6 
28. 2 
26.2 

59 
49 
50 

12 
12 

12  + 

-10 

-  4 

-  8 

31 
31 
30+ 

1060 
1135 
1195 

0 
0 
0 

5 
14 
13 

29 
30 
31 

1 
2 
2 

4.72 

5.64 
3.78 

1.71 

.93 
.77 
.58 

30 
9 
9 

36.4 
40.9 
36.0 

17 
21 
19 

31 
31 
31 

13 

17 
15 

2 
2 

1 

0 
0 

0 

AVERAGE 

26.6 

4.03 

32.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


NEW   ENGLAND 
DECEMBER   19S6 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


RhIOOE    ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

AVERAGE 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BLOOMFIELO 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 

CHELSEA 
CORNWALL 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
t  ENOSBURG  FALLS 

LEMINGTON 

MIOOLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELO  NORWICH  UNIV 

RANDOLPH 

REAOSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

ST  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WEST  BURKE 

WILDER 

WOODSTOCK  3    ENE 


AM 
AM 
AM. 


<i6.6 


36.6 
39.6 

34.3 
35.8 

33.8 
34.9 

33.0 
34.8 

35.6 
33.8 
33.4 

27. 8M 
32.2 

36.7 

34. 8M 
37.0 
37.4 
35.1 

34.3 
33.6 
38.4 
32.6 
35.8 

35.3 


<  2 


33.1 
25. 2 
27.5 
28.0 


19.8 
23.2 

15.0 
18.2 
16.5 

13.9 
19.1 

16.1 
14.0 

12.3 
16.3 

15.5 

e.3M 
11.0 

15.5 
17. 6M 
21.2 
22.5 
19.8 

17.4 
18.9 
19.2 
10.7 
17,8 

17.2 


39.9 
33.5 
36.9 
36.2 

36.6 


2B.2 
31.5 

24.6 
26.3 
26.2 

23.9 
27.0 

24.6 
24.4 

24.0 
25.1 
24.5 

18. IM 
21.6 

26.1 
26. 2M 
29.1 
30.0 
27.5 

25.9 
26.3 
28.8 
21.7 
26.8 

26.3 

25.8 


III 


5.9 
4.6 


4.1 
3.5 
3.9 

3.6 
2 


772 
969 
862 
885 


1132 
1032 
1247 
1196 
1197 

1266 
1170 

1246 
1254 

1265 
1232 
1250 
1453 
1336 

1197 
1198 
1106 
1081 
1155 

1205 
1194 
1116 
1336 
1176 

1193 


No  oi  Days 


Precipitation 


|35 
Q  £  H 


3.49 
5.10 
4.70 
5.27 

4.64 


4.94 
3.97 
3.04 
1.80 
4.48 

2.94 
2.84 

2.43 
1.12 

1.97 
2.22 
2.76 
3.45 
2.07 

3.13 
2.83 

4.87 
3.13 
1.60 

2.89 
5.34 
4.22 
2.54 
3.09 

4.28 

3.20 


.09 
1.82 


.63 

.08 

1.63 


.06 
1.62 


1.31 
.89 


.46 
1.17 
1.02 

.35 

.75 

1.54 


1.00 

1.81 

.75 

1.47 


1.33 
.79 
.50 
.33 
.68 

.38 
.40 

.33 
.43 

.38 
.26 

.55 
.65 
.43 


.59 

1.17 

.73 

.44 

.56 

.83 
.91 
.26 
.53 


X   3 


4.1 
6.1 


33.5 

16.0 
24.4 
22.0 
36.3 

27.3 
29.0 

24.0 
13.5 

20.0 
24.7 
25.1 
28.0 
15.3 

28.5 
25.5 
32.9 
23.8 


27.0 
39.9 
28.8 
23.4 

28.1 


15 

16+ 
30+ 
23 
31 

30+ 


ol  DayB 


t   DATA   RECEIVED   TOO  LATE   TO   BE 
INCLUDED    IN   DIVISION  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month! 


13       14       15 


25      26      27 


CONNECTICUT 


ANSON  I A 

4>16 

BAKERSVILUe 

9.2a 

BALTrc 

S.37 

BARKHAMSTEO 

*.07 

BEACON  FALLS 

BRIDGEPORT  KB 

AP        R 

},Si 

BRISTOL  3  W 

«>98 

BROOKLYN 

9.22 

BULLS  BRIDGE  DAM 

4.57 

BURLINGTON 

R 

S.69 

COCKAPONSeT  RANGER  STA 

9.48 

COLCHESTER 

4.82 

COLLINSVILLE 

S 

CREAM  HILL 

3.99 

DANBURY 

4.36 

DAWSON  LAKE 

4.94 

DERBY 

4.46 

EAST  HAVEN 

4.77 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

4.03 

FALLS  VILLAGE 

3.87 

GROTON 

HARTFORD  8RAINARD  FLD//R 
HARTFORD  WB  AIRPORT  R 
HEMLOCKS  RESERVOIR 

KENT 

LAKE  KONOMOC 
LAUREL  RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MEAD  POND  RESERVOIR 


NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PACHAUG  FOREST 

PEOPLES  RANGER  STA 
PROSPECT 

PUTNAM 
PUTNAM  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 

ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 
STORRS 
ThOMASTON 

TORRINGTON 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WEPAWAU6  RESERVOIR 

WEST8R00K 

WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLANO 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 

WILLIMANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODSURY  3  W 


MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
9ANG0R  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRAS SUA  DAM 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT    / 

COR  I NNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHRDP 

ELLSWORTH 

FARMIN6T0N 

FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 
6 I LEAD 
GREENVILLE 

HIRAM  2  S 
HOULTON  CAA  AP 
HOULTON  1  NE 
JACKMAN 
JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MOOSEHEAD 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


MIDDLETOWN  WB 

4.62 

MIODLETOWN  4  W 

9.06 

MILFORD 

9.19 

MOHAWK  RANGER  STA 

4.92 

MOUNT  CARMEL 

9.06 

NATCHAUG  RANGER  STA 

4.74 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

9.36 

NEW  HARTFORD 

4.71 

RECORD  MISSING 


4.32 

T 

.09 

4.89 

.03 

4.50 

.10 

4.16 

.03 

4.49 

.05 

3.63 

4.15 

T 

.11 

4.93 

.05 

9.09 

.11 

9.39 

•  11 

RECORD  M 

ISSING 

4.16 

.06 

4.69 

.09 

9.31 

T 

.13 

5.52 

4.72 
9.70 
3.B1 


2.67 
2.83 
9.39 

9.02 
1.79 

4.12 


2.49 

4.23 
3.36 
3.26 
3.97 
2.68 

2.51 
1.86 
4.07 
2.40 
2.43 

4.89 
2.55 
1.97 
1.51 

4.29 

4.34 
1.82 
4.84 
2.22 
1.76 

1.92 
2.22 
1.87 
3.26 


1.02 
1.-6 


.01   .02   T 


.44   .01   .32 


17 
23 

.30   . 

1. 

26 

1.26   . 

18 

• 

23 

1.11   • 

12 

.15  1. 

23 

•  99   • 

12 

.05  1. 

14 

2. 

18 

.18  1. 

08 

.78   . 

10 

.88   . 

13 

.26  1. 

20 

.27  1. 

23 

.46   • 

J9 

.40   . 

20 

1.25   . 

16 

.05  1. 

99 

1.16   . 

10 

1^14   , 

15 

1^43   . 

1.30   • 

17 

.85   . 

35 

.27  1. 

19 

.44  1. 

12 

1. 

16 

.06  1. 

13 

.48  1. 

16 

1.27   . 

17 

.39  1. 

29 

.49   . 

11 

.02  1. 

22 

.93   . 

23 

1. 

18 

.12  1. 

17 

•   1. 

30 

1.39   . 

15 

.03  1. 

30 

.29  1. 

26 

.28  1. 

29 

.99   . 

21 

.08  1, 

16 

.12  1. 

16 

.19  1. 

20 

.15  1. 

24 

.58  1. 

08 

.18  1. 

.89   . 

21 

.62   . 

19 

1.52   . 

15 

.72   . 

11 

.23  1. 

21 

1.33   . 

21 

.28  1. 

21 

1.18   . 

11 

1. 

19 

•    1. 
.12  1. 

1.20   , 

26 

.32  1. 

37 

.95   . 

13 

.16  1. 

.16   • 

12 

.25  1. 

29 

.28  1. 

19 

.95   . 

21 

.13  1. 

15 

.17  1. 

12 

.30   . 

.11   .50   .02 


.01   .27 

.18 

.13   .06 


.54  .14 

.32  .21 

.01  .22 

.01  .22 


.24   .24 

.22 

•03   .07 


.13   .36 
.60   .15 


.03   .06 
T    T 
.06   .07 


HotvB  Follo*lD«  statloo  lades 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  ol  month 


9       10      11      12 


13      14       15 


19      20      21      22      23  I   24      25      26      27 


28      29      30 


ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND   MB   AIRPORT 

PReNTISS 

PRESQUE    ISLE 

RIPOGENUS    DAM 

ROCKLAND 

R0«9URY 

RJMFORD    3    SW  . 

RUMFORO    I    SSe 

SViFORO  2  NN« 
-  'M  AHDOVER 
;  PAN  DAM 
PORKS 


-P^ER  DAM 
xEST  9UXT0N  2  i 
^ZSr    ENFIELD 
I'.SLO* 

:lano 


MASSACHUSETTS 


HOunT  WACHUSET 
NANTUCKET  UB  AIRPORT 
NEW  SEOFORO 
NEWSURVPORT 
NEW  SALEM 

NGRlHeRIOGE 
PEL MAM 

PELMAM  2 
PEvBROKE 

PEf>U 

petersham  4  n 

pittsfielo  wb  airport 

plainfielo 

plymouth 

princeton 

provincetown  3  h 
ouabbpj  intake 
rochester 
rockport  i  ese 
salem  air  station 

sandwich 

segreganset 
smelburne  falls 

SOUThBRIDCE  3  E 
SOUTH  EGREMONT 

SPOT  POND 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STOCKBRIOGE 
SWAMP SCOTT 

TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
HALPOLE 
WALPOLE  1  S 

MARE 

HARE   2 

WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST  CUMMIN6T0N 


««54 

3<00 


2il2 
4.39: 
3ilS 


.~£RST 

«•» 

■  —"'JtHriAM 

».7S 

-*ND 

9.TA 

Lie 

-^^CMWOOD 

BELCxeaTOW 

>•«< 

BIRCM   Mlu.   DAM 

A.2< 

BLUE    MILL                               // 

?.»« 

BOSTON    MB   AIRPORT           //R 

»il3 

BOYLSTO»J 

A.IA 

BROCKTON 

6iA« 

CHARLTON    2 

CHATHAM  LTSTA 

♦  •57 

CHESTER 

9i0* 

CHESTERFIELD 

9>*S 

CHESTNUT    MILL 

9iT< 

CLINTON 

t«M 

COhaSSET 

«|T2 

COL 06 ROOK 

(■SO 

EAST   PERPERELL 

♦  ..5 

EAST  MAREHAH 

«.32 

EOOARTOWN 

9.23 

FALL    RIVER 

9.6e 

FircHBURG    2    S 

«.91 

FRAMINGMAX 

9.00 

FRANKLIN 

««1A 

GARDNER 

4.5* 

OROTON 

».»5 

HAROMICK 

A.B2 

MATCHVILLE 

5.3» 

HAVERHILL 

A.S2 

HEATH 

9.06 

HOLYOKE 

*.99 

HOOSAC    TUNNEL 

*.«« 

HU8BARDST0N 

3.62 

HVA'JNIS    3    NE 

3.70 

loSalCM 

6.ai 

JEFFERSON 

9.61 

KNIGmTVILLE  dam 

A.A6 

LAKE    COCHITUATE 

*.59 

LAWRENCE 

3.82 

LEXINGTON 

LOMELL 

4.69 

HANSFIELD 

HID0LE30R0 

MIDOLETON 

5.15 

UILFORO 

9.56 

MILLBURY 

4.A6 

M0NTA5UE   CITY 

4.35 

RECOliO  MISSING 
RECORO  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  HISSING 

I  .21 

RECORO  MISSING 


RECORD  MISSING 


4.67 
4.71 
4.29 

4.99 

9.14 
4.70 
9.44 
6.79 
6.90 

9.031 
3.66 
4.63 
6.5S 
4.61 


9.29 

6.66 
9.94 
9.41 


4.22 

6.08 
6.89 
3.26 
3.96 
4.87 

4.90 

>   4.36 

4.46 

9.22 


4.65| 


RECORD  MISSING 


.25   .02  1.33 


05  1,47 
1.50 
1.45 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


25      26      27 


28      29      30 


WESTFIELO 

k.62 

UESTON 

toli 

WEST  OTIS 

WESTOVER  FIELD 

5.25 

WEST  RUTLAND 

5.49 

WINCMENOON 

WORCESTER  CAA  A 

IRPORT 

s.se 

WORCESTER 

4.31 

RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


NEW  HAMPSHIRE 
BATH  2  SW 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  0AM 

BOW  6ARVINS  FALLS 

BRADFORD 

BUCKS  CORNER 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
FITZWILLIAM  3  SW 

FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILMANTON 

GRAFTON 
GREENVILLE 

HANOVER 

JEFFERSON 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 
MANCHESTER 
MARLOtV 

MASSA8ESIC  LAKE 
MERIDEN 

MILAN  7  N 

MILFORD 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

NEW  LONDON 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTH  STRATFORD 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2  5 

PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNDE80R0 

SOUTH  WEARE  1  SE 
SURRV  MOUNTAIN  DAM 
T AM WORTH 
TROV 
WALPOLE  2 

WEST  HENNIKER 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 

WILMOT 

WINDHAM 

W0LFE90R0  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 


RHODE  ISLAND 
AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 
GREENVILLE 
KINGSTON 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


WOON SOCKET 


VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BETHEL 
BLOOMFIELD 


IB    AIRPORT   R 


BURLINGTON 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 
DANVILLE 
DORSET  1  S 
EAST  6ARNET 
ENOSBURG  FALLS 

ESSEX  JUNCTION 
GILMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
LEMINGTON 
MANCHESTER  CENTER 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


3*97 
3i43 
3*04 

1*80 
1*94 
4t48 
2*94 


2*00 

1*59 

>  U95 


.03  1,00   T 


•04   ,02   .04 


•  01       .05 


•01       ,15 


•  09      •n 


•  09 
.18 
.79 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


■3 

Day  of  month 

Station 

1  1  z  I 

3 

4   5 

1« 

7  1 

8  1 

9 

.0| 

n  1 

12 

13  1 

14  1  15 

16    17 

1  '^ 

19  1  20   21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

MARSHFIELO 

MAYS  HILL 

MC  INOOE  FALLS 

HIDOLESEX 

MOMTPELIER  CAA  AIRPORT 

T 

.01 

.03 

T     .01 

.07 
.31 
.0* 
.04 
.43 

.22 
.OS 
.21 
.21 
.02 

.12 
.07 
.16 
.12 
■  14 

.10 
.02 

■  04 
.08 

■  34 

.03 

■  04 

.24 

.02 

32 

19 
19 
39 

.68 
.39 
.24 
■  19 

T 

.03 

T 
•  02 

T 
T 

T 
.29 

T 
T 

.11 

•  27 
■  06 

•  14 

•  07 

•  06 

•10  1^17 
•02   ^22 
.03   .26 
.29   .06 

.26   .03 
.25        .03 
.07   T     .01 
.04        .02 
.02        .02 

T 
T 

T 

T 

•  07 

•  16 

• 

1.02 
.29 

.19 

T 

.30 
.08 
.04 
.05 
.08 

.26 

.07 
.04 
.02 

•  11 

T 

•  02 

T 

•  01 

•  07 

•  13 

•  06 

•  05 

•  01 

.34 
.16 
.12 
.55 

.14 
•  28 
.19 

.07 

•  42  • 
.10  . 
.01  • 
.01  . 
.06  . 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTMFIELD  NORWICH  UNIV 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 

.09 
.07   .01 

• 

.18 
.16 
.66 

.12 

.08 
.02 

T 

.15 

■  21 

.07 

.17 

.65 

.43 
.52 

.48 
.07 

.06 

.42   • 
.27 

43 
25 

45 

41 

.05 
.03 

.02 

.01 

■  30 

■  05 

•  18 
.21 

.43 

.27 

.05 
.02 
.65 
1.00 
.07   .73 

.04 

.08   T 
T 

.35 
.22 

.15 

.09 

T 

.03 

.02 
.03 

•  02 

•  06 

•  20 

.30 

1.17 
.61 

•  23 

•  05 

•  08 

.13 
.05 

T 

.19 

•  01 

T 

•  05 

•  10 

•  02 

•  01 

•  12 

•  02 

.26 

.10 

.21 

•  26 

•  39 

•  35 

•  29 

.10 
.02 

.04 

.08  . 
.06  . 
.23  . 
.24  . 
.03  . 

RANDOLPH 
RANDOLPH  CENTER 

T 

.04 
.13 

.26 

.04 
.11 

.29 
.25 

.45 

59 

13 

.30 

■  02 

.32 
•  15 

.13   .23 
.18   .19 

.18 

•  11 

•  12 

T 

•  64 

.25 
.40 
.25 
.89 
.13 

•  15 

•  OS 

•  34 

•  05 

•  07 

.08 

•  04 

.03 
•  30 

•  48 

•  33 

•  53 

•  27 

•  05 

.08 

.13  . 
.03  . 

.14  » 
.06  . 
.09  • 

READING  HILL 
READSeORO  1  SSE 

ROCHESTER 

T     T 

.27 
.29 
.31 

.05 
.05 
.15 

.10 
.06 
■  35 

.28 

■  01 

■  18 

.08 
.09 
.35 

41 
23 
26 

.35 

.20 

.02 

■  25 

.11 

.30 
.33 

.15   .72 

.08  1.17 

•  30 

.20 

T     T 

.08 

T 

T 

.20 

T 

•  02 

•  14 

•  13 

•  32 

.07 

T 

RUTLAND 

ST  ALSANS  BAY 

SAINT  J0MNS8URY 

.03 
.01 

.11 
.02 

.20 

.07 

.31 

.14 

■  23 

■  44 
.10 

.02 

T 

73 
23 
50 

.03 

.02 

.03 
.03 

.10 
.20 
.14 

•36   •ll 
•  13 

.20 
.56 
.25 

T 
.03 

T 

•  10 

•  18 

T 

.14 

.56 

.46 

.55 

•  16 

•  OS 

.15 
.01 
.04 

•  12 

•  OS 

•  02 

•  15 

•  05 

•  01 

•  09 
.04 
.16 

•  36 

•  16 

•  39 

.05 

.10  • 

•  13  • 

•  09  • 

•  40  • 

•  OS  • 

SALISBURY 
SEARSBURG  MOUNTAIN 

)  3i38 

■01   .02 

.22 

.20 

.04 

.26 

■  07 

.16 

• 
■  30 

29 

.55 

.37 

.02 

.55 

•  13 
.21 

D^50 
•07   .48 

.12 

.04 

•  01 

•  05 

.30 

•  33 

.14 

SEARSBURO  STATION 
SOMERSET 

.01   T 

.02 

.23 

.26 

.06 
.11 

■  OS 
.13 

T 
.01 

.14 
.25 

32 
25 

.36 

.34 

■  02 
.01 

.48 
.51 

.41 
.33 

.10  1.11 
.05   .77 

.26 
.23 

.09 
.09 

.03        T 
.03        .01 

•  01 

T 

.70 
.83 

•  OS 

•  06 

.19 
•  24 

•  02 

•  03 

.16 
•  26 

•  26 

•  30 

.14 
.13 

•  08  ■ 

•  07  • 

SOUTH  LONDONDERRY 
SOUTH  NEWBURY 

2i6A 

.05 
.07 

.07 
.23 

.07 
.12 

T 

.18 
■  15 

30 
24 

.30 
.30 

.02 

.20 
.01 

.40 
.10 

.10  1.09 
.01   .30 

.25 
.04 

.05 
.02 

T          •OS 

.52 

.29 

•  02 
.02 

•  26 

•  18 

T 

•  08 

•  04 

•  23 

•  23 

.27 

•  05  • 

•  02  • 

SPRINGFIELD 

RECORD  M1SSIN6 

* 

TOWNSHEND 

4a3A 

.15 

.09 

.02 

T 

.04 

29 

.24 

.20 

.38 

1.27 

.20 

•  06 

T 

.78 

•  07 

•  14 

•  04 

•  27 

.04 

•  06  • 

UNION  VILLAGE  0»M 
VERNON 

3.15 

4i22 

.07 
.20 

.20 
.06 

.19 
■  01 

T 

.05 

26 
29 

.33 
■  32 

.04 

.03 
.19 

.30 
.28 

.02   .28 
.91 

.15 
.22 

•  06 

•  04 

.32 

.76 

•  07 

•  01 

•  16 
.42 

•  13 

•  06 

•  26 

•  20 

.19 
.20 

•  05  • 

•  06  • 

MAITSFIELD  1  S 

)  3*52 

.13 

.05 

.29   T 

.42 

.35 

21 

D.30 

.04 

.06 

.02 

.04   .56 

•  03 

T 

.33 

•  25 

•  16 

•  17 

•  07 

•  04  • 

WAROSBORO 

^•82 

.20 

.10 

.10 

.09 

IS 

■  42 

.36 

•  47 

.22  • 

1.00 

T 

.88 

•  08 

T 

•  27 

•  34 

•  05 

•  06  • 

WATERBURY 

2<ST 

.09 

.31 

.12 

.10 

■  65 

•  20 

•21   ^08 

T 

• 

•  58 

•  13 

•  10 

• 

WEST  BURKE 

2t5k 

.04 

.06 

.26 

.02 

.15 

.10 

23 

■  23 

.06 

•  02 

.12   .05 

•08   .Od   ^02 

•  02 

.14 

•  OS 

•  08 

•  02 

•  23 

•  23 

•  24 

• 

WEST  HARTFORD 

3.78 

.18 

.27 

■  16 

.09 

■  OS 

38 

■  28 

T 

•  30 

.62 

• 

5   •04 

•  10 

•  47 

•  19 

.20 
.85 
.22 

•  22 

•  05  . 

WEST  TOPSMAM 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

3.69 
3.7* 

.10 

.24 
.08 

.24 

■  18 

.07 

■  03 

29 

■  50 

■  37 

.04 

•  25 

•  21 

.15   .70 
.09   .54 

•  18 

•  04 

•  05 

.65 

.51 

.25 

.03 

•  IS 

•  10 

•  27 

.02  • 

HHITIrjGHAM  3  W 

4.93 

T     T 

.28 

.02 

■  08 

■  OS 

21 

■  35 

T 

.34 

•  34 

.08  1.12 

.26 

•  06 

T 

T 

.92 

.06 

•  23 

T 

•  11 

.27 

•  10 

•  04  • 

MILDER 

3.09 

T 

.07 

.13 

■  20 

.02 

.07 

30 

.36 

.01 

•  21 

.04   .53 

.07 

•  04 

.41 

.01 

•  20 

•  05 

.20 

•  17 

T    • 

WOODSTOCK  3  ENE 

4.28 

T 

.36 

.16 

■  10 

38 

.26 

T 

.01 

•  36 

.30   .64 

.15 

.04 

.10 

.53 

.17 

•  05 

•  05 

.47 
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RKFERENCE  NOTES 

Addltioakl  Information  resu-dtog  the  cllM>te  of  New  England  May  be  obtained  hj   vrltlng  to  the  State  Cllinatologiat  for  Northern  and  Central  New  England  (Haine,  Kew  Hampshire,  Vermont,  and 
Massachusetts)  at  Veather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Kassachusetts,  or  to  the  State  Cllnatologlst  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather 
Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Plgurea  and  letters  follovlag  the  station  name,  such  as  12  33V,  Indicate  distance  in  Biles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

Koathly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  aontbs  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  wblcb  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  alsslng  or  were  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  Boveaent  in  miles 


Monthly  degree  day 


Evaporation  Is  aeastired  In  the  standard  Veather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwl: 


by  footnote  following  Table 


taken  at  the  present 


Index  lists  observation  tlaes  In  the  standard  of  tlae  In 


cround  In  Table  7  Is  at  observation  tlae  for  all  except  Veather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  static: 


I  ground  values  are  at  7:30  : 


B.3.T. 


7  and  the  Station  Index.   No  record  In  Tables  2  and  5,  is  Indicated  by  no  entry.   Consult  the  annual  Issue  of  this  publication  for  Interpolated  monthly 


the  1 


jference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  lo 


ated 


i  are  processed  for  special  purpoi 
snowfall. 


and 


published  la 


-  Ho  record  in  Tables  3, 
precipitation  totals. 

ft  Mount  Vashlngton,  New  Haapshlre  not  used  in  computing  averages  or  extremes  for  State  or  Section. 

'*-  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Aaoont  included  in  following  aeasureaent ,  tlae  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

'  Theraoaetera  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  howevi 
on  the  roof  of  a  building. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

AS  This  entry  In  tlae  of  observation  coluan  In  Station  Index  aeans  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  aonth. 

C  la  the  "Refer  to  Tables"  coluan  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.   These  static 
"Hourly  Precipitation  Data". 

D  Vater  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  < 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  in  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

H  One  to  nine  days  of  record  alsslng;  see  Table  S  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the 

8  Aaouats  froa  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  aaounts  to  be  published  later  Id  Hourly  Precipitation  Data, 

3  Storage  precipitation  station.   F^ecipltatlon  aeasureaents,  aade  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or  August  issues  or  delayed  data  December  Issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  tlae  of  observation  column  in  Station  Index  aeans  observation  aade  near  sunset.  t 

T  Trace,  aa  amount  too  small  to  measure, 

T  Includes  total  for  previous  aonth. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  la  the  publication  'Substation  History'  for  Hew  England.  That 
publication  aay  be  obtained  froa  the  Superintendent  of  Documents,  Governaent  Printing  Office,  Vashlngton  25,  D.  C.  for  60  cents.  Slallar  Information  for  regular  Veather  Bureau  stations  may 
be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  Cllmatological  Data,  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  aontbly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and  aoney  orders  should  be  aade  payable  to  the 
Superintendent  of  Docuaents.   Reaittance  and  correspondence  regarding  subscr Ipt iona  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaents,  Governaent  Printing  Office,  Washington  26,  D.  C. 


for  a  full  aonth. 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1956 


Station 

Day 

Of 

Month 

& 

< 

fl> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13' 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

CONNECTICUT 

SRIDSEPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

41 
23 

44 
29 

54 
36 

54 
34 

46 
28 

54 
42 

58 

41 

57 
39 

39 
26 

39 
23 

54 
32 

52 
45 

67 
37 

37 
33 

37 
32 

54 
34 

49 
30 

46 
22 

39 
17 

51 
32 

44 
36 

44 
36 

37 
32 

41 
34 

43 
30 

42 
23 

39 

24 

49 
32 

39 
29 

29   41 

11   17 

49.2 
30.2 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

38 

40 
22 

48 
29 

50 
28 

37 

23 

59 
32 

60 
45 

61 
38 

36 
27 

35 

10 

53 
23 

54 
42 

55 
38 

38 

30 

34 
28 

52 
32 

49 
25 

43 
24 

38 

10 

46 
28 

41 
24 

40 
28 

38 
26 

37 
35 

44 
31 

38 
22 

34 
15 

40 
28 

38 
31 

19   28 

22   19 

43.2 
26.6 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

35 

U 

35 
23 

45 
29 

47 
31 

35 
22 

60 
30 

59 
36 

56 

35 

35 
23 

34 

13 

46 
22 

50 
40 

44 
26 

30 
23 

32 
27 

47 

31 

40 
28 

39 

18 

34 

11 

43 

27 

35 

26 

40 
26 

36 
18 

38 
32 

38 
29 

13 

18 

29 
20 

3« 

29 

12 

26 

29   11 

9    1 

39.3 
23.9 

OANBURY 

MAX 
MIN 

38 
16 

43 
24 

52 

31 

61 
32 

37 
26 

61 
35 

62 

44 

57 

40 

40 
26 

34 
17 

52 
23 

53 

42 

56 
36 

36 
30 

33 
30 

52 
32 

52 
26 

44 
24 

37 
12 

47 
28 

47 
28 

40 
31 

40 
30 

38 
33 

40 
33 

38 

24 

33 

19 

41 
28 

35 
27 

27   38 
11    7 

43.6 

27.2 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

35 
9 

38 
22 

45 
30 

49 
,  26 

38 
25 

60 
33 

56 

36 

58 
37 

45 
25 

35 

9 

47 
17 

52 
38 

54 
33 

35 
29 

36 
30 

49 
33 

40 
22 

41 
21 

36 

8 

42 
22 

38 
22 

39 
30 

39 
30 

39 

33 

40 
30 

34 
17 

33 

15 

39 
23 

35 

26 

28   13 

9    4 

41.6 
24.0 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 
MIN 

<>0 
18 

40 
25 

46 
32 

53 

31 

38 
26 

59 

34 

59 
38 

60 
38 

38 
26 

35 

17 

55 

20 

56 

42 

56 
38 

37 

30 

34 
30 

46 
30 

44 
24 

43 
20 

38 
17 

46 
27 

33 
26 

41 

24 

39 

31 

39 

34 

42 
27 

37 
23 

36 

22 

39 

30 

38 
29 

26   37 
19   16 

42.8 
27.0 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

39 
14 

40 
27 

44 
31 

50 
30 

36 
25 

53 
32 

58 
46 

58 
36 

36 
24 

35 

12 

53 

21 

56 

38 

91 
34 

35 
29 

34 
28 

45 

31 

42 
26 

42 
19 

38 

11 

49 
26 

38 
29 

39 
28 

34 
27 

36 

33 

'^ 

38 
20 

35 

16 

41 
27 

36 
22 

22   31 

7   10 

41.3 
29.4 

KENT 

MAX 
MIN 

36 

14 

40 
24 

46 
28 

48 
26 

38 
24 

62 

34 

54 
36 

52 

40 

40 
28 

34 
15 

44 
22 

50 
42 

52 
33 

36 

27 

36 
30 

49 
34 

42 
28 

38 
24 

40 
12 

46 
26 

40 
28 

40 
31 

40 
32 

40 
39 

40 
31 

16 

19 

33 

18 

38 
21 

35 
27 

29   34 
11    8 

41.9 
26.1 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

38 
10 

40 
16 

45 
29 

50 
26 

43 
25 

58 
28 

62 

38 

68 

41 

41 
30 

36 
12 

60 
12 

65 
46 

57 
35 

42 
30 

34 
29 

90 
32 

49 
22 

42 
24 

39 
9 

46 
28 

40 
23 

40 
26 

41 
27 

37 
32 

43 
33 

18 

17 

39 

13 

39 
30 

39 

33 

31   14 

8-2 

43.9 

24.9 

MIDDLETOWN  WB 

MAX 

MIN 

37 
16 

40 
25 

49 

30 

51 
28 

40 
25 

57 
35 

62 

40 

63 
38 

39 
26 

34 

14 

55 

20 

54 
40 

57 
36 

36 
32 

34 
30 

49 
30 

50 
27 

44 
19 

37 
13 

♦7 
27 

3S 

28 

42 
29 

37 
28 

37 
31 

44 
28 

38 
23 

39 

19 

40 
28 

37 
22 

22   36 

10   11 

43.3 
26.1 

MIDDLETOWN  •,   W 

MAX 
MIN 

35 
18 

37 
30 

40 
32 

49 
35 

50 
24 

50 

34 

56 

45 

62 

48 

50 
32 

32 

16 

44 
25 

54 
44 

57 
40 

57 
30 

33 
28 

41 
30 

48 
29 

48 
36 

38 
14 

46 
32 

46 
28 

42 
32 

42 

28 

34 

30 

42 

34 

42 
22 

16 
20 

38 
32 

40 
34 

36   22 

13   10 

43.9 
29.2 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

39 

14 

43 
24 

52 
32 

53 
26 

46 
25 

55 
36 

60 

42 

58 

47 

47 

30 

36 
14 

50 
21 

66 
44 

59 

39 

49 
31 

34 
29 

55 
32 

91 
26 

48 
28 

38 
12 

50 
22 

45 
26 

41 
26 

41 
28 

37 
31 

44 
30 

40 
19 

35 

16 

42 
28 

40 
25 

26   16 

11    « 

49.4 
26.4 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 
24 

44 
30 

53 
35 

63 
32 

48 
26 

61 
42 

56 

41 

54 
39 

39 
26 

38 
22 

52 

24 

S3 

44 

56 
36 

37 
32 

35 

31 

54 
32 

50 
27 

47 
20 

38 
16 

91 
28 

42 
29 

44 
34 

37 
29 

41 
34 

4« 
29 

IS 

22 

39 

20 

42 
32 

3S 

26 

26   41 

11   19 

44.9 
28.7 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
MIN 

25 

11 

30 
12 

32 
23 

39 

30 

41 
22 

46 
24 

56 

43 

60 

40 

40 
30 

31 

11 

30 
17 

47 
29 

48 
32 

51 
27 

30 
27 

34 
28 

42 
26 

40 
27 

37 
8 

32 

9 

38 
31 

37 
29 

37 
26 

32 

27 

38 
31 

34 
17 

27 
15 

31 
20 

39 

27 

32   10 
7-4 

36.8 
22.6 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

36 
20 

39 
25 

45 
32 

56 
33 

54 
27 

49 
28 

59 
39 

63 
42 

65 

36 

37 
20 

39 
23 

55 
37 

59 

44 

59 
31 

36 
33 

45 
33 

55 

30 

62 

32 

46 
16 

39 
16 

51 
30 

46 
33 

49 
32 

36 
32 

4« 
36 

44 
23 

19 

21 

IS 

27 

44 
33 

18   24 

1«   12 

4«.0 
26.7 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 
MIN 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

27 

11 

39 

17 

43 
19 

48 
21 

35 
23 

69 
28 

62 
42 

53 

41 

43 
29 

34 
9 

55 

13 

55 

37 

57 
39 

39 
30 

31 
27 

47 

31 

42 

20 

42 

19 

37 

10 

43 
23 

38 
26 

40 
25 

37 
21 

34 
31 

42 
31 

17 
21 

33 

14 

M 

27 

IS 

28 

26   39 

2    1 

41. « 
21.0 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

34 
12 

34 
21 

43 
29 

47 
27 

37 
22 

58 
29 

57 

45 

52 

35 

36 
24 

34 

9 

42 
22 

50 
36 

49 
32 

33 
26 

34 
27 

48 
32 

40 
27 

37 

19 

34 
9 

41 
25 

37 
26 

39 
28 

36 

27 

37 
32 

38 
29 

39 

16 

30 

15 

37 
29 

38 
28 

29   11 
9-1 

19.6 

21.7 

SHEPAU6  DAM 

MAX 
MIN 

33 
12 

34 
23 

40 
29 

45 
26 

45 
24 

53 
31 

56 

40 

54 
40 

46 
32 

35 

14 

41 
20 

48 
36 

92 
33 

48 
28 

33 

28 

42 

31 

45 
24 

40 
27 

31 

10 

40 
23 

♦2 
25 

38 
28 

38 

29 

31 

32 

37 

30 

37 

IS 

34 
19 

3« 

21 

17 
32 

13   27 

10   » 

40.9 
29.0 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

37 
15 

41 
20 

66 

31 

52 
25 

44 

24 

58 
36 

64 

36 

58 

35 

48 
29 

38 
18 

45 

17 

55 

38 

98 
39 

42 
32 

37 
32 

53 

35 

54 
28 

48 
27 

37 
12 

48 
24 

46 
27 

43 
26 

44 
32 

42 

34 

42 
30 

41 
20 

39 

IS 

41 
26 

17 
31 

11  41 

12  9 

45. 7 
2S.4 

STORRS 

MAX 
MIN 

36 

19 

37 
23 

41 
28 

47 
26 

34 
23 

57 

34 

59 

42 

66 
32 

32 

25 

32 

17 

49 
23 

49 
39 

93 

33 

33 
28 

30 
27 

47 
30 

42 
28 

39 

18 

37 
12 

40 
16 

41 
29 

M 

31 

11 
29 

31 

29 

42 
26 

39 

22 

32 

17 

17 
28 

39 

19 

19   11 
4    2 

19.6 

24.4 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

38 

11 

43 
20 

52 
29 

53 
24 

45 
25 

53 

33 

59 
37 

66 

42 

57 
32 

37 
14 

53 

16 

54 
44 

54 
38 

42 

31 

37 
30 

91 
34 

50 
23 

45 
28 

39 

10 

50 
26 

43 
24 

47 
27 

42 

31 

34 

46 

30 

42 

18 

36 
13 

42 
2* 

40 
34 

39   17 

13    7 

49.6 
21.9 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

36 

14 

38 
20 

41 
32 

38 
28 

48 
26 

50 
34 

62 

40 

58 
38 

58 
35 

33 

17 

42 
22 

52 

40 

55 
38 

48 
30 

33 
30 

38 
31 

47 
26 

48 
26 

45 
12 

44 
28 

46 
27 

38 
30 

37 
32 

38 

34 

38 
28 

41 

19 

IS 

18 

IS 

24 

34 
33 

37   19 

16   14 

41.1 
27.1 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

30 
12 

27 
12 

20 
12 

34 

14 

25 

10 

33 
23 

39 
32 

39 
27 

30 
15 

29 
14 

47 
19 

49 
32 

36 
23 

23 

18 

22 
17 

42 
23 

43 
29 

37 
10 

29 

8 

42 
23 

42 
27 

40 
16 

24 
15 

31 
23 

37 

19 

21 
9 

22 

6 

30 
20 

30 
25 

29    1 

-  7  -  8 

11.7 
l«.7 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

28 
13 

28 
12 

21 

9 

33 
14 

26 

10 

32 

21 

40 
32 

36 

28 

27 
15 

27 
15 

49 
18 

50 
31 

31 

20 

21 
18 

28 
20 

44 
30 

43 
29 

37 
8 

28 

7 

39 
25 

44 
29 

39 
16 

29 
16 

30 
24 

14 

20 

23 

10 

29 

« 

31 

22 

32 

27 

26   9 

-  7  -  9 

31.7 
17.1 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

34 
11 

35 
22 

25 
15 

48 
21 

28 

11 

48 
20 

63 
36 

47 
33 

37 
24 

27 

20 

47 
17 

94 
38 

48 
36 

34 
22 

45 
21 

48 
32 

45 
33 

42 
23 

34 
9 

42 
31 

49 
25 

43 
22 

39 

20 

2« 
11 

27 
11 

40 
27 

44 
2« 

43   12 

9-9 

19.1 

21.2 

BELFAST 

MAX 

MIN 

31 
14 

31 
17 

26 
9 

38 
21 

29 
23 

39 
16 

44 

31 

42 
31 

35 
22 

31 
16 

47 
10 

64 
41 

42 
29 

33 
20 

29 
23 

45 
27 

46 
26 

42 
20 

33 

8 

44 
26 

44 
24 

41 
21 

29 
19 

32 

29 

38 

31 

37 

9 

27 
3 

36 

24 

36 
26 

34    8 
0-8 

36.2 
19.9 

BRIDGTON  1  NNW 

MAX 
MIN 

37 
9 

31 
18 

21 
14 

39 

16 

33 

13 

38 
21 

46 
32 

43 

31 

33 
22 

34 

le 

42 
20 

54 
39 

44 
28 

30 
20 

27 
17 

45 
24 

48 
25 

41 
14 

33 

5 

42 

20 

47 
29 

41 
29 

26 
16 

31 

24 

17 
29 

30 
11 

23 

» 

30 
17 

11 
24 

31    5 
9-2 

39.3 

16.9 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

31 
15 

30 
18 

22 

19 

37 

18 

27 

16 

36 
26 

46 

35 

42 

31 

30 
21 

33 

20 

48 
24 

47 
35 

41 
26 

26 

20 

26 

20 

41 
26 

42 

29 

39 

12 

32 

11 

43 
26 

40 
29 

37 
21 

25 
16 

33 

24 

30 

23 

24 
15 

24 
11 

31 
22 

13 

26 

31    9 

-  4  -  4 

33.6 

20.2 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

19 
12 

17 
2 

13 
-  8 

21 
6 

13 

4 

35 
12 

38 
19 

27 

13 

14 
4 

18 

1 

40 
12 

42 

20 

20 

-  1 

8 
-11 

23 
2 

40 
21 

35 
21 

32 

-  8 

21 
-11 

30 
6 

39 

14 

21 

-  1 

20 

-  1 

28 
19 

34 
13 

13 

-  1 

12 
-  2 

21 

11 

2« 
20 

29-1 
-12  -17 

24.1 
9.1 

CORINNA 

MAX 
MIN 

26 

6 

26 

17 

21 
-  2 

32 

15 

26 
2 

33 

17 

36 

30 

36 

27 

28 

18 

24 

10 

40 
9 

47 
38 

40 
22 

23 

19 

20 
16 

38 

19 

40 
26 

35 

10 

23 

3 

3« 

14 

43 
25 

39 

13 

24 
12 

27 
23 

33 
25 

29 

8 

20 

-  1 

10 
18 

30 
29 

30   9 
-  9  -11 

30.2 

14.2 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

MAX 
MIN 

23 
-  4 

29 
2 

21 
-10 

27 
14 

26 

-  1 

27 
6 

36 
27 

42 
27 

30 
23 

22 
6 

27 

2 

42 

18 

42 

20 

34 

e 

22 

18 

37 
18 

41 
28 

41 
25 

29 

-  4 

32 

4 

36 
26 

46 
19 

32 

13 

28 
20 

34 
28 

34 

4 

22 

-  8 

24 
0 

34 
19 

26-2 
-  9  -11 

30.2 
10.9 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

33 
17 

31 
20 

26 

12 

35 
20 

26 

11 

47 
16 

47 
35 

41 
29 

31 

21 

29 
20 

48 
23 

51 
41 

42 
27 

28 

17 

34 

49 

33 

45 
28 

37 
10 

27 

6 

41 
26 

49 
22 

38 

17 

34 
23 

39 

29 

36 

29 

29 
13 

29 
12 

IS 

32 

42 
30 

42    9 
-  I  -  9 

36.1 

20.4 

EAST  SANGERVILLE  S  SE 

MAX 
MIN 

28 

4 

24 
11 

18 
-  4 

31 
12 

25 

7 

36 
20 

37 
32 

35 

25 

25 

17 

23 

17 

38 

13 

48 
32 

34 
21 

22 

16 

20 

14 

40 
20 

40 
29 

34 
6 

21 

-  1 

36 
13 

42 

21 

30 
12 

21 

13 

28 

IS 

39 

29 

24 
8 

22 

-  3 

30 
13 

28 
22 

28   4 

-  6  -12 

29.1 
11.1 

EAST  WINTHROP 

MAX 
MIN 

32 
12 

32 
21 

26 
8 

35 

18 

28 
9 

34 
16 

40 
26 

43 
30 

35 

20 

30 
12 

42 
11 

47 
38 

45 
26 

34 
20 

24 
16 

46 

20 

42 
22 

40 
20 

90 
9 

41 
18 

41 
22 

39 
21 

24 
14 

32 

20 

37 
30 

39 
6 

22 
9 

30 
20 

12 

21 

32    4 

«  -  S 

14.0 

M.S 

FARHINGTON 

MAX 
MIN 

28 

5 

25 

11 

22 

12 

32 

19 

26 

2 

36 
12 

38 

38 
30 

30 
20 

30 
5 

38 

8 

48 
27 

38 
24 

25 
12 

26 

IB 

44 
22 

43 
21 

38 

12 

25 

7 

39 
11 

49 
26 

34 
20 

24 
15 

32 

24 

38 
22 

28 
8 

21 

1 

30 
IS 

29 
20 

29 

-  7 

9 
-12 

11.6 

14.4 

notes   follovlng  Bt« 
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Table  S-Coatiiiuad 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  19S6 


Station 

Day 

Of 

Month 

1 

z 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

FORT  KENT 

MAX 
MIN 

GARDINER 

MAX 
MIN 

32 
1* 

30 
21 

27 
8 

38 
15 

29 
10 

39 
15 

40 
30 

42 
28 

34 
19 

32 

15 

41 
12 

50 
35 

41 
26 

35 

18 

24 
16 

37 
19 

44 
22 

40 
18 

31 

8 

44 
17 

44 
20 

40 
21 

25 

13 

32 

20 

39 

28 

39 

6 

22 
6 

30 
13 

30   11    4 
26    0  -11 

34.3 

16.4 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

2« 

9 

22 

6 

19 
-  6 

27 
11 

20 

4 

35 

14 

41 
30 

35 

22 

23 

15 

26 

10 

35 

9 

47 
28 

30 
15 

20 

10 

22 

4 

43 
19 

40 
26 

33 

2 

20 
-  2 

34 

15 

42 
23 

39 
8 

21 

7 

30 
22 

39 

19 

21 

4 

20 
-  6 

30 

14 

25   25    2 
22  -12  -IS 

28.9 
10.9 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

3h 
6 

34 
16 

23 

14 

3« 

8 

31 
6 

39 

23 

54 
31 

44 
26 

31 
21 

33 

18 

42 
16 

51 

30 

40 
25 

26 
18 

27 
18 

50 
28 

46 

18 

45 
5 

33 
5 

44 
22 

48 
22 

41 
18 

27 
17 

32 
26 

41 
16 

29 

4 

21 
6 

34 
16 

31   22    8 

20-9-8 

16.6 

15.7 

HOULTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

22 
12 

22 

2 

16 

-  3 

2} 

10 

17 

2 

36 

14 

37 
26 

31 

16 

17 
10 

21 
2 

43 

18 

46 
26 

21 
6 

15 
-  3 

22 

1 

40 
22 

38 
27 

33 

-  3 

21 
-  6 

32 

9 

36 
21 

34 

1 

21 

1 

30 
20 

32 

14 

14 
-  3 

19 

-  8 

29 

19 

29   24    3 
22  -12  -19 

26.5 

7.9 

HOULTON  1  NE 

MAX 
MIN 

25 

12 

22 

12 

16 
-  1 

22 

10 

15 

5 

35 

14 

37 
27 

29 
20 

23 

10 

20 

3 

44 
14 

45 
32 

32 

11 

15 

-  3 

24 

4 

38 
24 

38 

27 

34 
15 

18 

1 

25 

12 

36 
12 

34 

4 

24 
-  1 

28 
20 

32 

24 

24 
S 

19 
-  8 

28 
12 

29   29   13 

22    4  -10 

27.4 
10.7 

JACKMAN 

MAX 
HIN 

2* 
3 

20 
2 

18 
-10 

26 
7 

20 
2 

36 

16 

48 
28 

43 
26 

30 
15 

25 

10 

40 
23 

46 
20 

28 
20 

22 

4 

23 

10 

40 
17 

37 

10 

30 
3 

20 
-  7 

20 
10 

40 
10 

34 
16 

10 

14 

36 

20 

33 

20 

26 

7 

23 
0 

32 

6 

30   24   0 
16-7  -20 

29.2 

9.4 

J0NES80R0 

MAX 
MIN 

3S 

13 

2« 
13 

2« 

7 

22 

10 

34 
8 

38 
8 

46 
34 

47 
32 

40 
20 

30 
.17 

30 
16 

51 
26 

49 
28 

38 
17 

27 

19 

47 
19 

50 
27 

44 
29 

37 
5 

33 

10 

42 

21 

45 
20 

25 

17 

32 

24 

35 
26 

39 

10 

23 

5 

34 
6 

38   40   12 
29   10-8 

16.0 
16.7 

LEKISTON 

MAX 
HIN 

34 
17 

28 
16 

21 
16 

36 

16 

28 

15 

35 

24 

41 
33 

42 
29 

28 

18 

33 

19 

43 
18 

52 
32 

37 
24 

25 
18 

24 
18 

41 
24 

44 
27 

37 

11 

32 

11 

42 
22 

40 
25 

40 
18 

25 

16 

32 

25 

38 
22 

26 

12 

21 

10 

30 
19 

10   23    4 
29-6-4 

12.6 

18.4 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

23 

4 

25 

7 

20 
5 

30 
3 

29 

0 

25 
2 

38 
22 

46 
30 

32 

18 

20 
6 

26 

7 

41 
22 

44 
22 

31 

9 

21 
10 

36 

15 

42 
30 

41 
28 

35 

2 

34 
5 

34 
27 

44 
18 

21 
12 

24 

14 

39 
23 

36 
5 

21 
2 

22 
2 

30   26    1 
18    1  -11 

10.1 
11.9 

MADISON 

MAX 
HIN 

33 
3 

28 
16 

21 
0 

34 
18 

28 
3 

32 
12 

37 
29 

38 
29 

30 
17 

29 
5 

38 
9 

52 

34 

40 
23 

36 

15 

22 

17 

47 
18 

43 
25 

40 
11 

26 

1 

40 
9 

46 
26 

38 

17 

24 
13 

30 
21 

IS 

27 

2« 

■  3 

20 

1 

30 
17 

30   29    * 
23-5  -11 

12.9 

13.7 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

27 
12 

28 

17 

27 
10 

20 
3 

28 

7 

24 
9 

32 
22 

38 
27 

36 

16 

20 
6. 

24 

10 

43 
21 

47 
22 

41 

10 

20 

9 

34 
12 

43 
30 

41 
29 

35 

2 

38 

7 

39 
20 

42 
12 

19 

9 

26 

13 

31 
24 

36 
10 

21 

-10 

22 
2 

28   28   11 

19    8  -12 

10.7 
12.0 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 
MIN 

27 
13 

24 
11 

17 
-  3 

26 

10 

24 
6 

32 

15 

36 
28 

34 
21 

21 

5 

24 
2 

41 
18 

45 
26 

28 
15 

17 
9 

21 
7 

41 
21 

43 
24 

37 
2 

20 
2 

35 

17 

41 
20 

38 
8 

20 
9 

30 
21 

14 

16 

18 
2 

19 
-  2 

28 
19 

28   26    9 
25  -10  -12 

28.4 
11.0 

OLD  TOUN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

29 

9 

27 
5 

21 
2 

32 

11 

25 

1 

32 

2 

37 
32 

36 
27 

25 

14 

27 

14 

47 
10 

49 
31 

30 

19 

20 
17 

27 
19 

0 

45 
28 

35 
5 

28 

5 

39 

19 

45 
27 

40 
U 

24 
IS 

30 
24 

35 
19 

24 

4 

25 
2 

32 
22 

31   29    5 

28-8  -10 

11.1 
11.9 

ORONO 

MAX 
HIN 

30 
l^ 

28 
22 

24 
10 

32 

20 

27 

10 

12 
20 

36 

32 

35 
30 

32 
22 

30 
16 

42 
20 

50 
42 

44 
28 

28 
18 

23 
19 

38 
23 

44 
30 

40 
20 

24 
10 

38 
18 

45 
30 

38 
19 

24 
18 

30 
25 

14 

30 

32 

12 

26 
6 

31 
22 

12   28    8 
27    2-6 

32.4 
19.6 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

33 
19 

32 
25 

27 
21 

40 
21 

32 

19 

40 
30 

50 
36 

43 
32 

32 

24 

34 
20 

49 
25 

53 

38 

41 
29 

29 
19 

29 
19 

50 
28 

47 
29 

44 
20 

33 

13 

44 
30 

46 
33 

37 
22 

26 

17 

36 
27 

43 
27 

27 
19 

26 

14 

19 

29 

14   27    9 
27    1-2 

16.4 
22.8 

PORTLAND  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
11 

32 
22 

24 
19 

39 

17 

28 

17 

38 

24 

48 
33 

44 
32 

32 

22 

33 
20 

47 
20 

52 

36 

40 
27 

28 

20 

27 

21 

50 
26 

47 
21 

41 
11 

31 
9 

45 
25 

46 
28 

39 
20 

27 

18 

33 
27 

41 
24 

27 
10 

24 
12 

34 
22 

14   26    7 
25-8-9 

19.5 

19.9 

PRENTISS 

MAX 
MIN 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

20 
12 

21 
9 

15 

-  8 

22 

0 

18 
0 

31 

a 

39 
26 

30 
20 

21 
10 

17 
-  I 

36 
12 

45 
35 

36 

9 

9 
-11 

19 
-  5 

41 
16 

35 
22 

35 

2 

12 

-10 

31 

12 

35 

4 

34 

1 

19 

-  7 

28 
17 

35 

20 

20 

-  1 

16 

-  4 

29 

6 

27   30   19 
20-9  -18 

26.1 
6.2 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 

MIN 

22 
9 

24 
9 

21 

0 

18 
2 

27 
0 

23 

2 

37 
22 

41 
28 

32 

15 

20 

9 

24 

11 

43 
19 

39 
18 

23 

5 

18 

4 

33 
12 

40 
27 

42 
25 

2« 

-  4 

33 

3 

36 

10 

36 
6 

22 

5 

25 

11 

12 

22 

34 
6 

20 
5 

22 
18 

28   29   10 
21    4  -19 

28.3 
10.0 

ROCKLAND 

MAX 
HIN 

32 
12 

32 

19 

27 

13 

39 
19 

30 

10 

43 

18 

47 
32 

44 
34 

35 
24 

32 

19 

47 
16 

52 

38 

42 
32 

33 

23 

31 
23 

44 
20 

47 
28 

41 
19 

34 
10 

46 
24 

44 
24 

38 

24 

32 
22 

34 
29 

18 

33 

15 

15 

29 

14 

36 
27 

42   11   13 

29    0-4 

37.1 
20.8 

RUMFORD  3  SW 

MAX 
MIN 

29 
5 

24 
-  1 

21 

5 

33 

11 

27 
6 

38 
22 

40 
31 

37 
25 

25 

16 

30 

9 

43 

7 

47 
24 

37 
19 

23 
16 

26 

17 

44 
26 

42 
22 

36 

0 

25 
0 

37 
15 

46 
25 

39 

15 

24 

15 

31 

24 

37 

19 

21 

2 

19 

-  1 

11 
18 

30   14    2 
16  -12  -12 

11.0 
12.4 

RUMFORD  1  SSE 

MAX 
MIN 

34 

11 

27 

4 

21 

4 

34 
13 

33 
10 

40 
18 

40 
31 

40 
28 

29 

19 

35 

12 

46 

10 

50 
30 

40 
21 

24 
18 

32 
17 

47 
25 

46 
25 

39 

10 

30 

7 

40 
13 

52 

27 

43 
18 

26 

16 

31 

25 

18 

21 

26 

9 

22 

4 

33 

19 

32   21    9 

21-6-8 

14.2 
11.2 

SANFORD  2  NNM 

MAX 
HIN 

34 
12 

30 
20 

28 
16 

39 
13 

37 

10 

40 
20 

48 
28 

44 
30 

40 
23 

34 
17 

43 
12 

51 
38 

45 
30 

37 
25 

27 
18 

48 
20 

46 
15 

42 
23 

33 

4 

43 
18 

45 
20 

43 
22 

11 

18 

35 

26 

43 
11 

17 
21 

24 

7 

38 
21 

14   11   10 
27    4-9 

17.9 

18.8 

SOUA  PAN  0AM 

MAX 
MIN 

23 

11 

22 

10 

18 
-16 

24 
5 

18 

-  4 

34 
11 

38 
26 

30 
20 

23 

11 

22 

-  4 

35 
6 

45 
32 

34 
11 

13 
-16 

22 
-  9 

42 
18 

38 
24 

32 

3 

13 
-14 

31 
12 

37 
2 

35 
5 

20 

-  9 

29 
18 

11 

20 

23 
-  9 

20 

-  4 

27 
7 

24   21    4 
20-6  -19 

26.8 
9.2 

UNITY 

MAX 
MIN 

29 

9 

27 

18 

19 

10 

33 

16 

25 
6 

33 
17 

41 
30 

37 
30 

31 

18 

27 
12 

42 
20 

49 
38 

42 
25 

22 
18 

21 
16 

40 
20 

43 
33 

37 
15 

28 

4 

40 
24 

44 
28 

40 
16 

24 
14 

2« 

13 

10 
8 

24 

4 

29 
18 

10   29    2 

29-7  -11 

31.6 
14.2 

NEST  BUXTON  2  NNH 

MAX 
MIN 

36 
6 

33 

15 

22 

12 

41 
13 

32 

11 

38 
22 

49 
22 

51 
31 

32 

22 

34 

15 

41 
14 

50 

31 

39 
27 

29 

20 

29 
20 

48 
24 

45 
17 

40 
6 

31 

4 

45 
18 

4« 
22 

34 
18 

28 

18 

12 

27 

42 
21 

27 
6 

2« 

8 

31 

22 

40   27    7 
24  -10  -  8 

39.7 
14.1 

WINSLOW 

MAX 
MIN 

22 
12 

32 
16 

26 
11 

22 
16 

34 

11 

29 
12 

35 

24 

40 
32 

40 
.24 

24 

15 

30 
15 

46 
23 

48 
29 

36 
20 

23 
20 

30 
20 

44 
28 

44 
29 

40 
10 

36 
15 

42 
27 

42 
28 

28 

16 

27 

19 

12 

27 

17 
11 

24 

7 

24 
10 

92   32   10 
24   10-8 

32.6 

17.8 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

35 

13 

35 

18 

28 
3 

22 

8 

30 

7 

26 

8 

39 
24 

43 
31 

40 
24 

30 
12 

28 

12 

51 
23 

49 
27 

48 
14 

27 
19 

40 
29 

42 
25 

43 
25 

36 

3 

33 

6 

19 
6 

41 
16 

40 
13 

IB 

16 

12 

20 

IS 

9 

31 

1 

10 
19 

18   36   32 

21    4  -11 

34.1 

14.2 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

27 
20 

35 

19 

30 
21 

41 
25 

43 
17 

40 
22 

50 
35 

62 
40 

42 
29 

31 
15 

33 
15 

43 
24 

51 
38 

42 
28 

31 
27 

37 
31 

47 
30 

40 
30 

38 
12 

19 

14 

41 
31 

17 
32 

IS 
28 

40 
32 

40 
14 

38 
18 

27 
16 

33 
23 

38   32   11 
31   4    3 

18.0 
24.1 

AMHERST 

MAX 
MIN 

38 

17 

39 
27 

41 
30 

46 
25 

33 

21 

43 
30 

53 

34 

49 
32 

32 
23 

35 

16 

49 
26 

S3 

34 

46 

33 

33 
27 

32 
26 

40 
32 

39 

27 

41 
16 

34 

10 

49 

30 

3» 
25 

17 

24 

11 

26 

37 
32 

19 

24 

35 

18 

>4 
16 

17 
32 

34   21   22 
21    9    6 

38.4 
24.0 

BIRCH  HILL  0AM 

MAX 

MIN 

32 
5 

35 

20 

29 
24 

44 
26 

37 
17 

50 
28 

60 
30 

55 

40 

40 
27 

31 
15 

43 
17 

50 
40 

48 
29 

38 
26 

30 
23 

44 
29 

39 
19 

38 
23 

31 
5 

42 
28 

40 
30 

IS 

23 

12 

22 

39 

30 

18 

33 

34 

11 

29 
8 

40 
28 

36   12   20 

29    4    0 

18.4 
22.2 

BLUE  HILL 

HAX 
HIN 

35 

IS 

39 
23 

34 
25 

47 
30 

33 

18 

56 

28 

58 
44 

56 

38 

40 
24 

31 
18 

53 

25 

54 
44 

55 

37 

38 
29 

36 
29 

46 
29 

48 
30 

41 
20 

35 

13 

43 

30 

40 
30 

40 
33 

19 

22 

19 

28 

40 
31 

14 
20 

32 
22 

41 
29 

40   31   20 
30    1    3 

40.8 
29.9 

BOSTON  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 
2* 

40 
30 

38 

27 

50 
24 

37 
22 

51 
37 

62 

46 

52 
36 

40 
27 

35 

25 

58 
30 

57 
44 

58 
33 

38 
32 

38 
29 

52 
31 

47 
35 

47 
21 

38 

20 

47 
35 

49 
36 

44 
37 

17 
25 

36 

30 

44 
29 

»4 
29 

16 

24 

49 
36 

49   29   26 

26    6    9 

41.2 
24.7 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

38 
16 

42 

17 

39 
28 

56 

30 

45 
22 

58 

30 

62 

44 

58 

40 

49 
30 

36 
23 

54 
20 

58 

47 

59 
37 

48 
33 

43 
34 

51 
30 

48 
25 

45 
29 

39 
12 

48 
27 

48 
27 

44 
25 

49 

28 

41 
31 

49 

30 

41 
21 

14 

17 

40 
17 

47   37   29 
39    9-2 

44.0 
24.2 

CHARLTON  2 

MAX 
HIN 

CHESTNUT  HILL 

HAX 
HIN 

34 
20 

40 
26 

38 
27 

50 
31 

45 
22 

51 
30 

61 

41 

58 
43 

50 
28 

34 
21 

54 
30 

56 
46 

57 
39 

47 
30 

35 

25 

49 
30 

47 
35 

43 
29 

36 
15 

45 
33 

48 
31 

44 
33 

39 
23 

34 
30 

44 
32 

40 
10 

39 

20 

45 
32 

44 
30 

38 

10 

17 

9 

43.8 
28.1 

S*«  r«f*r«DC«  »ot«s  tollowiDg  Iti 
-  257    - 


Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
DECEMBER    1956 


Station 

Day 

Of 

Month 

» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

CLINTON 

MAX 
MIN 

32 
16 

30 
21 

39 
24 

41 
19 

50 

21 

35 
22 

53 
32 

59 
45 

62 
29 

32 
20 

36 
23 

54 
32 

62 
36 

53 
28 

31 
24 

34 
25 

46 
28 

45 
28 

45 
16 

39 

16 

47 
29 

43 
29 

38 

23 

32 

24 

37 
24 

43 
20 

38 

14 

35 
16 

42 
32 

37 

10 

17 

9 

40i9 
23.6 

COHASSET 

MAX 
MIN 

32 

20 

35 
23 

48 
23 

49 
25 

62 

38 

41 
23 

34 
26 

56 
30 

54 
37 

60 

34 

48 
33 

61 
30 

48 
33 

46 
14 

43 
16 

46 
30 

44 
26 

42 
30 

42 

32 

39 

33 

43 
24 

37 

19 

36 

30 

48 
30 

38 
13 

17 
6 

43.9 
26.1 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

32 

19 

36 

19 

40 
28 

49 
30 

50 
24 

52 
26 

53 
44 

56 

38 

66 
39 

42 
24 

37 
26 

66 
37 

55 
39 

59 
35 

41 
36 

45 
36 

51 
27 

47 
14 

39 

17 

47 
26 

42 
26 

44 
30 

43 
34 

41 
34 

46 
22 

36 

17 

37 
23 

43 

34 

19 
7 

44.8 
27.5 

EDGARTOWN 

MAX 

MIN 

35 
22 

36 
26 

42 
31 

53 
37 

50 
26 

53 
30 

56 

46 

58 
50 

65 
42 

43 
31 

38 
26 

56 

37 

54 
43 

56 
39 

42 
36 

50 
42 

49 
30 

51 
30 

47 
17 

42 

17 

48 
28 

44 
32 

44 
33 

45 
39 

46 
38 

46 

27 

36 
17 

41 
17 

45 
38 

24 

11 

46.3 

31.0 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

37 
23 

41 
29 

45 
33 

50 
30 

37 
23 

58 
32 

60 
46 

57 
41 

41 
27 

37 
23 

58 
29 

69 

45 

57 

40 

40 
33 

43 
34 

50 
33 

47 
32 

45 
21 

39 
16 

46 
34 

42 

34 

42 
35 

41 
30 

38 

31 

45 
31 

37 
24 

36 

21 

43 
32 

45 
25 

34 
8 

44.4 
29.2 

FITCH8UR(3  2  S 

MAX 
MIN 

31 
17 

3.6 
27 

39 
25 

40 
24 

47 
21 

35 
22 

59 
33 

63 

47 

63 
24 

32 
20 

36 
20 

53 
35 

64 
34 

56 
28 

30 
24 

34 
26 

51 
20 

45 
22 

44 
12 

39 
15 

46 
30 

46 
34 

43 
27 

34 
24 

37 
31 

41 
19 

38 
12 

34 
16 

43 
31 

19 

1 

41.7 
23.6 

FRAM INGHAM 

MAX 
MIN 

32 
16 

38 
23 

40 
26 

41 
24 

49 
21 

36 
22 

56 

34 

64 

43 

53 
30 

31 
20 

35 
22 

56 
30 

55 
37 

57 
30 

35 
24 

38 
27 

50 
27 

46 
26 

43 
14 

38 

15 

45 

30 

44 
29 

40 
22 

31 
26 

39 

30 

42 
22 

36 
16 

35 
12 

46 
33 

19 
5 

42.0 
24.2 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

36 

18 

39 
27 

31 
24 

47 
16 

34 
19 

43 
28 

56 

32 

51 
39 

41 
27 

35 
22 

46 

25 

53 

44 

47 
36 

36 
26 

29 
23 

48 
28 

46 
26 

43 
21 

35 
14 

44 
30 

42 
30 

41 
30 

34 
21 

35 

30 

44 
33 

35 

21 

32 
15 

41 
31 

39 
33 

15 
3 

39.8 
25.2 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

26 
15 

31 
17 

32 
21 

39 
27 

42 
22 

32 
23 

38 
31 

50 
36 

43 
28 

32 
16 

32 
16 

46 
16 

47 
30 

45 
29 

29 
24 

34 
28 

46 
24 

42 
24 

39 
12 

38 
11 

39 
30 

40 
32 

35 
26 

34 
27 

37 

31 

37 
16 

28 

16 

29 

18 

39 
28 

8 
.  3 

36.3 

21.9 

HYANNIS  3  NE 

MAX 

MIN 

36 
17 

41 
15 

51 
23 

51 
32 

46 
30 

55 
27 

53 

43 

66 

45 

44 
41 

42 

29 

51 
28 

55 
48 

62 
.  39 

51 
37 

45 
37 

49 
26 

48 

31 

39 
12 

48 

44 
35 

44 
26 

46 
30 

47 
36 

44 
40 

47 
37 

44 
23 

39 
15 

45 
30 

64 
36 

34 
3 

47.0 
29.6 

KNIGHTVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

32 
12 

36 
16 

36 

24 

40 
26 

45 
22 

34 
22 

60 
26 

56 
36 

48 
30 

,30 
13 

36 
12 

44 
24 

62 
30 

47 
30 

30 
26 

32 
26 

40 
24 

44 
24 

40 
6 

40 
6 

40 
27 

46 
27 

36 
26 

34 
26 

38 
32 

40 
18 

34 
11 

32 
16 

40 
23 

28 
2 

39.6 
21.1 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

32 
16 

■  37 
22 

39 
26 

39 
24 

49 
21 

36 
22 

55 
34 

62 
42 

64 
31 

34 
16 

36 
17 

56 

26 

56 
36 

66 
30 

32 

24 

33 
22 

61 
22 

47 
23 

45 
13 

38 
16 

46 
26 

42 
26 

39 
23 

31 
26 

36 

26 

44 

19 

39 
13 

35 

13 

46 
32 

37 
12 

19 
5 

41.9 
22.7 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

35 
16 

36 
26 

32 
25 

46 

21 

33 

19 

44 
30 

62 

31 

53 
40 

41 
26 

36 
22 

50 
25 

53 
43 

49 
33 

33 
25 

30 
22 

50 
28 

46 
23 

40 
19 

37 
12 

45 
30 

42 
31 

42 
28 

34 
20 

35 
30 

43 
30 

32 

20 

33 
16 

42 
32 

38 
32 

32 
5 

16 

4 

40.0 
24.7 

LEXINGTON 

MAX 
MIN 

LOWELL 

MAX 

MIN 

36 
18 

36 
25 

35 
25 

47 
25 

38 

19 

45 
28 

58 
35 

56 

41 

45 

28 

36 
22 

46 
23 

52 

42 

50 
36 

41 
27 

30 
23 

50 
28 

48 
26 

45 
24 

36 
13 

46 
26 

42 
32 

41 
28 

34 
22 

36 

30 

42 
31 

33 

19 

31 
15 

42 
30 

40 
33 

36 

8 

4 

40.8 
25.4 

MIDOLETON 

MAX 
MIN 

36 
20 

39 
30 

34 
28 

46 
23 

40 
23 

47 
32 

58 
38 

56 

44 

43 
28 

34 
27 

48 
30 

54 
47 

49 
40 

44 
34 

35 

27 

4S 

31 

44 
30 

46 
28 

36 

18 

46 

34 

44 
32 

43 
32 

36 

24 

36 
32 

44 
36 

43 
26 

37 
18 

42 
34 

44 
37 

38 

12 

33 
2 

42.9 
28.9 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

35 
27 

40 
29 

52 
36 

50 
32 

43 
31 

55 
42 

65 
45 

54 
44 

47 
37 

40 
32 

52 
28 

64 
42 

56 

40 

43 
38 

47 
40 

65 
37 

61 

33 

48 
26 

47 
19 

48 
31 

45 
30 

46 
33 

52 

43 

44 
41 

49 
33 

38 
28 

41 
24 

45 
36 

62 
29 

30 

12 

43 

15 

47.0 
32.7 

NEW  BEDFORD 

MAX 

MIN 

39 
26 

42 
30 

52 
36 

53 
31 

42 
26 

56 
42 

60 
46 

58 
42 

43 
29 

39 
26 

56 
32 

57 
47 

59 
38 

40 
37 

54 
40 

53 
37 

49 
36 

47 
23 

41 
21 

48 
36 

45 
36 

45 
37 

44 
36 

42 
34 

46 
32 

36 
26 

41 
28 

45 
36 

53 
28 

28 
10 

37 
12 

46.8 
32.2 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 

14 

32 
22 

38 
29 

41 
21 

37 
21 

58 
36 

59 
41 

52 
32 

32 

17 

32 

10 

46 

16 

49 
31 

49 
27 

30 
27 

34 
28 

43 
33 

40 
24 

38 
12 

31 
6 

37 
23 

40 
28 

38 
29 

33 

27 

38 

33 

36 

20 

30 
16 

32 

15 

39 
31 

32 

11 

11 

-  1 

30 
> 

37.7 
22.1 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

38 
19 

42 
26 

48 
27 

51 
31 

46 

23 

61 
30 

65 
46 

56 
45 

46 
36 

40 
24 

53 
26 

58 
47 

61 
42 

51 

38 

44 
30 

61 
36 

51 
36 

47 
30 

40 
15 

48 
33 

44 
32 

46 
32 

47 

38 

43 
34 

46 
36 

41 
23 

39 

21 

4« 
32 

48 
37 

40 
10 

29 
6 

47.3 
30.4 

PROVINCETOWN  3  N 

MAX 
MIN 

38 
30 

36 
34 

46 
36 

46 

40 

38 
32 

54 
35 

58 
49 

59 
44 

49 

44 

44 
36 

52 
32 

62 
48 

46 
45 

46 
34 

46 
34 

48 
40 

46 
42 

54 
30 

35 

18 

46 
39 

44 
40 

44 
41 

46 

42 

46 
40 

47 
36 

38 

30 

40 
30 

54 
34 

54 
42 

42 
16 

32 

16 

4*. 2 
39.8 

ROCHESTER 

MAX 

MIN 

32 

19 

37 
22 

41 
29 

47 
29 

50 
24 

50 
24 

60 
40 

61 

46 

53 
31 

41 
24 

36 
23 

58 
25 

54 
38 

54 
38 

61 
36 

42 
34 

51 
26 

58 
26 

47 

13 

34 
12 

48 
28 

42 
29 

42 
29 

42 
32 

40 
32 

41 
23 

38 
16 

42 
16 

46 
33 

49 
11 

IB 

2 

45.3 
2*  .2 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 

MIN 

31 
17 

34 
21 

34 
25 

46 
22 

35 
20 

43 
33 

56 

43 

45 
37 

39 
29 

30 
23 

51 
26 

53 
39 

52 

35 

39 
32 

37 
32 

47 
36 

45 
31 

21. 

35 
14 

43 
32 

42 
35 

36 

31 

36 

31 

38 
33 

42 

30 

30 
21 

35 

20 

38 

34 

42 
29 

29 
2 

23 

2 

39.7 
27.0 

SALEM  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

35 
20 

38 
30 

37 
26 

46 
26 

36 
20 

45 
36 

56 

40 

55 
41 

42 

26 

35 
24 

62 
30 

56 

46 

60 
39 

39 
32 

39 
33 

46 
32 

47 
33 

45 
21 

37 
16 

47 
34 

43 
33 

43 
35 

37 
29 

34 

30 

41 
33 

38 
22 

36 
20 

42 
34 

44 
30 

30 
8 

21 
> 

41.7 
28.6 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

38 
22 

43 
29 

50 
33 

52 

30 

40 
26 

56 

34 

62 

46 

55 

44 

43 
33 

38 
28 

66 

28 

60 

46 

62 

40 

41 
39 

45 
40 

SI 
37 

48 
32 

48 
22 

40 
17 

40 
34 

41 
32 

45 
36 

44 
40 

42 

40 

48 

30 

36 
24 

40 
23 

47 
34 

54 
28 

28 

10 

M 

12 

49.8 
31.3 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

30 
15 

33 

19 

34 
26 

41 
27 

44 
20 

31 
20 

39' 
30 

48 
36 

44 
26 

29 
14 

31 
14 

42 
17 

60 
30 

43 
27 

29 
26 

32 

29 

40 
23 

39 
24 

38 

10 

40 
8 

40 
31 

40 
31 

34 
26 

33 
29 

36 

31 

38 
17 

30 
15 

31 

le 

33 

28 

34 

e 

9 
2 

39.9 

21.9 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

38 
24 

39 
27 

36 
32 

49 
34 

40 
22 

52 
32 

57 

40 

57 
44 

44 
27 

35 
18 

44 
16 

55 
36 

60 
34 

38 
28 

33 
27 

44 
26 

44 
24 

41 
19 

37 

15 

43 
24 

41 
23 

36 

21 

38 
27 

36 
32 

41 
34 

37 
24 

34 
20 

40 
19 

38 
17 

34 
9 

24 

6 

41.2 
29.2 

ST0CKBRID6E 

MAX 
MIN 

35 
12 

33 
21 

39 
29 

45 
28 

39 
23 

61 
32 

68 
35 

57 

34 

34 
18 

33 

10 

47 
14 

52 
34 

61 
30 

37 
27 

36 
28 

43 
32 

41 
21 

38 

15 

36 
6 

37 
22 

38 
25 

37 
21 

35 
28 

38 
27 

35 
26 

34 
21 

33 
15 

37 
29 

33 
17 

18 
3 

32 

-  1 

39.4 
22.0 

SWAMPSCOTT 

MAX 
MIN 

37 
22 

40 
30 

36 
25 

46 
25 

40 
20 

47 
32 

56 

44 

55 

41 

44 
26 

35 
24 

60 
30 

54 
47 

53 
3* 

38 
32 

38 

31 

49 
32 

50 
31 

46 
22 

38 
19 

44 
34 

43 
34 

43 
33 

34 
26 

35 
29 

42 
33 

33 

21 

35 
21 

42 
28 

45 
32 

32 

6 

20 
7 

42.1 
28.2 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

39 
18 

41 
20 

40 
30 

51 
30 

42 
23 

56 
30 

60 
40 

55 
44 

47 
30 

36 

21 

55 
21 

59 
45 

59 
36 

46 
33 

43 
36 

50 
33 

47 
24 

45 
26 

38 
11 

47 
29 

43 
27 

42 
26 

41 

30 

37 

31 

48 
36 

37 
20 

36 

15 

44 
31 

46 

34 

36 
8 

26 
5 

44.8 
27.3 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

30 
6 

33 
6 

35 
20 

38 
25 

46 

17 

35 

16 

44 
31 

55 
42 

47 
29 

30 
15 

33 

17 

48 
29 

49 
29 

44 
27 

30 
24 

36 

26 

43 
21 

40 
22 

40 
3 

36 

5 

43 
33 

36 
22 

30 
22 

32 

25 

37 
31 

38 

10 

31 

9 

37 

11 

40 
31 

34 

7 

11 

-  1 

37.4 
19.9 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

38 
12 

31 
24 

33 
27 

46 
29 

38 

16 

40 
26 

55 
32 

52 

39 

41 
22 

38 

14 

42 
17 

53 
35 

45 
29 

38 

21 

33 
26 

45 
30 

41 
21 

41 
23 

37 

7 

46 
26 

39 
29 

37 
23 

36 
26 

37 
31 

41 
30 

36 

13 

28 
13 

38 
26 

35 

31 

33 
5 

20 
0 

39.2 
22.7 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

36 
11 

40 
IB 

33 
26 

49 
26 

32 
20 

56 
28 

61 

44 

56 

41 

41 
27 

34 
16 

53 
22 

56 
37 

57 

34 

39 
31 

34 
27 

48 
30 

46 
24 

44 
21 

37 
10 

46 

26 

41 
27 

40 
28 

36 
26 

33 

23 

42 
32 

36 

17 

35 

12 

43 

33 

41 
30 

30 
3 

21 

4 

41.8 
24.9 

WALPOLE  1  S 

MAX 

MIN 

36 
12 

41 
24 

33 
31 

50 
33 

34 
21 

55 
32 

60 
48 

58 
44 

62 

31 

33 

18 

54 
26 

54 
38 

56 
40 

40 
34 

36 
30 

66 

28 

44 
22 

44 
22 

35 

10 

46 
32 

42 
31 

42 
31 

42 
28 

34 
32 

♦4 
32 

34 
19 

36 

13 

42 
32 

42 
36 

38 
12 

21 
I 

41.1 
27.3 

WEST  CUMHIN6T0N 

MAX 
MIN 

32 
10 

33 

15 

38 
24 

42 
29 

32 
16 

52 
22 

60 

24 

53 
34 

34 
25 

30 
8 

42 

10 

46 
33 

51 
26 

33 
22 

31 
22 

44 
28 

40 
19 

37 
17 

33 

1 

38 

21 

43 
27 

35 
25 

32 
22 

35 

29 

34 
26 

29 
8 

29 

11 

39 
22 

33 

25 

29 

1 

27 
-  3 

37.9 
19.4 

WESTON 

MAX 
MIN 

37 
12 

41 
29 

38 

24 

50 
25 

43 
19 

54 
26 

63 

40 

62 

42 

47 
26 

34 
18 

49 
23 

67 

44 

64 
34 

47 
29 

33 
23 

51 
28 

46 
26 

44 
27 

37 

10 

42 

31 

43 
29 

41 
24 

35 

21 

34 
29 

43 
32 

38 

17 

33 
9 

45 
32 

46 
30 

40 
6 

17 
2 

43.3 
24.9 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

36 
17 

37 
24 

42 
31 

48 
28 

33 
21 

61 
31 

58 
39 

63 
36 

43 
26 

34 
16 

50 
22 

56 
36 

46 
34 

37 
28 

32 

27 

43 
32 

40 
25 

41 

19 

35 
14 

42 

30 

39 
30 

38 
28 

33 

27 

35 
32 

40 
26 

36 
16 

34 
16 

39 
31 

36 

23 

30 

7 

21 
9 

39.8 
29.2 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 

15 

35 
23 

37 
23 

45 
22 

32 

19 

58 

30 

59 

41 

67 

30 

30 
24 

29 
15 

61 
21 

60 
37 

52 
30 

30 
22 

28 
21 

44 
28 

41 
27 

38 

14 

31 
11 

39 
29 

42 

30 

39 
29 

28 
19 

33 
28 

37 
24 

33 

18 

30 
18 

40 
29 

35 

19 

18 
0 

27 
0 

38.1 
22.9 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

37 
19 

39 
21 

36 
25 

48 
27 

34 
21 

62 
29 

60 
40 

57 

40 

40 
27 

35 
19 

47 
16 

54 
39 

55 

34 

37 
26 

29 
23 

S4 
28 

45 
23 

43 
20 

37 

10 

43 
26 

46 
27 

41 
31 

31 
21 

36 

29 

42 
32 

40 
20 

32 
13 

45 
28 

36 
31 

31 
2 

16 

1 

41.6 
24.1 

tes  folloolng  Station  Index. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1956 


StaUon 

Day 

Of 

Month 

0 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 

Si 

NEN  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 
HIN 

28 

2 

26 

10 

22 

6 

35 

14 

23 

4 

42 

19 

56 
32 

46 
26 

26 

22 

28 
6 

40 
14 

47 
34 

42 

19 

22 

16 

30 
19 

44 
27 

42 

28 

38 

8 

32 

0 

34 
28 

46 
29 

35 
28 

34 

19 

36 
24 

33 

21 

23 

10 

26 

4 

39 
22 

30 
25 

29 

-12 

2 
-22 

33>2 

15»9 

BERLIN 

MAX 
MIN 

30 
-  1 

27 
6 

27 
0 

34 
12 

33 
3 

28 

7 

47 
27 

50 
31 

36 
25 

27 
10 

31 

12 

48 
13 

47 
24 

38 
15 

27 

16 

40 
26 

44 
30 

47 
30 

36 

3 

36 

7 

36 
21 

42 
28 

38 

18 

30 
25 

37 
29 

37 

14 

24 

4 

25 

4 

36 

20 

28 

2 

3 

-13 

34.4 
14.9 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

28 
6 

25 

8 

27 
6 

33 
10 

26 

0 

36 

15 

52 
30 

42 
20 

25 

18 

28 

10 

42 
10 

46 

34 

40 

15 

22 

13 

31 
16 

40 
24 

41 
28 

36 
6 

32 

1 

32 
24 

44 
24 

34 
27 

33 

17 

34 
17 

32 

20 

22 

8 

25 

4 

37 
18 

33 
22 

24 
-19 

2 

-16 

32.4 
13.9 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
HIN 

32 

5 

32 

22 

28 

20 

40 
15 

29 

19 

37 

23 

42 
30 

43 
35 

35 
26 

33 

15 

44 
16 

51 
35 

43 
30 

30 
23 

28 

24 

46 
30 

49 
20 

40 
16 

38 

4 

39 
22 

50 
25 

36 
22 

30 
20 

32 

28 

39 
28 

31 

10 

24 
6 

36 
26 

32 

31 

32 

6 

10 
-  1 

35.8 

20.3 

CAMPTON 

MAX 
HIN 

32 
6 

34 

7 

31 
12 

29 

19 

38 
8 

33 

11 

40 

31 

41 
33 

40 
26 

30 
13 

35 
6 

41 
11 

52 
26 

37 
19 

28 
20 

35 

26 

46 
24 

43 

24 

37 
3 

38 

9 

38 
27 

51 
21 

49 
22 

38 
28 

36 

32 

38 

11 

33 
6 

34 
11 

36 
25 

34 
3 

12 
-13 

36.7 
16.3 

CONCORD  KB  AIRPORT 

HAX 
MIN 

34 
6 

34 
24 

27 
15 

42 
16 

29 

15 

36 
28 

42 

30 

44 
29 

30 
27 

34 
17 

46 

19 

62 

30 

40 
27 

29 
22 

31 
22 

47 
30 

46 
18 

40 
8 

35 

5 

41 
17 

42 
24 

37 
19 

32 
20 

34 
31 

40 
23 

30 
14 

30 

3 

34 
26 

33 
20 

20 
-  3 

10 
-  7 

35.9 

18.9 

DURHAM 

MAX 
MIN 

3* 
1* 

34 
24 

28 
21 

40 
14 

32 

17 

40 
24 

47 
30 

46 

31 

40 
25 

35 

21 

46 

17 

63 
37 

45 
29 

38 
23 

30 
21 

48 
26 

46 
20 

43 
21 

34 
12 

43 
18 

42 
25 

39 
25 

34 
20 

35 
29 

44 
32 

36 

18 

30 
12 

38 
26 

35 

30 

34 

4 

12 
-  4 

38.1 
21.4 

EAST  OEERING 

HAX 
HIN 

33 
2 

34 

14 

26 

17 

44 
20 

31 
12 

42 

24 

50 
29 

50 
32 

33 

24 

33 
14 

48 
14 

49 
36 

44 
26 

30 
21 

28 
19 

48 
26 

47 
18 

41 
16 

35 

2 

40 
23 

43 
24 

37 
21 

29 

19 

35 

27 

40 
20 

33 

9 

28 

4 

39 
28 

34 
27 

27 

-  4 

11 
-  8 

36.8 
17.9 

FABYAN 

MAX 

MIN 

26 
2 

24 
6 

26 

-  5 

27 
19 

30 

0 

39 

24 

53 

30 

38 

19 

27 

12 

26 

16 

43 
14 

41 
19 

41 
14 

23 

15 

28 

11 

43 
16 

41 
21 

38 
6 

39 
-  2 

34 

13 

43 
18 

30 
18 

33 

12 

38 

20 

30 

14 

22 

8 

22 
-  2 

34 
10 

31 
19 

28 
-12 

12 
-19 

32.6 

10.8 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

20 
-  9 

24 
3 

19 
-  5 

27 

13 

25 

-  4 

30 
-  3 

45 
29 

43 
27 

28 

18 

20 

a 

28 

4 

42 
26 

40 
20 

29 

5 

22 

5 

38 
21 

38 
26 

38 
25 

25 
-  5 

30 
2 

29 

23 

42 

18 

30 

14 

30 
20 

34 
29 

39 

6 

18 

0 

24 

7 

34 

20 

29 
-  3 

-  2 

-20 

29.6 
10.3 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

3* 

5 

28 
21 

25 
20 

38 
16 

30 
12 

39 

23 

40 
31 

42 
32 

34 
27 

35 

17 

44 
14 

51 

34 

41 
32 

32 
23 

30 
22 

48 
28 

45 
23 

41 
15 

33 

5 

40 
15 

50 
27 

36 
21 

31 
20 

34 

30 

40 
29 

32 

16 

26 

a 

35 
23 

33 
28 

29 
2 

9 
-  9 

39.6 
19.8 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

33 

1 

27 
21 

22 

17 

34 
14 

31 
7 

38 
22 

38 

30 

40 
34 

34 
26 

34 
13 

42 
10 

50 
36 

42 
28 

30 
22 

28 
21 

46 
27 

46 
20 

39 
16 

32 

2 

38 
15 

43 
25 

38 
20 

28 
19 

32 

28 

38 
29 

31 

10 

22 
5 

32 

20 

30 
26 

30 
1 

12 
-  6 

34.2 

18.0 

GRAFTON 

HAX 
HIN 

32 

-  3 

30 
15 

24 
13 

37 
16 

30 

8 

38 

24 

46 
29 

44 
30 

30 
24 

32 

12 

43 
16 

48 
29 

39 
24 

27 
19 

29 

21 

47 
27 

46 
21 

40 
12 

35 

-  3 

38 
14 

48 
27 

34 
16 

35 

26 

35 

30 

39 
26 

26 

10 

24 
0 

41 
22 

32 

28 

28 
0 

7 
-14 

39.0 
1«.7 

HANOVER 

MAX 

MIN 

31 

8 

31 
20 

26 

18 

37 
16 

27 
10 

39 
26 

42 
34 

41 
28 

31 

21 

33 

10 

41 
14 

50 
34 

39 
22 

27 
20 

32 
24 

49 

30 

43 
28 

41 
10 

32 

4 

37 
22 

47 
30 

34 
23 

35 
22 

36 
32 

39 
21 

26 

13 

27 
8 

38 
26 

36 
23 

29 

-  4 

10 
-10 

34.8 
18.8 

KEENE 

MAX 
HIN 

43 
6 

38 
24 

32 

25 

46 
23 

31 
17 

40 
28 

46 
33 

48 
38 

38 
26 

36 
15 

42 
13 

51 
38 

44 
18 

31 
26 

33 
25 

46 
30 

40 
20 

36 

21 

33 
4 

46 
20 

41 
28 

35 
24 

35 
23 

39 
32 

39 
30 

31 

7 

30 
9 

40 
29 

34 
30 

30 
9 

20 
-  6 

37.9 
21.9 

LAKEPORT 

MAX 

MIN 

32 

12 

31 
22 

25 

19 

38 

12 

30 
12 

39 

23 

46 
32 

40 
26 

28 
25 

33 
17 

44 
20 

50 
37 

38 
22 

29 

19 

29 
19 

48 
28 

44 
28 

40 
9 

33 

8 

39 
26 

46 
30 

38 
17 

30 
17 

34 
28 

39 
19 

30 
15 

26 

11 

34 
22 

32 
18 

18 
-  6 

7 
-  6 

34.9 

18.7 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

28 
0 

27 
9 

22 

4 

30 
13 

24 

1 

34 
13 

43 
31 

49 
25 

40 
22 

28 
11 

44 

7 

48 
32 

35 
19 

24 
16 

37 
17 

39 
28 

44 
27 

37 

a 

32 
2 

36 
20 

47 
27 

37 
27 

32 

18 

34 
22 

35 

21 

29 

12 

26 
3 

37 
21 

32 

23 

28 

-  9 

4 
-16 

33.4 
14.6 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 
HIN 

31 
6 

32 

20 

28 
20 

39 

11 

31 
6 

37 
27 

43 
34 

41 
26 

27 
21 

35 

8 

44 
11 

51 
29 

39 
22 

26 

19 

32 
24 

48 
30 

46 
26 

41 
6 

34 

4 

39 
19 

49 
24 

33 
21 

34 
21 

36 
32 

38 
20 

29 

7 

28 
5 

42 
25 

33 

18 

18 
-12 

19 

-  9 

39.9 

16.8 

MANCHESTER 

HAX 
MIN 

30 
14 

31 
24 

28 

16 

40 
16 

31 
16 

40 

2a 

42 
30 

41 
30 

28 
25 

31 
20 

41 
22 

48 
28 

43 
26 

28 
22 

30 
22 

44 
22 

41 
19 

36 

13 

31 
12 

40 
20 

40 
25 

38 
20 

31 
20 

36 

31 

38 

22 

29 

17 

32 

9 

36 
29 

34 
20 

19 

4 

12 
-  8 

34.5 
19.8 

MASSABESIC  LAKE 

HAX 

HIN 

35 
7 

35 

20 

30 
22 

44 
11 

35 

14 

40 
27 

42 

28 

47 
34 

38 
26 

34 
18 

46 
17 

52 

34 

47 
26 

36 
26 

30 
24 

48 
28 

43 

16 

33 
20 

35 

6 

44 
22 

41 
24 

38 
21 

32 

21 

34 
29 

42 
30 

3« 

12 

29 
6 

38 
23 

35 
30 

33 
6 

12 
-  7 

37.5 
20.0 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 

HIN 

6 
-  9 

7 
-  7 

16 
6 

17 
-  8 

28 
6 

34 
24 

38 

32 

34 
12 

16 

8 

8 

I 

28 

3 

29 
13 

32 

1 

26 

10 

26 

18 

32 
13 

20 

12 

21 
-14 

17 
-  5 

16 
10 

21 

11 

26 
16 

26 
12 

31 
24 

25 

-  1 

9 
0 

9 
0 

15 
10 

22 
-  2 

-  2 

-33 

3 
-25 

20.5 
4.5 

NASHUA  3    N 

MAX 
HIN 

35 

9 

37 
20 

30 

20 

46 
19 

33 

15 

43 
29 

48 
30 

50 
34 

35 

27 

35 

12 

46 
20 

52 
32 

49 
29 

31 
26 

30 
24 

50 
29 

46 
16 

45 
11 

35 
4 

47 
21 

43 

24 

40 
19 

31 

22 

36 
30 

42 
25 

33 
12 

31 

7 

42 
29 

35 
23 

24 
-  6 

13 
-  8 

38.5 
19.9 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

32 

21 

32 
21 

27 

11 

37 
17 

31 
8 

43 
22 

49 
36 

47 
21 

32 

20 

41 
11 

42 
19 

46 
27 

43 
24 

32 

18 

27 
11 

NORTHWOOD 

HAX 

MIN 

38 

12 

34 
13 

28 
18 

41 
14 

32 

13 

40 
22 

52 
32 

49 
35 

37 

24 

34 
17 

46 

16 

53 

40 

46 
30 

33 
20 

29 
20 

48 
25 

46 
17 

42 
18 

34 
9 

40 
24 

43 
29 

36 

18 

30 
18 

39 
28 

40 
31 

38 
16 

36 
12 

46 
24 

36 

30 

33 

9 

16 
-  6 

38.5 
20.2 

PETERBORO  2  S 

MAX 

HIN 

29 

12 

31 
20 

31 
20 

41 
25 

35 

14 

42 
25 

51 

39 

50 
33 

33 

26 

29 

15 

41 
20 

49 
39 

48 
33 

33 
22 

26 

19 

43 
26 

40 
26 

40 
15 

29 
6 

40 
25 

41 
29 

36 
26 

29 

18 

33 

27 

36 
29 

31 

13 

27 

8 

37 
26 

33 
27 

27 

0 

16 
-  9 

35.7 
21.2 

PINKHAM  NOTCH 

HAX 

HIN 

29 

4 

23 
5 

20 

4 

33 

14 

25 

4 

42 

18 

56 

31 

44 
22 

22 

19 

26 

13 

40 
11 

43 
32 

42 
20 

20 
13 

29 

16 

46 
29 

40 
20 

36 

7 

38 
-  4 

38 
28 

47 
18 

40 
18 

30 
14 

38 
26 

38 

19 

21 

4 

18 

0 

35 
17 

27 
20 

22 

-10 

9 

-14 

32.8 
13.5 

PLYMOUTH  1  WNW 

MAX 
MIN 

31 
9 

32 

8 

30 
10 

30 
16 

35 
9 

32 
12 

37 

■30 

40 
31 

41 
25 

30 
U 

39 
9 

43 
8 

50 
25 

35 
18 

27 

18 

32 
25 

50 
25 

46 
24 

38 
2 

35 
6 

37 
29 

60 
25 

40 
18 

33 
24 

37 
30 

40 

11 

28 

1 

23 

9 

35 

20 

32 
3 

16 
-14 

35.6 

19.4 

PORTSMOUTH 

MAX 
HIN 

33 
16 

34 
24 

28 
14 

44 
16 

31 
17 

42 

29 

47 
33 

47 
36 

35 

18 

33 

19 

46 
23 

51 
30 

44 
29 

30 
21 

29 
21 

44 
27 

42 
20 

39 

16 

36 

17 

44 
17 

40 
17 

39 

16 

32 
16 

40 
30 

42 
20 

28 

15 

31 
10 

36 

28 

34 
17 

29 

-  1 

12 
0 

36.8 
19.7 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

HAX 
HIN 

32 

5 

35 

10 

38 
24 

36 

24 

47 
15 

33 
18 

41 
32 

46 
35 

44 
28 

28 
13 

39 
13 

43 
20 

54 
29 

44 
25 

30 
25 

34 
28 

42 
20 

40 
21 

40 

1 

34 

7 

38 

21 

43 
23 

35 
23 

35 

26 

37 
31 

42 

5 

39 

7 

33 

14 

40 
32 

34 
8 

12 

-10 

37.7 
18.9 

WEST  LEBANON 

HAX 
HIN 

34 
8 

40 
9 

32 

20 

36 

21 

41 
9 

32 
10 

37 
32 

40 
36 

42 
26 

28 

9 

34 
12 

44 
25 

51 
26 

40 
21 

27 
22 

33 
28 

45 
24 

46 
26 

41 

6 

37 

8 

39 
28 

45 
21 

34 
22 

35 

25 

36 
32 

40 
10 

27 
6 

28 
11 

41 
27 

43 
9 

10 
-11 

36.7 
17.9 

WINDHAM 

HAX 
HIN 

36 

9 

39 
18 

31 
25 

47 

15 

38 

15 

48 
26 

62 
27 

61 
39 

43 
-28 

37 
15 

46 

14 

69 
35 

48 
29 

39 
25 

30 
23 

53 

28 

42 
15 

37 
23 

37 
6 

48 
19 

42 
25 

40 
21 

32 
22 

35 

30 

40 
32 

38 
15 

30 
6 

44 
28 

38 
31 

33 

7 

21 
-10 

40.5 
20.6 

WOLFEBORO  FALLS 

HAX 
MIN 

32 

17 

31 

17 

24 
18 

39 
15 

32 
14 

40 
24 

46 

31 

43 
32 

32 

26 

34 
19 

42 
21 

49 
38 

42 
29 

30 
21 

30 
20 

47 
27 

43 
21 

41 
17 

32 

11 

40 
27 

47 
32 

39 

27 

29 

19 

39 

28 

40 
29 

29 
19 

24 
10 

34 
21 

32 
27 

32 

-  1 

8 

-  4 

39.4 

20.9 

WOODSTOCK 

HAX 
HIN 

32 

7 

29 

18 

29 

10 

34 
15 

29 

9 

35 

25 

39 

30 

42 

28 

31 
26 

31 
12 

37 
8 

60 
32 

41 
23 

27 
19 

34 
22 

SO 

31 

44 
24 

41 
10 

28 
2 

37 
11 

47 

30 

40 
24 

37 
20 

3S 

30 

37 
25 

29 

12 

22 

15 

34 
20 

32 

27 

31 

-  8 

9 
-  8 

34.6 
17.7 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

HAX 
HIN 

38 
29 

42 
36 

52 

38 

51 
34 

50 
28 

56 
47 

58 
48 

66 

43 

46 

31 

39 
28 

56 

34 

57 
46 

59 
39 

42 
37 

44 
38 

50 
40 

53 

32 

47 
26 

41 
19 

49 
33 

44 
33 

45 
38 

42 
35 

44 
35 

45 
31 

38 

28 

39 
24 

49 
37 

91 
26 

2* 

16 

42 
19 

46.6 
33.1 

GREENVILLE 

HAX 
HIN 

36 
15 

39 
24 

39 
30 

39 
29 

34 
21 

60 
28 

63 

45 

58 

40 

40 
26 

33 
17 

66 

20 

57 

44 

58 
34 

35 
28 

34 
26 

46 
29 

46 
26 

41 
18 

37 
13 

46 
29 

43 
26 

40 
34 

35 

23 

'35 
29 

42 
27 

37 
22 

33 

16 

41 
31 

38 

24 

if 
9 

13 
* 

41.8 
29.2 

KINGSTON 

MAX 

MIN 

38 
15 

42 

19 

49 
30 

52 
28 

46 
24 

56 
30 

60 

43 

59 

45 

51 
32 

37 
20 

54 
20 

58 
46 

57 
40 

46 
31 

46 
33 

54 
33 

49 
22 

50 
27 

39 

12 

48 
28 

43 
24 

43 

28 

42 
29 

36 
32 

45 
34 

40 
32 

36 

15 

44 
29 

49 
34 

37 
11 

34 

6 

46.3 

27.9 

8««   r«f«rcac*   aotaa   fol  loving   StAtioo   IttOmx. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEM  ENGLAND 
DECEMBER  1956 


Day 

Of 

Month 

& 

Station 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

37 
22 

'.I 
26 

44 
33 

52 

30 

36 
25 

60 
36 

61 
42 

56 

39 

39 
28 

36 
21 

66 

23 

57 

43 

59 
37 

37 
33 

38 
31 

63 
33 

47 
30 

46 
21 

39 
16 

48 
30 

44 
30 

43 
31 

38 
28 

39 
32 

44 
30 

39 

25 

36 

20 

44 
33 

43   24   36 
24    8    8 

44.3 
28.0 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

3<. 
9 

34 
9 

37 
25 

40 
25 

43 
16 

31 
16 

39 

31 

44 
38 

46 

27 

28 

13 

37 

15 

43 
25 

51 
32 

40 
24 

27 
24 

32 
26 

40 
23 

38 
23 

34 
6 

34 
8 

46 

26 

40 
26 

33 
25 

33 
26 

36 
32 

39 
10 

38 
10 

32 

12 

40   34   13 
31    9-7 

36>6 

18<8 

BENNINGTON  2    NW 

MAX 
MIN 

32 

15 

32 
22 

38 
26 

36 
26 

38 
18 

62 

33 

59 

44 

51 
32 

33 
18 

33 

14 

49 
24 

50 
31 

63 

28 

32 
24 

39 
28 

42 

35 

40 
30 

40 
16 

38 
6 

41 
24 

40 
30 

40 
22 

40 
28 

43 
34 

40 
26 

27 
13 

33 
19 

43 
30 

34   24   31 
24    0-2 

39.8 
23.2 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

28 

-  4 

27 
10 

25 
-  2 

31 
18 

25 

-  3 

38 
16 

45 

34 

58 
26 

27 

21 

28 
8 

41 
3 

48 
26 

38 

19 

23 
13 

36 
19 

41 
33 

42 
28 

42 
10 

31 

1 

36 

23 

47 
31 

43 
26 

37 
29 

as 

25 

36 
23 

26 

■20 

25 

1 

36 

24 

33   30    4 

15-9  -16 

34.2 
15.0 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

31 
11 

24 

11 

28 
16 

37 
8 

35 

8 

51 
34 

52 
30 

34 
22 

22 

6 

33 

13 

42 
26 

48 
26 

29 
17 

23 

15 

37 
23 

43 
34 

41 
32 

40 
8 

33 

7 

39 
32 

46 

30 

34 
18 

38 
25 

39 
35 

38 
17 

21 

11 

32 

14 

38 
31 

•  32   12   11 
12-6-4 

34.3 
18.2 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

32 

-  1 

31 
12 

27 
19 

41 
21 

28 

8 

39 

24 

40 
30 

43 
29 

32 

20 

36 

6 

43 
8 

60 
31 

42 
25 

29 
19 

31 
21 

46 
27 

44 
18 

41 
14 

35 

-  1 

40 
10 

48 

26 

34 
21 

32 

20 

35 

28 

38 
25 

29 

11 

28 
2 

40 
24 

35   30   12 
26-2-9 

35.8 
16.5 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

30 

30 
-  2 

27 

7 

33 
20 

35 
4 

33 
6 

38 
33 

37 

34 

36 
21 

25 

4 

33 
5 

41 
17 

48 
23 

37 
18 

26 

19 

33 
23 

41 
23 

42 
22 

36 
0 

33 
6 

36 

24 

48 
18 

36 
22 

35 
24 

36 

31 

37 

12 

24 
3 

28 

12 

38   34    4 
22    3  -18 

33.8 
13.9 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

30 

10 

30 
14 

29 
16 

39 
22 

26 

4 

49 
22 

52 

35 

35 
29 

29 

18 

34 
16 

42 
26 

39 
34 

34 
19 

24 
14 

38 
19 

44 
29 

40 
28 

36 

14 

30 
7 

38 
32 

46 
29 

37 
20 

39 
16 

38 
32 

37 
18 

26 

14 

31 
13 

37 
27 

36   23   16 
23    7  -13 

34.9 
19.1 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

30 

4 

30 
9 

27 
9 

32 

17 

31 
2 

34 

4 

41 
34 

43 
33 

33 
23 

24 
6 

30 
10 

4l 
26 

47 
26 

36 
16 

25 

17 

35 
23 

40 
28 

42 

23 

32 

5 

32 

7 

36 
27 

46 
28 

34 
22 

32 
26 

36 

31 

36 

15 

22 

5 

29 

10 

36   32    1 
29    1  -14 

33.0 
16.1 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

30 

28 
-  2 

30 

-  4 

34 
9 

23 
-  3 

48 
22 

53 
30 

31 
23 

23 
6 

31 
0 

45 
5 

46 
35 

37 
14 

26 

7 

40 
22 

44 
35 

43 
29 

40 
10 

33 

1 

38 
24 

47 
30 

35 
21 

43 
24 

41 
30 

40 
20 

20 
11 

30 
6 

37 
28 

32   18   13 
20-8  -16 

34.8 
14.0 

LEMIN6T0N 

MAX 
MIN 

27 
-  8 

25 
-  2 

23 

-U 

31 
11 

25 

-  5 

35 
10 

41 
19 

46 
35 

35 
15 

26 

a 

43 

2 

46 
27 

36 

11 

25 
10 

34 
IS 

40 
32 

40 
28 

38 

4 

30 
0 

41 
15 

47 
27 

47 
22 

38 

17 

38 
26 

40 
15 

38 
14 

37 

8 

38 
16 

37   34   24 
15   25  -21 

36.6 
12.3 

MIDDLESEX 

MAX 

MIN 

28 

1 

30 
2 

23 

8 

39 
17 

32 

5 

34 
8 

40 
33 

42 

34 

35 

23 

23 

4 

32 

11 

49 
28 

48 
24 

35 
16 

25 
17 

36 
25 

43 
25 

43 
25 

26 

3 

37 
8 

37 
23 

48 
26 

32 
24 

35 
26 

37 
33 

35 

13 

21 
8 

29 

15 

40   32    4 
27    4-9 

33.8 
16.3 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

29 

3 

28 
8 

30 
13 

37 
5 

28 

4 

39 
28 

52 
35 

38 
22 

23 

12 

30 

5 

42 
24 

47 
22 

36 
16 

23 
14 

33 
21 

45 
32 

42 
30 

40 
3 

35 
3 

35 

31 

48 
29 

38 
22 

32 
22 

36 

31 

38 
17 

22 

7 

27 

7 

38 
25 

31    7    7 
11  -10  -10 

33.4 

IS. 5 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

25 
2 

20 
5 

24 
0 

28 

-  5 

40 

38 
35 

38 

10 

36 
10 

20 
5 

32 

10 

32 

19 

27 

7 

6 

23 

14 

35 
24 

27 

20 

26 

-  5 

23 

-  5 

24 
17 

33 

20 

29 
21 

30 
20 

38 
13 

33 

a 

32 
2 

40 

7 

23 
11 

26   14    6 
13  -22  -18 

27.8 
8.3 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

27 

0 

24 
-  5 

24 

-  6 

35 
-  2 

29 

-  2 

44 
25 

45 
29 

35 

18 

21 

10 

29 
6 

42 

14 

46 
20 

29 

8 

24 

7 

37 
20 

40 
31 

43 
28 

38 
2 

35 
-  3 

35 
27 

46 
27 

36 
14 

35 
20 

36 

28 

37 
13 

19 
6 

27 
8 

37 
23 

31    8    6 
6  -16  -14 

32.2 
11.0 

NORTMFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX 

MIN 

30 
0 

32 

11 

29 
9 

39 
18 

24 

5 

41 
22 

52 
32 

41 
25 

37 
13 

33 

1 

45 
0 

48 
33 

43 
23 

25 
16 

31 
22 

47 
30 

42 
26 

42 
10 

38 
2 

38 
28 

52 
28 

47 
12 

42 
22 

41 
21 

41 
22 

23 

11 

25 
6 

38 
25 

34   25   14 
23-2  -10 

36.7 
16.5 

RANDOLPH 

MAX 
MIN 

30 
0 

30 
24 

28 
12 

38 

26 
5 

37 
22 

43 
28 

34 
22 

33 
5 

42 
18 

48 
36 

36 
22 

26 

18 

32 
22 

47 
30 

43 
28 

42 

8 

33 
2 

39 
29 

52 

28 

43 
28 

33 
22 

35 

30 

40 
22 

25 

10 

28 

8 

40 
26 

33   23    6 
23-4  -13 

34.8 

17.6 

REAOSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

26 

13 

33 
16 

36 
23 

40 
26 

41 
19 

34 
22 

44 
32 

50 
35 

42 
27 

30 
12 

31 
17 

60 
19 

48 
30 

46 
27 

29 
25 

36 
27 

49 
24 

43 
23 

42 
12 

42 
11 

37 
30 

41 
33 

35 

24 

33 
26 

37 
32 

35 

12 

30 
14 

29 

16 

38   34    6 
28    4    0 

37.0 
21.2 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

31 
11 

31 

18 

31 
22 

38 
25 

32 

12 

51 

31 

56 

39 

40 
30 

31 
18 

33 

14 

48 
24 

51 
40 

42 

24 

27 
19 

35 
25 

46 

35 

43 
30 

42 
11 

34 
10 

40 
33 

60 
33 

37 
23 

37 
23 

39 

38 

38 
26 

27 

18 

31 

15 

40 
30 

34   24   19 
24    1-6 

37.4 
22.5 

ST  ALBANS  BAV 

MAX 
MIN 

33 
12 

26 
9 

30 
7 

29 

14 

36 
6 

50 
35 

51 
31 

34 
27 

29 
19 

34 
0 

42 
26 

48 
27 

29 

18 

22 
20 

37 
22 

43 
40 

42 
30 

41 
16 

32 

12 

39 
36 

48 
36 

36 
22 

36 

23 

42 
38 

40 
22 

22 

11 

32 
20 

38 
31 

37   19   12 
19-5-7 

35.1 
19.8 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

29 
2 

29 

15 

30 
7 

32 

19 

24 

3 

37 

21 

41 
32 

40 
28 

30 
20 

32 

12 

39 
10 

49 
38 

40 
21 

24 

11 

33 
21 

40 
31 

44 
27 

40 
14 

31 
5 

36 
22 

60 
27 

45 
27 

35 
22 

36 

28 

38 
26 

27 

12 

23 

6 

39 
22 

35   30    i 

28-6  -11 

34.3 
17.4 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

2* 
5 

25 

9 

26 

17 

34 
24 

38 
13 

40 
16 

41 
34 

52 

35 

38 
23 

25 

10 

28 

18 

46 
27 

42 

31 

47 
23 

25 
21 

38 

24 

41 
29 

37 
29 

33 
4 

33 
8 

34 
30 

42 

32 

35 
21 

32 

24 

36 
29 

31 

7 

24 
5 

28 

17 

34   30    > 

27-1-5 

33.6 
18.9 

VERNON 

MAX 
MIN 

36 

10 

39 

13 

39 
27 

40 
26 

48 
18 

34 
18 

38 
30 

47 
35 

45 
27 

28 
13 

36 

15 

44 
23 

54 
22 

46 
26 

26 
21 

34 
24 

46 
21 

40 
19 

42 

5 

38 
10 

46 
28 

40 
22 

35 
26 

34 
25 

38 
30 

41 

10 

35 
11 

33 
12 

38   36   15 

21    8    0 

38.4 
19.2 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

28 
-  6 

25 

-  6 

22 

-  4 

39 
10 

30 

-  4 

33 

4 

38 
31 

40 
31 

34 
21 

28 

11 

29 

1 

42 
18 

46 
18 

26 
9 

23 
9 

35 
22 

38 
22 

40 
23 

36 
-  5 

28 
-  1 

36 

24 

47 
22 

32 
22 

38 

24 

36 

28 

35 

10 

22 

-  1 

29 
2 

38   35    2 
22-6  -20 

32.6 
10.7 

WILDER 

MAX 
MIN 

34 
9 

33 
9 

33 
20 

30 
20 

39 
7 

34 
9 

37 
32 

39 
35 

41 
26 

27 

6 

35 
9 

44 
26 

52 

28 

41 
21 

28 
21 

33 

26 

44 
24 

43 
23 

38 

5 

35 

8 

39 
28 

48 
22 

34 
22 

34 
25 

35 
32 

40 
13 

26 

7 

29 

13 

39   38    9 
29    7  -10 

36.8 
17.8 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

33 
2 

31 
19 

27 
19 

40 
22 

1 

25 

5 

36 

20 

39 
31 

50 
29 

31 
23 

33 

3 

41 
12 

49 
32 

41 
24 

27 
19 

32 
23 

46 
29 

45 
22 

42 
12 

32 

2 

39 
18 

46 
26 

34 
21 

39 
20 

36 
30 

39 
26 

27 
i 

26 

5 

38 
23 

36   28    8 

27  -  1  -IS 

36.3 
17.2 

»   following  Stai 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  EXCLARD 
DECEMBER  1956 


Day  of  month 

? 

DEPTH 





r— 

V 

1 

2 

3 

4 

S 

^ 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

STORRS, 

CONN 

MEASURED  UKDER  SOD 

1-2  INCHES  (a) 

MAX 

35 

34 

34 

37 

34 

44 

47 

47 

43 

38 

46 

46 

47 

41 

37 

38 

40 

38 

36 

34 

35 

36 

36 

37 

38 

36 

35 

35 

35 

35 

34 

38.3 

MIN 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

42 

43 

38 

38 

38 

42 

40 

37 

37 

36 

35 

36 

34 

34 

34 

34 

35 

35 

36 

34 

34 

34 

35 

34 

34 

35.9 

4  INCHES  (a) 

MAX 

35 

34 

34 

35 

34 

42 

45 

45 

43 

38 

42 

44 

45 

41 

37 

38 

40 

38 

36 

34 

35 

35 

35 

36 

37 

36 

35 

35 

34 

34 

34 

37.6 

MIN 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

42 

43 

38 

38 

38 

42 

40 

37 

37 

36 

35 

36 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

36 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

35.8 

8  INCHES  (a) 

MAX 

38 

38 

37 

38 

38 

40 

43 

44 

44 

41 

42 

43 

44 

42 

40 

40 

39 

39 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

39 

38 

37 

36 

37 

37 

36 

39.1 

MIN 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

40 

43 

41 

40 

40 

41 

42 

40 

40 

39 

38 

38 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

38 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

38.0 

KINGSTON, 

R. 

I. 

MEASURED  UNDER  SOD 

2  INCHES  (b) 

MAX 

32 

32 

38 

39 

36 

43 

44 

46 

42 

36 

42 

44 

46 

40 

36 

41 

40 

38 

32 

35 

35 

35 

35 

35 

37 

33 

31 

34 

36 

33 

30 

37.3 

MIN 

30 

30 

31 

34 

32 

35 

40 

42 

36 

33 

32 

40 

40 

36 

36 

35 

33 

32 

30 

31 

31 

32 

34 

34 

33 

30 

29 

30 

33 

29 

28 

33.3 

4    INCHES  (b) 

MAX 

31 

30 

36 

38 

34 

41 

43 

44 

41 

35 

40 

42 

44 

40 

36 

39 

38 

36 

31 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

32 

30 

32 

34 

32 

28 

35.9 

MIN 

30 

29 

30 

33 

32 

34 

39 

41 

36 

33 

31 

40 

40 

36 

36 

35 

33 

31 

30 

30 

30 

31 

32 

32 

32 

30 

28 

39 

32 

27 

27 

32.5 

8  INCHES  (b) 

S  PH 

39 

38 

39 

40-^ 

40 

41 

44 

46 

43 

41 

40 

44 

45 

42 

40 

41 

41 

41 

38 

38 

38 

39 

38 

38 

39 

38 

37 

37 

37 

34 

35 

39.7 

12  INCHES  (b) 

5  PM 

38 

40 

40 

41 

41 

42 

43 

45 

41 

42 

40 

43 

45 

44 

42 

41 

41 

42 

40 

39 

39 

39 

39 

39 

40 

39 

39 

38 

38 

37 

37 

40.4 

3DRLINGT0N  UNIV 

3F   VT. 

MEASUKED  UNDER  SOD 

1  INCH  (c) 

MAX 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

39 

36 

34 

33 

33 

38 

34 

33 

33 

33 

35 

35 

32 

32 

32. 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33.1 

MIN 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

34 

33 

33 

33 

34 

33 

32 

32 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32.4 

3  INCHES  (c) 

MAX 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

39 

36 

34 

34 

34 

37 

34 

34 

33 

33 

35 

35 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33.7 

MIN 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

35 

34 

33 

33 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33.2 

10  INCHES  Cc) 

MAX 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

37 

37 

36 

36 

35 

37 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

35.0 

MIN 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

37 

36 

35 

35 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34.8 

(a)  Soil  type:   Woodbrldge  loam.   Ground  cover:   Grass  sod. 

(b)  Soil  type:   Brldgehampton  silt  loam.   Ground  cover:   Kentucky  blue  grass,  clipped  to  2  Inches. 

(c)  Soil  type:   Melrose,  fine  sandy  loam.  Cover:   Kentucky  blue  grass. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

p."r<^ 

Relab 

ve  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

3»s 

III 

1 

Station 

1 

> 

0.0  a. 

1 

> 
< 

S  ^ 

i2  a 

0 

«  "o 

.a 

Q 

a 

1 
J 

d 
o  6- 

O  H 
--  H 

a. 

0, 

i 

g 
i 

3 

5 
i 

0> 

i 

■3 

■2 

S  £ 

•  si 

BUXX  ISLAND  IB  AIRPORT,  R.  I. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

5 

6 

1 

1 

0 

20 

- 

7.0 

BLUE  HILL,  MASS. 

wsw 

15 

15.3 

51 

NW 

29 

82 

84 

73 

78 

4 

6 

5 

5 

2 

0 

22 

35 

7.1 

BOSTON  IB  AIRPORT,  MASS. 

sw 

15 

16.2 

48++ 

NW 

18 

78 

80 

67 

73 

5 

5 

8 

2 

2 

0 

22 

47 

7.4 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

82 

67 

73 

3 

7 

9 

1 

1 

0 

21 

- 

7.0 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

s 

30 

10.1 

46 

S 

11 

79 

79 

69 

74 

13 

7 

8 

0 

0 

0 

28 

28 

8.9 

CARIBOU  WB  AIRPORT.  ME. 

NW 

12 

10.0 

46++ 

w 

30 

79 

79 

72 

76 

9 

11 

6 

1 

0 

0 

27 

- 

8.2 

CONCORD  WB  AIRPORT,  I.  H. 

NW 

12 

6.4 

33 

NW 

18 

84 

85 

72 

78 

3 

7 

10 

3 

0 

0 

23 

34 

7.5 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

N 

20 

10.3 

42 

NW 

18+ 

76 

81 

70 

73 

6 

5 

10 

1 

1 

0 

23 

27 

8.0 

MIDDLETOWN  WB,  CONN. 

- 

- 

8.0 

561 

NW 

18 

- 

- 

- 

- 

1 

6 

9 

1 

1 

0 

18 

- 

7.1 

■rr.  WASHINGTON,  N.  H. 

W 

61 

42.9 

140% 

W 

30 

92 

92 

91 

93 

0 

12 

10 

3 

0 

0 

25 

21 

8.9 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

WNW 

17 

12.2 

57 

w 

29 

85 

87 

75 

82 

5 

9 

6 

4 

0 

0 

24 

32 

7.6 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

_ 

- 

7.5 

25 

NW 

18 

- 

88 

72 

- 

3 

7 

10 

0 

2 

0 

22 

43 

7.2 

PITTSPIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

7 

7 

11 

1 

0 

0 

26 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  HE 

N 

22 

8.7 

34 

NW 

18 

79 

82 

67 

73 

3 

8 

12 

0 

0 

0 

23 

32 

7.4 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

SW 

13 

10.6 

35++ 

NW 

29 

81 

83 

69 

76 

5 

5 

10 

2 

1 

0 

23 

45 

6.9 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

13.7 

40++ 

WNW 

30 

- 

- 

- 

- 

4 

6 

10 

2 

0 

0 

22 

- 

7.5 

%  Peak  Gust 

++  Fastest  observed  one  Binute 
wind  speed.   Tbls  station  Is  not 
equipped  with  autonatlc  recording 
wind  Instruments. 

3a»  r«f«iano*  notM  foUovrlng  Station  ladtx. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 


Table? 

X  u 

jn-j. 

^1^ 

UJ 

L1V. 

J  »» 

>— ' 

XII 

VJi 

l\_^ 

\Jl. 

\l^ 

D 

eceh: 

BIR 

1956 

Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.6 

T 

T 

T 

T 

.8 

.2 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.7 
2 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 

1 

GROTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

1 

T 

4.5 

4 

3 

1.0 
3 

HARTFORD  BRAINARD  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.4 
T 

2.5 

2 

1 

2.5 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

.9 

T 

T 

.4 

T 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.9 

1 

2.7 
T 

T 
3 
.3 

3 
.2 

2.1 

T 

3 
.8 

2 
1.0 

2 
.6 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

.2 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

.6 

I 

1.0 

T 

UANSFIELD  HOLLOW  OAK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.5 
4 

3 

2 

T 

4.0 

4 

- 

MIDDLETOWN  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

1 

1.8 

2 

T 

.6 

T 

T 

.6 

T 

2.0 

2 

.6 
2 

UOBAWK  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1.0 

1 

2.5 
3 

2 

- 

- 

T 
T 

1.5 
2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.5 
2 

T 

1 

1.5 
2 

.5 
3 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

2.4 
2 

2 

.3 
2 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

1.8 

2 
.2 

T 

T 
T 

T 

1.3 

1 

.2 
I 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

.6 
1 

2.6 
3 

T 

1 

T 

T 

T 

5.0 
5 

T 

4 

.1 
T 

5.3 
4 

T 
3 

3 

3 

T 
3 

3 

3 

2 

.4 
2 

2 

1.0 
2 

T 
2 

T 
2 

1.6 

4 

.5 

4 

4.3 
8 

.5 
8 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

\' 

T 

5.0 
5 

5 

4 

- 

- 

T 

3.5 

4 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

0.7 
1 

1 

1 

T 

T 

.7 

1 

2.5 

1.0 
4 

.6 

4 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

1.2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.5 

- 

- 

- 

.3 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.8 

- 

2.0 

.2 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
T 

.3 

T 

2.0 
2 

.3 
2 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

3.0 
3 

3 

T 
T 

2.0 
2 

2 

T 

T 

T 
T 

1.5 
2 

1 

2.0 
3 

T 
3 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

4.1 
T 

T 
4 

3 

2 

1 

T 

4.0 
4 

.3 
4 

T 

1.5 

T 

2.0 
3 

3 

1 

1 

1 

T 
T 

4.0 

4 

4 

3 

3 

1.0 
3 

T 

4 

4.0 

4 

.3 

5 

1.0 
8 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.1 
1 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

2.6 
3 

.1 
3 

T 

T 

T 

.5 
T 

T 

T 

T 

1.5 
2 

T 

1 

T 

1 

1 

1.0 
2 

1.4 
3 

1.3 

4 

2.8 
6 

4.3 
10 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

2.0 
2 

- 

- 

- 

- 

- 

1.4 

1 

2.1 
4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.7 
1 

- 

- 

- 

- 

.2 

_ 

.3 

2.0 
2 

BRASSUA  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

- 

2.3 

- 

- 

- 

- 

2.0 

1.3 

.3 

- 

.7 

1.0 

- 

.3 

- 

- 

■3 

T 

- 

- 

T 

.2 

- 

- 

- 

1.1 

T 

11. C 

- 

BRIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4.0 
8 

8 

8 

8 

4 

3 

5.3 
8 

8 

7 

4 

4 

4 

2.7 
6 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5.6 
10 

10 

9 

9 

.5 
9 

1.8 
10 

3.1 
13 

.4 
17 

.2 
18 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.1 

3 

.7 

2.8 

5 
.7 

5 
.7 

1.3 
6 
.8 

6 

.7 

T 
6 

.7 

4 
.3 

.3 

2 

.4 

.1 

2 

.4 

.3 

2 

.3 

.1 

2 

.2 

1 

3.4 
T 

3 
.2 

.1 

3 

.2 

T 
3 
.2 

T 
2 
.3 

1.0 
3 
.3 

2.4 
3 

.2 

T 
5 
.2 

.3 

5 
.3 

4 
.2 

.2 

4 
.2 

1.8 

4 
.2 

1.3 
6 
.6 

T 

7 
.6 

.4 

7 
.6 

2v3 
8 
.7 

6.9 
10 
.7 

3.9 

20 

1.7 

T 

19 

1.6 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 
T 

T 

1.0 

1 

1.5 
2 

2 

2.0 
2 

.8 
2 

.2 
T 

T 

T 

2.2 
■  2 

.2 
T 

T 

2.2 

T 

3.8 
3 

.1 

4 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

3.0 
4 

3 

1.0 

1 

2.0 

.5 

2.0 
3 

2 

1 

1 

1.0 
2 

T 
2 

4.0 
5 

T 
5 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

4 

1.0 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2.0 

7 

3.5 
11 

10 

10 

9 

9 

5.0 
14 

13 

12 

11 

11 

10 

9 

8 

8 

• 
9 

• 
8 

8 

8.0 
16 

16 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

.1 
6 

.9 

7 

.5 

7 

7 

6 

4 

4 

6.1 
10 

1.0 
11 

T 
10 

4 

1.3 
5 

5 

.4 
5 

.5 

4 

4 

.6 

5 

5 

4 

4 

4 

.3 

4 

.5 
5 

.4 

5 

T 
5 

T 
5 

1.6 
6 

5.5 
11 

5.4 

17 

.5 
18 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

.1 
2 

2 

2.2 
4 

4 

T 
4 

2 

1 

2.0 
2 

3 

3 

3.0 

3 

T 
3 

3 

2 

.8 
2 

.1 
3 

T 
3 

T 
3 

3 

.5 
3 

.7 

4 

T 

4 

4 

.2 

4 

2.2 

5 

4.8 
10 

5.6 
16 

18 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

T 
3 

3 

.1 
T 

2.5 
2 

T 
2 

1.0 

1 

.2 

.2 

.2 

T 

2.0 
2 

1 

T 

T 

.5 

1 

T 

3.0 
3 

.1 
3 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

.1 

.3 

- 

- 

- 

- 

3.0 

T 

- 

- 

.1 

- 

.9 

.6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.9 

- 

. 

- 

.3 

1.4 

3.0 

2.5 

1.0 

MILLINOCKET  CAA  AIRPORT 

■a 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

a.o 

4 

T 
6 

6 

5 

3 

1.0 
3 

2.0 

4 

T 
6 

6 

1.0 

1 

2 

.8 
2 

1.4 
3 

2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

T 
2 

1.0 
2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

1.4 
3 

6.0 
9- 

2.0 
11 

T 
11 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

3.6 
T 

4 
.2 

T 
2 
.1 

.2 

2 

.2 

T 

T 

6.0 
2 
.2 

.8 

6 

.6 

4 
.6 

T 

T 

5.7 

1.0 
6 
.2 

3 
.3 

3 
.2 

1 

T 

T 

T 

.3 
T 

5.8 
4 
.2 

T 
5 
.3 

2 

.7 

2 
.7 

1.1 
2 
.7 

1.0 
3 
.8 

6.9 
3 
.8 

1.7 

10 

1.7 

1.4 

10 

1.7 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

I 

- 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

I 

- 

I 

- 

- 

I 

I 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
3 

2 

2 

T 

4.0 
4 

1.0 
5 

1 

3.0 
3 

T 

3.5 
4 

3 

1 

1 

T 

1 

1.4 

1 

T 

2.4 
2 

2.0 

4 

RUNFORD  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

.1 

3.0 

.3 

- 

.3 

- 

- 

3.7 

- 

- 

- 

- 

.6 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.5 

- 

- 

- 

1.2 

.3 

5.2 

.5 

3.9 

SQUA  PAN  DAM 

SNO#FALL 
SN  ON  GND 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

. 

- 

. 

_ 

4.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

1.1 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

T 

T 

_ 

_ 

1.0 

5.0 

4.0 

_ 

0  OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

2 

2 

1 

3.0 

T 

T 
3 

3 

1.0 
1 

1.0 
1 

1 

T 
1 

1 

.1 
1 

4.0 

4 

4.0 

7 

3.8 

11 

.6 
10 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
-   262    - 


Table  7  -   Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KE«  ENCLAMO 
DECEMBER    1958 


Station 

Day  oi  moath 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACEDSETTS 

ADAHS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

T 

1.5 
1 

3.0 
2 

2 

5.5 
5 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1 

1.5 

1 

1.5 
2 

T 
2 

2.0 

4 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.6 
3 

1 

6.8 
7 

7 

5 

5.0 
5 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

2.4 
3 

3 

2 

1 

1 

.1 

1 

1 

.3 

1 

.3 

1 

1.6 
3 

BLUE  BILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
T 

5.0 

5 

.3 

5 

T 

3.1 
3 

.1 
3 

3 

2 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

1 

1 

T 

T 

.3 

T 

T 
T 

3.2 
3 

7.5 
8 

2.4 
9 

BOSTON  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.4 
T 

T 

3.8 

4 
.4 

2 
.2 

1.2 

.3 
T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 
.4 

1 

T 

T 

T 

5.0 

.1 

5 

.8 

2.6 
4 
.8 

BROCXTOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

- 

- 

- 

- 

- 

.8 

1 

2.0 
2 

2 

1.0 
1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

T 
T 

- 

T 
T 

5.0 

1 

1.0 

1 

EAST  lAREBAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

1 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 
T 

T 

- 

3.3 
3 

.5 
4 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.2 

1 

1 

T 

T 

.2 

T 

5.5 
5 

T 
5 

1.2 
6 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 
2 

T 

T 

5.8 
6 

.9 
6 

2 

4.0 
4 

2.8 

7 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

T 

1 

2.0 
3 

3 

2 

2 

T 
2 

T 
2 

1.0 
2 

9.0 
10 

2.2 
12 

BOLYOKE 

SNOWFALL 
SK  ON  GND 

2.0 
2 

1 

T 
T 

6.5 
6 

5 

T 

T 

T 

4.0 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

1.0 
3 

3 

2 

1 

1 

.5 

1 

1 

.5 

1 

.7 
2 

I.AICE  COCHITUATE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

.7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7.0 

- 

- 

- 

- 

4.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.7 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

3.0 

.7 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

1.0 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

6.0 

- 

- 

- 

- 

5.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

l.O 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

4.0 

.5 

NANTUCKET  ITS  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2 
.2 

T 

1 

T 

T 

.2 

.1 
T 

1.8 

T 
2 
.2 

3.9 
2 
.1 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 

5.0 
5 

1.0 
5 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.5 

3 

.3 

5.9 

1 

T 
6 

6 

T 

5.6 

T 
5 

4 

2 

T 
2 

2 

T 
2 

T 
2 

2.0 
2 

T 
3 

T 
3 

.4 
2 

T 
2 

.4 
2 

.8 
2 

2.0 

4 

3 

1.7 

4 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 
2 

1 

1.0 

T 

T 

T 

T 

4.0 

4 

3.0 
6 

SALEM  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

5.0 
3 

T 
3 

1.0 

1 

1.0 
T 

1.0 
1 

1 

T 

T 
T 

6.0 
6 

2.0 
8 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

.5 

1.0 

.5 

SOUTBBRIDGE  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
2 

T 

T 

5.0 
5 

4 

2.5 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1.0 
2 

2 

1 

- 

- 

.8 
2 

T 

1 

6.0 
6 

.2 
6 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.5 
6 

5 

2 

- 

- 

- 

3.5 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.5 
2 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

2.3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7.9 

- 

- 

- 

- 

7.6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.1 

.6 

- 

- 

- 

.7 

1.2 

3.2 

1.6 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

1 

T 

- 

- 

- 

- 

6.5 
6 

5 

T 

4.5 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1.0 
2 

2 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

2.0 
3 

3 

.5 
3 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
T 

5.5 
6 

.4 

5 

T 

4.0 
3 

1.0 
4 

T 
3 

3 

2 

2 

1 

1 

.1 

1 

1.3 
2 

T 

1 

1 

1 

.2 

1 

T 
T 

2.0 
2 

7.0 

7 

1.9 
9 

WEST  CUMMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

3.1 

4 

1 

- 

T 

T 

T 

6.0 
% 

T 
5 

3 

T 

7.0 
7 

1.0 
7 

6 

6 

T 

6 

6 

•6 

5 

.5 
5 

4.0 
9 

8 

8 

8 

1.0 
9 

.5 
9 

3.5 
12 

.5 
12 

1.0 
12 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GIO) 

T 

2.0 

1 

5.1 
T 

5 

4 

4.6 

T 
5 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

1 

T 
1 

T 

.1 
T 

.7 

1 

2.6 

1 

T 
3 

2.1 
3 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

4 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1.5 
3 

2.5 
5 

.4 
5 

4 

2 

6.0 
6 

.7 
6 

4 

T 

T 

.2 

T 

4.3 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

3.5 
3 

2 

.4 
2 

2 

.5 
2 

.2 
2 

5.5 

7 

7.0 
12 

2.0 
14 

BERLIN    ^L 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

5.5 
10 

- 

- 

- 

- 

2.0 
2 

4.0 
6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 
2 

- 

7.0 
9 

9 

BETHLEHEM  ^ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

2.0 
2 

1.0 
3 

3 

1 

T 

6.0 
6 

1.0 

7 

4 

T 

T 

T 

3.0 
3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
2 

1 

1.0 
2 

2 

2 

T 
2 

4.0 
6 

4.0 
10 

2.0 
12 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

6.1 
14 

14 

- 

1.0 
11 

4 

2 

5.5 
7 

- 

6 

5 

5 

- 

5.5 
10 

10 

- 

1.0 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

9 

6 

6 

3.0 
9 

1.0 
10 

7.0 
17 

3.7 
21 

3.2 
24 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

3.4 

1 

3 
.2 

2 
.2 

1 

T 

T 

6.8 
2 
.3 

T 
6 
.6 

6 
.6 

2 

.1 

T 

9.6 

T 

.5 
10 
.6 

9 
.7 

8 

.7 

T 
7 
.7 

6 
.7 

6 
.7 

5 
.6 

2.0 
4 
.6 

4.2 

10 

1.1 

10 
2.0 

7 
1.4 

7 
1.4 

.4 

6 
1.3 

.8 

7 

1.3 

7.1 

7 
1.4 

.1 

14 

2.1 

3.2 

14 

2.1 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.1 
3 

2 

2 

1 

1 

T 

6.7 
7 

.5 
7 

5 

1 

T 

2.5 
2 

7.3 
8 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

2.2 

5 

5 

4 

4 

.2 

4 

.3 
5 

4 

7.0 

3.4 
13 

EAST  DEERINC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

3.7 
7 

- 

6 

4 

2 

7.0 
9 

7 

4 

6.0 
6 

5.3 
11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.7 
6 

6.3 
11 

10 

9 

8 

.2 
6 

.4 
6 

4.5 
11 

1.0 
12 

3.8 
16 

FIRST  CONH  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

2.0 
7 

7 

2.0 
7 

.5 

7 

.2 
5 

3 

2 

3.5 
5 

2.5 

7 

1.5 
8 

T 
5 

.5 

4 

4 

4 

4 

4 

.5 
4 

.5 
5 

.2 

5 

.5 
5 

4 

T 
4 

4 

T 
4 

1.3 
6 

6 

T 
6 

1.0 
6 

12.! 
18 

.2 
16 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

4.0 
5 

4 

4 

3 

2 

1 

6.0 

7 

1.0 

7 

6 

4 

2 

3.0 
5 

5.0 
10 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

T 

4 

4.5 
9 

9 

9 

9 

.5 
10 

1.5 
11 

2.5 
12 

1.0 
13 

2.0 
15 

HAHOVEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.2 

4 

4 

3 

2 

T 

T 

7.8 
8 

.2 
8 

4 

1 

1 

4.0 
5 

1.7 

7 

4 

3 

.2 
3 

3 

3 

3 

3 

4.8 

7 

6 

5 

5 

1.0 
6 

1.1 

e 

5.0 
12 

11 

2.8 
14 

JEFFERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 
1 

1 

1.5 
2 

2 

1 

T 

2.0 
2 

4.0 
6 

T 
6 

3 

2 

2 

2.0 

4 

2 

- 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

- 

3.0 
3 

3 

T 
3 

T 
3 

3 

T 

3 

T 
3 

7.0 
10 

10 

EEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.7 
2 

1 

1 

T 

2.0 
2 

5.3 

7 

5 

1 

T 

T 

7.4 
7 

5 

4 

4 

.2 

4 

3 

'  3 

2 

8.5 
9 

8 

6 

5 

5 

.8 
5 

1.2 
6 

3.8 
9 

1.0 
10 

See  reference  notes  following  Station  1 
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Table  7-  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
OECEHBER   1956 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

.1 
3 

.9 
4 

2.0 
6 

6 

4 

3 

2 

2.2 
3 

5.9 
8 

7 

3 

3 

2 

7.9 
9 

.2 

8 

7 

6 

T 
6 

5 

5 

5 

4.8 

10 

.7 
9 

8 

7 

7 

2.9 
10 

1.8 
11 

5.6 
15 

.1 
15 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

1.5 
2 

2 

2 

2 

1 

1.0 

5.5 
3 

T 

7 

6 

T 

4.0 

.6 
T 

1 

1 

T 

2.7 
3 

.4 
4 

T 

.9 
1 

.5 

1 

4.0 
4 

T 

4 

2.7 
4 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

3.0 
8 

1.0 
9 

8 

1.5 
10 

5 

4 

4.0 
8 

.5 
9 

8 

8 

5 

4 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2.0 
3 

3 

3 

2 

2 

.5 
3 

4.0 

7 

- 

- 

IIILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.5 

1 

.3 
2 

T 

T 

T 

.7 
1 

6.0 

7 

6 

3 

T 

T 

9.5 
9 

7 

5 

4 

T 
4 

4 

4 

4 

4.6 
8 

.1 
8 

6 

5 

5 

.2 

5 

.4 
5 

8.5 
14 

1.8 
15 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

5 

.6 
5 

4.3 
6 

3.6 
6 

1.1 
3 

2.9 

4 

T 

.6 

T 

4.4 
5 

1.9 

4 

2 

.1 
2 

.5 
2 

2.6 
1 

.6 

4 

4 

3 

.7 
4 

4 

3 

3 

6,6 

5 

1.4 
9 

.5 
9 

5.8 
12 

10 

.7 
10 

.4 

10 

4.6 
13 

2.3 
12 

.3 
11 

NASHUA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

1.0 
2 

- 

- 

- 

- 

* 
1 

6.0 
6 

5 

2 

10.0 
10 

9 

7 

6 

4 

3 

3 

2 

2.5 
4 

4 

3 

3 

3 

T 
2 

T 
2 

8.3 
10 

T 
10 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

T 
10 

4.5 
14 

1.0 
14 

13 

3.0 
13 

6 

5 

5.0 
10 

1.0 
11 

9 

5 

1.0 
6 

1.0 
7 

4.5 

11 

T 
6 

6 

1.0 
7 

7 

T 
7 

7 

.5 
8 

5.5 
13 

T 
12 

T 
11 

11 

2.0 
13 

1.0 
14 

6.0 
20 

6.0 
26 

3.0 
29 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
5 

2 

2 

- 

- 

T 

8.5 
9 

7 

- 

- 

- 

11.4 
11 

2.1 

13 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

l.S 
4 

3.0 

5 

4 

3 

3 

.5 
3 

.1 

7.5 
11 

11 

3.1 
11 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
2 

1.0 
3 

1 

1 

1.0 

1 

4.5 

6 

5 

1 

1 

11.0 
11 

9 

7 

6 

T 
6 

6 

6 

5 

5.7 
11 

T 
11 

9 

8 

8 

.6 
9 

2.0 

11 

2.0 
13 

1.4 
15 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.5 
4 

.5 
3 

2 

.2 
2 

1 

T 

2.0 
2 

4.0 
6 

4 

2 

.2 

1 

T 

12.0 
12 

.5 
10 

10 

9 

9 

8 

8 

7 

7.0 
15 

T 
14 

13 

12 

11 

.8 
11 

1.5 
13 

1.0 
13 

2.0 
15 

WEST  HUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 

1.0 

5.0 

T 

- 

- 

- 

1.0 

6.0 
6 

T 

- 

- 

- 

6 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

6.0 

- 

T 

_ 

- 

2.0 

1.0 

4.0 

T 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

5.5 
5 

5 

5 

.5 
5 

3 

1 

7.5 
8 

.5 
8 

5 

2 

2 

1 

3.0 
4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
1 

3.5 
5 

2 

T 
2 

2 

2.0 
4 

2.5 

6 

5.0 
11 

3.0 

14 

5.0 
19 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

T 

T 

T 

1.2 

1 

.4 

1 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

.5 
T 

T 
T 

2.8 
3 

.8 
4 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.8 

1 

T 

1.6 

T 

1 

1 

.2 

T 

T 

T 

.1 

T 
T 

2.0 

2 
.1 

1.4 
2 
.2 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

5.0 
4 

2 

2.0 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

2.0 
2 

2 

1 

1 

4.0 

4 

4 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
T 

4.0 
4 

T 
4 

5.0 
5 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 
T 

3.0 
3 

2.0 
•  5 

4 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2.0 
4 

2.5 

7 

T 
7 

4 

1 

5.0 
5 

2.0 
7 

6 

- 

.3 
2 

2 

2 

2 

2 

.6 
2 

T 
2 

T 
2 

2.0 
2 

8.0 
10 

1.0 
11 

1.0 
11 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.2 
T 

.1 

1 

4.2 

1 

T 
4 
.5 

4 
.4 

2 
.3 

T 

3.0 
2 
.2 

.1 

3 

.2 

3 
.2 

T 

.6 
T 

1.7 

T 

T 
2 
.1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

5.2 

T 
5 
.3 

2 
.2 

.8 

T 

1 

.3 

1 

T 

1 

2.2 
2 
.2 

T 
3 
.3 

2.6 
2 
.2 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 
4 

4.0 
8 

5 

5 

4 

3 

2 

5.3 

7 

.3 
8 

7 

4 

3 

4.2 

7 

5.6 
13 

10 

8 

T 
7 

7 

7 

7 

.2 

7 

5.9 
13 

12 

T 
12 

12 

.5 
12 

1.0 
12 

4.8 
16 

.5 
17 

4.0 
21 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

.6 
4 

.5 
5 

3.0 

7 

7 

6 

4 

3 

2.5 

5 

4.0 
9 

8 

6 

5 

5 

5.0 
9 

9 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

4.0 
10 

9 

8 

8 

8 

.7 
8  • 

3.0 

11 

4.0 
15 

T 
15 

LEUINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

1.0 
5 

.5 
6 

.5 
6 

6 

5 

3 

- 

5.5 

6 

2.5 
8 

4 

- 

.5 

\ 

- 

- 

- 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.- 

6.0 
6 

3.0 
9 

- 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

1 

4.2 
2' 

T 
5 

5 

4 

T 

6.0 
2 

T 
8 

5 

i.O 

.5 
6 

5 

1 

.1 

T 

T 

T 

T 

2.0 
T 

T 
2 

2 

T 

1 

T 

1 

.1 

1 

.1 
2 

5.5 
5 

1.0 
6 

.6 
7 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
3 

.1 
4 

2.0 
6 

.2 
6 

6 

3 

T 

.7 
T 

3.5 
4 

.3 

5 

3 

T 

1.8 
2 

2 

T 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

.5 

1 

T 

.7 
T 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

.3 

I 

.3 

1 

3.0 
4 

.2 
4 

.7 
5 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

• 

7.0 
6 

5 

11. ( 
11 

9 

6 

4 

4 

4 

3 

2 

9.0 
11 

9 

9 

7 

7 

2.0 
9| 

3.0 
,12 

12 

2.0 
14 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

T 
2 

3.0 
5 

.5 
3 

2 

T 
2 

2 

T 

.5 

T 

5.2 
5 

T 
5 

T 

LI. 5 
11 

10 

9 

8 

T 
8 

7 

6 

6 

5.5 
11 

.2 

10 

T 
8 

.2 
8 

8 

1.9b.  5 

1.0 
12 

2.0 
14 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

4.0 
6 

1.0 

6 

5 

2 

1 

T 

4.0 

4 

3.0 
7 

7 

T 

3.5 
4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

5 

3 

1 

1 

1 

4 

7  'jKl 

8 

8 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

.5 
2 

1.0 
T 

T 

8.0 
8 

7 

3 

4.0 

4 

1.0 
5 

2 

1 

T 
T 

1.8 
2 

1.0 
2 

T 

T 

T 
T 

T 

5.0 
5 

5 

1.5 
6 

ST.  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

'- 

- 

'- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~- 

'- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
4 

1.0 

4 

3 

3 

- 

_ 

4.5 

5 

1.0 

5 

4 

- 

2.0 
2 

T 

T 

T 
T 

3.5 
3 

2 

- 

1 

.5 
2 

1.0 
2 

7.0 
9 

T 
8 

3.0 
9 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.3 
3 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

5.0 
5 

4 

1 

T 

T 

8.5 
9 

8 

7 

5 

5 

5 

4 

4 

6.0 
10 

8 

5 

5 

5 

.5 
5 

1.0 
5 

3.0 
8 

.5 
8 

WEST  HARTFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

11.0 

3.0 
4 

- 

3 

1 

T 

3.1 
4 

3.0 
6 

4 

3 

2 

- 

5.1 
6 

5 

4 

4 

3 

- 

3 

- 

5.0 
6 

6 

6 

5 

- 

1.1 
6 

1.1 

7 

2.0 
9 

.5 
9 

See  refeieoce  notes  foUomng  Station  Index. 
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TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW   ERGLAIfD 
DELAYED   DATA 


Temperature 

Preap 

tation 

n 

<  2 

S    6 

> 
< 

III 

1 

X 

1 

.3 

1 

1 
1 

No  ol  Days 

0 

III 
d  C:  h^ 

>- 

& 
1 

c5 

1 

Snow,  Sleet 

No  oi  Days 

Station 

Max 

Mm 

i 

2   § 

5 

5 
S 

o 

2 

S 

Jl 

5  i 

hi 

0    ? 

?! 

lUINE 

OCTOBBB  1956 

ORONO 

60.7 

37.2 

49.0 

+   1.4 

80 

16 

18 

25 

491 

0 

0 

11 

0 

1.80 

-  2.19 

.93 

23 

.0 

0 

2 

2 

0 

NEW  HAlffSHIRE 

JULY    1956 

MASSABESIC   LAKE 

77.5 

53.2 

65.4 

86 

1 

41 

30 

62 

0 

0 

0 

0 

3.73 

1.29 

9 

5 

3 

1 

SEFTEliBER  1956 

BERLIH 

64.7 

41.1 

52.9 

-  3.4 

85 

6 

26 

28+ 

367 

0 

0 

8 

0 

3.26 

-      .30 

.56 

24 

.0 

0 

10 

2 

0 

Tables 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18  I  19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tS 

COMMCTICDT 

OCTOBER   1956 

eUCOK   rALLS 

.39 

.18 

.97 

.22 

1.76 

KOVMBER   1956 

BAORSVILLE 

1.4S 

.38 

.90 

.02 

.22 

.06 

.06 

1.01 

.05 

.07 

.67 

.27 

5.16 

BARIHAIISTED 

.80 

.43 

.69 

.22 

.06 

.45 

.04 

.43 

.15 

3.27 

BORI,mOTO» 

1.30 

.67 

.02 

.17 

.06 

.10 

1.07 

.13 

.02 

.95 

.15 

.03 

5.  57 

HEW   HAKITORD 

1.30 

.40 

1.06 

.19 

.06 

.79 

.04 

.49 

.15 

4.48 

mst   HARTrORD 

1.11 

.19 

.95 

.22 

.08 

.11 

1.20 

.02 

.02 

.88 

.24 

5.02 

■EST   HART1.A1ID 

• 

• 

2.14 

.12 

.14 

• 

1.00 

.88 

.17 

4.45 

HAINE 

SOVXIBER   1955 

ITEST   ENEIELD 

.80 

.18 

.20 

.12 

.15 

.19 

.17 

.30 

.09 

.12 

2.32 

DECEISER  1955 

■EST  EXriBLO 

.39 

.05 

.19 

.39 

.06 

1.08 

JAKUARY    1956 

1E3T  BKEIELD 

.53 

.84 

.19 

.40 

.26 

i08 

.46 

.41 

.08 

.41 

.05 

.09 

.33 

4.15 

FEBRUARY    1956 

ITEST  EHTIEU) 

.38 

.14 

.10 

.70 

.41 

.25 

.40 

.04 

.10 

.42 

2.94 

lARCB   1956 

WEST  EHTIELD 

.22 

.02 

.23 

1.45 

.33 

.30 

.73 

.07 

.09 

.43 

3.87 

APRIL   1956 

■EST  EHTIELO 

1.29 

.25 

.05 

.13 

.49 

.03 

.09 

.08 

.37 

.45 

.03 

.59 

3.S5 

■AY   1956 

■EST  EHTIELD 

.05 

.05 

.45 

.03 

.40 

.38 

.05 

.16 

.04 

.71 

1.15 

.02 

3.49 

OCTOBER   1956 

OROHO 

.01 

.08 

.03 

.77 

.93 

1.80 

■ASSACHOSITTS 

SEPTEMBER   1956 

SOUTH  EGREHONT 

.17 

.13 

.47 

.54 

T 

.05 

.83 

.40 

.44 

.01 

.37 

.12 

1.28 

.16 

.27 

5.24 

OCTCBBR   1956 

BEECH^OOD 

T 

T 

T 

.85 

.OS 

T 

.48 

.13 

.21 

.08 

T 

T 

.36 

.49 

.07 

.46 

1.13 

4.31 

KE^   HAKPSHIRE 

JULY   1956 

KASSABESIC   LAD 

.24 

.94 

1.29 

.09 

.90 

.03 

T 

T 

.22 

T 

.02 

3.73 

AUGUST  1956 

SOUTH    LYTOEBORO 

.10 

.64 

.15 

T 

.18 

.76 

1.83 

3EPTI1IBER   1956 

BERLIK 

.<1 

T 

.40 

.27 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

.19 

.31 

.27 

.05 

.10 

.52 

.56 

.14 

.01 

3.26 

See  Reference  Notes  Pollowlng  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  EKGLAHD 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  month 

? 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MAINE 

OCTOBER  1956 

ORONO 

MAX 

MIN 

52 
49 

61 
47 

60 
49 

57 
40 

55 
41 

58 
30 

57 
38 

63 
44 

60 
49 

56 
34 

50 
31 

54 
24 

60 
30 

56 
43 

76 
39 

80 
42 

78 
42 

68 
45 

54 
32 

60 
28 

66 
40 

68 
38 

63 
49 

57 
46 

50 
18 

46 
24 

56 
28 

60 
40 

60 
28 

68 
31 

74 
33 

60.7 
37.2 

NEW  HAMPSHIRE 

JULY  1956 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

86 
54 

85 
70 

82 
56 

80 
54 

75 
4S 

58 
54 

73 
52 

80 
48 

80 
61 

81 
64 

81 
52 

80 
51 

76 
58 

80 
64 

80 
50 

76 
52 

70 
45 

75 
42 

75 
44 

77 
49 

75 
59 

69 
58 

79 
62 

84 
61 

82 
53 

76 
46 

78 
46 

83 
62 

82 
52 

69 
41 

75 
43 

77.5 
53.2 

SEPTEMBER  1956 

BERLIN 

MAX 
MIN 

58 
55 

75 
56 

79 
50 

77 
46 

79 
47 

85 
54 

82 
56 

66 
34 

64 
38 

60 
30 

64 
36 

64 
50 

74 
53 

77 
54 

80 
42 

59 
46 

48 
42 

54 
46 

52 
32 

58 
36 

52 
31 

62 
32 

54 
34 

65 
46 

51 
45 

49 
31 

56 
27 

55 
26 

68 
26 

75 
33 

64.7 
41.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Stabon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  HAMPSHIRE 

JULY  1956 

MASSABESIC  LAKE 

EVAP 
WIND 

.19 
14 

.15 
43 

.31 

8 

.23 

6 

.11 
6 

.18 
42 

.22 
22 

.18 

17 

.19 
19 

.17 
28 

.19 

17 

.18 
15 

.14 
11 

.14 
42 

.24 

46 

.10 
7 

.12 
22 

.18 
15 

.17 
3 

.19 
5 

.11 
15 

.05 
46 

.05 
38 

.19 
22 

.19 
20 

.23 
29 

.15 
14 

.24 
39 

.24 
31 

.19 
16 

.15 
19 

5.37 
677 

CORRECTIONS 
ANNUAL  1955 


Fabyan,  N.  H. 


First  Conn  Lake,  N,  H. 


Grafton,  N.  H. 


Lemlngton,  Vt, 


First  fall  minimuin  of  32"  or  below  should 
be  32°  on  August  8th. 


First  fall  minimum  of  32°  or  below  should 
be  32°  on  August  28th. 


First  fall  minimum  of  32°  or  below  should 
be  32°  on  August  29th. 


First  fall  minimum  of  32°  or  below  should 
be  32°  on  August  28th, 


MONTH:   FEBRUARY  1956 


Worcester  CAA  Airport,  Mass. 


Worcester  CAA  Airport,  Mass. 


Total  snowfall  should  be  21.6. 
Snowfall  on  the  4th  should  be  2,0. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NKW  ENOLAJID 
DECBHBEK  X9Se 


r 

iru 
_         2"  J   ^ 


'■v^i 


V 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE   MILES 
0  10         20         30        40 


I   KERIDIAK   Ttn   ZONS 


STATION   LEGEND 

O    •  3  Precipitation  only 

4"     '  Precipitation,   storage 

-O-  -•--<>-  Precipitation    and    Temperature 

■V""T"'y'  Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 

Type  of  gage         O    Nan -recording, 
•    Recording,        9    Both  types. 

Double  circle  combinations    indicate   the  availability  of 
more   detailed  meteorological  data 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approxlnateljr  equal  values.   Hourlj  precipitation  data  fron  recorder  substations  will  be  available 
io  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1956 


laollnes  are  drawn  through  points  of  approxlaately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


HEW  ENGLAND 
OBCEHBER  1956 


HWRC.,    Ashevllle,  N.  C.  8/56 

Isollnes  are  drawn  through  points  of  approzlaately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  ' 
be  available  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1956 


„ 


NWHC.,  Ashevllle,  N.  C.  8/56 

Xsollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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STATION  INDEX 


NEW  ENGLAND 

DECEMBER  1936 

ObMr 

Obser 

■s 

▼ation 

Refer 

^ 

1 

vation 

Refer 

SUtioa 

i 

CouatT 

X 

1 

_^ 

m« 

Obsvrvsr 

To           Station 

i 

Counly 

-5 

1 

Time 

Observer 

To 

A 

1 

1 

A 

5 
1 

1 

> 

|S 

1 

Tables 

8 

1 

1 

3 

3 

3 

5 

• 

a 

i 

Tables 

CONNCCTICUT 

ORONO  2 

6435 

PtNUBSCOT   " 

11 

44 

68  41 

120 

410 

HAROLD  HAMLIN 

c 

PORTLAND 

6900 

CUMBERLAND 

43 

70  15 

45 

4ID 

4ID 

CITY  OF  PORTLAND 

2  3  3   7 

AMSONIA 

0120  NEM  HAVEN 

41  20 

73  05 

20 

•A 

ANSONIA  WATER  CO 

3           PORTLAND  we  AIRPORT 

6905 

CUMBERLAND 

43 

70  19 

41 

4ID 

4ID 

U.  S.  WEATHER  BUREAI, 

2  3  9   7  C 

aUESSVlLLC 

022T  LITCHFIELD 

41  30 

71  02 

710 

8A 

WATER  BUR  HARTFORD 

3             PRENTISS 

6927 

PENOBSCOT 

11 

45 

68  10 

622 

7P 

7P 

L.  A*  AVERILL 

2  3  5 

BALTIC 

0231  NEM  LONDON 

41  37 

72  06 

140 

«ID 

BALTIC  MILLS  CO 

3            PRESOUE  ISLE 

6937 

AROOSTOOK 

15 

46 

68  00 

606 

5P 

9P 

4AIN£  EXP  STATION 

2  3  5 

MOKHAMSTEO 

0299  LITCHFIELD 

41  36 

T2  37 

420 

BA 

WATER  BUR  HARTFORD 

eCACON  FAU.$ 

0373  NEW  HAVEN 

41  27 

73  03 

180 

8A 

VINCENT  MULESKl 

3             RIPOGENUS  DAM 

7174 
7250 

PISCATAQUIS 
KNOX 

11 

44 

69  15 

69  07 

969 
40 

5P 

6P 

6P 

&REAT  NORTH.  PAPER 
OLIVER  W,  HOLMES 

2  3  5    7 
2  3  5    7 

atoo**ieLO 

0634  HARTFORD 

41  30 

72  44 

163 

*I0 

ENG  OEPT  MARTFORO 

C     ROCKLAND  1  W 

7255 

KNOX 

44 

60  08 

30 

4ID 

CENTRAL  MAINE  POWER 

C 

BRI06CK>aT  14  AP 

Oa06  FAIRFIELD 

41  10 

7^110  Hid 

U.St  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C    R0K8URY 

7315 

OXFORD 

44 

70  36 

720 

4ID 

RUMFORD  FLS  PWR  CO 

3 

MISTOL  )  « 

0830  HARTFORD 

41  41 

72  59 

640 

SA 

WELLINGTON  CLOUR  IE 

3             HUMFORO  3  SW 

7325 

OXFORD 

44 

70  34 

674 

410 

4ID 

EVALINE  A.  WARREN 

2  3  9 

BftOOKLVN 

09  la  XINDNAH 

41  47 

71  57 

275 

6P  /DONALD  J.  FIELDS 

BULLS  BRltMC  DAM 

0961  LlTCMFlELO 

41  40 

73  29 

240 

7A  ICONN  LIGHT  •  POWER 

3             RUMFORD  I  SSE 

7330 

OXFORD 

44 

70  33 

905 

4ID 

41D 

RUMFORD  FLS  PWK  CO 

2  3  5    7  C 

SANFORO  2  NNW 

7479 

YORK 

43 

70  47 

280 

CLIFFORD  P.  COOK 

2  3  5 

BUIU.1M6T0M 

0973  NARTFORO 

41  48 

72  38 

440 

8A 

tID 

WATER  BUR  HARTFORD 

3             SKOWHEGAN 

7627 

SOMERSET 

44 

69  43 

165 

410 

CENTRAL  MAINE  POWER 

CANOCC«000  LAKE 

1093  FAIRFIELD 

41  29 

73  28 

500 

<ONN  LIGHT  *    POWER 

C     SOUTH  ANOOVER 

7040 

OXFORD 

44 

TO  44 

660 

7P 

ALLAN  M.  FRASER 

3 

COCKaPOMSET  AAMGCIl  STA 

1«B8  AtlOOLESEA 

41  28 

72  31 

170 

BA 

ST  PARK  ♦  FOREST  COW 

3            SOUTH  WEST  HBR  CG  DEP 

8301 

HANCOCK 

44 

68  19 

1 

4ID 

J.  S.  COAST  GUARD 

C 

COLCHESTER 

1A99  NEW  LONOOM 

41  34 

72  17 

400 

4P 

6P 

RAYMOND  J*  RUS2ALA 

2  3  5 

COLLINSVILLE  I  S 

ISM  HARTFORD 

41  4B 

72  36 

300 

BA 

COLLINS  COMPANY 

3       7        SOU*  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 

8398 

AROOSTOOK 

15 

44 

66  20 
70  59 

568 
400 

5P 

9P 

410 

4AINE  PUB  SERVICE  CO 
PUBLIC  SERVICE  CO 

2  3  5 

C 

CREAM  HiLL 

ITIS 

LITCHFIELD 

41  52 

73  20 

1300 

5P 

5P 

CREAM  HILL  FARM 

2  3  3          THE  FORKS 

8721 

SOMERSET 

45 

69  56 

570 

8A 

GLADYS  M.  DURGIN 

3 

1T62 

FAIRFIELD 

41  23 

73  28 

510 

7A 

7A 

JOSEPH  P.  SINKOt  JR. 

2  3  5    T       UNITY 

WALDO 

44 

6P 

MERTON  fi,  REYNOLDS 

2  3  S 

CMMMN  LAKE 

179B 

NEW  HAVEN 

41  22 

72  59 

160 

BA 

^Ew  HAVEN  WATER  CO 

3             UPPER  DAM 

6942 

OXFORD 

44 

70  52 

14B4 

9P 

UNION  WATER  PWR  CO 

3 

DERBY 

IB't* 

FAIRFIELD 

41  19 

73  05 

70 

BIRMINGHAM  WATER  CO 

EAST  MVEN 

2 169 

NEW  HAVEN 

41  17 

72  52 

30 

BA 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

3             WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

9314 
9360 

PE^eSCOT 

13 
11 

43 
45 

70  37 
66  39 

ISO 
180 

ep 

6P 

CENTRAL  MAINE  POWER 
GEORGE  THOMPSON 

2  3  5 

CASTOW  LAKE  RESERVOIR 

2208 

FAIRFIELD 

41  14 

73  13 

240 

5P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

3             WlNSLOW 

9826 

KENNEBEC 

44 

69  38 

8A 

BA 

MOLGSWORTH  ♦  WHITNEY 

2  3  5 

FALLS  VlLLA«e 

2638  LITCHFIELD 

41  57 

73  22 

580 

4P 

8A 

CONN  POWER  COMPANY 

WASHINGTON 

14 

45 

67  24 

140 

BA 

i<10 

W.  S.  DON 

2  3  9 

fiROTON 

3207  INEW  LONDON 

41  21 

72  02 

39 

-ID 

WATER  *  ELEC  OEPT 

3      7 

KARTFOSO 

34^  ^HARTFORD 

41  46 

72  42 

140 

MID 

ENb  OEPT  HARTFORD 

C          MASSACHUSETTS 

KARTFOftO  BRAINARD  FLO 

3451  HARTFORD 

41  44 

72  39 

15 

MIO 

8A 

SWG  TREATMENT  PLANT 

ADAMS 

0049 

BERKSHIRE 

42 

39 

73  06 

750 

8A 

8A 

VEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5 

tNARTFOSO  MB  AIRPORT 

34M  ^RTFORO 

41  56 

72  41 

169 

410 

410 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C     AMHERST 

0120 

HAMPSHIRE 

42 

24 

72  32 

210 

*ID 

'410 

UNIVERSITY  OF  MASS 

2  3  5    7  C 

"EMLOCitS  ItESERVOIR 

3583  FAIRFIELD 

41  14 

73  16 

240 

7P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

3               ASHBURNHAM 

0190 

WORCESTER 

10 

42 

39 

71  53 

1190 

8A 

4,  C.  STEWART 

3 

je».£TT  cirv 

3857  NEW  LONDON 

17  '41  38 

71  54 

400 

XIO 

JEWETT  CITY  WTH  CD 

0218 

MIDDLESEX 

42 

18 

71  26 

227 

4ETR0  OIST  WTR  COMM 

3 

RENT 

3905  LITCHFIELD 

T  '41  44 

73  29 

360 

6P 

6P 

MART  C.  OLIVER 

2  3  5           ATHOL  3  E 

0257 

WORCESTER 

42 

35 

72  10 

1000 

84 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

LAKE  »0NOM0C 

3989  N^W  LONDON 

r'" 

72  11 

IBO 

8A 

«icw  LONDON  WTR  WKS 

'             BEECHMOOO 

0551 

NORFOLK 

42 

13 

70  49 

40 

SA 

STATE  OEPT  HEALTH 

3 

LAUIEL  RESERVOIR 

4096  FAIRFIELD 

41  10 

73  33 

340 

8A 

STAMFORD  WATES  CO 

3            BELCHERTOWN 

0562 

HAMPSHIRE 

42 

17 

72  21 

556 

8A 

METRO  DIST  WTH  COMM 

3 

MAI*CM£STER 

4443  IMARTFORO 

41  40 

72  29 

392 

BA 

MANCHESTER  WTH  DEPT 

3             BIHCM  MILL  DAM 

0066 

WORCESTER 

42 

38 

72  07 

840 

4P 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5     C 

MANSFIELD  mOLLO*  OAM 

4488  IWlNOHAM 

41  45 

72  11 

250 

5P 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7  C     BLUE  MILL 

0736 

NORFOLK 

42 

13 

71  07 

640 

7P 

7P 

BLUE  HILL  OBS 

2  3  5   7  C 

MEAO  OONO  RESERVOIR 

4599  FAIRFIELD 
4757  JMIOOLESEI 

41  12 

73  31 

460 

BA 

STAMFORD  WATER  CO 

J           •BOSTON  WB  AIRPORT 

0770 

42 

22 

71  02 

15 

>fID 

^ID 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

MIOOLETOwN  «B 

41  33 

72  34 

133 

4ID 

410 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

aOYLSTON 

WORCESTER 

10 

42 

21 

71  43 

550 

4RSC  BARBARA  SMITH 

-lOOLETOKN  <.  « 

4767  MIOOLESEX 

41  33 

72  43 

360 

12H 

12H 

KORNEL  BAILEY 

2  3  5          BRIOGEHATER  M.C.I. 

0840 

PLYMOUTH 

1 

57 

70  57 

•IID 

*ASS  CORRECTNL  INST 

C 

-ILFORD 

4790  NEW  HAVEN 

41  12 

73  05 

30 

6A 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

3             BROCKTON 

0860 

PLYMOUTH 

42 

03 

71  01 

80 

4P 

4P 

CITY  ENGINEER 

2  3  5   7 

'40F1AMK  RAI>*GER  STA 

4933  LITCHFIELD 

41  SO 

73  18 

1440 

BA 

ST  PARK  ♦  FOREST  COt 

3      7       CAMBRIDGE 

1097 

MIDDLESEX 

42 

23 

71  07 

40 

MIO 

HARVARD  UNIVERSITY 

C 

"•OOOyS  RESERVOIR 

5018  MIDDLESEX 

41  30 

72  26 

380 

4ID 

FRANK  P.  0  NEILL 

C     CHARLTON  2 

1344 

WORCESTER 

17 

42 

08 

71  57 

660 

5P 

5P 

OLIVER  E.  MAY 

2  3  5 

-OoWT  CARMEL  CT 

5077  NEW  HAVEN 

41  25 

72  53 

200 

4P 

6P 

CONN  AGR  EXP  STA 

2  3  5   7 

1376 

BARNSTABLE 

41 

40 

69  57 

38 

5P 

U.  S.  COAST  GUARD 

3 

•.ATCMAUG  RANCER  ST* 

5125  WINOMAM 

41  53 

72  05 

400 

8A 

ST  PARK  *  FOREST  CO* 

3            CHESTER 

1*25 

HAMPDEN 

42 

17 

72  59 

600 

8A 

STATE  OEPT  HEALTH 

3 

SATMAN  HALE  ST  FOREST 

5131  TOLLAND 

41  46 

72  21 

570 

8A 

ST  PARK  *  FOREST  COF. 

3             CHESTERFIELD 

14  36 

HAMPSHIRE 

42 

23 

72  51 

1360 

8A 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

^£>  rURTFORO 

5262  LITCHFIELD 

4  41  53 

72  57 

380 

WATER  BUR  MARTFORO 

3             CHESTNUT  MILL 

1447 

SUFFOLK 

42 

20 

71  10 

124 

4P 

7A 

■lETRD  DIST  WTR  COMM 

Z  3  5 

NEa  MAvEN  MS  AIRPORT 

5273  NEW  HAVEN 

41  16 

72  53 

A 

4ID 

-ID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C     CLINTON 

1561 

WORCESTER 

10 

42 

24 

71  41 

398 

8A 

4P 

4ETR0  DIST  WTR  COMM 

2  3  5 

NENtNGTOM 

5285  HARTFORD 

41  42 

72  44 

150 

410 

ENG  OEPT  HARTFORD 

COMASSET 

1582 

NORFOLK 

42 

16 

70  50 

80 

7A 

7A 

2  3  5 

NORFOLK  2  SH 

5*45  [LITCHFIELD 

41  5B 

73  13 

1360 

SA 

8A 

EDWARD  C.  CHI  LOS 

2  3  5    7  C     COLDBROOK 

1S89 

WORCESTER 

42 

23 

72  03 

6B0 

SA 

^ETHO  DIST  WTH  COMM 

3 

MORTM  BRANFORO 

5510  NEW  HAVEN 

41  20 

72  46 

210 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

3             EAST  PEPPEHELL 

2369 

MIDDLESEX 

10 

42 

40 

71  35 

210 

8A 

■IRS.  MARY  E.  DAVIS 

3 

»I0RTM  GUILFORD 

5641  ^ZJ    HAVEN 
5893  'FAIRFIELD 

^1  23 

72  43 

260 

BA 

NEW  MAVEN  WATER  CO 

3             £ASI  WAREMAM 

2451 

PLYMOUTH 

41 

46 

70  40 

16 

8A 

SA 

i>,    8.  ROUNSVlLLE 

2  3  5    7 

IMWWALT.  CAS  PLANT 

41  07 

73  25 

37 

8A 

SA 

CONN  L6T  ♦  PWR  CO 

2  3  5          EOGARTOWN 

2501 

DUKES 

41 

23 

70  31 

20 

8A 

8A 

ELIZABETH  a.  HOUGH 

2  3  5 

MORWICM  PU6  UTIL  PLT 

5910  NEW  LONDON 

41  32 

72  04 

20 

lOA 

10* 

DEPT.  PUBLIC  UTIL 

2  3  5    7 

2642 

BRISTOL 

41 

42 

71  10 

190 

IIP 

IIP 

RICHARD  C.  8R16HAM 

PAUCHAUG  FOREST 

6131  NEW  LONDON 

41  35 

71  51 

270 

7A 

ST  PARK  ♦  FOREST  CO* 

3             FITCHBURG  2  S 

2806 

WORCESTER 

10 

42 

34 

71  46 

400 

SA 

6A 

DEPT  PUBLIC  WORKS 

2  3  5 

PEOPLES  RAMGER  STA 

6239  -LITCHFIELD 
6597  'new  haven 

5  41  58 

73  00 

435 

BA 

ST  PARK  ♦  FOREST  CO* 

3             FRAMInGHAM 

2975 

MIDDLESEX 

10 

42 

17 

71  25 

170 

7A 

7A 

4ETH0  DIST  WTR  COMM 

2  3  5 

PROSPECT 

7  hi    30 

72  37 

420 

BA 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

3             FRANKLIN 

2997 

NORFOLK 

42 

06 

71  24 

320 

6A 

STATE  OEPT  HEALTH 

3 

PUTNAM 

6645  KI»HAM 
6655  tFAIHFIELD 

IT  41  54 

71  54 

240 

8P 

7* 

ALPHONSE  BONNER 

2  3  5    7  C     GARDNER 

3052 

WORCESTER 

42 

35 

71  59 

1110 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

PUTNAM  LAKE 

*  41  05 

73  38 

300 

6*  iCREENMlCH  WATER  CO 

GROT ON 

3270 

MIDDLESEX 

10 

42 

36 

71  36 

320 

STATE  OEPT  HEALTH 

ROCKVILLE 

6942  T-OLLANO 

3  41  52 

72  26 

510 

HID  ROCKVILLE  WTH  •  AQUE 

C     HARDWlCK 

3401 

WORCESTER 

42 

21 

72  12 

950 

8A 

STATE  OEPT  HEALTH 

3 

ROCKY  RIVER  DAM 

6966  LITCHFIELD 

7  41  35 

73  26 

220 

7* 

CONN  LIGHT  *  POWER 

3             HATCHVILLE 

3471 

BARNSTABLE 

41 

37 

70  32 

70 

6A 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

ROUND  POND 

7002  iFAlRFIELD 

4  41  IB 

7  41  59 

73  32 

785 

filOGEFIELD  WTR  SUP 

3             HAVERHILL 

3505 

ESSEX 

10 

42 

71  04 

40 

7P 

7P 

EARL  Ft  SMITH 

2  3  5    7 

SALISBURY 

7109  LITCHFIELD 

73  27 

1015 

5P 

5P 

HAROLD  MYERS 

2  3  5           HEATH 

3549 

FRANKLIN 

42 

40 

72  49 

1430 

8A 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

7157  .FAIRFIELD 

4  |41  15 

73  21 

295 

5P 

SHIOGEPORT  HYDRAULIC 

^             MOLVOKE 

3702 

HAMPDEN 

42 

13 

72  36 

90 

8A 

A.  W.  LADD 

3      7 

SHEPAUO  DAM 

7373  ^.ITCHFIELD 

41  43 

73  18 

841 

12M 

12M 

BUR  ENG  WATERBURY 

2  3  5      C     MOOSAC  TUNNEL 

3713 

BERKSHIRE 

42 

41 

72  SB 

800 

8A 

8A 

NEW  ENGLAND  PWH  CO 

2  3  5 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

7432  ^ARTFORO 

41  39 

72  49 

370 

8A 

WTR  COM  NEW  BRITAIN 

3      7       MUBBAHOSTON 

3772 

WORCESTER 

42 

29 

72  00 

1030 

BA 

4ISS  BESSIE  WHEELER 

3 

STAFFORD.  SPRINGS 

7946  Holland 

41  58 

72  18 

625 

CONN  LIGHT  ♦  POWER 

3             MYANNlS  3  NE 

3B21 

BARNSTABLE 

41 

41 

70  15 

CAPE  ♦  VNVHO  ELEC  CO 

2  3  5      C 

STAMFORD  S  N 

T970  ;FAIHFIELD 

41  08 

73  32 

200 

5P 

5P 

STAMFORD  MUSEUM 

2  3  5      C     IPSWICH 

3876 

ESSEX 

42 

40 

70  52 

30 

aft 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

STEVENSON-  DAM  CT 

a065  |FAIRFtELD 
8138  koLLANO 

41  23 

73  10 

60 

7A 

CONN  LIGHT  +  POWER 

JEFFERSON 

3931 

WORCESTER 

10 

42 

22 

71  54 

'^ETHO  OIST  WTH  COMM 

STORRS 

41  4B 

72  IS 

600 

HID 

HID 

U  OF  CONN  AGR  OEPT 

2  3  5      CO    KNIGMTVlLLE  DAM 

3985 

HAMPSHIRE 

42 

17 

72  52 

540 

8A 

QA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5      C 

ThOmaSTON 

8324  tiTCHFIELO 
8436  IlITCHFIELD 

41  39 

73  05 

360 

7* 

DAVID  K.  LINCOLN 

3             LAKE  COCHITUATE 

4012 

MIDDLESEX 

42 

19 

71  23 

146 

7A 

7A 

4ETH0  OIST  WTR  COMM 

2  3  5    7 

TORRINGTON 

41  46 

73  07 

5B0 

AR 

TORRINGTON  WTR  CO 

3             LAWRENCE 

4105 

ESSEX 

10 

42 

41 

71  10 

57 

9P 

AID 

ESSEX  COMPANY 

2  3  5 

TORRlN«TON  2 

8441  LITCHFIELD 

41  4B 

73  06 

403 

TORRINGTON  REGISTER 

3             LEKINGTON 

4162 

MIDDLESEX 

42 

27 

71  12 

200 

5P 

JOHN  E.  WALLACE 

2  3  5 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

8480  FAIRFIELD 

7  141  17 

73  09 

320 

TP 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

LOWELL 

4313 

MIDDLESEX 

10 

42 

39 

71  16 

90 

5P 

5P 

PROPS  LKS  ♦  CANALS 

2  3  5 

MATERBURY  CITY  NALL 

BOll  Inew  haven 

4  41  34 

73  02 

340 

HID 

12M 

BUR  ENG  WATERBURY 

INAC   8/^5       MANSFIELD 

4449 

BRISTOL 

42 

03 

71  12 

200 

BA 

STATE  OEPT  HEALTH 

■EPAMAUG  RESERVOIR 

9007  View  haven 

4  41  18 

73  02 

180 

8A 

NEW  HAVEN  MATER  CO 

3             MENDON 

4667 

WORCESTER 

42 

05 

71  34 

440 

■110 

iAROLD  J.  PARKINSON 

C 

MESTBROOK 

9067  Middlesex 

4  Kl    IB 

72  26 

40 

4P 

4P 

JAMES  RINTOUL 

2  3  5   7      MIODLEBORO 

1.711 

PLYMOUTH 

41 

53 

70  54 

50 

STATE  OEPT  HEALTH 

-EST  NARTFORO 

9162  HARTFORD 

3  41  45 

275 

B*  ^ATER  auR  HARTFORD 

3             MIOOLETON 

4744 

ESSEX 

42 

36 

71  01 

100 

SS 

BA 

JANVERS  WATER  WORKS 

2  3  5 

WEST  MARTLANO 

9174  HARTFOBO 

3  42  00 

72  58 

1160 

BA  Water  bur  HARTFORD 

MILFQHO 

4760 

WORCESTER 

42 

10 

71  31 

280 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

3      7 

■HIGVILLE  RESERVOIR 

9508  HARTFORD 

3  41  44 

72  57 

500 

6*  |WTR  COM  NEW  BRITAIN 

3             MiLLBURY 

4771 

WORCESTER 

42 

12 

71  45 

330 

SA 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

■MlTNEY  LAKE 

9544  VlEW  haven 

4  '41  20 

72  55 

36 

6*  NEW  HAVEN  WATtR  CO 

3             MONTAGUE  CITY 

4903 

FRANKLIN 

42 

35 

72  35 

130 

7A 

■  Ii^WAM  RESERVOIR 

956S  LITCHFIELD 

7  |41  40 

73  08 

425 

12M 

12M  WATERBURY  WATER  CO 

2  3  5           MOUNT  WACMUSET 

5077 

WORCESTER 

10 

42 

29 

71  53 

2000 

FRANCIS  MARRINbTON 

INAC  12/55 

■ILLIMANTIC 

9392  WINDHAM 

17  141  43 

72  14 

250 

7* 

CONN  LIGHT  *  POWER 

3             NANTUCKET  WB  AIRPORT 

5159 

NANTUCKET 

41 

15 

70  04 

43 

41D 

■IID 

J.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

MOLCOTT  RESERVOIR 

9759  NEW  HAVEN 

41  37 

72  56 

770 

BA 

WTR  COM  NEW  BRITAIN 

9783  tiTCHFIELO 

NEW  BEDFORD 

5246 

BRISTOL 

41 

39 

70  55 

90 

^10 

4P 

CITY  ENGINEER 

2  3  5      C 

WOODBURY  3  W 

T 

41  34 

73  16 

9«0 

BA 

DSCAR  S.  JOHNSON 

3      7       NEWBURYPORT 

52B5 

ESSEX 

42 

50 

70  55 

20 

eA 

STATE  OEPT  HEALTH 

NEW  SALEM 

5  306 

FRANKLIN 

42 

72  20 

750 

HETRO  OIST  WTR  COMM 

MAINE 

1 

NORTHS RIDGE 

5514 
6251 

WORCESTER 

-(AHPSHlRE 

42 
42 

07 
23 

71  40 

72  24 

300 
1150 

el 

STATE  DEPT  HEALTH 
■lETRO  OIST  WTH  COMM 

3 

AUGUSTA  AIRPORT 

0273  KENNEBEC 

9 

44  19 

69  48 

350 

HIO 

ROBERT  A.  SMITH 

C 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

0275  kEWiEBEC 

9 

44  19 

69  48 

350 

HID 

HIO 

CIVIL  AERO.  ADM* 

2  3  5    7      PELMAM  2 

6256 

HAMPSHIRE 

42 

23 

72  24 

1140 

6A 

»ERCY  JOHNSON 

3 

SANGOR  DOW  FIELD 

0355  PENOBSCOT 

11  M  48 

68  49 

202 

HID 

U.  S.  AIR  FORCE 

2  3  5          PEMBROKE 

6262 

PLYMOUTH 

b2 

01 

70  49 

8A 

STATE  DEPT  HEALTH 

BAR  rURBOR 

0371  HANCOCK 

4  f44  23 

68  12 

30 

5P 

5P  ACADIA  NAT  PARK 

2  3  5          PERU 

&311 

3ERKSHIRE 

42 

27 

73  04 

1900 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

BELFAST 

0480  WALDO 

4  44  24 

69  00 

20 

8P 

BP  ^.  C.  TALBOT 

7A  kENNEBECK  WTR  PWR  CC 

2  3  5          PETERSHAM  4  N 

6322 

WORCESTER 

42 

32 

72  11 

1090 

6A 

JIR  HARVARD  FOREST 

3        C 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

6414 

<>2 

26 

73  17 

1153 

MO 

AW 

J.  S.  WEATHER  euREAl 

2  3  5    7  C 

BRASSUA  DAM 

0S14  SOMERSET 

9  M3  40 
12  44  04 

4  ^3  53 
15  l46  52 

69  50 

1100 

3      T 

9R IDG TON  I  NMW 

0*44  ICUMBEBLANO 

70  43 

400 

4P 

4P  [ANDREW  J.  SANBORN 

2  3  5    7       PLAINFIELO 

6425 

■•AMPSHIRE 

42 

31 

72  55 

1650 

6A 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

BRUNSWICK 

0934  tuMBERLANO 

69  56 

70 

ep 

HIO  J.  S*  NAVY 

2  3  5          PLYMOUTH 

64  B6 

PLYMOUTH 

41 

59 

70  42 

25 

4P 

4P 

PLYMOUTH  CORDAGE  CO 

2  3  5 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

1175  UrOOSTOOK 

HIO 

HIO  J>  S>  WEATHER  BUREAL 

6644 

WORCESTER 

10 

42 

27 

71  52 

1050 

^ETRO  DIST  WTR  COMM 

CLAYTON  LAKE 

1472  AROOSTOOK 

15  46  37 

69  32 

1000 

HID  i*8BlE  M.  PAOUET 

C     PROVINCETOWN  3  N 

6676 

BARNSTABLE 

42 

04 

70  13 

ep 

BP 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

PHOVINCETOWN  1  NW 

6681 

BARNSTABLE 

42 

70  12 

30 

hlD 

CAPE  *  VNYRO  ELtC  CC 

C 

1628  PENOBSCOT 

11  44  57 

69  13 

360 

4P 

6P  Iraymono  r.  palmer 

2  3  5 

CuP&UPTIC  STOREHOUSE 

1756  OXFORD 

1  45  01 

70  51 

1470 

9*  ^«RS.  NELLIE  SPINNEY 
7P  IwALTER  A,  HICKS 

2  3  5           OUABBIN  INTAKE 

6699 

HAMPSHIRE 

42 

22 

72  IT 

560 

BA 

■lETHO  OIST  WTR  COMM 

3 

EASTPORT 

2426  WASHINGTON 

4  44  55 

66  59 

80 

7P 

2  3  3   7  C    ROCHESTER 

6938 

PLYMOUTH 

41 

47 

70  55 

60 

8A 

BA 

New  BEDFORD  WTR  WKS 

2  3  5  6 

EAST  SAMCERVILLE  )  SE 

2442  PISCATAQUIS 

400 

5P 

5P  HRSi  ELMER  J>LELAMO 

2  3  5          ROCKPORT  I  ESE 

6977 

ESSEX 

42 

39 

70  37 

80 

7P 

7P 

2  3  9    7  C 

EAST  WINTMROP 

2539  KENNEBEC 

9  44  19 

49  54 

173 

4P 

4P  [AUGUSTA  WATER  OIST 

2  3  5          SALEM  *IR  STATION 

7124 

ESSEX 

42 

32 

70  52 

40 

9P 

9P 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5   7 

1 

SANDWICH 

7190 

BARNSTABLE 

41 

70  30 

20 

HID 

MID 

W.  A.  WINSOR 

2  3  5   7 

ELLSMOATM 

2620  HANCOCK 

*  44  32 

68  24 

24 

6A  BANGOR  HYORO-ELEC  CC 

3     7 

EUSTIS  T  NW 

Z70S  FHAMKLl>* 

9  45  17 

70  35 

1240 

HID  LILLA  TMERRIEN 

C    SEGREGANSET 

7293 

BRISTOL 

41 

50 

71  07 

BA 

BRISTOL  CO  AOH  SCM 

3 

FARMlNOTON 

2765  FRANKLIN 

9  44  40 

70  09 

420 

6P 

6P  k*  S*  PREBLE 

2  3  5          SHELBuRNE  FALLS 

T370 

FRANKLIN 

42 

36 

72  44 

400 

6A 

BA 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5 

FORT  FAIRFIELD 

2868  AROOSTOOK 

15  46  48 

47  46 

430 

TA  UAMES  A.  SCHOFIELD 

3             SOUTHBR106E  3  E 

7627 

WORCESTER 

17 

42 

04 

71  59 

720 

CHESTER  R.SPIELVOGEL 

FORT  KENT 

2878  AROOSTOOK 

15  4T  15 

68  36 

530 

4P 

6P  Lorenzo  voisine 

2  3  5    7  C    SOUTH  EGHEMONT 

7692 

BERKSHIRE 

42 

10 

73  25 

743 

8A 

STATE  DEPT  HEALTH 

3 

SPOT  POND 

8030 

MIDDLESEX 

42 

27 

71  06 

160 

METRO  OIST  WTR  COMM 

3 

GARDINER 

9  4*  13 

140 

SS 

SS  ^AROlNER  WATEH  OIST 

2  3  5 

61 LEAD 

3110  OXFORD 

70  3fl 

700 

TP  RUMFDRO  FLS  PWR  CO 

3            SPRINGFIELD  ARMORY 

8046 

HAMPDEN 

42 

06 

72  35 

199 

4P 

4P 

U,  S.  ARMORY 

2  3  5 

GRAND  LAKE  STREAM 

3281  WASHINGTON 

14  45  11 

87  46 

HID  STATE  FISH  HATCHERY 

C    STERLING 

8154 

WORCESTER 

10 

42 

27 

71  49 

555 

AR 

METRO  OIST  WTH  COMM 

3     7 

GREENVILLE 

3353  PISCATAQUIS 
3800  CUMBERLAND 

9 

45  27 

69  35 

1041 

HID 

HID  iUGM  El  SAWYER 

2  3  5      C     STERLING  3  NW 

8159 

WORCESTER 

10 

42 

26 

71  48 

690 

MID 

NUN2I0  LANCIANI 

HIRAM  Z  S 

13 

43  51 

70  46 

380 

HID 

HID  :entr*l  kaine  power 

2  3  5           STOCKBRIDGE 

8181 

BERKSHIRE 

7 

42 

17 

73  10 

650 

9P 

9P 

NESBITT  H.  BANGS 

2  3  5 

5WAMPSC0TT 

8301 

ESSEX 

4 

42 

28 

70  54 

20 

7P 

WESTON  K.     LEWIS 

Z  3  9 

NOULTON  CAA  AP 

3892  AROOSTOOK 

13 

*«  07 

47  46 

459 

HIO 

HID  CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5    7 

MOULTQ*«  1  NE 

3697  AROOSTOOK 

13 

44  08 

47  30 

410 

6P 

6P  StlLLIAM  CUHHING 

5P  CENTRAL  MAINE  POWER 

2  3  5     C    TAUNTON 

8367 

BRISTOL 

4 

41 

54 

71  04 

20 

6P 

6P 

TAUNTON  WATER  WORKS 

2  3  9 

JACKMAN 

4086  SOMERSET 

9 

45  37 

70  14 

1180 

5P 

2  3  5          TULLY  OAM 

8573 

WORCESTER 

42 

39 

72  13 

665 

SA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

JONES BORO 

4183  WASHINGTON 

44  39 

47  39 

185 

7A 

TA  [IRVING  C.  MASON 
6P  iJ»    S*  CUSTOMS 

2  3  5          TURNERS  FALLS 

8580 

FRANKLIN 

42 

36 

72  33 

200 

6P 

MID 

W.  MASS.  ELEC.  CO. 

2  3  5 

LAC  FRONT lERE 

4420  AROOSTOOK 

15 

48  42 

70  00 

1200 

4P 

INAC   1/53       WALPOLE 

8755 

NORFOLK 

42 

11 

71  15 

200 

8P 

PARKER  N.  CHICK 

2  3  5 

WALPOLE  1  S 

8760 

NORFOLK 

4 

42 

08 

71  15 

200 

5P 

5P  IFREOERICK  Y.  LIBBY 

2  3  9 

LEWISTON 

4566  ANDROSCOGGIN 

1 

44  06 

70  14 

182 

HID 

HID 

UNION  WATER  PWR  CO 

2  3  5 

BA  IwARE  WATER  WORKS 

LONG  PALLS  DAM 

4TB1  SOMERSET 

9 

45  14 

70  12 

1140 

7A 

7A 

CENT  MAINE  PWR  CO 

2  3  5   T      WARE 

6793 

HAMPSHIRE 

42 

17 

72  17 

300 

3 

HACMIAS 

4876  WASHINGTON 

4 

44  43 

67  26 

40 

TA 

WILLIAM  JORDAN 

3     7      "RE   2 

8798 

HAMPSHIRE 

42 

16 

72  16 

440 

8A  isTATt  DEPT  HEALTH 

3 

MADISON 

4927  SOMERSET 

9 

44  4B 

49  54 

260 

6P 

4P 

HAOISOH  HILLS 

2  3  3   7      WASHINGTON  2 

884  3 

BERKSHIRE 

42 

22 

73  09 

1940 

MARTHA  S.  GARDNER 

3        C 

MIDDLE  DAH 

5261  OXFORD 

1 

44  47 

70  55 

1500 

EDWARD  A.  MILLER 

3           WEBSTER 

WEST  SRIMFIELO 

6918 
9093 

WORCESTER 
HAMPDEN 

17 

42 
42 

03 
10 

71  53 

72  16 

445 
425 

MIO 

MRS. CARYL  W.POBLOCKI 
INA  E.  LAMB 

C 

MILLINOCKET 

5304  PENOBSCOT 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Unusually  frequent  and  severe  snowstorms  in 
March  and  December  caused  extremely  great  damage 
and  many  casualties.   Spring  temperatures  were 
unusually  cold,  and  the  growing  season  was 
further  shortened  by  cold  weather  in  September, 
but,  in  contrast,  a  heat  wave  in  June  caused 
widespread  discomfort.   Precipitation  was  ade- 
quate for  agriculture  during  the  spring  and 
summer,  and  was  even  excessive  at  times. 

WEATHER  EFFECTS 

Melting  of  the  snow  cover  by  the  middle  of 
January  made  for  poor  ski  conditions,  which 
were  improved  only  slightly  by  snowfalls  later 
in  the  month.   Fields  remained  snow-blanketed 
in  February.   Heavy  snowfall  in  March  aided  ski 
resorts,  but  hindered  maple  sugaring.   Farming 
operations  were  delayed  in  April  by  cold,  snowy 
weather  and  wet  soils.   The  maple  sugar  season 
closed  late  in  the  month  with  yield  and  quality 
about  average  in  spite  of  the  hindrances  of 
deep  snow  and  cold  weather.   Freezing  weather 
in  May  caused  major  damage  to  fruit  orchards 
and  early  plantings  of  tender  vegetables  and 
strawberries.   Brick  manufacturers  in  Maine 
reported  considerable  freeze  damage  to  their 
product.   Cold  weather  made  the  spring  growing 
season  very  late.   A  heat  wave  during  the  middle 
of  June  brought  widespread  discomfort  and  dis- 
tress, and  caused  2  deaths  and  several  prostra- 
tions.  Water  shortages  developed  as  a  result 
of  the  excessive  drain  on  limited  water  supplies. 
Most  crops  developed  nicely  in  June  and  July, 
but  were  behind  normal  schedule  due  to  the  cold 
spring  weather.   Frequent  rainfall  in  July 
hindered  hay  productiorl  but  resulted  in  excel- 
lent pastures.   With  a  change  to  dry  weather 
in  August,  conditions  became  more  favorable  for 
curing  hay  and  harvesting  tobacco.   Corn  devel- 
oped slowly  in  August,  but  potatoes  made  good 
growth.   Cool,  showery  weather  in  September  was 
unfavorable  for  harvesting  in  northern  New 
England,  and  conditions  were  only  a  little 
better  in  the  central  and  southern  portions. 
Frosts  late  in  September  terminated  the  fall 
vegetable  season  in  Massachusetts.   The  tobacco 
and  cranberry  crops  were  hindered  by  adverse 
weather  conditions.   Freezes  in  October  in  Maine 
caused  substantial  damage  to  unharvested  pota- 
toes.  Cranberries  suffered  heavier  than  usual 
losses  from  frost.   Fall  outdoor  farm  work  was 
completed  around  the  middle  of  November  in 
southern  New  England. 

TEMPERATURE 

Unusually  cold  weather  in  April,  May,  and  Sep- 
tember was  counterbalanced  by  unseasonably  mild 
weather  in  February  and  December  so  that  annual 
mean  temperatures  in  most  areas  did  not  stray 
far  from  the  long-term  means.   One  of  the  worst 
heat  waves  in  years  occurred  in  June . 

January  was  warmer  than  usual  throughout  New 
England,  but  the  greatest  temperature  excesses 
were  in  the  north  portion.   Seasonably  cool 
weather  during  the  last  half  of  the  month  con- 
tinued Into  February,  but,  except  for  short 
intervals  of  coldness,  mild  or  warm  air  held 
sway  until  the  closing  days  of  the  month.   The 
first  week  of  March  was  warm,  and  the  southeast 
portion  was  warm  for  a  short  period  later  in 
the  month,  but  most  of  March  was  cold.   Monthly 
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Daily  maximum  temperatures  reached  90°  or  higher 
most  often  in  Southern  New  England  at  Hartford 
Brainard  Field  and  Putnam,  Conn.,  on  11  days; 
in  Central  New  England,  at  Lowell,  Mass.,  on  20 
days;  and  in  Northern  New  England,  at  Windham, 
N.  H. ,  on  16  days.   Freezing  minimum  temperatures 
were  observed  most  frequently  in  Southern  New 
England  at  Norfolk  2  SW,  Conn.,  on  184  days;  in 
Central  New  England,  at  West  Cummington,  Mass., 
on  211  days;  and  in  Northern  New  England,  disre- 
garding Mount  Washington,  N.  H. ,  at  West  Burke, 
Vt.,  on  236  days.   First  Conn  Lake,  N.  H. ,  rec- 
orded the  greatest  number  of  daily  minimum  tem- 
peratures of  0°  or  below,  57,  while  Caribou  WB 
AP,  Me.,  noted  the  greatest  frequency  of  cold 
days  with  102  daily  maximum  temperatures  of  32° 
or  below. 

PRECIPITATION 

By  comparing  annual  precipitation  totals  with 
long-term  mean  figures,  areas  of  relative  dry- 
ness were  found  in  a  wedge-shaped  portion  of 
northern  and  central  Maine,  in  the  extreme  north 
portions  of  New  Hampshire  and  Vermont,  and  in 
scattered  areas  in  each  of  the  States.   Areas 
that  received  appreciably  more  precipitation 
than  usual  were  an  irregularly-shaped  region 
near  the  coasts  of  Massachusetts  and  New  Hamp- 
shire, along  the  north  coast  of  Maine,  and  in 
isolated  spots  in  Maine  and  Massachusetts. 
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cipitation  was  more  sparse  during  the  first 
half  of  April,  although  heavy  amounts  were 
noted  in  the  Central  and  Southern  States  on  the 
8th;  there  was  a  short  wet  cycle  at  mid-month, 
and  the  last  week  of  the  month  was  wet  also. 
There  were  no  pronounced  rainy  periods  in  May; 
amounts  were  reported  nearly  every  second  day, 
and  were  quite  light.   June  opened  with  a  4-day 
wet  cycle;  occurrences  during  the  rest  of  the 
month  were  scattered,  but  clustered  around  the 
10th,  and  in  the  last  week.   Precipitation  was 
frequent  and  abundant  in  July,  but  the  month 
opened  and  closed  with  4-day  dry  spells.   The 
first  week  of  August  was  dry,  and  scattered 
showers  featured  the  second  week;  precipitation 
was  more  frequent  during  the  last  third  of  the 
month.   September  was  unusually  wet  except  that 
in  some  areas  of  Maine  daily  amounts  were  fre- 
quent but  light.   The  first  week  of  October 
featured  frequent  precipitation,  but  a  long 
dry  spell  from  the  10th  to  the  22nd,  and  only 
few  occurrences  thereafter,  set  the  tone  for 
the  month.   Precipitation  in  November  was  fre- 
quent but  light,  and  was  scattered  through  the 
month.   December  featured  two  principal  wet 
periods,  the  9th  to  the  16th,  and  the  23rd  to 
the  31st. 

Except  for  Mt .  Washington,  N.  H. ,  the  most  fre- 
quent daily  occurrences  of  precipitation  in 
amounts  of  0.10  inch  or  more  was  at  Searsburg 
Mountain,  Vt . ,  on  118  days.   For  Central  New 
England,  Washington  2,  Mass.,  with  106  such 
occurrences  took  the  prize,  and,  for  Southern 
New  England,  Norfolk  2  SW,  Conn.,  with  111 
occurrences,  led  the  field.   Daily  precipitation 
amounts  of  1.00  inch  or  more  occurred  most 
often  at  Blue  Hill,  Mass.,  on  18  days.   Sauga- 
tuck  Reservoir  and  Trap  Falls  Reservoir,  Conn., 
with  16  occurrences,  and  Mays  Mill,  Vt . ,  with 
15  occurrences,  took  the  lead  in  Southern  and 
Northern  New  England  respectively  for  greatest 
number  of  days  with  1.00  inch  or  more  precipi- 
tation. 

SNOWFALL 

Extremely  heavy  snowfall  visited  all  but  the 
southernmost  portion  of  New  England,  and  the 
far  northern  portion  received  approximately  the 
usual  expectation.   March  was  the  outstanding 
month  for  snowfall,  as  many  stations  posted  new 
record  March  totals,  and  a  few  noted  new  all- 
time  records. 

Snowfall  was  frequent  in  January,  but  not  up 
to  usual  expectations.   In  spite  of  the  warmth 
of  the  month,  February  was  snowier  than  usual. 
Practically  all  of  the  March  precipitation  was 
snow,  and  it  was  the  snowiest  March  on  record. 
Heavy  falls  on  March  16-17  and  March  19-20  sent 
monthly  totals  at  Block  Island  WB  AP,  R.  I., 
to  new  record  high  levels,  and  established  new 
records  for  March  at  Hartford  WB  AP,  Conn.,  and 
Providence  WB  AP,  R.  I.   April  was  another 
unusually  snowy  month,  and  featured  one  of  the 
most  severe  April  snowstorms  in  23  years  on  the 
8th-9th.   Another  snowstorm  visited  the  Section 
on  April  23.   There  were  only  a  few  measurable 
snowfall  amounts  in  May,  confined  to  the  north 
portion,  and  snowfall  was  negligible  in  October. 
Snowfall  in  seasonal  amounts  visited  Central 
and  Southern  New  England  in  November,  but  North- 
ern New  England  was  very  snowy  after  the  18th. 
Very  heavy  snowfall  amounts  visited  all  portions 
in  December  except  near  the  southern  coast. 


Excluding  Mt .  Washington,  N.  H. ,  the  greatest 
measured  annual  snowfall  totals  were  215.0  inches 
at  Cannon  Mountain,  N.  H.,  in  Northern  New  Eng- 
land; 169.4  inches  at  Washington  2,  Mass.,  in 
Central  New  England;  and  175.9  inches  at  Norfolk 
2  SW,  Conn.,  in  Southern  New  England.   Cannon 
Mountain,  N.  H. ,  recorded  the  greatest  depth  of 
snow  on  the  ground:   115  inches,  on  March  17. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Severe  weather  features,  aside  from  hurricanes, 
were  far  more  numerous  and  destructive,  and  took 
a  far  greater  toll  of  casualties  in  1956  than 
in  the  previous  year.   The  occurrence  of  heavy 
snowstorms  and  freezing  rain  with  unprecedented 
frequency  both  early  and  late  in  the  year  was 
the  greatest  factor  in  the  high  casualty  rate, 
with  34  deaths  on  the  highways  as  a  result  of 
poor  driving  conditions,  67  deaths  resulting 
from  overexertion  and  exposure,  and  hundreds  of 
injuries.   Two  deaths  resulted  from  highway 
accidents  in  heavy  rainstorms.   Two  persons  lost 
their  lives  in  wind-induced  accidents  in  February 
and  May.   Four  deaths  in  May,  July,  and  August 
resulted  from  lightning  strikes.   One  highway 
construction  worker  was  killed  in  a  landslide 
in  April  that  resulted  from  heavy  rain  and  thaw- 
ing.  Of  the  injuries  attributed  to  weather 
causes,  7  stemmed  from  heavy  rainstorms,  38  were 
due  to  strong  winds,  at  least  26  persons  were 
shocked  by  lightning,  and  18  other  injuries  were 
unidentified  as  to  cause. 

» 
Eight  tornadoes  were  reported,  having  occurred 
in  June,  July,  September,  and  November,  and  1 
windstorm  in  June,  one  in  September,  and  a  third 
in  December  were  possible  tornadoes.   None  of 
these  storms  caused  any  casualties,  but  there 
was  considerable  property  damage  in  some  cases. 
The  most  destructive  weather  features  were  the 
heavy  snowstorms  and  ice  storms  that  occurred 
in  March  and  December  and  caused  extremely  great 
damages,  and  storms  nearly  as  destructive  occur- 
red in  January,  April,  and  November.   Heavy  rain- 
storms in  February  and  each  month  of  the  period 
June-September  caused  damages  of  major  proportions 
to  roads,  bridges,  business  establishments,  and 
crops,  and  caused  numerous  automobile  accidents. 
Strong  winds  caused  major  damages  in  February, 
April,  and  June;  considerable  wind  damage  occur- 
red in  March,  May,  June,  September,  and  November. 
Lightning  strikes  caused  major  damages  in  June, 
and  considerable  amounts  of  damage  in  March, 
April,  June,  and  August.   Hailstorms  caused  con- 
siderable damage  in  June  and  September.   Con- 
siderable damage  was  done  to  shore  installations 
in  January  and  August  by  wind-driven  seas. 


FLOODS 


In  contrast  to  the  previ 
caused  little  damage.  I 
flooding  in  January  caus 
roads  and  highways  in  sm 
combined  with  thawing  co 
some  landslides  resultin 
brief  flooding.  Negligi 
due  to  minor  flooding  of 


ous  year,  floods  in  1956 
ce  jams  and  backwater 
ed  serious  damages  to 
all  areas,  and  rains 
nditions  in  April  caused 
g  in  highway  damage  and 
ble  damages  in  May  were 
small  streams. 


Details  of  each  month's  weather  may  be  found  in 
the  monthly  issues  of  this  publication. 

Harold  S.  Lippmann,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


February 


April 


May 


July 


August 


Septembei 


CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP 
COLCHESTER 
CREAM  HILL 
DAN6URY 
FALLS  VILLAGE 

HARTFORD  SRAINARO  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

HIDDLETOWN  WB 

MlODLETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW 

NORWALK 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  5  SW 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 
STAMFORD  5  N 
STORRS 
WESTBROOK 
MIGWAH  RESERVOIR 

MAINE 


AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 

BELFAST 
BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

EASTPORT 


5  SE 


EAST  SANGERVILLE 
EAST  WINTMROP 
FARMINGTON 
FORT  KENT 
GARDINER 

GREENVILLE 
HIRAM  2  S 
HOULTON  CAA  AP 
HOULTON  1  NE 
JACKMAN 

J0NES80R0 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MADISON 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MILLINOCKET  DAM 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRENTISS 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 
RUMFORO  3  SW 
RUMFORD  1  SSE 
SANFORD  2  NNW 
SQUA  PAN  DAM 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WtNSLOW 

WOODLAND 

MASSAOiUSETTS 


28.7  ; 

28*9  I 
26*6 


ADAMS 

23>3 

AMHERST 

27.7 

BIRCH  HILL  0AM 

15,0 

BLUE  HILL 

27.2 

BOSTON  WB  AIRPORT 

30, e 

BROCKTON 

30.1 

CHARLTON  2 

26. a 

CHESTNUT  HILL 

2«.e 

CLINTON 

27.1 

COHASSET 

29.3 

EAST  MAREHAM 

29.0 

EOSARTOWN 

30.9 

FALL  RIVER 

30.2 

FITCHBURQ  2  S 

2S.2 

FRAMINOHAM 

2a.<> 

HAVERHILL 

29.2 

HOOSAC  TUNNEL 

23.7 

HYANNIS  i    NE 

30.6 

KNISHTVILLE  DAM 

25.4 

LAKE  COCHITUATE 

27.5 

LAWRENCE 

28.3 

LEXINGTON 

26.8 

LOWELL 

28.8 

MIODLETON 

31.8 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

32.9 

NEW  BEOFORO 

31.9 

PITTSFIELD  W8  AIRPORT 

21.9 

PLYMOUTH 

30.5 

PROVINCETOWN  3  N 

34.2 

ROCHESTER 

29.0 

32.9 
24.8 
33.2 


28.6 
32.8 
29.2 

31.8 
31.1 


8 

8 

22.8 

12.4 

6 

8 

23.7 

8 

5 

17.2 
23.8 

10 

a 

14.3 

11 

2 

14.8 
12.9 

25.2 

28.3 
25.7 
29.5 
32.5 

32.7 
28.6 


31.  IM 

32.8 

32.7 

27.9 

30.1 


30.8 
30.9 
32.8 
33.6 

34.2 
24.5 
33.6 
34.  4M 
31.3 


29.4 
32.7 
29.8 

32.3 
30.3 
32.0 

31.4 


32.5 
32.0 
33.8 
24.9 
34.5 


29.4 

28.9 
34.0 
30.2 
33.1 
30.7 


18.6 
24.4 
19.0 


25.6 
22. 2M 
19.6 
16.8 


32.8 
29.6 


30.6 
31.6 
32.8 


3.3 
3.9 

4.0 


43.1 

44.6 
43.8 

44.1 
37.5 


41 

8 

41 

2 

44 

3 

41 

8 

42 

9M 

40.8 
40.0 
40.6 


36. OM 

39.6 

38.8 


36.0 
40.1 
34.3 
36.6 


44. OM 

43.  OM 

43.2 

44.7 

43.4 

44.6 

44.9 


44.4 
44.7 
44.9 
42.4 


52.2 

54.9 
54.0 


48.9 

44.6 
49.3 
44.6 
46.5 
41.4 


48.3 
46.5 
48.6 


49.6 
53.6 

51.9 


52.7 

51.2 
50.8 
53.4 
54.0 
54.6 

55.9 


54.2 
97.0 
51.6 


69.0 
66.9 
66.0 
67.3 
67.7 

69.0 

66.5 
67.0 
63.6 


70.0 
66.9 


59.6 
63.6 
62.0 
61.9 

63.0 

62.0 
62.0 


65.6 
66.6 

66.9 


68.8 

70.3 
68.0 
60.6 


67.9 
68.7 
68.9 


70.8 
70.2 


71.6 
68.8 


67.4 
69.5 
67.8 


63.5 

60,2 

62.0 
66.4 
60.6 
t 
63.5 

62.9 
62,5 


71.0 
69.6 
66.4 


67.2 
68.9 
67.9 


61. 2M 

64.9 

62.6 


63.1 

61.3 
60.3 
64,2 
62,6 
63.0 


64.8 
61.9 
62.4 


64. 6M 
64.9 
69.  2M 
63.7 


71,9 

69.7 
68.0 
71.1 
69.0 
69. 4M 

69.  6H 
66.9 

71.9 

70.4 
70.6 

71.7 


62.7 

58.4 
58.6 


97.6 

57.5 
59.8 
56.8 
59.6 
59.4 


91.1 

93.3 

96.0 
49.6 
94.2 
93.4 

92,3 


2,9 

2,7 

4,1 
4,6 
4,0 


91,2   -  1.7 


48.3 
48.9 
49.5 
49.3 

90.6 

46,6 
44,8 
47,0 

4«.4 

46,3 

46,6 
47,5 
4«.3 
46.9 

45.5 
46.0 
49.2 
46.9 
45,0 


49,7 
43,9 
47,7 
49,6 


3 

6 

49.0 
91,2 

3 

5 

46,0 

2 

6 

46.2 

9 

5 

45,9 
49.8 

2 

( 

49.6 

3 

4 

49.0 
49.1 

49.2M 
47.6 

4 

E 

48.5 

2 

4 

47.1 

47.0 
90.3 
4t.6 


41.9 
42.4 
41.8 

44,3 
44.1 
43.5 
37.2 


45.2 
40.9 
40.2M 


37.4 
37.7 
41,2M 
39,1 
39. 2M 

19,4 

31,4 
35,4 

30. 3H 

40,7 

34,* 
36. a 
34.9 


32.3 
36.4 

32.6 

30.9 

36.8 
36,4 
33,0 
35.0 
33.6 

33.3 


33,5 

40,3 
33,4 
36,4 
39,4 

31.4 

38.3 
37.5 
36.0 


40.9 
39.2 
43.9 

4«,1 


43,3 
46,0 
44.7 
42.6 
43.1 

44.4 
36.5 
44.6 
37.9 
42.9 

43.9 


4*.6 

37.7 
46.5 
46.8 


1.3 

37.7 

2.2 

34,9 

3.1 

31,4 

39,4 

1.7 

32. a 

.6 

34.9 

,2 

33.4 

33,8 

34,0 

34,7 

37.2 
32.3 


24.2 
24.4 
30. 3M 
27.0 
27.1 


16,0 

23,  OM 
29,9 
25.2 
29.2 


>0,1 
13,4 

36,0 


11,1 
1>,« 
19,0 

19,9 

29,9 
38,9 


47,2 

48,6 
46.3 
46.7 
46.2 


4S,9 
49,4 
49,6 
43,9 


1.6 
1,2 


41,4 
41,4 

44,6 


44,4 
17.7 
41.6 


41.0 
41,7 
42,1 


>«,9 
41,3 
M,7 


41,7 
44,1 
17,7 

41,2 

40.4 


4.1 

2.4 

•  1 
2.0 


4,2 

4,1 
3,2 

1,8 
3,3 

4.4 


6.< 
9.1 

6.7 
6.2 


4S.2 
4>.* 
42,5 


4*.« 
47,3 
4*.l 

*«iO 
•0.7 

*»%» 

90.9 
47.2 
*••» 

46,4 
49.1 
10.1 
4«.l 
4*.8 


44,0 
4«,0 
44,9 
47.6 


lO.S 
**,9 
4t.9 

•  1.2 

44,0 
10,7 
fl.O 


See  Reference  Notes  rollofflng  Station  Index 
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T«bU  I— Contiou*d 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


Fabruwy 


April 


May 


July 


Auguit 


Svptembar 


Novmnbor         December 


ROCKPORT    1    ESe 
SALEM    AIR    STATION 
SANDM ICH 
SMCLBURNE    FALLS 
SPRINGFIELD    ARHORY 

STOCKBRIOGE 

SHAMPSCOTT 
TAUNTON 
TULLY    DAM 
TURNERS   FALLS 

VALPOLE 
MALPOLE    1    S 
MCST    CU»««IN6T0N 

UESTON 
VESTOVER    FIELD 

AIRPORT 
NEW    HAMPSHIRE 


BENTON 
BERLIN 
BETHLEMEN 
BLACKMATER    0AM 
CAWTON 

COMCOAD    VB   AIRPORT 

DURHAM 

EAST    Oe£RlN« 

FAaVAN 

FIRST    CONN   LAKE 

FRANKLIN    1    Nil 

F«AMU.IN   FALLS    DAM 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAK£PORT 

LANCASTER 

LEBANON   CAA    AIRPORT 

MANCHESTER 

HASSA8ESIC    LAKE 

MOUNT    MASHING TON 
NASHUA    3    N 
NEW    LONDON 
NOftTHWOOO 
PETERBOAO      2    S 

PINKHAM   NOTCH 

PLYMOUTH     1    ITNH 

PORTSMOUTH 

SURRY    MOUNTAIN    DAM 

■EST    LEBANON 

tflNDHAM 

MOLFEBOftO    FALLS 
■OOOSTOCK 

-RN0O£    ISLAND 


BLOCK    ISLAND    MB    AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PftOVID£NC£    MB    AIRPORT 


VERMONT 


SEU.OVS   FALLS 

2>.8 

BENN1H6T0M    2    NM 

2>>2 

9L00MFIELD 

19.3 

BUHLINCTON   KB   AHWODT 

>«.6 

CAVENDISH 

21.8 

OCLSEA 

1*.« 

COfMHALL 

20. • 

OOHSET    I    S 

21.2 

EAST    SARMET 

1«.6 

ENOSBUeO    FALLS 

It.l 

LEMINOTON 

1*.» 

MISOLESEX 

1*.) 

HOMTPELIER   CAA    AUtFOiT 

11.9 

MOUMT   XAHSFMLO 

1«.7M 

NEKPMT 

17.3 

WWTHFULC  aOSHlOl 

UNI 

20.4 

»AMD<XPH 

22.  eN 

BEACSBOae    1    SSE 

23.4 

RUT  LAM) 
SAINT    ALBANS 

ST    ALBANS    BAY 
SAINT    JOHNSBURY 
SOMERSCT 
VEBHON 
WEST    BURKE 


32.e 

25. 3 

2.! 

32.0 

».5 

2e.2 

3.1 

32.1 

S.S 

32. » 

3.( 

23.6 

28.2 

S.3 

30.8 

29.7 

23.9 

22.3 
2*.2 
26.3 


6.0 
26.7 


2S.9 

19.7 

22.*nI 

26.9 

22.8 

21.4 


2*.* 
22. 9N 
22.7 
26.6 
23.1 


23.3 

la  .2 

24.9 
16.6 


33.2      -    1.0 
32.5      -   2.7 


29.7    I  -   ».5 


39.7      -    3.5 


i}>m'  -  1. 

38.  OH 
»2.7    I  -    3. 


19.6 

3.4 

19.5 

-    7.4 

21.« 

3.0 

22.6 

-    3.8 

26.0 

26.3 

21.4 

22.7 

25.3 

4.1 

25.6 

-   6.2 

28.1 

4.6 

27.8 

-    5.6 

25. 7M 

26.3 

25.3      -  4.2 
27.7    I  -  4.3 


32.7      -    2.4 


38.0 
38.8 
40.8 


40.1 

34.8 
37. 8M 
40.  OM 
39.6 
38.9 


19.2    I  -   7.0 


23.2      -  3.2 


38.5 

»7.7 
27.  3M 


50.5      -    4.0 


50.0  -  4.5 
56.7      -    2.4 

52.1  I  -  3.3 
52.1  '  -  1.8 
53.5      -    2.2 


53.9    I  -    4.2 


53.6 

48.6 
55.4 
54.3 


46. 7M 

47.2 

47.8 

52.0 

4e.3 

50.8 
53.3 

50. 5H 

44.5 

41.4 

51.6 
51.0 
47.  6M 
50.2 
52.0 

50.9 

46.8 
50.0 
53.2 

27.2 
52.2 
50.4 
52.9 
31.2 

45.2 
46.6 
50.9 
50.0 

48.7 


49.6 
53. IM 
52.6 
53.4 


51.2 
51.8 
47.  9M 
50.0 
49.^ 


50.0 
46.3 

49.4 

46.1 
47.7 
47.2 
I 
46.0 

49.5 
50.5 
4«.4 
51.6 
51.3 


49.7 
44.6 
50.2 
44.0 

48.6 
49.0 


62.5MI 

62.5 

62.8 


57.7 


65.8 
64.8 
61.8 
64.5 
66.3 


63.8 
64.3 
65.8 


69.3      -    1.1 


67.8 
63.  6M 
60.0 
56.9 


66.1    I  -    2.5 
67.3      -    1.5 


65.3      -    5.0 


68.1    I  -    3.0 


66.3 
62.4 
65*6 

67.3 


64.7 
65.4 
65.9 


68.2 
67.2 
63.2 


67.9 
66.8 
62  .SM 


63.9 
62.9 
65.3 


57.6      -    3 

58. 9M: 

60.4 

55.0      -   4.6 

61.5      -   2.3 


54,2 


4.6 


54.0 

46.9 

57.9 

-   4.1 

50.6 

57.9 

50.6 

58.5 

50.4 

52.8 

46.0 

58.8 

-    3.6 

51.3 

59.0 

51.4 

57.2 

-    3,9 

52.3 

57,7 

-   4,3 

51.2 

52.9      -    3. 


48.7    ,  -    5,1 


50.6    I 


50.0 

46.9M1 
45. OM: 


44.3      -    1.8 


49.  5M 
46.9 
49,4 
45,8 


35,4 
39,3 
36,9 

38,3 
41,2 
37.9 


38.6 
37.0 
36.6 


45.8 
41. 9M 
43. eM 
43.9 


34.5 
38.6 
37.4 


38.9 
38.0 
33.8 
38.7 


27.0 
29.8 
27.4 


3,9 

4,6 
6,0 

3,6 


47,0 
48,8 
49,3 
44,6 
50.5 

44.5 


41.8  I 

40.9  I     -       .5 

41.3  ;   -    .1 


46.7 
43,7 

•* 

36.2 

-    1.5 

44.8 
43.7 
41,5 
44,0 
45,6 

44,4 

42,9 
43,8 

-    3.0 

26,3 

45,6 

-  .7 

-  1.3 

46,6 

44,8 

39,3 
41,3 
45,0 
44.0 
43.0 

-  .3 

-  1,7 

46.9 
45.0 
42.9 

39,4 
41,6 
41,2 

39,8 

42,8 
43.6 
43,1 
45,4 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


April 


July 


August 


i 

£ 

43i 

•9 

Ml 

96 

E«0> 

1« 

19. 

08 

tOi 

*4 

*%• 

2* 

♦7 

39 

♦5 

oe 

>0 

61 

CONNECTICUT 

ANSONtA 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKHAMSTEO 
BEACON  FALLS 

BRIDGEPORT  WB  AP 

BRISTOL  3  W 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
CREAM  HILL 
DAN6URY 

DAWSON  LAKE 

DERBY 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

KENT 

LAKE  KONOMOC 
LAUREL  RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MEAD  POND  RESERVOIR 

MIDDLETOWN  WB 

MIDDLETOWN  U    W 

MILFORD 

MOHAWK  RANGER  STA 

MOUNT  CARMEL 

NATCHAUG  RANGER  STA 
NATHAN  HALE  ST  FOREST 
NEW  HARTFORD 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW 

NORTH  BRANFORD 

NORTH  GUILFORD 

NORWALK 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  9  SW 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PAUCHAUG  FOREST 
PEOPLES  RANGER  STA 
PROSPECT 
PUTNAM 

PUTNAM  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 
SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 

STORRS 
THOMASTON 
THOMPSONVILLE 
T0RRIN6T0N 
TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 

WHIGVILLE  RESERVOIR 
WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WILLIMANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIR 

WOODBURY  3  W 


AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRASSUA  0AM 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 


EASTPORT 

6i71 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

:  iiie 

EAST  WINTHROP 

4.73 

ELLSWORTH 

i.tt 

FARMINGTON 

4iSS 

FORT  FAIRFIELD 

».30 

FORT  KENT 

1  2.56 

GARDINER 

«.27 

GILEAO 

5.27 

GREENVILLE 

4.20 

HIRAM  2  S 

7.50 

HOULTON  CAA  AP 

4.76 

HOULTON  1  NE 

3.62 

JACKMAN 

3.75 

J0NES80R0 

6.93 

LEWISTON 

5.75 

LONG  FALLS  DAM 

4.31 

MACHIAS 

7.03 

MADISON 

2.07 

MIDDLE  DAM 

3.55 

6.25 

3.40 
4.01 
6.11 
3.49 

4.97 
4.61 
3.23 
3.43 
4.72 


5.27 
3.69 

4.05 


1.99 

3.06 
3.42 

1.93 
2.99 


4.65 
2.95 
6.17 


4.78 

3.69 
5.23 
2.76 
2.83 
6.08 

3.08 


4.79 
3.31 

6.22 


2.65 
4.91 


2.38 
1.66 
2.46 

1.97 
1.82 

2.98 


1.90 
1.43 
2.92 


1.06 

2.94 
2.42 
1.83 
3.21 

2.01 


1.99 
2.21 

3.42 

2.67 
2.73 
3.01 


2.99 
2.27 

2.97 
1.67 
3.91 

2.05 
2.38 


2.34 
2.19 
1.43 
1.90 
1.39 

3.33 
2.82 
3.23 
2.09 
1.46 

1.82 


2.95 

2.44 
4.43 
3.14 
2.46 

2.60 

2.78 
2.42 

4.01 


2.60 

3.07 
2.98 
3.76 
2.74 

2.68 
2.68 
2.21 
2.46 
3.81 

2.73 


1.341  -2.33 


2.22 
1.48 
1.23 
2.45 


1.90E   3.39 


2.72 
2.35 

2.51 


-1.13 

-  .08 
-1.26 

-1.03 

-1.44 
.37 
.10 

-  .61 

-1.07 

-1.29 

-  .60 
-2.19 

See  Reference  Notes  FollowlDg  Station   Index 
-  278  - 


5.32 

5.02 


4.58 
4.71 


1.94  -1.01 


2.97 
2.92 

4.46 
4.23 
4.08 


-  .57;  3.22 


2.41 
1.80 
2.47 


2.61 
1.99 
2.93 


2.96 
4.27 
4.19 
5.46 
6.57 


3.70 
4.47 
3.80 
4.26 
4.37 

6.24 
4.61 
3.75 
4.40 
5.00 

4.93 
6.6« 
4.31 
3.97 
6.96 

3.83 

4.38 
3.87 
4.75 
3.89 

3.69 


3.42 
3.69 

4.42 


3.97 
2.79 
2.86 

3.03 

2.96 
2.77 
1.7S 
2.93 

3.30 
2.22 

3.07 
2.90 
3.00 


.90 
.31 

-1.40 


4.94 
4.46 
4.77 
4.0> 
3.87 

9.97 
4.58 

4.84 


9.06 

4.74 
6.M 

4.71 
9.40 
9.14 


4.32 
4.89 

4.90 


5.35 

4.82 
4.45 


4.03 
4.72 
9.70 


2.67 
2.83 
9.39 
9.02 

1.79 

4.12 


2.91 

1.86 
4.07 
2.40 
2.43 

4.89 
2.>9 

1.97 
1.91 

4.29 

4.34 
1.82 
4.84 
2.22 


46.21 
47aST 
44.  76 
46.93 

39.01 

90.36 
19  .03 

41.55 
49.66 

49.00 

E47.99 
48.79 

E3a.71 
40.10 
94.16 


49.49 

47.66 
48.21 
49.70 


41.37 
49.40 
51.16 


44.67 

43 

80 

45 

64 

E49.T3 

46.73 

45 

72 

44 

47 

40 

41 

48 

74 

92.09 

49.20 
E46.B7 

42.76 
E44.99 

4f.lS 
4«.6f 

E40.il 
42.13 
52.21 

41.60 


19.08 

16.18 
94.70 
E49i  19 
16.99 

41.39 

41.66 
10.79 

42.09 


39.99 

E40.22 
42.16 
41.47 
41.67 

E11.40 
E10.41 
44.12 
17.66 

40.11 

47.10 
17.97 
E14.04 
14.09 
41.99 

44.76 
14.76 
47.87 
17.17 
12.87 


Tabto  2-CoBtinu«d 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


April 


luly 


Auguit 


HIIXINOCKET 
MILLINOCKET    CAA    Af 
HULINOCKET   0AM 
NOOSEMCAO 

OLD  Torn 

OLD  TOWN  CAA  Al  RPOAT 

ODONO 

PODTCANO 

poaruue  as  airmwt 

niESQUE  ISLE 
RIIHMENUS   MM 

aocujue 

ROXBURY 
RUHFOIO    1    SX 

*UHFO«0    1    SSE 

SANFODO  2  MNK 
SOUTH  AieOVER 
SQUA  PAN  0AM 
TIC  FORKS 

UNITY 

UPPER  OAM 

NEST  auXTOM  2  NNH 

WEST  ENTIELO 

KINSLOa 

KOOOCANO 

MASSAOIUSETTS 


AOAMS 

AMHERST 
ASreuRMlAM 
ASHLANO 
ATHOC    >    E 

BEEOnOOO 
BELCHERTOKN 
BIRCH   HILL   DAM 
BLUE    HILL 
BOSTON   KB   AIRPORT 

BOTLSTON 
BROCKTON 
CHARLTON    2 
CHATHAM   LTSTA 
OCBTCN 

CHESTERFIELO 
CHESTNUT    HILL 
CLINTON 
COHASSCT 
COLSeROOK 

EAST    PEPPEREU. 
EAST   HAREIMM 
E06ART0«N 
FALL    RIVER 
FITOSURB    2    S 

PRAMIN9UM 

FRANKLIN 

6ARSNER 

SRSTOM 

HAROVICK 

HATCMVILLE 
HAVERHILL 
HEATH 
nOLTOKE 
HOOSAC    TUIMEL 

HUBSAROSTOM 
HYANNIS    3    HE 
IPSXICH 
JEFFERSON 
mlGHTVILLE    DAM 

LAKE    COCHITUATE 

LA>RENC£ 

LEKINfiTON 

LODELL 

MANSFIELD 

HIDOLESOaO 
HIOOLETON 
HILFORC 
MILLBURV 
MONTASUE    CITY 

MOUNT   KACHUSET 
NANTUCKET    KB   AIRPORT 
NEK    BESFOOD 
NEKBURYPORT 
NEK    SALIM 

MORTHBRIDOE 
PELHAM 
PELHAM    2 
PEMBROKE 
PERU 

PETERSHAM   4  N 

PITTSFIELO  KB    AIRFORT 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

PRINCETON 

PROVINCETOWN    3    N 
OUASalN    INTAKE 
ROCHESTER 
ROCKFORT    1    ESE 
SALEM   AIR   STATION 

SAMOVICH 
SESREfiANSET 
SHCLBWRNE    FALLS 
SOWT>«RIO«£    i    E 
SOUTH   EBREMONT 

SPOT    PONO 

SPRIHBFIELO   ARMORY 
STERLINS 
STOCKBRIDSE 
SMAtV  SCOTT 


1>«>    -    ,M 


2>3«!  -1.20 


3.»7 
3>>1 
3i*3 


«•>•       2a33 

•  •*< 

4.2»j 
i    9>*B      2.»« 


4i2«       l>t2 


1.2* 

1.T7 
*.T» 


3.71 
2.57 
l.Sl 


>.10:     2.42 


1.87 
2.03J 
3.111 

2.84 
:    2.41 


«.as:    3.50 


4.4«     i.ia 


2.73 
3i52[ 
4.42 


3.07 

4.B1 

3.11 

4.15 

2.70 

3.92 

2.25 

4.20 

.71 

1.72 

1.3S 

5.07 

2.B4 

3.00 

.24 

4.S« 

l.i* 

4.12 

1.25 

!.•> 

4.25 
1.70 

4.75 
4.M 

4.41 

4.44 
4.25 
4.7« 
l.BS 

i.n 


l.M 
1.04 
1.10 

4.4* 
6.5« 


4.20 

9.27 
4.40 


5.11 
l.Sl 
4.21 

4.*7 
4.27 

4.7S 


•  40 

4.32 

.34 

4.94 
9.28 

.01 

9.92 

■  07 

9.19 

5.10 
8.11 

4.70 

■  99 

6.09 

■  33 

9.39 

SI 

8.29 

■  IS 

8.U 
5.22 

4.98 

■  28 

4.84 

■  60 

5.92 

■  74 

5.48 

■  01 

8.80 
8.17 
5.85 

5.18 

■  18 

9.84 
8.18 

■  55 

8.48 

■  58 

8.48 

■  OO 

8.84 

■  10 

5.11 

71 

4.82 

■  87 

9.83 

55 

9.14 

81 

7.95 

95 

9.21 

■  48 

9.74 

79 

9.49 

■  94 

4.90 

■  80 

1.T7 

■  52 

7.11 

■  21 

8.20 

■  20 

8.21 

4.30 

■  49 

9.75 

■  51 

5.77 

■  21 

8.75 

88 

8.41 

72 

7.80 

13 

9.12 

77 

9.82 

57 

:  4.94 
i  5.M 

2 

■  41 

8.51 

■  42 

7,18 
8.11 
9.48 

■  0} 

8.59 
9.98 
5.05 

1 

■  47 

5.41 

1 

■  42 

0.27 

38 

9.93 

71 

4.19 

1 

32 

8.17 

99 

9.19 

98 

8.99 

1 

■  88 

:  9.21 

8.49 
5.94 

■  39 

7.10 
4.94 

9.74 

1 

■  15 

4.78 

1 

■  22 

8.90 

1 

■  41 

9.14 

■  85 

8.30 

■  97 

8.88 

■  29 

9.81 

■  79 

9.25 

.85 

5.27 

2.25 

2.94 


2.88    - 
3.0B 

2.40  - 

2.41  - 
I 

2.85 

1.90    -1.88 
3.21 
3.08    - 


2.81 

-    .87 

2.44 

3.01 

2.93 

3.71 

2.81 

2.92 

3.89 

2.53 

-    .74 

1.79 

3.21 

1.4« 

3.89 

.70 

2.41 

3.08 

2.94 

■    .811    2 

■1.24 

-1.90 


3.31    -    .37 


3.14    -    .90 


-2.85 
-2.21 

-1.70 


2.97    -1.26 


1.28    -1.92 

1.67J 

1.98   -1.01 


2.69    -    .79 


5.07 
4.60 
3.80 


94  -2.37 
77  -2.12 
68  -1.04 
34   -1.89 


191  -2.95 

99    -2.82 
02   -2.98 


2.52    -    .89 


-  9.79 

-  6.29 


1.73    -1.81 


3.391  -    .44 


2.001  -    .38 


-  .1! 

-  .70 


5.61 
4.4« 


3.03 
3.68 
4.63 


35.73 

E26.84 

-14 

61 

42.07 

39.41 

-    2 

90 

30.81 

-    3 

15 

36.99 

-    9 

91 

91.88 

37.27 

E41.39 

1 

76 

35.38 

-    4 

34 

49.08 

E41.72 

E34.34 

E34.34 

-    3 

13 

34.92 

33. 7C 

23 

46.39 

E40.94 

E36.29 

-    1 

60 

39.19 
40.31 
49.93 
47.92 
42.16 

53.11 
46.92 
36.23 
99.24 
47.39 

E46.74 
90.64 
E39.42 
E39.71 
44.72 

44.93 
47.69 
46.49 
E47.99 
E44.33 

43.99 
93.93 

E49.78 
43.98 
90.27 

47.27 
£48.47 
43.92 
42.99 
41.21 

49.70 
38.79 
46.62 
43.68 
41.38 

41.21 
43.31 
91.26 
E51.70 
38.84 


47.62 
E40.13 
E42.12 


49.24 
39.86    - 
43.70 
47.43 

49.82 
45.78 
E46.61 
90.17 
57.68 

45.34 

41.71    - 
48.37 
E48.94 
E49.69 

E39.19   ■ 
48.09 
48.86 
90.82 
38.82 

48.21 

39.56    - 

41.S8|  - 

39.95   - 


3.07 
6.68 


2.41 
.29 


53.14| 
49.98 
44.88 
42.68 
39.39 
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Table  2— ContiDued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


TAUNTON 
TULLV  0AM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 

WARE 

WARE   2 

WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST  CUMMIN6T0N 

WESTFIELD 
WESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WEST  RUTLAND 

WINCHENOON 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

WORCESTER 

NEW  HAMPSHIRE 


BATH  2  SW 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 
BLACKWATER  0AM 

BOW  GARVINS  FALLS 

BRADFORD 

BUCKS  CORNER 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERINO 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERRDL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
FITZWILLIAH  3  SW 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
6ILMANT0N 

6RAFT0N 

GREENVILLE 

HANOVER 

JEFFERSON 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  OOWELL  DAM 
MANCHESTER 
MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MERIOEN 

MILAN  7  N 

MILFORD 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

NEW  LONDON 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTH  STRATFORD 

NORTHWOOD 

PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNOEBORO 


SE 


SOUTH  WEARE  1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH 

TROY 

WALPOLE  2 

WEST  HENNIKER 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
WILMOT 

WINDHAM 

W0LFE60R0  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 

RHODE  ISLAND 


AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE   WB    AIRPORT 


WOON SOCKET 


'»«02 
3>6B 
5.67 


3.74 
3.61 
3.96 


2.42 
2.45 
2.70 


2.46 
4.49 
3.09 
4.90 

3.56 
3.30 
3.24 
3.93 


4.62 

4.03 
4.75 


Apnl 


2.67 
1.97 
3.26 
2.20 
2.79 

3.56 


1.42 
1.49 
1.97 


1.75 
5.71 
1.47 


3.34 

4.01 
6.16 


2.29 
3.26 

3.04 

2.29 

2.04 
1.63 


-1.62 
-1.60 
-    .70 


1.87 

2.45 

6.05 

.87 

1.92 

.30 

2.0! 

2.65 

3.94 

1.66 

.41 

I.IB 

1.4C 

l.Ot 

.53 

4.a< 

5.24 

1.65 

3.22 

1.03 

.72 

August 


1 

.31 

-2 

50 

2 

>42 

1 

•  33 

-2 

5C 

1 

.44 

1 

.58 

-2 

63 

1 

08 

-2 

55 

2 

1 

.97 

.08 

-1 

77 

2 

.86 

-1 

40 

.69 

-3 

05 

1 

•  Of 

-2 

32 

1 

.34 

-2 

74 

2.80 

1.73 
2.49 
1.41 
2.85 
1.47 

4.06 


Septembei 


1.68 
2.14 


1.61 
2.45 
2.60 


3.80 
3.85 
3.97 


3.49 
2.95 
2.91 

4.49 

3.69 

3.28 


4.74 

3. 94 
2.99 
2.30 
3.10 
3.10 


2.72 
3.90 
2.17 
2.64 

3.44 

3.04 
2.24 
2.61 
2.22 
2.29 

3.89 
2.75 
2.90 
2.32 
2.98 


4.06 
2.47 
3.40 

4.07 
3.21 
2.8« 
3.47 
2.90 

3.32 

2.39 
3.40 


4.32 
3.06 
4.89 
3.73 
3.62 


4.46|     1.47 


-1.17 
1.23 


.41 

-  .71 
-1.91 

-1.96 

-  .58 


4.69 
3.88 

4.31 


3.03 
3.19 

2.13 
2.76 
4.98 

9.33 

4.67 
4.36 


4.96 
2.43 
6.24 

4.14 
4.87 
4.39 
2.47 
3.49 

3.02 
4.74 
3.41 
3.97 

4.49 

3.83 
9.40 
3.81 
2.8* 
4.96 

4.36 
3.97 
2.90 


4.03 
4.61 
4.07 


9.04 
3.49 


E49.90.-    1.19 
E37.44 

41.74         1.99 

47.49 

92.09 

E96.99I 

E49.92         1.39 
46.49 

43.10  .32 

49.49 

42.32    -    4.93 

40.991  -  1.41 
39.831-   4.65 

E40.98 

E4a.09         2.89 

39.67  -  2.69 
]7.94  -  4.16 
4>.*7  .16 


14.61  ' 
17.64 
Eia.20 

40.04 
41.19 
49.68 
41.79 
96.91 

41.22 
16.63 

36.79 
47.17 
E47.24 

43.08 
41.19 
41.76 
36.01 
E47. 16 

36.67 
43.88 
E37.26 
37.16 
40.11 

40.96 
46.94 
17.37 
18.68 
41.74 

40.90 
34.79 
16.30 
37.17 
49.18 

E49.24 
41.80 
14.01 
E40.94 
E17.12 

E34.94 
49.14 
81.93 


39.36 

41.70 
33.94 

42.61 
46.13 

97.60 
E39.19  ' 

48.71 
E39.17 

43.86 

E41i04 
34.14 
E49.34 
E19.8I 
19.72 

41.17 
14.48 
42. M 
32.48 

42.21 

41.62 
42.99   ' 
47.20 
41.90  ' 


E90.00 
16.96  ' 

E41.04 
49.61  ' 
42.67 

90.9* 
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TabW  2-Cootinu«ci 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


Janiuzy 


Fsbniary 


Apiil 


M<y 


Auguat 


Saptembw 


VEDMONT 

SAKRE 

■CLLOIIS   FALLS 
BENNINCTON    2    N« 
BETHEL 
BLOOMFIELO 

BURLINGTON   IB   AlRf>OI)T 

CANAAN 

CAVENOISM 

CHELSEA 

CHITTENOCN 

COHNIIALL 
DANVILLE 
OMSET    1    S 
EAST    BARNET 
ENOSBURB   FALLS 

ESSEX    JVMCTIOM 
SILMAN 

HUNTINOTON   CENTER 
LEH1N6T0N 
MANCHESTER   CENTER 

MANSHFIELD 

HATS   MILL 

MC    IIOOE    FALLS 

MIOOLESEI 

MONTPELIER   CAA    AIRI>ORT 

HOIMT   HANSFIELO 

NEMPfiAT 

NORTHFIELO  NORWICH    UNl 

NORTH    SPRINtflELO 

PERV 

PLTMOUTH 
RAWOLPM 
RANOOCPH    CENTER 
REACINfi   HILL 
REAOSBORO    1    SSE 

ROOCSTER 
RUTLAM) 
SAINT   ALBANS 
ST    ALBANS   BAT 
SAINT   JOHNSBWRY 

SALISBURY 

SEARSBi'Rfi   MOUNTAIN 

SEARSBURS    STATION 

SOMERSET 

SOOTH    LOMOOICERRY 

SOUTH  MEnmr 

SniNfiFIELA 

TOWITICtC 

UMIOM   VILLASE   DAM 

VEUON 

■AITSFIELO  1  S 

■AROS80M 

MATERBURY 

•EST  BURKE 

■  EST  HARTFORD 

■EST  TOFSHAH 

VHITE  RIVER  JUNCTION  1 

VHITINOIAM  1  ■ 

MILO£R 

■OOOSTOCK  1   ENE 


Sale      2al« 


X.it   -    iBl 

2.131 
l.BOl 

2.M       i2< 
1.7»l  -    ,7! 


i.OT 

2.61 
}.M    - 

l.TBl 
l.B> 


2.1B 

l.Bl 
l.M 
3.99 

2.*e 

l.M 


i.as 

6.21 
1.87 

2.02 
3.Bl[ 

2.67 


3.4a|  -    .M 
2.13   -1.39 


l.OB 
2.71 

a.«6 


«.0«       1.25 


3.02 
1.6« 
1.9« 


«.43 
«.67 
3.63 

2.02 
3.2* 
3.B1 
2.11 
3.7g 


2.37 
*.4> 


3.ao 

2.35 
3.S6 


3.86 

3.82 

2.76 
2.67 


*.2>      1.61 
2.97    -    .27 


4.36 

3.40 
4.04 
3.99 
3.63 
3.76 

9.93 


9.22|  1.22 
3.691  1.22 
4.«3      1.79 


3.87 
1.46 
3.96 

3.36 

4.06 

4.74 
9.19 
2.06 
3.«0 
3.06 


4.33 
4.91 
4.32 


4.93 

4.47 
3.62 

5.B3 
4.03 
J.40 
1.59 
3.70 

3.9e 
3.69 
3.46 
3.69 


4.52 

3.67 
5.28 
3.61 
3.69 
2.46 


2.92    -    .64 


2.29 

2.94 

2.40 


-1.31 

-  .01 

-  .29 


82 

2.22 

971- 

.82 

1.62 

721 

1.46 

41 

1.13 

3.47    -    .93 


9.26i      1.42 


2.00<  -1.01 


2.37 
4.22 

1.45 


-2.27 
-2.59 

-1.96 


4.81       1.35 


3.07:  -1.21 


1.06    -1.54 


1.481  -2.21 


1.67|  -1.18 


1.99    -    .71 


-1.63 
-2.97 


-1.71 
-1.48 
-1.83 
-2.11 


2.60 
6.45 
2.28 


2.72 
2.66 
2.46 


1.80    -    .08 


4.48'     1.63 


1.121  -1.62 


5.471      1.96 


.52    - 

1.43 
.17,  -1.06 


1.31 
1.02 


31.00 

3B.82!        2.03 
38.68 
E36.27. 
35.101-   3.22 

31.22   -    1.05 
31.64 

41.48.  1.84 
37.43  1.44 
E30.39 

30.57!  -  l.Sl 

E37.31 
£48.82 

E35.39I  .72 

30.08i -10.18 

30.16 
E29.55 
E26.37 
E30.78 

49.39; 

37.35J 

52.971        8.00 
34.96 
34.47| 

36.63 

43.44 
31.09 
33.06 

E53.79 

49.89 

E37.37 

35.59 
E3B.57' 

46.611  -    1.19 


33.87 

E32.57 

51.92 
52.13 
54.49 
42.11 

36.34 


37 

31 

38 

63 

- 

3 

46 

E37 

09 

42 

30 

E36 

07 

35 

981  - 

3 

.22 

39 

52 

3 

■  76 

E33 

52| 

E38 

2l| 

2 

.95 

47 

09,  - 

•  55 

34 

46 

•  12 

39 

23 

•  62 

See  Befereace  Notea  rollovlng  Station  Index 
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Tables 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


NEW  ENGLAND 
1956 


Last  spring  minimum  of 


16"  or 
below 


20°  or 
below 


24' or 
below 


28' or 

below 


32°  or 
below 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


28°  or 
below 


24°  or 
below 


20*  or 
below 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between   dates 


CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

COLCHESTER 

CREAM  HILL 

DANBURY 

FALLS  VILLAGE 

HARTFORD  BRAINAHD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  WB 

MIDDLETOWN  4  W 

MOUNT   CARMEL 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

NORWALK 

NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  5  SW   • 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PUTNAM 
SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 
STAMFORD  5  N 
STORRS 
WESTBROOK 
WIGWAM  RESERVOIR 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

EASTPORT 

EAST    SANGERVILLE    5    SE 

EAST    WINTHROP 

FARMINGTON 

FORT   KENT 

GARDINER 

GREENVILLE 

HIRAM    2    S 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

HOULTON  1  NE 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MADISON 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AIRPORT 

MILLINOCKET  DAM 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRENTISS 

PRESQUE    ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 
RUMTORD  3  SW 
RUHFORD  1  SSE 
SANFORD  2  NNW 
SQUA  PAN  DAM 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WINSLOW 

WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 
CHARLTON  2 
CHESTNTJT  BILL 
CLINTON 
COHASSET 

EAST  WAREHAH 
EDCARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBDRC  2  S 
FRAMING HAM 

HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 
HYANNIS  3  NE 
KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 


6-14 
6-14 
6-14 

6-14 
6-14 
6-14 
6-14 
6-14 


1-  2 

1-  2 
1-  2+ 

1-  2 
1-  2+ 
1-  2 

1-  2 


6-14 
6-14 

6-15+ 

6-14+ 

6-14 

6-13 

6-14+ 


6-15 

6-15 

6-13+ 

6-15 

6-15 

6-13 
6-14 
6-15 

6-16 

6-15 

6-15 

6-15+ 

6-14 

6-15 

6-14+ 

6-15 

6-14 

6-14 

6-15 

6-15+ 

6-15 

6-15 

6-15 

6-15+ 

6-15 
6-14 
6-15 
6-15 
6-15 

6-15 

6-13+ 

6-15 

6-14 

6-15 

6-15 
6-14+ 
6-14+ 
6-15 


6-15 
6-16 
6-16 
6-16 


6-15 

6-14 

6-14+ 

6-14 

6-13 


6-14 
6-14 
6-15 


6-17 

6-17 

6-13+ 

6-15 

6-15 

6-13 

6-15 

6-14+ 

6-15 

8-14+ 


12-31 
1-  1+ 
1-  2+ 

1-  2 
12-31 


2-  4 
1-  1 


3-18 
3-19 
1-  1 
3-18 

3-19+ 


12-31 

1-  2+ 


1-  IH 

3-19 


3-18 
3-18 
3-18 
1-  2 
1-  1 


1-  2 

3-18 

12-31 


1-  2h 

1-  2 

2-  4 
3-18 

1-  2 

2-  4 
3-18 
3-18 
1-  2 


3-25 
4-  2 

3-25 
3-29 
3-25 
3-29 


3-25 
3-25 


3-29 

16 

3-29 

9 

3-28 

13 

3-29 

14 

3-25 

11 

3-25 

9 

3-25 

12 

3-28 

14 

3-29 

16 

3-29 

15 

3-29 

16 

3-29 

13 

3-29 

13 

3-26 

16 

3-29 

16 

4-  2 

10 

3-26 

12 

3-29 

15 

3-29 

6 

4-  1 

10 

4-  3 

16 

3-29 

7 

4-13 

15 

4-  2 

16 

4-  2 

15 

3-29 

8 

3-30 

16 

3-29 

13 

3-29 

15 

4-  3 

13 

4-  2 

14 

3-27 

13 

3-29 

15 

4-15 

16 

3-26 

5 

3-29 

8 

3-29 

8 

3-25 

13 

3-29 

11 

4-  3 

15 

4-  3 

16 

3-27 

10 

4-  1 

16 

3-29 

12 

3-29 

4 

3-28 

14 

3-29 

3 

3-29 

12 

3-28 

12 

3-29 

12 

3-28 

16 

4-  2 

12 

3-25 

8 

3-25 

13 

3-29 

14 

3-29 

10 

3-25 

14 

3-29 

11 

3-25 

15 

3-26 

16 

3-25 

16 

3-25 

12 

3-29 

15 

3-25 

10 

3-25 

10  , 

3-29 

11 

3-29 

16 

4-  2 

16 

3-29 

12 

3-29 
4-  1 
3-29 
3-29 
3-29 


2 

5-10  20 
-13  20 

20 
16 
20 
20 


3-29 

4-15 


4-13 
3-29 


3-26 
3-29 


3-29 
4 


3-28 
3-25 


3-25 
3-29 


3-29 
3-25 


3-29 
4-  2 
3-29 


5-  9 
4-25 


4-  2 
3-29 


3-31 
4-25 


4-13 
4-15 


3-29  21 
5-  8  23 
5-25  22 


5-25 
5-26 
4 


5-25 
5-18 


3-29 
5-  9 


4-  2 
5-25 


4-13 
4-13 


5-  9 
4-  2 


3-28 
3-28 


3-29 
4-13 


3-29 
3-29 


4-20 
4-13 


4-25 
5-  9 


5-  9 
4-25 


5-  8 
5-11 
4-26 
4-26 
5-  9 

4-15 


5-26 
5-27 
5-25 

5-26 

5 

5-25 

5-25 

5-17 


5-25 
5-11 


4-13 
5-25 


5-25 
5-25 


5-25 
5-26 


5-  8 
5-26 
5-  8 
5-25 


4-13 
4-25 


4-11 
3-29 
5-25 
5-  9 

4-13 
5-25 
5-25 
5-25 
5-25 


5-  9 
5-  9 


5-25 
5-25 
5-17 
5-26 
5-25 


5-26 
5-25 


5-11 
5-26 


5-29 
5-30 
5-29 

5-29 
5-29 
6-19 
5-25 


5-29 
5-26 


4-25 
5-26 


5-25 
6-19 


5-26 
5-26 


5-  9 
4-25 


5-26 
5-25 
5-29 


11-10 
9-19 
9-21 


9-21 
11-10 


9-10 
9-21 


9-21 
9-21 


9-29 
10-12 


10-11 
9-10 
9-10 


9-19 

9-10 
9-19 
9-23 
9-21 
9-10 


9-21  32 
10-  6  31 
9-10  30 
9-19  31 
9-25  31 


9-10 


9-10 
9-26 

10-11 
9-19 
9-25 
9-10 
9-21 

9-21 
9-19 


9-26 
9-19 
9-27 
9-26 


10-11 
10-  6 
10-11 

10-11 
10-11 
10-11 
9-21 
10-  6 

10-11 
9-10 

10-  6 
9-10 
9-21 


32 


29 


11-10 
10-11 
11-10 
10-11 
10-10 

10-11 
10-11 
10-11 


10-12 
10-11 
11-10 


10-11 

9-21 

10-11 

10-11 
10-11 
11-10 


10-12 
10-12 
10-12 
10-12 
10-12 

10-12 
9-27 
9-23 


9-28 
10-11 


9-21 
9-21 


9-28 
9-26 


11-10 
10-11 
11-10 
11-11 
10-11 

11-10 
11-10 
11-11 
10-11 
11-10 

11-11 
11-11 
11-10 
10-11 


11-11 

10-11 


11-11 
11-11 

11-10 

11-11 
11-11 


10-12 
10-26 
11-11 
10-12 
10-12 

11-10 
10-12 
9-18 


11-24 
11-11 
11-10 
11-11 
11-11 

11-11 
11-10 
11-11 
10-12 
11-10 

11-11 
11-11 
11-11 
11-11 


11-11 
10-12 


11-11 
11-11 
11-11 
11-11 
11-11 


11-10 
11-10 
11-19 
11-11 
10-12   20 


10-12 
10-11 
10-12 

28 

27      9-27 

26  10-12 

27  10- 
26   10-11 

28  10-10 


10-11   26 

10-12   27 

9-27   27 

9-28  28 

9-26   27 


9-27 


9-26 
10-12 

11-10 
10 
9 


10-11 
9-27 


10-11 
10-  6 
10-11 
'28 


11-10 
11-10 


10-12 
10-11 
10-20 

10-11 
11-11 
11-10 
10-11 
10-11 


10-12 
10-11 
10-12 
30 1  9-21 
32   10-11 


25 


10-12 
11-10 
10-12 
10-12 
10-11 

10-11 


10-11 
10-12 


11-10 
10-12 


10-12 

10-12 
10-11 
10-12 
10-11 


11-10 
10-11 
10-26 
10-12 


10-11 
10-12 
10-  6 
11-10 
11-23 

10-12 
10-11 
11-11 
11-11 
11-11 

10-20 
11-11 
11-10 
10-11 
11-11 

11-11 
10-11 
10-12 
10-11 
11-11 


11-11 
11-10 
10-12 


10-12 
11-11 

10-12 
10-12 
11-11 

10-12 

10-12 

10-12 

12 

10-10 

11-11 
11-11 

10-12 
10-12 
10-25 

10-12 


10-12 
10-25 

11-11 
11-10 

10-26 
11-11 

11-11 
10-12 
10-26 
10-12 


11-11 
10-12 
11-11 
10-26 


10-26 
11-10 
10-11 
11-11 
11-24 

11-11 
11-11 
11-24 
11-11 
11-11 

11-11 
11-11 
11-10 
11-11 
11-11 

11-11 
11-11 
11-24 
10-12 
11-11 


12-30 
11-11 
11-11 
11-11 
11-11 

11-25 
11-11 
11-11 
11-11 
11-11 

11-11 

11-11 
11-11 
11-11 


11-11 
11-11 


11-11 
11-11 
11-11 
11-11 
11-11 


11-11 
11-19 
11-20 
11-19 
11-11 

11-25 
11-10 
11-11 


11-11 
11-11 
11-11 

11-11 

11-11 
11-11 
11-11 
12-  1 

11-11 

11-11 
11-25 
11-11 
11-11 
11-18 

11-19 


11-11 
11-19 


12-19 
11-10 


11-11  14 
11-11  15 

11-11 
11-10 
11-11 
11-11 


11-19 
11-10 
11-19 
11-10 


15  244 

16  226 
14   223 


11-11 
11-11 
11-11 
11-24 
12-30 

11-11 
11-11 
12-19 
11-24 
11-25 

11-11 
12-31 
12-30 
11-20 
11-11 

11-11 
11-11 
12-  2 
11-11 
11-11 


225  182 
227  226 
180 
182 
196 


127 
119 
115 

119 
135 
119 
104 
135 

119 
135 
185 
116 


104 
119 

119 
119 
127 
116 
119 


118 
126 
146 
124 
134 

153 
107 


107 
118 
113 


104 
113 

96 
119 

83 

119 
134 
83 
116 
123 


104 
123 

169 
116 
120 
108 

lis 

119 

92 

118 

113 


124 
113 
124 
123 


118 
134 
104 
186 
212 

116 
116 
155 
150 
139 

139 
155 
169 
119 
134 

155 
107 
134 
104 
119 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Tabia  3— Continuad 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


KEW   ENGLAND 
1956 


Number  ol  days 

tun  of 

Firwt  lall  minunum  ol 

between  dates 

16*  or 

20*  or 

24*  or 

28*  or 

32*  or 

32*  or 

28*  or 

24*  or 

20*  or 

16*  or 

1 

% 

1 

I 

* 

Statton 

1 

9 

1 

1 

1 

balow 

balow 

bslow 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

I 

s 

1 

s 

1 
S 

1 

^ 

d 

a 

5 

Q. 

B 

S 

Q, 

a 

S 

a. 

a 

. 

a 

a 

S 

d 

a 

e 

d 

a 

S 

1 

S 

1- 

S 

d 

a 

0 

S 

s 

^ 

s 

s 

l_ 

i3 

^ 

& 

^ 

& 

l^ 

& 

£ 

& 

sS 

& 

fS 

o 

^ 

& 

s5 

a 

A 

s 

o 

If 

n 

s 

LAWRENCZ 

96 

6-13+ 

-  I 

1-  2 

3-25 

11 

3-29 

20 

4-  2 

24 

4-13 

25 

5-  9 

31 

10-11 

28 

10-11 

28 

11-11 

16 

11-11 

16 

11-11 

16 

231 

227 

223 

181 

155 

LEXINGTON 

95 

6-14+ 

- 

- 

3-29 

15 

3-29 

15 

3-29 

15 

4-18 

28 

5-25 

30 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LOreLL 

'  99 

6-13 

1  '  1-  2 

3-25112 

3-29 

20 

3-29 

20 

4-13 

27 

5-25 

32 

10-11 

29 

10-12 

28 

11-11 

16 

11-11 

16 

11-11 

16 

231 

227 

227 

182 

139 

MIDDL£TON 

90 

6-13+ 

2 

12-31 

3-25 

14 

3-29 

19 

3-29 

19 

3-31 

28 

5-  9 

32 

10-11 

32 

11-11 

21 

11-11 

21 

11-24 

18 

12-30 

12 

280 

240 

227 

225 

155 

NANTHCCET  WB  AIRPORT 

87 

6-16 

12 

12-30 

2-22 

14 

3-25 

20 

3-29 

22 

3-29 

22 

4-13 

29 

11-10 

29 

11-11 

23 

11-11 

23 

12-19 

19 

12-30 

12 

312 

269 

227 

227 

211 

NEI  BEDFORD 

94 

6-15 

6 

1-  2 

3-25 

14 

3-25 

14 

3-25 

14 

3-28 

25 

4-  9 

32 

11-10 

25 

11-10 

25 

11-11 

23 

11-24 

20 

12-30 

10 

280 

244 

231 

227 

215 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

90 

6-14 

-10 

1-  2 

4-  2 

15 

4-  2 

15 

4-21 

24 

5-25 

25 

5-25 

25 

9-10 

30 

10-11 

23 

10-11 

23 

11-10 

14 

11-10 

14 

222 

222 

173 

139 

108 

PLYMOUTn 

95 

6-15 

4 

1-  2 

3-25 

12 

3-25 

12 

3-29 

22 

4-13 

27 

5-25 

31 

10-11 

31 

11-11 

IS 

11-11 

IS 

11-11 

18 

11-24 

16 

244 

231 

227 

212 

139 

PROVIKCETOWN  3  N 

88 

6-14 

15 

2-22 

- 

3-17 

20 

3-22 

24 

4-  9 

28 

4-10 

30 

11-10 

32 

12-19 

18 

12-19 

18 

12-19 

18 

12-30 

16 

- 

277 

272 

254 

214 

ROCHESTER 

94 

6-14+ 

-  2 

1-  2 

4-13 

13 

4-13 

13 

5-  9 

24 

5-25 

28 

5-26 

32 

9-19 

32 

10-11 

25 

11-11 

12 

11-11 

12 

11-11 

12 

212 

212 

186 

139 

116 

ROOCPORT  1  ESE 

92 

7-  2 

2 

12-30+ 

3-25 

13 

3-26 

17 

3-29 

22 

4-13 

25 

5-  8 

32 

10-11 

30 

11-10 

28 

11-11 

18 

11-11 

18 

11-24 

15 

244 

230 

227 

211 

156 

SALEM  AIR  STATION 

94 

6-15 

3 

1-  1 

3-25 

11 

3-25 

11 

3-29 

24 

3-29 

24 

4-25 

30 

10-11 

32 

11-10 

28 

11-11 

21 

11-24 

18 

12-19 

16 

269 

244 

227 

226 

189 

SANDWICH 

92 

6-15 

8 

1-  2 

3-25 

14 

3-25 

14 

3-29 

23 

3-29 

23 

4-25 

32 

11-10 

24 

11-10 

24 

11-10 

24 

11-11 

20 

12-30 

10 

280 

231 

226 

226 

199 

SBELBURNE  FALLS 

92 

6-15 

-  6 

2-  4+ 

3-29 

12 

3-29 

12 

4-25 

24 

5-24 

27 

5-26 

30 

9-21 

30 

10-11 

25 

11-11 

12 

11-11 

12 

11-11 

12 

227 

227 

200 

140 

118 

SPRINGFIELD  ARMORY 

97 

6-15 

2 

1-  2 

3-25 

12 

3-29 

20 

4-  2 

21 

4-  2 

21 

5-  9 

31 

10-11 

29 

10-12 

28 

11-11 

17 

11-11 

17 

11-24 

15 

244 

227 

223 

193 

155 

STOCKBRIOGE 

86 

6-14+ 

-13 

1-  2 

4-  2 

13 

4-  2 

13 

5-  9 

24 

5-25 

25 

5-29 

31 

9-10 

30 

9-21 

28 

10-11 

22 

10-12 

20 

11-11 

10 

223 

193 

155 

119 

104 

SWAMPSCOTT 

93 

6-15 

4 

1-  1 

3-25 

15 

3-25 

15 

3-27 

23 

3-29 

26 

5-  9 

31 

10-12 

32 

11-10 

28 

11-11 

21 

11-24 

19 

12-30 

8 

280 

244 

229 

228 

156 

TAUirrON 

96 

6-14 

-  1 

1-  2 

3-29 

14 

3-29 

14 

5-  9 

24 

5-25 

28 

5-25 

28 

9-19 

31 

10-11 

23 

10-11 

23 

11-11 

10 

11-11 

10 

227 

227 

155 

139 

117 

TTILLT  DAM 

96 

6-16 

-14 

3-18 

4-  2 

15 

4-  2 

15 

5-25 

22 

5-26 

25 

5-29 

31 

9-10 

30 

9-21 

28 

10-11 

20 

10-11 

20 

11-11 

6 

223 

192 

139 

118 

104 

TURNERS  FALLS 

97 

6-14 

-  7 

2-  4 

3-29 

13 

4-  2 

19 

4-25 

24 

5-25 

26 

5-26 

30 

9-21 

32 

10-  6 

27 

10-11 

22 

11-11 

8 

11-11 

8 

227 

223 

169 

134 

118 

WALPOLE 

95 

6-14 

-  3 

I-  2 

3-29 

13 

3-29 

13 

5-  9 

24 

5-25 

26 

5-26 

32 

9-19 

30 

9-21 

28 

10-11 

23 

11-10 

19 

11-11 

8 

227 

226 

155 

119 

116 

WALPOLE  X  S 

94 

6-13+ 

-  9 

1-  2 

3-29 

8 

4-  2 

17 

5-25 

24 

5-25 

24 

5-25 

24 

9-10 

31 

9-21 

27 

10-11 

22 

11-11 

8 

11-11 

8 

227 

223 

139 

119 

108 

WEST  OJMMINGTON 

90 

6-14+ 

-14 

2-  4+ 

4-  2 

8 

5-  9 

20 

5-25 

21 

5-26 

25 

6-19 

30 

9-  9 

29 

9-10 

26 

10-  6 

23 

10-11 

20 

11-11 

5 

223 

155 

134 

107 

82 

WESTON 

96 

9-  5 

-  4 

1-  2 

4-  2 

12 

4-  2 

12 

5-25 

24 

5-25 

24 

5-25 

24 

9-21 

30 

10-  6 

25 

10-11 

20 

10-11 

20 

11-11 

9 

223 

192 

139 

134 

119 

WESTOVKR  FIELD 

95 

6-14 

-  2 

2-24 

3-29 

16 

3-29 

16 

4-  2 

21 

4-25 

27 

5-25 

31 

10-  6 

31 

10-11 

26 

11-10 

22 

11-11 

14 

11-11 

14 

227 

227 

222 

169 

134 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

93 

6-14 

-  1 

1-  2 

3-28 

16 

3-28 

16 

3-31 

24 

5-  9 

28 

5-  8 

28 

10-11 

30 

11-10 

17 

11-10 

17 

11-10 

17 

11-11 

14 

228 

227 

224 

186 

156 

WORCESTER 

94 

6-14 

-  1 

1-  2 

3-29 

12 

3-29 

12 

4-13 

24 

5-25 

26 

5-25 

26 

9-19 

32 

10-  6 

28 

10-11 

24 

11-10 

20 

11-11 

9 

227 

226 

181 

134 

117 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

92 

6-14 

-22 

12-31 

4-  2 

12 

4-25 

19 

5-25 

24 

5-26 

27 

6-19 

30 

9-10 

30 

9-21 

27 

10-11 

24 

10-12 

20 

11-10 

16 

222 

170 

139 

118 

83 

BERLIN 

94 

6-15 

-22 

2-  4 

4-  2 

13 

4-  2 

13 

5-25 

22 

5-25 

22 

6-19 

32 

10-  6 

26 

10-  6 

26 

10-12 

20 

10-12 

20 

11-11 

9 

223 

193 

140 

134 

109 

BETHLEHEM 

90 

6-14 

-17 

1-  1 

4-  2 

16 

5-  8 

20 

5-  9 

24 

5-25 

25 

5-29 

32 

9-10 

32 

9-26 

27 

10-12 

20 

10-12 

20 

11-10 

12 

222 

157 

156 

124 

104 

BLACEWATER  DAM 

96 

6-14 

-14 

2-  4 

3-29 

8 

4-12 

20 

5-  9 

22 

5-26 

26 

5-26 

26 

9-19 

30 

10-  6 

27 

10-11 

21 

10-12 

19 

11-11 

9 

227 

183 

155 

133 

116 

CAMPTON 

96 

6-15 

-25 

2-  4 

4-  2 

14 

4-13 

20 

5-25 

23 

5-26 

28 

6-19 

32 

9-10 

30 

9-21 

27 

10-11 

21 

10-12 

19 

11-11 

9 

223 

182 

139 

118 

83 

COHCORD  WB  AIRPORT 

96 

6-14+ 

-15 

2-  4 

3-29 

7 

4-12 

20 

5-25 

24 

5-26 

28 

5-26 

28 

9-18 

32 

10-  6 

27 

10-11 

20 

10-11 

20 

11-11 

10 

227 

182 

139 

133 

115 

DURHAM 

97 

6-15 

-10 

1-  2+ 

3-29 

10 

3-29 

10 

4-13 

22 

5-25 

26 

5-26 

31 

9-19 

32 

10-  8 

28 

10-11 

23 

11-11 

11 

11-11 

11 

227 

227 

181 

134 

116 

BAST  DEERIHG 

93 

6-13+ 

-16 

2-  4+ 

4-12 

16 

5-25 

20 

5-25 

20 

5-26 

28 

6-19 

31 

9-10 

29 

9-19 

28 

10-  6 

24 

10-11 

18 

11-11 

5 

213 

139 

134 

116 

83 

FABYAN 

89 

6-14 

-28 

1-  1 

4-25 

14 

5-25 

17 

5-26 

22 

6-19 

25 

6-19 

25 

■  9-  8 

28 

9-  8 

28 

9-21 

24 

10-  8 

20 

10-12 

15 

170 

134 

118 

81 

81 

FIRST  CONN  LAXE 

87 

6-15 

-26 

1-  2 

4-25 

15 

5-25 

20 

5-25 

20 

5-29 

28 

6-19 

29 

9-10 

32 

9-19 

28 

9-27 

24 

10-12 

20 

11-10 

13 

199 

140 

125 

113 

83 

FRANKLIN  1  NW 

95 

6-13+ 

-15 

2-  4 

4-  2 

16 

4-12 

20 

5-25 

23 

5-26 

26 

5-29 

32 

9-19 

32 

9-21 

28 

10-11 

20 

10-11 

20 

11-11 

10 

223 

182 

139 

118 

113 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

96 

6-14+ 

-17 

2-  4 

4-  2 

12 

5-  9 

18 

5-26 

24 

5-26 

24 

5-29 

32 

9-19 

31 

9-21 

26 

10-  6 

24 

10-11 

20 

11-11 

8 

223 

155 

133 

118 

113 

GKAFTON 

93 

6-14 

-23 

2-  4 

5-  9 

15 

5-25 

17 

5-26 

21 

6-19 

27 

6-19 

27 

9-  8 

31 

9-10 

24 

9-10 

24 

10-  6 

19 

10-12 

14 

156 

134 

107 

83 

81 

HANOVER 

94 

6-14 

-15 

2-  4 

4-  2 

16 

4-  2 

16 

5-  9 

22 

5-25 

26 

5-29 

31 

9-21 

30 

10-11 

23 

10-11 

23 

11-10 

17 

11-11 

10 

223 

222 

155 

139 

115 

EKE  HE 

96 

6-14 

-15 

2-  4 

4-  2 

14 

4-  2 

14 

5-25 

23 

5-26 

28 

5-29 

30 

9-10 

32 

9-21 

27 

10-11 

20 

10-11 

20 

11-11 

8 

223 

192 

139 

118 

104 

LAKEPORT 

95 

6-14 

-14 

2-  4 

3-29 

8 

3-29 

8 

4-13 

24 

5-  9 

27 

5-26 

32 

10-  6 

31 

10-11 

26 

11-10 

21 

11-11 

15 

11-11 

15 

227 

227 

211 

155 

133 

LANCASTER 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9-10 

32 

9-21 

28 

9-28 

24 

10-12 

18 

11-10 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

95 

6-14 

-18 

2-  4 

4-  2 

12 

5-  9 

20 

5-25 

22 

5-26 

26 

5-29 

31 

9-  9 

32 

9-21 

27 

10-11 

20 

10-11 

20 

11-10 

10 

222 

155 

139 

118 

103 

MANCHESTER 

90 

6-14 

-14 

3-18 

3-29 

10 

4-  2 

20 

4-13 

24 

5-  9 

26 

5-26 

32 

9-26 

32 

10-11 

24 

10-11 

24 

11-10 

20 

11-11 

14 

227 

222 

181 

155 

123, 

MASSABESIC  LAKE 

95 

6-13+ 

- 

- 

4-  2 

15 

4-12 

19 

5-25 

24 

5-26 

28 

5-26 

28 

9-19 

30 

9-21 

28 

10-11 

20 

10-11 

20 

11-11 

8 

223 

182 

139 

118 

116 

MOOHT  WASHINGTON 

66 

6-14 

-33 

12-30 

5-25 

10 

5-25 

10 

5-29 

24 

6-19 

26 

6-19 

26 

9-  7 

28 

9-  7 

28 

9-  9 

24 

9-18 

20 

9-21 

15 

119 

116 

103 

80 

80 

NASHUA  3  N 

95 

8-13+ 

-10 

2-  4 

3-29 

10 

4-13 

20 

5-25 

24 

5-25 

24 

5-29 

31 

9-19 

31 

9-21 

28 

10-  2 

24 

11-10 

18 

11-11 

9 

227 

211 

130 

119 

113 

NEW  LONDON 

. 

- 

- 

- 

- 

4-  8 

20 

5-  8 

23 

5-  8 

23 

5-25 

31 

- 

- 

- 

- 

11-11 

16 

- 

- 

- 

- 

- 

NORTHWOOD 

94 

6-15 

-  6 

12-31 

3-29 

16 

3-29 

16 

3-31 

23 

5-  8 

28 

5-25 

30 

9-21 

32 

10-11 

26 

11-10 

23 

11-11 

12 

11-11 

12 

227 

227 

224 

156 

119 

PETERBORO  2  S 

92 

6-14 

-  7 

2-  4 

3-31 

15 

4-  2 

17 

4-12 

21 

5-26 

28 

5-27 

30 

9-21 

31 

10-  6 

28 

10-12 

21 

11-10 

20 

11-11 

11 

225 

222 

183 

133 

117 

PINKBAM  NOTCH 

88 

6-14 

-14 

1-  2+ 

4-  2 

15 

5-  8 

20 

5-  9 

21 

5-26 

26 

6-19 

30 

9-10 

32 

9-27 

28 

10-12 

22 

19-26 

20 

11-10 

13 

222 

171 

156 

124 

83 

PLYMOUTH  1  WNW 

93 

6-15+ 

-19 

2-4 

4-  2 

16 

5-  9 

20 

5-26 

21 

5-26 

21 

6-19 

30 

9-10 

28 

9-10 

28 

10-11 

19 

10-11 

19 

11-11 

7 

223 

155 

138 

107 

83 

PORTSMOUTH 

96 

6-13 

-  8 

1-  2 

3-g9 

8 

3-29 

8 

4-13 

24 

5-25 

27 

5-25 

27 

9-27 

32 

10-10 

28 

10-11 

24 

11-11 

13 

11-11 

13 

227 

227 

181 

138 

125 

SURRY  MOUNTAIN  D4M 

97 

6-15 

-15 

2-  4+ 

4-  2 

10 

5-  9 

20 

5-25 

22 

5-26 

25 

5-29 

30 

9-10 

28 

9-10 

28 

10-  6 

24 

10-11 

19 

11-11 

7 

223 

155 

134 

107 

104 

WEST  LEBANON 

95 

6-15 

-16 

2-  4 

4-  2 

14 

4-  2 

14 

5-25 

23 

5-26 

27 

5-26 

27 

9-21 

29 

10-10 

27 

10-11 

22 

10-12 

19 

11-11 

9 

223 

193 

139 

137 

118 

WINDHAM 

97 

6-13+ 

-10 

12-31 

3-29 

9 

4-13 

20 

5-25 

24 

5-25 

24 

5-26 

29 

9-19 

30 

9-21 

28 

10-11 

21 

10-20 

20 

11-11 

5 

227 

190 

139 

119 

116 

WOLTEBORO  FALLS 

96 

6-14 

-14 

2-  4 

3-29 

5 

4-12 

19 

5-  9 

24 

5-25 

25 

5-26 

29 

9-19 

32 

10-11 

25 

10-12 

22 

11-11 

15 

11-11 

15 

227 

213 

156 

139 

116 

WOODSTOCK 

93 

6-14 

-25 

3-16 

3-29 

8 

4-  2 

18 

5-25 

22 

5-26 

28 

5-29 

30 

9-10 

31 

9-21 

27 

10-11 

24 

10-12 

19 

10-26 

16 

211 

193 

139 

118 

104 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPOBT 

88 

6-15+ 

12 

1-  2 

3-25 

16 

~  3-25 

16 

3-29 

23 

3-29 

23 

4-21 

31 

11-10 

27 

11-10 

27 

11-11 

20 

11-11 

20 

12-30 

16 

280 

231 

227 

226 

203 

GREENVILLE 

96 

6-14 

2 

1-  2 

3-25 

10 

3-29 

18 

3-29 

18 

4-24 

28 

5-25 

30 

9-21 

31 

10-11 

26 

10-12 

24 

- 

- 

- 

- 

197 

170 

119 

KINGSTON 

93 

8-13 

3 

1-  2 

3-29 

16 

3-29 

16 

4-13 

22 

5-  9 

25 

5-25 

31 

9-19 

31 

10-11 

24 

10-11 

24 

11-11 

11 

11-11 

11 

227 

227 

181 

155 

117 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

94 

6-13+ 

3 

1-  2 

3-25 

13 

3-29 

19 

3-29 

19 

4-13 

26 

5-  9 

29 

10-11 

27 

10-11 

27 

11-10 

22 

11-11 

16 

11-11 

16 

231 

227 

226 

181 

155 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

100 

8-15 

-10 

2-  4+ 

3-30 

16 

4-  2 

18 

5-  9 

24 

5-25 

26 

5-26 

29 

9-21 

30 

10-11 

25 

10-12 

22 

11-11 

11 

11-11 

11 

226 

223 

156 

139 

118 

BENNINGTON  2  NW 

93 

8-  8 

-14 

3-19 

4-  2 

16 

4-25 

19 

5-  9 

24 

5-25 

25 

5-29 

31 

9-  9 

32 

9-10 

28 

10-11 

19 

10-11 

19 

11-11 

10 

223 

169 

155 

108 

103 

BLOOMFIELD 

93 

6-14 

-31 

1-  1 

4-  2 

8 

5-25 

20 

5-26 

23 

5-26 

23 

6-19 

30 

9-  8 

31 

9-21 

27 

9-28 

24 

10-12 

18 

10-26 

16 

207 

140 

125 

118 

81 

BURLINGTON  WB  AIRP<»T 

92 

6-14+ 

-12 

1-  2 

3-29 

9 

4-  2 

18 

4-25 

24 

5-25 

28 

5-25 

28 

10-  6, 

30 

10-11 

28 

11-10 

19 

11-10 

19 

11-18 

14 

234 

222 

199 

139 

134 

CAVENDISH 

94 

6-14 

-23 

3-18 

4-12 

16 

5-25 

19 

5-27 

24 

5-29 

27 

6-19 

29 

9-10 

30 

9-19 

28 

9-21 

24 

10-11 

16 

10-11 

16 

182 

139 

117 

113 

83 

CHELSEA 

95 

6-15 

-26 

3-18 

5-  9 

18 

5-25 

19 

5-26 

22 

5-29 

26 

6-19 

29 

9-10 

29 

9-21 

27 

10-  6 

23 

10-11 

20 

10-26 

16 

170 

139 

133 

115 

83 

CORNWALL 

91 

6-14+ 

-15 

12-31 

3-29 

9 

4-21 

20 

5-  8 

23 

5-25 

27 

5-25 

27 

9-10 

32 

9-21 

20 

9-21 

20 

9-21 

20 

11-10 

15 

226 

153 

136 

119 

108 

DORSET  1  3 

91 

6-14 

-16 

2-  4 

4-  2 

9 

5-  9 

20 

5-25 

21 

5-29 

28 

6-18 

30 

9-  9 

32 

9-10 

27 

10-  6 

24 

10-11 

18 

11-11 

8 

223 

155 

134 

104 

83 

EAST  BARNET 

92 

6-15 

-26 

1-  1 

4-  2 

10 

4-11 

20 

5-  9 

21 

5-26 

28 

5-26 

28 

9-21 

31 

10-11 

26 

10-12 

22 

10-26 

19 

11-11 

9 

223 

198 

156 

138 

118 

EN03BUBC  FALLS 

93 

6-14 

-24 

1-  1+ 

4-  2 

11 

4-25 

19 

5-25 

22 

6-26 

28 

6-19 

32 

9-10 

29 

9-27 

25 

10-11 

23 

10-12 

20 

11-11 

13 

223 

170 

139 

124 

83 

LEMINGTON 

90 

6-14 

-31 

1-  1+ 

4-11 

16 

5-25 

18 

5-26 

22 

5-29 

27 

6-19 

28 

9-10 

30 

9-19 

28 

9-27 

23 

10-12 

16 

10-12 

16 

184 

140 

124 

113 

83 

MIDDLESEX 

94 

6-15 

-21 

1-  2+ 

4-  2 

13 

4-  2 

13 

5-25 

24 

5-26 

27 

5-29 

32 

9-19 

32 

10-  6 

28 

10-12 

21 

10-25 

20 

11-11 

10 

223 

206 

140 

133 

113 

MONTPELIEB  CAA  AIRPORT 

91 

6-14 

-18 

1-  2 

4-  2 

14 

4-  2 

14 

5-25 

23 

5-26 

27 

5-29 

32 

9-19 

31 

9-28 

28 

10-11 

24 

10-12 

19 

11-10 

15 

222 

193 

139 

125 

113 

MOUNT  MANSFIKLO 

79 

7-  1+ 

-22 

12-30 

- 

- 

- 

- 

- 

9-  9 

32 

9-20 

28 

9-21 

23 

10-25 

20 

11-10 

00 

- 

- 

- 

- 

- 

NEWPORT 

94 

6-14 

-24 

1-  1 

4-  2 

13 

4-21 

20 

5-25 

24 

5-26 

28 

6-19 

32 

9-10 

30 

9-26 

27 

9-27 

23 

10-12 

19 

11-10 

12 

222 

174 

125 

123 

83 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

93 

6-14 

-19 

2-  4 

4-  2 

13 

4-12 

20 

5-26 

24 

5-27 

26 

6-19 

31 

9-10 

29 

9-21 

27 

10-12 

20 

10-12 

20 

11-11 

8 

223 

183 

139 

117 

83 

RANDOLPH 

94 

6-14 

-17 

2-  4 

4-20 

16 

4-20 

16 

5-25 

23 

5-27 

28 

6-19 

32 

9-10 

32 

9-27 

27 

10-10 

24 

10-28 

20 

11-11 

8 

205 

189 

138 

123 

83 

READSBORO  1  SSE 

92 

6-15+ 

-13 

2-  4+ 

4-  1 

12 

4-11 

20 

5-25 

24 

5-26 

27 

5-29 

30 

9-10 

32 

10-10 

28 

10-11 

23 

11-11 

10 

11-11 

10 

224 

214 

139 

137 

104 

RUTLAND 

90 

6-14 

-13 

2-  4 

3-29 

8 

4-  2 

19 

5-  9 

24 

5-25 

26 

5-29 

32 

9-10 

32 

10-  6 

22 

10-  6 

22 

11-10 

19 

11-11 

13 

227 

222 

150 

134 

104 

SAINT  ALBANS 

- 

- 

- 

- 

3-29 

8 

3-29 

8 

4-25 

24 

5-24 

28 

5-25 

31 

- 

- 

- 

-' 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ST  ALBANS  BAY 

92 

•-14 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

9-28 

29 

10-25 

24 

10-25 

24 

11-10 

20 

11-19 

16 

. 

- 

. 

_ 

_ 

SAINT  JOHNSBURY 

95 

6-14 

-24 

1-  1 

4-  2 

13 

4-11 

20 

5-25 

24 

5-26 

28 

5-29 

31 

9-21 

29 

9-27 

28 

10-12 

20 

10-12 

20 

11-11 

8 

223 

184 

140 

124 

115 

SOMERSET 

85 

6-15 

-24 

2-  4+ 

4-12 

15 

5-  9 

18 

5-25 

21 

5-29 

28 

6-19 

31 

9-  8 

32 

10-  6 

23 

10-  8 

23 

10-11 

19 

10-12 

14 

183 

155 

134 

130 

81 

VERNON 

96 

6-14+ 

-11 

2-  4+ 

3-29 

9 

4-  2 

17 

5-25 

24 

5-25 

24 

5-30 

30 

9-19 

32 

9-21 

28 

10-11 

23 

10-12 

19 

11-11 

9 

227 

193 

139 

119 

112 

WEST  BURKE 

92 

6-15 

-30 

1-  2 

4-25 

16 

5-26 

18 

5-26 

18 

5-30 

28 

6-20 

29 

9-  8 

31 

9-10 

27 

9-27 

23 

10-  6 

20 

10-20 

16 

178 

133 

124 

103 

80 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  3-Contmued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


NEW   ENGLAND 
1956 


Number  of  days 

LaBt  apxing  minimum  ol 

First  fall  minimum  of 

between  dates 

16'  or 

20*  or 

24' or 

28*  or 

32"  or 

32- or 

28*  or 

24*  or 

20*  or 

16' or 

i 

i 

t 

S 

J 

Station 

1 
M 

s 

i 

. 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

0 

i 

0 

1 

s 

J 
o 

jS 

5 

t 

S 

2 

^ 

« 

« 

d 

S 

d 
R 

V) 

d 
Fl 

S 

^ 

s 

d 

S 

d 

B 

o 

a 

& 

^ 

Q 

.3 

J 

& 

e2 

& 

(2 

<3 

1 

5 

tS 

P 

e2 

& 

e2 

& 

eS 

& 

i2 

& 

.2 

b 

« 

01 

s 

S 

WIU)£R 

97 

6-15 

-23 

2-  4 

4-  2 

12 

4-  2 

12 

5-  9 

21 

5-26 

28 

5-26 

28 

9-21 

30 

10-11 

24 

10-11 

24 

11-11 

10 

11-11 

10 

223 

223 

155 

138 

118 

WOODSTOCK 

3   ENE 

93 

6-14 

-21 

2-  4+ 

4-  2 

9 

5-  9 

19 

5-25 

22 

5-26 

26 

5-29 

29 

9-10 

32 

9-21 

27 

10-11 

20 

10-11 

20 

11-11 

9 

223 

155 

139 

118 

104 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec 

AnnuAl 

ROCHESTER,    HASS 
LAKEPORT   2,    N.    H. 

HASSABESIC  LAKE,    N.    B. 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

HIN 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

\ 

\ 

- 

4.12 

1663 

B4.44 

B155S 
63.0 
37.4 

4.08 

-    .21 

1016 

5.57 

1259 

5.33 

1130 
78.2 
53.7 

5.40 
.07 
621 

5.55 

1077 

5.12 

1070 
79.8 
56.1 

5.37 

-    .94 

677 

5.01 

863 

5.61 

995 
79.5 
54.1 

B4.71 

-    .37 

568 

2.83 

969 

B3.52 

905 

65.4 

46.5 

2.65 

-1.03 

629 

B2.42 

1101 

33.04 

B1052 
59.7 
36.7 

2.18 
-    .27 

655 

693 

'- 

'- 

Sde  reference  notes  following  Station  Index. 
-   284    - 


SOIL  TEMPERATURES 


Jabuut 

F«bniU7 

Maicli      ° 

Apnl 

M.y 

Jon. 

luly 

August 

S«pt«mb«r 

Octobai 

Nov«mb«i 

D«c«mb«r 

Annual 

SUBon 
D«|Xb 

< 

I 

1 

1 

< 

1 

< 

1 

1 

1 

1 

1 
J 

1 
4 

t 

J 

1 

t 

a 

« 

M 

1 

> 
< 

1 

1 

< 

i 
1 

s 

< 

s 

i 

1 

1 

1 

1 
< 

J 

STORM,    COHmCTICOT 

mASODO   UHDIR   SOO 

1-x  mcDS 

72.7 

86/63 

72.2 

84/58 

62.2 

81/49 

53.4 

64/42 

44.4 

62/34 

37.1 

47/34 

- 

../„ 

4    IIOBS 

70.7 

78/62 

70.9 

80/59 

- 

77/  — 

52.3 

60/43 

43.8 

58/34 

36.7 

45/34 

- 

../- 

a  iHcms 

69.2 

73/62 

69.5 

7  5/64 

62.5 

71/54 

53.6 

58/49 

46.2 

56/38 

38.8 

44/36 

- 

-/-- 

IIKSTOR,    1.    I. 

lOAStlRIO  \niDt*  SOD 

2  mens 

51/9 

67/41 

- 

-/-- 

67.6 

78/59 

68.5 

77/58 

61.0 

78/48 

92.0 

60/43 

43.2 

58/31 

35. 3 

46/28 

- 

../- 

4  Haas 

50.7 

62/41 

- 

.-/- 

66.6 

75/58 

68.2 

75/60 

61.1 

75/49 

51.8 

59/44 

42.9 

57/31 

34.2 

44/27 

- 

-/.. 

i    IUCBXS 

50.9 

58/47 

- 

-/- 

67.4 

69/63 

68.7 

71/67 

63.9 

71/58 

55.4 

59/52 

47.9 

57/38 

39.7 

46/34 

- 

../.. 

13  mcms 

50.2 

54/46 

- 

-/- 

66.5 

69/63 

68.3 

71/66 

63.9 

70/58 

55.6 

59/52 

48.5 

56/40 

40.4 

45/37 

- 

../.. 

BUELiKCTOM  UKi  Of  rr.,n 

■USUUO   OHDBR   SOD 

1  mCH 

32,8 

39/32 

- 

--/- 

3    IKSES 

33.5 

37/33 

- 

--/-- 

10  incus 

34.9 

37/34 

- 

--'-- 

Storra,  Cooa. 


Klocatoo,  S.  I. 


Honthly  averages  are  obtained  by  taking  the  average  of  dally  mmx   and  mln  values. 

Soil  type  and  cover:   Woodbrldge  loaa  -  grass  sod. 

Hontbly  averages  (3  and  4  Inches)  are  obtained  by  taking  the  average  of  dally  max  and  mln  valu 
observations  at  9  p.a.  time. 


B  and  12  Inches  by  taking  the  average  of  single  dally 


Soil  type  and  cover:   Brldgehampton  silt  loas  -  Kentucky  bluegrass . 
Burllagxoo  Dnl.  of  Vt.,  Vt.  -  Monthly  averages  are  obtained  by  taking  the  average  of  dally  bulx  and  mln  values. 
Soil  type  and  cover:   Helrose,  fine  sandy  loaa  -  Kentucky  bluegrass. 


SOOTH  nST  HBR  CC  DKP,  HE. 


CORM¥ALL,  VT. 


LAJfCASTES.    H.    B. 
CORjrWALL,    VT. 


t    CHAKGHS    IK    STATION  KAICB3 
OLD    NAICE 
SOUTH   WEST   HARBOR,    ME. 


CORNWALL   1    N,    VT. 
RKLOCATIQN    AND  CHANGES   OF   BQUIPIIKHT 


All   equlpsent    noved   2.5  miles   ESE 
All   equipment   moved    1.5  miles    SW 


All   equipment   moved   1/4   mile   W 


All   equipment    moved   1.5   mile 
All   equipment    moved   1/4   rile 


All   equipment   moved   1.0   mile   W 
All   equipment    moved   1 .4   miles   S 


DATS 

June 

1956 

June 
November 

1956 
1956 

July 
Ju]uary 

18, 
10. 

1956 
1956 

Au^st 

1, 

1955 

Novenber 
llovember 

23, 
1, 

1956 
1955 

June 

20, 

1956 

August 

21, 

1956 

Dce   notss    follomlng   Station    Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  EHGLAMD 
1956 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data', 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
1956 


f-^l 


-■"V.' 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
0  10  20         30         40 


I   yEBIOlAN   TI» 


STATION   LEGEND 

42°       O    •  9  Precipitation  only 

(D  Precipitation,   storage 

O  "•"-(>  Precipitation    and   Temperature 

-fy  -^^V  Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 


Type   of  gage         O    Non- recording; 
•    Recording,         d    Botti  types 

Double  circle  combinations    indicate   the  availability  of 
y^    „iore  detailed  meteorological  data 


:>j 


1,. 


s/J~s  •"  \  .«"^> "     I     ..-?-..]  '^(^  ix^ 

Bt    C»r»el     (;ock»poo««t    RkOfor    St*        ^  J  / 


-o-  ^  , —      o 


Guilford       L«k«    Xoria«< 


^                                DarbrU  O.        0>orth    Brftoford   K 

1   ■•••r^olrU^  ^^ ( 


f  Q  -Bx   H«T*a    WS 


Stuford    5    W-0--0-         ^Brldgi 
*        Q    iorrmlk  Cm   Pl»at 


tlv«rh«ad    li>a*»cb, 


'^'    ^ 


iBollnes  ire   dram  through  points   of   ftpprozlMa.tely  equal  values.      Hourly  precipitation  data  fro»  recorder  substations  will  be   available 
In  the   publication    'Hourly  Precipitation  Data'. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAKD 
1956 


NWBC.,  Ashevllle,  N.  C.  8/56 

Isollnes  axe  dravn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  frOB  recorder  substations  will 
be  available  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


HSW  ENGLAND 
1B56 


STATUTE    MILES 
10  0  10  20         30  40 


75TH    ORIDIAJI   TI»E    ZOXX 


STATION   LEGEND 

O    •  3  Pracipitotlon    only 

(J  Precipitation,   storage 

-(>-»■-(»-  Precipitation  and  Temperature 

j;J>^<^  Precipitation,  Temperature   and  Evaporation 

Type  of  gage        O      t^on- recording i 
•    Recording,      9      Both  types 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meleorological  data. 


68* 


inniC.,    Arlh«>lll«,    M.    C. 8/56 

iBollnes  are  drawn  through  points  of  approxlwitely  equal  values.   Hourly  precipitation  data  fro«  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 


STATION  INDEX 


1 

County 

j 

1 

1 

I 

YeatBof 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Reier 

to 
tables 

Station 

1 

d 

d 

II 

11 

CONNECTICUT 

ANSON  I A 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKHAMSTEO 
BEACON   FALLS 

0120 
0227 
0251 
0299 
0373 

NEW   HAVEN 
LITCHFIELD 

NEW   LONDON 
LITCHFIELD 
NEW   HAVEN 

17 

41    20 
41    50 
41    37 
41    56 
41    27 

73    05 
73    02 
72    06 

72  57 

73  03 

20 
710 
140 
420 
180 

16 
16 

25 

1 

2 
2 

2 
2 
2 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT   WB   AIRPORT 

BRISTOL    3   W 

BROOKLYN 

BULLS    BRIDGE    DAM 

063* 
0806 

083  0 
0918 
0961 

HARTFORD 
FAIRFIELD 

HARTFORD 
WINDHAM 
LITCHFIELD 

17 

41    50 
41    10 
41    41 
41    47 
41    40 

72  44 

73  08 

72  59 
71    57 

73  29 

165 

640 
275 
260 

13 

13 
16 

16 

C 

1    2    3   C 

2 

2 

2 

BURLINGTON 
CANOELWOCO    LAKE 
COCKAPONSET    RANGER    STATION 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE    1    5 

0973 
1093 

i<.8e 

1'.99 
1536 

HARTFORD 
FAIRFIELD 
MIDDLESEX 
NEW    LONDON 
HARTFORD 

41    48 
41    29 

41    28 
41    34 
41    48 

72  58 

73  28 
72   31 
72    17 
72    56 

460 
500 
170 
400 
300 

7 

49 
16 
26 

C 
2 
12    3 

2 

CREAM  HILL 
DANBURY 
DAWSON   LAKE 
DERBY 
EAST    HAVEN 

1715 
1762 
1798 
1844 
2169 

LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
NEW   HAVEN 
FAIRFIELD 

NEW   HAVEN 

41    52 
41    23 
41    22 
41    19 

41    17 

73    20 
73    28 

72  59 

73  05 
72    52 

1300 
510 
160 
-70 
30 

60 
22 

60 
22 

16 
8 
16 

1    2    3 
1    2    3 

2 

2 

2 

EA5T0N   LAKE    RESERVOIR 

FALLS    VILLAGE 

GROT ON 

HARTFORD 

HARTFORD   6RAINARD   FIELD 

2288 
2656 
3207 
3446 

3451 

FAIRFIELD 
LITCHFIELD 
NEW    LONDON 
HARTFORD 

HARTFORD 

17 

5 
5 

41    14 
41    57 
41    21 
41    46 
41    44 

73    15 
73    22 
72    02 
72    42 
72    39 

260 
580 

39 
140 

15 

40 
69 

16 
56 
16 

95 

2 

1    2    3 

2 

C 
1    2    3    C 

jVHARTFORD   WB   AIRPORT 
HEMLOCKS    RESERVOIR 
JEWETT    CITY 
KENT 
LAKE    KONOMOC 

3456 
3583 
3857 
3905 

3989 

HARTFORD 
FAIRFIELD 
NEW    LONDON 
LITCHFIELD 
NEW    LONDON 

5 

17 

7 

41    56 
41    14 
41    38 
41    44 

41    24 

72  41 

73  16 

71  54 
73    29 

72  11 

169 
240 
400 
380 

180 

a 

7 

8 
16 

7 

71 

1    2    3   C 

2 

C 
1    2    3 

2 

LAUREL    RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD   HOLLOW   DAM 
MEAD   POND   RESERVOIR 
MIODLETOWN  WB 

4096 

4443 
4488 
4599 
4757 

FAIRFIELD 

HARTFORD 

WINDHAM 

FAIRFIELD 

MIDDLESEX 

5 

17 

5 

41    10 
41    46 
41    45 
41    12 
41    33 

73   33 
72    29 

72  11 

73  31 
72    34 

340 
392 
250 

480 
133 

5 

1 

16 
16 

5 
16 
1 

APR 

2 

2 
1    2    3    C 

2 
1    2    3   C 

MIODLETOWN   A   W 

MILFORO 

NOHAWK   RANGER    STATION 

MOODUS    RESERVOIR 

MOUNT    CARMEL 

4767 

4790 
^.933 

5018 
5077 

MIDDLESEX 

NEW   HAVEN 
LITCHFIELD 
MIDDLESEX 

NEW   HAVEN 

5 

7 
5 

41    33 
41    12 
41    50 
41    30 
41    25 

72  43 

73  05 
73    18 
72    26 
72    55 

369 
30 
1440 
380 
200 

11 
20 

11 
16 

16 

20 

1    2    3 
2 
2 

C 
1    2    3 

NATCHAUG   RANGER    STATION 

NATHAN   HALE    STATE    FOREST 

NEW   HARTFORD 

NEW   HAVEN   W8   AIRPORT 

NEWINGTON 

5125 
5131 
5262 
5273 
5285 

WINDHAM 
TOLLAND 
LITCHFIELD 
NEW   HAVEN 

HARTFORD 

17 
17 

5 

41    53 
41    46 
41    53 

41    16 
41    42 

72    05 
72    21 
72    57 
72    53 
72    44 

400 

570 

380 

6 

150 

177 

16 
6 
23 

138 

2 

2 

2 

1    2    3   C 

C 

NORFOLK    2    SW 

NORTH   BRANFORD 

NORTH   GUILFORD 

NORWALK 

NORWALK   GAS    PLANT 

5445 
5510 
5641 
5892 
5893 

LITCHFIELD 
NEW   HAVEN 
NEW   HAVEN 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 

7 
4 

41    58 
41    20 
41    23 
41    08 
41    07 

73    13 
72    46 

72  43 

73  27 
73    25 

1380 
210 
280 

120 
37 

14 

62 

1 

14 
16 

16 
63 

1 

APR 

APR 

1    2    3   C 

2 

2 
1    2    3 
1    2    3 

NORWICH    5   SW 

NORWICH   PUB   UTIL    PLANT 

PACHAUG   FOREST 

PEOPLES    RANGER    STATION 

PROSPECT 

5905 
5910 
5131 
6239 
6597 

NEW   LONDON 
NEW    LONDON 
NEW    LONDON 
LITCHFIELD 
NEW   HAVEN 

17 
17 
17 

5 

41    30 
4]    32 
41    35 
41    56 
41    30 

72    09 

72  04 

71  51 

73  00 

72  57 

300 
20 
270 
435 
420 

0 

0 
15 
16 
16 

.ULV 

JULY 

1    2    3 
1    2    3 

2 

2 

2 

PUTNAM 
PUTNAM   LAKE 
ROCKVILLE 
ROCKY    RIVER   DAM 
ROUND    POND 

6645 
6655 
6942 
6966 
7002 

WINDHAM 

FAIRFIELD 

TOLLAND 

LITCHFIELD 

FAIRFIELD 

17 

4 
5 

7 

41    54 
41    05 
41    52 
41    35 
41    18 

71  54 
73    38 

72  26 

73  26 
73    32 

240 
300 
510 
220 

785 

20 

20 

16 

16 
17 

1    2    3   C 
2 

C 
2 
2 

SALISBURY 

SAUGATUCK   RESERVOIR 

SHEPAUG   DAM 

SHUTTLE   MEADOW    RESERVOIR 

STAFFORD    SPRINGS 

7109 

7157 
7373 
7432 
7946 

LITCHFIELD 

FAIRFIELD 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

TOLLAND 

7 

7 
17 

41    59 
41    15 
41    43 
41    39 
41    58 

73    27 
73    21 
73    18 
72    49 
72    18 

1015 
295 
841 

370 
625 

22 

7 

22 
14 

16 
16 

17 

1    2    3 

2 
1    2    3   C 

2 

2 

STAMFORD    5   N 
STEVENSON   DAM 
STORRS 

THOMASTON 
THOMPSONVILLE 

7970 
8065 

8138 
8324 
6364 

FAIRFIELD 

FAIRFIELD 
TOLLAND 
LITCHFIELD 
HARTFORD 

7 
17 

7 
5 

41    08 
41    23 
41    48 

41  39 

42  00 

73    32 
73    10 

72  15 

73  05 
72    36 

200 
60 
600 
380 
100 

1 
65 

1 
16 
66 

1 
16 

JAN 

AUG 

1    2    3   C 

2 
1    2    3   C    6 

2 

2 

TORRINGTON 
TORRINGTON   2 
THAPP    FALLS    RESERVOIR 
•WATERBURY   CITY   HALL 
WEPAWAUG   RESERVOIR 

8436 

8441 
8488 
8911 
9007 

LITCHFIELD 
LITCHFIELD 
FAIRFIELD 

NEW   HAVEN 
NEW   HAVEN 

7 
7 
7 

41    48 
41    48 
41    17 
41    34 
41    IB 

73    07 
73    08 
73    09 
73    02 
73    02 

580 
603 
320 
340 
180 

6 

16 
16 
15 
15 
16 

INAC 

2 

2 

2 

1    2    3   C 

2 

WEST6RO0K 
WEST    HARTFORD 
WEST    HARTLAND 
WHIGVILLE   RESERVOIR 
WHITNEY    LAKE 

9067 
9162 
9174 
9508 
9544 

MIDDLESEX 
HARTFORD 
HARTFORD 
HARTFORD 
NEW   HAVEN 

5 
5 
5 

41    18 

41  45 

42  00 
41    44 
41    20 

72    26 
72   47 
72    58 
72    57 
72    55 

40 
275 
1180 
500 
36 

16 

16 
24 

15 
16 
16 

1    2    3 
2 
2 
2 

2 

WIGWAM   RESERVOIR 
WILLIMANTIC 
WOLCOTT    RESERVOIR 
WOOOBURY    3   W 

9568 
9592 

9759 
9783 

LITCHFIELD 
WINDHAM 
NEW   HAVEN 
LITCHFIELD 

17 

41    40 
41    43 
41    37 
41    34 

73    08 
72    14 

72  56 

73  16 

625 
250 
770 
960 

7 

16 

14 
16 
17 

1    2    3 

2 

2 

MAINE 

AUGUSTA   AIRPORT 
AUGUSTA    CAA   AIRPORT 
BANGOR   DOW   FIELD 
BAR    HARBOR 
BELFAST 

0273 

02  75 
0355 
0371 
0480 

KENNEBEC 

KENNEBEC 

PENOBSCOT 

HANCOCK 

WALDO 

9 
9 
11 

44    19 
44    19 
44    48 
44    23 
44    24 

69   48 
69   48 
68    49 

68  12 

69  00 

350 
350 
2  02 
30 

20 

12 

59 
31 

12 

72 
31 

C 
1    2   3 
1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 

BRASSUA    DAM 
6RIDGT0N    1    NNW 
BRUNSWICK 

CARIBOU   WB   AIRPORT 
CLAYTON   LAKE 

0814 
0844 
0934 

1175 
1472 

SOMERSET 

CUMBERLAND 
CUMBERLAND 
AROOSTOOK 
AROOSTOOK 

9 

12 

15 
15 

45  40 
44    04 
43    53 

46  52 
46    37 

69  50 

70  43 
69    56 

68  01 

69  32 

1100 
600 
70 
624 

1000 

1 
5 
16 

27 

1 
5 
16 

2 

1    2    3 
1    2    3 
1    2    3   C 
C 

CORINNA 

CUPSUPTIC    STOREHOUSE 

EAST PORT 

EAST    SANGERVILLE    5    SE 

EAST   WINTHROP 

1628 

1756 
2426 
2442 
2  539 

PENOBSCOT 

OXFORD 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

KENNEBEC 

11 
1 

11 
9 

44  57 

45  01 

44  55 

45  08 
44    19 

69  13 

70  51 
66    59 

69    16 
69   54 

360 

1470 

80 

400 

173 

9 
0 

62 
9 

14 

9 
0 

82 
9 

23 

NOV 

1    2    3 
1    2    3 
1    2    3   C 
1    2    3 
1    2    3 

ELLSWORTH 
EUSTIS    7   NW 
FARMINGTON 
FORT    FAIRFIELD 
FORT    KENT 

2620 
2705 
2  765 
2868 
287S 

HANCOCK 

FR'ANKLIN 

FRANKLIN 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

9 
9 

15 
15 

44  32 

45  17 
44   40 

46  48 

47  15 

68   26 
70   35 
70   09 

67  46 

68  36 

24 
1240 
420 
450 

530 

64 
19 

47 

65 

48 
26 

2 

C 
1    2    3 

2 
1    2    3    C 

GARDINER 

G I  LEAD 

GRAND   LAKE    STREAM 

GREENVILLE 

HIRAM   2    S 

3046 
3110 
3261 
3353 

3800 

KENNEBEC 

OXFORD 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

CUMBERLAND 

9 

1 
14 

9 
13 

44    13 

44  24 

45  11 
45   27 
43    51 

69  47 

70  58 
67    48 

69  35 

70  48 

140 
700 
88 
1061 
380 

60 

50 

4 

119 

11 

57 
30 

1    2    3 
2 

C 
1    2    3   C 
1    2   3 

HOULTON   CAA   AIRPORT 
HOULTON    1    NE 
JACKMAN 
J0NES60R0 
LAC    FRONT  I  ERE 

3892 
3897 
4086 

4183 
4420 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

SOMERSET 

WASHINGTON 

AROOSTOOK 

15 
15 
9 

15 

46    07 
46    08 

45  37 
44   39 

46  42 

67   48 
67    50 
70   16 
67    39 
70   00 

459 
410 

1160 
185 

1200 

9 
53 
6 
9 

9 
57 
34 

9 

INAC 

1    2    3 
1    2    3   C 
1    2   3 
1    2    3 
1    2    3 

LEWI5T0N 

LONG   FALLS   DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE   DAM 

4  566 
47B1 
4878 
492  7 
5261 

ANDROSCOGGIN 

SOMERSET 

WASHINGTON 

SOMERSET 

OXFORD 

1 
9 

9 

1 

44  06 

45  14 
44    43 
44   48 

70   14 
70    12 
67   28 

69  54 

70  55 

182 

1160 

40 

260 
1500 

70 
6 

50 

81 
6 
75 
54 
51 

1    2    3 

1    2    3 

2 
1    2    3 

2 

Station 

i 

1 

County 

1 

1 

3 

S 

Years  of 

record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

d 

d 

II 

n 

II 

to 
tables 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET   CAA   AIRPORT 
MILLINOCKET    DAM 
MOOSEHEAD 
OLD   TOWN 

5304 
5309 
5314 

5460 
642  0 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

PISCATAQUIS 

SOMERSET 

PENOBSCOT 

11 
11 
11 
9 
11 

45   39 

45  39 

46  17 
45   35 
44    56 

68   42 

68  41 

66    55 

69  43 
68    39 

388 
405 

1028 
108 

9 
9 
9 

39 

12 

9 
9 
25 
43 

SEPT 
AUG 

1  2  3  c 
1  2  3 

1    2    3 

2 
1    2    3 

OLD    TOWN   CAA    AIRPORT 

ORONO 

ORONO   2 

PORTLAND 

PORTLAND   WB   AIRPORT 

642  5 
6430 
6435 
6900 

6905 

PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 

11 

11 

n 

44    57 
44    52 
44    53 
43    40 
43    39 

68    40 
68    42 
68    41 

70   15 
70   19 

124 

115 
120 
65 

61 

9 
59 

83 
9 

9 
86 

89 
9 

1    2    3 
1    2    3 

c 

1    2    3 
1    2    3   C 

PRENTISS 
PRESQUE    ISLE 
RIPOGENUS   DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND    1    W 

6927 
6937 

7174 
7250 

7255 

PENOBSCOT 
AROOSTOOK 

PISCATAQUIS 

KNOX 

KNOX 

11 

15 

11 

45  27 

46  39 
45    53 
44    06 

44    06 

68    10 

68  00 

69  15 
69    07 
69   08 

622 
606 
965 
40 
30 

8 

31 
18 

8 

37 
18 

1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 

1    2   3 

C 

R OX BURY 
RUMFORD    3    SW 
RUMFORD    1    SSE 
SANFORD   2    NNW 
SKOWHEGAN 

7315 
7325 
7330 
7479 
7B27 

OXFORD 
OXFORD 
OXFORD 
YORK 

SOMERSET 

1 
1 

1 

9 

44   40 
44    31 
44    33 

43  28 

44  46 

70   36 
70  34 
70  33 
70   47 
69   43 

720 
674 
505 
280 

166 

9 
56 

11 
17 
62 

2 

1    2    3 
1    2    3    C 

1    2    3 

C 

SOUTH   ANDOVER 
tSOUTHWEST    HARBOR   CG   DEP 
SQUA    PAN   DAM 
SWANS    FALLS 
THE    FORKS 

7940 
8301 
8398 
8641 
8721 

OXFORD 

HANCOCK 

AROOSTOOK 

OXFORD 

SOMERSET' 

1 
15 
9 

44    36 
44    17 
46    32 

44  02 

45  20 

70   44 
68    19 

68  20 
70   59 

69  58 

660 
10 
588 
400 
570 

0 

U 
28 
49 

2 

C 
1    2    3 

C 
2 

UNITY 

UPPER   DAM 

WEST    BUXTON   2    NNW 

WEST    ENFIELD 

WINS LOW 

8936 
8942 
9314 
9360 
9826 

WALDO 

OXFORD 

YORK 

PENOBSCOT 

KENNEBEC 

9 
1 
13 
11 
9 

44   35 

44  52 

43  42 

45  14 

44  33 

69  20 

70  52 
70   37 

68  39 

69  38 

530 
14B4 
160 

180 
90 

8 
52 

8 
70 

1 
60 

1    2    3 

2 
1    2    3 

2 
1    2    3 

WOODLAND 

9891 

WASHINGTON 

14 

45    08 

67   24 

140 

30 

39 

1    2   3 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASH8URNHAM 

ASHLAND 
ATHOL   3    E 

0049 
0120 
0190 
0218 
0257 

BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 

WORCESTER 

8 
5 
10 

5 

42    39 
42    24 
42    39 

42    18 
42    36 

73    06 
72   32 

71    53 

71  28 

72  10 

750 
210 

1190 
227 

1000 

34 

71 

34 
121 
16 
66 
25 

I    2    3 
1    2    3   C 

2 

2 

2 

8EECHW00D 
BELCHERTOWN 
BIRCH   HILL   0AM 
BLUE    HILL 
BOSTON   WB   AIRPORT 

0551 
0562 
0666 
0736 
0770 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 

5 
5 

42    13 
42    37 
42    38 
42    13 
42    22 

72    21 
72    07 
71    07 
71    02 

40 
556 
840 
640 

15 

17 
71 
116 

"72 
16 
17 
70 

139 

2 

2 
1    2    3    C 
1    2    3   C 
1    2    3   C 

BOYLSTON 

BRIDGEWATER   M.C.I. 
BROCKTON 
CAMBRIDGE 
CHARLTON   2 

0801 
0840 
0860 
1097 
1344 

WORCESTER 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
MIDDLESEX 
WORCESTER 

10 

17 

42    21 

41  57 

42  03 
42    23 
42    08 

71    43 

70  57 

71  01 
71    07 
71    57 

650 
80 
80 
60 

680 

63 
4 

60 
63 
4 

MAY 

2 

C 
1    2    3 

C 
1    2    3 

fCHATHAM   LTSTA 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT    HILL 
CLINTON 

1376 
1425 
1436 

1447 
1561 

BARNSTABLE 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 

5 
5 

10 

41  40 

42  17 
42    23 
42    2  0 
42    24 

69    67 
72    59 
72    51 
71    10 
71    41 

36 
600 
1360 
124 

398 

10 

71 
56 

12 
43 
36 

83 
69 

2 

2 

2 
1    2    3 
12    3 

COHASSET 
COLDBROOK 
EAST    PEPPERELL 
EAST   WAREHAM 
EDGARTOWN 

1582 
1589 
2369 
2451 
2  501 

NORFOLK 
WORCESTER 

MIDDLESEX 
PLYMOUTH 
DUKES 

5 
10 

42    16 

42    23 
42    40 

41    46 
41    23 

70  50 
72    03 

71  36 
70  40 
70   31 

60 
680 
210 

18 

20 

9 

31 

10 

9 
35 

1 
31 
10 

1    2    3 
2 
2 

1    2    3 
1    2    3 

FALL   RIVER 
FITCHBURG   2    S 

FRAMINGIiAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

2642 
2806 

2975 
2997 
3062 

BRISTOL 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

WORCESTER 

10 
10 

5 

41  42 

42  34 
42     17 
42    06 
42    35 

71    10 
71    46 
71    25 
71    24 
71    59 

190 
400 

170 
320 

1110 

64 
70 

71 

84 
92 
81 
34 

38 

1  i  3 
1  2  3 
1    2    3 

2 

2 

GROTON 

HAROWICK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 

3270 
3401 
3471 
3505 
3  549 

MIDDLESEX 
WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

FRANKLIN 

10 

5 

10 

5 

42    36 
42    21 

41  37 

42  46 
42    40 

71  35 

72  12 

70  32 

71  04 

72  49 

320 
950 
70 
60 
1430 

56 

49 
45 
36 
61 
36 

2 
2 
2 
1    2    3 
2 

HOLYOKE 
HOO'SAC    TUNNEL 
HUBBARDSTON 
tHYANNIS    3    NE 
IPSWICH 

3702 
3713 
3772 
3821 
3876 

HAMPDEN 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

5 
6 
5 

42    13 

42    41 
42    29 

41  41 

42  40 

72    36 
72    58 
72    00 
70    15 
70    52 

90 
800 
1030 
45 
30 

26 
48 

58 
27 
36 
61 
35 

2 
1    2    3 

2 
1    2    3    C 

2 

JEFFERSON 
KNIGKTSVILLE    DAM 
LAKE   COCHITUATE 
LAWRENCE 
LEXINGTON 

3931 
3985 
4012 
4105 
4162 

WORCESTER 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

ESSEX 

MIDDLESEX 

10 

5 

10 

42    22 
42    17 
42    19 
42    41 
42    27 

71  54 

72  52 
71    23 
71    10 
71    12 

820 
540 

148 
57 
200 

17 
68 
71 
6 

58 

17 

105 

96 

6 

2 

1    2    3   C 
1    2    3 
1    2   3 

1    2    3 

LOWELL 

MANSFIELD 
MENDON 
MIDDLEBORO 
MIODLETON 

4313 
4449 
4667 

4744 

MIDDLESEX 

BRISTOL 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

ESSEX 

10 

42    39 

42    03 
42    05 

41  53 

42  36 

71    18 
71    12 
71    34 

70  54 

71  01 

90 
200 
440 

50 
100 

70 

30 

131 
46 
6 
70 
30 

1    2    3 

2 

C 

2 
1    2    3 

MILFORO 
MILLBURY 
MONTAGUE   CITY 
MOUNT   WACHUSET 
NANTUCKET    WB   AIRPORT 

4760 
4771 
4903 

5077 
5159 

WORCESTER 

WORCESTER 
FRANKLIN 
WORCESTER 
NANTUCKET 

5 
10 

42    10 
42    12 
42    35 
42    29 
41    15 

71    31 

71  45 

72  35 
71    63 
70   04 

2G0 
330 
130 
2000 
43 

70 

41 
27 

63 
7 
83 

INAC 

2 
2 

2 

2 

1    2    3   C 

NEW   BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEW    SALEM 
N0RTH6RIDGE 

PELHAM 

5246 
5285 
5306 
5514 
6251 

BRISTOL 

ESSEX 

FRANKLIN 

WORCESTER 

HAMPSHIRE 

5 
5 

41  39 

42  60 
42    28 
42    07 
42    23 

70   55 

70  65 
72    20 

71  40 

72  24 

90 
20 
750 
300 

1150 

72 

143 
25 

14 
■84 

14 

1    2    3    C 
2 
2 
2 

2 

PELHAM   2 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM   4   N 

PITTSFIELD   we   AIRPORT 

62  56 
6262 

6311 
6322 

6414 

HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 
BERKSHIRE 
WORCESTER 
BERKSHIRE 

5 

5 
5 

42    23 
42    01 
42    27 
42    32 
42    26 

72  24 
70   49 

73  04 

72  11 

73  17 

1140 
60 
1900 
1090 
U53 

38 

1 
39 
36 
43 
62 

JAN 

2 
2 
2 
2         C 

1    2    3   C 

PLAINFIELD 
PLYMOUTH 
PRINCETON 
PROVINCE TOWN   3   N 
PROVINCETCWN    1    NW 

642  5 
6486 

6644 
6676 
66B1 

HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

BARNSTABLE 

5 
10 

42    31 

41  59 

42  27 
42    04 
42    04 

72    65 

70  42 

71  52 
70   13 
70   12 

1650 
25 

1050 
40 

30 

29 
15 

37 
70 
67 

15 

2 
1    2    3 

2 
1    2    3 

C 

OUIBBIN    INTAKE 
ROCHESTER 
ROCKPORT    1    ESE 
SALEM   AIR   STATION 
SANDWICH 

6699 

693B 
6977 
7124 
7190 

HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 
ESSEX 
ESSEX 
BARNSTABLE 

5 

42    22 

41  47 

42  39 
42   32 
41    46 

72    17 
70    55 
70   37 
70    52 
70   30 

560 
60 
60 
40 
20 

6 

51 
4 
11 

14 
6 

52 
6 

11 

6 

2 
12    3   4 
1    2    3    C 
1    2    3 
1    2    3 

SEGREGANSET 
SHELBURNE    FALLS 
SOUTHBPIDGE    3    E 
SOUTH    EOREMONT 

SPOT    POND 

7293 
7370 
762  7 
7692 

8030 

BRISTOL 

FRANKLIN 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

MIDDLESEX 

5 
17 
7 

41  50 

42  36 
42    04 
42    10 
42    27 

71  07 

72  44 
71    69 

73  25 
71    06 

35 
400 
720 

743 
160 

25 

15 
42 
45 
50 

57 

2 
1    2    3 
2 
2 
2 

SPRINGFIELD   ARMORY 
STATE    FARM 
STERLING 
STERLING   3    NW 

STOCKBRIDGE 

8046 

8101 
8154 
8159 
8181 

HAMPDEN 

PLYMOUTH 

WORCESTER 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

5 

10 
10 

7 

42    06 

41  57 

42  27 
42    28 
42    17 

72  35 

70  57 

71  49 
71    48 

73  19 

199 
80 
565 
690 
850 

59 
26 

59 
59 

36 

MAY 

1    2    3 

C 

2 

C 
1    2    3 

SWAMPSCOTT 

TAUNTON 

8301 
8367 

ESSEX 
BRISTOL 

^ 

42    28 
41    54 

70  54 

71  04 

20 
20 

43 
70 

28 
83 

1    2    3 
1    2    3 

STATION  INDEX 


New   ENGLAND 


i 

County 

«S 

3 

& 

J 

1 

Years  ol 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refei 

to 
tables 

d 

■J 

6, 

I 

d 

% 

Ul 

Station 

il 

^1 

TULLt    DAW 
TURNERS    FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE    I    S 
WAfiE 

8573 
8580 
8755 
8760 
8793 

WORCESTER 
FRANKLIN 

NORFOLK 
NORFOLK 
HAMPSHIRE 

42    39 
42    36 

42    U 
42    08 
42    17 

72    13 
72   33 
71    15 

71  15 

72  17 

635 
200 
200 
200 
500 

61 
9 
6 

61 
9 
6 

16 

I    2    3 
1    2    5 
1    2   5 
1    2    ) 
2 

MARE    2 

MASHIMGTON   2 

MEBSTER 

VEST   »R|NFIELO 

WEST   Cl^«(|HGTON 

S798 
8843 
8915 
9093 
9136 

HAMPSHIRE 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

17 

42    16 
42    22 
42    03 
*2    10 
*2    29 

72  19 

73  09 

71  53 

72  16 

72    56 

640 
1940 
465 
425 

1161 

14 

36 
2 

75 

14 

2 

2        c 

2 

C 
1    2    3 

HESTFIELD 
WESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVEB    FIEUO 
WEST   flUTLAfC 

9191 
9360 
93  71 
9362 
94*2 

HAMPDEN 

MIDDLESEX 

BERKSHIRE 

HAMPDEN 

WORCESTER 

42    06 
42    23 
42    11 
42    12 
42    22 

72  42 

71  19 

73  09 

72  33 
71    59 

250 
220 

1390 
240 
900 

37 

14 

57 
4* 
1* 
29 

2 
I    2    3 

2 
I    2    3 

2 

WICLARO    BROOK   ST    FOREST 

WlfiCHEKJOH 

WORCESTER   CAA   AIRPORT 

WORCESTER 

9708 
9770 
9923 
9926 

MIDDLESEX 
WORCESTER 
WORCESTER 
WORCESTER 

10 

42    40 
42    42 

42    16 
42    18 

71  48 

72  03 
71    52 

71    49 

500 
9*0 
997 
626 

5 

9 

63 

5 

62 

9 

114 

SEPT 

1    2   3 

2 
1    2   3 
1    2    3 

NEW   HAMPSHIRE 

AMHERST 
9ATH  2   SW 

SECFORC 
aesTON 
•e£»LlN 

0146 
0*96 
0522 
0675 
0690 

HILLSBORO 

GRAFTON 

HILLSBORO 

GRAFTON 
COOS 

10 
5 

10 

5 
1 

42    56 

44  09 
42    55 

44    06 
44    29 

71    37 
71    59 

71    31 
71    53 
71    10 

820 
490 
230 

1340 
1110 

6 
57 

13 

16 
62 

JAN 
JAN 

C 

'      c 

1    2    3 
1    2   3 

BETHLEM^M 
9LACKWATER   0AM 
BW   GABVINS    FALLS 
SHAOFORO 
BRISTOL 

0703 
07*1 
063* 
0910 
0998 

GRAFTON 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

GRAFTON 

5 

10 
10 
10 
10 

44    17 
43    19 
43    10 
43    15 
43    36 

71    42 
71    43 
71    31 
71    58 
71    43 

1470 
490 
217 

1000 
430 

61 
8 

63 
12 

16 
17 

1    2  3 
1    2    3  C 

2 
2 

C 

euCPtS   CORNER 

CAMPTON 

CANNON   MOUNTilN 

CENTER   rtAR60fi 

CLAREMOWT 

10*3 
1099 
1187 
1339 
1552 

GRAFTON 
GRAFTON 
GRAFTON 
BELKNAP 
SULLIVAN 

10 
10 

5 
10 

5 

43    44 

43  52 

44  10 
43    43 
43    23 

71    59 
71    36 
71    42 

71  28 

72  21 

1406 
660 

4000 
740 
420 

7 

13 

16 
5 
5 

10 

2 

1    2   3 

2 

2 
2 

CONCORD   W8   AIRPORT 
OIXVILLE    NOTCH 

ooenN 

DURHAM 

EAST   OEERING 

1683 
2023 
2136 
217* 
2284 

MERRIMACK 

COOS 

CHESHIRE 
STRAFFORD 
HILLSBORO 

10 

1 
10 

10 

44    52 

42  54 

43  08 
43    04 

71    30 

71  20 

72  04 

70  56 

71  49 

339 

1650 

1320 

73 

787 

71 

62 

9 

102 
25 
13 
62 
9 

1    2    3   C 

2 

2 
1    2    3    C 
1    2    3 

EASTMAN   FALLS   DAM 

ERROL 

'ABYAN 

HPST   COWN   LAKE 

FIT2WILLIAM   3    SW 

2*27 
28*2 

2898 
2999 
3024 

MERRIMACK 

COOS 

COOS 

COOS 

CHESHIRE 

1* 

1 
1 

5 
5 

43  27 

44  47 
4*    16 

45  06 
42    45 

71    *0 
71    09 
71    27 

71  17 

72  11 

330 

1280 
1620 
1660 
1100 

9 
39 

17 
70 
8 
38 
17 

2 

2        C 
1    2    3 
1    2    3 

2 

FRANCLI1    1    NW 
FRANKLIN   FALLS   DAM 
GILH*NTO« 
GOAFT0« 
GREEMVILLE 

3177 
3182 
3359 
3530 
3656 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

BELKNAP 

GRAFTON 

HILLSBORO 

10 
10 
10 
10 

10 

43    27 
43    28 
43    2  5 
43    34 
42    46 

71    40 
,71    39 
71    25 
71    57 
71    49 

390 
430 
960 
940 
930 

55 
13 

2 

54 
13 
13 

2 
1 

1    2    3 
1    2    3  C 

2 
1    2    3 

2 

KANOVEH 
HILLSBORO   2    W 
HUDSON 
JEFFERSON 
KEENE 

3850 
4062 
*23* 
4314 
4399 

GRAFTON 

HILLSBORO 

HILLSBORO 

COOS 

CHESHIRE 

5 
10 
10 

5 

5 

43   42 

43  07 
42    47 

44  25 
42    56 

72    17 
71    57 
71    26 

71  25 

72  17 

603 

750 
160 
1400 
490 

71 
63 

114 

17 
64 

I  2  3  C 
C 
C 
2 

1    2    3 

LA REPORT 

LAKEPOPT    2 

LAWASTEH 

LANOAFF 

LfSANON   CAA    AIRPCAT 

*475 
*480 
4556 
456S 
4656 

BELKNAP 

BELKNAP 

COOS 

GRAFTON 

GRAFTON 

10 
10 
5 
5 
5 

A3    33 

43  32 

44  29 
44    11 
43    39 

71    28 
71    29 
71    34 

71  54 

72  19 

562 
52  0 
910 
960 
562 

19 
1 
12 

99 

9 
15 

12 

5 

1    2    3 

2        ". 
1    2    3 

C 
1    2    3 

LINCOLN 

MAC    OOWELL   DAM 

MANCHESTER 

MABLOW 

MASSABESIC    LAKE 

4732 

5013 
5072 
5150 

5211 

GRAFTON 

HILLSBORO 

HILLSBORO 

CHESHIRE 

HILLSBORO 

10 
10 

10 
5 
10 

44    03 

42  5* 

43  00 
43    07 
42    59 

71    40 
71    59 

71  29 

72  12 
71    24 

930 
965 
170 
1160 
250 

35 
16 

35 

61 
6 
16 

16 

2        C 
2        C 

1    2   3 
2 

12    3* 

ME  B I DEN 

MILAN    7   N 

MILFOBO 

MOUNT    WAShIMGIoW 

NASHUA    3    N 

5362 
5*00 
5*12 
5639 
5712 

SULLIVAN 

COOS 

HILLSBORO 

COOS 

HILLSBORO 

5 
1 

10 
1 

10 

43  33 
4*    40 
42    49 

44  16 
42    43 

72    16 
71    13 

71    39 

71    18 
71     29 

970 
1190 

300 
6262 

125 

23 
72 

12 

41 

13 
23 
72 

2 
2 
2 

1    2    3  C 
1    2   3 

NELSON 

NEW   DURHAM 

NEW   LONDON 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

5730 
5760 
59*3 
5969 
5982 

CHESHIRE 
STRAFFORD 
MERRIMACK 
Sullivan 
MERRIMACK 

5 
10 
10 

5 
10 

42  59 

43  26 
43    25 
43    22 

43    15 

72    08 
71    10 

71  59 

72  10 
71    23 

1520 
540 

13*6 
700 
360 

7 

14 

7 
26 
1 

INAC 

2 

C 
12   3 
2 
2 

NORTH   STRATFORD 

NORTHWOOO 
PETERBOflO  2    S 
PtMCHAM  NOTCH 
PITTSBURG   RESERVOIrt 

6254 

6366 
6697 
6318 
6956 

coos 

ROCKINGHAM 
HILLSBORO 
COOS 
COOS 

5 

10 
13 

5 

44   45 

43  12 
42    51 

44  16 

45  03 

71    36 
71    09 
71    57 
71     15 
71    23 

900 
550 
1000 
2000 
1350 

1 
3 
26 

19 

1 
6 
26 

JAN 

2 
1    2   3 
1    2    3 
1    2    3   C 

C 

PLYMOUTH    1   WNW 
fOSTSMOUTH 
SOUTH   DANBORY 
SCCTM   LYHOEBOflO 
SOUTH  WEAHE    1    SE 

6945 
6980 
7967 
9061 
9194 

GRAFTON 

ROCKINGHAM 

MERRIMACK 

HILLSBORO 

HILLSBORO 

10 

10 
10 
10 

43    46 
43    04 
43    29 

42  53 

43  03 

71    43 

70  47 

71  53 
71    47 
71    42 

670 
40 
690 
649 
590 

5 
3 

5 
3 

15 

13 

13 

1    2   3 
1    2    3 

2 

2 

2 

SUNAPEE 

Surry  mountain  dam 
tamhorth 

TROY 
WALPOLE    2 

8502 
8539 
8606 
8741 
9855 

SULLIVAN 
CHESHIRE 
CARROLL 
CHESHIRE 
CHESHIRE 

5 

5 
13 
5 
5 

43    23 
43    00 
43    52 

42  49 

43  05 

72    05 
72    19 

71  16 

72  U 
72    26 

1040 
5*0 
660 

1000 
430 

9 

15 
17 

3 

5 

C 
1    2    3  C 

2 
2 
2 

WARREN    1    SE 

8685 

GRAFTON 

10 

43    55 

71    53 

700 

15 

C 

Ye 

,.c. 

Opened 

xec^rA 

or  closed 

Station 

i 

County 

1 

-§ 

1 

g 

during  yr. 

Refer 

d 

to 

1 

J 

1 

1 

1 
S 

a 
(2 

a 
> 

o1 

tables 

WEST    HENNIKER 

9291 

MERRIMACK 

10 

43    10 

71    51 

490 

1 

2 

WEST    LEBANON 

9319 

GRAFTON 

5 

43    38 

72    19 

550 

25 

25 

1    2    3 

WEST    RUMNEV 

9474 

GRAFTON 

10 

43    39 

71    51 

610 

17 

2 

WHITEFIELO 

9618 

COOS 

5 

44    23 

71    36 

1045 

17 

2 

WILMONT 

9676 

MERRIMACK 

10 

63    27 

71    55 

900 

12 

2 

WINCHESTER 

9726 

CHESHIRE 

5 

42    46 

72    23 

450 

C 

WINDHAM 

9740 

ROCKINGHAM 

10 

42    47 

71    19 

174 

6 

9 

1    2    3 

W0LFE60R0   FALLS 

9665 

CARROLL 

10 

43    36 

71    12 

52  0 

14 

45 

1    2    3 

WOODSTOCK 

9940 

GRAFTON 

10 

43    59 

71    41 

720 

14 

14 

1    2    3 

YORK   POND 

9966 

COOS 

5 

*4    30 

71    ^0 

1500 

25 

2 

RHODE    ISLAND 

AUSTIN 

0576 

WASHINGTON 

^ 

41    36 

71    39 

550 

17 

DEC 

2 

BLOCK    ISLAND   W6   AIRPORT 

0896 

NEWPORT 

u 

41      10 

71    35 

110 

76 

79 

1    2    3   C 

GREENVILLE 

3306 

PROVIDENCE 

(, 

41    53 

71    34 

420 

10 

18 

I    2    3 

KINGSTON 

4366 

WASHINGTON 

It 

41    29 

71    32 

100 

67 

67 

I    2    3   G 

NEWPORT 

5225 

NEWPORT 

A 

41    30 

71    19 

10 

C 

PROVIDENCE   WB   AIRPORT 

6698 

PROVIDENCE 

4 

41    44 

71    26 

55 

7 

7 

1    2    3   C 

WOONSOCKET 

9423 

PROVIDENCE 

* 

41    59 

71    29 

160 

1 

2         C 

VERMONT 

BARRE 

0337 

WASHINGTON 

2 

44    14 

72    33 

600 

19 

2 

BELLOWS    FALLS 

0499 

WINDHAM 

5 

43    06 

72    27 

300 

9 

49 

1    2    3 

BENNINGTON   2    NW 

0563 

BENNINGTON 

9 

42    54 

73    13 

610 

5 

5 

1    2    3 

BETHEL 

066  0 

WINDSOR 

5 

43    50 

72    38 

540 

13 

2 

BLOOMFIELO 

0690 

ESSEX 

5 

44    46 

71    36 

940 

48 

49 

1    2    3   C 

BURLINGTON   UNI    OF    VT 

1976 

CHITTENDEN 

2 

44    29 

73    12 

400 

DEC 

G 

BURLINGTON   WB   AIRPORT 

1081 

CHITTENDEN 

2 

44   29 

73    09 

331 

69 

115 

1    2    3   C 

CANAAN 

1213 

ESSEX 

5 

45    00 

71    32 

1020 

2 

CAVENDISH 

1243 

WINDSOR 

5 

43    23 

72    35 

900 

51 

52 

1    2    3 

CHELSEA 

1360 

ORANGE 

5 

43    59 

72    27 

670 

67 

69 

1    2    3 

CHITTENDEN 

1433 

RUTLAND 

2 

43    41 

72    57 

1030 

10 

2 

CORINTH 

1565 

ORANGE 

5 

44    02 

72    17 

1140 

C 

t CORNWALL 

1580 

ADDISON 

2 

43    57 

73    13 

340 

59 

69 

1    2    3 

DANVILLE 

1715 

CALEDONIA 

7 

44    ?4 

72    08 

1204 

1 

JAN 

2 

DORSET    1    S 

1796 

BENNINGTON 

2 

43     14 

73    06 

980 

16 

16 

1    2    3 

EAST    BARNET 

196  3 

CALEDONIA 

5 

44    20 

72    02 

680 

25 

24 

1    2    3 

EN056URG   FALLS 

2769 

FRANKLIN 

2 

44    52 

72    45 

422 

60 

60 

1    2    3 

ESSEX    JUNCTION 

2826 

CHITTENDEN 

2 

44    30 

73    07 

270 

19 

2 

GILMAN 

3341 

ESSEX 

5 

44    25 

71    43 

850 

25 

2 

GRAFTON 

3400 

WINDHAM 

5 

43    11 

72    37 

1190 

C 

HIGHGATE    FALLS 

4914 

FRANKLIN 

2 

44    56 

73    03 

150 

C 

HUNTINGTON   CENTER 

4052 

CHITTENDEN 

2 

72    59 

700 

1 

2 

LEMINGTON 

46  03 

ESSEX 

5 

44    54 

71    31 

1015 

13 

13 

1    2    3 

MANCHESTER   CErfTER 

4992 

BENNINGTON 

43    U 

73    02 

900 

2 

2         C 

MARSHFIELO 

4995 

WASHINGTON 

2 

44    25 

72    16 

1150 

19 

2 

MAYS   MILL 

5029 

WINDHAM 

5 

42    45 

72    45 

900 

42 

2 

MC    INDOE    FALLS 

5044 

CALEDONIA 

5 

44    15 

72    03 

448 

24 

2 

MIDDLESEX 

5132 

WASHINGTON 

2 

72    40 

459 

35 

35 

1    2    3 

MONTPELIER   CAA    AIRPORT 

527B 

WASHINGTON 

2 

44    12 

72    34 

1122 

10 

10 

12    3- 

MOfifilSVlLLE 

5366 

LAMOILLE 

2 

44    34 

72    36 

600 

C 

MOUNT   MANSFIELD 

5416 

LAMOILLE 

16 

44    32 

72    49 

3960 

3 

3 

I    2    3 

NEWPORT 

5542 

ORLEANS 

16 

44    56 

72    12 

766 

26 

26 

1    2    3   C 

NOBTHFIELD   NORWICH   UNI 

5733 

WASHINGTON 

2 

44    08 

72    40 

840 

69 

69 

1    2    3   C 

NORTH    SPRINGFIELD 

5977 

WINDSOR 

5 

43    20 

72    31 

476 

1 

JUNE 

2 

PEBU 

6335 

BENNINGTON 

5 

43     14 

72    54 

1630 

17 

2 

PLYMOUTH   UNION 

6446 

WINDSOR 

5 

43    32 

72    44 

1220 

1 

2 

RANDOLPH 

6712 

ORANGE 

5 

43    56 

72    40 

990 

5 

5 

1    2    3 

RANDOLPH   CENTER 

6717 

ORANGE 

5 

43    57 

72    36 

1380 

17 

2 

REAOirjG   HILL 

6746 

WINDSOR 

5 

43    31 

72    34 

1500 

17 

2 

REAOSBORO    1    SSE 

6761 

BENNINGTON 

5 

42    45 

73    02 

1122 

6 

34 

1    2   3 

ROCHESTER 

6693 

WINDSOR 

5 

43    52 

72    49 

860 

27 

2 

RUTLAND 

6995 

RUTLAND 

2 

43    37 

72    56 

600 

40 

40 

1    2    3 

SAINT    ALBANS 

702  5 

FRANKLIN 

2 

44   49 

73    05 

540 

26 

26 

JUNE 

1    2    3 

SAINT    ALBANS   BAY 

7026 

FRANKLIN 

2 

44    49 

73    10 

105 

0 

0 

JUNE 

1    2    3 

SAINT    JOHNSeuRY 

7054 

CALEDONIA 

5 

44    25 

72    00 

711 

62 

62 

1    2    3   C 

SALISBURY 

7098 

ADDISON 

2 

43    54 

73    06 

370 

10 

2 

SEARSBURG   MOUNTAIN 

7142 

BENNINGTON 

5 

42    50 

72    57 

2360 

30 

2 

SEARSBURG   STATION 

7152 

BENNINGTON 

5 

4?    52 

72    55 

1660 

31 

2          C 

SOMERSET 

7401 

WINDHAM 

5 

42    56 

7?    ?7 

2090 

44 

44 

1  2  ^ 

SOUTH   LONDONDERRY 

7617 

WINDHAM 

5 

43    11 

72    49 

1030 

17 

2 

SOUTH   NEWBURY 

7646 

ORANGE 

5 

44    04 

72    05 

374 

12 

2 

SPRINGFIELD 

7954 

WINDSOR 

5 

43     16 

72    27 

300 

17 

2 

STOCK6PI0GE 

6057 

WINDSOR 

5 

43    47 

72    45 

740 

C 

TOWN SHE NO 

8439 

WINDHAM 

5 

43    02 

72    40 

420 

16 

2         C 

TUNBK-IDGE 

6493 

ORANGE 

6 

43    55 

72    29 

620 

15 

INAC 

2 

TYSON 

6512 

WINDSOR 

5 

43    26 

72    42 

1080 

C 

UNION   VILLAGE    DAM 

8556 

ORANGE 

5 

43    49 

72    16 

463 

7 

2         C 

VERNON 

8600 

WINDHAM 

5 

42    46 

72    31 

228 

6 

58 

1    2    3 

WAITSFIELD    1    S 

8644 

WASHINGTON 

2 

44    11 

72    51 

790 

1 

2 

WAROSBORO 

9747 

WINDHAM 

5 

43    03 

72    47 

980 

16 

2 

WATERBURY 

8905 

WASHINGTON 

2 

44    23 

72    46 

'.32 

15 

2 

WEST    BURKE 

9099 

CALEDONIA 

5 

44    36 

71    56 

9O0 

9 

26 

1    2    3 

WEST    DANVILLE 

9182 

CALEDONIA 

5 

44    24 

72    09 

1*.00 

14 

JAN 

2 

WEST    HARTFORD 

9329 

WINDSOR 

5 

£.3    43 

72    2  5 

410 

26 

2 

WESTON   2    S 

9477 

WINDSOR 

5 

43    17 

72    49 

1500 

6 

APR 

2 

WEST    TOPSHAM 

9588 

ORANGE 

5 

44    08 

72    16 

_ 

16 

2 

WHITE    RIVER    JUNCTION    1    N 

9691 

WINDSOR 

5 

43    39 

72    19 

360 

42 

2 

WHIT  INGHAM    3    W 

9735 

WINDHAM 

5 

42    47 

72    55 

1450 

33 

2 

WILDER 

9764 

WINDSOR 

5 

43    41 

72    18 

370 

12 

36 

1    2   3 

WOODSTOCK    3    ENE 

9984 

WINDSOR 

5 

43    38 

72    26 

660 

65 

89 

1    2    3 
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REFEREWCB  NOTES 

Additional  InformBtioD  regarding  the  cllaate  of  Mew  England  aay  be  obtained  by  writing  to  tbe  State  Cllmatologlst  for  Northern  and  Central  Hew  England  (Haine,  New  Haapshlre,  Vermont,  and 
Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  UassachusettB,  or  to  the  State  Climatologlat  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  V»ather 
Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F;  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  mllea  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  tbe  June  and  December  issues  of  CliBatologlcal  Data. 

-  No  record. 

+  Also  later  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 

0  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however  the  reference  Indicates  that  the  thernooeters  are  exposed  in  a  shelter  located 

on  the  roof  of  a  building, 

a  Adjusted  to  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  'C*  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly  Precipitation  Data".   Length 

of  record  for  recorder  -  only  stations  may  be  found  Id  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

B  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

G  In  the  'Refer  to  Tables'  column  of  the  Station  Index  the  letter  'G*  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

U  One  or  more  days'  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  monthly  Cllmatologlcal  Data  for  detailed  dally  record. 

3  Storage  precipitation  station.   Data  will  be  published  in  the  July  or  August,  or  delayed  data  December  Issue  of  Cllmatologlcal  Data. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.   T  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2,50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Suomary.)   Checks,  and  i 
Superintendent  of  Documents,   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Gover: 

NWRC,  Asheville,  N.  C. 3/16/57 


